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EDITORIAL POLICY AND PROCEDURES 


PURPOSE 


TECHNICAL DATA 
ACQUISITION 


SUBSTITUTE 

TYPES 

AND 

COMPATIBILITY 


PRICE AND 
AVAILABILITY 


MANUFACTURERS’ 

SPECIFICATIONS 


This D.A.T.A.BOOK is designed to report comprehensively on 1C devices 
which have been classified as functionally equivalent parts. Functional 
equivalence is defined as pin-for-pin compatibility. Thousands of parts have 
been analyzed to determine that the pinouts are the same for each and are 
discriminated by output characteristics such as open collector, three-state, 
etc. While a book such as this cannot provide 100% of the information you 
might need, its primary aim is to facilitate the selection of types suitable to 
your technical requirements and to direct you to the sources of their 
manufacture. 

D.A.T.A. acquires and processes the information presented in this 
D.A.T.A.BOOK with the cooperation of the participating manufacturers who 
supply us with their latest technical information. Manufacturers are not 
charged for the listing of their products. 

This D.A.T.A.BOOK is not an interchangeability chart. However, because of 
the functional equivalence status and sequencing arrangement of selected 
characteristics in the technical sections, types with the same or similar 
characteristics are grouped together. For purposes of replacement, this 
thorough, convenient technical comparison should prove superior to, and 
safer than, a mere listing of possible substitute type numbers. 

Because of the rapidly changing and complex nature of this field, current 
price and delivery information should be obtained directly from the 
manufacturers. Please consult the Manufacturers' Profile in the back of the 
book. 

This book includes currently-manufactured devices and devices which have 
been discontinued. Every effort is made to ensure the accuracy of the 
entries herein; however, the publisher cannot be held responsible nor 
guarantee against the possibility of error or omission. Only the manufactur¬ 
ers or their authorized representatives can provide you with complete 
technical details. 


GSA APPROVED 


D.A.T.A.BOOKS are authorized for purchase under GSA Contract #GS-01F- 
09833 FSS 76 Part 1 Publications. Write or call for GSA prices. 



HOW TO USE THIS BOOK 


What is the 1C Functional Equivalence Guide? 

D.A.T.A. defines 1C Functional Equivalence as a circuit which is pin for 
pin compatible with another circuit based on technical data derived 
from the manufacturer’s published electrical specifications and sche¬ 
matic drawings, plus physical lab testing. 

The 1C Functional Equivalence Guide lists pin for pin compatibility by 
function, but not necessarily by technology, or even less apparent 
subtleties such as power needs, timing diagrams, packaged dimen¬ 
sions, materials, and/or dissipation factors. 

Technology compatibility is addressed in the “TECH” column (with the 
exception of Linear devices) and several key parameters for each 
major group (i.e. Gates, Flip Flops, Amplifiers, etc.) are presented in the 
adjoining columns. This information is provided to assist in narrowing 
down the number of devices which fit your particular needs. For 
additional specifications and drawings refer to Interface, Memory, 
Digital, and Linear ICs D.A.T.A.BOOKS. 

Upon determining a specific type number, which you believe will be of 
proper form, fit and function, it is recommended that you obtain the 
most recent technical information directly from the manufacturer. 


Functional Equivalence Number Assignment And Breakdown 

Functional Equivalence Numbers are assigned by D.A.T.A. in cooper¬ 
ation with an independent testing facility. Device functions are 
compared and researched for compatibility prior to Functional Equiva¬ 
lence Number assignment. 

There are two primary Functional Equivalence numbering schemes, 
covering a) Interface, Memory, and Digital ICs, and b) Linear ICs. The 
following information explains the derivation of these Functional 
Equivalence Numbers. 
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Designations Of Functional Equivalent Numbers 
For Interface, Memory, And Digitial ICs 
(Sections 4-43) 

Most manufacturers use a numbering scheme as follows: 

EXAMPLE: Manufacturer’s type number: MC74ALS7671A-2B 


MC 74 


Company Mfg. Series 

Identifier (e.g. 54/74, 

(e.g. MC-MOTA 40 etc.) 
SN-TII) 


ALS 7671 A -2B 



Improved/Enhanced Versions 

Suffix Variation 

(Such as Package Style etc...) 

Part Number Variation 


Family/Technology 
Variation (e.g. ALS, 
LS etc.) 


The numbering scheme for an Interface, Memory, or Digital 1C 
Functional Equivalence Number follows as closely as possible to 
industry practices. It is configured as follows: 

EXAMPLE: Functional Equivalent Number: 74ALS7671A 


‘Verification of Function by 
■ Physical Testing (Upper Case 
Letter Only) 

.Part Number Within 
Family 

'Family/Technology Variation 
Designator (ALS, LS, etc.) 


74 


Family Series of Device 
(e.g. 54/74 etc.) 


ALS 7671 


*A letter suffix indicates a verification of function by physical testing. Functional Numbers with a suffix letter 
have been tested for Pin-for-Pin compatibility by an independent testing facility. 


Designation of Functional Equivalent Numbers 
For Linear ICs 
(Sections 44-48) 

Most manufacturers use a numbering scheme as follows: 

EXAMPLE: Manufacturer’s type number: LM741AJ 



Company/Product Identifier 
(e.g. LM-NSC 
LT-LTC) 



1— Enhancement/And/Or 
Package Variation 

— Part Number Variation 


IV 



The numbering scheme for a Linear 1C Functional Equivalence Number is as follows: 
EXAMPLE: Functional Equivalent Number: 7LMZ41 


'Verification of Function by 
■Physical Testing (Upper Case 
Letter Only) 


Series or Part Number 
Variation 

Package/Configuration 
Designation. This may 
consist of 2 or 3 letters. 

The third letter (e.g. “Z”) is 
used to indicate a package 
or pin configuration which 
differs from the equivalent 
2 letter device. 

(e.g. 7LM41 - DIP Pkg 
7LMZ41 - LCC Pkg) 

NOTE: These letters are not 
intended to represent 
any specific manufacturer. 


The First Number of 
the Part Number Variation 
or Part Number Series. 

*A letter suffix indicates a verification of function by physical testing. Functional Numbers with a suffix letter 
have been tested for Pin-for-Pin compatibility by an independent testing facility. 

How to Use the 1C Functional Equivalence Guide 

This book consists of eight parts: 

1. Description of Functional Categories 

2. Functional Equivalence/Category Index 

3. Type Number Cross Index 

4. Technical Sections 

5. Device Numbering Keys 

6. Manufacturers’ Logos 

7. Manufacturers' Codes, Names and Addresses 

8. Interpreters and Definitions 

Each Section’s Usefulness and Applications are Explained Below 

l| Description of Functional Categories 

A Functional Category is defined as a group of devices whose 
Functional Equivalence number is identical. This alphabetic index lists 
groups of components by their major function (i.e. AND GATE, 
DISPLAY DRIVER, LATCH, etc.) and gives a more detailed description 
of the Functional Equivalence number. The following is an example: 

DISPLAY DRIVER 

40-54B 4 Segment LCD Driver 

40-55B BCD to 7 Segment Decoder/Driver LCD Driver 

40-56B BCD to 7 Segment Decoder/Driver LCD Display Driver 




v 



The general category is “DISPLAY DRIVER,” and each of the eleven 
numbers beneath this category are Functional Families. Each Func¬ 
tional Family is further defined by a more specific device function and 
can have from 1 to more than 150 individual type numbers associated 
with it. 

To locate a specific group of Functional Equivalence Type Numbers, 
turn to the technical section; for instance, the 40-55B group Display 
Drivers. Using the Functional Equivalence Number column, locate all 14 
of the type numbers in 40-55B functional group. At this point compare 
technology data and electrical specifications to determine the device or 
devices you wish to use or replace. 


Functional Equivalence/Category Index 

This is a numerically sorted index of the Functional Equivalence 
numbers. This index is useful if you find a group of devices in a 
technical section and need to define their function (i.e. Description of 
Functional Category). 


FEMI No. 

CATEGORY 

9-307 

Display Driver 

9-368 

Display Driver 

40-00B 

NOR Gate 

40-01B 

NOR Gate 

40-02B 

NOR Gate 


Type Number Cross Index 

This is an index sorted numeric-alpha by device type number. If you 
have a specific type number you are trying to locate for replacement or 
alternate source reasons, go to the page and line number listed. The 
functional group can be identified and potential replacement or 
alternate source devices located. 



MFRS1 



53FS50M 

54F251DM 

54F251FM 

♦FSC 

♦FSC 

•FSC 

142 -121 54HCT373D 
156 • 66 54HCT533C 
153 -219 54HCT540C 

•5TX 

•STX 

♦STX 



Technical Sections 

These are the general categories in which similar devices are displayed 
along with data on their technology and selected electrical characteris¬ 
tics. These are the sections to which the Type Number Cross Index 
references page and line information. Note that functionally equivalent 
devices are grouped together. 
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Device Numbering Keys 

These are manufacturer’s device ordering information. You will find 
them useful after locating a component to identify additional technical 
information. 



GTE MICROCIRCUITS DIV. 


DESCRIPTION 
C — Special 
G — Standard 
PACKAGE 
P — Plastic 
C — Ceramic 
D — Cerdip 

E — Leadless Chip Carrier 
X — Dice 


TEMPERATURE PROCESSING 
None —0°C to +70°C 

I-40°C to +85°C 

M-55°C to +125°C (Commercial) 

B-55°C to +125°C (MIL-STD-883 Level B) 

Designators selected for speed and power 
specifications. Consult data sheet. 


EXAMPLE 


8860 


-2 

T 


PERFORMANCE 
DESIGNATOR 
TEMPERATURE 
PROCESSING 
PACKAGE 
VERSION 

PRODUCT IDENTIFICATION 
NUMBER 
DESCRIPTION 



Manufacturers’ Logos 

This section is a collection of the manufacturer’s Trademark or Logo, 
designs which in many instances are printed on the package. This 
section is helpful in identifying who manufactured a device when no 
type number information is available. Many times a device can be 
identified by the logo and the coded information on the device. 



@> HEC 


AMD 

Advanced Micro Devices 


MOTA 

Motorola 

Semiconductor Products 


MU LB NECJ 

Mullard Ltd. Nippon Electric Co., Ltd, 



Manufacturers’ Codes, Names and Addresses 

This index of manufacturers’ codes, names, and addresses is provided 
so that you can identify the manufacturer of the device listed in the type 
number cross index. The manufacturer’s code is a 3 or 4 letter D.A.T.A. 
code. The names and addresses are supplied to help you in contacting 
the manufacturer for technical or sales assistance. 


° a-™ MANUFACTURERS’ CODES, NAMES AND ADDRESSES 

code' 

AMD Advanced Micro Devices, Inc., 901 Thompson PL, Sunnyvale, CA 94086 
ANS Analog Systems, P.0. Box 35879, Tucson, AZ 85740 
BEL! Bharat Electronics Ltd., Jalahalli, Bangalore 560-013, India 


Continued on next page 




Interpreters and Definitions 

This section defines column headings and symbols appearing in the 
Technical Sections of this book. Sorted alphabetically by field 
description, “Column Definitions” interprets the field titles and indicates 
the section usage. 


COLUMN DEFINITIONS 



SECTION 27 LOGIC LEVEL 
TRANSLATORS 


SECTION 29 ANALOG MULTIPLEXERS 
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D.A.T.A.BOOK 

COMPONENT LOCATOR 

The Component Locator is designed to assist you in identifying which 
D.A.T.A.BOOK should be consulted to find information on a specific type of device. 


Parti: 

Locator information for the Replacement and Alternate Source Series 

At the top of the matrix, locate the type of component for which you need 
replacement information - then identify which book(s) in the Replacement and 
Alternate Source Series you should consult. 


1C Generic Source Guide 

Includes alternate source information on digital, interface, 
microprocessor, audio/video, linear and memory ICs. ICs 
are grouped and sorted by generic or root number as an 
aid in identifying possible alternate sources. 

Diode Replacement & Alternate Source Guide 

Includes direct and suggested replacement information on 
diodes, including optoelectronic and microwave types. The 
Direct Replacement section contains information on 
devices that have the same part number as the device to 
be replaced. The Suggested Replacement section 
contains information on replacement devices with a 
different part number than the device to be replaced. 

Transistor Replacement & Alternate Source Guide 

Includes direct and suggested replacement information on 
transistor, including optoelectronic and microwave types. 
The Direct Replacement section contains information on 
devices that have the same part number as the device to 
be replaced. The Suggested Replacement section 
contains information on replacement devices with a 
different part number than the device to be replaced. 

Thyristor Replacement & Alternate Source Guide 

Includes direct and suggested replacement information on 
thyristor, including optoelectronic and microwave types. 
The Direct Replacement section contains information on 
devices that have the same part number as the device to 
be replaced. The Suggested Replacement section 
contains information on replacement devices with a 
different part number than the device to be replaced. 


1C Replacement & Alternate Source Guide 

Includes direct and suggested replacement information on 
digital, interface, microprocessor, audio/video, linear and 
memory ICs. The Direct Replacement section contains 
information on devices that have the same part number as 
the device to be replaced. The Suggested Replacement 
section contains information on replacement devices with 
a different part number than the device to be replaced. 

1C Functional Equivalence Guide 

Identifies memory, digital, interface and linear 1C devices 
that have been determined to be pin-for-pin functionally 
equivalent. Highlights those devices whose functional 
equivalence has been verified by an independent testing 
laboratory. 

International Directory of ICs & Discrete 
Semiconductors (Formerly Master Type Locator) 

Consolidated listing of ICs, discrete semiconductors, 
optoelectronic and microwave devices in current 
production. Identifies the function of each device, its 
manufacturers and where to locate additional information 
on each device. 

international Directory of Discontinued ICs & Discrete 
Semiconductors 

Consolidated listing of ICs, discrete semiconductors, 
optoelectronic and microwave devices that are 
discontinued - no longer in production. Identifies the 
function of each device, its manufacturers and where to 
locate additional information. 


D.A.T.A.BOOKS Alternate 

Source and Replacement Series 

COMPONENT 

TRANSISTOR 

DIODE 

THYRISTOR 

POWER 

SEMICONDUCTOR 

DIGITAL ICs 

INTERFACE ICs 

LINEAR ICs 

MEMORY ICs 

AUDIO/VIDEO ICs 

MICROPROCESSOR ICs 

MICROCOMPUTER 

SYSTEMS 

OPTOELECTRONICS 

MICROWAVE 

MODULES/HYBRIDS 

POWER SUPPLIES 

TITLE OF PUBLICATION 

1C Replacement & 
Alternate Source Guide 
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• 

• 
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Diode Replacement & 
Alternate Source Guide 
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Transistor Replacement & 
Alternate Source Guide 
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Thyristor Replacement & 
Alternate Source Guide 
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1C Generic Source Guide 
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1C Functional Equivalence Guide 
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International Directory of ICs & Discrete 
Semiconductors/International Directory of 
Discontinued ICs & Discrete Semiconductors 
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PART II: Locator information for the other D.A.T.A.BOOKS in the Electronic Information Series 

At the left side of the matrix, locate the type of component for which you need detailed 
information such as design parameters, logic and outline drawings, names of manufacturers, 
etc. - then identify which D.A.T.A.BOOK you should consult. 


TITLE OF PUBLICATION 


_ A/D Converter 

__ A/A I/O Converter 

_ AC Switch (ACS) 

_ Active Filter 

A/D I/O Converter 


_ Adder: Half, Full 

_ Adder/Subtractor 

_ Address MUX/Refresh Counter 

_ AFC Circuit 

AGC Circuit 


_ ALARM Circuit 

_ ALU Status/Shift Controller 

_ALU_ 

_ AM Receiver 

AM/FM RF-IF Circuit 


_ Amorphous Sense Amplifier 

_ Amplifier-Antilog 

_ Amplifier-Audio 

_ Amplifier-Buffer 

Amplifier-CATV 


_ Amplifier-Current 

Amplifier-Differential 


_ Ampiifier-Gas FET 

_ Amplifier-Instrumentation 

Amplifier-Isolation 


_ Amplifier-Logarithmic 

_,_ Amplifier-Microwave 

_ Amplifier-Operational 

_ Amplifier-Optoelectronic 

Amplifier, Power 


_ Amplifier-Programmable Gain 

__ Amplifier-Read/Write 

_ Amplifier-Reference 

_ Amplifier-RF/IF 

_ Amplifier-Sample/Hold 

Amplifier-Sense 


_ Amplifier-Sense-Mag Bubble Mem 

_ Amplifier-Sense-Magnetic Tape 

_ Amplifier-Sense-MOS 

__ Amplifier-Sense-NMOS 

Amplifier-Sense-Plated Wire 


_ Amplifier-Servo 

_ Amplifier-Squaring 

_ Amplifier-Track & Hold 

_ Amplifier-Video 

_ Amplifier-VDLT 

Amplifier-Wideband 


_ Analog Signal Level Detector 

_ Analog MUX 

_ Analog Multiplier 

__ Analog Delay (SAD) 

_ Analog Shift Register 

Analog Switches-SPDT 


_ Analog Switches-SSNC 

_ Analog Switches-SSNO 

__ Antilog Amplifiers 

_ Arithmetic Logic Unit 

Array-Analog Switch 
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TITLE OF PUBLICATION 


_ Array-Diode 

_ _ Array-LED 

_ Array-Photodiode 

_ Array-Phototransistor 

Array-Photovoltaic 


_ Array-Programmable Gate 

_ Array-Programmable Logic 

__ Array-Transistor 

_ Astable Multivibrator 

Attenuator 


_ Audio Amplifier 

_ Audio Processor (Stereo/4 Channel) 

Automatic Call Processing Unit (ACPU) 

_ Automatic Frequency Control 

Automatic Gain Control 


_ Automotive ICs 

_ Avalanche Diode 

_ Avalanche Mode Transistor 

_ Backward Diode 

Backward Wave Tube 


_ Bar Graph Display 

_ Bar Graph Generator 

_ Battery-on-Chip RAM 

__ Baud Rate Generator 

Bi-Directional Transistor 


_ Bi-Directional Switch 

__ Binary Coded Decimal Counter 

_ Bit Slice Correlator 

_ Bridges-Silicon Controlled 

Bridge Rectifier 


_ Bubble Memory/Support 

_ Buffer Amplifier 

__ Buffer Hex Bus 

_ Buffer/Driver 

Buffer/Driver-Logic 


_ Buffer Gates 

_ Buffer Octal 

_ Bus Arbiter 

_ Bus Controller 

_ Bus Driver 

Bus Interface 


_ Bus Receiver 

_ Bus/Line Transceiver 

_ Calculators 

_ Capstan/Servo Controller 

_ CAM 

CATV Amplifier 


_ CATV Amplifier Module 

_ Card Controller 

_ CPU Board 

_ CCD 

Channel Scanner 


_ Character Generator 

_ Charge-Coupled Device (CCD) 

_ Checker-Parity 

_ Chip Set Microprocessor 

Chopper Stabilized Op Amp 


_ Circular Detector 

_ Clamp 

_ Clamp/Terminator 

_ Clock-Digital 

Clock Driver 


_ Clock Generator/Driver 

_ Clocks/Multivibrators 

_ Code Converter 

__ CODEC 

__ Color TV Circuits 

" ~ “ COMFET 
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TITLE OF PUBLICATION 


_ Compact Disk Circuit 

_ Compact Disk D/A 

_ Compander 

_ Comparator-Current 

Comparator-Identity 


_ Comparator-Magnitude 

_ Comparator-Phase 

_ Comparator-Unified Bus 

_ Comparator-Voltage 

Complementary Symm (PNP & NPN) 


_ Computer-on-a-chip 

_ Consumer Product Microprocessor 

_ Contact Protector Diode 

_ Content Addressable Memory 

Control-Store Sequencer 


_ Controller-ALU Status 

_ Controller-Card 

_ Controller-Data Interface 

_ Controller-DMA 

Controller-Diskette 


_ Controller-Display 

_ Controller-Floppy Disk 

_ Controller-Interrupt System 

_ Controller-Industrial Timer 

_ Controller-Keyboard Encoder 

_ Controller-Magnetic Tape 

_ Controller-Memory/Interface 

_ Controller-Microcomputer Bus 

_ Controller-Motor Speed 

Controller-Optoelectronic 


_ Controller-Paper Tape 

_ Controller-Power Supply 

_ Controller-Printer 

Controller-Program Sequence 
Controller-Serial Communication 


_ Controller-Shift 

_ Controller-Switching Power Supply 

_ Controller-TTY Interface 

Controller-Winchester Chip (Flop Disk) 
Controls 


_ Controls/Counters/Converters 

_ Converter-A/D (All) 

_ Converter-A to A I/O 

_ Converter-A to D I/O 

Converter-Code 


_ Converter-D to A 

_ Converter-D to A I/O 

__ Converter-Digital to Synchro 

_ Converter-Freq. to DC 

Converter, Hybrid, Volt-Freq. 


_ Converter-Logic Level 

_ Converter-Volt to Current 

_ Converter-Voltage to Freq. 

_ Converter Sub-System 

Converter-Synchro to Digital 


_ Converters 

_ Core Sense Amplifier 

_ Counter-A/D Converter 

_ Counter-BCD 

Counter-Decimal 


_ Counter-Display Driver 

__ Counter-Hexadecimal 

__ Counter-Straight Binary 

________ Counters 

_ Crosspoint Switch 

CRT/Display Controller 
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COMPONENT 


TITLE OF PUBLICATION 


__ CRT Correction Circuit 

__ Crystal Controlled Oscillator 

____ Current Amplifier 

_ Current Limiter 

___ Current Mirror 

Current Source 


_ Current Stabilizer 

_ DAC Current Switching Network 

_ Darlington Transistor 

■ ' . _ Data Acquisition System 

Data Interface Controller 


_ Data Security Device 

_ Data Selectors/MUX’s 

__ DC/DC Converters 

__ DC/DC Converter Controller 

_ DC/DC Converter Support 1C 

Decade Counter 


_ Decoder-Display Driver 

_ Decoder-DTMF 

_ Decoder/Encoder 

_ Decoders 

_ Decryption 

Dedicated Microcontroller 


__ Deglitcher 

__ Delay Line (Analog) 

_ Delay Line (Digital) 

_ Demodulator 

Demultiplexer 


_ Demultiplexer-Digital 

Detector-Carrier 


_ Detector Error/Corrector 

_ Detector-Analog Signal Levei 

Detector-Address Mark 


Detector Devices-Microwave Video 
Detector-Emitter/Sensor Pairs/Arrays 

_ Detector-Fluid Level 

_ Detector-Gap 

Detector-Infrared 


_ Detector-Microwave 

_ Detector-Null 

_ Detector-Overvoltage 

_ Detector-Phase 

_ Detector-Quadrant 

Detector-Reflex 


__ Detector-Thermopile 

__ Detector-Zero Crossing 

_ Diac 

_ Dialer-DTMF 

Dialer-Phone 


_ Differential Amplifiers 

_ Differential Line Driver/Transmitter 

__ Differential Line Receiver 

_ Differential Line Transceiver 

Differential Pair-Temperature Cont. 


_ Digital Audio Circuit 

, _ Digital Multiplexer 

_ Digital Panel Meter Circuit 

__ Digital Signal Processor 

__ Digital to Synchro Converter 

_ Diode-Array 

Diode-Avalanche 


__ Diode-Backward 

__ Diode-Breakover 

_ Diode-Bridge 

_ Diode-Contact Protector 

Diode-Current Limiter 
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TITLE OF PUBLICATION 


_ Diode-Detector 

_ Diode-Detector-UHF 

_ Diode-Gunn 

_ Diode-Harmonic Generator 

Diode-lmpatt 


_ Diode-Infrared Emitter 

_ Diode-Infrared Emitter-Array 

_ Diode-Infrared Emitter-Laser 

Diode-Infrared Emitter-Negative Resis. 

Diode-JFET 


_ Diode-Laser-LED 

_ Diode-LED 

_ Diode-LED-Array 

_ Diode-Light Emitting 

Diode-Limiter 


_ Diode-Logarithmic Conversion 

_ Diode-Matched 

_ Diode-Matrixes 

_ Diode-Microwave-Mixer 

Diode-Negative Resistive-LED 


_ Diode-Noise 

_ Diode-Noise Generator 

_ Diode-Oscillator 

_ Diode-PIN 

Diode-Radiation Detector 


_ Diode-Radiation Resistant 

_ Diode-Rectifier 

_ Diode-Reference 

_ Diode-Ring/Quad 

Diode-Schottky Barrier 


_ Diode-Shockley 

_ Diode-Silicon Asym Trigger (SAT) 

_ Diode-Step Recovery 

_ Diode-Switching 

Diode-Transient Voltage Suppressor 


_ Diode-Tuning 

_ Diode-Tunnel 

_ Diode-UHF Detector 

_ Diode-UHF Mixer 

_ Diode-Varactor 

Diode-Varistor 


_ Diode-Voltage Regulator 

_ Diode Array 

_ Diode Matrix 

_ Diodes 

Diodes-Zener 


_ Diskette Controller 

_ Disk Interface Circuit 

_ Display-Integrated Logic 

_ Display-LED 

Display-Liquid Crystal 


Display-Misc.(lncand.,Gas,Disch.,etc.) 

_ Display-Multiplexer 

__ Display-Oscillator 

_ Display-Shift Register 

Display Controller 


_ Display Driver-Multiplexer 

_ Display Driver-Shift Register 

_ Display Driver/Counter 

_ Display Driver/Decoder 

Display Driver/Latch 


_ Display Driver/Oscillator 

_ Divider 

_ Divider, Frequency 

_ DMA Controller 

DPM Module 
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TITLE OF PUBLICATION 


__ Driver-Bus 

__ Driver-Ciock 

__ Driver-Clock Generator 

__ Driver-Display (Digital) 

Driver-Line 


_ Driver-Memory 

_ Driver-Optoelect Photoelectronic, IR 

_ Driver-Peripheral 

__ Driver-Power 

Drivers/Predrivers/Scalers 


DTMF Decoder 
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_ DTMF Filter 

_ DTMF Generator 

DTMF Receiver 
Dual Gate MOSFET 


_ Dual/Quad Transistor 

Dual Ramp (Slope)-A/D Converter 

_ Duplexer Tube 

_ DVM Module 

Emitter-Sensor Array Detector 


_ Emitter-Sensor Pair Detector 

_ Emitter Array 

_ Encoder-Keyboard 

_ Encoder-Priority 

Encoder-“X” Input to “Y" Output 


_ Encoder-'T’ Line to “Y K Line 

_ Encoder/Decoder 

Encoder/Decoder Remote Cont. Sets 

_ Encryption 

Erasable Programmable Logic 


_ EAROM 

_ EPROM 

_ EEPROM 

Error Detection/Correction Unit 
Facsimile Circuit 


_ Fast Carry Counter 

_ Fast Recovery Diode 

_ Fiberoptic XCURS/XMTRS 

_ Field Effect Transistor 

Field Prog Logic Array (FPLA) 










_ Filter-Active 

Filter-DTMF, Telecomm Equipment 
Filter (Transversal) 


_ Flip/Flop 

_ Flip/Flop (J-K) 

_ Flip/Flop (R-S) 

_ Flip/Flop (R-S-T) 

Flip/Flop (T) 


Flip/Flop, Complementary (R-S) 

_ Flip/Flop (D Type) 

_ Floppy Disk Controller 

_ Floppy Disk Read Amplifier 

Fluid Detector 


_ FM Multiplexer 

_ FM Receiver 

_ Frequency Divider 

_ Frequency Synthesizer 

Frequency to DC Converter 


_ Full Adder 

_ Function Generator 

_ Fuse Programmable ICs 

_ Game-Video 

_ Gap Detector 

Gate Turnoff 
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TITLE OF PUBLICATION 


_ Gates 

_ Generator 

_ Generator-Baud Rate 

_ Generator-Character 

Generator-Clock 


_ Generator-DTMF 

_ Generator-Function 

_ Generator-Look-ahead Carry 

_ Generator-Parity Checker 

Generator-Sin/Cos Function 


' _ Generator-Digital Function 

_ Generator/Qscillator-Sine/Sq/Tri 

_ Generic Array Logic 

_ Generator-Video Display 

Gray Code Counter 


_ Ground Fault Interrupt 

_ Gunn Diode 

_ Half Adder 

_ Hall Effect Device 

_ Hard Array Logic 

_ Harmonic Generator Diode 

Hearing Aid Amplifier 


_ Hex Bus Buffer, Inverting/Non-Invert 

_ Hexadecimal Counter 

_ High Voltage/High Current Driver 

_ Home Appliance Circuit 

_ I/O Converter 

I/O Modules 


_ Identity Comparator 

_ IGBIT 

_ Image Scanning/Matrix Sensor 

_ Infrared Detector 

_ Infrared Emitting Diode 

Instrumentation Amplifier 


_ Integrated Logic/Display 

_ Integrated Thyristor/Rectifier (ITR) 

_ Intelligent Display 

_ Interface-General Purpose 

_ Interface-Parallel Peripheral 

Interface-Proarammable 


Interrupt System-Priority Encoder 

_ Interrupt System Controller 

_ Interrupter (Optical) 

_ Inverters-Hex 

_ I/O Peripheral 

_ ISDN ICs 

Isolation Amplifier 


_ Keyboard Encoder 

_ Keyboard Encoder Controller 

_ Keyless Lock CKT 

_ Klystron Tube 

Ladder Network 


_ Laser Diode 

_ Latches 

_ Latches Display 

_ LC Oscillator 

LDR-Liaht Dependent Resistor 


_ LED-Negative Resistive 

_ LED Array 

_ LED Display 

_ LED-Dichromatic, Multicolor 

Level Detector, Analog 


_ Level Detector, Voltage 

_UFO_ 

__ Light Activated Switch 

_ Light Dependent Resistor 

Light Dimmer Circuit 
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COMPONENT 


TITLE OF PUBLICATION 


. _ Light Emitting Diode 

_ Light Pen 

_ Limiter-Current 

_ Limiter-Microwave 

Limiter-Voltage 


_ Line Driver/Transmitter-Differential 

Line Driver/Transmitter-Single-Ended 

_ Line Receiver-Differential 

__ Line Receiver-Single-Ended 

Line Scanning Sensor 


_Li ne Transceiver-Differential 

__ Line Transceiver-Single-Ended 

_ Linear Power Supplies 

_ Liquid Crystal Display 

Logarithmic Amplifier 


_ Logic-Special Device 

__ Logic Buffer/Driver 

_ Logic Level Converter 

_ Logic Level Translators 

Logarithmic Conversion Diode 


_ Look-Ahead Carry Generator 

_ Magnetic Bubble Memory 

Magnetic Bubble Memory Sense Amp. 

_ Magnetic Tape Controller 

Magnetic Tape Preamplifier 


_ Magnetic Tape Sense Amplifier 

_ Magnetron Tube 

__ Magnitude Comparator 

_ Manchester Encoder/Decoder 

_ Matched Pair (PNP & NPN) 

_ Matrix/Image Scanning Sensor 

Meiodv Generator iCs 


_ Memory-Content Addressable 

_ Memory-Magnetic Bubble 

_ Memory-Mgmt Unit 

_ Memory Driver 

Memory Interface Controller 


_ Memory Interface Sub-system 

_ Memory Support Circuit 

_ Microcomputer Bus Controller 

__ Microcomputer Chip Sets 

_ Microcontroller 

Microprocessor-Card Set 


_ Microprocessor-Chip-Single 

_ Microprocessor-Chip-Set 

• _ Microprocessor Converter 

_ Microwave-Ring/Bridge Quad 

Microwave-Special Device 


_ Microwave Amplifier 

_ Microwave Detector 

__ Microwave Limiter 

_ Microwave Mixer Diode 

Microwave Oscillator 


_ Microwave Transistor 

_ Microwave Trans.-Junction Field Eff. 

_ Microwave Transistor-MOSFET 

_ Microwave Video Detector Devices 

Mixer, Microwave 


_ Mixer/IF Strip/Front End 

MOD/DEMOD-Slope Delta (Telephone) 

__ MODEM 

_ Modulator-Pulse Width 

Modulator-Ring 


_ Monostable Multivibrator 

_ MOS FET-Microwave 

_ MOS Sense Amplifier 

_ Motion Detector 

Motor Speed Controller 
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COMPONENT 


TITLE OF PUBLICATION 


_ Motor Starting CKT 

_ Music Synthesizer ICs 

_ Multiplexer 

_ Multiplexer-FM 

_ Multiplier 

Multivibrator-Astable 


_ Multivibrator-Monostable 

_ MUX-Analog 

_ MUX-Display 

_ MUX-Digital 

MUX-Programmable 


_ Negative Resistive LED 

_ NMOS Sense Amplifier 

_ Noise Diode 

_ Noise Generator Circuit 

Noise Generator Diode 
Non-Volatile RAM (NVRAM) 

_ Null Detector 

On-Screen Display ICs 

_ Operational Amplifiers 

_ Optical Limit Switch 

_ Optically Isolated Logic Gate 

_ Optoelectronic Amplifier 

_ Optoelectronic Controller 

_ Optoelectronic Driver 

_ Optoelectronic Switch or Relay 

Opto-isolator 


__ Oscillator 

_ Oscillator Diode 

_ Oscillator-Crystal Controlled 

_ Oscillator-Display 

Osciliator-LC 


_ Oscillator-Microwave 

_ Oscillator-RC 

_ Qscillator-Sine/Sq/Triangle Wave 

_ Oscillator-Tuning Fork 

Oscillator-Varactor Tuner 


_ Oscillator-Voltage Controlled 

_ Oscillator-Volt. Controlled Crystal 

_ Over Voltage Protector 

_ Paper Tape Controller 

_ Parallel A/D Converter 

_ Parallel Communication Transceiver 

_P arallel Peripheral Interface 

_ Parity Generator/Checker 

_ Peltier Module 

Peripheral Driver 


_ Peripheral Interface Adapter (PIA) 

_ PGA (Programmable Gate Array) 

_ Phase Control Circuit 

_ Phase/Frequency Detector 

Phase Lock Loop 


_ Phonograph Motor Control 

_ Photo Circuit 

_ Photoconductive Cell 

_ Photocoupler-Photocell Output 

Photocoupler-Photocircuit Output 


_ Photocoupler-Photodarlington Output 

_ Photocoupler-Photothyristor Output 

_ Photocoupler-Phototransistor Output 

_ Photodarlington 

Photodiode 


_ Photodiode, IR Detector 

_ Photodiode, LASER Detector 

_ Photodiode Array 

__ Photo Potentiometer 

Photothyristor 
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_ Phototransistor 

_ Phototransistor Array 

_ Photovoltaic Array 

Photovoltaic Cell (Solar;IR Detectors) 

_ PIN Diode 

_ PIN Photo Diode 

_ PLA (Programmable Logic Array) 

_ PLL-Phase Lock Loop 

_ PLS (Programmable Logic Sequence) 

Potentiometer Circuit 


_ Potentiometer-Ph oto 

_ Power-Integrated Thyristor/Rectifier 

_ Power-SCR 

_ Power-Triac 

Power Device 


_ Power-Drivers Peripheral 

_ Power Supplies Linear 

_ Power Supplies Switching 

_ Power Supply-Switching-Controller 

_ Power Supply Controller, TV 

_ Pre-drivers 

_ Prescaler 

_ Pressure/Temp Sensor Transistor 

_ Printer Controller 

Priority Encoder 


_ Priority Encoder-Interrupt System 

_ Program Sequence Controller 

_ Program Storage Unit (PSU) 

_ Programmable Gain Amplifier 

Programmable Gate Array (PGA) 


_ Programmable interface 

_ Programmable Logic Array (PLA) 

Programmable Logic Sequence (PLS) 

_ Programmable Multiplexer 

Programmable Power Source 


_ Programmable Read Only Memory 

_ Programmable ROM Patch (PRP) 

_ Prog. Unijunc. Trans. (PUT)-Thyristor 

_ Programmer/Sequencer 

_ PROM 

PROM (Low Programming Voltage) 


_ Proximity Switch, Solid State 

_ PRP (Programmable ROM Patch) 

' _ PSU (Program Storage Unit) 

_ Pulse Dialer 

Pulse Width Modulator 


_ Pulse Width Modulator Control CKT 

_ PUT (Prog. Unijunction Trans.) 

_ Pyroelectric Detector 

_ Quadrant Detector 

_ Radiation Detector Diode 

_ Radiation Resistant Diode 

_R adiation Resistant Transistor 

_ Radio, AM 

_ Radio, FM 

_ RAM 

RAM-I/O-Timer 


_ RAM Module (multi-chip) 

_ Rate Multiplier 

_ RC Oscillator 

_ RC Timer 

_ RCT (Reverse Conducting Triode) 

_ Read/Write Memory 

_ Receiver-DTMF 

_ Rectifier 

_ Rectifier-Bridge 

Rectifier Diode 
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TITLE OF PUBLICATION 


_ Rectifier-Silicon Controlled 

_ Reference Amplifier 

_ Reference Diode 

_ Reflex Detector 

Register File 


_ Regulator-Voltage 

_ Relay Lamp Driver 

_ Relay Solid State 

Remote Control Unit-General Purpose 
Remote Control Unit-Receiver 


_ Remote Control Unit-Transmitter 

_ Repertory Dialer 

_ Resolver to Digital A/D Converte r 

_ Reverse Conducting Triode (RCT) 

RF/IF Amplifiers 


_ RF Power Amplifier Transistor 

_ RF Signal Processing ICs 

_ Ring/Bridge Quad 

__ Ring/Johnson Counter 

_ Ring Modulator 

Ring/Quad Diode 


_ RMS to DC Converter 

_._ ROM 

_ ROM, Speech Synthesis 

_ SAS 

Sample/Hold 


_ Sample/Hold Amplifier 

_ SAT (Silicon Asymmetrical Trigger ) 

_ SBS (Silicon Bi-directional Switch) 

_ SCA (Silicon Controlled Assembly) 

Scaler 


_ Schmitt Trigger 

_ Schottky-Barrier Diode 

__SCR_ 

_ Sense Amplifier 

_ Sense Amplifier-Amorphous 

_ Sense Amplifier-Core 

Sense Amp-Magnetic Bubble Mem. 

_ Sense Amplifier-Magnetic Tape 

_ Sense Amplifier-MOS 

_ Sense Amplifier-NMOS 

_ SenseFET 

_ Sensor-Array-Photodiode 

_ Sensor-Array-Phototransisto r 

_ Sensor-Array-Photovoltaic 

_ Sensor-Line-Scanning 

Sensor-Matrix/Image Scanning 


_ Sensor-Photocircuit-Camera Control 

Sensor-Photocircuit-Darlington Stage 

_ Sensor-Photocircuit-Light to Freq. 

_ Sensor-Photocircuit-Multifunc. Proc. 

Sensor-Photocircuit-Oper. Amp. 


_ Sensor-Photocircuit-Optical Receiv. 

_ Sensor-Photocircuit-Qscillator 

_ Sensor-Photocircuit-Schmitt T rigger 

_ Sensor-Photocircuit-Transistor Stage 

Sensor-Photoconductive Cell 


_ Sensor-Photodar l ington 

_ Sensor-Photodiode-Avalanche 

_ Sensor-Photodiode-IR Detector 

_ Sensor-Photodiode-Laser Detector 

_ Sensor-Photodiode-Multielement 

_ Sensor-Photodiode-Pin 

_ Sensor-Photodiode-Special Purpose 

_ Sensor-Photothyristor 

_ Sensor-Phototransistor-Field Eff. 

Sensor-Photovoltaic Cell 
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Sensor-Temperature 
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Servo Amplifier 
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Shift Controller 
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Signal Processor 
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Signal Conditioner 
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Silicon Asymmetrical Trigger (SAI) 
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Silicon Bi-directional Switch (SBS) 
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Silicon Bi-directional Switch Trfgger 
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Silicon Controlled Assembly (SCA) 
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Silicon Controlled Bridges 
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Silicon Controlled Rectifier (SCR) 
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B I 


• 

■■ 


b b 

B 

■ 

B B 


■ 

I 

■ 



wm 

Silicon Field Effect Trans.-P Channel 
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Silicon Field Effect Trans.-N Channel 
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Silicon Unidirectional Switch 
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Sin/Cos Function Generator 
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Solid State Cooling Device 
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Solid State Relay 
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Solid State Video Sensor 
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Speech Circuit (telephone) 
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Speech Generator 
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Speech Synthesizer 
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SPOT Analog Gate Switches 
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Squaring Amplifier 
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SSNC Analog Gate Switches 
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SSNO Analog Gate Switches 
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Stabilizer-Current 
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Stabilizer-Voltage 
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Stabistor-Regulating Diode 
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Static Column Dynamic RAM 
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Step Recovery Diode 
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Stepper Motor Circuit 
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Stereo Decoder 
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Stereo Power Amplifier 
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Storage Register 
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Storage-Special Device 
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Storage/Shift Register/RAM-ROM 
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Straight Binary Counter 
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Subscriber Loop Interface (SLIC) 






• 

• 










Subtractor 
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Successive Approx A/D Converter 
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Successive Approximation Register 
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Surface Acoustic (SAW) Filter 
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Surge Suppressor Diode 
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SUS (Silicon Unidirectional Switch) 
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Switch-Cross Point 
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Switch-Debouncer 
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Switch-Hall Effect 
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Switch-Light Activated 
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Switch-Optical Limit 
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TITLE OF PUBLICATION 


_ Switch, Proximity, Solid State 

_ Switch-Silicon Unidirectional 

_ Switch-Solid State 

_ Switch-Zero Voltage 

Switch, Touch Control, Interface 


_ Switch Driver 

_ Switches (4 Term)-Silicon Controlled 

_ Switch Mode Regulator 

_ Switching Diode 

Switching Network-DAC Current 


_ Switching Power Supply Controller 

_ Switching Power Supplies 

_ Switching Transistor 

' _ Switching Voltage Regulator 

Synchro Conversion Device 


_ Synchro Related Devices 

_ Synchro to Digital A/D Converter 

_ T-1 Interface 

_ Tape Deck Motor Control 

_ Tape Deck Control 1C 

Tape System 


_ Telephone Switching Circuit 

_ Telex Circuit 

_ Telecom. Device (Telephone) 

_ Temp. Controlled Differential Pair 

Temperature Transducer 


_ Terminator 

_ Thermopile Detector 

_ Thyristor-ACS-AC Switch 

_ Thyristor-GTO-Gate Turnoff Device 

Thyristor-ITR-Integrated 


_ Thyristor/Rectifier 

_ Thyristor-LAS-Light Activated Switch 

_ Transistor (PUT) 

_ Thyristor-RCT-Rev Conducting Triode 

Thyristor-Silicon Asym. Switch (SAS) 


T hyristor-Silicon Bidirect Switch (SBS) 
Thyristor-Silicon Unidirect Switch (SUS) 

_ Time Base/Counter 

_ Time Delays 

Timer-RC 


_ Time Slot Assigner Circuit 

_ Tone Ringer 

_ Touch Control Switch Interface 

_ Track & Hold Amplifier 

Transceiver-Line 


_ Transceiver-Parallel Communications 

_ Transducer-Device 

_ Transient Voltage Suppressor Diode 

_ Transistor-Avalanche Mode 

Transistor-Bidirectional 


Transistor-Complementary Symmetry 

_ Transistor-Darlington 

_ Transistor-Dual/Quad 

_ Transistor-Field Effect 

Transistor-Field Effect-N Channel 


_ Transistor-Field Effect-P Channel 

_ Transistor-Junction Field Effect MW 

_ Transistor-Matched Pair 

_ Transistor-Microwave 

Transistor-MOSFET-Microwave 


_ Transistor-NPN-HiPower-Germanium 

_ Transistor-NPN-HiPower-Silicon 

Transistor-NPN-LoPower-Germanium 

_ Transistor-NPN-LoPower-Silicon 

Transistor-Photo 
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TITLE OF PUBLICATION 


_ Transistor-PI\IP-HiPower-Germanium 

_ Transistor-PNP-HiPower-Silicon 

_ Transistor-PNP-LoPower-Germanium 

Transistor-PNP-LoPower-Silicon 


_ Transistor-Pressure/Temp. Sensor 

Transistor-Programmable Unijunction 

_ Transistor-Radiation Resistant 

Transistor-Silicon Field Eft. N Channel 
Transistor-Silicon Field Eft. P Channel 

_ Transistor-Switching 

_ Transistor-UHF/Microwave 

_ Transistor-Unijunction M 

_ Transistor-Unijunction P 

_ Transistor Array 

_ Transistor Chips 

_ Transistor Chopper 

__ Translators-Logic Level 

_ Transmitter/Encoder 

_ Traveling Wave Tube 

Triac 


_ Trigger-Schmitt 

_ Trigger-Silicon Asymmetrical 

_ Trigger-Silicon Asymmetrical Switch 

_Tr iode-Reverse Conducting 

TTY Interface/Controller 


_ Tube-Backward Wave 

_ Tube-Duplexer 

__ Tube-Klystron 

_ Tube-Magnetron 

Tube-Traveling Wave 


_ Tuning Fork Controlled Oscillator 

__ Tunnel Diode 

_ TV-B/W 

_ TV-Color 

~_ UART 

_ UHF Detector Diode 

_ UHF Mixer Diode 

_ UHF Microwave Transistor 

_ Ultrasonic Device 

Unified Bus Comparator 


_ Unijunction Transistor-Programmable 

_ Univ Asynchronous Rec/Trans 

_ Univ Synchronous Rec/Trans 

_ (USYNR/T) 

_ USYNRT 

_ UVEPROM 

_ Varactor Diode 

_ Varistor 

_ Video Circuits 

VCR Motor Control 


_ VCR REC/PLAY Circuit 

_ Video Detector Devices 

_ Video Game 

_ Video Modulator 

_ Videotext Display ICs 

Voice/Data Circuit 


_ Voice Synthesis 

_ Voltage Comparator 

_ Voltage Controlled Amp 

_ Voltage Controlled Crystal Oscillator 

Voltage Controlled Oscillator 


_ Voltage Follower 

_ Voltage Level Detector 

_ Voltage Limiter 

_ Voltage Reference Precision 

Voltage Reference Amplifier 
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Voltage Regulator 
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Wideband Amplifier 
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1. DESCRIPTION OF FUNCTIONAL CATEGORIES 


AMPLIFIERS (Cont’d) 

AMPLIFIERS (Cont’d) 

1LM63 

Differential Amp 

3AD65 

Amplifier, Differentia! 

1LMY63 

Amplifier, Differential 

3LMZ65 

Single Op Amp 

1LMZ63 

Amplifier, Differential 

3LM68 

Voltage Reference, Fixed 

1RS65 

Power Op Amp 

30RC78 

Operational Amplifier, Single 

1LMZ92 

Low Power Op Amp 

3LMZ80 

Wideband Amp 

2CG0 

Wideband Amplifier 

3LMZ82 

Single Op Amp 

2PG00 

Instrumentation Amp 

4LF00 

Single Op Amp 

2CG1 

Wideband Amplifier 

4TB00 

RF/IF Amp 

2OP01 

Switchable Input Op Amp 

4LF01 

Operational Amplifier, Single 

2LMY02 

Operational Amplifier, Single 

4LM01 

Single Op AMP with Feed Forward 

2LMZ02 

Single Op Amp 

4LMZ02 

Nullable Op Amp 

2LMZ3 

Video Amp 

4TC10 

Buffer/Voltage Follower 

2LM06 

Single Operational Amplifier 

4LM15 

Single Operational Amplifier 

2LMY7 

Operational Amplifier, Single 

4CP18 

Single Op Amp 

2LMZ07 

Operational Amplifier, Single 

4LMZ23 

Single Op Amp 

2LMZ7 

Single Op Amp 

4LMZ30 

Single Op Amp 

20PZ7 

Operational Amplifier, Single 

4LMY59 

Video Amp 

2LM08 

Dual Operational Amplifier 

4LMZ59 

Amplifier, Video 

2PP10 

RF/IF Amp 

4LMZ60 

Low Noise Wideband Preamplifier 

2LM17 

IF Amplifier 

5OP0 

Dual Op Amp 

2LMZ20 

Triple Op Amp 

5FA01 

Wideband Amp 

2CM21 

Single Op Amp 

5HP01 

Wideband Amp 

2AA25 

Buffer/Voltage Follower 

5NE01 

Video Amp 

2BA25 

Buffer/Voltage Follower 

5LC08 

Class A Amplifier 

2LM27 

Single Op Amp 

5LP08 

Class A Amplifier 

2CP28 

Single Op Amp 

5NE10 

RF/IF Amp 

2LMZ30 

Single Op Amp 

50P11 

Single Op Amp 

2CM31 

Single Op Amp 

50P12 

Single Op Amp 

2CP38 

Single Op Amp 

5LMX15 

Operational Amplifier, Single 

2LMY40 

Operational Amplifier, Single 

5LMY15 

Amplifier, Differential 

2CP48 

Single Op Amp 

5LMZ15 

Differential Amp 

2LM51 

Programmable Operational Amplifier 

5AD21 

instrumentation Amp 

2LM53 

IF Amplifier 

5LMY21 

Single Operational Amplifier 

2INY58 

Very High Accuracy instrumentation Amplifier 

5SL21 

Bipolar Wideband Amplifier 

2INZ58 

Very High Accuracy Instrumentation Amplifier 

5LMY22 

Single Operational Amplifier 

2LM71 

Single Operational Amplifier 

5AD24 

Instrumentation Amp 

2LMW72 

Operational Amplifier, Single 

5LMV31 

Operational Amplifier, Single 

2LMX72 

Operational Amplifier, Single 

5LMW31 

Operational Amplifier, Single 

2LMY72 

Dual Operational Amplifier 

5LMZ31 

Single Op Amp 

2LMZ72 

Dual Voltage Comparator 

5SL32 

Wideband Limiting IF Strip 

2LMZ77 

Single Op Amp 

5LM41 

Operational Amplifier, Single 

3CM00 

Single Op Amp 

5LMZ41 

Single Op Amp 

3LMY00 

Voltage Regulator, Adj. Positive 

5SL50 

Wideband Amp 

3AM03 

Single Op Amp 

5LC52 

Power Amp 

3RA8 

Cascadable RF Amplifier 

5OP60 

Operational Amplifier, Single 

3TCW11 

Operational Amplifier, Single 

5SL60 

Wideband Amp 

3TCX11 

Operational Amplifier, Single 

5SLY61 

Amplifier, Wideband 

3TCZ11 

Single Op Amp 

5SLZ61 

Wideband Amp 

3TA20 

Buffer/Voltage Follower 

5SL65 

Wideband Amp 

3TL21 

Single Op Amp 

50P87 

Operational Amplifier, Single 

3LMY22 

UHF/VHF Broadband Amplifier 

6LM05 

Single Op Amp 

3LM24 

Operational Amplifier, Quadruple 

6LMY07 

Operational Amplifier, Single 

3LMX24 

Operational Amplifier, Quadruple 

6LMZ07 

Operational Amplifier, Single 

3LMZ24 

Quad Op Amp 

6HX10 

Wideband Amplifier 

3MA24 

Single Op Amp 

6LM10 

RF/IF Amp 

3AA25 

Buffer/Voltage Follower 

6LM13 

Wideband Amp 

3MA27 

Single Operational Amplifier 

6AD24 

Instrumentation Amp 

3MA29 

Single Op Amp 

6AD25 

Programmable Gain Instrumentation Amplifier 

3MA33 

Single Op Amp 

6MA61 

Buffer/Voltage Follower 

3AA35 

Buffer/Voltage Follower 

6LM75 

Power Amp 

3LMZ41 

Differential Amp 

7LM00 

Operational Amplifier, Single 

3LM43H 

Operational Amplifer, Single 

7LMX02 

Single Op Amp 

3LMH43 

Single Op Amp 

7LM03 

Amplifier, RF/IF 

3LMZ43 

Single Op Amp 

7LM4 

Operational Amplifier, Single 

3AA45 

Buffer/Voltage Follower 

70P7 

Single Op Amp 

3LM50 

Wideband Amplifier 

7LM09F 

Single Op Amp 

3LMZ50 

Wideband Amplifier 

7LM09H 

Single Op Amp 

3LM56 

Single Operational Amplifier 

7LM09N 

Single Op Amp 
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1. DESCRIPTION OF FUNCTIONAL CATEGORIES 


AMPLIFIERS (Cont’d) 

AMPLIFIERS (Cont’d) 

7LMF09 

Single Op Amp 

11LM18 

Dual Op AMP And Dual Comparator 

7LMH09 

Single Op Amp 

11LM34 

Wideband Amplifier 

7LMN09 

Single Op Amp 

11LMY46 

Video Amp 

7LMY15 

Single Op Amp 

11LM58 

Single Op Amp 

7LMZ15 

Single Op Amp 

11LM73 

Triple Op Amp 

7LM25 

Single Op Amp 

12LM22 

RF/IF Amp 

7LMY25 

Single Operational Amplifier 

12LM52 

Single Op Amp 

7LMZ25 

Single Operational Amplifier 

12PC53 

Analog Multiplier/Squarer 

7LM27 

Differential Amp 

13MY08 

Operational Amplifier, Single 

7LM28 

Operational Amplifier, Single 

13MZ08 

Single Op Amp 

7LM33 

Selectable Gain Differential Amplifier 

13LM31 

Single Uncompensated Operational Amplifier 

7LMW33 

Video Amp 

13TP41 

Single Op Amp 

7LMX33 

Video Amp 

13LM50 

RF/IF Amp ! 

7LMY33 

Video Amp 

13M600 

Transconductance Op Amp 

7LMZ33 

Video Amp 

14TP35 

Single Op Amp 

7LMW39 

Dual Op Amp 

14LM37 

Dual Op Amp 

7LM40 

Single Operational Amplifier 

14LM39 

Single Op Amp 

7LM41F 

Single Op Amp 

14LMX39 

Operational Amplifier, Single 

7LM41H 

oniyic up fMiip 

14LM43 

Single Op Amp 

7LM41J 

Single Op Amp 

14LMY45 

Amplifier, Video 

7LMF41 

Single Op Amp 

14LMZ45 

Video Amp 

7LMH41 

Single Op Amp 

14MC45 

Video Amp 

7LMJ41 

Single Op Amp 

14MC54 

1 Watt Power Amplifier 

7LMK41 

Operational Amplifier, Single 

14LMX56 

Single Op Amp 

7LMX41 

Single Op Amp 

14LM58 

Operational Amplifier, Single 

7LMY41 

Single Op Amp 

14LM58LX 

Dual Op Amp 

7LMZ41 

Quad Op Amp 

14LMW58 

Operational Amplifier, Single 

7LMY47 

Dual Op Amp 

14LM61 

Single Op Amp 

7LMZ47 

Dual Operational Amplifier 

15LM19 

Differential Amp 

7LMX48 

Single Op Amp 

15SL21 

High Frequency Wide Range Log IF Strip 

7LMY48 

Single Op Amp 

15SL22 

Dual Limiting RF Amplifier (parallel) 

7LMZ48 

Single Op Amp 

15SL23 

Dual Limiting RF Amplifier (series) 

7LMY51 

Video Amp 

15SL24 

Wideband Amp 

7LM57 

IF Amplifier with AGO 

15SL25 

Wideband Amp 

7LM59 

Single Op Amp 

15SL31 

Wideband Amp 

7LMW61 

Single Op Amp 

15SL32 

Wideband Amp 

7LMX61 

Single Op Amp 

15SL50 

Wideband Amp 

7LMY61 

Single Op Amp 

15MC58 

Operational Amplifier, Single 

7LMZ61 

Single Op Amp 

15MC90 

RF/IF/Audio Amplifier 

7MM65 

Video Amp 

17M715 

Single Operational Amplifier 

7LMX77 

Single Operational Amplifier 

18LM00 

Quad Op Amp 

7LMY77 

Single Operational Amplifier 

19LM00 

Quad Op Amp 

7LMZ77 

Single Operational Amplifier 

19LM008 

Quad Op Amp 

7LM91 

Single Operational Amplifier 

20ELZ06 

Operational Amplifier, Single 

8PA3 

Single Op Amp 

20SS13 

Voltage Controlled Amp/Analog Multiplier 

8PA4 

Single Op Amp 

20EL20 

Amplifier, Video 

8LM33 

Single Operational Amplifier 

20MN20 

Programmable Gain Op Amp 

8CT61 

High Frequency Amplifier 

20SM24 

Power Amp 

8LM61 

Video Amplifier 

20LM35 

Power Amp 

, 9OP0 

Single Op Amp 

21LH01 

Dual Op Amp 

9LM10 

Class A Wideband Amplifier 

21LM01 

Dual Op Amp 

9LM10MX 

Amplifier, Wideband 

21LH08 

Dual Op Amp 

9TS11 

Auto-Zero Chopper Stabilized Op Amp 

21LH08NX 

Dual Op Amp 

9TS18 

General Purpose Op Amp 

21LM08 

Dual Op Amp 

9TSY18 

General Purpose Op Amp 

21PM08 

Dual Op Amp 

9SL52 

Wideband Amp 

21LM39 

Single Operational Amplifier 

10P00 

Single Op Amp 

22MN00 

Instrumentation Amp 

10P00MX 

Operational Amplifier, Single 

23LM65 

Dual Op Amp 

10NE01 

Video Amp 

24HA00 

Amplifier, Transconductance 

10LM09 

Wideband Limiting Amplifier 

24HAZ00 

Amplifier, Transconductance 

10LMZ10 

Buffer/Voltage Follower 

24LM00 

4-Channel Programmable Op Amp 

10LM28 

Single Op Amp 

25HAY39 

Operational Amplifier, Single 

10SL30 

Bipolar Wideband Amplifier 

25HAZ39 

Single Op Amp 

10LM42 

Dual Op Amp 

25HAZ40 

Operational Amplifier, Single 

10LMY42 

Operational Amplifier, Single 

25HA41 

Wideband Operational Amplifier 

10LMY43 

Operational Amplifier, Quadruple 

25HAY42 

Single Operational Amplifier 

10LT52 

Chopper-Stabilized Op Amp 

25HAZ42 

Wideband Operational Amplifier 

10AN84 

Quad Op Amp 

25LM500 

Dual Op Amp 
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AMPLIFIERS (Cont’d) 

AMPLIFIERS (Cont’d) 

26LMZ00 

Single Operational Amplifier 

41LH04 

Operational Amplifier, Single 

27LM20 

Single Operational Amplifier 

41LM31 

Single Operational Amplifier 

27LM30 

Dual Operational Amplifier 

41LM36 

Quad Op Amp 

27LM61 

Dual Op Amp 

41RM36 

Quad Op Amp 

30CA00 

Differential Amp 

42LM02 

Quad Op Amp 

30CA01 

Video Amp 

42LM50 

Single Operational Amplifier 

30CA02 

Video Amp 

42LMY50 

Quad Op Amp 

30CA04 

RF Amplifier 

42LMZ50 

Single Op Amp 

30CA05 

RF/IF Amp 

47LM39 

Operational Amplifier, Single 

30LM05 

RF Amplifier 

47LM61 

Operational Amplifier, Quadruple 

30MA05 

Buffer/Voltage Follower 

50HAX02 

Current Buffer Amp 

30LM08 

Single Op Amp 

50HAY02 

Current Buffer Amp 

30LM10 

Single Op Amp 

50HAZ02 

Current Buffer Amp 

30LM11 

Wideband Amplifier 

50HA33 

Video Buffer 

30LM13 

Video Amp 

51M09 

Dual Differential Amplifier 

30CA20 

Video Amp 

51HAY35 

Operational Amplifier, Single 

30LM26 

Differential Amp 

51HAZ35 

Single Op Amp 

30LM28 

Differential Amp 

51HA47 

Single Op Amp 

30LM35 

Wideband Amplifier 

51HA60 

Single Op Amp 

30LMZ45 

Transistor Array 

51HA70 

Single Op Amp 

30LM48 

Quad Op Amp 

51M77 

Amplifier, RF/IF 

30LM49 

RF/IF Amp 

51HA90 

Single Op Amp 

30LM50 

Differential Amp 

51LM90 

Chopper-Stabilized Op Amp 

30LM54 

RF/IF Amp 

51M802 

Operational Amplifier, Single 

30LMZ54 

Differential Amp 

52NEY05 

Wideband Amplifier 

30LM60 

Triple Op Amp 

52NEZ05 

Wideband Amplifier 

30LM78 

Single Op Amp 

54CA22 

Single Op Amp 

30RC78 

Operational Amplifier, Single 

54TA58 

Dual Op Amp 

30LM80 

Transconductance Op Amp 

55NE32 

Dual Operational Amplifier 

30LM94 

Single Op Amp 

55LM33 

Dual Op Amp 

31LM00 

Dual High Frequency Differential Amplifier 

55LM34 

Single Op Amp 

31LMZ00 

Operational Amplifier, Single 

55SEZ34 

Single Op Amp 

31LM30 

Single Op Amp 

55LM39 

Single Op Amp 

31LM60 

Single Op Amp 

55NE92 

Video Amp 

31LM93 

Single Op Amp 

60LMY20 

Video Amp 

32LM60 

Single Op Amp 

61LM10 

Transconductance Op Amp 

32LM80 

Single Op Amp 

63LM10 

Audio Op Amp w/Mute 

33LM01 

Quad Op Amp 

63LLM39 

Quad Op Amp 

33LM73 

Video Amp 

65AN00 

Single Op Amp 

34LM01 

Quad Op Amp 

65LM51 

Dual Op Amp 

34LM05 

Quad Op Amp 

65AN57 

Dual Op Amp 

34LMZ20 

Operational Amplifier, Single 

65AN73 

Single Op Amp 

34CA50 

Video Line Driver 

65AN83 

Single Op Amp 

35LMZ01 

Wideband Amplifier 

65AN93 

Single Op Amp 

35HAY6 

Single Op Amp 

70XR00 

Video Amp 

35LM11 

Single Op Amp 

72TA56 

Dual Power Operational Amplifier 

35DM20 

Single Op Amp 

73LM51 

Triple Operational Amplifier 

35LM20 

Differential Amplifier 

75-238N 

Sense Amplifier, Core Memory 

35LM23 

Single Op Amp 

76LM00 

Chopper-Stabilized Op Amp 

35HA46 

Operational Amplifier, Single 

76IC05 

Differential Amp 

35LM50 

Single Op Amp 

76LM50 

Chopper Stabilized Operational Amplifier 

35LM53 

Buffer/Voltage Follower 

76LMY50 

Operational Amplifier, Chopper-Stabilize 

35AD54 

Single Op Amp 

76LT52 

Chopper-Stabilized Op Amp 

35LM73 

Single Op Amp 

80LM17 

Single Op Amp 

35LM80 

Single Op Amp 

80LM22 

Dual Op Amp 

36LM03 

Single Op Amp 

80LM23 

Dual Op Amp 

36AG06 

Amplifier, Transconductance 

80LM43 

Single Op Amp 

36LM07 

Dual Op Amp 

80LM48 

Log/Antilog Amplifier 

36LM08 

Dual Op Amp 

80LM49 

Log/Antilog Amplifier 

36LM09 

Single Op Amp 

80IC63 

Amplifier, Power 

36LM27 

Differential Amp 

85IN0 

Single Op Amp 

37ULY51 

Power Op Amp 

85LM10 

Power AMP/Motor Actuator Driver 

37ULZ51 

Power Op Amp 

99LM08 

Single Op Amp 

37SP53 

Dual Op Amp 

990E11 

Voltage Follower w/Bipolar Input 

37SP55 

Dual Op Amp 

99LM17 

Single Op Amp 

40LH02 

Amplifier, Video 

990E63 

Voltage Follower w/FET Input 

41LH01 

Single Op Amp 

306RS982 

Gated Wideband Amplifier 
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AND GATE 


AND GATE (Cont’d) 

3-90 

Dual 4-Input Power AND Gate 

74LS51N 

GATE, AND 

3-90C 

GATE,-AND 

74H52N 

GATE, AND 

4-04 P 

GATE, AND 

74H53N 

GATE, AND 

4-05 P 

GATE, AND 

74H54N 

GATE, AND 

4-20P 

GATE, AND 

74L54N 

GATE, AND 

4-26 

Dual 3-Input Pulse Shaper-Delay AND Gate 

74LS54N 

GATE, AND 

4-27 

OR Expandable Dual 4-Input AND Gate 

74H55N 

GATE, AND 

6-73P 

GATE, AND 

74L55N 

GATE, AND 

9-54 

Dual 4-Input AND Gate 

74H61N 

GATE, AND 

9-54 L 

GATE, AND 

74H62N 

GATE, AND 

40H008 

Quad 2-Input AND Gate 

74S64N 

GATE, AND 

40H011 

Triple 3-Input AND Gate 

74S65N 

GATE, AND 

40-19B 

GATE, AND 

74H89P 

GATE, AND 

40H021 

Dual 4-Input AND Gate 

74LS266N 

GATE, AND 

40-37A 

GATE, AND 

4073B 

GATE, AND 

40-73 

Double Buffered Triple 3-Input AND Gate 



40-81 

Quad 2-Input AND Gate 

AND/OR GATE I 

TWU 1 U 

40-82 

40-82B 

40-86B 

GATE, AND 

Dual 4-Input AND Gate 

GATE, AND 

GATE AND 

40-19 

40-37 

54H52 

Quad AND/OR Selectable Gate 

Triple AND/OR Bi-phase Pair 

Expandable 4 Wide AND/OR Gate 

45-06B 

45-71 

GATE, AND 

Quad 2-Input AND Gate 

74H52 

74HC58 

Expandable 4 Wide AND/OR Gate 

2-Wide 2-lnput/2-Wide 3-Input AND-OR Gates 

50-60W 

GATE, AND 



54LS01W 

GATE, AND 

AND/OR/INV GATE 

54S08 

Quad 2-Input AND Gate 

3-41 

Dual 2-Wide, 2-Input AND/OR/INV Gate 

54S08W 

GATE, AND 

3-44 

Expandable AND/NOR Gate 

54S09 

Quad 2-Input AND Gates w/Open Collector Outputs 

4-01 

Expandable 4-Wide 2-2-2-3-lnput AND/OR/INV Gate 

54S09W 

GATE, AND 

4-04 

Expandable 3-Wide, 3-Input AND/OR/INV Gate 

54H11 

Triple 3-Input AND Gate 

4-05 

Expandable 2 Wide 4-Input AND/OR/INV Gate 

54H11W 

GATE, AND 

4-20 

Expandable Dual 2 Wide, 2-Input AND/OR/INV Gate 

54S11 

Triple 3-Input AND Gate 

6-73 

Dual Expandable AND/OR/INV Gate 

54S11W 

GATE, AND 

40H051 

Dual AND/OR/INV Gate 

54H15 

Triple 3-Input AND Gate w/Open Collector Outputs 

40-85 

Dual 2 Wide 2-Input AND/OR/INV Gate 

54H21 

Dual 4-Input AND Gate 

40-86 

Expandable 4-Wide. 2-Input AND/OR/INV Gate 

54H21W 

GATE, AND 

45-06 

Dual 2-Wide, 2-Input Expandable AND/OR/INV Gate 

54LS21 

Dual 4-Input AND Gate 

54-50 

Dual 2-Wide, 2-Input AND/OR/INV Gate 

54LS21W 

GATE, AND 

54-51 

Dual 2-Wide, 2-Input AND/OR/INV Gate 

54H22 

Dual 4-Input AND Gates w/Open Collector Outputs 

54L51 

Dual 2-Wide, 2-Input AND/OR/INV Gate j 

54H22W 

GATE, AND 

54LS51 

Dual 2-Wide, 2-Input AND/OR/INV Gates 

54L51T 

GATE, AND 

54S51 

Dual 2-Wide, 2-Input, AND/OR/INV Gates 

54LS51W 

GATE, AND 

54-53 

Expandable 4 Wide AND/OR/INV Gate 

54S51W 

GATE, AND 

54H53 

Expandable 4 Wide AND/OR/INV Gate 

54-53W 

GATE, AND 

54-54 

4-Wide AND/OR/INV Gate 

54H53W 

GATE, AND 

54H54 

2-Wide, 4-Input AND/OR/INV Gate 

54-54W 

GATE, AND 

54L54 

4-Wide AND/OR/INV Gate 

54H54W 

GATE, AND 

54LS54 

2-Wide, 4-Input AND/OR/INV Gates 

54LS54W 

GATE, AND 

54H55 

2-Wide, 4-Input AND/OR/INV Gate 

54H55W 

GATE, AND 

54L55 

2-Wide, 4-Input AND/OR/INV Gate 

54LS55W 

GATE, AND 

54LS55 

4-Wide AND/OR/INV Gate 

54S65W 

GATE, AND 

54-57 

4 Wide 2-3-3-3-lnput AND/OR/INV Gate 

54H89W 

GATE, AND 

54-59 

Dual 2 Wide 2-3-Input AND/OR/INV Gate 

54LS266N 

GATE, AND 

54S64 

4-2-3-2-lnput AND/OR/INV Gate w/Totem Pole 

70-08N 

GATE, AND 


Outputs 

74-08 

Quad 2-Input AND Gate 

54S65 

4-2-3-2-lnput AND/OR/INV Gate 

74-08N 

GATE, AND 

54-66 

Dual 2 Wide 2-3-Input AND/OR/INV Gate 

74-09 

Quad 2-Input AND Gate w/Open Collector Outputs 

54-565 

4-2-3-2-lnput AND/OR/INV Gates 

74-09N 

GATE, AND 

74-50 

Dual 2-Wide, 2-Input, AND/OR/INV Gate 

74-11 

Triple 3-Input AND Gate 

74-51 

Dual AND-OR-INVERT Gate 

74S11 

GATE, AND 

74L51 

Dual 2-Wide, 2-Input AND/OR/INV Gates 

74-15 

Triple 3-Input AND Gate 

74LS51 

2-Wide 3-Input, 2-Wide 2-Input AND/OR/INV Gates 

74H15 

Triple 3-Input AND Gate w/Open Collector Outputs 

74-53 

Expandable 4 Wide AND/OR/INV Gate 

74H15N 

GATE, AND 

74H53 

Expandable 4-Wide AND/OR/INV Gate 

74-21 

Dual 4-Input AND Gate 

74H54 

4-Wide AND/OR/INV Gate 

74-21N 

GATE, AND 

74L54 

4 Wide AND/OR/INV Gate 

74H21 

Dual 4-Input AND Gate 

74LS54 

3-2-2-3 Input AND-OR-INVERT Gate 

74H21N 

GATE, AND 

74H55 

2-Wide, 4-Input AND/OR/INV Gate 

74L51N 

GATE, AND 

74L55 

2-Wide, 4-Input AND/OR/INV Gate 
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AND/OR/INV GATE (Cont’d) 

74-59 Dual 2 Wide 2-3-Input AND/OR/INV Gate 

74564 4-2-3-2-lnput AND/OR/INV Gate w/Totem Pole 
Outputs 

74565 4-2-3-2-lnput AND/OR/INV Gate w/O.C. Outputs 

ARITHMETIC LOGIC UNIT 

10-181 4-Bit ALU/Function Generator 

40-57 4-Bit ALU 

40-57A ALU, 4-BIT 

54-181 4-Bit Arithmetic Logic Unit 

54LS381 Arithmetic Logic Unit/Function Generator 

54LS382 Arithmetic Logic Unit/Function Generator 

74-181 4-Bit Arithmetic Logic Unit/Function Generator 

74-181N ALU, 4-BIT 

74LS381 Arithmetic Logic Unit/Function Generator 

74S381 Arithmetic Logic Unit/Function Generator 

74LS382 Arithmetic Logic Unit/Function Generator 

74LS681 4-Bit ALU with Registers 

74AS881 4-Bit Arithmetic Logic Unit 

BUFFER/LINE DRIVER 

0BFY2 Buffer/Voltage Follower 

00NH02 Buffer/Voltage Follower 

0HFB7 Buffer/Voltage Follower 

00AH10 Buffer/Voltage Follower 

00LHY33 Buffer/Voltage Follower 

00LHZ33 Buffer/Voltage Follower 

00LMZ33 Buffer/Voltage Follower 

3-95 Dual 4-Power NAND Driver 

3-95C Peripheral Driver, Dual 

4TCZ10 Buffer/Voltage Follower 

6-77P Buffer, NAND 

6-78 Hex Inverter With Strobe 

6-78P Buffer, NAND 

6-80P Buffer, Inverting 

9- 34L Buffer, Inverting 

10H00 Buffer/Voltage Follower 

10LMX10 Buffer/Voltage Follower 

10LMY10 Buffer/Voltage Follower 

10- 123 Triple 4-3-3-Input Bus Driver 

10-188 HEX Buffer w/Enable 

10-192 Quad Bus Driver 

10H423 Triple 3-Input Bus Driver w/Enable 

20EL03 Buffer/Voltage Follower 

20LMZ03 Buffer/Voltage Follower 

20ELZ04 Buffer/Voltage Follower 

35LM533 Buffer/Voltage Follower 

40LH01 Buffer/Voltage Follower 

40-09 HEX Buffer/Converter INV Type 

40-10 HEX Buffer/Converter NINV Type 

40-10A Buffer, Non-Inverting 

40-41 Quad True/Complement Buffer 

40H042 BCD-to-Decimal Decoder/Driver 

40-107 Dual 2-Input NAND Buffer/Driver 

40-240 Octal Inverting Bus Buffer w/3-state 

40H240 Octal Buffer/Driver/Receiver 

40H241 Octal Buffer/Driver/Receiver 

40-244 Octal Buffer/Driver/Receiver w/3-State Outputs 

40H244 Octal Buffer/Driver/Receiver with 3-State Outputs 

40H365 HEX NINV Bus Driver w/3-State Outputs 

40H366 HEX INV Bus Driver w/3-State Outputs 

40H367 HEX NINV Bus Driver w/3-State Outputs 

40H368 HEX Inv Bus Driver w/3-State Outputs 

44-41 Quad Low Impedance Buffer 

44- 41U Buffer, Inverting 

45- 000 LCD Multiplexed Driver/Master 

45-02B Buffer, Inverting 


BUFFER/LINE DRIVER (Cont’d) 

54-05W Buffer, Inverting 

54-07 HEX Buffer/Driver with O.C. Outputs 

54-07W Buffer, Non-Inverting 

54H28 Dual 3-Input, 3 Output AND Series Terminated Driver 

54H29 Dual 3-Input, 3 Output NAND Driver 

54-33 Quad 2-Input NOR Buffer with O.C. Outputs 

54-40 Dual 4-Input NAND Buffer 

54-120 Dual Pulse Synchronizer Driver 

54-125 Quad Bus Buffer Gate with 3-State Outputs 

54-126 Quad Bus Buffer Gate with 3-State Outputs 

54LS210 Octal Buffer/Line Driver 

54S210 Octal Buffer/Line Driver 

54LS240 Octal Buffer/Line Driver/Receiver w/INV 3S Outputs 

54S240 Octal Line Driver/Receiver , 

54LS241 Octal Buffer/Line Driver/Receiver w/NINV 3S Outputs 

54LS244 Octal Buffer/Line Driver/Receiver w/NINV 3S Outputs 

54LS310 Octal Buffer/Line Driver 

54LS320 Oscillator Clock/Driver 

54LS321 Oscillator Clock/Driver 

54-365 HEX Bus Drivers with NINV 3-State Outputs 

54-365W Buffer, Non-Inverting 

54-366 HEX Bus Driver with INV 3-State Outputs 

54-366W Buffer, Inverting 

54-367 HEX Bus Driver w/Non-Inverting 3-State Outputs 

54-367W Buffer, Non-Inverting 

54-368 HEX Bus Driver w/INV 3-State Outputs 

54-368W Buffer, Inverting 

54LS540 Octal Buffer/Line Driver w/INV 3-State Outputs 

54LS540W Buffer, Inverting 

54LS541 Octal Buffer/Line Driver w/NINV 3-State Outputs 

54LS541W Buffer, Non-Inverting 

54F655 Octal Buffer/Line Driver with Parity, 3-state 

54F656 Octal Buffer/Line Driver with Parity, 3-state 

54F657 Octal Buffer/Line Driver with Parity, 3-state 

54AS802 Triple 4-Input OR/NOR Line Driver 

54AS804 Hex 2-Input NAND Driver 

54AS804W Buffer, NAND 

54AS805 Hex 2-Input NOR Driver 

54AS805W Buffer, NOR 

54F827 10 Bit Buffer/Line Driver 

54F828 10 Bit Buffer/Line Driver 

54AS832 Hex 2-Input OR Driver 

54AS832W Buffer, NOR 

54C907 HEX Buffer, Open Drain with Active Pullup 

54-1804 Buffer, NAND 

54-1805 Buffer, NOR 

54-1808 Buffer, AND 

54-1832 Buffer, NOR 

74S04N Buffer, Inverting 

74-07 HEX Buffer/Driver w/O.C. High Voltage Outputs 

74H28 Dual 3-Input Series Terminated AND Power Driver 

74H29 Dual 3-Input 3 Output NAND Series Terminated 

74-33 Quad 2-Input NOR Buffer with O.C. Outputs 

74LS40 Dual 4-Input NAND Buffer 

74-120 Dual Pulse Synchronizer/Driver 

74-125 Quad Bus Buffer Gate with 3-State Outputs 

74-126 Quad Bus Buffer Gate with 3-State Outputs 

74LS126 Quad Bus Buffer Gate w/3-State Outputs 

74LS126N Buffer, Non-Inverting 

74-130 Quad 2-Input NAND Buffer Gate with O.C. Outputs 

74-131 Quad 2-Input AND Buffer Gate with O.C. Outputs 

74LS210 Octal Buffer/Driver 

74LS240 Inverting Octal Buffer/Receiver, 3-State 

74S240 Octal Buffer/Line Driver/Receiver w/INV 3-S Outputs 

74LS241 Non-Inverting Octal Buffer/Receiver, 3-State 

74S241 Octal Buffer/Line Driver/Receiver w/NINV 3S Outputs 

74LS244 Octal Buffer/Line Driver/Receiver w/NINV 3S Outputs 

74S244 Octal Buffer/Line Driver/Receiver w/INV 3-S Outputs 
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BUS/LINE RECEIVER (Cont’d) 

74ALS1242N BUS/Line Receiver, Single-Ended 

74ALS1243N BUS/Line Receiver, Single-Ended 

74ALS1244N BUS/Line Receiver, Single-Ended 

75-20 Dual 2-Input Strobed Line Receiver 

75-22 Dual 2-Input Strobed Line Receiver w/Gated Outputs 

75-24 Dual 2-Input Strobed Line Receiver 

75-28 Dual 2-Input Strobed Line Receiver w/Preamp Output 

75-34 Dual 2-Input Strobed Line Receiver w/INV Outputs 

75-38 Dual 2-Input Strobed Line Receiver w/O.C. Outputs 

75-107 Dual Line Receiver with Totem Pole Outputs 

75-108 Dual Line Receiver with Open Collector Outputs 

75-115 Dual AND Line Receiver 

75-115N BUS/Line Receiver, Differential 

75-116 Dual AND/NAND Line Receiver 

75-118 Dual Input AND/NAND Line Transceiver w/3-S 

Outputs 

75-122 Triple Line Receiver 

7C H OOM DIIC/I r-~— -j 

:~_!\! “Uw/LinC i u>voi»oi, omvjic-uiucu 

75-125 7 Channel Line Receiver 

75-125N BUS/Line Receiver, Singel-Ended 

75-127 7 Channel Line Receiver 

75-127N BUS/Line Receiver, Single-Ended 

75-128 8 Channel Active High Line Receiver 

75-128N BUS/Line Receiver, Single-Ended 

75-129N BUS/Line Receiver, Single-Ended 

75-140 Dual Line Receiver 

75-140N BUS/Line Receiver, Single-Ended 

75-142 Dual Line Receiver 

75-152 Dual Line Receiver 

75-154 Quad Line Receiver 

75-157 Dual Differential Line Receiver 

75-157N BUS/Line Receiver, Differential 

75-173 Quad Line Receiver 

75-173N BUS/Line Receiver, Differential 

75-182 Dual Differential Line Receiver 

75-182N BUS/Line Receiver, Differentiai 

75-189 Quad Line Receiver 

75-207 Dual Line Receiver with Totem Pole Outputs 

75S207 Dual Line Receiver with Totem Pole Outputs 

75-208 Dual Line Receiver with Open Collector Outputs 

75S208 Dual Line Receiver w/Open Collector Outputs 

75-232 Dual 2-Input Strobed Line Receiver w/INV OC Outputs 

75-234 Dual 2-Input Strobed Line Receiver with INV Outputs 

75-238 Dual 2-Input Strobed Line Receiver with INV Outputs 

BUS/LINE TRANSCEIVER 

Dual Simultaneous Bus Transceiver 
Quad Bus Transceiver With 3-State Outputs 
Quad Bus Transceiver With 3-State Outputs 
Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs 
Excess 3 to Decimal Decoder 
4-Bit Parallel Latched Bus Transceiver w/3S Outputs 
Quad Bus Transceiver w/INV 3-State Outputs 
Octal Bus Transceiver w/NINV 3-State Outputs 
BUS/Line Transceiver, Octal 
Octal Transceiver with Registers 
Octal Transceiver with Registers 
Octal Transceiver with Status Flags 
BUS/Line Transceiver, Octal 
Octal Transceiver with Status Flags and Parity 
Octal Bidirectional Bus Transceiver W/3S Outputs 
Octal Bidirectional Bus Transceiver W/O.C. Outputs 
Octal Bidirectional Bus Transceiver W/O.C. Outputs 
Octal Bidirectional Bus Transceiver W/3S Outputs 
Octal Bus Transceiver 
Octal Bus Transceiver with O.C. Outputs 
Octal Bus Transceiver with O.C. Outputs 
BUS/Line Transceiver, Octal 


BUS/LINE TRANSCEIVER (Cont’d) 

54LS644 BUS/Line Transceiver, Octal 

54LS645 Octal Bus Transceiver w/NINV 3-State Outputs 

64LS645 BUS/Line Transceiver, Octal 

74S220 4-Bit Parallel Latched Bus Transceiver 

74S226 4-Bit Parallel Latched Bus Transceiver w/3S Outputs 

74AS230 Octal Buffer/Line Driver w/INV 3-State Outputs 

74AS231 Octal Bus Transceiver, 3-State 

74LS242 Quad Bus Transceiver 

74LS243 Quad Bus Transceiver with NINV 3-State Outputs 
74-245 Octal Bus Transceiver, 3-State Output 

74ALS245 BUS/Line Transceiver, Octal 

74LS245 Octal Bus Transceiver 

74LS440 Quad Tri-directional Bus Trans. w/O.C. Outputs 

74LS441 Quad Tri-directional Bus Trans. w/INV O.C. Outputs 

74LS442 Quad Tri-directional Bus Trans. w/3-State Outputs 

74LS443 Quad Tri-directional Bus Trans. w/INV 3S Outputs 

74LS444 Quad Tri-directional Bus Xcvrs w/3S Output 

74LS446 Quad Bus Transceiver w/INV 3-State Outputs 

74LS446N BUS/Line Transceiver, Quadruple 

74LS448 Quad Tri-directional Bus Xcvrs w/OC Outputs 
74LS449 Quad Bus Transceiver with 3-State Outputs 

74LS449N BUS/Line Transceiver, Quadruple 

74F543 Octal Transceiver w/Registers 

74F544 Octal Transceiver w/Registers 

74F545 Octal Bidirectional Bus Transceiver 

74F550 Octal Transceiver with Parity and Status Flags 

74F551 Octal Transceiver with Parity and Status Flags 

74F552 Octal Transceiver with Parity and Status Flags 

74F588 GPIB Data Transceiver with 3-State Outputs 

74LS620 Octal Bidirectional Bus Xcvr w/3S Outputs 

74LS620N BUS/Line Transceiver, Octal 

74S620 Octal Bus Transceiver w/3-State Outputs 

74LS621 Octal Bidirectional Bus Transceiver w/O.C. Outputs 

74LS621N BUS/Line Transceiver, Octal 

74S621 Octal Bus Transceiver w/NINV Open Collector 

Outputs 

74LS622 Octal Bus Transceiver with 3-State Outputs 

74LS622N BUS/Line Transceiver, Octal 

74S622 Octal Bus Transceiver w/INV Open Collector Outputs 

74LS623 Octal Bidirectional Bus Transceiver w/O.C. Outputs 

74LS623N BUS/Line Transceiver, Octal 

74S623 Octal Bus Transceiver w/NINV 3-State Output 

74ALS638 Inverting Octal Bus Xcvr w/3S and OC Output 
74LS638 Octal Bus Trans, with INV 3-State and O.C. Outputs 
74ALS639 Octal Bus Transceiver w/3-State and O.C. Outputs 
74LS639 Octal Bus Trans, with 3-State and O.C. Outputs 

74LS640 Octal Bus Transceiver with INV 3-State Outputs 

74LS640N BUS/Line Transceiver, Octal 

74LS641 Octal Bus Transceiver w/Open Collector Outputs 

74LS642 Octal Bus Transceiver with INV O.C. Outputs 

74LS642N BUS/Line Transceiver, Octal 

74LS643 Octal Bus Transceiver with 3-State Outputs 

74LS644 Octal Bus Transceiver with O.C. Outputs 

74LS645 Octal Bus Transceiver with 3-State Outputs 

74-646 Octal NINV Bus Transceiver/Register w/3S Outputs 

74-646N BUS/Line Transceiver, Octal 

74HCT646 Non-Inverting Registered Transceiver, 3-state 

74LS646 Octal Bus Xcvr & Register w/NINV 3S Outputs 

74-648 Octal INV Bus Transceiver/Register w/3S Outputs 

74-S648 BUS/Line Transceiver, Octal 

74HCT648 Inverting Registered Transceiver, 3-state 

74LS648 Octal Bus Transceiver and Register w/INV 3S Outputs 

74LS649 Octal Bus Xcvr & Register w/INV OC Output 
74-651 BUS/Line Transceiver, Octal 

74-652 BUS/Line Transceiver, Octal 

74F657 Octal Transceiver with Parity Checker, 3-state 

74ALS1242 Quadruple Bus Transceiver with INV 3S Outputs 
74ALS1243 Octal Bus Transceiver 


10-194 

40H242 

40H243 

40H245 

54LS43 

54S226 

54LS242 

54LS245 

54LS245W 

54F543 

54F544 

54F550 

54F551 

54F552 

54LS620 

54LS621 

54LS622 

54LS623 

54LS640 

54LS641 

54LS642 

54LS643 
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1. DESCRIPTION OF FUNCTIONAL CATEGORIES 


BUFFER/LINE DRIVER (Cont’d) 

BUFFER/LINE DRIVER (Cont’d) 

74LS310 

Logic Buffer/Driver w/3-State Outputs 

74ALS1244 

Octal Bus/Line Driver w/3-State Outputs 

74LS320 

Hex D-Type Flip-Flop 

74-1804 

Buffer, NAND 

74LS321 

Hex D-Type Flip-Flop 

74-1805 

Buffer, NOR 

74-365 

Hex Bus Driver w/NINV 3-State Outputs 

74-1808 

Buffer, AND 

74LS365 

Hex Bus Driver with NINV 3-State Outputs 

74-1832 

Buffer, NOR 

74-366 

HEX Bus Driver w/INV 3-State Outputs 

75-109 

Dual 2-Input AND Line Driver 

74-367 

HEX Bus Driver w/NINV 3-State Outputs 

75-112 

Dual 2-Input AND Line Driver 

74-368 

HEX Bus Driver w/INV 3-State Outputs 

75-113 

Dual AND/NAND Line Driver with 3-State Outputs 

74-402 

Dual 2-Input NAND Power Driver 

75-114 

Dual Line Driver AND/NAND Outputs 

74S436 

Line Driver/Memory Driver w/lnt. Damping Resistor 

75-121 

Dual AND/OR Line Driver 

74S437 

Line Driver/Memory Driver 

75-150 

Dual Line Driver 

74LS440N 

Buffer, Non-Inverting 

75-151 

Differential Line Driver with 3-State Outputs 

74LS441N 

Buffer, Inverting 

75-153 

Quad Differential Line Driver with 3-State Outputs 

74LS443N 

Buffer, Inverting 

75-158 

Dual Differential Line Driver 

74LS444N 

Buffer, Non-Inverting/Inverting 

75-159 

Dual Differential Line Driver with-3-State Outputs 

74LS448N 

Buffer, Non-Inverting/Inverting 

75-172 

Quad Line Driver 

74ALS465 

Octal Buffer with 3-State Outputs 

75-183 

Dual Differential Line Driver with AND/NAND Outputs 

74ALS466 

Octal INV Buffer with 3-State Outputs 

75-188 

Quad Line Driver 

74ALS466N 

Buffer, NAND 

75-362 

Dual TTL-to-MOS Driver 

74ALS467 

Octal Buffer with 3-State Outputs 

75-380 

Magnetic Bubble Memory Function Driver 

74ALS468N 

Buffer, NAND 

75-382 

Magnetic Bubble Memory Coil Driver 

74LS540 

Octal Buffer/Line Driver w/INV 3-State Outputs 

75-401 

Dual AND-Input Driver 

74LS540N 

Buffer, Inverting 

75-402 

Dual NAND-Input Driver 

74LS541 

Octal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs 

75-403 

Dual OR-Input Driver 

74F655 

Octal Buffer/Line Driver w/Parity, 3-State 

75-404 

Dual NOR-Input Driver 

74F656 

Octal Buffer/Line Driver w/Parity, 3-State 

75-416 

Dual AND-Input Driver 

74LS795 

Non-Inverting Octal Buffer w/3-State Outputs 

75-417 

Dual NAND-Input Driver 

74LS796 

Octal Buffer with INV 3-State Outputs 

75-418 

Dual OR-Input Driver 

74LS797 

Octal Buffer with NINV 3-State Outputs 

75-419 

Dual NOR-Input Driver 

74LS798 

Octal Buffer with INV 3-State Outputs 

75-426 

Addressable Quad NINV Driver 

74AS800 

Triple 4-Input AND/NAND Driver 

75-427 

Addressable Quad INV Driver 

74AS802 

Triple 4-Input OR/NOR Line Driver 

75-430 

Dual AND-Input Driver 

74AS804 

HEX 2-Input NAND Line Driver 

75-431 

Dual NAND-Input Driver 

74AS804N 

Buffer, NAND 

75-433 

Dual OR-Input Driver 

74AS805 

HEX 2-Input NOR Line Driver 

75-434 

Dual NOR-Input Driver 

74AS808 

HEX 2-Input AND Line Driver 

75-441 

Dual ECL-Input Compatible Driver 

74F827 

10 Bit Buffers/Line Drivers 

75-446 

Dual AND-Input Driver 

74F828 

10 Bit Buffers/Line Drivers 

75-447 

Dual NAND-Input Driver 

74AS832 

HEX 2-Input OR Driver 

75-448 

Dual OR-Input Driver 

74AS832W 

Buffer, NOR 

75-449 

Dual NOR-Input Driver 

74ALS900 

Quad NAND Buffer with Totem Pole Outputs 

75-466 

High Voltage High Current Driver 

74C901N 

Buffer, Inverting 

75-467 

MOS-Input Driver 

74ALS902 

Quad NOR Buffer with Totem Pole Outputs 

75-468 

TTL-Input Driver 

74ALS903 

Quad NAND Buffer w/Open Collector Outputs 

75-481 

Hex MOS-Input Driver 

74C907 

HEX Buffer with Open-Drain Outputs 

75-490 

Hex Strobed Driver 

74C907N 

Buffer, Non-lnvertng 

75-491 

Quad MOS-Input LED Segment Driver 

74C908 

Dual High Voltage Driver, 250 mA Source 

75-492 

Hex MOS-Input LED Digit Driver 

74C915 

7 Segment-to-BCD Converter/Driver 

75-493 

Quad MOS-Input LED Segment Driver 

74C918 

Dual High Voltage Driver, Source 250 mA 

75-494 

Hex MOS-Input LED Digit Driver 

74S940 

Octal Buffer/Line Driver/Receiver w/INV 3-S Outputs 

75-497 

7 Channel Driver 

74C941 

Octal Buffer/Line Driver/Receiver w/3-State Outputs 

75-498 

9 Channel Driver 

74ALS1004 

HEX Inverter/Driver 

75-500 

32 Line AC Plasma X-Axis Driver 

74ALS1005 

HEX Inverter Buffer Gates w/O.C. Outputs 

75-501 

32 Line AC Plasma Y-Axis Driver 

74ALS1008 

Buffer, AND 

75-601 

Dual Peripheral Driver 

74ALS1010 

Triple 3-Input Positive-NAND Buffer Gates 



74AS1010 

Buffer, NAND 

BUS REGISTER 

74ALS1011 
74AS1011 

Triple 3-Input Positive-AND Buffer Gate 

Buffer, AND 

40-34 

8 Stage Static Bi-directional Bus Register 

74AS1020 

74ALS1032 

Buffer, NAND 

QUAD 2-Input Positive-OR Buffer/Driver 

BUS/LINE RECEIVER 

74 AS 1032 

Buffer, NOR 

10-114 

Triple Line Receiver 

74ALS1034 

HEX NINV Buffer 

10-114F 

BUS/Line Receiver, Differential 

74 AS 1034 

Buffer, Non-Inverting 

10-115 

Quad Line Receiver 

74ALS1035 

HEX NINV Buffer 

10-115F 

BUS/Line Receiver, Differential 

74AS1036 

Quad 2-Input NOR Driver 

10-116 

Triple Line Receiver 

74AS1036N 

Buffer, NOR 

10-116F 

BUS/Line Receiver, Differential 

74ALS1240 

Octal Buffer/Line Driver w/INV 3-State Outputs 

10-129 

Quad TTL/IBM Bus Receiver/Latch 

74ALS1241 

Octal Buffer/Line Driver w/3-State Outputs 

74ALS1241N 

BUS/Line Receiver, Single-Ended 
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1. DESCRIPTION OF FUNCTIONAL CATEGORIES 


BUS/LINE TRANSCEIVER (Cont’d) 

COMPARATOR (Cont’d) 

74ALS1245 

Octal Bus Transceiver 

21LH11 

Voltage Comparator, Dual 

74ALS1620 

Inverting Octal Bus Transceiver, Dual 3-State 

24RC03 

Voltage Comparator, Dual 

74ALS1621 

Octal Bus Transceiver 

33LM24 

Voltage Comparator, Dual 

74ALS1622 

Octal INV Bus Transceiver w/Open Collector Outputs 

40-63 

4-Bit Magnitude Comparator 

74ALS1623 

Octal Bus Transceiver, Dual 3-State 

45-85 

4-Bit Magnitude Comparator 

74ALS1638 

Inverting Octal Bus Transceiver, 3-State And O.C. 

45-85B 

Comparator, Magnitude 

74ALS1639 

Octal Bus Transceiver, 3-State And O.C. 

45.85B 

Comparator, Magnitude 

74ALS1640 

Inverting Octal Bus Transceiver, 3-State 

51M201 

Voltage Comparator, Single 

74ALS1641 

Octal Bus Transceiver, Open Collector 

54-85 

4-Bit Magnitude Comparator 

74ALS1642 

Inverting Octal Bus Transceiver, Open Collector 

54-85W 

Comparator, Magnitude 

74ALS1643 

Inv/True Octal Bus Transceiver, 3-State 

54L85 

4-Bit Magnitude Comparator 

74ALS1644 

Inv/True Octal Bus Transceiver, Open Collector 

54L85W 

Comparator, Magnitude 

74ALS1645 

Octal Bus Transceiver, 3-State 

54LS491 

Binary Counter 

75-117 

Dual Line Transceiver with Output Strobe 

54-521 

8-Bit Identity Comparator 

75-118N 

BUS/Line Transceiver, Dual 

54F521 

8-Bit Identity Comparator 

75-119 

Dual Line Transceiver with 3-State Outputs 

54LS679 

12-Bit-to-4-Bit Address Comparator w/Enable 

75-119P 

BUS/Line Transceiver, Dual 

54LS680 

12-Bit-to-4-Bit Address Comparator w/Latch 

■7P * 

1 * ou 

Quad Bus Transceiver 

54LS688 

8-Bit Magnitude Comparator w/Totem-pole Outputs 

75-136N 

BUS/Line Transceiver, Quadruple 

54LS689 

8-Bit Magnitude Comparator w/Open Collector 

75-160 

Line Transceiver/Interface Bus 


Outputs 

75-161 

Line Transceiver/Interface Bus 

54AS866 

8-Bit Magnitude Comparator 

75-162 

Line Transceiver/Interface Bus 

54ALS29806 

Comparator, Identity 

74552 

BUS/Line Transceiver, Octal 

54ALS29809 

Comparator, Identity 



74-85 

4-Bit Magnitude Comparator 

CLOCK GENERATOR 

74-85N 

Comparator, Magnitude 

74LS424 

2 Phase Clock Generator 

74L85 

4-Bit Magnitude Comparator 



74L85N 

Comparator, Maginitude 

CODE CONVERTER 

74-421 

Dual 4-Bit Comparator w/Open Collector Outputs 



74-422 

Dual 4-Bit Comparator 

54-184 

BCD-to-Binary Code Converter 

74LS460 

10-Bit Comparator 

54-185 

Binary-to-BCD Code Converter 

74ALS518 

8-Bit Identity Comparator 

74-184 

BCD-to-Binary Code Converter 

74LS518 

8-Bit Identity Comparator 

74-184N 

Code Converter, ASCII TO EBCDIC 

74ALS519 

8-Bit Identity Comparator 

74-185 

Binary-to-BCD Code Converter 

74ALS520 

8-Bit Identity Comparator w/Totem Pole Output 

74-185N 

Code Converter, BDC-TO-EBCDIC 

74ALS521 

Comparator, Identity 

74S484 

BCD-to-Binary Code Converter w/3-Siate Outputs 

74F521 

8-Bit Identity Comparator 

74S485 

Binary-to-BCD Code Converter w/3-State Outputs 

74LS521 

8-Bit Identity Comparator 



74ALS522 

Comparator, Identity 

COMPARATOR S 

74ALS526 

Fuse Programmable 16-Bit Identity Comparator 

1LMW11 

Voltage Comparator, Single 

74ALS527 

Fuse Programmable 8-Bit Identity Comparator 

1LMV39 

Voltage Comparator, Single 

74ALS528 

Fuse Programmable 12-Bit Identity Comparator 

1LMY60 

Voltage Comparator, Single 

74LS677 

16-Bit-to-4-Bit Address Comparator w/Enable 

1LMV93 

Voltage Comparator, Dual 

74LS678 

16-Bit-to-4-Bit Address Comparator w/Latch 

1LMZ93 

Voltage Comparator, Dual 

74LS679 

12-Bit-to-4-Bit Address Comparator w/Enable 

3-43 

4-Bit Comparator 

74LS680 

12-Bit-to-4-Bit Address Comparator w/Latch 

3-43C 

Comparator, Magnitude 

74LS682 

8-Bit Magnitude Comparator W/Totem Pole Output 

3TLX74 

Voltage Comparator, Dual 

74LS683 

8-Bit Magnitude Comparator W/Open-Collector Output 

5NE22 

Voltage Comparator, Dual 

74LS684 

8-Bit Magnitude Comparator W/Totem Pole Output 

5NEY29 

Voltage Comparator, Single 

74LS685 

8-Bit Magnitude Comparator W/Open-Collector Output 

5NEZ29 

Voltage Comparator, Single 

74LS686 

8-Bit Magnitude Comparator W/Totem Pole Output 

6LM69 

Voltage Comparator, Dual 

74LS687 

8-Bit Magnitude Comparator W/Open-Collector Output 

6LMX85 

Voltage Comparator, Single 

74-688 

8-Bit Identity Comparator 

6LMZ85 

Voltage Comparator, Single 

74LS688 

Magnitude Comparator 

7LM10F 

Voltage Comparator, Single 

74LS689 

Magnitude Comparator 

7LM10H 

Voltage Comparator, Single 

74LS689N 

Comparator, identity 

7LM10N 

Voltage Comparator, Single 

74AS866 

8-Bit Magnitude Comparator 

7LMN10 

Voltage Comparator, Single 

74AS885 

8-Bit Magnitude Comparator 

7TL12 

Voltage Comparator, Single 

74-4020 

Binary Counter 

8LMZ10 

Voltage Comparator, Single 

74-4024 

Binary Counter 

10G012 

Voltage Comparator, Dual 

74ALS29806 

Comparator, Identity 

12LM00 

Voltage Comparator, Dual 

74ALS29809 

Comparator, Identity 

12LMZ0 

Voltage Comparator, Single 

80LMX01 

Voltage Comparator, Single 

12LM01 

Voltage Comparator, Single 



12LMZ01 

12LM07 

Voltage Comparator, Single 

Voltage Comparator, Dual 

CONTROLLER 

18LM13 

Voltage Comoparator, Single 

93MS48 

Motor Controller, General Purpose 

20EL18 

Voltage Comparator, Dual 

1HV000 

Motor Controller, General Purpose 

20EL19 

Voltage Comparator, Dual 

___ 

1L003D 

Motor Controller, General Purpose 
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1. DESCRIPTION OF FUNCTIONAL CATEGORIES 


CONTROLLER (Cont’d) 

CONTROLLER (Cont’d) 

5NE43 

Motor Controller, General Purpose 

64BA10 

Motor Controller, General Purpose 

5NE44 

Motor Controller, General Purpose 

70IC38 

Motor Controller, General Purpose 

6LM21 

Motor Controller, General Purpose 

70IC50 

Motor Controller, General Purpose 

6NE44 

Motor Controller, General Purpose 

70IC51 

Motor Controller, General Purpose 

9TC00 

Motor Controller, General Purpose 

72TA45 

Motor Controller, General Purpose 

9TC55 

Motor Controller, General Purpose 

72TA47 

Motor Controller, General Purpose 

10GL00 

Motor Controller, General Purpose 

72TA48 

Motor Controller, General Purpose 

10LM14 

Motor Controller, General Purpose 

72TA57 

Motor Controller, General Purpose 

10TD85 

Motor Controller, General Purpose 

72TA60 

Motor Controller, General Purpose 

11L713 

Motor Controller, General Purpose 

72TA61 

Motor Controller, General Purpose 

11L714 

Motor Controller, General Purpose 

72LM63 

Motor Controller, General Purpose 

11L715 

Motor Controller, General Purpose 

73LM54 

Motor Controller, General Purpose 

11HA749 

Motor Controller, General Purpose 

73LM92 

Motor Controller, General Purpose 

12GL00 

Motor Controller, General Purpose 

74S408 

Dynamic RAM Controller 

13H406 

Motor Controller, General Purpose 

74S409 

Multi-Mode Dynamic RAM Controller/Driver 

13L409 

Motor Controller, General Purpose 

85LA00 

Motor Controller, General Purpose 

13H426 

Motor Controller, General Purpose 

91TC42 

Motor Controller, General Purpose 

13H431 

Motor Controller, General Purpose 

PAI |KITED 


13HY432 

Motor Controller, General Purpose 

VUUIM 1 CM 


13HZ432 

Motor Controller, General Purpose 

3-71 

Decade Counter 

14UP70 

Motor Controller, General Purpose 

3-71C 

Counter, Binary Hexadecimal-Output 

15TS33 

Motor Controller, General Purpose 

3-72 

Hexadecimal Counter 

15TD59 

Motor Controller, General Purpose 

3-73 

Decade Up/Down Counter 

16LM01 

Motor Controller, General Purpose 

3-73C 

Binary Other-Modulus 

16LM20 

Motor Controller, General Purpose 

3-74 

Hexadecimal Up/Down Counter 

16LM37 

Motor Controller, General Purpose 

3-74C 

Binary Other-Modulus 

17SG31 

Motor Controller, General Purpose 

3-80 

BCD-to-Decade Decoder/Lamp Driver 

18LM15 

Motor Controller, General Purpose 

3-82 

BCD-to-Decade Decoder/Gas Discharge Tube Driver 

18LM293 

Motor Controller, General Purpose 

4-001 

BCD-to-Binary/Binary-to-BCD Converter 

20GL00 

Motor Controller, General Purpose 

4-007 

Dual Binary to 1-of-4 Line Decoder 

20EL07 

Moror Controller, General Purpose 

4-023 

4-Bit Universal Counter 

20EL17 

Motor Controller, General Purpose 

4-023P 

Counter, Special Feature 

22XR64 

Motor Controller, General Purpose 

4-032 

Carry Decoder 

22XR66 

Motor Controller, General Purpose 

4-038 

INV/Non-Inverting 1-of-8 Decoder 

25TD02 

Motor Controller, General Purpose 

4-040 

Binary to 2-of-8 Decoder 

29UD33 

Motor Controller, General Purpose 

4-40 

Binary to Two-of-Eight Decoder 

29UD35 

Motor Controller, General Purpose 

4-048 

Non-Inverting 1-of-8 Decoder 

29SP38 

Motor Controller, General Purpose 

6-76 

BCD-to-Decimal Decoder/Driver 

29SP39 

Motor Controller, General Purpose 

6-84 

Decade Counter 

29LM49 

Motor Controller, General Purpose 

6-84 P 

Counter, Binary Other-Modulus 

29LMX52 

Motor Controller, General Purpose 

6-85 

Binary Counter 

29LMZ52 

Motor Controller, General Purpose 

6-85 P 

Counter, Binary Hexadecimal-Output 

29SP53 

Motor Controller, General Purpose 

9-38 

Presettable Decade Counter 

29UD65 

Motor Controller, General Purpose 

9-38L 

Counter, Binary Other-Modulus 

30MC00 

Motor Controller, General Purpose 

9-39 

Presettable Ring Counter 

40LM04 

Motor Controller, General Purpose 

9-39L 

Counter, Binary Other-Modulus 

42TL01 

Motor Controller, General Purpose 

9-60 

Dual Pulse-Triggered Binary Counter 

45-00 

Industrial Control Unit 

9-89 

Variable Modulus Counter 

47LM52 

Motor Controller, General Purpose 

9-89L 

Coutner, Binary Other-Modulus 

50LA23 

Motor-Controller, General Purpose 

10-161 

Binary to 1-of-8 Decoder 

51M660 

Motor Controller, General Purpose 

10-162 

Binary to 1-of-8 Decoder 

51M714 

Motor Controller, General Purpose 

10-162F 

Digital Demultiplexer, 4-Line 

55LM11 

Motor Controller, General Purpose 

10-171 

Binary to 1 -of-4 Decoder 

55LM21 

Motor Controller, General Purpose 

10-171F 

Digital Demultiplexer, 4-Line 

55LM22 

Motor Controller, General Purpose 

10-172 

Dual Binary to 1-of-4 Decoder 

55LA24 

Motor Controller, General Purpose 

10-172F 

Digital Demultiplexer, 4-Line 

55LA36 

Motor Controller, General Purpose 

40-04 

7 Stage Binary Ripple Counter 

55LA37 

Motor Controller, General Purpose 

40-17 

Decade Counter/Divider with 10 Decoded Outputs 

55LA50 

Motor Controller, General Purpose 

40-18 

Divide by N Counter, Fixed or Programmable 

58SP00 

Motor Controller, General Purpose 

40-18B 

Counter, OCTAL 1-of-8-Output 

58MS16 

Motor Controller, General Purpose 

40-20 

14 Stage Binary Ripple Counter 

58MS20 

Motor Controller, General Purpose 

40-20B 

Counter, Binary Other-Modulus 

61LM09 

Motor Controller, General Purpose 

40-22 

Divide by 8 Counter/Divider w/8 Decoded Outputs 

62BA00 

Motor Controller, General Purpose 

40-22B 

Counter, OCTAL 1-of-8-Output 

62LM08 

Motor Controller, General Purpose 

40-24 

7 Stage Ripple Carry Binary Counter/Divider 

62LM09 

Motor Controller, General Purpose 

40-24B 

Counter, Binary Other-Modulus 

62BA39 

Motor Controller, General Purpose 

40-26 

Decade Counter/Divider w/7 Segment Output 

j 63TD03 

Motor Controller, General. Purpose 

40-26B 

Counter, Binary Other-Modulus 
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1. DESCRIPTION OF FUNCTIONAL CATEGORIES 


COUNTER (Cont’d) 

COUNTER (Cont’d) 

40-28 

BCD-to-Decimal Decoder 

54-92 

Divide by 12 Counter 

40-29 

Presettable Up/Down Counter, Binary or BCD-Decade 

54-93T 

Counter, Binary Hexadecimal-Output 

40-29B 

Counter, Binary Hexadecimal-Output 

54L93 

4-Bit Binary Counter 

40-33 

Decade Counter/Divider w/7 Segment Output 

54L93T 

Counter, Binary Hexadecimal-Output 

40-33B 

Counter, Binary Other-Modulus 

54LS93 

4-Bit Binary Counter 

40-40 

12 Stage Ripple-Carry Binary Counter/Divider 

54S138 

3-to-8 Line Decoder/MUX 

40-40B 

Counter, Binary Other-Modulus 

54S139 

Dual 2-to-4 Line Decoder/MUX 

40-45 

21 Stage Counter 

54-141 

BCD-to-Decimal Decoder/Driver 

40-55 

BCD-to-7-Segment Decoder/Driver 

54-143 

Counter/Latch/Decoder/Driver 

40-59 

Programmable Divide by N Counter 

54-146 

Binary to 1-of-8 Line Decoder 

40-60 

14 Stage Ripple-Carry Binary Counter/Divider/Osc. 

54-154 

Digital Demultiplexer, 4 to 16 line 

40-60B 

Counter, Binary Other-Modulus 

54-159 

4-to-16 Line Decoder/DEMUX 

40-102 

8-Bit Binary Presettable Synchronous Down Counter 

54-160 

Synchronous 4-Bit Decade Counter with Direct Clear 

40-102B 

Counter, Binary Other-Modulus 

54-160W 

Counter, Binary Other-Modulus 

40-103 

8-Bit Binary Presettable Synchronous Down Counter 

54-161 

Synchronous 4-Bit Binary Counter with Direct Clear 

40-103B 

Counter, Binary Other-Modulus 

54-162 

Synchronous 4-Bit Decade Counter with Sync Clear 

40-110 

Decade Up/Down Counter/Decoder/Latch/Driver 

54-163 

Synchronous 4-Bit Binary Counter with Sync Clear 

40H138 

1 ino /nCAAl IV 

- - ~-- v^AX 

CAI O ^ CO 

\J-T L_VJ 1 \JkJ 

4-Bit rLilly Synchronous Binary Counter 

40H139 

Dual 2-to-4 Line Decoder/DEMUX 

54S168 

4-Bit Up/Down Synchronous Decade Counter 

40H155 

Dual 2-to-4 Line Decoder/DEMUX 

54S168W 

Counter, Binary Other-Modulus 

40H160 

Synchronous Presettable 4-Bit Decade Counter 

54S169 

4-Bit Up/Down Synchronous Binary Counter 

40H161 

Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter 

54-176 

Presettable Decade Counter/Latch 

40H162 

Synchronous Presettable 4-Bit Decade Counter 

54-177 

Presettable Binary Counter/Latch 

40H163 

Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter 

54-190 

Synchronous Up/Down BCD Counter 

40H390 

Dual Decade Counter 

54-191 

Synchronous Up/Down Binary Counter 

40H393 

Dual 4-Bit Binary Counter 

54-191W 

Counter, Binary Hexadecimal-Output 

44-04 

8 Stage Synchronous Binary Counter 

54-192 

Synchronous Up/Down Dual Clock BCD Counter 

44-04B 

Counter, Binary Other-Modulus 


w/Clear 

44-26 

Decade Counter Divider w/7-Segment Display Drive 

54-193 

Synchronous Up/Down Dual Clock Binary Counter 

44-28 

Binary-to-Octal Decoder 


w/Clr 

44-33 

Decade Counter Divider w/7-Segment Display Drive 

54-196 

Presettable Decade Counter 

45-10 

BCD Presettable Up/Down Counter 

54-246 

BCD-to-7 Segment Decoder/Driver w/O.C. Output 

45-10B 

Counter, Binary Other-Modulus 

54-248 

BCD-to-7 Segment Decoder/Driver 

45-14 

4-Bit Latch/4-to-16 Line Decoder Output 

54-269 

8-Bit Bidirectional Binary Counter 

45-15 

4-Bit Latch/4-to-16 Line Decoder Output 

54-290 

4-Bit Decade Counter, Divide by Two/Divide by Five 

ACZ -1C 

-Tv/~ 1 V 

Binary Presettable Up/Down Counter 

54-290W 

Counter, Binary Other-Modulus 

45-16B 

Counter, Binary Hexadecimal-Output 

54LS292 

Programmable Modulo Counter 

45-18 

BCD Dual Up Counter 

54-293 

4-Bit Binary Counter, Divide by Two/Divide by Eight 

45-18B 

Counter, Binary Other-Modulus 

54LS294 

Programmable Modulo Counter 

45-20 

Dual Binary Up Counter 

54-390 

Dual Decade Counter 

45-22 

Programmable 4-Bit BCD Down Counter 

54-390W 

Counter, Binary Other-Modulus 

45-22B 

Counter, Binary Other-Modulus 

54-393 

Dual 4-Bit Binary Counter 

45-26 

Programmable 4-Bit Binary Down Counter 

54-406 

Binary to 1-of-8 Line Decoder 

45-34 

Real Time 5 Decade Counter 

54-450 

Counter-Latch-Decoder 

45-34B 

Counter, Binary Other-Modulus 

54-451 

Counter-Latch-Decoder 

45-47 

BCD-to-7 Segment Decoder/Driver 

54-453 

Dual Synchronous Binary Counter 

45-53 

3 Decade Counter with Multiplexed Output 

54-490 

Dual Decade Counter 

45-53B 

Counter, Binary Other-Modulus 

54-490W 

Counter, Binary Other-Modulus 

45-55 

Dual Binary to 1-of-4 Decoder/DEMUX 

54F537 

BCD-to-Decimal 1-of-10 Decoder with 3-State Outputs 

45-56 

Dual 2-to-4 Line Decoder 

54F538 

3 Line-to-8 Line Decoder/DEMUX with 3-State 

45-58 

BCD-to-7 Segment Decoder/Driver 


Outputs 

45-69 

Programmable Modulo N Dual 4-Bit BCD/Binary 

54F539 

Dual 2-to-4 Line Decoder/DEMUX w/3-State Outputs 


Counter 

54F547 

Octal Demultiplexer with Address Latch and Status 

47-27 

7-Stage Counter 

54F548 

Octal Demultiplexer with Address Latch and Status 

47-27B 

Counter, Binary Other-Modulus 

54ALS560 

4-Bit Decade Counter with 3-State Outputs 

47-37 

Quad Static Decade Counter 

54ALS561 

4-Bit Decade Counter with 3-State Outputs 

47-37B 

Counter, Binary Other-Modulus 

54LS568 

Synchronous Decade Up/Down Counter 

47-53 

Universal Timer Module 

54LS568W 

Counter, Binary Other-Modulus 

54-452 

Dual Synchronous Decade Counter 

54-569 

Synchronous Binary Up/Down Counter 

54-41 

BCD-to-Decimal Decoder/Driver 

54LS590 

8-Bit Binary Counter With 3-State Output Register 

54LS42 

4-to-10 Line BCD-to-Decimal Decoder 

54LS591 

8-Bit Binary Counter With Output Register 

54-44 

4-to-10 Line Excess 3-Gray-to-Decimal Decoder 

54LS592 

8-Bit Binary Counter With Input Register 

54-45 

BCD-to-Decimal Decoder/Driver 

54LS593 

8-Bit Counter With Input Register And 3-State I/O 

54-46 

BCD-to-7 Segment Decoder/Driver w/O.C. Outputs 

74-41 

BCD-to-Decimal Decoder/Driver 

54-48 

BCD-to-7 Segment Driver/Decoder 

74-42 

4-to-IO Line BCD-to-Decimal Decoder 

54LS49 

BCD-to-7 Segment Decoder/Driver w/O.C. Outputs 

74-43 

4-to-10 Line Excess-3-to-Decimai Decoder 

54-90 

Decade Counter, Divide-by-Two/Divide-by-Five 

74-44 

4-to-IO Line Excess-3 Gray-to-Decimal Decoder 

54-90W 

Counter, Binary Other-Modulus 

74-45 

BCD-to-Decimal Decoder/Driver 
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COUNTER (Cont’d) 

COUNTER (Cont’d) 

74-46 

BCD-to-7 Segment Decoder/Driver w/O.C. Outputs 

74-450 

Counter/Latch/Decoder 

74-48 

BCD-to-7 Segment Decoder/Driver 

74-451 

Counter/Latch Decoder 

74LS49 

BCD-to-7 Segment Decoder/Driver w/O.C. Outputs 

74-452 

Dual Decade Counter Synchronous 

74LS68 

Dual 4-Bit Decade Counter 

74-453 

Dual Synchronous Binary Counter 

74LS69 

Dual 4-Bit Binary Counter 

74-454 

Dual Synchronous Decade Up/Down Counter 

74-90 

Decade Counter 

74-455 

Dual Synchronous Binary Up/Down Counter 

74-90N 

Counter, Binary Other-Modulus 

74LS461 

Octal Counter 

74-92 

Divide by 12 Counter 

74LS469 

8-Bit Up/Down Counter 

74-92N 

Counter, Binary Other-Modulus 

74-490 

Dual Decade Counter 

74L93 

4-Bit Binary Counter 

74-490N 

Counter, Binary Other-Modulus 

74LS93 

4-Bit Binary Counter 

74LS491 

10-Bit Counter 

74LS93N 

Counter, Binary Hexadecimal-Output 

74F537 

BCD-to-Decimal 1-of-10 Decoder with 3-State Outputs 

74ALS131 

3 to 8 Line Decoder w/Address Registers 

74F538 

3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer w/3-State Outputs 

74L137 

3 to 8 Line Decoder/Demultiplexer 

74F539 

Dual 2-to-4 Line Decoder/Demultiplexer w/3S Outputs 

74LS137 

3 Line-to-8 Line Decoder/DEMUX with Input Latches 

74-547 

Octal Demultiplexer w/Address Latch and 

74SC137 

3-Line to 8-Line Decoder/Demultiplexer 


Acknowledge 

74S138 

3-to-8 Line Decoder/DEMUX 

74F547 

Octal Demultiplexer w/Address Latch and 

74-142 

Counter/Latch/Decoder/Driver 


Acknowledge 

74-143 

Counter/Latch/Decoder/Driver 

74-548 

Octal Demultiplexer w/Acknowledge 

74-154 

4 Line-to-16 Line Decoder/DEMUX 

74F548 

Octal Demultiplexer w/Address Latch and 

74-155 

Decoder/DEMUX w/Totem Pole Outputs 


Acknowledge 

74-156 

Decoder/DEMUX w/Open Collector Outputs 

74ALS560 

4-Bit Magnitude Comparator 

74-159 

4-to-16 Line Decoder/DEMUX w/Open Collector 

74ALS561 

8-Bit Bidirectional Binary Counter 


Outputs 

74LS568 

Up/Down Decade Counter w/3-State Outputs 

74-160 

Synchronous 4-Bit Decade Counter with Direct Clear 

74LS568N 

Counter, Binary Other-Modulus 

74-160N 

Counter, Binary Other-Modulus 

74LS569 

Up/Down Binary Counter w/3-State Outputs 

74-161 

Synchronous 4-Bit Binary Counter with Direct Clear 

74LS569N 

Counter, Binary Hexadecimal-Output 

74-162 

Synchronous 4-Bit Decade Counter with Sync. Clear 

74F579 

8-Bit Bidirectional 3-State Binary Counter 

74-162N 

Counter, Binary Other-Modulus 

74-590 

8-Bit Binary Counter w/3-State Output Register 

74-163 

Synchronous 4-Bit Binary Counter with Sync. Clear 

74LS590 

8-Bit Binary Counter w/3-State Output Register 

74LS163 

Synchronous 4-Bit Counter 

74LS591 

8-Bit Binary Counter With Output Register 

74S168 

4-Bit Up/Down Synchronous Decade Counter 

74-592 

8-Bit Binary Counter w/lnput Registers 

74S169 

4-Bit Up/Down Synchronous Binary Counter 

74LS592 

8-Bit Binary Counter With Input Register 

74-176N 

Counter, Binary Other-Modulus 

74-593 

8-Bit Binary Counter w/lnput Register w/3-State I/O 

74-177 

Presettable Binary Counter/Latch 

74LS593 

8-Bit Binary Counter W/lnput Register And 3S I/O 

74-190 

Synchronous BCD Up/Down Counter 

74-668 

Counter, Binary Other-Modulus 

74-191 

Synchronous Binary Up/Down Counter 

74HC668 

Counter, Binary Other-Modulus 

74-192 

Synchronous Up/Down Dual Clock Decade Counter 

74HC669 

Counter, Binary Hexadecimal-Output 

74-192N 

Counter, Binary Other-Modulus 

74LS690 

Decade Counter/Register with Multiplexed Output 

74-193 

Synchronous Binary Up/Down Dual Clock Counter 

74LS691 

Binary Counter/Register with Multiplexed Output 

74-196 

Presettable Decode Counter/Latch 

74LS692 

Decade Counter/Register with Multiplexed Output 

74-196N 

Counter, Binary Other-Modulus 

74LS693 

Binary Counter/Register with Multiplexed Outputs 

74LS196 

Presettable Decade or Binary Counter/Latch 

74LS696 

Decade Up/Down Counter/Register with MUX’d 

74LS197 

Presettable Binary Counter 


Outputs 

74-237 

1 of 8 Line Decoder/Demultiplexer w/Address Latch 

74LS697 

Binary Up/Down Counter/Register with MUX’d 

74LS237 

3 Line-to-8 Line Decoder/Demultiplexer 


Outputs 

74SC237 

3 Line-to-8 Line Decoder/DEMUX with Input Latches 

74LS698 

Decade Up/Down Counter/Register with MUX’d 

74S238 

3 Line-to-8 Line Decoder/Demultiplexer 


Outputs 

74SC238 

3 Line-to-8 Line Decoder 

74LS699 

Binary Up/Down Counter/Register with MUX’d 

74S239 

Dual 2 Line-to-4 Line Decoder/Demultiplexer 


Outputs 

74SC239 

Dual 2 Line-to-4 Line Decoder/DEMUX 

74LS716 

Programmable Modulo-N Counter 

74-246 

BCD-to-7 Segment Decoder/Driver w/O.C. Outputs 

74LS718 

Programmable Modulo-N Counter 

74-248 

BCD-to-7 Segment Decoder/Driver 

74F779 

8-Bit Bidirectional 3-State Binary Counter 

74-269 

8-Bit Bidirectional Binary Counter 

74AS867 

8-Bit Synchronous Up/Down Counter W/Sync Clear 

74F269 

8-Bit Bidirectional Binary Counter 

74AS869 

8-Bit Synchronous Up/Down Counter W/Async Clear 

74-290 

4-Bit Decade Counter 

74C925 

4 Decade Counter with Multipexed Output 

74-290N 

Counter, Binary Other-Modulus 

74C926 

4 Decade Counter w/Carry Out and Multiplexed 

74LS292 

Programmable Modulo Counter 


Output 

74-293 

4-Bit Binary Counter 

74C927 

4 Digit Counter with Multiplexed Output 

74LS294 

Programmable Modulo Counter 

74C928 

4 Digit Counter with Multiplexed Output 

74-390 

Dual Decade Counter 

75-52 

Tri-State Decade Counter/Latch 

74-390N 

Counter, Binary Other-Modulus 

75-52N 

Counter, Binary Other-Modulus 

74-393 

Dual 4-Bit Binary Counter 

75-54 

Tri-State Binary Counter/Latch 

74-406 

Binary to 1 -of-8 Line Decoder 

75-55 

3-State Programmable Decade Counter 

74-416 

Programmable Modulo N Decade Counter 

75-55N 

Counter, Binary Other-Modulus 

74-417 

Programmable Modulo N Counter 

75-56 

3-State Programmable Binary Counter 

74-418 

Programmable Modulo N Binary Counter 

75-56N 

Counter, Binary Other-Modulus 

74-419 

Programmable Modulo N Binary Counter 

75-480 

7-Segment Decoder/Driver 
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ERROR DETECTION & CORRECTION (CONT’D) 

74ALS616 Error Detection/Correction Circuit 

74LS630 16-Bit Error Detection/Correction w/3-S Outputs 

74LS631 16-Bit Error Detection/Correction w/3-S Outputs 

74ALS632 Error Detection/Correction Circuit 

74LS632 32-Bit EDC Unit with 3-State Outputs 
74ALS633 Error/Detection/Correction Circuit 

74LS633 32-Bit Error Detection/Correction Unit 

74ALS634 Error Detection/Correction Circuit 

74LS634 32-Bit EDC Unit with 3-State Outputs 

74LS635 32-Bit EDC Unit with Open Collector Outputs 

74LS636 8-Bit Parallel Error Det/Corr w/3S Output 
74LS637 8-Bit Parallel Error Det/Corr w/O.C. Output 

EX-NOR GATE 

54LS266 Quad 2-Input EX-NOR Gate w/Open Collector Outputs 

74H89 Quad 2-Input Exclusive NOR Gate 

74LS266 Quad 2-Input Exclusive NOR Gate with O.C. Outputs 

74ALS810 Quad 2-Input Exclusive NOR Gate 

74LS810 Quad 2-Input Exclusive NOR Gates 

74ALS811 Quad 2-Input Exclusive NOR Gate w/O.C. Outputs 

EX-OR GATE 

4-03 EX-OR Gate with Gated Complement 

4-03P GATE, Exclusive - OR 

6-83 Quad 2-Input Exclusive OR Gate 

6-83P GATE, Exclusive - OR 

40H266 Quad 2-Input EX-OR Gates w/Open Collector Outputs 

54-86 Quad 2-Input Exclusive OR Gate 

54-86W GATE, Exclusive - OR 

54L86 Quad 2-Input Exclusive OR Gates 

54L86T GATE, Exclusive - OR 

54-136 Quad Exclusive OR Gate 

54-136W GATE, Exclusive - OR 

54LS386W GATE, Exclusive - OR 

74-86N GATE, Exclusive - OR 

74HC86 GATE, Exclusive - OR 

74L86N GATE, Exclusive - OR 

EX-OR/NOR GATE 

54S135 Quad Exclusive OR/NOR Gate 

74S135 Quad Exclusive OR/NOR Gate 

EXPANDER GATES 

3- 31 Dual 5-Input Gate Expander 

4- 09 4 Wide 3-2-2-3-lnput Expander for AND/OR/INV Gate 

4-10 Dual 4-Input Expander for AND/OR/INV Gate 

4-11 Dual 4-Input NAND Expander 

6-60 Dual 4-Input Expander 

9-33 Dual 4-Input Expander 

54-60 Dual 4-Input Expander 

54H61 Triple 3-Input Expander 

54H62 4 Wide AND/OR Expander 

74-60 2-Wide, 4-Input AND/OR/INV Gates 

74H61 Triple 3-Input Expander 

74H62 4 Wide AND/OR Expander 

FIFO MEMORY 

8-355 32 x 8 FIFO 

40-105 FIFO Register 16x4 with 3-State Outputs 

74LS224 16 x 4 FIFO Memory Buffer 

74S225 80-Bit FIFO Memory w/Async. 3S Outputs 

74LS228 16 x 4 FIFO Buffer Memory, Open Collector Output 

74F403 First-In First-Out (FIFO) Buffer 

74F413 64x4-Bit FIFO Buffer Memory w/Serial-Parallel I/O 


FLIP-FLOP 

1- 815 Parallel Gated Clocked Flip-Flop 

2- 009 OR-Input J-K Flip-Flop 

2-010 AND-Input J-K Flip-Flop 

2- 028 OR Gated J-K Flip-Flop 

3- 11 Master/Slave Flip-Flop 

3-11C FLIP-FLOP, D-Type 

3-12 Dual J-K Flip-Flop 

3-12C FLIP-FLOP, D-Type 

3-13 Dual J-K Flip-Flop 

3-13C FLIP-FLOP,D-tYPE 

3-70 Quad D-Type Flip-Flop 

3- 70C FLIP-FLOP, D-Type 

4- 13 R-S Type Flip-Flop 

4-15 NAND J-K Flip-Flop 

4-15P FLIP-FLOP, D-Type 

4-16 OR J-K Flip-Flop 

4-16P FLIP-FLOP, D-Type 

4-18 AND-Gated D-Type Flip-Flop 

4-23 Dual J-K Flip-Flop 

4-24 Dual J-K Flip-Flop 

4-044 Phase-Frequency Detector 

6-63 Expandable Dual 4-Input NAND Gate 

6-63P FLIP-FLOP, D-type 

6-64 Dual J-K Flip-Flop 

6-64P FLIP-FLOP, R-S 

6-88 Dual J-K Flip-Flop 

6-88P FLIP-FLOP, D-Type 

9-000 AND Gated J-K Flip-Flop 

9-020 Dual J-K Flip-Flop 

9-020D FLIP-FLOP, D-Type 

9-022 Dual J-K Flip-Flop 

9-022D FLIP-FLOP, D-Type 

9-31 Clocked Flip-Flop 

9-31L FLIP-FLOP, R-S 

9-42 Gated D-Type Flip-Flop 

9-50L FLIP-FLOP, R-S 

9-52 Dual J-K Flip-Flop 

9-53 Dual J-K Flip-Flop 

9-093 Dual J-K Flip-Flop 

9-093D FLIP-FLOP, D-Type 

9-097 Dual J-K Flip-Flop 

9-097D FLIP-FLOP, D-Type 

9-111 R-S Flip-Flop 

9-11 ID FLIP-FLOP, R-S 

9-722 Dual J-K Flip-Flop 

34-107N Dual J-K Flip-Flop 

40-03 Dual D-Type Flip-Flop 

40-13 Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset Capability 

40-13B FLIP-FLOP, D-Type 

40-21B FLIP-FLOP, D-Type 

40-27 Dual J-K Flip-Flop with Set/Reset Capability 

40H074 Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 

40H076 Dual J-K Flip-Flop 

40-95 Gated J-K Flip-Flop with NINV-Inputs 

40-95B FLIP-FLOP, D-Type 

40-96 Gated J-K Master/Slave Flip-Flop w/INV/NINV-Inputs 

40-96B FLIP-FLOP, D-Type 

40-174 HEX D-Type Flip-Flop 

40-175 Quad D-Type Flip-Flop 

40H273 Octal D-Type Flip-Flop 

40-374 Octal D-Type Flip-Flop 

40H374 Octal D-Type Flip-Flop w/3-State Outputs 

54-70 AND Gated J-K Positive Edge Triggered Flip-Flop 

54-70W FLIP-FLOP, D-Type 

54H71 AND/OR Gated J-K Flip-Flop with Reset 

54H71W FLIP-FLOP, D-Type 
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FLIP-FLOP (Cont’d) 

FLIP-FLOP (Cont’d) 

54L71 

AND Gated R-S Master/Slave Flip-Flop 

74-73 

Dual J-K Flip-Flop with Clear 

54-73 

Dual J-K Flip-Flop with Clear 

74-73N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54-73W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74-74 

Dual D-Type Positive Edge Triggered Flip-Flop 

54-74 

Dual D-Type Positive Edge Triggered Flip-Flop 

74-74N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54-74W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74-76 

Dual J-K Flip-Flop with Preset and Clear 

54S74 

Dual D-Type Positive Edge Triggered Flip-Flop 

74-76N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54S74W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74LS76 

Dual J-K Flip-Flop with Preset and Clear 

54LS76 

Dual J-K Flip-Flop with Preset and Clear 

74LS76N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54LS76W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74H78 

Dual J-K Flip-Flop with Preset and Common Clr/Clk 

54H78 

Dual J-K Flip-Flop with Preset and Common Clr/Clk 

74H78N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54H78W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74L78 

Dual J-K Flip-Flops w/Preset, Common Clr/Clock 

54L78 

Dual J-K Flip-Flop with Preset, Common Clr/Clk 

74L78N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54L78T 

FLIP-FLOP, D-Type 

74H103 

Dual J-K Negative Edge Triggered Flip-Flop w/Clr 

54H103 

Dual J-K Negative Edge Triggered Flip-Flop 

74-104 

Gated J-K Master/Slave Flip-Flop 

54-104 

Gated J-K Master/Slave Flip-Flop 

74-105 

Gated J-K Master/Slave Flip-Flop 

54-104W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74-107 

Dual J-K Master/Slave Flip-Flop with Clear 

54-105 

Gated J-K Master/Slave Flip-Flop 

74LS107 

Dual J-K Flip-Flop with Clear 

54-105W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74LS107N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54-107 

Dual J-K Flip-Flop with Clear 

74-109 

Dual J-K Positive Edge Triggered Flip-Flop 

54-107F 

FLIP-FLOP, D-Type 

74LS109 

Dual J-K Positive Edge-Trigger Flip-Flop 

54LS107 

Dual J-K Flip-Flop with Clear 

74LS109N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54LS107W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74-111 

Dual J-K Master/Slave Flip-Flop with Data Lockout 

54-109 

Dual J-K Positive Edge Triggered Flip-Flop 

74LS112 

Dual J-K Negative Edge-Trigger Flip-Flop 

54-109W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74LS112N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54-110 

AND Gated J-K Master/Slave Flip-Flop with Data Lock 

74LS113 

Dual J-K Negative Edge Triggered Flip-Flop 

54-110W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74LS113N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54-111 

Dual J-K Master/Slave Flip-Flop with Data Lockout 

74S113 

Dual J-K Negative Edge Triggered Flip-Flop w/Preset 

54-111W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74S113N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54S112 

Dual J-K Negative Edge Triggered Flip-Flop 

74LS114 

Dual J-K Negative Edge Triggered Flip-Flop 

54S112W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74LS114N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54S113 

Dual J-K Negative Edge Triggered Flip-Flop 

74H115 

AND J-K Flip-Flop 

54S113W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74H116 

AND-Input J-K Flip-Flop 

54S114 

Dual J-K Negative Edge Triggered Flip-Flop 

74H118 

Double Edge Triggered Master/Slave Flip-Flop 

54S114W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74H119 

Dual J-K Flip-Flop 

54H118 

Double Edge Triggered D-Type Master/Slave Flip-Flop 

74H119P 

FLIP-FLOP, D-Type 

54LS171 

Quad D-Type Flip-Flop with Common Clear 

74LS171 

Quad D-Type Flip-Flop with Common Clear 

54-174 

HEX D-Type Flip-Flop 

74-175 

Quad D-Type Flip-Flop 

54-175 

Quad D-Type Flip-Flop 

74-175N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54-273 

Octal D-Type Flip-Flop 

74-273 

Octal D-Type Flip-Flop 

54-273W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74-274 

Octal D-Type Flip-Flop 

54LS273 

Octal D-Type Flip-Flop 

74-276 

Quad J-K Flip-Flop 

54LS273W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74-276N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54LS364 

Octal D-Type Flip-Flop 

74LS364 

Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Outputs 

54LS374 

Octal D-Type Edge Triggered Flip-Flop w/3-S Outputs 

74S364 

Octal D-Type Flip-Flop. 3-State Output 

54LS374W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74S364N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54S374 

Octal D-Type Flip-Flop 

74LS373 

Octal D-Type Latch w/3-State Output 

54-376 

Quad J-K Flip-Flop 

74-374 

Octal D-Type Flip-Flop w/3-State Outputs 

54-376W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74LS374 

Octal D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop 

54LS377 

Octal D-Type Flip-Flop 

74LS374N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54LS377W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74S374 

FLIP-FLOP, D-Type 

54LS378 

HEX D-Type Flip-Flop with Single Rail Output 

74-376 

Quad J-K Flip-Flop 

54LS378W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74LS377 

Octal D-Type Flip-Flop 

54LS379 

Quad D-Type Flip-Flop 

74LS378 

HEX D-Type Flip-Flop/Shift Register 

54LS534 

Octal D-Type Edge Trig. Flip-Flop w/INV 3-S Output 

74LS379 

Quad D-Type Flip-Flop/Shift Register 

54LS534W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74-415 

Quad D-Type Flip-Flop 

54LS564 

Octal D-Type Edge Triggered Flip-Flop w/3-S Outputs 

74-LS534N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54LS564W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74LS534 

Octal D-Type Edge Triggered INV Flip-Flop 

54LS574 

Octal D-Type Edge Triggered Flip-Flop w/3-S Outputs 

74LS534N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54LS574W 

FLIP-FLOP, D-Type 

74LS564 

Octal D-Type Edge Triggered Flip-Flop w/3-S Outputs 

54ALS575 

Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flop w/3-S Outputs 

74LS564N 

FLIP-FLOP, D-Type 

54ALS577 

Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flop w/INV Outputs 

74ALS574 

Synchronous 4-Bit Decade Counter w/3-State Outputs 

74-70 

AND Gated J-K Positive Edge Triggered Flip-Flop 

74LS574 

Octal D-Type Flip-Flop w/3-State Outputs 

74-70N 

FLIP-FLOP, D-Type 

74ALS575 

Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flop w/3S Outputs 

74-71 

Gated R-S Master-Slave Flip-Flop w/Preset and Clear 

74AS575 

Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flop 

74H71 

AND/OR Gated J-K Master-Slave Flip-Flop 

74AS576 

Octal D-Type Edge Triggered Flip-Flop w/3-S Outputs 

74H71N 

FLIP-FLOP, D-Type 

74ALS57 7 

Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flop w/3-S Outputs 

74L71 

AND/OR Gated J-K Master/Slave Flip-Flop 

74LS577 

Latch 

74L71N 

FLIP-FLOP, D-Type 

74-604 

FLIP-FLOP, D-Type 
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FLIP FLOP (Cont’d) 


GATE, AND 


74AS821 10-Bit Bus Interface Flip-Flop w/3-State Outputs 

74AS822 10-Bit Bus l/F Flip-Flop w/INV 3-State Outputs 

74AS823 9-Bit Bus Interface Flip-Flop w/3-State Outputs 

74AS824 9-Bit Bus l/F Flip-Flop w/INV 3-State Outputs 

74AS825 8-Bit Bus Interface Flip-Flop w/3-State Outputs 

74AS826 8-Bit Bus l/F Flip-Flop w/INV 3-State Outputs 

74AS841N FLIP-FLOP, D-Type 

74AS842N FLIP-FLOP, D-Type 

74AS843N FLIP-FLOP, D-Type 

74AS844N FLIP-FLOP, D-Type 

74AS845N FLIP-FLOP, D-Type 

74AS846N FLIP-FLOP, D-Type 

74AS874 Dual 4-Bit D-Type Edge-Triggered Flip-Flop 

74AS876 Dual D-Type Edge-Triggered Flip-Flop 

74ALS878 Dual D-Type Edge-Triggered Flip-Flop w/3S Outputs 

74AS878 Dual D-Type Edge-Triggered Flip-Flop w/Sync Clear 

74ALS879 Dual D-Type Flip-Flop w/INV 3S Output 

74AS879 Dual D-Type Edge-Triggered Flip-Flop 

75-11 Dual Gated D-Type Flip-Flop 

75-1 IN FLIP-FLOP, D-Type 

75-12 Dual Gated J-K/D-Type Flip-Flop 

75-12N FLIP-FLOP, D-Type 


FREQUENCY DIVIDER 


40-89 

45-21 

45-27 

45-27B 

47-51 

500026 

54LS31 

74LS56 

74LS57 

74AS894 


Binary Rate Multiplier 
24 Stage Frequency Divider 
BCD Rate Multiplier 
Rate Multiplier 
Universal Divider 
Baud Rate Generator 
Delay Element 
50-t0-1 Frequency Divider 
60-to-1 Frequency Divider 

Expandable Multifunction Binary/Hexadecimal Scaler 


FREQUENCY GENERATOR 

44-11 Bit Rate Frequency Generator 


GATE-MULTIFUNCTION 

74-30P GATE, Multifunction 

74-32N GATE, Multifunction 

74-33N GATE, Multifunction 

GATE-SPECIAL 

1-802P GATE, Multifunction 

3-01C GATE, Multifunction 

3-02 Quad 2-Input Power Gate 

3-02C GATE, Multifunction 

3-03 Quad 2-Input Power Gate 

3-03C GATE, Multifunction 

3-04C GATE, Multifunction 

3-06C GATE, Multifunction 

3-25C GATE, Multifunction 

3-31C GATE, Multifunction 

3-32C GATE, Multifunction 

3-33C GATE, Multifunction 

3-34C GATE, Multifunction 

3- 41C 

GATE, AND 

4- 00P GATE, Multifunction 

4-02P GATE, Multifunction 

4-06P GATE, Multifunction 

4-09P GATE, Multifunction 

4-1 OP GATE, Multifunction 

4-1 IP GATE, AND 


6-60P 

6-68 

6-68P 

6-69P 

6-70P 

9-44 

40-00B 

40-01B 

40-02B 

40-07A 

40-1 IB 

40-12B 

40-23B 

40-25B 

40-48 

40-48B 

40-71B 

40-72B 

40-75B 

40-78B 

40-107B 

44-02B 

44- 12B 

45- 01 
45-01A 
45-30 
45-30B 
54-00W 
54S00W 
54-01W 
54-02W 
54S02W 
54S03W 
54S10W 
54-12W 
54-13W 
54-20W 
54-22W 
54-23W 
54-25W 
54-27W 
54-30W 
54S30W 
54-32W 
54-33W 
54S40 
54L54T 
54L55T 
54S133W 
54S134W 
54S260W 
54-293W 
74-00N 
74-01N 
74-02N 
74H02P 
74-03N 
74-ION 
74S10 
74-12N 
74-12P 
74-13N 
74-20N 
74-22N 
74-23N 
74-25N 
74-27N 
74-30N 


(Cont’d) 

GATE, Multifunction 

Quad 2-Input Gate 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

Dual Expandable 4-Input Power Gate 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

Multi-function Expandable 8-Input-Gate 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

Triple Gate 

GATE, Multifunction 

Dual 5-Input Majority Logic Gate 

Logic Block 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 

GATE, Multifunction 
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GATE, AND (Cont’d) 

LATCH (Cont’d) 

74AS34 

Hex Noninverter 

47-24 

Octal D-Type Latch 

74AS35 

Hex Noninverter with Open-Collector Outputs 

47-24B 

Latch, D-Type 

74LS63 

Hex Current Sensing Interface Gate 

54-75 

4-Bit Bistable Latch 

74S134N 

GATE, Multifunction 

54-75W 

Latch, D-Type 

74S260N 

GATE, Multifunction 

54-77 

4-Bit Bistable Latch 

74-368N 

GATE, Multifunction 

54-77W 

Latch, D-Type 

74-462 

Dual Majority Logic Gate 

54-100 

8-Bit Bistable Latch 

74LS4002 

GATE, Multifunction 

54-100W 

Latch, D-Type 

74LS4078 

GATE, Multifunction 

54-116 

Dual 4-Bit Latch 

100-104 

GATE, Multifunction 

54-116W 

Latch, D-Type 

100F104 

GATE, Multifunction 

54H116 

Dual 4 Bit Latch with Enable 



54LS137 

3 Line-to-8 Line Decoder/DEMUX with Address Latch 

INVERTER 


54LS256 

Dual 4-Bit Addressable Latch 

3-32 

HEX Inverter Gate 

54LS256W 

Latch, D-Type 

3-33 

Hex Inverter Gate 

54-259 

8-Bit Addressable Latch 

3-34 

Strobed HEX Inverter 

54-259N 

Latch, D-Type 

3-35 

Strobed HEX Inverter 


Latch, D Type 

6-77 

Hex Inverter with 3-State Outputs 

54-279 

Quad S-R Latch with Totem Pole Output 

6-80 

HEX Inverter 

54-279W 

Latch, R-S Type 

6-81 

HEX Inverter w/Open-Collector Outputs 

54LS363 

Octal D-Type Latch with 3-State Outputs 

9-34 

HEX Inverter 

54LS363W 

Latch, D-Type 

40H004 

HEX Inverter 

54-373 

Octal D-Type Transparent Latch w/3-State Outputs 

40-69 

HEX Inverter 

54LS375 

4-Bit Bistable Latch 

45-02 

Strobed HEX Inverter/Buffer w/3-State Outputs 

54LS375W 

Latch, D-Type 

54-04 

HEX Inverter 

54S412 

Multimode Buffered Latch With 3-State Outputs 

54S04 

HEX Inverter 

54LS533 

8-Bit D-Type Trans. Latch w/INV 3S Outputs 

54-05 

HEX Inverter with O.C. Outputs 

54LS533W 

Latch, D-Type 

54S05 

HEX Inverter w/Open Collector Outputs 

54LS563 

8-Bit D-Type Transparent Latch w/3-State Outputs 

74-04 

HEX Inverter 

54LS563W 

Latch, D-Type 

74S04 

HEX Inverter 

54LS573 

8-Bit Transparent D-Type Latch 

74-05 

HEX Inverter w/O.C. Outputs 

54LS573W 

Latch, D-Type 



54AS580 

Octal D-Type Trans. Latch w/INV 3S Outputs 

1 AT/'U 


54ALS666 

Latch, D-Type 

LA 1 U1 


54ALS667 

Latch, D-Type 

1-813 

Quad Latch 

54AC793 

Octal D-Type Latch 

1-813P 

Latch, D-type 

54ALS841 

Latch, D-Type 

1-814 

Quad Latch 

54ALS842 

Latch, D-Type 

1-814P 

Latch, D-Type 

54ALS843 

Latch, D-Type 

4-035 

Quad Latch 

54ALS844 

Latch, D-Type 

4-035P 

Latch, D-Type 

54ALS845 

Latch, D-Type 

4-037 

Quad Latch 

54AS846 

Latch, D-Type 

4-037P 

Latch, D-Type 

54-937 

Latch 

6-82 

Quad D-Type Latch 

54ALS990 

Latch, D-Type 

6-82P 

Latch, D-Type 

54ALS991 

Latch, D-Type 

40-42 

Quad Clocked D-Type Latch 

54ALS992 

Latch, D-Type 

40-42B 

Latch, D-Type 

54ALS993 

Latch, D-Type 

40-43 

Quad R-S Latch with 3-State Outputs 

54ALS994 

Latch, D-Type 

40-43B 

Latch, R-S Type 

54ALS995 

Latch, D-Type 

40-44 

Quad 3-State NAND R-S Latch 

74-75 

4-Bit Bistable Latch 

40-44B 

Latch, R-S Type 

74-75N 

Latch, D-Type 

40-99 

8-Bit Addressable Latch 

74LS77 

4-Bit Bistable Latch 

40-99B 

Latch, D-Type 

74LS77N 

Latch, D-Type 

40H259 

8-Bit Addressable Latch 

74-100 

Dual 4-Bit Latch 

40-373 

Octal D-Type Transparent Latch with 3-State Output 

74-100N 

Latch, D-Type 

40H373 

Octal D-Type Flip-Flop w/3-State Outputs 

74-116 

Dual 4 Bit Latch 

40H375 

4-Bit Bistable Latch 

74-118 

HEX Set/Reset Latch 

44-95 

display memorynt Latch/Decoder/Driver 

74-174 

HEX D-Type Latch 

45-08 

Dual 4-Bit Latch 

74-176 

Presettable Decade Counter/Latch 

45-08B 

Latch, D-Type 

74LS256 

Dual 4-Bit Addressable Latch 

45-11 

BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver 

74LS256N 

Latch, D-Type 

45-13 

4-Bit BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver 

74-259 

8-Bit Addressable Latch 

45-43 

BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/LCD Driver 

74-259N 

Latch, D-Type 

45-44 

BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver 

74-279 

Quad S-R Latch with Totem Pole Output 

45-97 

8-Bit Internal Counter with Addressable Latch 

74-279N 

Latch, R-S Type 

45-98 

8-Bit Addressable Latch 

74LS363 

Octal D-Type Latch w/3-State Outputs 

45-99 

8-Bit Addressable Latch Bi-directional Data Port 

74LC373 

Octal D-Type Latch with 3-State Output 

47-23 

Octal D-Type Latch 

74LS373N 

Latch, D-Type 

47-23B 

Latch, D-Type 

74LS375 

4-Bit Bistable Latch 
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LATCH (Cont’d) 

74LS375N Latch, D-Type 

74S412 Multi-mode Buffered 8-Bit Latch w/3-State Outputs 

74S412N Latch, D-Type 

74S531 Octal D-Type Latches 

74S532 Octal D-Type Register 

74LS533 8-Bit Transparent D-Type INV Latch 

74LS533N Latch, D-Type 

74S535 Octal D-Type Inverting Latch 

74S536 Octal D-Type Inverting Register 

74LS549 8-Bit, 2-Stage, Pipelined Latch 

74LS563 8-Bit D-Type Transparent Latch with 3-State Outputs 

74LS563N Latch, D-Type 

74LS573 Octal D-Type Transparent Latch w/3-State Outputs 

74LS579 Octal D-Type Latch 

74AS580 Octal D-Type Transparent Latch w/3-State Outputs 

74LS604 Octal 2-Input Multiplexed Latch w/O.C. Outputs 

74LS605 Octal 2-lnp. Multiplexed Latch w/3S Outputs 

74LS606 Octal 2-lnp. Multiplexed Latch w/3S Outputs 

74LS607 Octal 2-Input Multiplexed Latch w/O.C. Outputs 

74ALS666 Latch, D-Type 

74ALS667 Latch, D-Type 

74AC793 Octal D-Type Latch 

74AS841 10-Bit Bus Interface D-Type Latch w/3-State Outputs 

74AS842 10-Bit Bus Interface D-Type Latch w/INV 3-S Outputs 

74AS843 9-Bit Bus Interface D-Type Latch w/3-State Outputs 

74AS844 9-Bit Bus Interface D-Type Latch w/INV 3-S Outputs 

74AS845 8-Bit Bus Interface D-Type Latch w/3-State Outputs 

74AS846 8-Bit Bus Interface D-Type Latch w/INV 3-S Outputs 

74AS873 Dual 4-Bit D-Type Transparent Latch 

74AS880 Dual 4-Bit D-Type Transparent Latch 

74ALS990 Latch, D-Type 

74ALS991 Latch, D-Type 

74ALS992 Latch, D-Type 

74ALS993 Latch, D-Type 

74ALS994 Latch, D-Type 

74ALS995 Latch, D-Type 

74ALS996 Latch, D-Type 

74S2681 Hex D-Type Latch 

75-53 Tri-State 8-Bit Latch 

75-53N Latch, R-S Type 

75-484 7 Segment Latch/Decoder/Driver 

LEVEL CONVERTER/TRANSLATOR 

6-65 Triple Level Translator 

6-66 Triple Level Translator 

10-124 Quad TTL-To-ECL Translator 

10-124F Level Translator, TTL/DTL 

10-125 Quad ECL-To-TTL Translator 

10-125F Level Translator, ECL 

10-177 Triple ECL-To-NMOS Translator 

10-190 Quad MST-To-1 OK ECL Translator 

10-191 HEX 10K ECL-To-MST Translator 

10H350 Quad ECL-To-TTL Translator 

40-109 Quad Low-to-High Voltage Level Shifter 

40-115 8-Bit Universal Bidirect. CMOS/TTL Level Converter 

40-116 8-Bit Universal Bidirect. CMOS/TTL Level Converter 

43-16 Quad Analog Switch w/Level Translator 

54-468 Dual CMOS-to-TTL Level Converter/Latch 

54C901 HEX TTL-to-CMOS INV Buffer 

54C902 HEX NINV CMOS-to-TTL Buffer 

74- 468 Dual CMOS-to-TTL Level Translator with 3S Output 

74ALS468 Dual CMOS-to-TTL Translator w/3-State Outputs 

74C901 HEX CMOS-to-TTL INV Buffer 

74C902 HEX CMOS-to-TTL NINV Buffer 

75- 270 7-Unit MOS-To-TTL Converter Driver 

75-320 Dual ECL-to-MOS Level Converter 

75-321 Dual ECL-to-MOS Level Converter 


LEVEL CONVERTER/TRANSLATOR (Cont’d) 

75-322 Dual AND TTL-to-MOS Level Converter 

75-350 Dual NAND TTL-to-MOS Level Converter 

75-355 Quad NAND TTL-to-MOS Level Converter 

75-357 Quad TTL-to-MOS Level Converter w/3S Outputs 

75-363 Dual AND TTL-to-MOS Level Converter 

75-364 Dual Inverting MOS Level Converter 

75-365 Quad Positive Logic NAND TTL-to-MOS Level 

Converter 

75-366 Quad Positive-Logic NAND TTL-to-MOS Level 

Converter 

75-368 Dual ECL-to-MOS Level Converter 

75-370 Dual Read/Write Amplifier 

75-375 Quad TTL-to-MOS Level Converter 

LOOK-AHEAD CARRY GENERATORS 

54-182 Look Ahead Carry Generator 

74-182 Look Ahead Carry Generator 

74-182N Look-Ahead Carry Generator, 4-BIT 

74AS264 Look Ahead Carry Generator 

74AS282 Look-Ahead Carry Generator w/Selectable Inputs 

74AS624 Look-Ahead Carry Generator 

74AS882 32-Bit Look Ahead Carry Generator 

MEMORY CONTROLLER/DRIVER 

74LS361 Bubble Memory Function Timing Generator 

74F411 FIFO RAM Controller 

74LS600 Dynamic RAM Refresh Controller 

74LS601 Dynamic RAM Refresh Controller 

74LS602 Dynamic RAM Refresh Controller 

74LS603 Dynamic RAM Refresh Controller 

74LS608 Memory Cycle Controller 

74LS610 Memory Mapper w/3-State Latched Outputs 

74LS611 Memory Mapper w/Open-Collector Latched Outputs 

74LS612 Memory Mapper w/3-State Output 

74LS613 Memory Mapper w/Open-Collector Outputs 

74- 764 Dual Port Dynamic Memory Controller 

75- 325 Dual Memory Driver 

75-326 Quad Memory Driver 

75-327 Quad Memory Source Driver 

75-328 Quad Memory Switch with Common Base Drive 

Control 

75-330 Quad Memory Switch with Individ. Base Drive Control 

MEMORY-SPECIAL 

54-81 16-Bit Memory 

54-84 16-Bit Memory 

54-170 4x4 Register File 

54S172 16-Bit Multiple-Part Register File w/3S Outputs 

54LS670 4 Words x 4-Bits Register File 

74S172 16-Bit Multiport Register File w/3-State Outputs 

74AS870 Dual 16-Word x 4-Bit Register File 

74AS871 Dual 16-Word x 4-Bit Register File 

MISCELLANEOUS DIGITAL 

4-002 Dual 4-Bit Parity Tree 

6-75 Dual Pulse Stretcher 

9-50 Pulse Triggered Binary Counter 

40-07 Dual Complementary Pair plus Inverter 

44- 90 display memoryunce Eliminator 

45- 026 Remote Control Encoder 

45-027 Remote Control Decoder 

45-028 Remote Control Decoder 

45-61 9 ! s Complementer 

45-100 4x4 Crosspoint Switch with Control Memory 

47-02 Programmable Bit Rate Generator 

54H87 4-Bit True/Complement, Zero/One Elements 
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MISCELLANEOUS DIGITAL (Cont’d) 

MISCELLANEOUS LINEAR (Cont’d) 

54-164 

Shift Key 

1SF50 

3-Phase Brushless Motor Driver 

54-265 

Quad Complementary Output Element 

1TE50 

Quad FET Array 

54LS297 

Digital PLL Filter 

01TA59 

Proximity Detector 

74H87 

4-Bit True/Complement, Zero/One Element 

1TD059 

Motor Speed Control 

74-265 

Quad Complementary Output Element 

1LMZ60 

High Speed Differential Comparator 

74LS297 

Digital PLL Filter 

1L61 

Quad Low Power Voltage Level Detector 

74F2960 

Error Detection And Correction Circuit 

1LMZ61 

Dual Voltage Comparator 



1LP65 

Quad Programmable Voltage Comparator 

MISCELLANEOUS LINEAR 

1CS66 

1TL70 

Fluid Level Detector 

Hall Effect Sensor/Switch 

0IR01 

Hex FET Transistor Array 

1TLZ70 

Hall Effect Sensor/Switch 

OSOOI 

Motor Controller 

1TL73 

Hall Effect Sensor/Switch 

0IR03 

Quad FET Transistor Array 

1TLZ73 

Hall Effect Sensor/Switch 

0CP5 

Quad Voltage Comparator 

1CS75 

Motor Controller 

0SX5 

Sensor 1C, Pressure 

1CS79 

Smoke Detector Support Circuit 

0TL11 

‘Current Source 

1CS80 

Window Comparator 

0TL12 

Current Source 

1CS88 

Critical Application Battery Monitor 

0LMZ19 

Dual Voltage Comparator 

1CS91 

Electro-Magnetic Proximity Sensor 

0TL21 

Current Source 

1LMX93 

Dual Low Power Voltage Comparator 

0PP30 

Peak Detector 

1LMY93 

Dual Low Power Voltage Comparator 

0SC100 

Sensor 1C, Pressure 

1TD097 

Analog Shift Register 

1KM0 

Magnetic Field/Hall Sensor 

2KP0 

Pressure Sensor 

1KP0 

Pressure Sensor/Switch 

2P0 

Photo Electric Smoke Detector 

1KP00 

Sensor 1C, Pressure 

2XR00 

Multi-Function PLL W/VCO, Amp, and Multiplier 

1LMX0 

Quad FET Element 

2LMZ05 

Waveform Generator 

1LMZ00 

Sensor 1C, Pressure 

2SA05 

Staircase Voltage Generator 

1MP00 

Four Quadrant Multiplier 

2TA05 

Proximity Switch With Open Collector Output 

1HK01 

Hall Effect Digital Latch 

2CS09 

Electro-Magnetic Proximity Sensor 

1TH02 

Hall Effect Sensor 

2CS16 

Synchronous Smoke Detector 

1KS3 

Linear Position Sensor Circuit 

2U25 

Voltage Limiter 

1L003P 

Motor Regulator 

2SAY31 

Hall Effect 1C 

1KP05 

Pressure Sensor 

2SAZ31 

Hall Effect 1C 

1CT006 

Motor Control/Audio Equip. 

2CS35 

System Photoelectric Smoke Detector 

1CT06 

Positive Voltage Reg. 

2SA41 

Magnetically Operated Contactless 

1LMW06 

Dual Differential Comparators 

2CS58 

Optical Security Circuit 

1LMX06 

Differential Comparator With Strobe 

2L90 

Servo Circuit 

1LMY06 

Differential Comparator w/Strobe 

2L91 

Servo Circuit 

1LMZ06 

Differential Comparator w/Strobe 

2L92 

Servo Circuit 

1U06 

Bipolar Motor Control 

2LY97 

Stepper Motor Controller 

1LMZ7 

5 Transistor Common Emitter Array 

2LZ97 

Stepper Motor Controller 

1XT10 

Voltage to Current Converter/Transmitter 

3SD0 

Ionization Chamber Detector/Support Circuit 

1LMV11 

Differential Voltage Comparator 

3LMZ01 

Dual Element Device 

1LMX11 

Precision Voltage Comparator 

3RF01 

Servo Circuit 

1LMY11 

Differential Voltage Comparator 

3TA2 

Analog Shift Register 

1LMZ11 

Differential Voltage Comparator 

3MA03 

Common Collector Array w/lsolation 

1LT11 

Voltage Comparator 

3LFY04 

Linear ICs, Other 

1SP011 

Analog Shift Register 

3LFZ04 

Impedance Converter 

1IR13 

Transistor Array, Field-Effect 

3LM4 

Sensor 1C, Temperature 

1LMX19 

Dual Comparator 

3LMZ4 

Precision Temperature Sensor 

1LMY19 

Dual Comparator 

3TC05 

Proximity Switch 

1LMZ19 

Dual Comparator 

3TCU11 

Single Differential Voltage Comparator w/Strobe 

1LT019 

Precision Voltage Reference 

3TC12 

Voltage Comparator with Darlington Input 

1LZ20 

Zero Voltage Crossing Switch 

3TCZ12 

Voltage Comparator with Darlington Input 

1M20 

8 FET Array w/Common Gate 

3LF20 

Impedance Converter 

1MS20 

Hall Effect Vane Switch 

3LMZ28 

5 Element Common Emitter Darlington Array 

1CS22 

Voltage Comparator 

3TL31 

Voltage Comparator 

1TD022 

Analog Shift Register 

3TC45 

Threshold Switch 

1LMY34 

Adjustable Current Source 

3TL54 

Quad Voltage Comparator 

1LMZ34 

Adjustable Current Source 

3TC55 

Proximity Sensor/Switch 

1LMZ35 

Precision Temperature Sensor 

3TL72 

Quad Voltage Comparator 

1LMX37 

Voltage Regulator, Adj. Negative 

3TL74 

Quad Voltage Comparator 

1LMX39 

Quad Voltage Comparator 

4AT02 

Attenuator 

1LMY39 

Quad Low Offset Voltage Comparator 

4CM04 

Quad Voltage Comparator 

1LMZ39 

Quad Voltage Comparator 

4LM04 

Analog Comparator 

1CS40 

Dual Motor Speed Control 

4LC07 

Quad Voltage Comparator 

1DT43 

Transistor Array 

4ZN09 

Servo Motor Control Circuit 

1UP043 

Zero Crossing Thyristor 

4ZN11 

Speed Controller 

1SA50 

Servo Motor Controller 

4ZN23 

Precision Voltage Reference Source 
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MISCELLANEOUS LINEAR (Cont’d) 

MISCELLANEOUS LINEAR (Cont’d) 

4LMZ43 

Dual FET Element 

9PI00 

H-Bridge Power Output Stage 

4TC75 

Proximity Detector To Detect Metal Parts 

9LM01 

Transistor Arrary, Uncommitted 

5MA00 

Power MOSFET Buffer/Driver With Current Source 

9LM02 

Quad PNP Transistor 

5LM03 

5 Element Driver Array 

9LM30 

4 Transistor Common Emitter Array 

5LM5 

Quad PNP Element 

9TC65 

Window Discriminator 

5LM6 

Common Collector Array 

9LMZ91 

Power Driver Transistor Array 

5LM07 

6 Element Buffer/Driver Array 

10LT00 

Quad FET Element 

5RS7 

Temperature Sensor Circuit 

10VQ00 

Quad N-Channel Power FET 

5LMX10 

High Speed Comparator 

10MY02 

4 Element Dual Configuration 

5LMY10 

High Speed Comparator 

10MZ02 

4 Element Dual Configuration 

5LMZ10 

High Speed Comparator 

10LM05 

7 Device w 6/7 Common Emitter 

5NE11 

Differential Comparator/Sens Amplifier 

10LM06 

7 Device w 6/7 Common Emitter 

5LM14 

Dual Differential Comparator With Strobe 

10LM16 

Supply Supervisor 

5NE21 

Dual High Speed Differential Comparator 

10TE16 

Dual Op AMP And Comparator 

5NE26 

High Speed Analog Comparator 

10TD23 

Triac Triggering Circuit With Adjustable Hysterisis 

5NEY27 

High Speed Analog Voltage Comparator 

10SAZ27 

Stepper Motor Controller/Driver 

5NEZ27 

High Speed Analog Voltage Comparator 

10TE28 

Dual Voltage Comparator 

5BEY50 

Voltage Reference, Fixed 

10LT40 

Dual Comparator 

5BEZ50 

Voltage Stabilizer 

10LT41 

CMOS “Bang-Bang” Controller 

5NEY50 

Voltage Regulator, Adj. Positive 

10KT43 


5CS60 

Level Detector 

10LT43 

Dual Precision Instrumentation Building Block 

5UP74 

Voltage Regulator For Electronic Tuner 

12LM02 

Low Power Voltage Comparator 

5AD80 

High Precision 2.5 Volt 1C Reference 

12LM40 

Buffer/Driver Array 

5ADY84 

Pin Programmable Precision Voltage Reference 

12PC51 

Voltage Detector 

5ADZ84 

Pin Programmable Precision Voltage Reference 

12TD85 

Universal Motor Speed Controller 

5LMY90 

Temperature Transducer 

12LB87 

5 Element Darlington Transistor Array 

5LMZ90 

Dual Terminal Temperature Sensor/Transducer 

13LM60 

Dual NPN w/lsolation 

5SI91 

3-Phase Winchester Motor Control 

13H405 

3-Phase Brushless Motor Driver 

5AD92 

Temperature Transducer 

13H412 

3-Phase Brushless Motor Driver 

5AD94 

Monolithc Thermal Couple AMP 

13H425 

Brushless Dc Fan Motor Driver 

5CS94 

Switch-Mode Supply Circuit 

14LM11 

Multi Transistor Power Driver 

5TL94 

Switch-Mode Supply Circuit 

14LM14 

Dual Differential Voltage Comparator 

5AD95 

Monolithc Thermal Couple AMP 

14TL51 

Dual PWM Control Circuit 

5CS95 

Switch-Mode Supply Circuit 

14MC466 

Ionization Smoke Detector Circuit 

5TL95 

Switch-Mode Supply Circuit 

15LM00 

Dual Precision Voltage Comparator 

5AD96 

J-Type TC Conditioner/Set Point Controller 

16SM00 

Quad Low Noise Voltage Comparator 

5AD97 

K-Type TC Conditioner/Set Point Controller 

16GF020 

Single Gate Depletion MESFET Array 

6TA0 

NPN Darlington Transistor Array 

16GL020 

Single Gate Depletion MESFET Array 

6LM01 

Power Driver Array 

16GF021 

Single Gate Depletion MESFET Array 

6LM1 

2 Transistor Configuration 

16GL021 

Single Gate Depletion MESFET Array 

6LM7 

Hex NPN Darlington Transistor Array 

16LB30 

Bidirectional Motor Driver 

6PD16 

Temperature Sensor Controller 

16LB40 

Bidirectional Motor Driver 

6LM64 

CMOS Auto-Zero Comparator 

16LB42 

Bidirectional Motor Driver 

6LM85 

Single Voltage Comparator 

16LB45 

Bidirectional Motor Driver 

6LMY85 

High Speed Low Power Voltage Comparator 

18LM01 

Smoke Detector/Sensor Circuit 

6LMW86 

High Speed Voltage Comparator 

18LM07 

Dual Voltage Comparator 

6LMX86 

High Speed Voltage Comparator 

18LM12 

Universal Comparator 

6LMY86 

High Speed Voltage Comparator 

18UC25 

High Speed PWM Controller 

6LMZ86 

High Speed Voltage Comparator 

18UC43 

Current Mode PWM Controller 

6LMY87 

Dual Voltage Comparator 

20LM00 

Dual High Speed Voltage Comparator 

6LMZ87 

Dual Voltage Comparator 

20MP01 

Buffer Driver Array w/Diodes 

7LX02 

Quad Darlington Switch 

20LM02 

High Voltage/Current Darlington Transistor Arrays 

7LY02 

Quad Darlington Switch 

20LMY03 

High Voltage/Current Darlington Transistor Arrays 

7TA6 

NPN Transistor Array 

20LM04 

High Voltage/Current Darlington Transistor Arrays 

7TA8 

NPN Transistor Array 

20LM31 

Common Emitter Darlington Array NPN 

7M09 

Buffer Driver Array w/Diodes 

20LM32 

Common Emitter Darlington Array PNP 

7LMX11 

Dual Comparator 

20LM66 

Darlington Array Configuration 

7LMY11 

Dual Comparator 

20LM68 

Darlington Type Configuration Array 

7LMZ11 

Single Operational Amplifier 

20LM74 

Darlington Type Configuration Array 

7TL20 

Dual Differential Voltage Comparator 

20LM83 

5 Transistor Element 

7TD23 

Voltage Stabilizer 

22XR00 

Hammer Driver 

7LM34 

Dual Differential Comparator 

22M10 

Dual Darlington Element Configuration 

7LMY60 

High Speed Differential Comparator 

22M450 

Dual Darlington Element Configuration 

7LMZ60 

High Speed Differential Comparator 

23LM63 

Multi Element Array 

8LM1 

Driver Buffer/Array 

23LM64 

Multi Element Array 

8LMY10 

Single Differential Comparator 

23H551 

Triple Current Sense Latch 

8LMX20 

Voltage Comparator 

24LA00 

Low Power Voltage Comparator 

8LM43 

Dual FET Element 

24LM29 

Fluid Detector Circuit 
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1. DESCRIPTION OF FUNCTIONAL CATAGORIES 


MISCELLANEOUS LINEAR (Cont’d) 

MISCELLANEOUS LINEAR (Cont’d) 

25LM2 

6 Element Dual Configuration 

45LM74 

Quad Comparator 

26NJ06 

DC Motor Controller 

45LM75 

Dual Comparator (C & D) and Dual Op AMP (A & B) 

27AD00 

High Precision Voltage Reference 

49LM00 

Quad Low Noise Voltage Comparator 

27AD02 

High Precision Voltage Reference 

49TL02 

Hall Effect Sensor/Switch 

27AD10 

10 Volt High Precision Voltage Reference 

49LMY05 

High Speed Quad Comparator 

27AD12 

Voltage Reference 

49LMZ05 

Precision Quad Comparator 

28LM01 

Power Driver Array 

50LMY30 

Modem Filter (BELL 103/113) 

28UD78 

Quad High Current Darlington Switches 

51M72 

Temperature Sensor Controller 

29NJ03 

Dual Voltage Comparator 

51M207 

Dual Voltage Comparator 

29NJZ03 

Dual Voltage Comparator 

51M712 

3-Phase Brushless Motor Driver 

29LM06 

4 Transistor Element 

51M724 

3-Phase Brushless Motor Controller 

29UD93 

Dual H-Bridge Motor Driver 

51M728 

PLL Micro-Motor Speed Control 

30UZS01 

Linear Output Hall Effect Sensor 

51M970 

Micro-Motor Speed Control 

30LMZ05 

Dual Darlington Pair 

52M32 

Voltage Detector For Alarm System 

30ML10 

Tone Alarm Circuit 

54MF60 

Quad JFET Transistors 

30M18 

4 Element Transistor Array 

54M512 

4 Element Power Driver Array 

30UG19 

Switches With Dynamic Outputs 

54M514 

7 Element Power Driver Array 

30ML30 

Temperature Sensor/Alarm Circuit 

54M515 

7 Transistor Common Emitter Array 

30M36 

Differential Darlingtons 

54M516 

5 Element Buffer Array 

30ML41 

Monitor Alarm Circuit 

54M529 

5 Element Buffer Array 

30LM45 

Multi Element Array 

54M532 

Quad Current Driver 

30LMZ46 

5 Element Transistor Array 

54M533 

6 Element Driver Array 

30LM47 

5 Element Transistor Array (substrate On Pin 3) 

54M537 

7 Element Driver Array 

30ML50 

AC/Ripple Detector 

54M538 

8 Element Driver Array 

30M54 

Dual Multi Element Array 

54M539 

6 Element Driver Array 

30LM81 

Common Emitter Transistor Array 

54M540 

Bidirectional Motor Driver 

30M81 

Common Emitter Array 

54M541 

Bidirectional Motor Driver 

30LM82 

Common Emitter Transistor Array 

54M543 

Bidirectional Motor Driver 

30M82 

Common Collector Array 

54M545 

Bidirectional Motor Driver 

i 30M83 

5 Transistor Element 

54M546 

Bidirectional Motor Driver 

30M84 

6 Transistor Array/Element 

54M547 

Bidirectional Motor Driver w/Op Amp Outp Transistor 

30CA86 

NPN Transistor Array 

54M548 

Bidirectional Motor Driver w/Speed Control 

30LM86 

5 Element Transistor Array 

54M549 

Dual Bidirectional Motor Driver 

30M93 

Multi Element Array 

54M560 

Multi Element Driver/Buffer Array 

30M95 

Driver/Control Array 

54M562 

Multi Element Driver/Buffer Array 

30M96 

5 NPN Transistor Element 

54M565 

Multi Element Driver/Buffer Array 

30M97 

Multi-Device Conjugate Array 

54M566 

Multi Element Driver/Buffer Array 

30CA98 

Programmable Schmitt Trigger With Memory 

54M567 

Multi Element Driver/Buffer Array 

30CA99 

Programmable Voltage Comparator With Memory 

54M568 

4 Transistor Common Emitter Array 

30UY501 

Hall Effect Sensor 

54M569 

8 Transistor Common Emitter Array 

31LM10 

Low Noise Low Power Voltage Comparator 

54M571 

Multi Function Driver Array 

31LM27 

5 Transistor Element 

55LMY20 

Signal Conditioning Circuit For Use w/LVDT 

31LMY83 

7 Device Transistor Array 

55LMZ20 

Signal Conditioning Circuit For Use With LVDT 

31LMZ83 

5 Transistor Element 

55NP64 

Dual JFET Transistors 

32CA27 

5 Element Transistor Array 

56L31 

Reference Voltage For Electronic Tuning 

32LM46 

5 Element Multifunction Array 

56LM32 

1200 Baud Modem Filter 

32M51 

Transistor Array 

57LM01 

Quad Transistors 

32M451 

Dual Darlington Element Configuration 

57LM02 

Quad Transistors 

33LM02 

Monolithic Quad Single-Supply Comparator 

57LM10 

Telephone Speech Circuit 

33MC030 

DC Servo Motor Controller/Driver 

57LM42 

5 Transistor Common Emitter Array 

33LM50 

6 Element Transistor Array 

57LM43 

5 Transistor Common Emitter Array 

33LM81 

2 Transistor Configuration 

57LM53 

Quad Power Array 

34LMY09 

Air Fault Detector 

57LM55 

Quad Power Array 

34LM30 

Quad High Speed Voltage Comparator 

57LM56 

Quad Power Array 

34LM67 

4 Device Transistor Array 

57LM58 

Quad Power Array 

34LM70 

4 Device Transistor Array 

57LM60 

Quad Power Array 

35UG033 

Ratiometric Linear Hall Effect Sensor 

59SI01 

Floppy Drive Motor Controller 

36LM00 

CMOS FET Array 

59SI02 

Floppy Motor Controller w/Active Braking 

36UC20 

Switch-Mode Driver for DC Motors 

60LMX01 

Quad Transistors 

36LM38 

4 AMP Solenoid And Motor Driver 

60LMY01 

4 Transistor Element 

36LM40 

4 AMP Solenoid And Motor Driver 

62BA18 

Bidirectional Motor Driver 

37LM56 

Adjustable Current Source 

62BA29 

Bidirectional Motor Driver 

38LM23 

Dual Darlingtons w/2 Individual NPN Elements 

62 M 064 

Quad Power Driver/Buffer Array 

39LM11 

Temperature Measurement/Control Circuit 

62M074 

Quad Power Driver/Buffer Array 

40LMY02 

Switching Transistor Control Circuit 

62M103 

Transistor Array Power Driver 

40LM07 

Switch Mode Control Of Dc Motors 

62M105 

Transistor Array Power Driver 

42MB04 

Quad Comparator 

62M107 

5 Element Transistor Array 

42M110 

Dual Darlington Element Configuration 

62M301 

Driver/Buffer Array 
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1. DESCRIPTION OF FUNCTIONAL CATAGORIES 


MISCELLANEOUS LINEAR (Cont’d) 

MULTIPLEXERS & DEMULTIPLEXERS (CONT’D) 

62M502 

Power Driver Array 

74AS857 

Universal MUX 

62M503 

Power Driver Array 

4052B 

Analog Multiplexer, 4-Channel 

62M505 

Driver/Buffer Array 



62M507 

Power Driver Array 

MULTIPLIER 

62M703 

Hex Buffer/Driver Array 

25WT16 

16-Bit Multiplier 

65NJ06 

NPN Common Emitter Transistor Array 

25WTX16 

16-Bit Multiplier 

65NJ07 

NPN Common Emitter Transistor Array 

25WTY16 

16-Bit Multiplier 

65PD64 

Stepper Motor Driver for Analog Clock 

25WTZ16 

16-Bit Multiplier 

66LM85 

High Speed Voltage Comparator 

25WT17 

8-Bit Multiplier 

66LMY85 

High Speed Voltage Comparator 

25WTZ17 

16-Bit Multiplier 

66LMZ85 

High Speed Voltage Comparator 

40-89B 

Rate Multiplier 

71LM15 

Digitally Programmable Step Attenuator 

45-54 

2-Bit by 2-Bit Binary Multiplier 

72SI61 

Brushless DC Motor Control Circuit 

45-54B 

Multiplier, 2-BIT 

72TA62 

3-Phase Bi-Directional Motor Driver 

54-97 

Synchronous 6-Bit Binary Rate Multiplier 

72SI64 

4-Phase Brushless DC Motor Controller 

54-167 

Synchronous Decade Rate Multiplier 

74S557 

8x8 Multiplier w/16 Bit Trans. Latch 

54LS261 

2-Bit x 4-Bit Parallel Binary Multiplier 

75LM25 

Digitally Controlled Potentiometer 

54-284 

4-Bit x 4-Bit Parallel Binary Multiplier 

75LM93 

Dual Voltage Comparator (Dual or Single Supply) 

54-285 

4-Bit x 4-Bit Parallel Binary Multiplier 

76IC73 

Automatic Battery Back-Up Switch 

54LS384 

8-Bit by 1-Bit 2’s Complement Multiplier 

76S602 

Servo Motor Controller/Driver 

54S557 

8x8 Combinatorial Multiplier with 16-Bit Latch 

80LMY01 

Precision Comparator 

54S558 

8x8 Combinatorial Multiplier 

80LMZ01 

Low Power Voltage Comparator 

74-97 

Synchronous 6-Bit Binary Rate Multiplier 

81LA01 

Dual 3 AMP Switching Transistor 

74-167 

Synchronous Decade Rate Multiplier 

81LAY01 

3 AMP Switching Transistor Driver 

74LS261 

2-Bit-by-4-Bits Parallel Binary Multiplier 

81LAZ01 

3 AMP Switching Transistor Driver 

74S274 

4-Bit-by-4-Bit Binary Multiplier 

82LMY11 

Programmable Voltage Reference 

74-284 

4-Bit x 4-Bit Parallel Binary Multiplier 

82LMZ11 

Programmable Voltage Reference 

74-285 

4-Bit x 4-Bit Parallel Binary Multiplier 

85LH00 

Half Bridge Motor Driver 

74LS384 

8-Bit-by-l-Bit Two’s Complement Multiplier 

85BA10 

VCR Capstan/Drum Phase Controller 

74S508 

8x8 Multiplier/Divider 

96LM00 

Retriggerable/Resettable Monostable Multivibrator 

74S516 

16x16 Multiplier/Divider 

96LM50 

4-Bit Current Source 

74-558 

Multiplier 

96SP80 

Single Voltage Comparator 

74S558 

8x8 Combinatorial Multiplier 

99LM15 

High Speed Voltage Comparator 

74S567 

8x8 Combinatorial Multiplier with 16-Bit Latch 

300RS518 

Peltier Device Solid State Heat Pump 

74F784 

Multiplier, 8-BIT 

304RS267 

Hall Effect Sensor/Switch 

74G784 

8-Bit Serial/Parallel Multiplier w/Adder-Subtractor 

309RS492 

Hall Effect Vane Switch 





MULTIVIBRATOR 

MULTIPLEXERS & DEMULTIPLEXERS 

3-42 

Dual Monostable Multivibrator 

3-51 

Dual 4-Bit MUX 

3-47 

Dual Retriggerable Monostable Multivibrator 

10-132 

Dual MUX w/Latch and Common Reset 

4-024 

Dual Voltage Controlled Multivibrator 

10-134 

Dual MUX w/Latch 

6-67 

Dual Monostable Multivibrator 

10-134F 

Digital Multiplexer, 2-Line 

9-51 

Monostable Multivibrator 

10-158 

Quad 2-To-1 MUX 

12DS15 

Multivibrator, Monostable 

10-159 

Quad 2-To-1 MUX 

40-47 

Low-Power Monostable/Astable Multivibrator 

10-164 

8 Line MUX 

40-98 

Dual Monostable Multivibrator 

10-164F 

Digital Multiplexer, 8-Line 

45-28 

Dual Retriggerable Monostable Multivibrator 

10-173 

Quad 2-Input MUX/Latch 

45-28B 

Multivibrator, Monostable 

10-173F 

Digital Multiplexer, 2-Line 

45-38 

Dual Retriggerable Monostable Multivibrator 

10-174 

Dual 4-To-1 MUX 

45-41B 

Multivibrator, Astable 

10-174F 

Digital Multiplexer, 4-Line 

54S05W 

Multivibrator, Monostable 

40-51 

Single 8 Channel Analog MUX/DEMUX 

54-121 

Monostable Multivibrator 

40-52 

Differential 4 Channel Analog MUX/DEMUX 

54-122 

Retriggerable Monostable Multivibrator with Clear 

40-53 

Triple 2 Channel Analog MUX/DEMUX 

54-123 

Dual Retriggerable Monostable Multivibrator 

40-67 

16 Channel MUX/DEMUX 

54-221 

Dual Monostable Multivibrator 

40-97 

Dual 8-Channel MUX/DEMUX 

54LS624 

Voltage Controlled Oscillator 

45-39 

Dual 4-Input Multiplexer 

54LS625 

Dual Voltage Controlled Oscillator 

45-51 

Quad 2-Input Analog MUX/DEMUX 

54LS626 

Dual Voltage Controlled Oscillator 

54-298 

Quad 2-Input MUX with Storage 

54LS627 

Dual Voltage Controlled Oscillator 

54LS398 

Quad 2-Input MUX with Storage 

54LS628 

Voltage Controlled Oscillator 

54LS399 

Quad 2-Input MUX w/Storage 

54LS629 

Dual Voltage Controlled Oscillator 

74-298 

Quad 2-Input MUX with Storage 

74-05N 

Multivibrator, Monostable 

74LS398 

Quad 2-Input MUX with Storage 

74-121 

Monostable Multivibrator 

74LS399 

Quad 2-Input MUX with Storage 

74-122 

Retriggerable Monostable Multivibrator with Clear 

74LS450 

16-to-1 MUX 

74-123 

Dual Retrig. Monostable Multivibrator w/Clr 

74LS451 

Dual 8-to-1 MUX 

74LS123 

Multivibrator, Monostable 

74LS453 

Quad 4-to-1 MUX 

74-221 

Dual Monostable Multivibrator 

74AS850 

1 of 16 Data Selector/Multiplexer w/3-State Outputs 

74-221N 

Multivibrator, Monosable 
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MULTIVIBRATOR (CONT’D) 


74LS362 i 

74LS422 

74HC423 

74LS423 

74LS624 

74LS625 

74LS626 

74LS627 

74LS628 

74LS629 

NAND GATE 

1-800 E 

1-802 E 

1-804 1 

3-01 E 

3-04 1 

3- 25 S 

4- 00 [ 

4-02 ( 

4-06 E 

4-08 C 

6-69 ( 

6-70 1 

9-30 E 

9-57 ( 

40H000 ( 

40H010 

40-11 ( 

40-12 l 

40H020 l 

40-23 

40-68 i 

44-12 i 

54-00 ( 

54S00 ( 

54-01 ( 

54LS01 < 

54S03 < 

54-10 

54S10 

54-12 

54-18 

54-20 

54H20 

54-22 

54-30 

54S30 

54-130 

54-131 

54S133 

54S134 

74-00 i 

74-01 

74-03 

74-10 

74-12 

74-20 

74H20 

74-22 

74-30 

74-133 

74LS133 

74S133 

74LS134 

74S134 

74-965 


4-Phase Clock Generator/Driver 
Retriggerable Monostable Multivibrator 
Retriggerable Monostable Multivibrator 
Retriggerable Monostable Multivibrator 
Voltage Controlled Oscillator 
Dual Voltage Controlled Oscillator 
Dual Voltage Controlled Oscillator 
Dual Voltage Controlled Oscillator 
Voltage Controlled Oscillator 
Dual Voltage Controlled Oscillator 


Dual 5-Input NAND Gate 

Expandable 8-Input NAND Gate 

10-Input NAND Gate 

Dual 5-Input NAND Gate 

Triple 4-3-4-Input NAND Gate 

2-2-3-3-lnput NAND Gate 

Dual 4-Input NAND Gate 

8-Input NAND Gate 

Expandable 8-Input NAND Gate 

Quad 2-Input NAND Gate 

Quad 2-Input NAND Gate 

Triple 3-Input NAND Gate 

Expandable Dual 4-Input NAND Gate 

Quad 2-Input NAND Gate 

Quad 2-Input NAND Gate 

Triple 3-Input NAND Gate 

Quad 2-Input Schmitt Trigger NAND Gate 

Dual 4-Input NAND Gate 

Dual 4-Input NAND Gate 

Triple 3-Input NAND Gate 

8-Input NAND Gate 

Dual 4-lnp NAND Gates w/Uncommitted Output 
Quad 2-Input NAND Gate 
Quad 2-Input NAND Gate 

Quad 2-Input NAND Gate w/Open Collector Outputs 
Quad 2-Input NAND Gate with O.C. Outputs 
Quad 2-Input NAND Gate w/Open Collector Outputs 
Triple 3-Input NAND Gate 
Triple 3-Input NAND Gate 

Triple 3-Input NAND Gate w/Open Collector Outputs 
Dual 4-Input NAND Gates 
Dual 4-Input NAND Gate 
Dual 4-Input NAND Gate 

Dual 4-Input NAND Gate w/Open Collector Outputs 

8-Input NAND Gate 

8-Input NAND Gate 

Dual 4-Input NAND Gate 

Dual Expandable 4-Input NAND Gate 

13-Input NAND Gate 

12- Input NAND Gate with 3-State Outputs 
Quad 2-Input NAND Gate 

Quad 2-Input NAND Gate w/Open Collector Outputs 
Quad 2-Input NAND Gate w/O.C. Outputs 
Triple 3-Input NAND Gate 

Triple 3-Input NAND Gate w/Open Collector Outputs 
Dual 4-Input NAND Gate 
Dual 4-Input NAND Gate 

Dual 4-Input NAND Gate w/Open Collector Outputs 
8-Input NAND Gate 

13- Input NAND Gate 
13-Input NAND Gate 
13-Input NAND Gate 

12-Input NAND Gate, 3-State Output 
12-Input NAND Gate with 3-State Outputs 
8-Input NAND Gate 


NAND GATE (Cont’d) 

74ALS1000 Quad 2-Input NAND Buffer 

74ALS1003 Quad 2-Input NAND Buffer w/Open Collector Outputs 
74ALS1020 Dual 4-Input NAND Gate 

74ALS8003 Dual 2-Input Positive NAND Gate 

NAND/NOR GATE 

45-72 Hex Gate, 4-Inverters, 2-Input NAND, 2-Input NOR 


NOR GATE 

3-06 

40-00 

40-01 

40-02 

40H002 

40-25 


54-02 

54S02 

54-23 

54-25 

54-27 

54-29 

54S260 

74-02 

74H02 

74-23 

74-25 

74-27 

74-29 

74-36 

74HC36 

74S260 

74ALS1002 

OR GATE 

4-01P 

4-12 

40H032 

40-71 

40-72 

40-75 

40H386 

45-70 

54-32 

54LS386 

74-32 

74-86 

74L86 

74-136 


2-2-3-Input NOR Gate 

Dual 3-Input NOR Gate with Inverter 

Quad 2-Input NOR Gate 

Dual 4-Input NOR Gate 

Quad 2-Input NOR Gate 

Triple 3-Input NOR Gate 

O !««,.+ MAD rio+rt 
■ i ipic \j~u ipui i iv/i i viuiw 

Quad 2-Input Exclusive NOR Gate 
8-Input NOR Gate 

Dual 4-Input NOR Gates w/Uncomm. Output 
Transistors 

Quad 2-Input NOR Gate 

Quad 2-Input NOR Gate 

Expandable Dual 4-Input NOR Gate with Strobe 

Dual 4-Input NOR Gates with Strobe 

Triple 3-Input NOR Gate 

Dual 4-Input NOR Gate 

Dual 5-Input NOR Gates 

Quad 2-Input NOR Gate 

Quad 2-Input NOR Gate 

Expandable Dual 4-Input NOR Gate 

Dual 4-Input NOR Gate 

Triple 3-Input NOR Gate 

Dual 4-Input NOR Gate 

Quad 2-Input NOR Gate 

Quad 2-Input NOR Gate 

Dual 5-Input NOR Gate 

Quad 2-Input NOR Buffer 


GATE (Default) 

Quad 2-Input OR Expander 

Quad 2-Input OR Gate 

Quad 2-Input OR Gate 

Dual 4-Input OR Gate 

Double Buffered Triple 3-Input OR Gate 

Quad 2-Input Exclusive OR Gate 

Quad 2-Input OR Gate 

Quad 2-Input OR Gate 

Quad 2-Input Exclusive OR Gate 

Quad 2-Input OR Gate 

Quad 2-Input Exclusive OR Gate 

Quad 2-Input Exclusive OR Gate 

Quad Exclusive OR Gate 


OSCILLATORS/CLOCKS 

44- 45 Frequency Divider/Counter 

PARITY GENERATORS & CHECKERS 

4-010 Dual 4-Bit Parity Tree 

40-101 9-Bit Parity Generator/Checker 

40-101B Parity Generator, 8-BIT 

45- 31 13-Input Parity Checker/Generator 

54-180 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker 

54S280 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker 

54S280W Parity Generator, 8-BIT 

54-408 8-Bit Parity Tree 
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PARITY GENERATORS & CHECKERS (CONT'D) 

54-408W Parity Generator, 8-BIT 

74-180 9-Bit Odd/Even Parity Generator 

74-180N Parity Generator, 8-BIT 

74S275 7-Bit Slice Wallace Tree with 3-State Outputs 

74S280 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker 

74S280N Parity Generator, 8-BIT 

74AS286 9-Bit Parity Generator/Checker w/Bus Driver Par I/O 
74-408 8-Bit Parity Tree 

74-408N Parity Generator, 8-BIT 

POWER MANAGEMENT DEVICES 

0CJ01 Adj. Positive Voltage Reg. 

0CJ02 Adj. Negative Voltage Reg. 

0CJ07 Adj. Positive Voltage Reg. 

0CJ08 Adj. Negative Voltage Reg. 

00MC34 Dual Level Shifter 

0SO61 Positive Voltage Reg. 

1LM01 Adj. Positive Voltage Reg. 

1CS02 Level Detector 

1LMZ04 Positive Voltage Reg. 

1LMZ05 Adj. Positive Voltage Reg. 

1TH05 Positive Voltage Reg. 

1TH07 Positive/Negative Voltage Reg. 

1LMY09 Voltage Regulator, Fixed Positive 

1LZ16 Zero Volt Switch 

1LM17 Adj. Positive Voltage Reg. 

1LM17KX Adj. Positive Voltage Reg. 

1L20 Phase Control 

1LMZ23 Positive Voltage Reg. 

1LMZ25 Fixed Dual Tracking Voltage Reg. 

1LMZ37 Adj. Negative Voltage Reg. 

1LN37 Adj. Negative Voltage Reg. 

1UA45 Zero Volt Switch 

1LMZ50 Adj. Positive Voltage Reg. 

2U04 Zero Crossing Trigger 

2U08 Zero Crossing Trigger 

2U09 Zero-Crossing Trigger/Phase Controller 

2U11 Zero Crossing Trigger 

2U12 Zero Crossing Trigger 

2U63 Zero Voltage Switching Triac Driver Circuit 

2TA80 Triggering Stage For Triac Control 

2TC80 Zero Crossing Trigger 

2L96 Programmable High Current Switch Reg. 

3RS17 Adjustable Voltage Regulator 

3TL17 3-Terminal Adjustable Voltage Regulator 

3TLZ17 3-Terminal Adjustable Voltage Regulator 

3UC50 Adjustable Voltage Regulator 

4TS29 DC-DC Converter 

4TL30 Adjustable Shunt Voltage Regulator 

4LMZ31 Adj. Positive Voltage Ref. 

4MA36 Phase Control Circuit 

4SL40 Variable Phase Control 

4SL41 Zero Volt Switch 

4TL41 Log/Antilog Amplifier 

4TLX41 Log/Antilog Amplifier 

4SL43 Zero Volt Switch 

4SL45 Zero Volt Switch 

4SL46 Zero Volt Switch 

4LM87 Low Drop Voltage Regulator 

4TL93 PWM Controller 

4TL94 PWM Modulator 

4TL95 PWM Controller 

4TL97 Switching Voltage Reg. 

5RL12 DC/DC Converter, Monolithic 

5RS76 Light Dimmer Switch w/Phase Control 

5SI76 Light Dimmer Switch 

6SM00 Positive Switching Regulator Power Output Stage 


POWER MANAGEMENT DEVICES (Cont’d) 

6SM10 Negative Switching Regulator Power Output Stage 

6PI60 Positive Switching Regulator 

6PI70 Positive Switching Regulator 

7HG8 Adjustable Voltage Regulator 

7HG9 Adjustable Voltage Regulator 

7LM23H Voltage Regulator, Adj. Positive 

7LM23N Voltage Regulator, Adj. Positive 

7LM23U Voltage Regulator, Adj. Positive 

7LMH23 Voltage Regulator, Adj. Positive 

7LMN23 Voltage Regulator, Adj. Positive 

7KC83 Adjustable Voltage Regulator 

7LM723 Voltage Regulator, Adj. Positive 

11TD85 Triac Phase Angle Controller 

11TK800 DC/DC Converter Regulator 

12CH52 Dual Channel FSK Transmit Filter 

14ANY31 Adjustable Voltage Regulator 

14ANZ31 Adjustable Voltage Regulator 

15TE10 Proportional Zero Switch Power Control 

15TE11 Zero Voltage Triac Control Circuit 

15SG40 Off-Line Start-Up Controller 

15SG48 Quad Power Fault Monitor 

15SG49 Current Sense Latch 

17LM31 Dc Motor Pulse Width Modulator 

18UC42 Current Mode PWM Controller 

18UC50 Switching Power Supply Control Circuit 

19UC03 Quad Supply Line Monitor 

20MP05 Overvoltage And Temperature Protector 

20NJ48 Dual Output Switching Regulator 

20NJ49 Dual Output Switching Regulator 

20RS85 Phase Control Circuit 

23NJ51 Multi-Output Series Voltage Regulator 

23NJ52 Switching Regulator 

23NJ53 Dual Tracking Voltage Regulator 

28CS42 Current Mode PWM Controller 

29UC06 Battery Charger Circuit for Lead-Acid Batteries 

29LM25 5.0 Volt Low Dropout Regulator With Delayed Reset 

35LM51 Triple Current Sense Latch 

40LM03 Switch Mode Regulator For D.C. Motors 

40LM06 Switch-Mode Power Supply Regulator 

40LM08 Triac Controller 

40L.A82 Off-Line PWM Controller 

56TC00 Power Supply Controller 

63LA21 2 Amp Switching Regulator 

65AN30 Adjustable Voltage Regulator 

65AN31 Adjustable Voltage Regulator 

65AN35 Adjustable Voltage Regulator 

65AN36 Adjustable Voltage Regulator 

65AN40 Fixed Voltage Regulator 

65AN41 Fixed Voltage Regulator 

72SI37 Touch Sensitive Light Dimmer Circuit 

75LMZ60 Dc To Dc Voltage Converter And Reference 

76IC62 Dc/Dc Voltage Converter 

76LM63 Adjustable Voltage Regulator 

76RS63 Adjustable Voltage Regulator 

76LM64 Adjustable Voltage Regulator 

76RS64 Adjustable Voltage Regulator 

91SI00 Switch-Mode Regulator Support Circuit 

305RS636 Dual Voltage Regulator 

306RS011 Dual Adjustable Voltage Regulator 

780L00 Voltage Regulator w/Strobe Input 

PRIORITY ENCODER 

40-147 10 Line-to-4 Line BCD Priority Encoder 

45-32 8-Bit Priority Encoder 

PROGRAMMABLE LOGIC DEVICES 

74S331 Programmable Logic Array 
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T. DISCRETION OF FUNCTIONAL CATEGORIES 

RAM 


RAM (Cont’d) 

4C099 

Register File 

45-05 

64 Words x 1 -Bit Static RAM 

8X350 

Static RAM 

45-37 

256 Words x 1-Bit RAM 

8X353 

Static RAM 

45-52 

64 Words x 4-Bits Static RAM 

8X355 

Static RAM 

45-64 

65536 Words x 1-Bit Dynamic RAM 

10-414 

256 x 1 Full Decoded RAM 

45-80B 

Register File 

10-422 

256 x 4-Bit Static RAM 

45-101 

256 Words x 4-Bits RAM 

10-424 

256 x 4 Fully Decoded RAM 

47-16 

16384 x 1-Bit Dynamic RAM w/3-State Output 

10-470 

4096 x 1 Fully Decoded RAM 

47-20 

256 x 1-Bit RAM with 3-State Outputs 

10-0474 

1024 x 4 Fully Decoded RAM 

47-25 

16 x 4-Bit Static RAM 

10-0474h 

Static RAM 

48-08 

1024 x 8-Bit Dynamic RAM w/3-State Output 

10-474 

1024 x 4 Fully Decoded HAM 

48-16 

2048 x 8-Bit Dynamic RAM w/3-State Output 

10-474h 

Static RAM 

48-64 

65536 x 1-Bit Dynamic RAM w/3-State Output 

10-480 

16384 x 1 Fully Decoded RAM 

51ED664 

EEPROM 

10-484 

4096 x 4 Fully Decoded RAM 

52-80 

16384 x 1-Bit Dynamic RAM w/3-State Output 

12DS01 

Magnetic Bubble Memory 

52-90 

16384 x 1-Bit Dynamic RAM w/3-State Output 

12DS10 

Magnetic Bubble Memory 

52-95 

16384 x 1-Bit Dynamic RAM w/3-State Output 

12DS11 

Magnetic Bubble Memory 

52-95N 

Dynamic 

a r»r\o a r\ 
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52-98 

8132 X 1-Bit Dynamic RAM vv/3-Stste Output 

12DS13 

Magnetic Bubble Memory 

54-89 

64-Bit RAM 

12DS13A 

Magnetic Bubble Memory 

54S189 

64-Bit RAM 

12DS16 

Magnetic Bubble Memory 

54S200 

256-Bit RAM 

12DS16A 

Magnetic Bubble Memory 

54S209 

1K x 1 Static RAM 

12DS16B 

Magnetic Bubble Memory 

54S214 

256 x 4-Bit Static RAM 

12DS21 

Magnetic Bubble Memory 

54LS219 

16 x 4-Bit Static RAM with 3S Output 

12DS34 

Magnetic Bubble Memory 

54-289 

16 x 4-Bit RAM with Open Collector Outputs 

18CD23 

Static RAM 

54S289 

64-Bit RAM 

18CD24 

Static RAM 

54S300 

256-Bit RAM 

21SY11 

Static RAM 

54S301 

256-Bit RAM 

21-18 

16384 x 1-Bit Dynamic RAM w/3-State Outputs 

54S314 

1024x 1-Bit RAM 

21-64 

65536 x 1-Bit Dynamic RAM w/3-State Outputs 

54LS319 

16 x 4-Bit Static RAM w/O.C. Outputs 

21-87 

8192 x 8-Bit Dynamic RAM 

54LS670W 

Register File 

29AM705 

Register File 

54-870 

Register File 

29AMY705 

Register File 

54C930 

1024x 1-Bit RAM 

29AMZ705 

Register File 

64-16 

Static RAM 

29AM707 

Multiport 

66-64 

65536 x 1-Bit Dynamic RAM w/3-State Output 

29AMY707 

Multiport 

66-65 

65536 x 1-Bit Dynamic RAM with 3-State Outputs 

29AMZ707 

Multiport 

68MC18 

Static RAM 

37-16 

16kx1 DRAM with 3S Output 

68.34 

Multiport 

37-32 

32768 x 1-Bit Dynamic RAM 

68MC68 

Static RAM 

37-41 

4096 Word x 1-Bit Dynamic RAM w/3-State Outputs 

70-27 

4096 x 1-Bit DRAM w/3-State Output 

37-64 

65536 x 1-Bit Dynamic RAM 

74S00N 

Static RAM 

37-256 

262144 x 1-Bit Dynamic RAM 

74-81 

16-Bit Static RAM w/Open Collector Outputs 

39-256A 

Dynamic 

74-84 

16-Bit Static RAM w/Open Collector Outputs 

40-27B 

Dynamic 

74-88 

256-Bit ROM With Open Collector Outputs 

40-36 

32-Bit Static RAM, 4 Words x 8-Bits 

74-89 

64-Bit RAM 

40-39 

32-Bit Static RAM, 4 Words x 8-Bits 

74-170 

4 x 4-Bits Static RAM 

40-061 

256 Words x 1-Bit Static RAM 

74-172 

16-Bit Multiple Port Reg. File w/3S Outputs 

40-61 

256 x 1-Bit Static RAM 

74S189 

64-Bit RAM with 3-State Outputs 

40-108 

16-Bit Multiport Reg. File, 4x4 RAM 

74S200 

256-Bit RAM 

40-108B 

Register File 

74S201 

256-Bit Static RAM with 3-State Outputs 

40-114 

64-Bit RAM w/3-State Outputs 

74LS202 

256 x 1-Bit Static RAM With Open Collector Outputs 

40-208 

16-Bit Multiport Reg. File, 4x4 RAM 

74LS206 

256 x 1-Bit SRAM w/3-State Output 

40-208B 

Multiport 

74S206 

256-Bit RAM with Open Collector Outputs 

41-16 

128 Words x 1-Bit Dynamic RAM with O.C. Outputs 

74LS207 

256 x 4-Bit RAM w/3S Outputs 

41-64 

65536 x 1-Bit Dynamic RAM w/3-State Output 

74LS207N 

Static RAM 

41-64E 

Dynamic 

74S207 

1 K RAM 

41-68 

8192 x 8-Bit Pseudo-Static RAM 

74S209 

1024-Bit RAM 

41-221 

Dynamic 

74LS211 

144 Bit (16x9) RAM, 3-State Output 

41-254 

65536 x 4-Bit Dynamic RAM 

74S211 

16 x 9-Bit RAM w/3S Outputs 

41-256 

262144 x 1-Bit Dynamic RAM 

74LS212 

16 x 9-Bit RAM w/3S Outputs 

41-259 

64K x 1 Dynamic RAM 

74LS213 

16 x 12-Bit RAM w/3S Outputs 

41-264 

Multiport 

74LS219 

16 x 4-Bit DRAM w/Open Collector Output 

41-416 

16384 x 4-Bit Dynamic RAM 

74S219 

64 Bit (16x4) RAM, 3-State Output 

41-464 

Dynamic 

74-289 

16 x 4-Bit RAM w/Open Collector Outputs 

43-32 

32768 x 1-Bit Dynamic RAM w/3-State Output 

74-289N 

Static RAM 

43-32D 

Dynamic 

74S289 

16 Words x 4-Bits Static RAM with O.C. Outputs 

44-16 

16384 Words x 1-Bit Dynamic RAM 

74L299 

64 Bit (16x4) RAM, Open Collector Output 

44-64 

DRAM display memory 

74S300 

256 x 1-Bit SRAM 
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1. DISCRETION OF FUNCTIONAL CATEGORIES 


RAM (CONT’D) 

74S301 

256-Bit RAM with Open Collector Outputs 

74LS302 

256x 1-Bit SRAM 

74S309 

1024-Bit RAM 

74LS317 

64 Words x 4-Bits Static RAM with O.C. Outputs 

74LS318 

32 Words x 8-Bits Static RAM with O.C. Outputs 

74LS319 

16 Words x 4-Bits Static RAM with O.C. Outputs 

74S400 

4096-Bit RAM 

74S401 

4096-Bit RAM 

74F410 

Register Stack 16x4-Bit RAM w/3S Outputs 

74LS670 

4 Words x 4-Bits Static RAM 

74C910 

256-Bit RAM with 3-State Outputs 

74C920 

1024-Bit Static RAM with 3-State Outputs 

74C921 

1024-Bit Static RAM with 3-State Outputs 

74C929 

1024 x 1-Bit SRAM w/3-State Output 

74C930 

1024 x 1-Bit SRAM w/3-State Output 

74C989 

64-Bit RAM with 3-State Outputs 

80RK40 

Static RAM 

81-16 

16384 x 1-Bit DRAM w/3-State Output 

81-16N 

Dynamic 

81-18 

16384 x 1-Bit DRAM w/3-State Output 

81-48 

4096 x 8-Bit Dynamic RAM 

81-71 

RAM 

81ITS5 

Static RAM 

82-64 

65536 x 1-Bit DRAM w/3-State Output 

82-65 

65536 x 1-Bit DRAM w/3-State Output 

90-16 

16384 x 1-Bit DRAM w/3-State Output 

90-60 

4096 x 1-Bit Dynamic RAM w/3S Outputs 

REGISTER-SPECIAL 

45-80 

4 Words x 4-Bits Multiport Register 

54L98 

4-Bit Data Selector/Storage Register 

54-278 

4-Bit Cascadable Priority Register 

54LS396 

Octal Register 

54-534 

Octal Inverting Register 

74L98 

4-Bit Data Selector/Storage Register 

74-278 

4-Bit Cascadable Priority Register 

74LS388 

4-Bit Register With 3-State Outputs 

74LS396 

Octal Storage Register 

74-534 

Octal Inverting Register 

74LS548 

8-Bit, 2 Stage Pipelined Register 

74S818 

8-Bit Diagnostic Register 

75-42 

Tri-State Quad I/O Register 

75-46 

Tri-State 8-Bit Universal I/O Register 

ROM 

3RO9504 

ROM 

23HC16 

ROM 

23HC32 

ROM 

27CP128 

EPROM 

27-256 

32768 x 8-Bit UVEPROM 

32R16 

EPROM 

35FS316 

ROM 

38FS51 

ROM 

38FS56 

ROM 

45-24 

256 Words x 4-Bits ROM 

54-88 

256-Bit ROM 

54-188 

256-Bit ROM 

54S270 

512 x 4-Bit ROM w/Open-Collector Outputs 

54S287 

1 K ROM 

54S288 

256-Bit ROM 

54LS302 

256-Bit ROM 

54S370 

512 x 8-Bit PROM w/3-State Outputs 

54S387 

1 K ROM 

54S470 

256 x 8 PROM 

54S472 

512 x 4-Bit ROM w/3-State Outputs 

54S473 

512 x 8-Bit PROM w/Open-Collector Outputs 

54S474 

ROM 

54S475 

ROM 


ROM (Cont’d) 

54S478 1024 x 8-Bit PROM w/3-State Outputs 

54LS479 1024 x 8-Bit PROM w/Open-Collector Outputs 

54S570 2048-Bit PROM With Open Collector Outputs 

54S571 2048-Bit PROM With 3-State Outputs 

54S572 1024 x 4-Bit PROM w/Open-Collector Outputs 

54S572W ROM 

54S573 IK x 4 PROM 

62-50 17 Word x 16-Bit Electrically Alterable ROM 

65FR1 ROM 

65FK2 ROM 

68-768 EEPROM 

74-188 256-Bit ROM 

74S188 32 x 8-Bit PROM w/Open-Collector Outputs 

74S270 512 x 4-Bit ROM With Open Collector Outputs 

74S287 1024-Bit PROM With 3-State Outputs 

74S288 32 x 8-Bit PROM w/3-State Outputs 

74S350N Trigonometric Table ROM 

74S370 512 x 4-Bit ROM w/3-State Outputs 

74- 387 264 x 4 Bit ROM 

74S387 1 K ROM 

74S470 256 x 8-Bit ROM w/Open-Collector Outputs 

74S470N ROM 

74S471 256 x 8-Bit ROM w/3-State Outputs 

74S471N ROM 

74S472 Programmable ROM With 3-State Outputs 

74S473 512 x 8-Bit PROM With Open Collector Outputs 

74S474 Programmable ROM With 3-State Outputs 

74S475 512 x 8-Bit PROM 

74S478 1024 x 8 PROM With 3-State Outputs 

74LS479 1024 x 8-Bit PROM With Open Collector Outputs 

74S479 1024 x 8-Bit PROM w/O.C. Outputs 

74S570 512 x 4-Bit PROM With Open Collector Outputs 

74S571 512 x 4-Bit PROM With 3-State Outputs 

74S571N ROM 

74S572 1024 x 4-Bit PROM With Open Collector Outputs 

74LS573N ROM 

74S573 1024 x 4-Bit PROM w/3-State Outputs 

74S573N ROM 

74S4711 256 x 8 PROM 

75- 48 2048-Bit ROM 

75-72 1024-Bit ROM 

75-95 512 Words x 8-Bits Mask Programmed ROM 

75-95N ROM 

75-96 3-State 512 Words x 8-Bits Mask Programmed ROM 

75-253 1024-Bit ROM 

75-254 1024-Bit ROM 

SAMPLE & HOLD 

23SM00 8 Channel Sample and Hold 


SCHMITT TRIGGER 

45-83 Dual Schmitt Trigger 

45-83B Schmitt Trigger, NAND 

54-13 Dual 4-Input NAND Schmitt Triggers 

54LS19 Schmitt Trigger Inverter with Totem Pole Output 

54LS24 Schmitt Trigger Gate 

74-13 Dual 4-Input NAND Schmitt Trigger 

74-14 Hex Schmitt Trigger Inverter 

74LS18 Schmitt Trigger NAND Gates with Totem Pole Output 

74LS19 Inverting Schmitt Trigger with Totem Pole Outputs 

74LS24 Quad NAND Schmitt Trigger with Totem Pole Outputs 

74LS132 Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 


SENSE AMP 

75-236 Dual Sense Amplifier 
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1. DISCRETION OF FUNCTIONAL CATEGORIES 


SHIFT REGISTER 

SHIFT REGISTER (Cont’d) 

1SO0110 

Analog Shift Register 

54S295 

4-Bit Right/Left Shift Register w/3S Outputs 

2LA600 

Analog Shift Register 

54LS299 

8-Bit Bidlr. Universal Shift/Store Register 

6-86 

4-Bit Shift Register 

54S299 

8-Bit Bi-directional Universal Shift Register 

7TC30 

Analog Shift Register 

54LS322 

8-Bit Shift Register 

9XM 

Analog Shift Register 

54LS323 

8-Bit Bidirectional Universal Shift Register 

10TD74 

Analog Shift Register 

54S350 

Shift Register 

12HA039 

Analog Shift Register 

54LS379W 

Shift Register, 4-BIT 

13LA62 

Analog Shift Register 

54LS380 

Dual 8 Bit Shift Register 

15TD24 

Analog Shift Register 

54LS388 

4-Bit Register with 3-State Outputs 

29ID702 

Shift Register, 6-BIT 

54LS395 

4-Bit Shift Register 

29ID703 

Shift Register, 6-BIT 

54LS395W 

Shift Register, 4-BIT 

33MC40 

Analog Shift Register 

54LS396W 

Shift Register, 4-BIT 

33-48 

Shift Registers, 32-60 BITS 

54LS399W 

Shift Register, 4-BIT j 

40-06 

18-Stage Static Shift Register 

54LS673 

16-Bit Shift Register 

40-06B 

Shift Register, 5-BIT 

54LS674 

16-Bit Shift Register 

40-14 

8-Stage Static Shift Register 

54-963 

Shift Register, 5-BIT 

40-14B 

Shift Register, 5-BIT 

54-964 

Shift Register, 5-BIT 

40-15 

Dual 4 3 id ye SlaliC Shift neyiSter 

74-31 

o-Bii 3imi neyisior 

40-15B 

Shift Register, 9-BIT 

74-91N 

Shift Register, 5-BIT 

40-21 

8 Stage Stat. Shift Register Async/Sync Serial I/O 

74-94 

4-Bit Shift Register 

40-31 

64 Stage Static Shift Register 

74-94N 

Shift Register, 4-BIT 

40-31B 

Shift Registers, 32-60 BITS 

74-95 

4-Bit Shift Register 

40-35 

4-Bit Parallel In, Parallel Out Shift Register 

74-95N 

Shift Register, 4-BIT 

40-55B 

Shift Register, 32-60 BITS 

74L95 

4-Bit Shift Register 

40-62 

200 Stage Dynamic Shift Register 

74L95N 

Shift Register, 4-BIT 

40-94 

8-Stage Shift/Store Register with 3-State Outputs 

74-96 

5-Bit Shift Register 

40-94B 

Shift Register, 5-BIT 

74-96N 

Shift Register, 5-BIT 

40-100 

32-Stage Static Left/Right Shift Register 

74L98N 

Shift Register, 4-BIT 

40-100B 

Shift Registers, 32-60 BITS 

74L99 

4-Bit Shift Register 

40-104 

4-Bit Bidirectional Universal Shift Register w/3S 

74L99N 

Shift Register, 4-BIT 

40-104B 

Shift Register, 4-BIT 

74-164 

8-Bit Shift Register 

40H164 

8-Bit Shift Register, Serial In-Parallel Out 

74-164N 

Shift Register, 5-BIT 

40H166 

8-Bit Shift Register, Parallel In-Serial Out 

74LS164 

8-Bit Serial In, Parallel Shift Reg. w/Clr 

40-194 

4-Bit Bidirectional Shift Register 

74LS164N 

Shift Register, 5-BIT 

40-194B 

Shift Register, 2-BIT 

74-165 

8 Stage Static Shift Register 

40-195 

4-Bit Parallel Shift Register 

74-166 

8-Bit Shift Register 

41-94 

4-Bit Bidirectional Universal Shift Register 

74-166N 

Shift Register, 5-BIT 

45-17 

Dual 64-Bit Static Shift Register 

74-173 

4-Bit D-Type Register 

45-57 

1 -to—64-Bit Variable Shift Register 

74-173N 

Shift Register, 4-BIT 

45-62 

128-Bit Static Shift Register 

74-174N 

Shift Register, 5-BIT 

51LM06 

Analog Shift Register 

74-178 

4-Bit Universal Shift Register 

52M22 

Analog Shift Register 

74-179 

4-Bit Universal Shift Register 

52M41 

Analog Shift Register 

74-194 

4-Bit Shift Register 

54-91 

8-Bit Shift Register 

74-194N 

Shift Register, 4-BIT 

54-91W 

Shift Register, 5-BIT 

74LS194 

4-Bit Bidirectional Universal Shift Register 

54-94 

4-Bit Shift Register 

74LS194N 

Shift Register, 4-BIT 

54-94W 

Shift Register, 4-BIT 

74-195 

Shift Register 

54-95 

4-Bit Shift Register 

74-195N 

Shift Register, 4-BIT 

54-95W 

Shift Register, 4-BIT 

74LS195 

4-Bit Parallel Output Shift Register 

54L95 

4-Bit Parallel-Access Shift Register 

74LS195N 

Shift Register, 4-BIT 

54LS95T 

Shift Register, 4-BIT 

74-198 

8-Bit Bidirectional Universal Shift Register 

54-96 

5-Bit Shift Register 

74-198N 

Shift Register, 5-BIT 

54-96W 

Shift Register, 5-BIT 

74-199 

8-Bit Bidirectional Universal Shift Register 

54L99 

4-Bit Right/Left Shift Register 

74-199N 

Shift Register, 5-BIT 

54-165 

Parallel Load 8-Bit Shift Register 

74LS222 

4-Bit Static Shift Register w/3-State Output 

54-166 

8-Bit Shift Register 

74LS227 

4-Bit Static Shift Register w/Open Collector Output 

54-166W 

Shift Register, 5-BIT 

74-273N 

Shift Register, 5-BIT 

54-173 

4-Bit D-Type Register 

74LS295 

4-Bit Shift Register 

54-173W 

Shift Register, 4-BIT 

74LS295N 

Shift Register, 4-BIT 

54-175W 

Shift Register, 4-BIT 

74S299 

8-Bit Shift Register with 3-State Outputs 

54-178 

4-Bit Universal Shift Register 

74S299N 

Shift Register, 5-BIT 

54-179 

4-Bit Universal Shift Register 

74LS322 

8-Bit Shift Register 

54-194 

4-Bit Bidirectional Shift Register 

74LS322N 

Shift Register, 5-BIT 

54-195W 

Shift Register, 4-BIT 

74LS323 

8-Bit Shift Register 

54-198 

8-Bit Bidirectional Universal Shift Register 

74LS323N 

Shift Register, 5-BIT 

54-199 

8-Bit Bidirectional Universal Shift Register 

74S350 

4-Bit Shifter With 3-State Outputs 

54-295 

4-Bit Shift Right/Left Shift Register, 3-State 

74LS363N 

Shift Register, 5-BIT 

54LS295 

4-Bit Shift Register 

74LS364N 

Shift Register, 5-BIT 
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1. DISCRETION OF FUNCTIONAL CATEGORIES 


SHIFT REGISTER (Cont’d) 

TELECOM & SIGNAL PROCESSING (Cont’d) 

74-376N 

Shift Register, 4-BIT 

1AF60 

Universal Wideband Active Filter 

74LS377N 

Shift Register, 5-BIT 

1AF61 

Dual Universal Active Filter 

74LS378N 

Shift Register, 5-BIT 

1LMZ80 

FSK Modem 

74LS379N 

Shift Register, 4-BIT 

1TD096 

DTMF Generator For Telephone Dialing 

74LS380 

Dual 8-Bit Shift Register 

2LMZ02, 

Modem 

74LS395 

4-Bit Universal Shift Register w/3-State Outputs 

02LMZ02 

Modem 

74LS395N 

Shift Register, 4-BIT 

2LMZ01 

DTMF Detector/Receiver 

74LS396N 

Shift Register, 4-BIT 

2LM02 

Low Power DTMF Receiver 

74LS398N 

Shift Register, 4-BIT 

2LMZ03 

Low Power DTMF Receiver 

74LS399N 

Shift Register, 4-BIT 

2MX04 

Telephone Circuit 

74LS498 

8-Bit Shift Register 

2MXZ04 

Telephone Circuit 

74LS574N 

Shift Register, 5-BIT 

2SI04 

DTMF Frequency Receiver 

74LS589 

8-Bit Shift Register With 3-State Outputs 

2MX05 

DTMF Generator/Receiver 

74-595 

8-Bit Shift Register With 3-State Outputs 

2MXZ05 

DTMF Generator/Receiver 

74-597 

8-Bit Shift Register With 3-State Outputs 

2LMZ10 

Modem 

74-598 

8-Bit Shift Register With 3-State Outputs 

2SS12 

Bell Std 103/212 Modem Circuit 

74LS671 

4-Bit Universal Shift Register w/3-State Outputs 

2UA12 

Modem 

74LS672 

4-Bit Universal Shift Register w/3-State Outputs 

2SS13 

Modem Filter with Answer/Originate Logic 

74LS673 

16-Bit Shift Register 

2LMZ40 

Double Balanced Modulator 

74LS674 

16-Bit Shift Register 

2L042 

Amp, Dynamic Telephone 

74-675 

16-Bit Shift Register 

2AL46 

Amp, Dynamic Telephone 

74F675 

16-Bit Serial In Serial/Parallel Out Shift Register 

2CS62 

Speakerphone System 

74-676 

16-Bit Shift Register 

2CS72 

Speakerphone Circuit 

74-963 

Shift Register, 5-BIT 

2LMZ85 

Telephone Speech Supervisory Circuit 

74-964 

Shift Register, 5-BIT 

2LMZ88 

Programmable Speech Supervisory Circuit 

75LC00 

Analog Shift Register 

2SS91 

Bell Std 212 Modulator 

75LC30 

Analog Shift Register 

03LM0 

Telecommunication Devices (Default) 

91TC53 

Analog Shift Register 

3LMZ06 

Telephone Dialer 

91TC54 

Analog Shift Register 

3MX15 

Active Filter 

91TC55 

Analog Shift Register 

3LMZ20 

Loop Disconnect Signalling Dialer 

91TC56 

Analog Shift Register 

3LMZ21 

Telephone Dialer 

746S323 

8-Bit Shift Register 

3LMZ22 

Telephone Dialer 



3LMZ23 

Telephone Dialer 

SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER 

3LMZ25 

Telephone Dialer 

45-49 

Successive Approximation Register 

3LMZ42 

Multi Frequency Interface Support Circuit 

45-59 

Successive Approximation Register 

3MX45 

Active Filter 

74LS502 

8-Bit Successive Approximation Register 

3MXZ45 

Active Filter 

74LS503 

8-Bit Successive Approximation Register 

3LMZ56 

Multi Frequency Tone Generator Interface 

74LS504 

12-Bit Successive Approximation Register 

3AT96 

CODEC 

74C905 

Successive Approximation Register 

3ATZ96 

Active Filter 


4UA1 

Active Filter 

SWITCH-ANALOG 

4MX03 

Active Filter 



4MX06 

Active Filter 

40-16 

Quad Bilateral Switch 

4MXY06 

Active Filter 

40-16B 

Analog Switch, SPST 

4MXZ06 

Active Filter 

TELECOM & SIGNAL PROCESSING 

4MF09 

4MX09 

Active Linear Filter 

Modem 

0PC1 

CODEC 

4MXZ09 

Transistor Array, Uncommitted 

0VC2 

Voltage Controlled Resistor/Attenuator 

4LM54 

Telephone Speech Circuit 

0MXA03 

DTMF Generator/Receiver 

4LMZ70 

Telephone Microphone Amplifier 

0MXC03 

DTMF Generator/Receiver 

4LMZ75 

Telephone Microphone Amplifier 

0MXE03 

DTMF Generator/Receiver 

4LMZ76 

Telephone Microphone Amplifier 

0MXZ03 

DTMF Generator/Receiver 

4LMZ77 

Telephone Microphone Amplifier 

0ZN3 

CODEC 

4LMZ78 

Telephone Microphone Amplifier 

00LM4 

Active Filter 

5AH03 

Peak Detector Circuit 

0LM6 

Active Filter 

5MX03 

Active Filter 

0MF8 

Active Filter 

5MA25 

Telephone Dialer 

0TL10 

Adjustable Ratio Wilson Current Mirrors 

5M30 

Analog Multiplier/Divider 

0LMZ25 

Modem 

5AD31 

Analog Multiplier/Squarer 

01LMZ0 

CODEC 

5AD32 

Analog Multiplier/Squarer 

1MF0 

Universal Dual Switched Capacitor 

5ADY32 

4-Quadrant Multiplier 

1AF01 

Band Pass Splitter Filter 

5ADZ32 

4-Quadrant Multiplier 

1AF10 

Active Filter/Switching Threshold 

5AD33 

Multiply/Divide/Square/Square Rooter 

1HF10 

Active Filter 

5AD34 

Analog Multiplier/Squarer 

1AF11 

Dual Band Pass Filter 

5ADY34 

Precision Four-Quadrant Multiplier 

1AF34 

PCM Transmit/Receive Filter 

5ADZ34 

Precision Four-Quadrant Multiplier 

1LM53 

PCM Transmit/Receive Filter 

5AD38 

Real Time Analog Computational Unit 

1LM56 

Multifrequency Tone Generator Interface 

5AD39 

Analog Multiplier/Squarer 
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1. DISCRETION OF FUNCTIONAL CATEGORIES 



TELECOM & SIGNAL PROCESSING (Cont'd) 

5M40 Analog Multiplier/Divider 

5NE66 Precision Waveform Generator 

5LM67 Tone Decoder 

5NE67 Tone Decoder 

5LM72 Programmable Signal Compandor 

5LF80 Active Filter 

5TC80 Telephone Gyrator Circuit 

5AD84HX Voltage Reference, Fixed 

5XR87 Active Filter 

5AD88 Voltage Reference, Fixed 

5XR88 Active Filter 

6AD30 Balanced Modulator/Demodulator 

6AD39 Universal Trigonometric Function Generator 

6SL50 Modulator/PLL Circuit 

6SL51 Modulator/PLL Circuit 

6SL52 Modulator/PLL Circuit 

6LM73 Ring Modulator 

a _i.:.._ r:u«- 
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7LM26 Temperature Controlled Differential Pair 

8RP2 PCM Carrier Repeater 

8MU8 Analog Multiplier for PCM Codecs 

8LM20DX Telephone Dialer 

8LMY20 Loop Disconnect Dialer 

8ANY29 Dual Attenuator 

8ANZ29 Single Channel Attenuator 

9LM27 DTMF Detector/Receiver 

9LM47 DTMF Detector/Receiver 

9LM48 DTMF Rotary Receiver 

9LM56 DTMF Receiver 

9LM57 DTMF Receiver 

9M58 DTMF Frequency Receiver 

9LM59 Dial Pulse Counter And Hook Status Monitor 

9TA60 Active Filter 

9LM67 DTMF Receiver 

9M69 Pulse Dialer Circuit 

9M8i Cali Progress Tone Detector 

9M84 SIT/International Tone Detector 

9LMY91 Telephone Circuit 

9M93 Multifrequency Tone Generator 

9UM151 Telephone Dialer 

10LM00 Telephone Circuit 

10TL00 Active Filter 

10SL01 Modulator/Demodulator 

10MS02 851 Element Analog Shift Register 

10MS03 910 Element Analog Shift Register 

10LM18 View Data Modem Circuit 

10LM21 DTMF Tone Generator 

10LM22 PCM Filter Codec 

10LMZ42 Telephone Transmission Supervisory Circuit 

10SA42 Stepper Motor Circuit 

10LMZ43 DTMF Tone Generator 

10LM44 DTMF Tone Generator 

10LM46 DTMF Generator/Speech Transmitter 

10LM53 Telephone Transmission Supervisory Circuit 

10LM55 Telephone Transmission Supervisory Circuit 

10LM59 Telephone Network Transmission Circuit 

10LT59 Active Filter 

10LM60 Telephone Transmission Supervisory Circuit 

10LT61 Active Filter 

10LM62 Telephone Transmission Supervisory Circuit 

10LT62 Active Filter 

10LM66 Switch-Mode Supply Circuit 

10TE66 Telephone Circuit 

10TE80 Telephone Circuit 

10LM94 Exchange Operated Tone Ringer 

11UAO Active Filter 

11SC002 Modem 

11SC003 Modem 


TELECOM & SIGNAL PROCESSING (Cont’d) 

11SC004 Modem 

12LM13 Dual Channel FSK Demodulator 

12LM14 Programmable FSK Modulator 

12LM15 Dual Channel FSK Demodulator 

12CH30 Bell 103/113 Type Receive Filter 

12CH57 Dual Channel FSK Receive Filter 

12CH67 Modem Receive Filter 

12CH90 Universal Active Filter 

12CH95 Active Filter 

13F006 Digital Gain Set 

14LMY41 FSK Modem System 

14MJ44 PCM Syncronizing Word Generator 

14MJ45 Modem Circuit 

14LM50 Modem 

14LMX54 Universal Digital Loop Transceiver 

14LMY54 Universal Digital Loop Transceiver 

14LMZ54 Universal Digital Loop Transceiver 
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14SGW96 Modem 

14SGX96 Modem 

14SGY96 Modem 

14SGZ96 Modem 

14MC410 2-8 Tone Decoder 

14MC412 0-600Bps M Filter 

14LM413 PCM Sampled Data Filter 

15TC01 Telephone Tone Ringer 

15TC20 Telephone Circuit 

15TC31 Telephone Tone Ringer 

16LM21 Active Filter 

16LM22 Active Filter 

16LM23 Active Filter 

16LM24 Active Filter 

16LM66 Active Filter 

16LM67 Active Filter 

16LM68 Active Filter 

i6LM7i Originate Oniy Modem interconnect 

16LM72 Answer Only Modem Interconnect 

16LM73 Dual Mode Switching Modem Interconnect 

16LM80 202 Standard Carrier Detector 

17CH10 212 Type Modem Filter 

17CH20 212 Type Modem Filter 

18LM20 Pulse Dialer/Auto Call Processor 

18CA90 Modem 

19LM01 Modem 

20AP02 Modem 

20LM12 Voltage Controlled Amplifier 

20AP40 Modem 

20LM40 Memory Time Switch For PCM Applications 

20SM44 4 Pole Voltage Controlled Filter 

20LM60 Codec Filter 

20NJ72 Analog Signal Level Sensor 

20SI89 DTMF Generator/Receiver 

20SS89 DTMF Transceiver 

21LM00 Four Quadrant Multiplier 

21LM03 FSK Modem Filter 

21LMY03 Transcoder Circuit 

21LM20 FSK Modem Filter 

21LM21 Bell 212A Type Modulator 

21LM22 Bell 212A Type Demodulator 

21LM22NX Modem 

21LM23 FSK Modem 

21LM25 Data Buffer For Bell 212A Type Modem System 

21DS68 Active Filter 

22LM01 DTMF Generator/Receiver 

22LM11 FSK Tone Decoder/Modem 

22LM16 Line Card Controller 

22LM30 Modem 

22LMY30 PCM Codec 
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1. DISCRETION OF FUNCTIONAL CATEGORIES 


TELECOM & SIGNAL PROCESSING (Cont’d) 

TELECOM & SIGNAL PROCESSING (Cont’d) 

22LM38 

Modem 

30LM30 

Subscriber Line l/F 

22LMY40 

U/A Law Companding Codec w/"u” Law Select 

30LMY40 

Serial Codec Filter 

22LM41 

Dual Tuneable Low Pass Sampled Data Filter 

30LMZ40 

Active Filter 

22D100 

4x4 Crosspoint Switch w/Control Memory 

30LM51 

Parallel Codec Filter 

22S101 

4x4x2 Crosspoint Switch w/Control Memory 

30LM52 

Serial Codec Filter 

22S102 

4x4x2 Crosspoint Switch w/Control Memory 

30TP52 

Active Filter 

22CD223 

Modem 

30LM53 

Active Filter 

22LM859 

DTMF Tone Generator 

30LMY54 

Parallel Codec Filter 

24MC014 

Telephone Speech Circuit w/Dialer Interface 

30TP57 

Active Filter 

24LM17 

Time Slot Assigner Circuit 

30LM64 

Active Filter 

25LM50 

Two To Four Wire Telephone Circuit With Tone Ringer 

30LM407 

Active Filter 

25LMS59 

DTMF Generator/Receiver 

31TC01 

Modem 

25LMT59 

DTMF Generator/Receiver 

31TC05 

Modem 

25LMU59 

DTMF Generator/Receiver 

31LM25 

Active Filter 

25LMV59 

DTMF Generator/Receiver 

31LM55 

Time Slot Assignment 

25LMW59 

DTMF Generator/Receiver 

32TP00 

Modem 

25LMX59 

DTMF Generator/Receiver 

32TPZ00 

Modem 

25LMY59 

DTMF Generator/Receiver 

32LM01 

Interrupted Current Loop Dialing Circuit 

25LMZ59 

DTMF Tone Generator 

32TP02 

Modem 

25LM60 

Telephone Pulse Dialer 

32LMY03 

Interrupted Current Loop Dialing Circuit 

25LMY61 

Tone Generator/Decoder 

32LMZ03 

Interrupted Current Loop Dialing Circuit 

25LMZ61 

Tone Generator/Decoder 

32TP04 

Modem 

25LM62 

Repertory Pulse Dialer 

32LM08 

Loop Disconnect Pulse Dialer 

25LM63 

Repertory Dialer 

32AP10 

DTMF Generator/Receiver 

25LMX69 

DTMF Tone Generator With Redial 

33LM10 

Dual Direct Coupled DC Drivers 

25LMY69 

DTMF Tone Generator 

33PCY10 

Pulse And DTMF Dialer With Redial 

25LMZ69 

DTMF Tone Generator With Redial 

33PCZ10 

Pulse And DTMF Dialer With Redial 

25S79 

DTMF Tone Generator w/Binary Input 

33LM11 

DTMF/Modem Musical Tone Generator 

25LM89 

Telephone Dialer 

33KN12 

DTMF/Modem Musical Tone Generator 

25SY610 

Repertory Dialer (European) 

33LM12 

DTMF Generator/Receiver 

25SZ610 

Telephone Dialer 

33PC15 

Repertory Dialer With Redial 

25S910 

Telephone Dialer 

33LM21 

Interrupted Current Loop Dialing Circuit 

25S912 

Telephone Dialer 

33LM22 

Interrupted Current Loop Dialing Circuit 

26S88 

Function Generator 

33LM23 

Interrupted Current Loop Dialing Circuit 

28LM59 

DTMF Tone Generator 

33PC26 

Interrupted Current Loop Dialing Circuit 

28LM60 

DTMF Tone Generator 

33MC44 

Frequency Switch w/Adjustable Hysteresis 

28SY215 

Active Filter 

33PC60 

Programmable Multi-Tone Telephone Ringer 

28SZ215 

Active Filter 

33PC61 

Programmable Multi-Tone Telephone Ringer 

29TC09 

Active Filter 

34U08 

Active Filter 

29LMW10 

u-Law PCM Codec 

34LM10 

Telephone Transmission Supervisory Circuit 

29LMX10 

u-Law PCM Codec 

34LM12 

Telephone Tone Ringer 

29LMY10 

u-Law PCM Codec 

34LM13 

Speech Network And Tone Dialer 

29LMZ10 

u-Law PCM Codec 

34LM14 

Telephone Line Feed Circuit w/Supervisory Functions 

29TC10A 

Active Filter 

34MC014 

Telephone Circuit 

29LMW11 

A-Law PCM Codec 

34MC16 

Dual 4x4 Crosspoint Switch 

29LMX11 

A-Law PCM Codec 

34C017 

Telephone Tone Ringer 

29LMY11 

A-Law PCM Codec 

34LM17 

Continuously Variable Slope Delta 

29LMZ11 

Active Filter 

34LMY17 

Modem 

29MZ11 

A-Law PCM Codec 

34LMZ17 

Telephone Tone Ringer 

29LM12 

PCM Transmit/Receive Filter 

34MC018 

Speakerphone Circuit 

29LM13 

Synchronous Clock Codec/Filter 

34F19 

Subscriber Loop Interface Circuit 

29LM14 

Asynchronous Clock Codec/Filter 

34MC129 

Telephone Circuit 

29LMX14 

Active Filter 

35LMY01 

Active Filter 

29LMY14 

PCM Codec And Filter (pin Selectable w/A-Law) 

35LM02 

Active Filter 

29LMZ14 

Active Filter 

35LM03 

Active Filter 

29LM16 

u-Law PCM Codec And Filter 

35LM04 

Active Filter 

29LM50 

Control Combination Ckt w/7 Signal Channels 

35LM06 

Single Chip-Law Sync. Combo Codecs With Filters 

29LM51 

Control Combo w/Seven Signaling Channels 

35LM07 

U Law Sync. Codec w/Filters 

29LMY52 

Audio Frequency Compander 

35LM22 

Bell 212 Modem And Filter 

30LMZ01 

Active Filter 

35SI22 

Modem Filter 

30LM02 

Active Filter 

35S24 

2600 Hz Digital Frequency Detector 

30LM14 

MFV Codec Receiver 

35LM25 

DTMF Bandsplit Filter 

30AP20 

Modem 

35LM26 

Tuneable Bandpass/Notch Filter/Tone Generator 

30LMY20 

“u Law” Codec 

35LM28 

Programmable Low Pass Filter 

30LMZ20 

PCM Codec 

35S29 

Programmable Highpass Modem Filter 

30LM21 

“a Law” Codec 

35LMY30 

Modem Circuit 

30AP23 

Modem 

35LMZ30 

Digital Station l/F 

30AP24 

Modem 

35MT30 

Modem 
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TELECOM & SIGNAL PROCESSING (Cont’d) 

TELECOM & SIGNAL PROCESSING (Cont’d) 

35LM64 

Active Filter 

53LM14 

Push Button Pulse Dialer 

35TD96 

Echo Equalizer for Teletext 

53MK16 

U-Law Companding Codec With Filters 

35MT212 

Bell Std 212A Modem Filter 

53LM19 

Loop Disconnect Pulse Dialer 

35S212 

Bell Std 212A Modem Filter w/Equalizer 

53MK20 

U-Law Companding Codec With Filters 

35SZ212 

Modem 

53MK26 

A-Law Companding Codec With Filters 

35MT213 

Bell Std 212A 1200Bps Modem 

53MK56 

A-Law Companding Codec With Filters 

35S213 

Bell Std 212A 300/1200 Bps Modem 

53MK71 

Single Number Pulse Tone Switchable Dialer 

36AD80 

Telephone Circuit 

53MK72 

Single Number Pulse Tone Switchable Dialer 

36DS80 

Telephone Circuit 

53LM75 

10 Number Repertory Tone/Pulse Dialer 

39LM53 

Modem 

53MK76 

10 Number Tone/Pulse Dialer 

40AT01 

Modular Wideband Variable Attenuator 

53LM80 

Telephone Dialer 

42RM00 

Precision Analog Multiplier 

53LM94 

Push Button Pulse Dialer 

42TC04 

Modem 

53LM125 

DTMF Generator/Receiver 

42TC05 

Modem 

53LM143 

Telephone Dialer 

42MC100 

4x4 Crosspoint Switch w/Control Memory 

55HC02 

Modem 

43LM27 

DTMF Generator/Receiver 

55HC04 

Modem 

44MC00 

Active Filter 

55 H COR 

Modern 

44LM01 

Active Filter 

55LMY16 

Continuously Variable Slope Delta Modulator 

44LM02 

Active Filter 

55LMZ16 

Modem 

44LM03 

Active Filter 

55HC21 

Modem 

44LM05 

Active Filter 

55HC52 

Codec Filter Circuit 

44MC06 

Active Filter 

55HC53 

Codec Filter Circuit 

44-08 

Binary-to-Phone Pulse Converter 

55HC57 

Codec Filter Circuit 

44MC08 

Telephone Dialer 

55H536 

All-Digital Variable Slope Delta Demodulator 

44-09 

Binary-to-Phone Pulse Converter 

56LM00 

Telephone Dialer 

44MC09 

Telephone Dialer 

56LM01 

Active Filter 

44H231 

Active Filter 

56LM02 

Active Filter 

44S231 

Active Filter 

56LM04 

Switched Capacitor Band Pass Filter 

44H232 

Active Filter 

56LM05 

10 Number Repertory Pulse Dialer 

44S232 

Active Filter 

56LMZ05 

Active Filter 

44H233 

Active Filter 

56LM06 

Active Filter 

44S233 

Active Filter 

56LM09 

Octave Lowpass Filter 

44H234 

Active Filter 

56RF11 

High Pass Filter For Modems 

44S234 

Active Filter 

56RF12 

Notch Filter For Modems 

44 H 247 

Active Filter 

56LM14 

1/3 Octave Bandpass Filter 

44H248 

Active Filter 

56RF14 

Active Filter 

45LM10 

Codec Circuit 

56LM20 

Universal Active Filter 

45LM44 

Active Filter 

56LM21 

Programmable Universal Active Filter 

45LM145 

Modem 

56LM22 

Programmable Universal Active Filter 

45MC402 

Serial 13 Bit Codec 

56LM30 

Active Filter 

45MC409 

Telephone Pulse Dialer w/Redial 

56LMX30 

Adjustable Gain Modem Filter 

45C415 

Active Filter 

56LMY30 

Active Filter 

45MC415 

Dual Tunable Phase Low-Pass Data Filter 

56LMZ30 

Active Filter 

45MC418 

Digital Loop Transceiver 

56LM33 

Switched Capacitor Bandpass Filter 

45MC419 

Digital Loop Transceiver 

56RM35 

2400Bps Modem Filter 

45MC429 

Teleset Audio Interface Circuit 

56RM36 

Bell Std 201 Combo Filter 

45MC432 

2600 Hz Tone Signalling Filter 

56AM37 

Active Filter 

45C433 

Active Filter 

56RM37 

High Speed Modem Combo Filter 

45LM450 

Modem 

56RM38 

Bell Std 209 Modem Combo Filter 

50LM20 

Telephone Dialer 

56XR40 

PCM Line Receiver/Clock Recovery Circuit 

50SA40 

Telephone Tone Ringer 

56LM50 

Telephone Dialer 

50LM80 

Modem 

56XR50 

PCM Line Receiver/Clock Recovery Circuit 

50LM81 

Modem 

56RF51 

Message/Notch Program Weighting Combo Filter 

50LMY87 

DTMF Generator/Receiver 

56LM60 

Telephone Dialer 

50LM88 

DTMF Generator/Receiver 

56XR70 

Active Filter 

50LM91 

Telephone Dialer 

56XR80 

PCM Line Interface Circuit 

50LM98 

Telephone Dialer 

56XR81 

PCM Transceiver Circuit 

50LMY99 

Telephone Dialer 

57LM00 

Telephone Speech Circuit 

50LMZ99 

Telephone Dialer 

59OE02 

Peak Sense-and-Hold Memory 

50LM982 

Telephone Dialer 

59R10 

Programmable Transversal Filter 

51LMW16 

PCM Codec 

59XR92 

Telephone Pulse Dialer 

51LMY16 

Active Filter 

60LMZ01 

PCM Codec 

51LMZ16 

Active Filter 

60LM02 

PCM Codec Filter 

51LM20 

Antiope Timing Chain Circuit 

60M133 

PCM Transmit Filter 

51LM25 

Antiope Timing Chain Circuit For 525 Line 

60M134 

Active Filter 

51LM70 

Telephone Dialer 

61LM72 

Differential Phase Shift Keying Digital Modulator 

51LM73 

Loop Disconnect Repertory Dialer 

61LM73 

2400 Bps Digital Demodulator 

53LM13 

DTMF Tone Generator 

62LM24 

DTMF Auto Tone Dialer 
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TELECOM & SIGNAL PROCESSING (Cont’d) 

TELECOM & SIGNAL PROCESSING (Cont’d) 

62LM34 

DTMF Auto Tone Dialer 

91UM210 

Telephone Dialer 

65LM20 

Tone Ringer Circuit 

91UM250 

Telephone Dialer 

66PS20 

Telephone Circuit 

91UM531 

Telephone Dialer 

68MC60 

0-600Bps Modem Circuit 

91UM603 

Telephone Dialer 

69LM10 

Single Chip Codec w/Filters For "u Law” 

92UM100 

Crosspoint Switch for Telephone 

69LM12 

PCM Channel Filter 

94LM00 

VF/FV Converter 

69LM17 

“u" Law Codec 

95LMZ59 

Dual-Tone Multifrequency Dialer 

69LM26 

FSK Modem Circuit 

95LM81 

PCM Input DTMF Receiver 

72LM06 

DTMF Tone Generator/Encoder 

98LM80 

Telephone Circuit 

72MP24 

Modem 

990E15 

Analog Signal Comparator 

72MP46 

Modem 

990E10 

Codec Circuit 

72MP47 

Modem 

990E20 

Codec Circuit 

72MPX47 

Modem 

99TM532 

Voice/Data Modem 

74LM94 

75LM10 

300 Baud Modem 

Asynchronous FSK Modem 

TIMER/PLL/VCO DEVICES 

79LM10 

FSK Voiceband Modem 

0VF1 

PLL 

80LM13 

Four Quadrant Multiplier/Divider 

00LMZ30 

Timer 

82CS04 

Telephone Tone Ringer 

1VF00 

Voltage to Frequency Converter 

82LM04 

Telephone Dialer 

1MX05 

Phase Locked Loop 

82LMY04 

Tone Ringer Circuit 

1LMZ22 

Precision Timer Circuit 

82LMZ04 

Tone Ringer Circuit 

1CS89 

Tachometer Driver 

82CS05 

Telephone Tone Ringer 

2BA2 

Timer 

83BU02 

Tone/Pulse Dialer Circuit 

2BA3 

Timer 

85LM30 

Push Button Pulse Dialer 

2M06 

PLL 

85LM55 

Programmable Timer Circuit 

2XR15 

PLL 

85LM60 

DTMF Generator/Receiver 

2BA22 

Timer 

85LM90 

DTMF Tone Generator 

2BA23 

Timer 

85LM91 

DTMF Generator/Receiver 

2BA35 

Timer 

85LM92 

Dual Tone Multifrequency Generator 

2HC97 

PLL Digital Filter 

88MT04 

8x4 Crosspoint Switch w/Control Memory 

3VF2 

V/F and F/V Converter 

88MT40 

Data-Qver-Voice Modem Circuit 

3VFY2 

V/F And F/V Converter 

88LMY60 

DTMF Receiver/Decoder 

3VFZ2 

V/F And F/V Converter 

88LMZ60 

DTMF Detector/Decoder 

3VF20 

V/F and F/V Converter 

88LM65 

DTMF Tone Generator Filter 

3-49 

Dual Retriggerable Pulse Stretcher 

88LM70 

DTMF Tone Receiver/Decoder 

3-55 

Timer 

88MT80 

DTMF Transceiver Circuit 

3LMZ55 

Timer 

88AP205 

DTMF Generator/Receiver 

4LMZ06 

Timer 

88MH500 

Subscriber Line Interface Circuit 

4CD046 

Timer 

89MTY50 

PCM Codec 

5W5 

Timer,RC 

89MTZ50 

PCM Codec 

5ADY37 

Voltage To Frequency Converter 

89LM60 

PCM Codec/Filter 

5ADZ37 

Voltage To Frequency Converter 

89LMY62 

PCM Codec/Filter 

5LM53 

Quad Timer Circuit 

89LMZ62 

PCM Codec/Filter 

5LMW55 

RC Timer/Multivibrator 

89LMY70 

Digital Line l/F Module 

5LMY55 

Timer (Multivibrator) 

89LMZ70 

Digital Line l/F 

5LMZ55 

Retriggerable Monostable Multivibrator 

89MT72 

Digital Network Interface 

5SE55 

Timer, RC 

89LM75 

Digital Trunk Interface 

5SEZ55 

Timer, RC 

89MTY75 

Digital Trunk Interface Circuit 

5LM56 

Timer Circuit 

89MTZ75 

Digital Trunk Interface Circuit 

5SE56 

Timer, RC 

89LM78 

Cept Digital Trunk 

5LM58 

Timer Circuit (one Channel Shown) 

89MTY78 

CEPT Digital Trunk Interface 

5NE64 

Phase Locked Loop 

89MTZ78 

CEPT Digital Trunk Interface 

5LM65 

General Purpose Phase Locked Loop 

89LM80 

Crosspoint Switch 

5LM66 

Voltage Controlled Oscillator 

89MT81 

Crosspoint Switch 

6AD51 

Voltage to Frequency Converter 

89MH755 

Digital Trunk Module 

6AD54 

Voltage to Frequency Converter 

89MH761 

Modem 

8LM02 

RC Timer 

89MH785 

CEPT Digital Trunk Interface 

8LMZ20 

Timer, RC 

90SM46 

Telephone Circuit 

10LM34 

Timer, RC 

91IR23 

Transistor Array, Field-Effect 

10ZN34 

Timer, RC 

91LM51 

Telephone Dialer 

14LMZ41 

Time Slot Assigner 

91LMW51 

Push Button Pulse Dialer With Redial 

22LM09 

High Stability Variable Frequency Oscillator 

91LMY51 

Modem 

22LMZ40 

Programmable Timer Circuit 

91LMZ51 

Push Button Pulse Generator For Loop Disconnect 

22LM42 

Timer, RC 

91LM52 

Push Button Pulse Dialer With Redial 

22LM43 

Low Power Long Range Timer 

91LM58 

Push Button Pulse Dialer With Redial 

23CX055 

Frequency Synthesizer/PLL 

91UM60 

Telephone Dialer 

24LM30 

Timer, RC 

91UM61 

Telephone Circuit 

25LM56 

Timer, RC 

91M71 

Telephone Dialer 

28LM20 

Timer (multivibrator) 


LVI 


Continued on Next Page 







1. DISCRETION OF FUNCTIONAL CATEGORIES 


TIMER/PLL/VCO DEVICE (Cont’d) 

29LM05 

Timer, RC 

39LM09 

Timer, RC 

40HB45 

21 Stage Counter/Timer 

44MC15 

Timer, RC 

45LM28 

Dual Multivibrator 

45LM36 

Timer, RC 

45LM36B 

Timer, RC 

45-41 

Programmable Timer 

45L41B 

Timer, Rc 

45-66 

Industrial 1 ime Base Generator 

45-106 

PLL Frequency Synthesizer 

45-145 

PLL Frequency Synthesizer 

45-146 

PLL Frequency Synthesizer 

45-151 

PLL Frequency Synthesizer 

45-152 

PLL Frequency Synthesizer 

45-155 

PLL Frequency Synthesizer 

45-156 

PLL Frequency Synthesizer 

45MC157 

PLL Frequency Synthesizer 

45MC158 

PLL Frequency Synthesizer 

45MC159 

PLL Frequency Synthesizer 

51M723 

Frequency to Voltage Converter 

51M843 

Timer, RC 

51M849 

RC Timer/Counter Circuit 

54LS124 

Dual Voltage Controlled Oscillator 

54LS324 

Voltage Controlled Oscillator 

54LS325 

Dual Voltage Controlled Oscillator 

54LS326 

Dual Voltage Controlled Oscillator 

54LS327 

Dual Voltage Controlled Oscillator 

58M479 

Counter Timer Circuit 

72IC09 

Timer, RC 

72LM10 

Timer, RC 

72IC13 

Timer, RC 

74LS31 

Delay Element 

74LS124 

Dual Voltage Controlled Oscillator 

74LS324 

Voltage Controlled Oscillator 

74LS325 

Dual Voltage Controlled Oscillator 

81LM62 

Timer, RC 

94LM00 

VF/FV Converter 





2. FUNCTIONAL EQUIVALENCE/CATEGORY INDEX 


FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

0BFY2 

Buffer/Line Driver 

00LMZ30 

Timer/PLL/VCO Device 

1LM17 

Power Management Devices 

0BFZ2 

Amplifier 

00LMZ32 

Amplifier 

1LM17KX 

Power Management Devices 

0CJ01 

Power Management Devices 

00LMZ33 

Buffer/Line Driver 

1LM18 

Amplifier 

0CJ02 

Power Management Devices 

00LMZ41 

Amplifier 

1LM53 

Telecom & Signal Processing 

0CJ07 

Power Management Devices 

00LMZ42 

Amplifier 

1LM56 

Telecom & Signal Processing 

0CJ08 

Power Management Devices 

00MC34 

Power Management Devices 

1LM58 

Amplifier 

0CP5 

Miscellaneous Linear 

00NH02 

Buffer/Line Driver 

1LM63 

Amplifier 

0GP1 

Amplifier 

00RS5 

Amplifier 

1LMU01 

Amplifier 

0H05 

Amplifier 

01EL01 

Amplifier 

1LMV11 

Miscellaneous Linear 

0HFB7 

Buffer/Line Driver 

01LH01 

Amplifier 

1LMV39 

Comparator 

0IR01 

Miscellaneous Linear 

01LMZ0 

Telecom & Signal Processing 

1LMV93 

Comparator 

0IR03 

Miscellaneous Linear 

01TA59 

Miscellaneous Linear 

1LMW01 

Amplifier 

0LH86 

Amplifier 

02-10 

Delay Line 

1LMW06 

Miscellaneous Linear 

0LM6 

Telecom & Signal Processing 

02LMZ0 

Telecom & Signal Processing 

1LMW08 

Amplifier 

0LMZ2 

Amplifier 

03LM0 

Telecom & Signal Processing 

1LMW11 

Comparator 

0LMZ7 

Amplifier 

1-800 

NAND Gate 

1LMX0 

Miscellaneous Linear 

0LMZ8 

Amplifier 

1-802 

NAND Gate 

1LMX02 

Amplifier 

0LMZ9 

Amplifier 

1-802P 

Gate-Special 

1LMX05 

Amplifier 

0LMZ19 

Miscellaneous Linear 

1-804 

NAND Gate 

1LMX06 

Miscellaneous Linear 

0LMZ25 

Telecom & Signal Processing 

1-813 

Latch 

1LMX07 

Amplifier 

0LMZ44 

Amplifier 

1-813P 

Latch 

1LMX09 

Amplifier 

0LMZ47 

Amplifier 

1-814 

Latch 

1LMX11 

Miscellaneous Linear 

0LMZ66 

Amplifier 

1-814P 

Latch 

1LMX18 

Amplifier 

0LMZ79 

Amplifier 

1-815 

Flip-Flop 

1LMX19 

Miscellaneous Linear 

0LMZ96 

Amplifier 

1AF01 

Telecom & Signal Processing 

1LMX37 

Miscellaneous Linear 

0MA4 

Amplifier 

1AF10 

Telecom & Signal Processing 

1LMX39 

Miscellaneous Linear 

0MF8 

Telecom & Signal Processing 

1AF11 

Telecom & Signal Processing 

1LMX93 

Miscellaneous Linear 

0MPY1 

Amplifier 

1AF34 

Telecom & Signal Processing 

1LMY01 

Amplifier 

0MPZ1 

Amplifier 

1AF60 

Telecom & Signal Processing 

1LMY05 

Amplifier 

0MXA03 

Telecom & Signal Processing 

1AF61 

Telecom & Signal Processing 

1LMY06 

Miscellaneous Linear 

0MXC03 

Telecom & Signal Processing 

1BA25 

Amplifier 

1LMY07 

Amplifier 

0MXE03 

Telecom & Signal Processing 

1CP07 

Amplifier 

1LMY08 

Amplifier 

0MXZ03 

Telecom & Signal Processing 

1CS02 

Power Management Devices 

1LMY09 

Power Management Devices 

0PA7 

Amplifier 

1CS22 

Miscellaneous Linear 

1LMY11 

Miscellaneous Linear 

0PC1 

Telecom & Signal Processing 

1CS40 

Miscellaneous Linear 

1LMY18 

Amplifier 

0PP30 

Miscellaneous Linear 

1CS66 

Miscellaneous Linear 

1LMY19 

Miscellaneous Linear 

0SC100 

Miscellaneous Linear 

1CS75 

Miscellaneous Linear 

1LMY21 

Amplifier 

OSOOI 

Miscellaneous Linear 

1CS79 

Miscellaneous Linear 

1LMY34 

Miscellaneous Linear 

0SO61 

Power Management Devices 

1CS80 

Miscellaneous Linear 

1LMY39 

Miscellaneous Linear 

0SX5 

Miscellaneous Linear 

1CS88 

Miscellaneous Linear 

1LMY46 

Amplifier 

0TL10 

Telecom & Signal Processing 

1CS89 

Timer/PLL/VCO Device 

1LMY58 

Amplifier 

0TL11 

Miscellaneous Linear 

1CS91 

Miscellaneous Linear 

1LMY60 

Comparator 

0TL12 

Miscellaneous Linear 

1CT006 

Miscellaneous Linear 

1LMY63 

Amplifier 

0TL14 

Miscellaneous Linear 

1CT06 

Miscellaneous Linear 

1LMY93 

Miscellaneous Linear 

0TL21 

Miscellaneous Linear 

1DT43 

Miscellaneous Linear 

1LMZ0 

Amplifier 

0TL26 

Amplifier 

1HF10 

Telecom & Signal Processing 

1LMZ00 

Miscellaneous Linear 

0TL44 

Amplifier 

1HK01 

Miscellaneous Linear 

1LMZ01 

Amplifier 

0TL81 

Amplifier 

1HV000 

Controller 

1LMZ1 

Amplifier 

0TL83 

Amplifier 

1IN02 

Amplifier 

1LMZ02 

Amplifier 

0TL611 

Amplifier 

1IN04 

Amplifier 

1LMZ04 

Power Management Devices 

0TLZ81 

Amplifier 

1INY01 

Amplifier 

1LMZ05 

Power Management Devices 

0VC2 

Telecom & Signal Processing 

1INZ01 

Amplifier 

1LMZ06 

Miscellaneous Linear 

0VF1 

Timer/PLL/VCO Device 

1IR13 

Miscellaneous Linear 

1LMZ07 

Amplifier 

0ZN3 

Telecom & Signal Processing 

1KM0 

Miscellaneous Linear 

1LMZ7 

Miscellaneous Linear 

00AH10 

Buffer/Line Driver 

1KP0 

Miscellaneous Linear 

1LMZ08 

Amplifier 

00LH86 

Amplifier 

1KP00 

Miscellaneous Linear 

1LMZ09 

Amplifier 

00LHY33 

Buffer/Line Driver 

1KP05 

Miscellaneous Linear 

1LMZ10 

Amplifier 

00LHZ33 

Buffer/Line Driver 

1KS3 

Miscellaneous Linear 

1LMZ11 

Miscellaneous Linear 

00LM4 

Telecom & Signal Processing 

1L003D 

Controller 

1LMZ16 

Amplifier 

00LM32 

Amplifier 

1L003P 

Miscellaneous Linear 

1LMZ19 

Miscellaneous Linear 

00LM33 

Amplifier 

1L20 

Power Management Devices 

1LMZ21 

Amplifier 

00LMZ01 

Amplifier 

1L61 

Miscellaneous Linear 

1LMZ22 

Timer/PLL/VCO Device 

00LMZ03 

Amplifier 

1LA10 

Amplifier 

1LMZ23 

Power Management Devices 

00LMZ13 

Amplifier 

1LM01 

Power Management Devices 

1LMZ25 

Power Management Devices 

00LMZ21 

Amplifier 

1LM2 

Amplifier 

1LMZ34 

Miscellaneous Linear 

00LMZ24 

Amplifier 

1LM07 

Amplifier 

1LMZ35 

Miscellaneous Linear 


LVIII 
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FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

1LMZ37 

Power Management Devices 

2CG0 

Amplifier 

2SAZ31 

Miscellaneous Linear 

1LMZ39 

Miscellaneous Linear 

2CG1 

Amplifier 

2SI04 

Telecom & Signal Processing 

1LMZ46 

Amplifier 

2CM21 

Amplifier 

2SS12 

Telecom & Signal Processing 

1LMZ50 

Power Management Devices 

2CM31 

Amplifier 

2SS13 

Telecom & Signal Processing 

1LMZ58 

Amplifier 

2CP28 

Amplifier 

2SS91 

Telecom & Signal Processing 

1LMZ59 

Amplifier 

2CP38 

Amplifier 

2TA05 

Miscellaneous Linear 

1LMZ60 

Miscellaneous Linear 

2CP48 

Amplifier 

2TA80 

Power Management Devices 

1LMZ61 

Miscellaneous Linear 

2CS09 

Miscellaneous Linear 

2TC80 

Power Management Devices 

1LMZ63 

Amplifier 

2CS16 

Miscellaneous Linear 

2U04 

Power Management Devices 

1LMZ80 

Telecom & Signal Processing 

2CS35 

Miscellaneous Linear 

2U08 

Power Management Devices 

1LMZ92 

Amplifier 

2CS58 

Miscellaneous Linear 

2U09 

Power Management Devices 

1LMZ93 

Comparator 

2CS62 

Telecom & Signal Processing 

2U11 

Power Management Devices 

1LN37 

Power Management Devices 

2CS72 

Telecom & Signal Processing 

2U12 

Power Management Devices 

1LP65 

Miscellaneous Linear 

2HC97 

Timer/PLL/VCO Device 

2U25 

Miscellaneous Linear 

1LT11 

Miscellaneous Linear 

2INY58 

Amplifier 

2U63 

Power Management Devices 

1LT019 

Miscellaneous Linear 

2INZ58 

Amplifier 

2UA12 

Telecom & Signal Processing 

1LV49 

Amplifier 

2KP0 

Miscellaneous Linear 

2XR00 

Miscellaneous Linear 

1LZ16 

Power Management Devices 

2L042 

Telecom & Signal Processing 

2XR15 

Timer/PLL/VCO Device 

1LZ20 

Miscellaneous Linear 

2L90 

Miscellaneous Linear 

3-01 

NAND Gate 

1M20 

Miscellaneous Linear 

2L91 

Miscellaneous Linear 

3-01C 

Gate-Special 

1MFO 

Telecom & Signal Processing 

2L92 

Miscellaneous Linear 

3-02 

Gate-Special 

1MP00 

Miscellaneous Linear 

2L96 

Power Management Devices 

3-02C 

Gate-Special 

1MP01 

Amplifier 

2LA600 

Shift Register 

3-03 

Gate-Special 

1MS05 

Amplifier 

2LM02 

Telecom & Signal Processing 

3-03C 

Gate-Special 

1MS20 

Miscellaneous Linear 

2LM06 

Amplifier 

3-04 

NAND Gate 

1MX05 

Timer/PLL/VCO Device 

2LM08 

Amplifier 

3-04C 

Gate-Special 

1NA10 

Amplifier 

2LM17 

Amplifier 

3-06 

NOR Gate 

1PA10 

Amplifier 

2LM27 

Amplifier 

3-06C 

Gate-Special 

1PA12 

Amplifier 

2LM51 

Amplifier 

3-11 

Flip-Flop 

1PG00 

Amplifier 

2LM53 

Amplifier 

3-11C 

Flip-Flop 

1PG02 

Amplifier 

2LM71 

Amplifier 

3-12 

Flip-Flop 

1PG024 

Amplifier 

2LMW72 

Amplifier 

3-12C 

Flip-Flop 

1RS00 

Amplifier 

2LMX72 

Amplifier 

3-13 

Flip-Flop 

1RS65 

Amplifier 

2LMY02 

Amplifier 

3-13C 

Flip-Flop 

1SA50 

Miscellaneous Linear 

2LMY7 

Amplifier 

3-25 

NAND Gate 

1SF50 

Miscellaneous Linear 

2LMY40 

Amplifier 

3-25C 

Gate-Special 

1SO0110 

Shift Register 

2LMY72 

Amplifier 

3-31 

Expander Gate 

1SP011 

Miscellaneous Linear 

2LMZ01 

Telecom & Signal Processing 

3-31C 

Gate-Special 

1TD022 

Miscellaneous Linear 

2LMZ02 

Amplifier 

3-32 

Inverter 

1TD059 

Miscellaneous Linear 

2LMZ03 

Telecom & Signal Processing 

3-32C 

Gate-Special 

1TD096 

Telecom & Signal Processing 

2LMZ3 

Amplifier 

3-33 

Inverter 

1TD097 

Miscellaneous Linear 

2LMZ05 

Miscellaneous Linear 

3-33C 

Gate-Special 

1TE50 

Miscellaneous Linear 

2LMZ07 

Amplifier 

3-34 

Inverter 

1TH02 

Miscellaneous Linear 

2LMZ7 

Amplifier 

3-34C 

Gate-Special 

1TH05 

Power Management Devices 

2LMZ10 

Telecom & Signal Processing 

3-35 

Inverter 

1TH07 

Power Management Devices 

2LMZ20 

Amplifier 

3-41 

AND/OR/INV Gate 

1TL70 

Miscellaneous Linear 

2LMZ30 

Amplifier 

3-41C 

Gate-Special 

1TL73 

Miscellaneous Linear 

2LMZ40 

Telecom & Signal Processing 

3-42 

Multivibrator 

1TLZ70 

Miscellaneous Linear 

2LMZ72 

Amplifier 

3-43 

Comparator 

1TLZ73 

Miscellaneous Linear 

2LMZ77 

Amplifier 

3-43C 

Comparator 

1U06 

Miscellaneous Linear 

2LMZ85 

Telecom & Signal Processing 

3-44 

AND/OR/INV Gate 

1UA45 

Power Management Devices 

2LMZ88 

Telecom & Signal Processing 

3-47 

Multivibrator 

1UP043 

Miscellaneous Linear 

2LY97 

Miscellaneous Linear 

3-49 

Timer/PLL/VCO Device 

1VF00 

Timer/PLL/VCO Device 

2LZ97 

Miscellaneous Linear 

3-51 

Multiplexers & Demultiplexers 

1XT00 

Amplifier 

2M06 

Timer/PLL/VCO Device 

3-55 

Timer/PLL/VCO Device 

1XT10 

Miscellaneous Linear 

2MX04 

Telecom & Signal Processing 

3-70 

Flip-Flop 

2-009 

Flip-Flop 

2MX05 

Telecom & Signal Processing 

3-70C 

Flip-Flop 

2-010 

Flip-Flop 

2MXZ04 

Telecom & Signal Processing 

3-71 

Counter 

2-028 

Flip-Flop 

2MXZ05 

Telecom & Signal Processing 

3-71C 

Counter 

2AA25 

Amplifier 

2OP01 

Amplifier 

3-72 

Counter 

2AL46 

Telecom & Signal Processing 

20PZ7 

Amplifier 

3-73 

Counter 

2BA2 

Timer/PLL/VCO Device 

2P0 

Miscellaneous Linear 

3-73C 

Counter 

2BA3 

Timer/PLL/VCO Device 

2PG00 

Amplifier 

3-74 

Counter 

2BA22 

Timer/PLL/VCO Device 

2PP10 

Amplifier 

3-74C 

Counter 

2BA23 

Timer/PLL/VCO Device 

2SA05 

Miscellaneous Linear 

3-80 

Counter 

2BA25 

Amplifier 

2SA41 

Miscellaneous Linear 

3-82 

Counter 

2BA35 

Timer/PLL/VCO Device 

2SAY31 

Miscellaneous Linear 

3-90 

AND Gate 
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FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

3-90C 

AND Gate 

3TCZ12 

Miscellaneous Linear 

4-035 

Latch 

3-95 

Buffer/Line Driver 

3TL17 

Power Management Devices 

4-035P 

Latch 

3-95C 

Buffer/Line Driver 

3TL21 

Amplifier 

4-037 

Latch 

3AA25 

Amplifier 

3TL31 

Miscellaneous Linear 

4-037P 

Latch 

3AA35 

Amplifier 

3TL54 

Miscellaneous Linear 

4-038 

Counter 

3AA45 

Amplifier 

3TL72 

Miscellaneous Linear 

4-038P 

Decoder/Demultiplexer 

3AD65 

Amplifier 

3TL74 

Miscellaneous Linear 

4-040 

Counter 

3AM03 

Amplifier 

3TLX74 

Comparator 

4-40 

Counter 

3AT96 

Telecom & Signal Processing 

3TLZ17 

Power Management Devices 

4-040P 

Decoder/Demultiplexer 

3ATZ96 

Telecom & Signal Processing 

3UC50 

Power Management Devices 

4-044 

Flip-Flop 

3CM00 

Amplifier 

3VF2 

Timer/PLL/VCO Device 

4-048 

Counter 

3LF20 

Miscellaneous Linear 

3VF20 

Timer/PLL/VCO Device 

4-048P 

Decoder/Demultiplexer 

3LFY04 

Miscellaneous Linear 

3VFY2 

Timer/PLL/VCO Device 

4AT02 

Miscellaneous Linear 

3LFZ04 

Miscellaneous Linear 

3VFZ2 

Timer/PLL/VCO Device 

4C099 

RAM 

3LM4 

Miscellaneous Linear 

4-00 

NAND Gate 

4CD046 

Timer/PLL/VCO Device 

3LM24 

Amplifier 

4-OOOP 

Decoder/Demultiplexer 

4CM04 

Miscellaneous Linear 

3LM43H 

Amplifier 

4-00 P 

Gate-Special 

4CP18 

Amplifier 

3LM50 

Amplifier 

4-001 

Counter 

4LC07 

Miscellaneous Linear 

3LM56 

Amplifier 

4-01 

AND/OR/INV Gate 

4LF00 

Amplifier 

3LM68 

Amplifier 

4-001P 

Decoder/Demultiplexer 

4LF01 

Amplifier 

3LMH43 

Amplifier 

4-01P 

OR Gate 

4LM01 

Amplifier 

3LMX24 

Amplifier 

4-002 

Miscellaneous Digital 

4LM04 

Miscellaneous Linear 

3LMY00 

Amplifier 

4-02 

NAND Gate 

4LM15 

Amplifier 

3LMY22 

Amplifier 

4-002P 

Decoder/Demultiplexer 

4LM54 

Telecom & Signal Processing 

3LMZ01 

Miscellaneous Linear 

4-02P 

Gate-Special 

4LM87 

Power Management Devices 

3LMZ4 

Miscellaneous Linear 

4-03 

EX-OR Gate 

4LMY59 

Amplifier 

3LMZ06 

Telecom & Signal Processing 

4-03P 

EX-OR Gate 

4LMZ02 

Amplifier 

3LMZ20 

Telecom & Signal Processing 

4-04 

AND/OR/INV Gate 

4LMZ06 

Timer/PLL/VCO Device 

3LMZ21 

Telecom & Signal Processing 

4-04P 

AND Gate 

4LMZ23 

Amplifier 

3LMZ22 

Telecom & Signal Processing 

4-05 

AND/OR/INV Gate 

4LMZ30 

Amplifier 

3LMZ23 

Telecom & Signal Processing 

4-05P 

AND Gate 

4LMZ31 

Power Management Devices 

3LMZ24 

Amplifier 

4-06 

NAND Gate 

4LMZ43 

Miscellaneous Linear 

3LMZ25 

Telecom & Signal Processing 

4-06P 

Gate-Special 

4LMZ59 

Amplifier 

3LMZ28 

Miscellaneous Linear 

4-007 

Counter 

4LMZ60 

Amplifier 

3LMZ41 

Amplifier 

4-007P 

Decoder/Demultiplexer 

4LMZ70 

Telecom & Signal Processing 

3LMZ42 

Telecom & Signal Processing 

4-08 

NAND Gate 

4LMZ75 

Telecom & Signal Processing 

3LMZ43 

Amplifier 

4-09 

Expander Gate 

4LMZ76 

Telecom & Signal Processing 

3LMZ50 

Amplifier 

4-09 P 

Gate-Special 

4LMZ77 

Telecom & Signal Processing 

3LMZ55 

Timer/PLL/VCO Device 

4-010 

Parity Generators & Checkers 

4LMZ78 

Telecom & Signal Processing 

3LMZ56 

Telecom & Signal Processing 

4-10 

Expander Gate 

4MA36 

Power Management Devices 

3LMZ65 

Amplifier 

4-1 OP 

Gate-Special 

4MF09 

Telecom & Signal Processing 

3LMZ80 

Amplifier 

4-11 

Expander Gate 

4MX03 

Telecom & Signal Processing 

3LMZ82 

Amplifier 

4-1 IP 

Gate-Special 

4MX06 

Telecom & Signal Processing 

3MA03 

Miscellaneous Linear 

4-12 

OR Gate 

4MX09 

Telecom & Signal Processing 

3MA24 

Amplifier 

4-13 

Flip-Flop 

4MXY06 

Telecom & Signal Processing 

3MA27 

Amplifier 

4-15 

Flip-Flop 

4MXZ06 

Telecom & Signal Processing 

3MA29 

Amplifier 

4-15P 

Flip-Flop 

4MXZ09 

Telecom & Signal Processing 

3MA33 

Amplifier 

4-16 

Flip-Flop 

4SL40 

Power Management Devices 

3MX15 

Telecom & Signal Processing 

4-16P 

Flip-Flop 

4SL41 

Power Management Devices 

3MX45 

Telecom & Signal Processing 

4-18 

Flip-Flop 

4SL43 

Power Management Devices 

3MXZ45 

Telecom & Signal Processing 

4-20 

AND/OR/INV Gate 

4SL45 

Power Management Devices 

30RC78 

Amplifier 

4-20P 

AND Gate 

4SL46 

Power Management Devices 

3RA8 

Amplifier 

4-023 

Counter 

4TB00 

Amplifier 

3RF01 

Miscellaneous Linear 

4-23 

Flip-Flop 

4TC10 

Amplifier 

3RO9504 

ROM 

4-023P 

Counter 

4TC75 

Miscellaneous Linear 

3RS17 

Power Management Devices 

4-024 

Multivibrator 

4TCZ10 

Buffer/Line Driver 

3SD0 

Miscellaneous Linear 

4-24 

Flip-Flop 

4TL30 

Power Management Devices 

3TA2 

Miscellaneous Linear 

4-026 

Adder 

4TL41 

Power Management Devices 

3TA20 

Amplifier 

4-26 

AND Gate 

4TL93 

Power Management Devices 

3TC05 

Miscellaneous Linear 

4-026P 

Adder 

4TL94 

Power Management Devices 

3TC12 

Miscellaneous Linear 

4-27 

AND Gate 

4TL95 

Power Management Devices 

3TC45 

Miscellaneous Linear 

4-028 

Adder 

4TL97 

Power Management Devices 

3TC55 

Miscellaneous Linear 

4-028P 

Adder 

4TLX41 

Power Management Devices 

3TCU11 

Miscellaneous Linear 

4-030 

Adder 

4TS29 

Power Management Devices 

3TCW11 

Amplifier 

4-030P 

Adder 

4UA1 

Telecom & Signal Processing 

3TCX11 

Amplifier 

4-032 

Counter 

4ZN09 

Miscellaneous Linear 

3TCZ11 

Amplifier 

4-032P 

Decoder/Demultiplexer 

4ZN11 

Miscellaneous Linear 
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FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

4ZN23 

Miscellaneous Linear 

5LP08 

Amplifier 

6-75P 

Decoder/Demultiplexer 

5-43W 

Decoder/Demultiplexer 

5M30 

Telecom & Signal Processing 

6-76 

Counter 

5AD21 

Amplifier 

5M40 

Telecom & Signal Processing 

6-76P 

Decoder/Demultiplexer 

5AD24 

Amplifier 

5MA00 

Miscellaneous Linear 

6-77 

Inverter 

5AD31 

Telecom & Signal Processing 

5MA25 

Telecom & Signal Processing 

6-77 P 

Buffer/Line Driver 

5AD32 

Telecom & Signal Processing 

5MX03 

Telecom & Signal Processing 

6-78 

Buffer/Line Driver 

5AD33 

Telecom & Signal Processing 

5NE01 

Amplifier 

6-78P 

Buffer/Line Driver 

5AD34 

Telecom & Signal Processing 

5NE10 

Amplifier 

6-80 

Inverter 

5AD38 

Telecom & Signal Processing 

5NE11 

Miscellaneous Linear 

6-80P 

Buffer/Line Driver 

5AD39 

Telecom & Signal Processing 

5NE21 

Miscellaneous Linear 

6-81 

Inverter 

5AD80 

Miscellaneous Linear 

5NE22 

Comparator 

6-82 

Latch 

5AD84 

Telecom & Signal Processing 

5NE26 

Miscellaneous Linear 

6-82P 

Latch 

5AD88 

Telecom & Signal Processing 

5NE43 

Controller 

6-83 

EX-OR Gate 

5AD92 

Miscellaneous Linear 

5NE44 

Controller 

6-83P 

EX-OR Gate 

5AD94 

Miscellaneous Linear 

5NE64 

Timer/PLL/VCO Device 

6-84 

Counter 

5AD95 

Miscellaneous Linear 

5NE66 

Telecom & Signal Processing 

6-84P 

Counter 

5AD96 

Miscellaneous Linear 

5NE67 

Telecom & Signal Processing 

6-85 

Counter 

5AD97 

Miscellaneous Linear 

5NEY27 

Miscellaneous Linear 

6-85P 

Counter 

5ADY32 

Telecom & Signal Processing 

5NEY29 

Comparator 

6-86 

Shift Register 

5ADY34 

Telecom & Signal Processing 

5NEY50 

Miscellaneous Linear 

6-88 

Flip-Flop 

5ADY37 

Timer/PLL/VCO Device 

5NEZ27 

Miscellaneous Linear 

6-88P 

Flip-Flop 

5ADY84 

Miscellaneous Linear 

5NEZ29 

Comparator 

6AD24 

Amplifier 

5ADZ32 

Telecom & Signal Processing 

5OP0 

Amplifier 

6AD25 

Amplifier 

5ADZ34 

Telecom & Signal Processing 

50P11 

Amplifier 

6AD30 

Telecom & Signal Processing 

5ADZ37 

Timer/PLL/VCO Device 

50P12 

Amplifier 

6AD39 

Telecom & Signal Processing 

5ADZ84 

Miscellaneous Linear 

5OP60 

Amplifier 

6AD51 

Timer/PLL/VCO Device 

5AH03 

Telecom & Signal Processing 

50P87 

Amplifier 

6AD54 

Timer/PLL/VCO Device 

5BEY50 

Miscellaneous Linear 

5RL12 

Power Management Devices 

6AD93 

Telecom & Signal Processing 

5BEZ50 

Miscellaneous Linear 

5RS7 

Miscellaneous Linear 

6HX10 

Amplifier 

5CS60 

Miscellaneous Linear 

5RS76 

Power Management Devices 

6LM01 

Miscellaneous Linear 

5CS94 

Miscellaneous Linear 

5SE55 

Timer/PLL/VCO Device 

6LM1 

Miscellaneous Linear 

5CS95 

Miscellaneous Linear 

5SE56 

Timer/PLL/VCO Device 

6LM05 

Amplifier 

5FA01 

Amplifier 

5SEZ55 

Timer/PLL/VCO Device 

6LM7 

Miscellaneous Linear 

5HP01 

Amplifier 

5SI76 

Power Management Devices 

6LM10 

Amplifier 

5LC08 

Amplifier 

5SI91 

Miscellaneous Linear 

6LM13 

Amplifier 

5LC52 

Amplifier 

5SL21 

Amplifier 

6LM21 

Controller 

5LF80 

Telecom & Signal Processing 

5SL32 

Amplifier 

6LM64 

Miscellaneous Linear 

5LM03 

Miscellaneous Linear 

5SL50 

Amplifier 

6LM69 

Comparator 

5LM5 

Miscellaneous Linear 

5SL60 

Amplifier 

6LM73 

Telecom & Signal Processing 

5LM6 

Miscellaneous Linear 

5SL65 

Amplifier 

6LM75 

Amplifier 

5LM07 

Miscellaneous Linear 

5SLY61 

Amplifier 

6LM85 

Miscellaneous Linear 

5LM14 

Miscellaneous Linear 

5SLZ61 

Amplifier 

6LMW86 

Miscellaneous Linear 

5LM41 

Amplifier 

5TC80 

Telecom & Signal Processing 

6LMX85 

Comparator 

5LM53 

Timer/PLL/VCO Device 

5TL94 

Miscellaneous Linear 

6LMX86 

Miscellaneous Linear 

5LM56 

Timer/PLL/VCO Device 

5TL95 

Miscellaneous Linear 

6LMY07 

Amplifier 

5LM58 

Timer/PLL/VCO Device 

5UP74 

Miscellaneous Linear 

6LMY85 

Miscellaneous Linear 

5LM65 

Timer/PLL/VCO Device 

5W5 

Timer/PLL/VCO Device 

6LMY86 

Miscellaneous Linear 

5LM66 

Timer/PLL/VCO Device 

5XR87 

Telecom & Signal Processing 

6LMY87 

Miscellaneous Linear 

5LM67 

Telecom & Signal Processing 

5XR88 

Telecom & Signal Processing 

6LMZ07 

Amplifier 

5LM72 

Telecom & Signal Processing 

6-60 

Expander Gate 

6LMZ85 

Comparator 

5LMV31 

Amplifier 

6-60P 

Gate-Special 

6LMZ86 

Miscellaneous Linear 

5LMW31 

Amplifier 

6-63 

Flip-Flop 

6LMZ87 

Miscellaneous Linear 

5LMW55 

Timer/PLL/VCO Device 

6-63P 

Flip-Flop 

6MA61 

Amplifier 

5LMX10 

Miscellaneous Linear 

6-64 

Flip-Flop 

6NE44 

Controller 

5LMX15 

Amplifier 

6-64P 

Flip-Flop 

6PD16 

Miscellaneous Linear 

5LMY10 

Miscellaneous Linear 

6-65 

Level Converter/Translator 

6PI60 

Power Management Devices 

5LMY15 

Amplifier 

6-66 

Level Converter/Translator 

6PI70 

Power Management Devices 

5LMY21 

Amplifier 

6-67 

Multivibrator 

6SL50 

Telecom & Signal Processing 

5LMY22 

Amplifier 

6-68 

Gate-Special 

6SL51 

Telecom & Signal Processing 

5LMY55 

Timer/PLL/VCO Device 

6-68P 

Gate-Special 

6SL52 

Telecom & Signal Processing 

5LMY90 

Miscellaneous Linear 

6-69 

NAND Gate 

6SM00 

Power Management Devices 

5LMZ10 

Miscellaneous Linear 

6-69P 

Gate-Special 

6SM10 

Power Management Devices 

5LMZ15 

Amplifier 

6-70 

NAND Gate 

6TA0 

Miscellaneous Linear 

5LMZ31 

Amplifier 

6-70P 

Gate-Special 

7HG8 

Power Management Devices 

5LMZ41 

Amplifier 

6-73 

AND/OR/INV Gate 

7HG9 

Power Management Devices 

5LMZ55 

Timer/PLL/VCO Device 

6-73P 

AND Gate 

7KC83 

Power Management Devices 

5LMZ90 

Miscellaneous Linear 

6-75 

Miscellaneous Digital 

7LM00 

Amplifier 
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CATEGORY 

7LM03 

Amplifier 

7LY02 

Miscellaneous Linear 

9-722 

Flip-Flop 

7LM4 

Amplifier 

7M09 

Miscellaneous Linear 

9LM01 

Miscellaneous Linear 

7LM09F 

Amplifier 

7MM65 

Amplifier 

9LM02 

Miscellaneous Linear 

7LM09H 

Amplifier 

70P7 

Amplifier 

9LM10 

Amplifier 

7LM09N 

Amplifier 

7TA6 

Miscellaneous Linear 

9LM10 

Amplifier 

7LM10F 

Comparator 

7TA8 

Miscellaneous Linear 

9LM27 

Telecom & Signal Processing 

7LM10H 

Comparator 

7TC30 

Shift Register 

9LM30 

Miscellaneous Linear 

7LM10N 

Comparator 

7TD23 

Miscellaneous Linear 

9LM47 

Telecom & Signal Processing 

7LM23H 

Power Management Devices 

7TL12 

Comparator 

9LM48 

Telecom & Signal Processing 

7LM23N 

Power Management Devices 

7TL20 

Miscellaneous Linear 

9LM56 

Telecom & Signal Processing 

7LM23U 

Power Management Devices 

8-355 

FIFO Memory 

9LM57 

Telecom & Signal Processing 

7LM25 

Amplifier 

8ANY29 

Telecom & Signal Processing 

9LM59 

Telecom & Signal Processing 

7LM26 

Telecom & Signal Processing 

8ANZ29 

Telecom & Signal Processing 

9LM67 

Telecom & Signal Processing 

7LM27 

Amplifier 

8CT61 

Amplifier 

9LMY91 

Telecom & SignakProcessing 

7LM28 

Amplifier 

8LM1 

Miscellaneous Linear 

9LMZ91 

Miscellaneous Linear 

7LM33 

Amplifier 

8LM02 

Timer/PLL/VCO Device 

9M58 

Telecom & Signal Processing 

7LM34 

Miscellaneous Linear 

8LM20 

Telecom & Signal Processing 

9M69 

Telecom & Signal Processing 

7LM40 

Amplifier 

8LM33 

Amplifier 

9M81 

Telecom & Signal Processing 

7LM41F 

Amplifier 

8LM43 

Miscellaneous Linear 

9M84 

Telecom & Signal Processing 

7LM41H 

Amplifier 

8LM61 

Amplifier 

9M93 

Telecom & Signal Processing 

7LM41J 

Amplifier 

8LMX20 

Miscellaneous Linear 

9OP0 

Amplifier 

7LM57 

Amplifier 

8LMY10 

Miscellaneous Linear 

9PI00 

Miscellaneous Linear 

7LM59 

Amplifier 

8LMY20 

Telecom & Signal Processing 

9SL52 

Amplifier 

7LM91 

Amplifier 

8LMZ10 

Comparator 

9TA60 

Telecom & Signal Processing 

7LM723 

Power Management Devices 

8LMZ20 

Timer/PLL/VCO Device 

9TC00 

Controller 

7LMF09 

Amplifier 

8MU8 

Telecom & Signal Processing 

9TC55 

Controller 

7LMF41 

Amplifier 

8PA3 

Amplifier 

9TC65 

Miscellaneous Linear 

7LMH09 

Amplifier 

8PA4 

Amplifier 

9TS11 

Amplifier 

7LMH23 

Power Management Devices 

8RP2 

Telecom & Signal Processing 

9TS18 

Amplifier 

7LMH41 

Amplifier 

8X350 

RAM 

9TSY18 

Amplifier 

7LMJ41 

Amplifier 

8X353 

RAM 

9UM151 

Telecom & Signal Processing 

7LMK41 

Amplifier 

8X355 

RAM 

9XM 

Shift Register 

7LMN09 

Amplifier 

9-000 

Flip-Flop 

10-114 

Bus/Line Receiver 

7LMN10 

Comparator 

9-020 

Flip-Flop 

10-114F 

Bus/Line Receiver 

7LMN23 

Power Management Devices 

9-020D 

Flip-Flop 

10-115 

Bus/Line Receiver 

7LMW33 

Amplifier 

9-022 

Flip-Flop 

10-115F 

Bus/Line Receiver 

7LMW39 

Amplifier 

9-022D 

Flip-Flop 

10-116 

Bus/Line Receiver 

7LMW61 

Amplifier 

9-30 

NANDGate 

10-116F 

Bus/Line Receiver 

7LMX02 

Amplifier 

9-31 

Flip-Flop 

10-123 

Buffer/Line Driver 

7LMX11 

Miscellaneous Linear 

9-31L 

Flip-Flop 

10-124 

Level Converter/Translator 

7LMX33 

Amplifier 

9-33 

Expander Gate 

10-124F 

Level Converter/Translator 

7LMX41 

Amplifier 

9-34 

Inverter 

10-125 

Level Converter/Translator 

7LMX48 

Amplifier 

9-34L 

Buffer/Line Driver 

10-125F 

Level Converter/Translator 

7LMX61 

Amplifier 

9-38 

Counter 

10-129 

Bus/Line Receiver 

7LMX77 

Amplifier 

9-38L 

Counter 

10-132 

Multiplexers & Demultiplexers 

7LMY11 

Miscellaneous Linear 

9-39 

Counter 

10-134 

Multiplexers & Demultiplexers 

7LMY15 

Amplifier 

9-39L 

Counter 

10-134F 

Multiplexers & Demultiplexers 

' 7LMY25 

Amplifier 

9-42 

Flip-Flop 

10-158 

Multiplexers & Demultiplexers 

7LMY33 

Amplifier 

9-44 

Gate-Special 

10-159 

Multiplexers & Demultiplexers 

7LMY41 

Amplifier 

9-50 

Miscellaneous Digital 

10-161 

Counter 

7LMY47 

Amplifier 

9-50L 

Flip-Flop 

10-162 

Counter 

7LMY48 

Amplifier 

9-51 

Multivibrator 

10-162F 

Counter 

7LMY51 

Amplifier 

9-52 

Flip-Flop 

10-164 

Multiplexers & Demultiplexers 

7LMY60 

Miscellaneous Linear 

9-53 

Flip-Flop 

10-164F 

Multiplexers & Demultiplexers 

7LMY61 

Amplifier 

9-54 

AND Gate 

10-165 

Encoder/Decoder 

7LMY77 

Amplifier 

9-54L 

AND Gate 

10-165F 

Encoder/Decoder 

7LMZ11 

Miscellaneous Linear 

9-57 

NAND Gate 

10-171 

Counter 

7LMZ15 

Amplifier 

9-60 

Counter 

10-171F 

Counter 

7LMZ25 

Amplifier 

9-89 

Counter 

10-172 

Counter 

7LMZ33 

Amplifier 

9-89L 

Counter 

10-172F 

Counter 

7LMZ41 

Amplifier 

9-093 

Flip-Flop 

10-173 

Multiplexers & Demultiplexers 

7LMZ47 

Amplifier 

9-093D 

Flip-Flop 

10-173F 

Multiplexers & Demultiplexers 

7LMZ48 

Amplifier 

9-097 

Flip-Flop 

10-174 

Multiplexers & Demultiplexers 

7LMZ60 

Miscellaneous Linear 

9-097D 

Flip-Flop 

10-174F 

Multiplexers & Demultiplexers 

7LMZ61 

Amplifier 

9-111 

Flip-Flop 

10-177 

Level Converter/Translator 

7LMZ77 

Amplifier 

9-11 ID 

Flip-Flop 

10-181 

Arithmetic Logic Unit 

7LX02 

Miscellaneous Linear 

9-307 

Display Driver 

10-188 

Buffer/Line Driver 
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FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 
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10-190 

Level Converter/Translator 

10SL30 

Amplifier 

13H426 

Controller 

10-191 

Level Converter/Translator 

10TD23 

Miscellaneous Linear 

13H431 

Controller 

10-192 

Buffer/Line Driver 

10TD74 

Shift Register 

13HY432 

Controller 

10-194 

Bus/Line Transceiver 

10TD85 

Controller 

13HZ432 

Controller 

10-414 

RAM 

10TE16 

Miscellaneous Linear 

13L409 

Controller 

10-422 

RAM 

10TE28 

Miscellaneous Linear 

13LA62 

Shift Register 

10-424 

RAM 

10TE66 

Telecom & Signal Processing 

13LM31 

Amplifier 

10-470 

RAM 

10TE80 

Telecom & Signal Processing 

13LM50 

Amplifier 

10-0474 

RAM 

10TL00 

Telecom & Signal Processing 

13LM60 

Miscellaneous Linear 

1(M)474h 

RAM 

10VQ00 

Miscellaneous Linear 

13M600 

Amplifier 

10-474 

RAM 

10ZN34 

Timer/PLL/VCO Device 

13MY08 

Amplifier 

10-474h 

RAM 

11HA749 

Controller 

13MZ08 

Amplifier 

10-480 

RAM 

11L713 

Controller 

13TP41 

Amplifier 

10-484 

RAM 

11L714 

Controller 

14ANY31 

Power Management Devices 

10AN84 

Amplifier 

11L715 

Controller 

14ANZ31 

Power Management Devices 

10G012 

Comparator 

11LM18 

Amplifier 

14LM11 

Miscellaneous Linear 
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10H00 

Buffer/Line Driver 

11LM58 

Amplifier 

14LM37 

Amplifier 

10H350 

Level Converter/Translator 

11LM73 

Amplifier 

14LM39 

Amplifier 

10H423 

Buffer/Line Driver 

11LMY46 

Amplifier 

14LM43 

Amplifier 

10KT43 

Miscellaneous Linear 

11SC002 

Telecom & Signal Processing 

14LM50 

Telecom & Signal Processing 

10LM00 

Telecom & Signal Processing 

11SC003 

Telecom & Signal Processing 

14LM58 

Amplifier 

10LM05 

Miscellaneous Linear 

11SC004 

Telecom & Signal Processing 

14LM58LX 

Amplifier 

10LM06 

Miscellaneous Linear 

11TD85 

Power Management Devices 

14LM61 

Amplifier 

10LM09 

Amplifier 

11TK800 

Power Management Devices 

14LM413 

Telecom & Signal Processing 

10LM14 

Controller 

11 LIAO 

Telecom & Signal Processing 

14LMW58 

Amplifier 

10LM16 

Miscellaneous Linear 

12CH30 

Telecom & Signal Processing 

14LMX39 

Amplifier 

10LM18 

Telecom & Signal Processing 

12CH52 

Power Management Devices 

14LMX54 

Telecom & Signal Processing 

10LM21 

Telecom & Signal Processing 

12CH57 

Telecom & Signal Processing 

14LMX56 

Amplifier 

10LM22 

Telecom & Signal Processing 

12CH67 

Telecom & Signal Processing 

14LMY41 

Telecom & Signal Processing 

10LM28 

Amplifier 

12CH90 

Telecom & Signal Processing 

14LMY45 

Amplifier 

10LM34 

Timer/PLL/VCO Device 

12CH95 

Telecom & Signal Processing 

14LMY54 

Telecom & Signal Processing 

10LM42 

Amplifier 

12DS01 

RAM 

14LMZ41 

Timer/PLL/VCO Device 

10LM44 

Telecom & Signal Processing 

12DS10 

RAM 

14LMZ45 

Amplifier 

10LM46 

Teiecom & Signai Processing 

12DS11 

RAM 

14LMZ54 

Teiecom & Signai Processing 

10LM53 

Telecom & Signal Processing 

12DS12 

RAM 

14MC45 

Amplifier 

10LM55 

Telecom & Signal Processing 

12DS13 

RAM 

14MC54 

Amplifier 

10LM59 

Telecom & Signal Processing 

12DS13A 

RAM 

14MC410 

Telecom & Signal Processing 

10LM60 

Telecom & Signal Processing 

12DS15 

Multivibrator 

14MC412 

Telecom & Signal Processing 

10LM62 

Telecom & Signal Processing 

12DS16 

RAM 

14MC466 

Miscellaneous Linear 

10LM66 

Telecom & Signal Processing 

12DS16A 

RAM 

14MJ44 

Telecom & Signal Processing 

10LM94 

Telecom & Signal Processing 

12DS16B 

RAM 

14MJ45 

Telecom & Signal Processing 

10LMX10 

Buffer/Line Driver 

12DS21 

RAM 

14MJ74 

Telecom & Signal Processing 

10LMY10 

Buffer/Line Driver 

12DS34 

RAM 

14SGW96 

Telecom & Signal Processing 

10LMY42 

Amplifier 

12GL00 

Controller 

14SGX96 

Telecom & Signal Processing 

10LMY43 

Amplifier 

12HA039 

Shift Register 

14SGY96 

Telecom & Signal Processing 

10LMZ10 

Amplifier 

12LB87 

Miscellaneous Linear 

14SGZ96 

Telecom & Signal Processing 

10LMZ42 

Telecom & Signal Processing 

12LM00 

Comparator 

14TL51 

Miscellaneous Linear 

10LMZ43 

Telecom & Signal Processing 

12LM01 

Comparator 

14TP35 

Amplifier 

10LT00 

Miscellaneous Linear 

12LM02 

Miscellaneous Linear 

14UP70 

Controller 

10LT40 

Miscellaneous Linear 

12LM07 

Comparator 

15LM00 

Miscellaneous Linear 

10LT41 

Miscellaneous Linear 

12LM13 

Telecom & Signal Processing 

15LM19 

Amplifier 

10LT43 

Miscellaneous Linear 

12LM14 

Telecom & Signal Processing 

15MC58 

Amplifier 

10LT52 

Amplifier 

12LM15 

Telecom & Signal Processing 

15MC90 

Amplifier 

10LT59 

Telecom & Signal Processing 

12LM22 

Amplifier 

15SG40 

Power Management Devices 

10LT61 

Telecom & Signal Processing 

12LM40 

Miscellaneous Linear 

15SG48 

Power Management Devices 

10LT62 

Telecom & Signal Processing 

12LM52 

Amplifier 

15SG49 

Power Management Devices 

10MS02 

Telecom & Signal Processing 

12LMZ0 

Comparator 

15SL21 

Amplifier 

10MS03 

Telecom & Signal Processing 

12LMZ01 

Comparator 

15SL22 

Amplifier 

10MY02 

Miscellaneous Linear 

12PC51 

Miscellaneous Linear 

15SL23 

Amplifier 

10MZ02 

Miscellaneous Linear 

12PC53 

Amplifier 

15SL24 

Amplifier 

10NE01 

Amplifier 

12TD85 

Miscellaneous Linear 

15SL25 

Amplifier 

10P00 

Amplifier 

13F006 

Telecom & Signal Processing 

15SL31 

Amplifier 

10P00 

Amplifier 

13H405 

Miscellaneous Linear 

15SL32 

Amplifier 

10SA42 

Telecom & Signal Processing 

13H406 

Controller 

15SL50 

Amplifier 

10SAZ27 

Miscellaneous Linear 

13H412 

Miscellaneous Linear 

15TC01 

Telecom & Signal Processing 

10SL01 

Telecom & Signal Processing 

13H425 

Miscellaneous Linear 

15TC20 

Telecom & Signal Processing 
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CATEGORY 

15TC31 

Telecom & Signal Processing 

20LM12 

Telecom & Signal Processing 

22XR64 

Controller 

15TD24 

Shift Register 

20LM31 

Miscellaneous Linear 

22XR66 

Controller 

15TD59 

Controller 

20LM32 

Miscellaneous Linear 

23CX055 

Timer/PLL/VCO Device 

15TE10 

Power Management Devices 

20LM35 

Amplifier 

23H551 

Miscellaneous Linear 

15TE11 

Power Management Devices 

20LM40 

Telecom & Signal Processing 

23HC16 

ROM 

15TS33 

Controller 

20LM60 

Telecom & Signal Processing 

23HC32 

ROM 

16GF020 

Miscellaneous Linear 

20LM66 

Miscellaneous Linear 

23LM63 

Miscellaneous Linear 

16GF021 

Miscellaneous Linear 

20LM68 

Miscellaneous Linear 

23LM64 

Miscellaneous Linear 

16GL020 

Miscellaneous Linear 

20LM74 

Miscellaneous Linear 

23LM65 

Amplifier 

16GL021 

Miscellaneous Linear 

20LM83 

Miscellaneous Linear 

23NJ51 

Power Management Devices 

16LB30 

Miscellaneous Linear 

20LMY03 

Miscellaneous Linear 

23NJ52 

Power Management Devices 

16LB40 

Miscellaneous Linear 

20LMZ03 

Buffer/Line Driver 

23NJ53 

Power Management Devices 

16LB42 

Miscellaneous Linear 

20MN20 

Amplifier 

23SM00 

Sample & Hold 

16LB45 

Miscellaneous Linear 

20MP01 

Miscellaneous Linear 

24HA00 

Amplifier 

16LM01 

Controller 

20MP05 

Power Management Devices 

24HAZ00 

Amplifier 

16LM20 

Controller 

20NJ48 

Power Management Devices 

24LA00 

Miscellaneous Linear 

16LM21 

Telecom & Signal Processing 

20NJ49 

Power Management Devices 

24LM00 

Amplifier 

16LM22 

Telecom & Signal Processing 

20NJ72 

Telecom & Signal Processing 

24LM17 

Telecom & Signal Processing 

16LM23 

Telecom & Signal Processing 

20RS85 

Power Management Devices 

24LM29 

Miscellaneous Linear 

16LM24 

Telecom & Signal Processing 

20SI89 

Telecom & Signal Processing 

24LM30 

Timer/PLL/VCO Device 

16LM37 

Controller 

20SM24 

Amplifier 

24MC014 

Telecom & Signal Processing 

16LM66 

Telecom & Signal Processing 

20SM44 

Telecom & Signal Processing 

24RC03 

Comparator 

16LM67 

Telecom & Signal Processing 

20SS13 

Amplifier 

25HA41 

Amplifier 

16LM68 

Telecom & Signal Processing 

20SS89 

Telecom & Signal Processing 

25HAY39 

Amplifier 

16LM71 

Telecom & Signal Processing 

21-18 

RAM 

25HAY42 

Amplifier 

16LM72 

Telecom & Signal Processing 

21-64 

RAM 

25HAZ39 

Amplifier 

16LM73 

Telecom & Signal Processing 

21-87 

RAM 

25HAZ40 

Amplifier 

16LM80 

Telecom & Signal Processing 

21DS68 

Telecom & Signal Processing 

25HAZ42 

Amplifier 

16SM00 

Miscellaneous Linear 

21LH01 

Amplifier 

25LM2 

Miscellaneous Linear 

17CH10 

Telecom & Signal Processing 

21LH08 

Amplifier 

25LM50 

Telecom & Signal Processing 

17CH20 

Telecom & Signal Processing 

21LH08 

Amplifier 

25LM56 

Timer/PLL/VCO Device 

17LM31 

Power Management Devices 

21LH11 

Comparator 

25LM60 

Telecom & Signal Processing 

17M715 

Amplifier 

21LM00 

Telecom & Signal Processing 

25LM62 

Telecom & Signal Processing 

17SG31 

Controller 

21LM01 

Amplifier 

25LM63 

Telecom & Signal Processing 

18CA90 

Telecom & Signal Processing 

21LM03 

Telecom & Signal Processing 

25LM89 

Telecom & Signal Processing 

18CD23 

RAM 

21LM08 

Amplifier 

25LM500 

Amplifier 

18CD24 

RAM 

21LM20 

Telecom & Signal Processing 

25LMS59 

Telecom & Signal Processing 

18LM00 

Amplifier 

21LM21 

Telecom & Signal Processing 

25LMT59 

Telecom & Signal Processing 

18LM01 

Miscellaneous Linear 

21LM22 

Telecom & Signal Processing 

25LMU59 

Telecom & Signal Processing 

18LM07 

Miscellaneous Linear 

21LM22 

Telecom & Signal Processing 

25LMV59 

Telecom & Signal Processing 

18LM12 

Miscellaneous Linear 

21LM23 

Telecom & Signal Processing 

25LMW59 

Telecom & Signal Processing 

18LM13 

Comparator 

21LM25 

Telecom & Signal Processing 

25LMX59 

Telecom & Signal Processing 

18LM15 

Controller 

21LM39 

Amplifier 

25LMX69 

Telecom & Signal Processing 

18LM20 

Telecom & Signal Processing 

21LMY03 

Telecom & Signal Processing 

25LMY59 

Telecom & Signal Processing 

18LM293 

Controller 

21PM08 

Amplifier 

25LMY61 

Telecom & Signal Processing 

18UC25 

Miscellaneous Linear 

21SY11 

RAM 

25LMY69 

Telecom & Signal Processing 

18UC42 

Power Management Devices 

22CD223 

Telecom & Signal Processing 

25LMZ59 

Telecom & Signal Processing 

18UC43 

Miscellaneous Linear 

22D100 

Telecom & Signal Processing 

25LMZ61 

Telecom & Signal Processing 

18UC50 

Power Management Devices 

22LM01 

Telecom & Signal Processing 

25LMZ69 

Telecom & Signal Processing 

19LM00 

Amplifier 

22LM09 

Timer/PLL/VCO Device 

25S79 

Telecom & Signal Processing 

19LM01 

Telecom & Signal Processing 

22LM11 

Telecom & Signal Processing 

25S910 

Telecom & Signal Processing 

19LM008 

Amplifier 

22LM16 

Telecom & Signal Processing 

25S912 

Telecom & Signal Processing 

19UC03 

Power Management Devices 

22LM30 

Telecom & Signal Processing 

25SY610 

Telecom & Signal Processing 

20AP02 

Telecom & Signal Processing 

22LM38 

Telecom & Signal Processing 

25SZ610 

Telecom & Signal Processing 

20AP40 

Telecom & Signal Processing 

22LM41 

Telecom & Signal Processing 

25TD02 

Controller 

20EL03 

Buffer/Line Driver 

22LM42 

Timer/PLL/VCO Device 

25 WT16 

Multiplier 

20EL07 

Controller 

22LM43 

Timer/PLL/VCO Device 

25WT17 

Multiplier 

20EL17 

Controller 

22LM859 

Telecom & Signal Processing 

25WTX16 

Multiplier 

20EL18 

Comparator 

22LMY30 

Telecom & Signal Processing 

25WTY16 

Multiplier 

20EL19 

Comparator 

22LMY40 

Telecom & Signal Processing 

25WTZ16 

Multiplier 

20EL20 

Amplifier 

22LMZ40 

Timer/PLL/VCO Device 

25WTZ17 

Multiplier 

20ELZ04 

Buffer/Line Driver 

22M10 

Miscellaneous Linear 

26LMZ00 

Amplifier 

20ELZ06 

Amplifier 

22M450 

Miscellaneous Linear 

26NJ06 

Miscellaneous Linear 

20GL00 

Controller 

22MN00 

Amplifier 

26S88 

Telecom & Signal Processing 

20LM00 

Miscellaneous Linear 

22S101 

Telecom & Signal Processing 

27-256 

ROM 

20LM02 

Miscellaneous Linear 

22S102 

Telecom & Signal Processing 

27AD00 

Miscellaneous Linear 

20LM04 

Miscellaneous Linear 

22XR00 

Miscellaneous Linear 

27AD02 

Miscellaneous Linear 
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FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

27AD10 

Miscellaneous Linear 

30CA20 

Amplifier 

31LM00 

Amplifier 

27AD12 

Miscellaneous Linear 

30CA86 

Miscellaneous Linear 

31LM10 

Miscellaneous Linear 

27CP128 

ROM 

30CA98 

Miscellaneous Linear 

31LM25 

Telecom & Signal Processing 

27LM20 

Amplifier 

30CA99 

Miscellaneous Linear 

31LM27 

Miscellaneous Linear 

27LM30 

Amplifier 

30LM02 

Telecom & Signal Processing 

31LM30 

Amplifier 

27LM61 

Amplifier 

30LM05 

Amplifier 

31LM55 

Telecom & Signal Processing 

28CS42 

Power Management Devices 

30LM08 

Amplifier 

31LM60 

Amplifier 

28LM01 

Miscellaneous Linear 

30LM10 

Amplifier 

31LM93 

Amplifier 

28LM20 

Timer/PLL/VCO Device 

30LM11 

Amplifier 

31LMY83 

Miscellaneous Linear 

28LM59 

Telecom & Signal Processing 

30LM13 

Amplifier 

31LMZOO 

Amplifier 

28LM60 

Telecom & Signal Processing 

30LM14 

Telecom & Signal Processing 

31LMZ83 

Miscellaneous Linear 

28SY215 

Telecom & Signal Processing 

30LM21 

Telecom & Signal Processing 

31TC01 

Telecom & Signal Processing 

28SZ215 

Telecom & Signal Processing 

30LM26 

Amplifier 

31TC05 

Telecom & Signal Processing 

28UD78 

Miscellaneous Linear 

30LM28 

Amplifier 

32AP10 

Telecom & Signal Processing 

29AM705 

RAM 

30LM30 

Telecom & Signal Processing 

32CA27 

Miscellaneous Linear 

29AM707 

RAM 

30LM35 

Amplifier 

32LM01 

Telecom & Signal Processing 

29 am y/uo 

HAM 

3ULM4D 

Miscellaneous Linear 

32LMGS 

leieuum a oiyuai rruuessiiiy 

29AMY707 

RAM 

30LM47 

Miscellaneous Linear 

32LM46 

Miscellaneous Linear 

29AMZ705 

RAM 

30LM48 

Amplifier 

32LM60 

Amplifier 

29AMZ707 

RAM 

30LM49 

Amplifier 

32LM80 

Amplifier 

29ID702 

Shift Register 

30LM50 

Amplifier 

32LMY03 

Telecom & Signal Processing 

29ID703 

Shift Register 

30LM51 

Telecom & Signal Processing 

32LMZ03 

Telecom & Signal Processing 

29LM05 

Timer/PLL/VCO Device 

30LM52 

Telecom & Signal Processing 

32M51 

Miscellaneous Linear 

29LM06 

Miscellaneous Linear 

30LM53 

Telecom & Signal Processing 

32M451 

Miscellaneous Linear 

29LM12 

Telecom & Signal Processing 

30LM54 

Amplifier 

32R16 

ROM 

29LM13 

Telecom & Signal Processing 

30LM60 

Amplifier 

32TP00 

Telecom & Signal Processing 

29LM14 

Telecom & Signal Processing 

30LM64 

Telecom & Signal Processing 

32TP02 

Telecom & Signal Processing 

29LM16 

Telecom & Signal Processing 

30LM78 

Amplifier 

32TP04 

Telecom & Signal Processing 

29LM25 

Power Management Devices 

30LM80 

Amplifier 

32TPZ00 

Telecom & Signal Processing 

29LM49 

Controller 

30LM81 

Miscellaneous Linear 

33-48 

Shift Register 

29LM50 

Telecom & Signal Processing 

30LM82 

Miscellaneous Linear 

33KN12 

Telecom & Signal Processing 

29LM51 

Telecom & Signal Processing 

30LM86 

Miscellaneous Linear 

33LM01 

Amplifier 

29LMW10 

Telecom & Signal Processing 

30LM94 

Amplifier 

33LM02 

Miscellaneous Linear 

29LMW11 

Telecom & Signal Processing 

30LM407 

Telecom & Signal Processing 

33LM10 

Telecom & Signal Processing 

29LMX10 

Telecom & Signal Processing 

30LMY20 

Telecom & Signal Processing 

33LM11 

Telecom & Signal Processing 

29LMX11 

Telecom & Signal Processing 

30LMY40 

Telecom & Signal Processing 

33LM12 

Telecom & Signal Processing 

29LMX14 

Telecom & Signal Processing 

30LMY54 

Telecom & Signal Processing 

33LM21 

Telecom & Signal Processing 

29LMX52 

Controller 

30LMZ01 

Telecom & Signal Processing 

33LM22 

Telecom & Signal Processing 

29LMY10 

Telecom & Signal Processing 

30LMZ05 

Miscellaneous Linear 

33LM23 

Telecom & Signal Processing 

29LMY11 

Telecom & Signal Processing 

30LMZ20 

Telecom & Signal Processing 

33LM24 

Comparator 

29LMY14 

Telecom & Signal Processing 

30LMZ40 

Telecom & Signal Processing 

33LM50 

Miscellaneous Linear 

29LMY52 

Telecom & Signal Processing 

30LMZ45 

Amplifier 

33LM73 

Amplifier 

29LMZ10 

Telecom & Signal Processing 

30LMZ46 

Miscellaneous Linear 

33LM81 

Miscellaneous Linear 

29LMZ11 

Telecom & Signal Processing 

30LMZ54 

Amplifier 

33MC030 

Miscellaneous Linear 

29LMZ14 

Telecom & Signal Processing 

30M18 

Miscellaneous Linear 

33MC40 

Shift Register 

29LMZ52 

Controller 

30M36 

Miscellaneous Linear 

33MC44 

Telecom & Signal Processing 

29MZ11 

Telecom & Signal Processing 

30M54 

Miscellaneous Linear 

33PC15 

Telecom & Signal Processing 

29NJ03 

Miscellaneous Linear 

30M81 

Miscellaneous Linear 

33PC26 

Telecom & Signal Processing 

29NJZ03 

Miscellaneous Linear 

30M82 

Miscellaneous Linear 

33PC60 

Telecom & Signal Processing 

29SP38 

Controller 

30M83 

Miscellaneous Linear 

33PC61 

Telecom & Signal Processing 

29SP39 

Controller 

30M84 

Miscellaneous Linear 

33PCY10 

Telecom & Signal Processing 

29SP53 

Controller 

30M93 

Miscellaneous Linear 

33PCZ10 

Telecom & Signal Processing 

29TC09 

Telecom & Signal Processing 

30M95 

Miscellaneous Linear 

34-107N 

Flip-Flop 

29TC10A 

Telecom & Signal Processing 

30M96 

Miscellaneous Linear 

34CA50 

Amplifier 

29UC06 

Power Management Devices 

30M97 

Miscellaneous Linear 

34C017 

Telecom & Signal Processing 

29UD33 

Controller 

30MA05 

Amplifier 

34F19 

Telecom & Signal Processing 

29UD35 

Controller 

30MC00 

Controller 

34LM01 

Amplifier 

29UD65 

Controller 

30ML10 

Miscellaneous Linear 

34LM05 

Amplifier 

29UD93 

Miscellaneous Linear 

30ML30 

Miscellaneous Linear 

34LM10 

Telecom & Signal Processing 

30AP20 

Telecom & Signal Processing 

30ML41 

Miscellaneous Linear 

34LM12 

Telecom & Signal Processing 

30AP23 

Telecom & Signal Processing 

30ML50 

Miscellaneous Linear 

34LM13 

Telecom & Signal Processing 

30AP24 

Telecom & Signal Processing 

30RC78 

Amplifier 

34LM14 

Telecom & Signal Processing 

30CA00 

Amplifier 

30TP52 

Telecom & Signal Processing 

34LM17 

Telecom & Signal Processing 

30CA01 

Amplifier 

30TP57 

Telecom & Signal Processing 

34LM30 

Miscellaneous Linear 

30CA02 

Amplifier 

30UG19 

Miscellaneous Linear 

- 34LM67 

Miscellaneous Linear 

30CA04 

Amplifier 

30UY501 

Miscellaneous Linear 

34LM70 

Miscellaneous Linear 

30CA05 

Amplifier 

30UZS01 

Miscellaneous Linear 

J 

34LMY09 

Miscellaneous Linear 
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FEMI No. 
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34LMY17 

Telecom & Signal Processing 

37ULY51 

Amplifier 

40-33 

Counter 

34LMZ17 

Telecom & Signal Processing 

37ULZ51 

Amplifier 

40-33B 

Counter 

34LMZ20 

Amplifier 

38FS51 

ROM 

40-34 

Bus Register 

34MC014 

Telecom & Signal Processing 

38FS56 

ROM 

40-35 

Shift Register 

34MC16 

Telecom & Signal Processing 

38LM23 

Miscellaneous Linear 

40-36 

RAM 

34MC018 

Telecom & Signal Processing 

39-256A 

RAM 

40-37 

AND/OR Gate 

34MC129 

Telecom & Signal Processing 

39LM09 

Timer/PLL/VCO Device 

40-37A 

AND Gate 

34U08 

Telecom & Signal Processing 

39LM11 

Miscellaneous Linear 

40-38 

Adder 

35AD54 

Amplifier 

39LM53 

Telecom & Signal Processing 

40-38B 

Adder 

35DM20 

Amplifier 

40-00 

NOR Gate 

40-39 

RAM 

35FS316 

ROM 

40-00B 

Gate-Special 

40-40 

Counter 

35HA46 

Amplifier 

40-01 

NOR Gate 

40-40B 

Counter 

35HAY6 

Amplifier 

40-01B 

Gate-Special 

40-41 

Buffer/Line Driver 

35LM02 

Telecom & Signal Processing 

40-02 

NOR Gate 

40-42 

Latch 

35LM03 

Telecom & Signal Processing 

40-02B 

Gate-Special 

40-42B 

Latch 

35LM04 

Telecom & Signal Processing 

40-03 

Flip-Flop 

40-43 

Latch 

35LM06 

Telecom & Signal Processing 

40-04 

Counter 

40-43B 

Latch 

35LM07 

Telecom & Signal Processing 

40-06 

Shift Register 

40-44 

Latch 

35LM11 

Amplifier 

40-06B 

Shift Register 

40-44B 

Latch 

35LM20 

Amplifier 

40-07 

Miscellaneous Digital 

40-45 

Counter 

35LM22 

Telecom & Signal Processing 

40-07A 

Gate-Special 

40-46 

Decoder/Demultiplexer 

35LM23 

Amplifier 

40-08 

Adder 

40-47 

Multivibrator 

35LM25 

Telecom & Signal Processing 

40-08B 

Adder 

40-48 

Gate-Special 

35LM26 

Telecom & Signal Processing 

40-09 

Buffer/Line Driver 

40-48B 

Gate-Special 

35LM28 

Telecom & Signal Processing 

40-10 

Buffer/Line Driver 

40-51 

Multiplexers & Demultiplexers 

35LM50 

Amplifier 

40-10A 

Buffer/Line Driver 

40-52 

Multiplexers & Demultiplexers 

35LM51 

Power Management Devices 

40-11 

NAND Gate 

40-53 

Multiplexers & Demultiplexers 

35LM53 

Amplifier 

40-1 IB 

Gate-Special 

40-54 

Display Driver 

35LM64 

Telecom & Signal Processing 

40-12 

NAND Gate 

40-54B 

Display Driver 

35LM73 

Amplifier 

40-12B 

Gate-Special 

40-55 

Counter 

35LM80 

Amplifier 

40-13 

Flip-Flop 

40-55B 

Shift Register 

35LM533 

Buffer/Line Driver 

40-13B 

Flip-Flop 

40-56 

Display Driver 

35LMY01 

Telecom & Signal Processing 

40-14 

Shift Register 

40-56B 

Display Driver 

35LMY30 

Telecom & Signal Processing 

40-14B 

Shift Register 

40-57 

Arithmetic Logic Unit 

35LMZ01 

Amplifier 

40-15 

Shift Register 

40-57A 

Arithmetic Logic Unit 

35LMZ30 

Telecom & Signal Processing 

40-15B 

Shift Register 

40-59 

Counter 

35MT30 

Telecom & Signal Processing 

40-16 

Switch-Analog 

40-60 

Counter 

35MT212 

Telecom & Signal Processing 

40-16B 

Switch-Analog 

40-60B 

Counter 

35MT213 

Telecom & Signal Processing 

40-17 

Counter 

40-061 

RAM 

35S24 

Telecom & Signal Processing 

40-18 

Counter 

40-61 

RAM 

35S29 

Telecom & Signal Processing 

40-18B 

Counter 

40-62 

Shift Register 

35S212 

Telecom & Signal Processing 

40-19 

AND/OR Gate 

40-63 

Comparator 

35S213 

Telecom & Signal Processing 

40-19B 

AND Gate 

40-67 

Multiplexers & Demultiplexers 

35SI22 

Telecom & Signal Processing 

40-20 

Counter 

40-68 

NAND Gate 

35SZ212 

Telecom & Signal Processing 

40-20B 

Counter 

40-69 

Inverter 

35TD96 

Telecom & Signal Processing 

40-21 

Shift Register 

40-71 

OR Gate 

35UG033 

Miscellaneous Linear 

40-21B 

Flip-Flop 

40-71B 

Gate-Special 

36AD80 

Telecom & Signal Processing 

40-22 

Counter 

40-72 

OR Gate 

36AG06 

Amplifier 

40-22 B 

Counter 

40-72B 

Gate-Special 

36DS80 

Telecom & Signal Processing 

40-23 

NAND Gate 

40-73 

AND Gate 

36LM00 

Miscellaneous Linear 

40-23B 

Gate-Special 

40-75 

OR Gate 

36LM03 

Amplifier 

40-24 

Counter 

40-75B 

Gate-Special 

36LM07 

Amplifier 

40-24B 

Counter 

40-77 

NOR Gate 

36LM08 

Amplifier 

40-25 

NOR Gate 

40-78 

NOR Gate 

36LM09 

Amplifier 

40-25B 

Gate-Special 

40-78B 

Gate-Special 

36LM27 

Amplifier 

40-26 

Counter 

40-81 

AND Gate 

36LM38 

Miscellaneous Linear 

40-26B 

Counter 

40-81B 

AND Gate 

36LM40 

Miscellaneous Linear 

40-27 

Flip-Flop 

40-82 

AND Gate 

36UC20 

Miscellaneous Linear 

40-27B 

RAM 

40-82B 

AND Gate 

37-16 

RAM 

40-28 

Counter 

40-85 

AND/OR/INV Gate 

37-32 

RAM 

40-28B 

Decoder/Demultiplexer 

40-86 

AN D/OR/I NV Gate 

37-41 

RAM 

40-29 

Counter 

40-86B 

AND Gate 

37-64 

RAM 

40-29B 

Counter 

40-89 

Frequency Divider 

37-256 

RAM 

40-31 

Shift Register 

40-89B 

Multiplier 

37LM56 

Miscellaneous Linear 

40-31B 

Shift Register 

40-94 

Shift Register 

37SP53 

Amplifier 

40-32 

Adder 

40-94B 

Shift Register 

37SP55 

Amplifier 

40-32B 

Adder 

40-95 

Flip-Flop 
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FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

40-95B 

Flip-Flop 

40H163 

Counter 

44-02B 

Gate-Special 

40-96 

Flip-Flop 

40H164 

Shift Register 

44-04 

Counter 

40-96B 

Flip-Flop 

40H166 

Shift Register 

44-04B 

Counter 

40-97 

Multiplexers & Demultiplexers 

40H240 

Buffer/Line Driver 

44-08 

Telecom & Signal Processing 

40-98 

Multivibrator 

40H241 

Buffer/Line Driver 

44-09 

Telecom & Signal Processing 

40-99 

Latch 

40H242 

Bus/Line Transceiver 

44-11 

Frequency Generator 

40-99B 

Latch 

40H243 

Bus/Line Transceiver 

44-12 

NAND Gate 

40-100 

Shift Register 

40H244 

Buffer/Line Driver 

44-12B 

Gate-Special 

40-100B 

Shift Register 

40H245 

Bus/Line Transceiver 

44-16 

RAM 

40-101 

Parity Generators & Checkers 

40H259 

Latch 

44-19 

Encoder/Decoder 

40-101B 

Parity Generators & Checkers 

40H266 

EX-OR Gate 

44-26 

Counter 

40-102 

Counter 

40H273 

Flip-Flop 

44-26A 

Display Driver 

40-102B 

Counter 

40H365 

Buffer/Line Driver 

44-28 

Counter 

40-103 

Counter 

40H366 

Buffer/Line Driver 

44-28B 

Decoder/Demultiplexer 

40-103B 

Counter 

40H367 

Buffer/Line Driver 

44-33 

Counter 

40-104 

Shift Register 

40 H 368 

Buffer/Line Driver 

44-33A 

Display Driver 
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40-105 

FIFO Memory 

40H374 

Flip-Flop 

44-41U 

Buffer/Line Driver 

40-105B 

Dual-Port Memory 

40H375 

Latch 

44-45 

Oscillators/Clocks 

40-107 

Buffer/Line Driver 

40H386 

OR Gate 

44-64 

RAM 

40-107B 

Gate-Special 

40H390 

Counter 

44-90 

Miscellaneous Digital 

40-108 

RAM 

40H393 

Counter 

44-95 

Latch 

40-108B 

RAM 

40HB45 

Timer/PLL/VCO Device 

44-95P 

Display Driver 

40-109 

Level Converter/Translator 

40LA82 

Power Management Devices 

44H231 

Telecom & Signal Processing 

40-110 

Counter 

40LH01 

Buffer/Line Driver 

44H232 

Telecom & Signal Processing 

40-110B 

Display Driver 

40LH02 

Amplifier 

44H233 

Telecom & Signal Processing 

40-114 

RAM 

40LM03 

Power Management Devices 

44H234 

Telecom & Signal Processing 

40-115 

Level Converter/Translator 

40LM04 

Controller 

44H247 

Telecom & Signal Processing 

40-116 

Level Converter/Translator 

40LM06 

Power Management Devices 

44H248 

Telecom & Signal Processing 

40-147 

Priority Encoder 

40LM07 

Miscellaneous Linear 

44LM01 

Telecom & Signal Processing 

40-174 

Flip-Flop 

40LM08 

Power Management Devices 

44LM02 

Telecom & Signal Processing 

40-175 

Flip-Flop 

40LMY02 

Miscellaneous Linear 

44LM03 

Telecom & Signal Processing 

40-194 

Shift Register 

4052B 

Multiplexers & Demultiplexers 

44LM05 

Telecom & Signal Processing 

40-194B 

Shift Register 

4073B 

AND Gate 

44MC00 

Telecom & Signal Processing 

40-195 

Shift Register 

41-16 

RAM 

44MC06 

Telecom & Signal Processing 

40-208 

RAM 

41-64 

RAM 

44MC08 

Telecom & Signal Processing 

40-208B 

RAM 

41-64E 

RAM 

44MC09 

Telecom & Signal Processing 

40-240 

Buffer/Line Driver 

41-68 

RAM 

44MC15 

Timer/PLL/VCO Device 

40-244 

Buffer/Line Driver 

41-94 

Shift Register 

44S231 

Telecom & Signal Processing 

40-373 

Latch 

41-221 

RAM 

44S232 

Telecom & Signal Processing 

40-374 

Flip-Flop 

41-254 

RAM 

44S233 

Telecom & Signal Processing 

40-583 

Adder 

41-256 

RAM 

44S234 

Telecom & Signal Processing 

40AT01 

Telecom & Signal Processing 

41-259 

RAM 

45-00 

Controller 

40H000 

NAND Gate 

41-264 

RAM 

45-000 

Buffer/Line Driver 

40H002 

NOR Gate 

41-416 

RAM 

45-001 

Display Driver 

40H004 

Inverter 

41-464 

RAM 

45-01 

Gate-Special 

40H008 

AND Gate 

41LH01 

Amplifier 

45-01A 

Gate-Special 

40H010 

NAND Gate 

41LH04 

Amplifier 

45-02 

Inverter 

40H011 

AND Gate 

41LM31 

Amplifier 

45-02B 

Buffer/Line Driver 

40H020 

NAND Gate 

41LM36 

Amplifier 

45-05 

RAM 

40H021 

AND Gate 

41RM36 

Amplifier 

45-06 

AND/OR/INV Gate 

40H027 

NOR Gate 

42LM02 

Amplifier 

45-06B 

AND Gate 

40H032 

OR Gate 

42LM50 

Amplifier 

45-08 

Latch 

40H042 

Buffer/Line Driver 

42LMY50 

Amplifier 

45-08B 

Latch 

40H051 

AND/OR/INV Gate 

42LMZ50 

Amplifier 

45-10 

Counter 

40H074 

Flip-Flop 

42M110 

Miscellaneous Linear 

45-10B 

Counter 

40H076 

Flip-Flop 

42MB04 

Miscellaneous Linear 

45-11 

Latch 

40H138 

Counter 

42MC100 

Telecom & Signal Processing 

45-1 IB 

Decoder/Demultiplexer 

40H139 

Counter 

42RM00 

Telecom & Signal Processing 

45-12 

Data Selector/Mux 

40H151 

Data Selector/Mux 

42TC04 

Telecom & Signal Processing 

45-13 

Latch 

40H153 

Data Selector/Mux 

42TC05 

Telecom & Signal Processing 

45-13B 

Display Driver 

40H155 

Counter 

42TL01 

Controller 

45-14 

Counter 

40H157 

Data Selector/Mux 

43-16 

Level Converter/Translator 

45-14B 

Decoder/Demultiplexer 

40H158 

Data Selector/Mux 

43-32 

RAM 

45-15 

Counter 

40H160 

Counter 

43-32D 

RAM 

45-15B 

Decoder/Demultiplexer 

40H161 

Counter 

43LM27 

Telecom & Signal Processing 

45-16 

Counter 

40H162 

Counter 

44-02 

NOR Gate 

45-16B 

Counter 
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CATEGORY 

45-17 

Shift Register 

45-98 

Latch 

50LM80 

Telecom & Signal Processing 

45-18 

Counter 

45-99 

Latch 

50LM81 

Telecom & Signal Processing 

45-18B 

Counter 

45-100 

Miscellaneous Digital 

50LM88 

Telecom & Signal Processing 

45-19 

Data Selector/Mux 

45-101 

RAM 

50LM91 

Telecom & Signal Processing 

45-20 

Counter 

45-106 

Timer/PLL/VCO Device 

50LM98 

Telecom & Signal Processing 

45-21 

Frequency Divider 

45-145 

Timer/PLL/VCO Device 

50LM982 

Telecom & Signal Processing 

45-22 

Counter 

45-146 

Timer/PLL/VCO Device 

50LMY30 

Miscellaneous Linear 

45-22B 

Counter 

45-151 

Timer/PLL/VCO Device 

50LMY87 

Telecom & Signal Processing 

45-24 

ROM 

45-152 

Timer/PLL/VCO Device 

50LMY99 

Telecom & Signal Processing 

45-026 

Miscellaneous Digital 

45-155 

Timer/PLL/VCO Device 

50LMZ99 

Telecom & Signal Processing 

45-26 

Counter 

45-156 

Timer/PLL/VCO Device 

50SA40 

Telecom & Signal Processing 

45-027 

Miscellaneous Digital 

45.47B 

Display Driver 

51ED664 

RAM 

45-27 

Frequency Divider 

45.85B 

Comparator 

51HA47 

Amplifier 

45-27B 

Frequency Divider 

45C415 

Telecom & Signal Processing 

51HA60 

Amplifier 

45-028 

Miscellaneous Digital 

45C433 

Telecom & Signal Processing 

51HA70 

Amplifier 

45-28 

Multivibrator 

45L41B 

Timer/PLL/VCO Device 

51HA90 

Amplifier 

45-28B 

Multivibrator 

45LM10 

Telecom & Signal Processing 

51HAY35 

Amplifier 

45-29 

Data Selector/Mux 

45LM28 

Timer/PLL/VCO Device 

51HAZ35 

Amplifier 

45-30 

Gate-Special 

45LM36 

Timer/PLL/VCO Device 

51LM06 

Shift Register 

45-30B 

Gate-Special 

45LM36B 

Timer/PLL/VCO Device 

51LM20 

Telecom & Signal Processing 

45-31 

Parity Generators & Checkers 

45LM44 

Telecom & Signal Processing 

51LM25 

Telecom & Signal Processing 

45-32 

Priority Encoder 

45LM74 

Miscellaneous Linear 

51LM70 

Telecom & Signal Processing 

45-34 

Counter 

45LM75 

Miscellaneous Linear 

51LM73 

Telecom & Signal Processing 

45-34B 

Counter 

45LM145 

Telecom & Signal Processing 

51LM90 

Amplifier 

45-37 

RAM 

45LM450 

Telecom & Signal Processing 

51LMW16 

Telecom & Signal Processing 

45-38 

Multivibrator 

45MC157 

Timer/PLL/VCO Device 

51LMY16 

Telecom & Signal Processing 

45-39 

Multiplexers & Demultiplexers 

45MC158 

Timer/PLL/VCO Device 

51LMZ16 

Telecom & Signal Processing 

45-41 

Timer/PLL/VCO Device 

45MC159 

Timer/PLL/VCO Device 

51M09 

Amplifier 

45-41B 

Multivibrator 

45MC402 

Telecom & Signal Processing 

51M72 

Miscellaneous Linear 

45-43 

Latch 

45MC409 

Telecom & Signal Processing 

51M 77 

Amplifier 

45-43B 

Display Driver 

45MC415 

Telecom & Signal Processing 

51M201 

Comparator 

45-44 

Latch 

45MC418 

Telecom & Signal Processing 

51M207 

Miscellaneous Linear 

45-44B 

Display Driver 

45MC419 

Telecom & Signal Processing 

51M660 

Controller 

45-47 

Counter 

45MC429 

Telecom & Signal Processing 

51M712 

Miscellaneous Linear 

45-49 

Successive Approximation 

45MC432 

Telecom & Signal Processing 

51M714 

Controller 

I 

Register 

47-02 

Miscellaneous Digital 

51M723 

Timer/PLL/VCO Device 

45-51 

Multiplexers & Demultiplexers 

47-16 

RAM 

51M724 

Miscellaneous Linear 

45-52 

RAM 

47-20 

RAM 

51M728 

Miscellaneous Linear 

45-53 

Counter 

47-23 

Latch 

51M802 

Amplifier 

45-53B 

Counter 

47-23B 

Latch 

51M843 

Timer/PLL/VCO Device 

45-54 

Multiplier 

47-24 

Latch 

51M849 

Timer/PLL/VCO Device 

45-54B 

Multiplier 

47-24B 

Latch 

51M970 

Miscellaneous Linear 

45-55 

Counter 

47-25 

RAM 

52-80 

RAM 

45-55B 

Decoder/Demultiplexer 

47-27 

Counter 

52-90 

RAM 

45-56 

Counter 

47-27B 

Counter 

52-95 

RAM 

45-57 

Shift Register 

47-37 

Counter 

52-95N 

RAM 

45-58 

Counter 

47-37B 

Counter 

52-98 

RAM 

45-58B 

Display Driver 

47-51 

Frequency Divider 

52M22 

Shift Register 

45-59 

Successive Approximation 

47-53 

Counter 

52M32 

Miscellaneous Linear 

i 

1 

Register 

47LM39 

Amplifier 

52M41 

Shift Register 

45-60 

Adder 

47LM52 

Controller 

52NEY05 

Amplifier 

45-60B 

Adder 

47LM61 

Amplifier 

52NEZ05 

Amplifier 

45-61 

Miscellaneous Digital 

48-08 

RAM 

53LM13 

Telecom & Signal Processing 

45-62 

Shift Register 

48-16 

RAM 

53LM14 

Telecom & Signal Processing 

45-64 

RAM 

48-64 

RAM 

53LM19 

Telecom & Signal Processing 

45-66 

Timer/PLL/VCO Device 

49LM00 

Miscellaneous Linear 

53LM75 

Telecom & Signal Processing 

45-69 

Counter 

49LMY05 

Miscellaneous Linear 

53LM80 

Telecom & Signal Processing 

45-70 

OR Gate 

49LMZ05 

Miscellaneous Linear 

53LM94 

Telecom & Signal Processing 

45-71 

AND Gate 

49TL02 

Miscellaneous Linear 

53LM125 

Telecom & Signal Processing 

45-72 

NAND/NOR Gate 

50-60W 

AND Gate 

53LM143 

Telecom & Signal Processing 

45-80 

Register-Special 

50CO26 

Frequency Divider 

53MK16 

Telecom & Signal Processing 

45-80B 

RAM 

50HA33 

Amplifier 

53MK20 

Telecom & Signal Processing 

45-83 

Schmitt Trigger 

50HAX02 

Amplifier 

53MK26 

Telecom & Signal Processing 

45-83B 

Schmitt Trigger 

50HAY02 

Amplifier 

53MK56 

Telecom & Signal Processing 

45-85 

Comparator 

50HAZ02 

Amplifier 

53MK71 

Telecom & Signal Processing 

45-85B 

Comparator 

50LA23 

Controller 

53MK72 

Telecom & Signal Processing 

45-97 

Latch 

__1 

50LM20 

Telecom & Signal Processing 

53MK76 

Telecom & Signal Processing 
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2. FUNCTIONAL EQUIVALENCE/CATEGORY INDEX 


FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

54-00 

NAND Gate 

54-80W 

Adder 

54-162 

Counter 

54-452 

Counter 

54-81 

Memory-Special 

54-163 

Counter 

54-00W 

Gate-Special 

54-82 

Adder 

54-164 

Miscellaneous Digital 

54-01 

NAND Gate 

54-82W 

Adder 

54-165 

Shift Register 

54-01W 

Gate-Special 

54-83 

Adder 

54-166 

Shift Register 

54-02 

NOR Gate 

54-84 

Memory-Special 

54-166W 

Shift Register 

54-02W 

Gate-Special 

54-85 

Comparator 

54-167 

Multiplier 

54-04 

Inverter 

54-85W 

Comparator 

54-170 

Memory-Special 

54-05 

Inverter 

54-86 

EX-OR Gate 

54-173 

Shift Register 

54-05W 

Buffer/Line Driver 

54-86W 

EX-OR Gate 

54-173W 

Shift Register 

54-07 

Buffer/Line Driver 

54-88 

ROM 

54-174 

Flip-Flop 

54-07W 

Buffer/Line Driver 

54-89 

RAM 

54-175 

Flip-Flop 

54-10 

NAND Gate 

54-90 

Counter 

54-175W 

Shift Register 

54-12 

NAND Gate 

54-90W 

Counter 

54-176 

Counter 

54-12W 

Gate-Special 

54-91 

Shift Register 

54-177 

Counter 

54-13 

Schmitt Trigger 

54-91W 

Shift Register 

54-178 

Shift Register 

54-1 wi A 

vjiaic-opeCiai 
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54-18 

NAND Gate 

54-93T 

Counter 

54-180 

Parity Generators & Checkers 

54-20 

NAND Gate 

54-94 

Shift Register 

54-181 

Arithmetic Logic Unit 

54-20W 

Gate-Special 

54-94W 

Shift Register 

54-182 

Look-Ahead Carry Generators 

54-22 

NAND Gate 

54-95 

Shift Register 

54-184 

Code Converter 

54-22W 

Gate-Special 

54-95W 

Shift Register 

54-185 

Code Converter 

54-23 

NOR Gate 

54-96 

Shift Register 

54-188 

ROM 

54-23W 

Gate-Special 

54-96W 

Shift Register 

54-190 

Counter 

54-25 

NOR Gate 

54-97 

Multiplier 

54-191 

Counter 

54-25W 

Gate-Special 

54-100 

Latch 

54-191W 

Counter 

54-27 

NOR Gate 

54-100W 

Latch 

54-192 

Counter 

54-27W 

Gate-Special 

54-104 

Flip-Flop 

54-193 

Counter 

54-29 

NOR Gate 

54-104W 

Flip-Flop 

54-194 

Shift Register 

54-30 

NAND Gate 

54-105 

Flip-Flop 

54-195W 

Shift Register 

54-30W 

Gate-Special 

54-105W 

Flip-Flop 

54-196 

Counter 

54-32 

OR Gate 

54-107 

Flip-Flop 

54-198 

Shift Register 

54-32W 

Gate-Special 

54-107F 

Flip-Flop 

54-199 

Shift Register 

54-33 

Buffer/Line Driver 

54-109 

Flip-Flop 

54-221 

Multivibrator 

54-33W 

Gate-Speciai 

54-109W 

Fiip-Fiop 

54-229 

Duai-Port Memory 

54-40 

Buffer/Line Driver 

54-110 

Flip-Flop 

54-232 

Dual-Port Memory 

54-41 

Counter 

54-110W 

Flip-Flop 

54-233 

Dual-Port Memory 

54-41W 

Decoder/Demultiplexer 

54-111 

Flip-Flop 

54-246 

Counter 

54-44 

Counter 

54-111W 

Flip-Flop 

54-248 

Counter 

54-44W 

Decoder/Demultiplexer 

54-116 

Latch 

54-259 

Latch 

54-45 

Counter 

54-116W 

Latch 

54-259N 

Latch 

54-45W 

Decoder/Demultiplexer 

54-120 

Buffer/Line Driver 

54-259W 

Latch 

54-46 

Counter 

54-121 

Multivibrator 

54-265 

Miscellaneous Digital 

54-46W 

Display Driver 

54-122 

Multivibrator 

54-265W 

Decoder/Demultiplexer 

54-48 

Counter 

54-123 

Multivibrator 

54-269 

Counter 

54-48W 

Display Driver 

54-125 

Buffer/Line Driver 

54-273 

Flip-Flop 

54-50 

AND/OR/INV Gate 

54-126 

Buffer/Line Driver 

54-273W 

Flip-Flop 

54-51 

AN D/OR/I NV Gate 

54-130 

NAND Gate 

54-278 

Register-Special 

54-53 

AND/OR/INV Gate 

54-131 

NAND Gate 

54-279 

Latch 

54-53W 

AND Gate 

54-136 

EX-OR Gate 

54-279W 

Latch 

54-54 

AND/OR/INV Gate 

54-136W 

EX-OR Gate 

54-283 

Adder 

54-54W 

AND Gate 

54-141 

Counter 

54-284 

Multiplier 

54-57 

AND/OR/INV Gate 

54-141W 

Decoder/Demultiplexer 

54-285 

Multiplier 

54-59 

AND/OR/INV Gate 

54-143 

Counter 

54-289 

RAM 

54-60 

Expander Gate 

54-146 

Counter 

54-290 

Counter 

54-66 

AND/OR/INV Gate 

54-147 

Encoder/Decoder 

54-290W 

Counter 

54-70 

Flip-Flop 

54-148 

Encoder/Decoder 

54-293 

Counter 

54-70W 

Flip-Flop 

54-150 

Data Selector/Mux 

54-293W 

Gate-Special 

54-73 

Flip-Flop 

54-151 

Data Selector/Mux 

54-295 

Shift Register 

54-73W 

Flip-Flop 

54-152 

Data Selector/Mux 

54-298 

Multiplexers & Demultiplexers 

54-74 

Flip-Flop 

54-153 

Data Selector/Mux 

54-365 

Buffer/Line Driver 

54-74W 

Flip-Flop 

54-154 

Counter 

54-365W 

Buffer/Line Driver 

54-75 

Latch 

54-154W 

Decoder/Demultiplexer 

54-366 

Buffer/Line Driver 

54-75W 

Latch 

54-159 

Counter 

54-366W 

Buffer/Line Driver 

54-77 

Latch 

54-160 

Counter 

54-367 

Buffer/Line Driver 

54-77W 

Latch 

54-160W 

Counter 

54-367W 

Buffer/Line Driver 

54-80 

Adder 

54-161 

Counter 

54-368 

Buffer/Line Driver 
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2. FUNCTIONAL EQUIVALENCE/CATEGORY INDEX 


FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

54-368W 

Buffer/Line Driver 

54F521 

Comparator 

54LS21 

AND Gate 

54-373 

Latch 

54F537 

Counter 

54LS21W 

AND Gate 

54-376 

Flip-Flop 

54F538 

Counter 

54LS24 

Schmitt Trigger 

54-376W 

Flip-Flop 

54F539 

Counter 

54LS31 

Frequency Divider 

54-390 

Counter 

54F543 

Bus/Line Transceiver 

54LS42 

Counter 

54-390W 

Counter 

54F544 

Bus/Line Transceiver 

54LS42W 

Decoder/Demultiplexer 

54-393 

Counter 

54F547 

Counter 

54LS43 

Bus/Line Transceiver 

54-406 

Counter 

54F548 

Counter 

54LS49 

Counter 

54-408 

Parity Generators & Checkers 

54F550 

Bus/Line Transceiver 

54LS49W 

Display Driver 

54-408W 

Parity Generators & Checkers 

54F551 

Bus/Line Transceiver 

54LS51 

AND/OR/INV Gate 

54-450 

Counter 

54F552 

Bus/Line Transceiver 

54LS51W 

AND Gate 

54-451 

Counter 

54F655 

Buffer/Line Driver 

54LS54 

AND/OR/INV Gate 

54-453 

Counter 

54F656 

Buffer/Line Driver 

54LS54W 

AND Gate 

54-468 

Level Converter/Translator 

54F657 

Buffer/Line Driver 

54LS55 

AND/OR/INV Gate 

54-490 

Counter 

54F827 

Buffer/Line Driver 

54LS55W 

AND Gate 

54-490W 

Counter 

54F828 

Buffer/Line Driver 

54LS76 

Flip-Flop 

54-521 

Comparator 

54H11 

AND Gate 

54LS76W 

Flip-Flop 

54-534 

Register-Special 

54H11W 

AND Gate 

54LS93 

Counter 

54-565 

AND/OR/INV Gate 

54H15 

AND Gate 

54LS95T 

Shift Register 

54-569 

Counter 

54H20 

NAND Gate 

54LS107 

Flip-Flop 

54-870 

RAM 

54H21 

AND Gate 

54LS107W 

Flip-Flop 

54-937 

Latch 

54H21W 

AND Gate 

54LSI24 

Timer/PLL/VCO Device 

54-963 

Shift Register 

54H22 

AND Gate 

54LS137 

Latch 

54-964 

Shift Register 

54H22W 

AND Gate 

54LS163 

Counter 

54-1804 

Buffer/Line Driver 

54H28 

Buffer/Line Driver 

54LS171 

Flip-Flop 

54-1805 

Buffer/Line Driver 

54H29 

Buffer/Line Driver 

54LS210 

Buffer/Line Driver 

54-1808 

Buffer/Line Driver 

54H52 

AND/OR Gate 

54LS219 

RAM 

54-1832 

Buffer/Line Driver 

54H53 

AND/OR/INV Gate 

54LS240 

Buffer/Line Driver 

54AC793 

Latch 

54H53W 

AND Gate 

54LS241 

Buffer/Line Driver 

54ALS560 

Counter 

54H54 

AND/OR/INV Gate 

54LS242 

Bus/Line Transceiver 

54ALS561 

Counter 

54H54W 

AND Gate 

54LS244 

Buffer/Line Driver 

54ALS575 

Flip-Flop 

54H55 

AND/OR/INV Gate 

54LS245 

Bus/Line Transceiver 

54ALS577 

Flip-Flop 

54H55W 

AND Gate 

54LS245W 

Bus/Line Transceiver 

54ALS616 

Error Detection & Correction 

54H61 

Expander Gate 

54LS256 

Latch 

54ALS632 

Error Detection & Correction 

54H62 

Expander Gate 

54LS256W 

Latch 

54ALS634 

Error Detection & Correction 

54H71 

Flip-Flop 

54LS261 

Multiplier 

54ALS666 

Latch 

54H71W 

Flip-Flop 

54LS266 

EX-NOR Gate 

54ALS667 

Latch 

54H78 

Flip-Flop 

54LS266N 

AND Gate 

54ALS841 

Latch 

54H78W 

Flip-Flop 

54LS273 

Flip-Flop 

54ALS842 

Latch 

54H87 

Miscellaneous Digital 

54LS273W 

Flip-Flop 

54ALS843 

Latch 

54H89W 

AND Gate 

54LS292 

Counter 

54ALS844 

Latch 

54H103 

Flip-Flop 

54LS294 

Counter 

54ALS845 

Latch 

54H116 

Latch 

54LS295 

Shift Register 

54ALS990 

Latch 

54H118 

Flip-Flop 

54LS297 

Miscellaneous Digital 

54ALS991 

Latch 

54H183 

Adder 

54LS299 

Shift Register 

54ALS992 

Latch 

54H183W 

Adder 

54LS302 

ROM 

54ALS993 

Latch 

54L51 

AND/OR/INV Gate 

54LS310 

Buffer/Line Driver 

54ALS994 

Latch 

54L51T 

AND Gate 

54LS319 

RAM 

54ALS995 

Latch 

54L54 

AND/OR/INV Gate 

54LS320 

Buffer/Line Driver 

54ALS29806 

Comparator 

54L54T 

Gate-Special 

54LS321 

Buffer/Line Driver 

54ALS29809 

Comparator 

54L55 

AND/OR/INV Gate 

54LS322 

Shift Register 

54AS580 

Latch 

54L55T 

Gate-Special 

54LS323 

Shift Register 

54AS802 

Buffer/Line Driver 

54L71 

Flip-Flop 

54LS324 

Timer/PLL/VCO Device 

54AS804 

Buffer/Line Driver 

54L78 

Flip-Flop 

54LS325 

Timer/PLL/VCO Device 

54AS804W 

Buffer/Line Driver 

54L78T 

Flip-Flop 

54LS326 

Timer/PLL/VCO Device 

54AS805 

Buffer/Line Driver 

54L85 

Comparator 

54LS327 

Timer/PLL/VCO Device 

54AS805W 

Buffer/Line Driver 

54L85W 

Comparator 

54LS348 

Encoder/Decoder 

54AS832 

Buffer/Line Driver 

54L86 

EX-OR Gate 

54LS363 

Latch 

54AS832W 

Buffer/Line Driver 

54L86T 

EX-OR Gate 

54LS363W 

Latch 

54AS846 

Latch 

54L93 

Counter 

54LS364 

Flip-Flop 

54AS866 

Comparator 

54L93T 

Counter 

54LS374 

Flip-Flop 

54C901 

Level Converter/Translator 

54L95 

Shift Register 

54LS374W 

Flip-Flop 

54C902 

Level Converter/Translator 

54L98 

Register-Special 

54LS375 

Latch 

54C907 

Buffer/Line Driver 

54L99 

Shift Register 

54LS375W 

Latch 

54C930 

RAM 

54LS01 

NAND Gate 

54LS377 

Flip-Flop 

54CA22 

Amplifier 

54LS01W 

AND Gate 

54LS377W 

Flip-Flop 

54F505 

A/D Converter 

54LS19 

i 

Schmitt Trigger 

54LS378 

Flip-Flop 
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FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

54LS378W 

Flip-Flop 

54M516 

Miscellaneous Linear 

54S172 4 

Memory-Special 

54LS379 

Flip-Flop 

54M529 

Miscellaneous Linear 

54S189 

RAM 

54LS379W 

Shift Register 

54M532 

Miscellaneous Linear 

54S200 

RAM 

54LS380 

Shift Register 

54M533 

Miscellaneous Linear 

54S209 

RAM 

54LS381 

Arithmetic Logic Unit 

54M537 

Miscellaneous Linear 

54S210 

Buffer/Line Driver 

54LS382 

Arithmetic Logic Unit 

54M538 

Miscellaneous Linear 

54S214 

RAM 

54LS384 

Multiplier 

54M539 

Miscellaneous Linear 

54S226 

Bus/Line Transceiver 

54LS385 

Adder 

54M540 

Miscellaneous Linear 

54S240 

Buffer/Line Driver 

54LS386 

OR Gate 

54M541 

Miscellaneous Linear 

54S260 

NOR Gate 

54LS386W 

EX-OR Gate 

54M543 

Miscellaneous Linear 

54S260W 

Gate-Special 

54LS388 

Shift Register 

54M545 

Miscellaneous Linear 

54S270 

ROM 

54LS395 

Shift Register 

54M546 

Miscellaneous Linear 

54S280 

Parity Generators & Checkers 

54LS395W 

Shift Register 

54M547 

Miscellaneous Linear 

54S280W 

Parity Generators & Checkers 

54LS396 

Register-Special 

54M548 

Miscellaneous Linear 

54S281 

Accumulator 

54LS396W 

Shift Register 

54M549 

Miscellaneous Linear 

54S287 

ROM 

54LS398 

Multiplexers & Demultiplexers 

54M560 

Miscellaneous Linear 

54S288 

ROM 

54LS399 

Multiplexers & Demultiplexers 

54M562 

Miscellaneous Linear 

54S289 

RAM 

CAt r>or>n\»/ 
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Miscellaneous Linear 

54S295 

Shift Register 

54LS479 

ROM 

54M566 

Miscellaneous Linear 

54S299 

Shift Register 

54LS491 

Comparator 

54M567 

Miscellaneous Linear 

54S300 

RAM 

54LS533 

Latch 

54M568 

Miscellaneous Linear 

54S301 

RAM 

54LS533W 

Latch 

54M569 

Miscellaneous Linear 

54S314 

RAM 

54LS534 

Flip-Flop 

54M571 

Miscellaneous Linear 

54S350 

Shift Register 

54LS534W 

Flip-Flop 

54MF60 

Miscellaneous Linear 

54S370 

ROM 

54LS540 

Buffer/Line Driver 

54S00 

NAND Gate 

54S374 

Flip-Flop 

54LS540W 

Buffer/Line Driver 

54S00W 

Gate-Special 

54S387 

ROM 

54LS541 

Buffer/Line Driver 

54S02 

NOR Gate 

54S412 

Latch 

54LS541W 

Buffer/Line Driver 

54S02W 

Gate-Special 

54S470 

ROM 

54LS563 

Latch 

54S03 

NAND Gate 

54S472 

ROM 

54LS563W 

Latch 

54S03W 

Gate-Special 

54S473 

ROM 

54LS564 

Flip-Flop 

54S04 

Inverter 

54S474 

ROM 

54LS564W 

Flip-Flop 

54S05 

Inverter 

54S475 

ROM 

54LS568 

Counter 

54S05W 

Multivibrator 

54S478 

ROM 

54LS568W 

Counter 

54S08 

AND Gate 

54S557 

Multiplier 

54LS573 

Latch 

54S08W 

AND Gate 

54S558 

Multiplier 

54LS573W 

Latch 

54S09 

AND Gate 

54S570 

ROM 

54LS574 

Flip-Flop 

54S09W 

AND Gate 

54S571 

ROM 

54LS574W 

Flip-Flop 

54S10 

NAND Gate 

54S572 

ROM 

54LS590 

Counter 

54S10W 

Gate-Special 

54S572W 

ROM 

54LS591 

Counter 

54S11 

AND Gate 

54S573 

ROM 

54LS592 

Counter 

54S11W 

AND Gate 

54TA58 

Amplifier 

54LS593 

Counter 

54S30 

NAND Gate 

55 H 536 

Telecom & Signal Processing 

54LS620 

Bus/Line Transceiver 

54S30W 

Gate-Special 

55HC02 

Telecom & Signal Processing 

54LS621 

Bus/Line Transceiver 

54S40 

Gate-Special 

55HC04 

Telecom & Signal Processing 

54LS622 

Bus/Line Transceiver 

54S51 

AND/OR/INV Gate 

55HC08 

Telecom & Signal Processing 

54LS623 

Bus/Line Transceiver 

54S51W 

AND Gate 

55HC21 

Telecom & Signal Processing 

54LS624 

Multivibrator 

54S64 

AND/OR/INV Gate 

55HC52 

Telecom & Signal Processing 

54LS625 

Multivibrator 

54S65 

AND/OR/INV Gate 

55HC53 

Telecom & Signal Processing 

54LS626 

Multivibrator 

54S65W 

AND Gate 

55HC57 

Telecom & Signal Processing 

54LS627 

Multivibrator 

54S74 

Flip-Flop 

55LA24 

Controller 

54LS628 

Multivibrator 

54S74W 

Flip-Flop 

55LA36 

Controller 

54LS629 

Multivibrator 

54S112 

Flip-Flop 

55LA37 

Controller 

54LS640 

Bus/Line Transceiver 

54S112W 

Flip-Flop 

55LA50 

Controller 

54LS641 

Bus/Line Transceiver 

54S113 

Flip-Flop 

55LM11 

Controller 

54LS642 

Bus/Line Transceiver 

54S113W 

Flip-Flop 

55LM21 

Controller 

54LS643 

Bus/Line Transceiver 

54S114 

Flip-Flop 

55LM22 

Controller 

54LS644 

Bus/Line Transceiver 

54S114W 

Flip-Flop 

55LM33 

Amplifier 

54LS645 

Bus/Line Transceiver 

54S133 

NAND Gate 

55LM34 

Amplifier 

54LS670 

Memory-Special 

54S133W 

Gate-Special 

55LM39 

Amplifier 

54LS670W 

RAM 

54S134 

NAND Gate 

55LMY16 

Telecom & Signal Processing 

54LS673 

Shift Register 

54S134W 

Gate-Special 

55LMY20 

Miscellaneous Linear 

54LS674 

Shift Register 

54S135 

EX-OR/NOR Gate 

55LMZ16 

Telecom & Signal Processing 

54LS679 

Comparator 

54S138 

Counter 

55LMZ20 

Miscellaneous Linear 

54LS680 

Comparator 

54S138W 

Decoder/Demultiplexer 

55NE32 

Amplifier 

54LS688 

Comparator 

54S139 

Counter 

55NE92 

Amplifier 

54LS689 

Comparator 

54S139W 

Decoder/Demultiplexer 

55NP64 

Miscellaneous Linear 

54M512 

Miscellaneous Linear 

54S168 

Counter 

55SEZ34 

Amplifier 

54M514 

Miscellaneous Linear 

54S168W 

Counter 

56AM37 

Telecom & Signal Processing 

54M515 

Miscellaneous Linear 

54S169 

Counter 

56L31 

Miscellaneous Linear 
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2. FUNCTIONAL EQUIVALENCE/CATEGORY INDEX 


FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

56LM00 

Telecom & Signal Processing 

62BA39 

Controller 

72MP46 

Telecom & Signal Processing 

56LM01 

Telecom & Signal Processing 

62LM08 

Controller 

72MP47 

Telecom & Signal Processing 

56LM02 

Telecom & Signal Processing 

62LM09 

Controller 

72MPX47 

Telecom & Signal Processing 

56LM04 

Telecom & Signal Processing 

62LM24 

Telecom & Signal Processing 

72SI37 

Power Management Devices 

56LM05 

Telecom & Signal Processing 

62LM34 

Telecom & Signal Processing 

72SI61 

Miscellaneous Linear 

56LM06 

Telecom & Signal Processing 

62M064 

Miscellaneous Linear 

72SI64 

Miscellaneous Linear 

56LM09 

Telecom & Signal Processing 

62M074 

Miscellaneous Linear 

72TA45 

Controller 

56LM14 

Telecom & Signal Processing 

62M103 

Miscellaneous Linear 

72TA47 

Controller 

56LM20 

Telecom & Signal Processing 

62M105 

Miscellaneous Linear 

72TA48 

Controller 

56LM21 

Telecom & Signal Processing 

62M107 

Miscellaneous Linear 

72TA56 

Amplifier 

56LM22 

Telecom & Signal Processing 

62M301 

Miscellaneous Linear 

72TA57 

Controller 

56LM30 

Telecom & Signal Processing 

62M502 

Miscellaneous Linear 

72TA60 

Controller 

56LM32 

Miscellaneous Linear 

62M503 

Miscellaneous Linear 

72TA61 

Controller 

56LM33 

Telecom & Signal Processing 

62M505 

Miscellaneous Linear 

72TA62 

Miscellaneous Linear 

56LM50 

Telecom & Signal Processing 

62M507 

Miscellaneous Linear 

73LM51 

Amplifier 

56LM60 

Telecom & Signal Processing 

62M703 

Miscellaneous Linear 

73LM54 

Controller 

56LMX30 

Telecom & Signal Processing 

63LA21 

Power Management Devices 

73LM92 

Controller 

56LMY30 

Telecom & Signal Processing 

63LM10 

Amplifier 

74C946 

Display Driver 

56LMZ05 

Telecom & Signal Processing 

63LM39 

Amplifier 

74-00 

NAND Gate 

56LMZ30 

Telecom & Signal Processing 

63TD03 

Controller 

74-OON 

Gate-Special 

56RF11 

Telecom & Signal Processing 

64-16 

RAM 

74-01 

NAND Gate 

56RF12 

Telecom & Signal Processing 

64BA10 

Controller 

74-01N 

Gate-Special 

56RF14 

Telecom & Signal Processing 

64LS645 

Bus/Line Transceiver 

74-02 

NOR Gate 

56RF51 

Telecom & Signal Processing 

65AN00 

Amplifier 

74-02N 

Gate-Special 

56RM35 

Telecom & Signal Processing 

65AN30 

Power Management Devices 

74-03 

NAND Gate 

56RM36 

Telecom & Signal Processing 

65AN31 

Power Management Devices 

74-03N 

Gate-Special 

56RM37 

Telecom & Signal Processing 

65AN35 

Power Management Devices 

74-04 

Inverter 

56RM38 

Telecom & Signal Processing 

65AN36 

Power Management Devices 

74-05 

Inverter 

56TC00 

Power Management Devices 

65AN40 

Power Management Devices 

74-05N 

Multivibrator 

56XR40 

Telecom & Signal Processing 

65AN41 

Power Management Devices 

74-07 

Buffer/Line Driver 

56XR50 

Telecom & Signal Processing 

65AN57 

Amplifier 

74-08 

AND Gate 

56XR70 

Telecom & Signal Processing 

65AN73 

Amplifier 

74-08N 

AND Gate 

56XR80 

Telecom & Signal Processing 

65AN83 

Amplifier 

74-09 

AND Gate 

56XR81 

Telecom & Signal Processing 

65AN93 

Amplifier 

74-09N 

AND Gate 

57LM00 

Telecom & Signal Processing 

65FK2 

ROM 

74-10 

NAND Gate 

57LM01 

Miscellaneous Linear 

65FR1 

ROM 

74-ION 

Gate-Special 

57LM02 

Miscellaneous Linear 

65LM20 

Telecom & Signal Processing 

74-11 

AND Gate 

57LM10 

Miscellaneous Linear 

65LM51 

Amplifier 

74-12 

NAND Gate 

57LM42 

Miscellaneous Linear 

65NJ06 

Miscellaneous Linear 

74-12N 

Gate-Special 

57LM43 

Miscellaneous Linear 

65NJ07 

Miscellaneous Linear 

74-12-P 

Gate-Special 

57LM53 

Miscellaneous Linear 

65PD64 

Miscellaneous Linear 

74-13 

Schmitt Trigger 

57LM55 

Miscellaneous Linear 

66-64 

RAM 

74-13N 

Gate-Special 

57LM56 

Miscellaneous Linear 

66-65 

RAM 

74-14 

Schmitt Trigger 

57LM58 

Miscellaneous Linear 

66LM85 

Miscellaneous Linear 

74-15 

AND Gate 

57LM60 

Miscellaneous Linear 

66LMY85 

Miscellaneous Linear 

74-20 

NAND Gate 

58M479 

Timer/PLL/VCO Device 

66LMZ85 

Miscellaneous Linear 

74-20N 

Gate-Special 

58MS16 

Controller 

66PS20 

Telecom & Signal Processing 

74-21 

AND Gate 

58MS20 

Controller 

68-768 

ROM 

74-21N 

AND Gate 

58SP00 

Controller 

68.34 

RAM 

74-22 

NAND Gate 

59OE02 

Telecom & Signal Processing 

68MC18 

RAM 

74-22N 

Gate-Special 

59R10 

Telecom & Signal Processing 

68MC60 

Telecom & Signal Processing 

74-23 

NOR Gate 

59SI01 

Miscellaneous Linear 

68MC68 

RAM 

74-23N 

Gate-Special 

59SI02 

Miscellaneous Linear 

69LM10 

Telecom & Signal Processing 

74-25 

NOR Gate 

59XR92 

Telecom & Signal Processing 

69LM12 

Telecom & Signal Processing 

74-25N 

Gate-Special 

60LM02 

Telecom & Signal Processing 

69LM17 

Telecom & Signal Processing 

74-27 

NOR Gate 

60LMX01 

Miscellaneous Linear 

69LM26 

Telecom & Signal Processing 

74-27N 

Gate-Special 

60LMY01 

Miscellaneous Linear 

70-08N 

AND Gate 

74-29 

NOR Gate 

60LMY20 

Amplifier 

70-27 

RAM 

74-30 

NAND Gate 

60LMZ01 

Telecom & Signal Processing 

70IC38 

Controller 

74-30N 

Gate-Special 

60M133 

Telecom & Signal Processing 

70IC50 

Controller 

74-30P 

Gate-Multifunction 

60M134 

Telecom & Signal Processing 

70IC51 

Controller 

74-32 

OR Gate 

61LM09 

Controller 

70XR00 

Amplifier 

74-32N 

Gate-Multifunction 

61LM10 

Amplifier 

71LM15 

Miscellaneous Linear 

74-33 

Buffer/Line Driver 

61LM72 

Telecom & Signal Processing 

72IC09 

Timer/PLL/VCO Device 

74-33N 

Gate-Multifunction 

61LM73 

Telecom & Signal Processing 

72IC13 

Timer/PLL/VCO Device 

74-36 

NOR Gate 

62-50 

ROM 

72LM06 

Telecom & Signal Processing 

74-41 

Counter 

62BA00 

Controller 

72LM10 

Timer/PLL/VCO Device 

74-41N 

Decoder/Demultiplexer 

62BA18 

Miscellaneous Linear 

72LM63 

Controller 

74-42 

Counter 

62BA29 

Miscellaneous Linear 

72MP24 

Telecom & Signal Processing 

74-42N 

Decoder/Demultiplexer 
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2. FUNCTIONAL EQUIVALENCE/CATEGORY INDEX 


FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

74-43 

Counter 

74-133 

NAND Gate 

74-229 

Dual-Port Memory 

74-43N 

Decoder/Demultiplexer 

74-136 

OR Gate 

74-232 

Dual-Port Memory 

74-44 

Counter 

74-142 

Counter 

74-233 

Dual-Port Memory 

74-44N 

Decoder/Demultiplexer 

74-143 

Counter 

74-237 

Counter 

74-45 

Counter 

74-147 

Encoder/Decoder 

74-245 

Bus/Line Transceiver 

74-45N 

Decoder/Demultiplexer 

74-148 

Encoder/Decoder 

74-246 

Counter 

74-46 

Counter 

74-152 

Data Selector/Mux 

74-246N 

Display Driver 

74-46N 

Decoder/Demultiplexer 

74-153 

Data Selector/Mux 

74-248 

Counter 

74-48 

Counter 

74-154 

Counter 

74-248N 

Display Driver 

74-48N 

Decoder/Demultiplexer 

74-155 

Counter 

74-259 

Latch 

74-50 

AND/OR/INV Gate 

74-155N 

Decoder/Demultiplexer 

74-259N 

Latch 

74-51 

AND/OR/INV Gate 

74-156 

Counter 

74-265 

Miscellaneous Digital 

74-53 

AND/OR/INV Gate 

74-156N 

Decoder/Demultiplexer 

74-265N 

Decoder/Demultiplexer 

74-59 

AND/OR/INV Gate 

74-157 

Decoder/Demultiplexer 

74-269 

Counter 

74-60 

Expander Gate 

74-158 

Data Selector/Mux 

74-273 

Flip-Flop 

74-70 

Flip-Flop 

74-159 

Counter 

74-273N 

Shift Register 

74-70N 

Flip-Flop 

74-160 

Counter 

74-274 

Flip-Flop 

-7 A -7 A 
/ *+“ 1 1 

Flip-Fiup 

/4-lbUN 

Counter 

74-276 

Flip-Flop 

74-73 

Flip-Flop 

74-161 

Counter 

74-276N 

Flip-Flop 

74-73N 

Flip-Flop 

74-162 

Counter 

74-278 

Register-Special 

74-74 

Flip-Flop 

74-162N 

Counter 

74-279 

Latch 

74-74N 

Flip-Flop 

74-163 

Counter 

74-279N 

Latch 

74-75 

Latch 

74-164 

Shift Register 

74-283 

Adder 

74-75N 

Latch 

74-164N 

Shift Register 

74-283N 

Adder 

74-76 

Flip-Flop 

74-165 

Shift Register 

74-284 

Multiplier 

74-76N 

Flip-Flop 

74-166 

Shift Register 

74-285 

Multiplier 

74-80 

Adder 

74-166N 

Shift Register 

74-289 

RAM 

74-80N 

Adder 

74-167 

Multiplier 

74-289N 

RAM 

74-81 

RAM 

74-170 

RAM 

74-290 

Counter 

74-82 

Adder 

74-172 

RAM 

74-290N 

Counter 

74-82N 

Adder 

74-173 

Shift Register 

74-293 

Counter 

74-83 

Adder 

74-173N 

Shift Register 

74-298 

Multiplexers & Demultiplexers 

74-84 

RAM 

74-174 

Latch 

74-348 

Encoder/Decoder 

74-85 

Comparator 

74-174N 

Shift Register 

74-351 

Encoder/Decoder 

74-85N 

Comparator 

74-175 

Flip-Flop 

i 74-365 

Buffer/Line Driver 

74-86 

OR Gate 

74-175N 

Flip-Flop 

74-366 

Buffer/Line Driver 

74-86N 

EX-OR Gate 

74-176 

Latch 

74-367 

Buffer/Line Driver 

74-88 

RAM 

74-176N 

Counter 

74-368 

Buffer/Line Driver 

74-89 

RAM 

74-177 

Counter 

74-368N 

Gate-Special 

74-90 

Counter 

74-178 

Shift Register 

74-374 

Flip-Flop 

74-90N 

Counter 

74-179 

Shift Register 

74-376 

Flip-Flop 

74-91 

Shift Register 

74-180 

Parity Generators & Checkers 

74-376N 

Shift Register 

74-91N 

Shift Register 

74-180N 

Parity Generators & Checkers 

74-387 

ROM 

74-92 

Counter 

74-181 

Arithmetic Logic Unit 

74-390 

Counter 

74-92N 

Counter 

74-181N 

Arithmetic Logic Unit 

74-390N 

Counter 

74-94 

Shift Register 

74-182 

Look-Ahead Carry Generators 

74-393 

Counter 

74-94N 

Shift Register 

74-182N 

Look-Ahead Carry Generators 

74-402 

Buffer/Line Driver 

74-95 

Shift Register 

74-184 

Code Converter 

74-406 

Counter 

74-95N 

Shift Register 

74-184N 

Code Converter 

74-408 

Parity Generators & Checkers 

74-96 

Shift Register 

74-185 

Code Converter 

74-408N 

Parity Generators & Checkers 

74-96N 

Shift Register 

74-185N 

Code Converter 

74-415 

Flip-Flop 

74-97 

Multiplier 

74-188 

ROM 

74-416 

Counter 

74-100 

Latch 

74-190 

Counter 

74-417 

Counter 

74-100N 

Latch 

74-191 

Counter 

74-418 

Counter 

74-104 

Flip-Flop 

74-192 

Counter 

74-419 

Counter 

! 74-105 

Flip-Flop 

74-192N 

Counter 

74-421 

Comparator 

74-107 

Flip-Flop 

74-193 

Counter 

74-422 

Comparator 

74-109 

Flip-Flop 

74-194 

Shift Register 

74-450 

Counter 

74-111 

Flip-Flop 

74-194N 

Shift Register 

74-451 

Counter 

74-116 

Latch 

74-195 

Shift Register 

74-452 

Counter 

74-118 

Latch 

74-195N 

Shift Register 

74-453 

Counter 

74-120 

Buffer/Line Driver 

74-196 

Counter 

74-454 

Counter 

74-121 

Multivibrator 

74-196N 

Counter 

74-455 

Counter 

74-122 

Multivibrator 

74-198 

Shift Register 

74-456 

Adder 

74-123 

Multivibrator 

74-198N 

Shift Register 

74-462 

Gate-Special 

74-125 

Buffer/Line Driver 

74-199 

Shift Register 

74-468 

Level Converter/Translator 

74-126 

Buffer/Line Driver 

74-199N 

Shift Register 

74-490 

Counter 

74-130 

Buffer/Line Driver 

74-221 

Multivibrator 

74-490N 

Counter 

74-131 

Buffer/Line Driver 

74-221N 

Multivibrator 

74-534 

Register-Special 
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2. FUNCTIONAL EQUIVALENCE/CATEGORY INDEX 


FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

74-547 

Counter 

74ALS991 

Latch 

74AS841N 

Flip-Flop 

74-548 

Counter 

74ALS992 

Latch 

74AS842 

Latch 

74-558 

Multiplier 

74ALS993 

Latch 

74AS842N 

Flip-Flop 

74-590 

Counter 

74ALS994 

Latch 

74AS843 

Latch 

74-592 

Counter 

74ALS995 

Latch 

74AS843N 

Flip-Flop 

74-593 

Counter 

74ALS996 

Latch 

74AS844 

Latch 

74-595 

Shift Register 

74ALS1000 

NAND Gate 

74AS844N 

Flip-Flop 

74-597 

Shift Register 

74ALS1002 

NOR Gate 

74AS845 

Latch 

74-598 

Shift Register 

74ALS1003 

NAND Gate 

74AS845N 

Flip-Flop 

74-604 

Flip-Flop 

74ALS1004 

Buffer/Line Driver 

74AS846 

Latch 

74-646 

Bus/Line Transceiver 

74ALS1005 

Buffer/Line Driver 

74AS846N 

Flip-Flop 

74-646N 

Bus/Line Transceiver 

74ALS1008 

Buffer/Line Driver 

74AS850 

Multiplexers & Demultiplexers 

74-648 

Bus/Line Transceiver 

74ALS1010 

Buffer/Line Driver 

74AS857 

Multiplexers & Demultiplexers 

74-651 

Bus/Line Transceiver 

74ALS1011 

Buffer/Line Driver 

74AS866 

Comparator 

74-652 

Bus/Line Transceiver 

74ALS1020 

NAND Gate 

74AS867 

Counter 

74-668 

Counter 

74ALS1032 

Buffer/Line Driver 

74AS869 

Counter 

74-675 

Shift Register 

74ALS1034 

Buffer/Line Driver 

74AS870 

Memory-Special 

74-676 

Shift Register 

74ALS1035 

Buffer/Line Driver 

74AS871 

Memory-Special 

74-688 

Comparator 

74ALS1240 

Buffer/Line Driver 

74AS873 

Latch 

74-764 

Memory Controller/Driver 

74ALS1241 

Buffer/Line Driver 

74AS874 

Flip-Flop 

74-963 

Shift Register 

74ALS1241N 

Bus/Line Receiver 

74AS876 

Flip-Flop 

74-964 

Shift Register 

74ALS1242 

Bus/Line Transceiver 

74AS878 

Flip-Flop 

74-965 

NAND Gate 

74ALS1242N 

Bus/Line Receiver 

74AS879 

Flip-Flop 

74-1804 

Buffer/Line Driver 

74ALS1243 

Bus/Line Transceiver 

74AS880 

Latch 

74-1805 

Buffer/Line Driver 

74ALS1243N 

Bus/Line Receiver 

74AS881 

Arithmetic Logic Unit 

74-1808 

Buffer/Line Driver 

74ALS1244 

Buffer/Line Driver 

74AS882 

Look-Ahead Carry Generators 

74-1832 

Buffer/Line Driver 

74ALS1244N 

Bus/Line Receiver 

74AS885 

Comparator 

74-4020 

Comparator 

74ALS1245 

Bus/Line Transceiver 

74AS894 

Frequency Divider 

74-4024 

Comparator 

74ALS1620 

Bus/Line Transceiver 

74AS1010 

Buffer/Line Driver 

74LS534N 

Flip-Flop 

74ALS1621 

Bus/Line Transceiver 

74AS1011 

Buffer/Line Driver 

74-S648 

Bus/Line Transceiver 

74ALS1622 

Bus/Line Transceiver 

74AS1020 

Buffer/Line Driver 

74AC793 

Latch 

74ALS1623 

Bus/Line Transceiver 

74AS1032 

Buffer/Line Driver 

74ALS131 

Counter 

74ALS1638 

Bus/Line Transceiver 

74AS1034 

Buffer/Line Driver 

74ALS245 

Bus/Line Transceiver 

74ALS1639 

Bus/Line Transceiver 

74AS1036 

Buffer/Line Driver 

74ALS465 

Buffer/Line Driver 

74ALS1640 

Bus/Line Transceiver 

74AS1036N 

Buffer/Line Driver 

74ALS466 

Buffer/Line Driver 

74ALS1641 

Bus/Line Transceiver 

74C901 

Level Converter/Translator 

74ALS466N 

Buffer/Line Driver 

74ALS1642 

Bus/Line Transceiver 

74C901N 

Buffer/Line Driver 

74ALS467 

Buffer/Line Driver 

74ALS1643 

Bus/Line Transceiver 

74C902 

Level Converter/Translator 

74ALS468 

Level Converter/Translator 

74ALS1644 

Bus/Line Transceiver 

74C905 

Successive Approximation 

74ALS468N 

Buffer/Line Driver 

74ALS1645 

Bus/Line Transceiver 


Register 

74ALS518 

Comparator 

74ALS8003 

NAND Gate 

74C907 

Buffer/Line Driver 

74ALS519 

Comparator 

74ALS29806 

Comparator 

74C907N 

Buffer/Line Driver 

74ALS520 

Comparator 

74ALS29809 

Comparator 

74C908 

Buffer/Line Driver 

74ALS521 

Comparator 

74AS34 

Gate-Special 

74C910 

RAM 

74ALS522 

Comparator 

74AS35 

Gate-Special 

74C911 

Display Driver 

74ALS526 

Comparator 

74AS230 

Bus/Line Transceiver 

74C912 

Display Driver 

74ALS527 

Comparator 

74AS231 

Bus/Line Transceiver 

74C913 

Display Driver 

74ALS528 

Comparator 

74AS264 

Look-Ahead Carry Generators 

74C915 

Buffer/Line Driver 

74ALS560 

Counter 

74AS282 

Look-Ahead Carry Generators 

74C915N 

Decoder/Demultiplexer 

74ALS561 

Counter 

74AS286 

Parity Generators & Checkers 

74C918 

Buffer/Line Driver 

74ALS574 

Flip-Flop 

74AS575 

Flip-Flop 

74C920 

RAM 

74ALS575 

Flip-Flop 

74AS576 

Flip-Flop 

74C921 

RAM 

74ALS577 

Flip-Flop 

74AS580 

Latch 

74C922 

Encoder/Decoder 

74ALS616 

Error Detection & Correction 

74AS624 

Look-Ahead Carry Generators 

74C923 

Encoder/Decoder 

74ALS632 

Error Detection & Correction 

74AS800 

Buffer/Line Driver 

74C925 

Counter 

74ALS633 

Error Detection & Correction 

74AS802 

Buffer/Line Driver 

74C926 

Counter 

74ALS634 

Error Detection & Correction 

74AS804 

Buffer/Line Driver 

74C927 

Counter 

74ALS638 

Bus/Line Transceiver 

74AS804N 

Buffer/Line Driver 

74C928 

Counter 

74ALS639 

Bus/Line Transceiver 

74AS805 

Buffer/Line Driver 

74C929 

RAM 

74ALS666 

Latch 

74AS808 

Buffer/Line Driver 

74C930 

RAM 

74ALS667 

Latch 

74AS821 

Flip-Flop 

74C941 

Buffer/Line Driver 

74ALS810 

EX-NOR Gate 

74AS822 

Flip-Flop 

74C989 

RAM 

74ALS811 

EX-NOR Gate 

74AS823 

Flip-Flop 

74F269 

Counter 

74ALS878 

Flip-Flop 

74AS824 

Flip-Flop 

74F403 

FIFO Memory 

74ALS879 

Flip-Flop 

74AS825 

Flip-Flop 

74F410 

RAM 

74ALS900 

Buffer/Line Driver 

74AS826 

Flip-Flop 

74F411 

Memory Controller/Driver 

74ALS902 

Buffer/Line Driver 

74AS832 

Buffer/Line Driver 

74F413 

FIFO Memory 

74ALS903 

Buffer/Line Driver 

74AS832W 

Buffer/Line Driver 

74F505 

A/D Converter 

74ALS990 

Latch 

74AS841 

Latch 

74F521 

Comparator 
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FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

74F537 

Counter 

74L54 

AND/OR/INV Gate 

74LS195 

Shift Register 

74F538 

Counter 

74L54N 

AND Gate 

74LS195N 

Shift Register 

74F539 

Counter 

74L55 

AND/OR/INV Gate 

74LS196 

Counter 

74F543 

Bus/Line Transceiver 

74L55N 

AND Gate 

74LS197 

Counter 

74F544 

Bus/Line Transceiver 

74L71 

Flip-Flop 

74LS202 

RAM 

74F545 

Bus/Line Transceiver 

74L71N 

Flip-Flop 

74LS206 

RAM 

74F547 

Counter 

74L78 

Flip-Flop 

74LS207 

RAM 

74F548 

Counter 

74L78N 

Flip-Flop 

74LS207N 

RAM 

74F550 

Bus/Line Transceiver 

74L85 

Comparator 

74LS210 

Buffer/Line Driver 

74F551 

Bus/Line Transceiver 

74L85N 

Comparator 

74LS211 

RAM 

74F552 

Bus/Line Transceiver 

74L86 

OR Gate 

74LS212 

RAM 

74F579 

Counter 

74L86N 

EX-OR Gate 

74LS213 

RAM 

74F588 

Bus/Line Transceiver 

74L93 

Counter 

74LS219 

RAM 

74F655 

Buffer/Line Driver 

74L95 

Shift Register 

74LS222 

Shift Register 

74F656 

Buffer/Line Driver 

74L95N 

Shift Register 

74LS224 

FIFO Memory 

74F657 

Bus/Line Transceiver 

74L98 

Register-Special 

74LS227 

Shift Register 

74F675 

Shift Register 

74L98N 

Shift Register 

74LS228 

FIFO Memory 

74C779 

WUI IIVI 

74L33 

Shirt Register 

74LS237 

Counter 

74F784 

Multiplier 

74L99N 

Shift Register 

74LS240 

Buffer/Line Driver 

74F827 

Buffer/Line Driver 

74L137 

Counter 

74LS241 

Buffer/Line Driver 

74F828 

Buffer/Line Driver 

74L299 

RAM 

74LS242 

Bus/Line Transceiver 

74F2960 

Miscellaneous Digital 

74LC373 

Latch 

74LS243 

Bus/Line Transceiver 

74G784 

Multiplier 

74LM94 

Telecom & Signal Processing 

74LS244 

Buffer/Line Driver 

74H02 

NOR Gate 

74LS18 

Schmitt Trigger 

74LS245 

Bus/Line Transceiver 

74H02P 

Gate-Special 

74LS19 

Schmitt Trigger 

74LS256 

Latch 

74H15 

AND Gate 

74LS24 

Schmitt Trigger 

74LS256N 

Latch 

74H15N 

AND Gate 

74LS31 

Timer/PLL/VCO Device 

74LS261 

Multiplier 

74H20 

NAND Gate 

74LS40 

Buffer/Line Driver 

74LS266 

EX-NOR Gate 

74H21 

AND Gate 

74LS49 

Counter 

74LS266N 

AND Gate 

74H21N 

AND Gate 

74LS49N 

Display Driver 

74LS292 

Counter 

74H28 

Buffer/Line Driver 

74LS51 

AND/OR/INV Gate 

74LS294 

Counter 

74H29 

Buffer/Line Driver 

74LS51N 

AND Gate 

74LS295 

Shift Register 

74H52 

AND/OR Gate 

74LS54 

AND/OR/INV Gate 

74LS295N 

Shift Register 

74H52N 

AND Gate 

74LS54N 

AND Gate 

74LS297 

Miscellaneous Digital 

74H53 

AND/OR/INV Gate 

74LS56 

Frequency Divider 

74LS302 

RAM 

74H53N 

AND Gate 

74LS57 

Frequency Divider 

74LS310 

Buffer/Line Driver 

74H54 

AND/OR/INV Gate 

74LS63 

Gate-Special 

74LS317 

RAM 

74H54N 

AND Gate 

74LS68 

Counter 

74LS318 

RAM 

74H55 

AND/OR/INV Gate 

74LS69 

Counter 

74LS319 

RAM 

74H55N 

AND Gate 

74LS76 

Flip-Flop 

74LS320 

Buffer/Line Driver 

74H61 

Expander Gate 

74LS76N 

Flip-Flop 

74LS321 

Buffer/Line Driver 

74H61N 

AND Gate 

74LS77 

Latch 

74LS322 

Shift Register 

74H62 

Expander Gate 

74LS77N 

Latch 

74LS322N 

Shift Register 

74H62N 

AND Gate 

74LS93 

Counter 

74LS323 

Shift Register 

74H71 

Flip-Flop 

74LS93N 

Counter 

74LS323N 

Shift Register 

74H71N 

Flip-Flop 

74LS107 

Flip-Flop 

74LS324 

Timer/PLL/VCO Device 

74H78 

Flip-Flop 

74LS107N 

Flip-Flop 

74LS325 

Timer/PLL/VCO Device 

74H78N 

Flip-Flop 

74LS109 

Flip-Flop 

74LS348 

Encoder/Decoder 

74H87 

Miscellaneous Digital 

74LS109N 

Flip-Flop 

74LS357 

Data Selector/Mux 

74H89 

EX-NOR Gate 

74LS112 

Flip-Flop 

74LS361 

Memory Controller/Driver 

74H89P 

AND Gate 

74LS112N 

Flip-Flop 

74LS362 

Multivibrator 

74H103 

Flip-Flop 

74LS113 

Flip-Flop 

74LS363 

Latch 

74H115 

Flip-Flop 

74LS113N 

Flip-Flop 

74LS363N 

Shift Register 

74H116 

Flip-Flop 

74LS114 

Flip-Flop 

74LS364 

Flip-Flop 

74H118 

Flip-Flop 

74LS114N 

Flip-Flop 

74LS364N 

Shift Register 

74H119 

Flip-Flop 

74LS123 

Multivibrator 

74LS365 

Buffer/Line Driver 

74H119P 

Flip-Flop 

74LS124 

Timer/PLL/VCO Device 

74LS373 

Flip-Flop 

74H183 

Adder 

74LS126 

Buffer/Line Driver 

74LS373N 

Latch 

74H183N 

Adder 

74LS126N 

Buffer/Line Driver 

74LS374 

Flip-Flop 

74HC36 

NOR Gate 

74LS132 

Schmitt Trigger 

74LS374N 

Flip-Flop 

74HC58 

AND/OR Gate 

74LS133 

NAND Gate 

74LS375 

Latch 

74HC86 

EX-OR Gate 

74LS134 

NAND Gate 

74LS375N 

Latch 

74HC423 

Multivibrator 

74LS137 

Counter 

74LS377 

Flip-Flop 

74HC668 

Counter 

74LS163 

Counter 

74LS377N 

Shift Register 

74HC669 

Counter 

74LS164 

Shift Register 

74LS378 

Flip-Flop 

74HCT646 

Bus/Line Transceiver 

74LS164N 

Shift Register 

74LS378N 

Shift Register 

74HCT648 

Bus/Line Transceiver 

74LS171 

Flip-Flop 

74LS379 

Flip-Flop 

74L51 

AND/OR/INV Gate 

74LS194 

Shift Register 

74LS379N 

Shift Register 

74L51N 

AND Gate 

74LS194N 

Shift Register 

74LS380 

Shift Register 
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2. FUNCTIONAL EQUIVALENCE/CATEGORY INDEX 


FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

74LS381 

Arithmetic Logic Unit 

74LS577 

Flip-Flop 

74LS686 

Comparator 

74LS382 

Arithmetic Logic Unit 

74LS579 

Latch 

74LS687 

Comparator 

74LS384 

Multiplier 

74LS589 

Shift Register 

74LS688 

Comparator 

74LS385 

Adder 

74LS590 

Counter 

74LS689 

Comparator 

74LS388 

Register-Special 

74LS591 

Counter 

74LS689N 

Comparator 

74LS395 

Shift Register 

74LS592 

Counter 

74LS690 

Counter 

74LS395N 

Shift Register 

74LS593 

Counter 

74LS691 

Counter 

74LS396 

Register-Special 

74LS600 

Memory Controller/Driver 

74LS692 

Counter 

74LS396N 

Shift Register 

74LS601 

Memory Controller/Driver 

74LS693 

Counter 

74LS398 

Multiplexers & Demultiplexers 

74LS602 

Memory Controller/Driver 

74LS696 

Counter 

74LS398N 

Shift Register 

74LS603 

Memory Controller/Driver 

74LS697 

Counter 

74LS399 

Multiplexers & Demultiplexers 

74LS604 

Latch 

74LS698 

Counter 

74LS399N 

Shift Register 

74LS605 

Latch 

74LS699 

Counter 

74LS422 

Multivibrator 

74LS606 

Latch 

74LS716 

Counter 

74LS423 

Multivibrator 

74LS607 

Latch 

74LS718 

Counter 

74LS424 

Clock Generator 

74LS608 

Memory Controller/Driver 

74LS795 

Buffer/Line Driver 

74LS440 

Bus/Line Transceiver 

74LS610 

Memory Controller/Driver 

74LS796 

Buffer/Line Driver 

74LS440N 

Buffer/Line Driver 

74LS611 

Memory Controller/Driver 

74LS797 

Buffer/Line Driver 

74LS441 

Bus/Line Transceiver 

74LS612 

Memory Controller/Driver 

74LS798 

Buffer/Line Driver 

74LS441N 

Buffer/Line Driver 

74LS613 

Memory Controller/Driver 

74LS810 

EX-NOR Gate 

74LS442 

Bus/Line Transceiver 

74LS620 

Bus/Line Transceiver 

74LS4002 

Gate-Special 

74LS443 

Bus/Line Transceiver 

74LS620N 

Bus/Line Transceiver 

74LS4078 

Gate-Special 

74LS443N 

Buffer/Line Driver 

74LS621 

Bus/Line Transceiver 

74S00N 

RAM 

74LS444 

Bus/Line Transceiver 

74LS621N 

Bus/Line Transceiver 

74S04 

Inverter 

74LS444N 

Buffer/Line Driver 

74LS622 

Bus/Line Transceiver 

74S04N 

Buffer/Line Driver 

74LS446 

Bus/Line Transceiver 

74LS622N 

Bus/Line Transceiver 

74S10 

Gate-Special 

74LS446N 

Bus/Line Transceiver 

74LS623 

Bus/Line Transceiver 

74S11 

AND Gate 

74LS448 

Bus/Line Transceiver 

74LS623N 

Bus/Line Transceiver 

74S64 

AND/OR/INV Gate 

74LS448N 

Buffer/Line Driver 

74LS624 

Multivibrator 

74S64N 

AND Gate 

74LS449 

Bus/Line Transceiver 

74LS625 

Multivibrator 

74S65 

AND/OR/INV Gate 

74LS449N 

Bus/Line Transceiver 

74LS626 

Multivibrator 

74S65N 

AND Gate 

74LS450 

Multiplexers & Demultiplexers 

74LS627 

Multivibrator 

74S113 

Flip-Flop 

74LS451 

Multiplexers & Demultiplexers 

74LS628 

Multivibrator 

74S113N 

Flip-Flop 

74LS453 

Multiplexers & Demultiplexers 

74LS629 

Multivibrator 

74S133 

NAND Gate 

74LS460 

Comparator 

74LS630 

Error Detection & Correction 

74S134 

NAND Gate 

74LS461 

Counter 

74LS631 

Error Detection & Correction 

74S134N 

Gate-Special 

74LS469 

Counter 

74LS632 

Error Detection & Correction 

74S135 

EX-OR/NOR Gate 

74LS479 

ROM 

74LS633 

Error Detection & Correction 

74S138 

Counter 

74LS491 

Counter 

74LS634 

Error Detection & Correction 

74S138N 

Decoder/Demultiplexer 

74LS498 

Shift Register 

74LS635 

Error Detection & Correction 

74S139N 

Decoder/Demultiplexer 

74LS502 

Successive Approximation 

74LS636 

Error Detection & Correction 

74S158 

Decoder/Demultiplexer 


Register 

74LS637 

Error Detection & Correction 

74S168 

Counter 

74LS503 

Successive Approximation 

74LS638 

Bus/Line Transceiver 

74S169 

Counter 


Register 

74LS639 

Bus/Line Transceiver 

74S172 

Memory-Special 

74LS504 

Successive Approximation 

74LS640 

Bus/Line Transceiver 

74S188 

ROM 


Register 

74LS640N 

Bus/Line Transceiver 

74S189 

RAM 

74LS518 

Comparator 

74LS641 

Bus/Line Transceiver 

74S200 

RAM 

74LS521 

Comparator 

74LS642 

Bus/Line Transceiver 

74S201 

RAM 

74LS533 

Latch 

74LS642N 

Bus/Line Transceiver 

74S206 

RAM 

74LS533N 

Latch 

74LS643 

Bus/Line Transceiver 

74S207 

RAM 

74LS534 

Flip-Flop 

74LS644 

Bus/Line Transceiver 

74S209 

RAM 

74LS534N 

Flip-Flop 

74LS645 

Bus/Line Transceiver 

74S211 

RAM 

74LS540 

Buffer/Line Driver 

74LS646 

Bus/Line Transceiver 

74S219 

RAM 

74LS540N 

Buffer/Line Driver 

74LS648 

Bus/Line Transceiver 

74S220 

Bus/Line Transceiver 

74LS541 

Buffer/Line Driver 

74LS649 

Bus/Line Transceiver 

74S225 

FIFO Memory 

74LS548 

Register-Special 

74LS670 

RAM 

74S226 

Bus/Line Transceiver 

74LS549 

Latch 

74LS671 

Shift Register 

74S238 

Counter 

74LS563 

Latch 

74LS672 

Shift Register 

74S239 

Counter 

74LS563N 

Latch 

74LS673 

Shift Register 

74S240 

Buffer/Line Driver 

74LS564 

Flip-Flop 

74LS674 

Shift Register 

74S241 

Buffer/Line Driver 

74LS564N 

Flip-Flop 

74LS677 

Comparator 

74S244 

Buffer/Line Driver 

74LS568 

Counter 

74LS678 

Comparator 

74S255N 

Dual-Port Memory 

74LS568N 

Counter 

74LS679 

Comparator 

74S260 

NOR Gate 

74LS569 

Counter 

74LS680 

Comparator 

74S260N 

Gate-Special 

74LS569N 

Counter 

74LS681 

Arithmetic Logic Unit 

74S270 

ROM 

74LS573 

Latch 

74LS682 

Comparator 

74S274 

Multiplier 

74LS573N 

ROM 

74LS683 

Comparator 

74S275 

Pgrity Generators & Checkers 

74LS574 

Flip-Flop 

74LS684 

Comparator 

74S280 

Parity Generators & Checkers 

74LS574N 

Shift Register 

74LS685 

Comparator 

74S280N 

Parity Generators & Checkers 
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2. FUNCTIONAL EQUIVALENCE/CATEGORY INDEX 


FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

74S281 

Accumulator 

75-20 

Bus/Line Receiver 

, 75-188 

Buffer/Line Driver 

74S287 

ROM 

75-22 

Bus/Line Receiver 

75-189 

Bus/Line Receiver 

74S288 

ROM 

75-24 

Bus/Line Receiver 

75-207 

Bus/Line Receiver 

74S289 

RAM 

75-28 

Bus/Line Receiver 

75-208 

Bus/Line Receiver 

74S299 

Shift Register 

75-34 

Bus/Line Receiver 

75-232 

Bus/Line Receiver 

74S299N 

Shift Register 

75-38 

Bus/Line Receiver 

75-234 

Bus/Line Receiver 

74S300 

RAM 

75-42 

Register-Special 

75-236 

Sense Amp 

74S301 

RAM 

75-46 

Register-Special 

75-238 

Bus/Line Receiver 

74S309 

RAM 

75-48 

ROM 

75-238N 

Amplifier 

74S331 

Programmable Logic Devices 

75-52 

Counter 

75-253 

ROM 

74S350 

Shift Register 

75-52N 

Counter 

75-254 

ROM 

74S350N 

ROM 

75-53 

Latch 

75-270 

Level Converter/Translator 

74S364 

Flip-Flop 

75-53N 

Latch 

75-320 

Level Converter/Translator 

74S364N 

Flip-Flop 

75-54 

Counter 

75-321 

Level Converter/Translator 

74S370 

ROM 

75-55 

Counter 

75-322 

Level Converter/Translator 

74S374 

Flip-Flop 

75-55N 

Counter 

75-325 

Memory Controller/Driver 

74S381 

Arithmetic Logic Unit 

75-56 

Counter 

75-326 

Memory Controller/Driver 

74COQ7 

* “T uw» 

n/-\A a 

11V/IVI 

75-56N 

Counter 

75-327 

Memory Controller/Driver 

74S400 

RAM 

75-72 

ROM 

75-328 

Memory Controller/Driver 

74S401 

RAM 

75-95 

ROM 

75-330 

Memory Controller/Driver 

74S408 

Controller 

75-95N 

ROM 

75-350 

Level Converter/Translator 

74S409 

Controller 

75-96 

ROM 

75-355 

Level Converter/Translator 

74S412 

Latch 

75-107 

Bus/Line Receiver 

75-357 

Level Converter/Translator 

74S412N 

Latch 

75-108 

Bus/Line Receiver 

75-362 

Buffer/Line Driver 

74S436 

Buffer/Line Driver 

75-109 

Buffer/Line Driver 

75-363 

Level Converter/Translator 

74S437 

Buffer/Line Driver 

75-112 

Buffer/Line Driver 

75-364 

Level Converter/Translator 

74S470 

ROM 

75-113 

Buffer/Line Driver 

75-365 

Level Converter/Translator 

74S470N 

ROM 

75-114 

Buffer/Line Driver 

75-366 

Level Converter/Translator 

74S471 

ROM 

75-115 

Bus/Line Receiver 

75-368 

Level Converter/Translator 

74S471N 

ROM 

75-115N 

Bus/Line Receiver 

75-370 

Level Converter/Translator 

74S472 

ROM 

75-116 

Bus/Line Receiver 

75-375 

Level Converter/Translator 

74S473 

ROM 

75-117 

Bus/Line Transceiver 

75-380 

Buffer/Line Driver 

74S474 

ROM 

75-118 

Bus/Line Receiver 

75-382 

Buffer/Line Driver 

74S475 

ROM 

75-118N 

Bus/Line Transceiver 

75-401 

Buffer/Line Driver 

74S478 

ROM 

75-119 

Bus/Line Transceiver 

75-402 

Buffer/Line Driver 

743473 

ROM 

75-119P 

Bus/Line Transceiver 

75-403 

Buffer/Line Driver 

74S484 

Code Converter 

75-121 

Buffer/Line Driver 

75-404 

Buffer/Line Driver 

74S485 

Code Converter 

75-122 

Bus/Line Receiver 

75-416 

Buffer/Line Driver 

74S508 

Multiplier 

75-122N 

Bus/Line Receiver 

75-417 

Buffer/Line Driver 

74S516 

Multiplier 

75-125 

Bus/Line Receiver 

75-418 

Buffer/Line Driver 

74S531 

Latch 

75-125N 

Bus/Line Receiver 

75-419 

Buffer/Line Driver 

74S532 

Latch 

75-127 

Bus/Line Receiver 

75-426 

Buffer/Line Driver 

74S535 

Latch 

75-127N 

Bus/Line Receiver 

75-427 

Buffer/Line Driver 

74S536 

Latch 

75-128 

Bus/Line Receiver 

75-430 

Buffer/Line Driver 

74S557 

Miscellaneous Linear 

75-128N 

Bus/Line Receiver 

75-431 

Buffer/Line Driver 

74S558 

Multiplier 

75-129N 

Bus/Line Receiver 

75-433 

Buffer/Line Driver 

74S567 

Multiplier 

75-136 

Bus/Line Transceiver 

75-434 

Buffer/Line Driver 

74S570 

ROM 

75-136N 

Bus/Line Transceiver 

75-441 

Buffer/Line Driver 

74S571 

ROM 

75-140 

Bus/Line Receiver 

75-446 

Buffer/Line Driver 

74S571N 

ROM 

75-140N 

Bus/Line Receiver 

75-447 

Buffer/Line Driver 

74S572 

ROM 

75-142 

Bus/Line Receiver 

75-448 

Buffer/Line Driver 

74S573 

ROM 

75-150 

Buffer/Line Driver 

75-449 

Buffer/Line Driver 

74S573N 

ROM 

75-151 

Buffer/Line Driver 

75-466 

Buffer/Line Driver 

74S620 

Bus/Line Transceiver 

75-152 

Bus/Line Receiver 

75-467 

Buffer/Line Driver 

74S621 

Bus/Line Transceiver 

75-153 

Buffer/Line Driver 

75-468 

Buffer/Line Driver 

74S622 

Bus/Line Transceiver 

75-154 

Bus/Line Receiver 

75-480 

Counter 

74S623 

Bus/Line Transceiver 

75-157 

Bus/Line Receiver 

75-481 

Buffer/Line Driver 

74S818 

Register-Special 

75-157N 

Bus/Line Receiver 

75-484 

Latch 

74S940 

Buffer/Line Driver 

75-158 

Buffer/Line Driver 

75-484N 

Display Driver 

74S2681 

Latch 

75-159 

Buffer/Line Driver 

75-490 

Buffer/Line Driver 

74S4711 

ROM 

75-160 

Bus/Line Transceiver 

75-491 

Buffer/Line Driver 

74SC137 

Counter 

75-161 

Bus/Line Transceiver 

75-492 

Buffer/Line Driver 

74SC237 

Counter 

75-162 

Bus/Line Transceiver 

75-493 

Buffer/Line Driver 

74SC238 

Counter 

75-172 

Buffer/Line Driver 

75-494 

Buffer/Line Driver 

74SC239 

Counter 

75-173 

Bus/Line Receiver 

75-496 

Display Driver 

75-11 

Flip-Flop 

75-173N 

Bus/Line Receiver 

75-497 

Buffer/Line Driver 

75-1 IN 

Flip-Flop 

75-182 

Bus/Line Receiver 

75-498 

Buffer/Line Driver 

75-12 

Flip-Flop 

75-182N 

Bus/Line Receiver 

75-500 

Buffer/Line Driver 

75-12N 

Flip-Flop 

75-183 

Buffer/Line Driver 

75-501 

Buffer/Line Driver 
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FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

FEMI No. 

CATEGORY 

75-584 

Display Driver 

88AP205 

Telecom & Signal Processing 

99TM532 

Telecom & Signal Processing 

75-584N 

Display Driver 

88LM65 

Telecom & Signal Processing 

100-104 

Gate-Special 

75-601 

Buffer/Line Driver 

88LM70 

Telecom & Signal Processing 

100F104 

Gate-Special 

75LC00 

Shift Register 

88LMY60 

Telecom & Signal Processing 

290E10 

Telecom & Signal Processing 

75LC30 

Shift Register 

88LMZ60 

Telecom & Signal Processing 

290E20 

Telecom & Signal Processing 

75LM10 

Telecom & Signal Processing 

88MH500 

Telecom & Signal Processing 

300RS518 

Miscellaneous Linear 

75LM25 

Miscellaneous Linear 

88MT04 

Telecom & Signal Processing 

304RS267 

Miscellaneous Linear 

75LM93 

Miscellaneous Linear 

88MT40 

Telecom & Signal Processing 

305RS636 

Power Management Devices 

75LMZ60 

Power Management Devices 

88MT80 

Telecom & Signal Processing 

306RS011 

Power Management Devices 

75S207 

Bus/Line Receiver 

89LM60 

Telecom & Signal Processing 

306RS982 

Amplifier 

75S208 

Bus/Line Receiver 

89LM75 

Telecom & Signal Processing 

309RS492 

Miscellaneous Linear 

76IC05 

Amplifier 

89LM78 

Telecom & Signal Processing 

74552 

Bus/Line Transceiver 

76IC62 

Power Management Devices 

89LM80 

Telecom & Signal Processing 

746S323 

Shift Register 

76IC73 

Miscellaneous Linear 

89LMY62 

Telecom & Signal Processing 

780L00 

Power Management Devices 

76LM00 

Amplifier 

89LMY70 

Telecom & Signal Processing 



76LM50 

Amplifier 

89LMZ62 

Telecom & Signal Processing 



76LM63 

Power Management Devices 

89LMZ70 

Telecom & Signal Processing 



76LM64 

Power Management Devices 

89MH755 

Telecom & Signal Processing 



76LMY50 

Amplifier 

89MH761 

Telecom & Signal Processing 



76LT52 

Amplifier 

89MH785 

Telecom & Signal Processing 



76RS63 

Power Management Devices 

89MT72 

Telecom & Signal Processing 



76RS64 

Power Management Devices 

89MT81 

Telecom & Signal Processing 



76S602 

Miscellaneous Linear 

89MTY50 

Telecom & Signal Processing 



79LM10 

Telecom & Signal Processing 

89MTY75 

Telecom & Signal Processing 



80IC63 

Amplifier 

89MTY78 

Telecom & Signal Processing 



80LM13 

Telecom & Signal Processing 

89MTZ50 

Telecom & Signal Processing 



80LM17 

Amplifier 

89MTZ75 

Telecom & Signal Processing 



80LM22 

Amplifier 

89MTZ78 

Telecom & Signal Processing 



80LM23 

Amplifier 

90-16 

RAM 



80LM43 

Amplifier 

90-60 

RAM 



80LM48 

Amplifier 

90SM46 

Telecom & Signal Processing 



80LM49 

Amplifier 

91IR23 

Telecom & Signal Processing 



80LMX01 

Comparator 

91LM51 

Telecom & Signal Processing 



80LMY01 

Miscellaneous Linear 

91LM52 

Telecom & Signal Processing 



80LMZ01 

Miscellaneous Linear 

91LM58 

Telecom & Signal Processing 



80RK40 

RAM 

91LMW51 

Telecom & Signal Processing 



81-16 

RAM 

91LMY51 

Telecom & Signal Processing 



81-16N 

RAM 

91LMZ51 

Telecom & Signal Processing 



81-18 

RAM 

91M71 

Telecom & Signal Processing 



81-48 

RAM 

91SI00 

Power Management Devices 



81-71 

RAM 

91TC42 

Controller 



81IT85 

RAM 

91TC53 

Shift Register 



81LA01 

Miscellaneous Linear 

91TC54 

Shift Register 



81LAY01 

Miscellaneous Linear 

91TC55 

Shift Register 



81LAZ01 

Miscellaneous Linear 

91TC56 

Shift Register 



81LM62 

Timer/PLL/VCO Device 

91UM60 

Telecom & Signal Processing 



82-64 

RAM 

91UM61 

Telecom & Signal Processing 



82-65 

RAM 

91UM210 

Telecom & Signal Processing 



82CS04 

Telecom & Signal Processing 

91UM250 

Telecom & Signal Processing 



82CS05 

Telecom & Signal Processing 

91UM531 

Telecom & Signal Processing 



82LM04 

Telecom & Signal Processing 

91UM603 

Telecom & Signal Processing 



82LMY04 

Telecom & Signal Processing 

92UM100 

Telecom & Signal Processing 



82LMY11 

Miscellaneous Linear 

93-07 

Counter 



82LMZ04 

Telecom & Signal Processing 

93-12 

Counter 



82LMZ11 

Miscellaneous Linear 

93-68 

Display Driver 



83BU02 

Telecom & Signal Processing 

93MS48 

Controller 



85-52 

Counter 

94LM00 

Telecom & Signal Processing 



85-52N 

Counter 

95LM81 

Telecom & Signal Processing 



85BA10 

Miscellaneous Linear 

95LMZ59 

Telecom & Signal Processing 



85IN0 

Amplifier 

96LM00 

Miscellaneous Linear 



85LA00 

Controller 

96LM50 

Miscellaneous Linear 



85LH00 

Miscellaneous Linear 

96SP80 

Miscellaneous Linear 



85LM10 

Amplifier 

98LM80 

Telecom & Signal Processing 



85LM30 

Telecom & Signal Processing 

99LM08 

Amplifier 



85LM55 

Telecom & Signal Processing 

99LM15 

Miscellaneous Linear 



85LM60 

Telecom & Signal Processing 

99LM17 

Amplifier 



85LM90 

Telecom & Signal Processing 

990E11 

Amplifier 



85LM91 

Telecom & Signal Processing 

990E15 

Telecom & Signal Processing 



85LM92 

Telecom & Signal Processing 

990E63 

Amplifier 
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2N5146 

2N6501 

2SA1349BL 

2SA1349GR 

2SC3381BL 

2SC3381GR 

2VA5-5 

2VP5R12-12 

3ID9093-1 

3ID9093-9 

3ID9094-1 

3ID9094-9 

3ID9097-1 

3ID9097-9 

3ID9099-1 

3ID9099-9 

3IH9000-1 

3IH9000-9 

3K25 

4JD12X248 
5K25 

6AD9093-1 

6AD9093-9 

6AD9094-1 

6AD9094-9 

6AD9097-1 

6AD9097-9 

6AD9099-1 

6AD9099-9 

6AH9000-1 

6AH9000-9 

6F50G 

6F50K 

6F51G 

6F51K 

6F52D 

6F52G 

6F53D 

6F53G 

6F200G 

6F200K 

6F201G 

6F201K 

6F202D 

6F202G 

6F203D 

6F203G 

6F250G 

6F250K 

6F251K 

6F252D 

6F252G 

6F253D 

6F253G 

6G50G 

6G50K 

6G51G 

6G51K 

6G52D 

6G52G 

6G53D 

6G53G 

6G60G 

6G60K 

6G61G 

6G61K 

6G62D 

6G62G 

6G63D 

6G63G 

6G70G 

6G70K 

6G71G 

6G71K 

6G72D 

6G72G 

6G73D 

6G73G 

6G100G 

6G100K 

6G101G 

6G101K 

6G102D 

6G102G 

6G103D 

6G103G 

6G110G 

6G110K 

6G111G 

6G111K 

6G112D 

6G112G 

6G113D 

6G113G 

6G130G 

6G130K 

6G131G 

6G131K 

6G132D 

6G132G 

6G133D 

6G133G 

6G150G 

6G150K 

6G151G 

6G151K 

6G152D 

6G152G 

6G153D 

6G153G 

6G200G 

6G200K 

6G201G 

6G201K 



IffM 117:1 

TYPE No. 

MFRS 

MOTA 

392 

- 70 

6G202D 

~' WESY 

♦ MOTA 

394 

- 6 

6G202G 

WESY 

♦TOSJ 

392 

- 57 

6G203D 

WESY 

♦TOSJ 

392 

- 58 

6G203G 

WESY 

♦TOSJ 

392 

- 59 

6G210D 

WESY 

♦TOSJ 

392 

- 60 

6G210G 

WESY 

♦ RLB 

366 

-170 

6G210K 

WESY 

RLB 

366 

-171 

6G211D 

WESY 

ELLB 

139 

- 42 

6G211G 

WESY 

ELLB 

139 

- 43 

6G211K 

WESY 

ELLB 

139 

- 44 

6G212D 

WESY 

ELLB 

139 

- 45 

6G212G 

WESY 

ELLB 

140 

-143 

6G212K 

WESY 

ELLB 

140 

-144 

6G213D 

WESY 

ELLB 

140 

-145 

6G213G 

WESY 

ELLB 

140 

-146 

6G213K 

WESY 

ELLB 

139 

- 16 

6G220D 

WESY 

ELLB 

139 

- 17 

6G220G 

WESY 

ATL 

370 

-204 

6G220K 

WESY 

GESY 

371 

- 53 

6G221D 

WESY 

ATL 

372 

- 7 

6G221G 

WESY 

ELLB 

139 

- 49 

6G221K 

WESY 

ELLB 

139 

- 50 

6G222D 

WESY 

ELLB 

139 

- 51 

6G222G 

WESY 

ELLB 

139 

- 52 

6G222K 

WESY 

ELLB 

140 

-149 

6G223D 

WESY 

ELLB 

140 

-150 

6G223G 

WESY 

ELLB 

140 

-151 

6G223K 

WESY 

ELLB 

140 

-152 

6G230D 

WESY 

ELLB 

139 

- 20 

6G230G 

WESY 

tLLb 

uy 

- 21 

6U23UK 

WESY 

WESY 

125 

-114 

6G231D 

WESY 

WESY 

131 

- 31 

6G231G 

WESY 

WESY 

125 

-115 

6G231K 

WESY 

WESY 

131 

- 32 

6G232D 

WESY 

WESY 

131 

- 33 

6G232G 

WESY 

WESY 

125 

-116 

6G232K 

WESY 

WESY 

131 

- 34 

6G233D 

WESY 

WESY 

125 

-117 

6G233G 

WESY 

WESY 

122 

- 54 

6G233K 

WESY 

WESY 

122 

- 55 

6G240D 

WESY 

WESY 

122 

- 56 

6G240G 

WESY 

WESY 

122 

- 57 

6G240K 

WESY 

WESY 

122 

- 58 

6G241D 

WESY 

WESY 

122 

- 59 

6G241G 

WESY 

WESY 

122 

- 60 

6G241K 

WESY 

WESY 

122 

- 61 

6G242D 

WESY 

WESY 

123 

- 16 

6G242G 

WESY 

WESY 

123 

- 17 

6G242K 

WESY 

WESY 

123 

- 18 

6G243D 

WESY 

WESY 

123 

- 19 

6G243G 

WESY 

WESY 

123 

- 20 

6G243K 

WESY 

WESY 

123 

- 21 

6G250D 

WESY 

WESY 

123 

- 22 

6G250G 

WESY 

WESY 

142 

-206 

6G260D 

WESY 

WESY 

142 

-207 

6G260G 

WESY 

WESY 

142 

-208 

6G260K 

WESY 

WESY 

142 

-209 

6G261D 

WESY 

WESY 

142 

-210 

6G261G 

6G261K 

6G262D 

WESY 

WESY 

142 

-211 

WFSY 

WESY 

142 

-212 

WESY 

WESY 

142 

-213 

6G262G 

WESY 

WESY 

143 

- 82 

6G262K 

WESY 

WESY 

143 

- 83 

6G263D 

WESY 

WESY 

143 

- 84 

6G263G 

WESY 

WESY 

143 

- 85 

6G263K 

WESY 

WESY 

143 

- 86 

6G280G 

WESY 

WESY 

143 

- 87 

6G280K 

WESY 

WESY 

143 

- 88 

6G281G 

WESY 

WESY 

143 

- 89 

6G281K 

WESY 

WESY 

146 

-175 

6G282D 

WESY 

WESY 

146 

-176 

6G282G 

WESY 

WESY 

146 

-177 

6G283D 

WESY 

WESY 

146 

-178 

6G283G 

WESY 

WESY 

146 

-179 

6G300G 

WESY 

WESY 

146 

-180 

6G300K 

WESY 

WESY 

146 

-181 

6G301G 

WESY 

WESY 

146 

-182 

6G301K 

WESY 

WESY 

143 

-219 

6G302D 

WESY 

WESY 

143 

-220 

6G302G 

WESY 

WESY 

144 

- 1 

6G303D 

WESY 

WESY 

144 

- 2 

6G303G 

WESY 

WESY 

144 

- 3 

6G310G 

WESY 

WESY 

144 

- 4 

6G310K 

WESY 

WESY 

144 

- 5 

6G311G 

WESY 

WESY 

144 

- 6 

6G311K 

WESY 

WESY 

144 

-189 

6G312D 

WESY 

WESY 

144 

-190 

6G312G 

WESY 

WESY 

144 

-191 

6G313D 

WESY 

WESY 

144 

-192 

6G313G 

WESY 

WESY 

144 

-193 

6N126 

Til 

WESY 

144 

-194 

6N127 

Til 

WESY 

144 

-195 

6N128 

Til 

WESY 

144 

-196 

6N129 

Til 

WESY 

142 

- 36 

6N130 

Til 

WESY 

142 

- 37 

6N131 

Til 

WESY 

142 

- 38 

6N132 

Til 

WESY 

142 

- 39 

6N133 

Til 

WESY 

142 

- 40 

9LS00DC 

FSC 

WESY 

142 

- 41 

9LS00DM 

FSC 

WESY 

142 

- 42 

9LS00FC 

FSC 

WESY 

142 

- 43 

9LS00FM 

FSC 

WESY 

146 

- 22 

9LS00PC 

FSC 

WESY 

146 

- 23 

9LS02DC 

FSC 

WESY 

146 

- 24 

9LS02DM 

FSC 

WESY 

146 

- 25 

9LS02FC 

FSC 

WESY 

146 

- 26 

9LS02FM 

FSC 

WESY 

146 

- 27 

9LS02PC 

FSC 

WESY 

146 

- 28 

9LS03DC 

FSC 

WESY 

146 

- 29 

9LS03DM 

FSC 

WESY 

144 

-209 

9LS03FC 

FSC 

WESY 

144 

-210 

9LS03FM 

FSC 

WESY 

144 

-211 

9LS03PC 

FSC 

WESY 

144 

-212 

9LS08DC 

FSC 


TYPE No. CROSS 


INDEX 

Pq&Line I TYPE No. 


9LS08FC 

9LS08FM 

9LS08PC 

9LS09DC 

9LS09DM 

9LS09FC 

9LS09FM 

9LS09PG 

9LS10DC 

9LS10DM 

9LS10FC 

9LS10FM 

9LS10PC 

9LS11DC 

9LS11DM 

9LS11FC 

9LS11FM 

9LS11PC 

9LS15DC 

9LS15DM 

9LS15FC 

9LS15FM 

9LS15PC 

9LS20DC 

9LS20DM 

9LS20FC 

9LS20FM 

9LS20PC 

9LS21DC 

9LS21DM 

9LS21FC 

9LS21FM 

9LS21PC 

9LS22DC 

9LS22DM 

9LS22FC 

9LS22FM 

9LS22PC 

9LS27DC 

9LS27DM 

9LS27FC 

9LS27FM 

9LS27PC 

9LS30DC 

9LS30DM 

9LS30FC 

9LS30FM 

9LS30PC 

9LS32DC 

9LS32DM 

9LS32FC 

9LS32FM 

9LS32PC 

9LS37DC 

9LS37DM 

9LS37FC 

9LS37FM 

9LS37PC 

9LS38DC 

9LS38DM 

9LS38FC 

9LS38FM 

9LS38PC 

9LS40DC 

9LS40DM 

9LS40FC 

9LS40FM 

9LS40PC 

9LS42DC 

9LS42DM 

9LS42FC 

9LS42FM 

9LS42PC 

9LS51DC 

9LS51DM 

9LS51FC 

9LS51FM 

9LS51PC 

9LS54DC 

9LS54DM 

9LS54FC 

9LS54FM 

9LS54PC 

9LS55DC 

9LS55DM 

9LS55FC 

9LS55FM 

9LS55PC 

9LS73DC 

9LS73DM 

9LS73FC 

9LS73FM 

9LS73PC 

9LS74DC 

9LS74DM 

9LS74FC 

9LS74FM 

9LS74PC 

9LS83DC 

9LS83DM 

9LS83PC 

9LS86DC 

9LS86DM 

9LS86FC 

9LS86FM 

9LS86PC 

9LS90DC 

9LS90DM 

9LS90FC 

9LS90FM 

9LS90PC 

9LS92DC 

9LS92DM 


IN TYPE N U MBER SEQUENCE 

TYPE No. 




160 

- 93 

160 

- 94 

167 

- 57 

167 

-166 

167 

-167 

160 

-123 

160 

-124 

167 

-168 

169 

- 22 

169 

- 23 

160 

-214 

160 

-215 

169 

- 24 

169 

-214 

169 

-215 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


9LS92FM 
9LS92PC 
9LS93DC 
9LS93DM 
9LS93FC 
9LS93FM 
9LS93PC 

9LS95DC ♦ 

9LS95DM ♦ 

9LS95FC ♦ 

9LS95FM ♦ 

9LS95PC ♦ 

9LS109DC 
9LS109DM 
9LS109FC 
9LS109FM 
9LS109PC 
9LS112DC 
9LS112DM 
9LS112FC 
9LS112FM 
9LS112PC 
9LS113DC 
9LS113DM 
9LS113FC 
9LS113FM 
9LS113PC 
9LS114DC 
9LS114DM 

9LS114FC FSC 126 

9LS114FM FSC 126 

-208 9LS114PC FSC 135 

-205 9LS133DC FSC 181 

-172 9LS133DM FSC 181 

-173 9LS133FC FSC 161 

- 97 9LS133FM FSC 161 

- 98 9LS133PC FSC 181 

-174 9LS136DC FSC 171 

-117 9LS136DM FSC 172 

-118 9LS136FC FSC 155 

9LS136FM FSC 155 

-138 9LS136PC FSC 172 

-119 9LS160DC FSC 198 

- 79 9LS160DM FSC 198 

- 80 9LS160FC FSC 195 

- 98 9LS160FM FSC 195 

- 99 9LS160PC FSC 198 

- 81 9LS161DC FSC 199 

- 38 9LS161 DM FSC 199 

- 39 9LS161FC FSC 195 

-219 9LS161FM FSC 195 

-220 9LS161PC FSC 199 

- 40 9LS162DC FSC 200 

- 88 9LS162DM FSC 200 

- 89 9LS162FC FSC 196 

-177 9LS162FM FSC 196 

-178 9LS162PC FSC 200 

- 90 9LS163DC FSC 201 

163DM FSC 201 

- 52 9LS163FC FSC 197 

- 40 9LS163FM FSC 197 

- 41 9LS163PC FSC 201 

- 53 9LS164DC ♦FSC 308 

- 94 9LS164DM ♦FSC 308 

- 95 9LS164FC ♦FSC 306 

-168 9LS164FM ♦FSC 306 

-169 9LS164PC ♦FSC 308 

- 96 9LS170DC ♦FSC 295 

-125 9LS170DM ♦FSC 295 

-126 9LS170FC ♦FSC 294 

- 77 9LS170FM ♦FSC 294 

- 78 9LS170PC 4FSC 295 

-127 9LS174DC ♦FSC 309 

-126 9LS174DM ♦FSC 309 

-127 9LS174FC ♦FSC 307 

“ 9LS174FM ♦FSC 307 

9LS174PC ♦FSC 309 

9LS175DC ♦FSC 310 

9LS175DM ♦FSC 310 

9LS175FC ♦FSC 307 

9LS175FM ♦FSC 307 

9LS175PC ♦FSC 310 

-161 9LS181DC FSC 221 

-197 9LS181DM FSC 221 

-198 9LS181FC FSC 221 

- 53 9LS181FM FSC 221 

- 54 9LS181PC FSC 221 

9LS190DC FSC 201 

- .9LS190DM FSC 201 

~~ '9LS190FC FSC 196 

-,.a 9LS190FM FSC 196 

-120 9LS190PC FSC 201 

- 37 9LS191DC FSC 202 

- 60 9LS191DM FSC 202 

- 61 9LS191FC FSC 196 

9LS191FM FSC 196 

9LS191PC FSC 202 

9LS192DC FSC 202 

-159 I9LS192DM FSC 202 

-160 9LS192FC FSC 196 

-161 9LS192FM FSC 196 

9LS192PC FSC 202 

9LS193DC FSC 203 

- 11 9LS193DM FSC 203 

- 12 9LS193FC FSC 196 

-202 9LS193FM FSC 196 

-177 9LS193PC FSC 203 

-178 9LS194DC ♦FSC 310 

-105 9LS194DM ♦FSC 310 

-106 9LS194FC ♦FSC 310 

-179 9LS194FM 4FSC 310 

- 42 9LS194PC ♦FSC 310 

- 43 I9LS195DC 4FSC 1311 

♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


MFRS IPa&Line I 


311 - 32 
307 -123 
307 -124 



128 

- 79 

134 

-121 

134 

-122 

126 

-179 

126 

-180 

134 

-123 

134 

-207 

134 

-208 

126 

-197 

126 

-198 

134 

-209 

135 

- 67 


126 

-218 

126 

-219 

135 

- 69 

181 

-202 

181 

-203 

161 

- 65 

161 

- 66 

181 

-204 

171 

-220 

172 

- 1 

155 

-200 

155 

-201 

172 

- 2 

198 

-131 

198 

-132 

195 

-138 

195 

-139 

198 

-133 

199 

-104 

199 

-105 

195 

-186 

195 

-187 

199 

-106 

200 

- 73 

200 

- 74 

196 

- 17 

196 

- 18 

200 

- 75 

201 

- 3 

201 

- 4 

197 

-163 

197 

-164 

201 

- 5 

308 

-184 

308 

-185 

306 

-176 

306 

-177 

308 

-133 

295 

-154 

295 

-155 

294 

•202 

294 

-203 

295 

■156 

309 

-175 

309 

-176 

307 

■ 10 

307 

• 11 

309 

-177 

310 

- 8 

310 

- 9 

307 

- 30 

307 

- 31 

310 

- 10 

221 

-182 

221 

-183 

221 

- 50 

221 

- 51 

221 

-184 

201 

-199 

201 

-201 

196 

- 93 

196 

- 94 

201 

-202 

202 

- 76 

202 

- 77 

196 

-118 

196 

-119 

202 

- 78 

202 

-204 

202 

-205 

196 

-153 

196 

-154 

202 

-206 

203 

-143 

203 

-144 

196 

-195 

196 

-196 

203 

-145 

310 

-147 

310 

-148 

310 

-190 

310 

-191 

310 

-149 

311 

- 31 


9LS290DM 

9LS290FC 

9LS290FM 

9LS290PC 

9LS293DC 

9LS293DM 

9LS293FC 

9LS293FM 

9LS293PC 

9LS295DC 

9LS295DM 

9LS295FC 

9LS295FM 

9LS295PC 

9LS670DC 

9LS670DM 

9LS670FC 

9LS670FM 

9LS670PC 

9N279DC 

9N279DM 

9N279FC 

9N279FM 

9N279PC 

10-00 

10-01 

10-10 

10-20 

10-30 

10-40 

10-50 

10-51 

10-53 

10-54 

10-60 

10-72 

10-73 

10- 74 
10A2G 
10B2G 
10C2G 

10G012-4F(A) 

10G012-4L(A) 

11 - 00 
11-01 
11-10 
11-20 
11-30 
11-40 
11-50 
11-51 
11-53 
11-54 
11-60 
11-70 
11-74 
12A2G 
12B2G 
12C2G 
13A2G 
13B2G 
13C2G 
16G020(A) 
16G021(A) 
20NA2G 
20NB2G 
20NC2G 
22NA2G 
22NB2G 
22NC2G 
23NA2G 
23NB2G 
23NC2G 
25LS15J 
25LS15W 
25LS22JC 
25LS22JM 
25LS22WC 
25LS22WM 
25LS122CH 
25LS122J 
25LS122W 
25LS123CH 
25LS123J 
















































3. TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE NO. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

HI 

25LS123W 

iiun 

aw 

■ 52 


ICR 


54F14SbM(A) 


m i 


II III II 1 li'i— 

♦FSC 


- 2T 

54F4l3SDM(A) 



mm 

25LS138J 

RTN 

187 

■210 

33NA2D 

♦ ICR 

388 -186 

54F20DM 

Kras 

170 

-103 

54F243DM 

♦FSC 

244 

- 18 

54F432DM 

♦ FSC 

231 

-220 

25LS138JC 

RTN 

276 

• 43 

33NB2D 

♦ ICR 

388 -187 

54F20FM 

♦ FSC 

155 

-139 

54F243FM 

♦ FSC 

235 

-174 

54F432SDM 

♦ FSC 

232 

- 1 

25LS138JM 

RTN 

276 

■ 44 

33NC2D 

♦ ICR 

388 -188 

54F32DM 

♦ FSC 

174 

-199 

54F243L1M 

♦FSC 

280 

- 39 

54F433DM(A) 

♦ FSC 

315 

- 55 

25LS138W 

RTN 

185 

■110 

40A2G 

ICR 

388 -189 

54F32FM 

♦ FSC 

156 

*202 

54F243SDM 

♦ FSC 

280 

• 38 

54F433FM(A) 

♦ FSC 

315 

- 66 

25LS138WC 

RTN 

273 

. 93 

40B2G 

ICR 

388 -190 

54F37DM(A) 

♦ FSC 

235 

-200 

54F244DM 

♦ FSC 

247 

- 57 

54F433SDM(A) 

♦ FSC 

315 

- 56 

25LS138WM 

RTN 

273 

- 94 

40C2G 

ICR 

388 -191 

54F37FM(A) 

♦ FSC 

235 

-202 

54F244FM 

♦ FSC 

246 

- 57 

54F505DM(A) 

♦FSC 

256 

- 3 

25LS139J 

RTN 

188 

- 1 

42A2G 

ICR 

388 -192 

54F37SDM(A) 

♦ FSC 

235 

-201 

54F244L1M 

♦ FSC 

235 

-183 

54F505FM(A) 

♦ FSC 

256 

- 5 

25LS139JC 

RTN 

277 

- 3 

42B2G 

ICR 

388 -193 

54F38DM(A) 

♦ FSC 

236 

- 10 

54F244SDM 

♦FSC 

246 

- 54 

54F505SDM(A) 

♦ FSC 

256 

- 4 

25LS139JM 

RTN 

277 

■ 4 

42C2G 

ICR 

388 -194 

54F38FM(A) 

♦ FSC 

236 

■ 12 

54F245DM 

♦FSC 

244 

- 36 

54F521DM 

♦FSC 

220 

- 33 

25LS139W 

RTN 

185 

■122 

43A2G 

♦ ICR 

388 -195 

54F38L1M(A) 

♦ FSC 

236 

- 14 

54F245FM 

♦FSC 

280 

- 57 

54F533DM 

♦ FSC 

230 

•172 

25LS139WC 

RTN 

273 

-124 

43B2G 

♦ ICR 

388 -196 

54F38SDM(A) 

♦ FSC 

236 

- 11 

54F245L1M 

♦FSC 

280 

- 59 

54F533FM 

♦ FSC 

227 

- 81 

25LS139WM 

RTN 

273 

-125 

43C2G 

♦ ICR 

388 -197 

54F64DM 

♦ FSC 

182 

• 49 

54F245SDM 

♦FSC 

280 

- 54 

54F534DM 

♦ FSC 

136 

-147 

25LS151J 

RTN 

185 

■127 

51C64- 10(A) 

♦ ITL 

293 -131 

54F64FM 

♦ FSC 

161 

•127 

54F251DM 

♦FSC 

268 

- 93 

54F534FM 

♦ FSC 

126 

■ 59 

25LS151JC 

RTN 

265 

-206 

51C64-12(A) 

♦ ITL 

293 -132 

54F74DM 

♦ FSC 

131 

-155 

54F251FM 

♦ FSC 

264 

-145 

54F537DM 

♦ FSC 

274 

-164 

25LS151JM 

RTN 

265 

-207 

53S080W 

♦ MMI 

300 -173 

54F74FM 

♦ FSC 

125 

-146 

54F251L1M 

♦ FSC 

270 

- 76 

54F537FM 

♦ FSC 

273 

- 46 

25LS151W 

RTN 

184 

-214 

53S081AF 

♦ MMI 

300 -174 

54F85DM(A) 

♦ FSC 

219 

-119 

54F251SDM 

♦ FSC 

270 

- 72 

54F537L1M 

♦ FSC 

273 

- 49 

25LS151WC 

RTN 

264 

- 30 

53S081AJ 

♦ MMI 

300 -142 

54F86DM 

♦ FSC 

177 

- 99 

54F253DM 

♦ FSC 

269 

- 38 

54F537SDM 

♦ FSC 

273 

- 43 

25LS151WM 

RTN 

264 

- 31 

53S081AN 

♦ MMI 

300 -143 

54F109DM 

♦ FSC 

128 

- 11 

54F253FM 

♦FSC 

264 

-189 

54F538DM 

♦ FSC 

274 

-180 

25LS153J 

RTN 

185 

-128 

53S081AW 

♦ MMI 

300 -175 

54F109FM 

♦ FSC 

124 

-207 

54F253L1M 

♦ FSC 

264 

-180 

54F538FM 

♦ FSC 

273 

- 53 

25LS153JC 

RTN 

266 

-169 

53S081W 

♦ MMI 

300 -176 

54F112DM 

♦ FSC 

134 

- 36 

54F253SDM 

♦ FSC 

264 

-179 

54F538L1C 

♦ FSC 

274 

-177 

25LS153JM 

RTN 

266 

-170 

53S140F16 

♦ MMI 

300 - 6 

54F113DM 

♦ FSC 

134 

-135 

54F256DM(A) 

♦ FSC 

229 

- 89 

54F538L1M 

♦ FSC 

273 

- 54 

25LS153W 

RTN 

184 

-215 

53S140J16 

♦ MMI 

300 - 35 

54F114DM 

♦ FSC 

134 

-218 

54F257DM 

♦ FSC 

270 

-200 

54F538SDM 

♦ FSC 

273 

- 52 

25LS153WC 

RTN 

264 

- 76 

53S140W16 

♦ MMI 

300 - 7 

54F132DM(A) 

♦ FSC 

288 

-171 

54F257FM 

♦ FSC 

265 

- 49 

54F539DM 

♦ FSC 

274 

-190 

25LS153WM 

RTN 

264 

- 77 

53S141AF16 

♦ MMI 

300 - 8 

54F132FM(A) 

♦ FSC 

288 

-178 

54F257L1M 

♦ FSC 

265 

- 39 

54F539FM 

♦ FSC 

273 

- 57 

25LS157J 

RTN 

185 

-216 

53S141AJ16 

♦ MMI 

300 - 4 

54F132L1M(A) 

♦ FSC 

288 

-180 

54F257SDM 

♦ FSC 

265 

- 38 

54F539L1M 

♦ FSC 

273 

- 59 

25LS157JC 

RTN 

267 

-112 

53S141AW16 

♦ MMI 

300 - 9 

54F132SDM(A) 

♦ FSC 

288 

-172 

54F258DM 

♦ FSC 

271 

- 54 

54F539SDM 

♦ FSC 

273 

- 56 

25LS157JM 

RTN 

267 

-113 

53S141F16 

♦ MMI 

300 - 10 

54F138DM 

♦ FSC 

276 

- 45 

54F258FM 

♦ FSC 

265 

- 86 

54F540DM 

♦ FSC 

235 

-187 

25LS157W 

RTN 

185 

- 14 

53S141J16 

♦ MMI 

300 - 18 

54F138FM 

♦ FSC 

273 

- 83 

54F258L1M 

♦ FSC 

265 

- 68 

54F540FM 

♦ FSC 

235 

-190 

25LS157WC 

RTN 

264 

-103 

53S141W16 

♦ MMI 

300 - 11 

54F138L1M 

♦ FSC 

273 

- 84 

54F258SDM 

♦ FSC 

265 

- 67 

54F540L1M 

♦ FSC 

235 

-191 

25LS157WM 

RTN 

264 

-104 

53S240J16 

♦ MMI 

302 - 80 

54F138SDM 

♦ FSC 

273 

- 82 

54F259DM(A) 

♦ FSC 

227 

-162 

54F540SDM 

♦ FSC 

235 

-188 

25LS158JC 

RTN 

270 

- 91 

53S240W 

♦ MMI 

302 - 71 

54F139DM 

♦ FSC 

277 

- 5 

54F273DM(A) 

♦ FSC 

129 

-183 

54F541 DM 

♦ FSC 

235 

-193 

25LS158JM 

RTN 

270 

■ 92 

53S241AJ16 

♦ MMI 

302 - 54 

54F139FM 

♦ FSC 

273 

-112 

54F280DM 

♦ FSC 

224 

-194 

54F541FM 

♦ FSC 

235 

-196 

25LS158W 

RTN 

185 

- 15 

53S241AW 

♦ MMI 

302 - 72 

54F139L1M 

♦ FSC 

273 

-113 

54F280FM 

♦ FSC 

224 

- 88 

54F541L1M . 

♦ FSC 

235 

-197 

25LS158WC 

RTN 

265 

- 21 

53S241J16 

♦ MMI 

302 - 55 

54F139SDM 

♦ FSC 

273 

-111 

54F283DM 

♦ FSC 

216 

- 61 

54F541SDM 

♦ FSC 

235 

-194 

25LS158WM 

RTN 

265 

- 22 

53S241W 

♦ MMI 

302 - 73 

54F148DM 

♦ FSC 

289 

-105 

54F283FM 

♦ FSC 

215 

-214 

54F543DM 

♦ FSC 

280 

- 10 

25LS160CH 

RTN 

195 

-132 

53S280W 

♦ MMI 

301 -103 

54F148FM 

♦ FSC 

289 

-107 

54F289DM 

♦ FSC 

298 

- 40 

54F543FM 

♦ FSC 

280 

- 12 

25LS160J 

RTN 

198 

-134 

53S281J 

♦ MMI 

301 -119 

54F148L1M 

♦ FSC 

289 

-108 

54F289FM 

♦ FSC 

295 

- 91 

54F543SDM 

♦ FSC 

280 

- 11 

25LS160W 

RTN 

195 

-140 

53S440F 

♦ MMI 

302 -103 

54F148SDM 

♦ FSC 

289 

-106 

54F298DM 

♦ FSC 

264 

-164 

54F544DM 

♦ FSC 

280 

- 13 

25LS161CH 

RTN 

195 

-183 

53S440J 

♦ MMI 

300 - 94 

54F151DM 

♦ FSC 

265 

-208 

54F298FM 

♦ FSC 

264 

-166 

54F544FM 

♦ FSC 

280 

- 15 

25LS161J 

RTN 

199 

-107 

53S440L 

♦ MMI 

300 - 96 

54F151FM 

♦ FSC 

264 

- 32 

54F298L1M 

♦ FSC 

264 

-167 

54F544SDM 

♦ FSC 

280 

- 14 

25LS161W 

RTN 

195 

-188 

53S440W 

♦ MMI 

300 - 95 

54F151L1M 

♦ FSC 

264 

- 24 

54F298SDM 

♦ FSC 

264 

-165 

54F545DM 

♦ FSC 

281 

- 74 

25LS162CH 

RTN 

196 

- 11 

53S441AF 

♦ MMI 

300 -104 

54F151SDM 

♦ FSC 

264 

- 22 

54F299DM 

♦ FSC 

314 

- 16 

54F545FM 

♦ FSC 

281 

- 81 

25LS162J 

RTN 

200 

- 76 

53S441AJ 

♦ MMI 

300 - 97 

54F153DM 

♦ FSC 

266 

-171 

54F299FM 

♦ FSC 

308 

- 89 

54F545L1M 

♦ FSC 

281 

- 84 

25LS162W 

RTN 

196 

- 19 

53S441AL 

♦ MMI 

300 -112 

54F153FM 

♦ FSC 

264 

- 78 

54F299SDM 

♦ FSC 

314 

- 17 

54F545SDM 

♦ FSC 

281 

- 75 

25LS163CH 

RTN 

197 

-160 

53S441 AN 

♦ MMI 

300 - 98 

54F153L1M 

♦ FSC 

264 

- 66 

54F322DM 

♦ FSC 

312 

-214 

54F547DM 

♦ FSC 

273 

- 60 

25LS163J 

RTN 

200 

- 77 

53S441AW 

♦ MMI 

300 -105 

54F153SDM 

♦ FSC 

264 

- 64 

54F322FM 

♦ FSC 

308 

- 42 

54F547FM 

♦ FSC 

273 

- 62 

25LS163W 

RTN 

197 

-165 

53S441F 

♦ MMI 

300 -106 

54F157DM 

♦ FSC 

267 

-114 

54F322SDM 

♦ FSC 

312 

-215 

54F547L1M 

♦ FSC 

273 

- 63 

25LS174J 

RTN 

129 

- 45 

53S441J 

♦ MMI 

300 - 99 

54F157FM 

♦ FSC 

264 

-105 

54F323DM 

♦ FSC 

313 

- 21 

54F547SDM 

♦ FSC 

273 

- 61 

25LS174W 

RTN 

125 

- 36 

53S441L 

♦ MMI 

300 -113 

54F157L1M 

♦ FSC 

264 

- 98 

54F323FM 

♦ FSC 

308 

- 50 

54F548DM 

♦ FSC 

273 

- 64 

25LS175J 

RTN 

129 

-161 

53S441W 

♦ MMI 

300 -107 

54F157SDM 

♦ FSC 

264 

- 96 

54F323SDM 

♦ FSC 

313 

- 22 

54F548FM 

♦ FSC 

273 

- 66 

25LS175W 

RTN 

125 

- 54 

53S481AN 

♦ MMI 

301 -124 

54F158DM 

♦ FSC 

270 

- 93 

54F350DM 

♦ FSC 

315 

-142 

54F548L1M 

♦ FSC 

273 

- 67 

25LS190CH 

RTN 

196 

- 90 

53S481ANL 

♦ MMI 

301 -158 

54F158FM 

♦ FSC 

265 

- 20 

54F350FM 

♦ FSC 

315 

- 33 

54F548SDM 

♦ FSC 

273 

- 65 

25LS190J 

RTN 

201 

-203 

53S481AW 

♦ MMI 

301 -154 

54F158L1M 

♦ FSC 

265 

- 18 

54F350SDM 

♦ FSC 

315 

-143 

54F550DM(A) 

♦ FSC 

280 

- 16 

25LS190W 

RTN 

196 

- 95 

53S481NL 

♦ MMI 

301 -159 

54F158SDM 

♦ FSC 

265 

- 17 

54F352DM 

♦ FSC 

269 

- 97 

54F550FM(A) 

♦ FSC 

280 

- 18 

25LS191CH 

RTN 

196 

-115 

53S481W 

♦ MMI 

301 -155 

54F160ADM 

♦ FSC 

198 

- 46 

54F352FM 

♦ FSC 

264 

-206 

54F550SDM(A) 

♦ FSC 

280 

- 17 

25LS191J 

RTN 

202 

- 79 

53S881AJ 

♦ MMI 

302 - 1 

54F160DM 

♦ FSC 

198 

-135 

54F352L1M 

♦ FSC 

264 

-205 

54F551DM(A) 

♦ FSC 

280 

- 19 

25LS191W 

RTN 

196 

-120 

53S881AJS 

♦ MMI 

302 - 2 

54F160FM 

♦ FSC 

195 

-141 

54F352SDM 

♦ FSC 

264 

-204 

54F551FM(A) 

♦ FSC 

280 

- 21 

25LS192CH 

RTN 

196 

-150 

53S881AL 

♦ MMI 

302 - 43 

54F161 ADM 

♦ FSC 

200 

-164 

54F353DM 

♦ FSC 

269 

-148 

54F551SDM(A) 

♦ FSC 

280 

- 20 

25LS192J 

RTN 

202 

-207 

53S881AW 

♦ MMI 

302 - 39 

54F161DM 

♦ FSC 

199 

-108 

54F353FM 

♦ FSC 

264 

-217 

54F552DM(A) 

♦ FSC 

280 

- 22 

25LS192W 

RTN 

196 

-155 

53S881J 

♦ MMI 

302 - 3 

54F161FM 

♦ FSC 

195 

-189 

54F353L1M 

♦ FSC 

264 

-216 

54F552FM(A) 

♦ FSC 

280 

- 24 

25LS193CH 

RTN 

196 

-191 

53S881JS 

♦ MMI 

302 - 4 

54F162ADM 

♦ FSC 

199 

-213 

54F353SDM 

♦ FSC 

264 

-215 

54F552SDM(A) 

♦ FSC 

280 

- 23 

25LS193J 

RTN 

203 

-146 

53S881W 

♦ MMI 

302 - 40 

54F162DM 

♦ FSC 

200 

- 78 

54F365DM(A) 

♦ FSC 

235 

- 27 

54F563DM(A) 

♦ FSC 

231 

- 18 

25LS193W 

RTN 

196 

-197 

54AC00DM(A) 

♦ FSC 

161 -188 

54F162FM 

♦ FSC 

196 

- 20 

54F365FM(A) 

♦ FSC 

235 

- 29 

54F564DM(A) 

♦ FSC 

137 

- 42 

25LS194AJC 

RTN 

310 

-150 

54AC00SM(A) 

♦ FSC 

161 -189 

54F163ADM 

♦ FSC 

200 

-165 

54F365L1M(A) 

♦ FSC 

235 

- 30 

54F568DM 

♦ FSC 

206 

-165 

25LS194AJM 

RTN 

310 

-151 

54AC74DM(A) 

♦ FSC 

131 - 64 

54F163DM 

♦ FSC 

201 

- 6 

54F365SDM(A) 

♦ FSC 

235 

- 28 

54F569DM 

♦ FSC 

206 

-197 

25LS194AWC 

RTN 

307 

- 91 

54AC74SM(A) 

♦ FSC 

131 - 65 

54F163FM 

♦ FSC 

197 

-166 

54F366DM 

♦ FSC 

235 

- 47 

54F573DM(A) 

♦ FSC 

231 

- 97 

25LS194AWM 

RTN 

307 

- 92 

54AC109DM(A) 

♦ FSC 

127 -204 

54F164DM 

♦ FSC 

308 

-114 

54F366FM 

♦ FSC 

235 

- 49 

54F574DM(A) 

♦ FSC 

137 

- 43 

25LS195AJC 

RTN 

311 

- 34 

54AC109SM(A) 

♦ FSC 

127 -205 

54F164FM 

♦ FSC 

306 

-156 

54F366L1M 

♦ FSC 

235 

- 50 

54F588DM 

♦ FSC 

281 

-110 

25LS195AJM 

RTN 

311 

- 35 

54AC373DM(A) 

♦ FSC 

230 - 12 

54F164SDM 

♦ FSC 

308 

-115 

54F366SDM 

♦ FSC 

235 

- 48 

54F588FM 

♦ FSC 

281 

-105 

25LS195AWC 

RTN 

307 

-125 

54AC373SM(A) 

♦ FSC 

230 - 13 

54F168DM 

♦ FSC 

207 

-198 

54F367DM(A) 

♦ FSC 

235 

- 69 

54F588SDM 

♦ FSC 

281 

-101 

25LS195AWM 

RTN 

307 

-126 

54AC374DM(A) 

♦ FSC 

135 - 91 

54F169DM 

♦ FSC 

208 

- 26 

54F367FM(A) 

♦ FSC 1 

235 

- 71 

54F604DM 

♦ FSC 

130 

- 42 

25LS251J 

RTN 

218 

- 92 

54AC374SM(A) 

♦ FSC 

135 - 92 

54F174DM 

♦ FSC 

128 

-166 

54F367L1 M(A) 

♦ FSC 

235 

- 72 

54F604L1M 

♦ FSC 

130 

- 46 

25LS251JC 

RTN 

268 

- 91 

54ACT00DM(A) 

♦ FSC 

161 -190 

54F175DM 

♦ FSC 

129 

-118 

54F367SDM(A) 

♦ FSC 

235 

- 70 

54F620DM(A) 

♦ FSC 

280 

- 70 

25LS251JM 

RTN 

268 

- 92 

54ACT00SM(A) 

♦ FSC 

161 -191 

54F175FM 

♦ FSC 

125 

- 44 

54F368DM 

♦ FSC 

235 

- 95 

54F620FM(A) 

♦ FSC 

280 

- 72 

25LS251W 

RTN 

218 

- 77 

54ACT74DM(A) 

♦ FSC 

131 - 66 

54F181 DM 

♦ FSC 

221 

-138 

54F368FM 

♦ FSC 

235 

- 97 

54F620L1M(A) 

♦ FSC 

280 

- 73 

25LS251WC 

RTN 

264 

-143 

54ACT74SM(A) 

♦ FSC 

131 - 67 

54F181FM 

♦ FSC 

221 

- 36 

54F368L1M 

♦ FSC 

235 

- 98 

54F620SDM(A) 

♦ FSC 

280 

- 71 

25LS251WM 

RTN 

264 

-144 

54ACT109DM(A) 


127 -206 

54F182DM 

♦ FSC 

223 

- 65 

54F368SDM 

♦ FSC 

235 

- 96 

54F623DM(A) 

♦ FSC 

280 

- 74 

25LS253JC 

RTN 

269 

- 36 


♦ FSC 


54F182FM 

♦ FSC 

223 

- 6 

54F373DM 

♦ FSC 

229 

-162 

54F623FM(A) 

♦ FSC 

280 

- 76 

25LS253JM 

RTN 

269 

- 37 

54ACT109SM(A) 


127 -207 

54F189DM 

♦ FSC 

297 

- 35 

54F373FM 

♦ FSC 

227 

- 72 

54F623L1 M(A) 

♦ FSC 

280 

- 77 

25LS253WC 

RTN 

264 

-187 


♦ FSC 


54F189FM 

♦ FSC 

295 

- 55 

54F374DM 

♦ FSC 

135 

-175 

54F623SDM(A) 

♦ FSC 

280 

- 75 

25US253WM 

RTN 

264 

-188 

54ACT373DM(A) 


230 - 14 

54F189SDM 

♦ FSC 

297 

- 36 

54F374FM 

♦ FSC 

127 

- 8 

54F630DM(A) 

♦ FSC 

233 

-136 

25LS257JC 

RTN 

270 

-198 


♦ FSC 


54F190DM 

♦ FSC 

201 

-176 

54F377DM(A) 

♦ FSC 

136 

- 17 

54F646DM(A) 

♦ FSC 

280 

-119 

25LS257JM 

RTN 

270 

-199 

54ACT373SM(A) 


230 - 15 

54F191DM 

♦ FSC 

202 

- 51 

54F378DM 

♦ FSC 

126 

- 44 

54F646FM(A) 

♦ FSC 

280 

-127 

25LS257WC 

RTN 

265 

- 47 


♦ FSC 


54F192DM 

♦ FSC 

202 

-150 

54F378L1M 

♦ FSC 

126 

- 47 

54F646L1 M(A) 

♦ FSC 

280 

-130 

25LS257WM 

RTN 

265 

- 48 

54ACT374DM(A) 


135 - 93 

54F193DM 

♦ FSC 

203 

- 90 

54F379DM 

♦ FSC 

126 

- 50 

54F646SDM(A) 

♦ FSC 

280 

-120 

25LS258JC 

RTN 

271 

- 52 


♦ FSC 


54F194DM 

♦ FSC 

307 

- 67 

54F379L1M 

♦ FSC 

126 

- 52 

54F648DM(A) 

♦ FSC 

284 

-161 

25LS258JM 

RTN 

271 

- 53 

54ACT374SM(A) 


135 - 94 

54F194FM 

♦ FSC 

307 

- 72 

54F381 DM 

♦ FSC 

222 

- 21 

54F648FM(A) 

♦ FSC 

284 

-176 

25LS258WC 

RTN 

265 

- 84 


♦ FSC 


54F194SDM 

♦ FSC 

307 

- 68 

54F382DM 

♦ FSC 

221 

-212 

54F648L1 M(A) 

♦ FSC 

284 

-182 

25LS258WM 

RTN 

265 

- 85 

54ACT793J 

♦ MMI 

227 - 30 

54F195DM(A) 

♦ FSC 

310 

-218 

54F384DM 

♦ FSC 

218 

-114 

54F648SDM(A) 

♦ FSC 

284 

-162 

25LS299J 

RTN 

138 

-192 

54ACT793L 

♦ MMI 

227 - 34 

54F195FM(A) 

♦ FSC 

307 

-114 

54F385DM 

♦ FSC 

217 

- 14 

54F655DM 

♦ FSC 

235 

-144 

25LS299JC 

RTN 

314 

- 34 

54ACT793W 

♦ MMI 

227 - 32 

54F195SDM(A) 

♦ FSC 

310 

-219 

54F395DM 

♦ FSC 

313 

- 92 

54F655FM 

♦ FSC 

235 

-146 

25LS299JM 

RTN 

314 

- 35 

54ACT794J 

♦ MMI 

227 - 31 

54F211DM(A) 

♦ FSC 

296 

-162 

54F395FM 

♦FSC 

308 

- 69 

54F655SDM 

♦ FSC 

235 

-145 

25LS299W 

RTN 

126 

- 34 

54ACT794L 

♦ MMI 

227 - 35 

54F211 FM(A) 

♦ FSC 

296 

-168 

54F395SDM 

♦ FSC 

313 

- 93 

54F656DM 

♦ FSC 

235 

-147 

25LS299WC 

RTN 

308 

- 33 

54ACT794W 

♦ MMI 

227 - 33 

54F211SDM(A) 

♦ FSC 

296 

-163 

54F398DM 

♦ FSC 

270 

- 17 

54F656FM 

♦ FSC 

235 

-149 

25LS299WM 

RTN 

308 

- 34 

54F00DM 

♦ FSC 

162 -144 

54F212DM(A) 

♦ FSC 

296 

-170 

54F398FM 

♦ FSC 

270 

- 23 

54F656SDM 

♦ FSC 

235 

-148 

25LS670JC 

RTN 

297 

- 5 

54F00FM 

♦ FSC 

159 -156 

54F212FM(A) 

♦ FSC 

296 

-176 

54F398L1M 

♦ FSC 

270 

- 25 

54F657DM(A) 

♦ FSC 

280 

- 25 

25LS670JM 

RTN 

297 

- 6 

54F02DM 

♦ FSC 

164 -131 

54F212SDM(A) 

♦ FSC 

296 

-171 

54F398SDM 

♦ FSC 

270 

- 18 

54F657FM(A) 

♦ FSC 

280 

- 27 

25LS670WC 

RTN 

295 

- 41 

54F02FM 

♦ FSC 

159 -217 

54F213DM(A) 

♦ FSC 

296 

-178 

54F399DM 

♦ FSC 

265 

- 8 

54F657SDM(A) 

♦ FSC 

280 

- 26 

25LS670WM 

RTN 

295 

- 42 

54F04DM 

FSC 

238 - 28 

54F213FM(A) 

♦ FSC 

296 

-184 

54F399FM 

♦ FSC 

265 

- 10 

54F673ADM(A) 

♦ FSC 

313 

-165 

27C64A20FA(A) 

MULB 

299 

- 55 

54F04FM 

FSC 

236 - 68 

54F213SDM(A) 

♦ FSC 

296 

-179 

54F399L1M 

♦FSC 

265 

- 11 

54F673AFM(A) 

♦ FSC 

313 

-176 

PHIN 

RTCF 



54F08DM 

♦ FSC 

166 -187 

54F219DM(A) 

♦ FSC 

298 

- 32 

54F399SDM 

♦ FSC 

265 

- 9 

54F673ASDM(A) 


313 

-166 


VALG 



54F08FM 

♦ FSC 

160 - 76 

54F219SDM(A) 

♦ FSC 

298 

- 33 

54F403DM(A) 

♦ FSC 

315 

- 53 


♦ FSC 



27C64A25FA(A) 

MULB 

299 

- 56 

54F10DM 

♦ FSC 

168 -100 

54F240DM 

♦ FSC 

247 

-194 

54F403FM(A) 

♦ FSC 

315 

- 65 

54F674DM(A) 

♦ FSC 

313 

-181 

PHIN 

RTCF 



54F10FM 

♦ FSC 

160 -198 

54F240FM 

♦ FSC 

246 

- 38 

54F403SDM(A) 

♦ FSC 

315 

- 54 

54F674FM(A) 

♦ FSC 

308 

- 80 


VALG 



54F11DM 

♦ FSC 

169 -133 

54F240L1M 

♦ FSC 

235 

-165 

54F410DM(A) 

♦ FSC 

296 

-148 

54F674SDM(A) 

♦ FSC 

313 

-182 

27C64A30FA(A) 

MULB 

299 

- 57 

54F11FM 

♦ FSC 

161 - 36 

54F240SDM 

♦ FSC 

246 

- 36 

54F410FM(A) 

♦ FSC 

296 

-154 

54F675ADM(A) 

♦ FSC 

312 

- 15 

PHIN 

RTCF 



54F13DM(A) 

♦ FSC 

287 - 65 

54F241DM 

♦ FSC 

246 

-200 

54F410SDM(A) 

♦ FSC 

296 

-149 

54F675AFM(A) 

♦ FSC 

312 

- 22 


VALG 



54F13FM(A) 

♦ FSC 

287 - 67 

54F241FM 

♦ FSC 

246 

- 49 

54F411DM(A) 

♦ FSC 

315 

- 69 

54F675ASDM(A) 


312 

- 16 

30NA2D 

ICR 

388 

-180 

54F13L1M(A) 

♦ FSC 

287 - 69 

54F241L1M 

♦ FSC 

235 

-170 

54F411FM(A) 

♦ FSC 

315 

- 75 


♦ FSC 



30NB2D 

ICR 

388 

-181 

54F13SDM(A) 

♦ FSC 

287 - 66 

54F241SDM 

♦ FSC 

246 

- 35 

54F411SDM(A) 

♦FSC 

315 

- 70 

54F675DM 

♦ FSC 

312 

-172 

30NC2D 

ICR 

388 

-182 

54F14DM(A) 

♦ FSC 

288 -107 

54F242DM 

♦ FSC 

244 

- 14 

54F412DM 

♦ FSC 

231 

-219 

54F675FM 

♦ FSC 

312 

-178 

32NA2D 

ICR 

388 

-183 

54F14FM(A) 

♦ FSC 

288 -114 

54F242FM 

♦ FSC 

235 

-172 

54F413DM(A) 

♦ FSC 

315 

- 77 

54F675SDM 

♦ FSC 

312 

-173 

32NB2D 

ICR 

388 

-184 

54F14L1M(A) 

♦ FSC 

288 -117 

54F242L1M 

♦FSC 

280 

- 29 

54F413FMIA) 

♦ FSC 

315 

- 86 

54F676DM 

♦ FSC 

312 

- 25 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

54F676FM 

♦FSC 

312 - 32 

54HCT563D 

♦STX 

231 

- 28 

54LS32FM 

♦FSC 

T5F 

- 1 

54LS107CH 

RTN 

T26 

^22 

'54LS163J 

'RTN ' 

200 

- 81 

54F676SDM 

♦FSC 

312 - 26 

54HCT564 

♦AEIL 

126 

- 62 

54LS32J 

RTN 

174 

-200 

54LS107DM 

♦FSC 

133 

-219 

54LS163W 

RTN 

197 

-168 

54F827DC(A) 

♦ FSC 

243 -207 

54HCT564C 

♦ STX 

136 

-211 

54LS32W 

RTN 

156 

-203 

54LS107FM 

'♦FSC 

126 

- 24 

54LS164DM 

♦ FSC 

308 

-186 

54F827DM(A) 

♦FSC 

235 -150 

54HCT564D 

♦STX 

136 

-212 

54LS33CH 

RTN 

235 

- 19 

54LS107J 

RTN 

127 

-127 

54LS164FM 

♦ FSC 

306 

-178 

54F827FM(A) 

♦FSC 

235 -152 

54HCT573 

♦AEIL 

227 

- 94 

54LS33DM 

FSC 

175 

- 64 

54LS107W 

RTN 

126 

- 25 

54LS164J 

RTN 

308 

-134 

54F827PC(A) 

♦FSC 

243 -208 

54HCT573C 

♦ STX 

231 

-108 

54LS33FM 

♦FSC 

157 

- 7 

54LS109CH 

RTN 

124 

-205 

54LS164W 

RTCF 

306 

-159 

54F827SC(A) 

♦ FSC 

243 -213 

54HCT573D 

♦ STX 

231 

-109 

54LS33J 

RTN 

240 

-173 

54LS109DM 

♦FSC 

128 

- 80 

54LS165DM 

♦ FSC 

309 

- 17 

54F827SDC(A) 

♦FSC 

243 -209 

54HCT574 

♦ AEIL 

126 

- 67 

54LS33W 

RTN 

235 

- 21 

54LS109FM 

♦FSC 

125 

- 5 

54LS165FM 

♦ FSC 

306 

-184 

54F827SDM(A) 

♦FSC 

235 -151 

54HCT574C 

♦ STX 

137 

- 58 

54LS37CH 

RTN 

235 

-204 

54LS109J 

RTN 

128 

•12 

54LS168DM 

♦ FSC 

207 

-214 

54F827SPC(A) 

♦FSC 

243 -210 

54HCT574D 

♦ STX 

137 

- 59 

54LS37DM 

♦ FSC 

236 

-149 

54LS109W 

RTN 

124 

-208 

54LS168FM 

♦ FSC 

198 

- 9 

54F828DM(A) 

♦ FSC 

235 -153 

54LS00CH 

RTN 

162 

-140 

54LS37FM 

♦ FSC 

235 

-215 

54LS112CH 

RTN 

126 

-165 

54LS169DM 

♦ FSC 

208 

- 47 

54F828FM(A) 

♦ FSC 

235 -155 

54LS00DM 

♦ FSC 

163 

- 92 

54LS37J 

RTN 

236 

-150 

54LS112DM 

♦FSC 

134 

-124 

54LS169FM 

♦ FSC 

198 

- 18 

54F828SDM(A) 

♦FSC 

235 -154 

54LS00FM 

♦ FSC 

159 

-179 

54LS37W 

RTN 

235 

-205 

54LS112FM 

♦FSC 

126 

-181 

54LS170DM 

♦ FSC 

295 

-157 

54H00DM 

♦FSC 

163 - 91 

54LS00J 

RTN 

162 

-145 

54LS38CH 

RTN 

236 

- 15 

54LS112J 

RTN 

134 

- 73 

54LS170FM 

♦ FSC 

294 

-204 

54H00FM 

♦ FSC 

154 -165 

54LS00W 

RTN 

159 

-157 

54LS38DM 

♦ FSC 

237 

- 69 

54LS112W 

RTN 

126 

-167 

54LS170J 

RTN 

295 

-158 

54H01DM 

FSC 

166 - 54 

54LS01CH 

RTN 

158 

-188 

54LS38FM 

♦ FSC 

236 

- 27 

54LS113CH 

RTN 

126 

-185 

54LS170W 

RTN 

294 

-205 

54H01FM 

FSC 

154 -212 

54LS01J 

RTN 

163 

-178 

54LS38J 

RTN 

237 

- 70 

54LS113DM 

FSC 

134 

-210 

54LS174J 

RTN 

309 

-178 

54H04DM 

♦ FSC 

238 - 29 

54LS01W 

RTN 

158 

-189 

54LS38W 

RTN 

236 

- 16 

54LS113FM 

♦FSC 

126 

-199 

54LS174W 

RTN 

307 

- 12 

54H04FM 

♦ FSC 

234 -145 

54LS02CH 

RTN 

159 

-215 

54LS40CH 

RTN 

234 

-215 

54LS113J 

RTN 

134 

-165 

54LS175DM 

♦ FSC 

129 

-119 

54H05DM 

♦ FSC 

238 -158 

54LS02DM 

♦ FSC 

165 

- 11 

54LS40DM 

♦ FSC 

240 

- 80 

54LS113W 

RTN 

126 

-187 

54LS175FM 

♦ FSC 

125 

- 45 

54H05FM 

♦FSC 

234 -157 

54LS02FM 

♦ FSC 

160 

- 11 

54LS40FM 

♦ FSC 

235 

- 2 

54LS114CH 

RTN 

126 

-206 

54LS175J 

RTN 

310 

- 11 

54H08DM 

♦ FSC 

166 -188 

54LS02J 

RTN 

164 

-132 

54LS40J 

RTN 

240 

- 81 

54LS114DM 

FSC 

135 

- 70 

54LS175W 

RTN 

307 

- 32 

54H08FM 

♦ FSC 

160 - 77 

54LS02W 

RTN 

159 

-218 

54LS40W 

RTN 

234 

-216 

54LS114FM 

♦ FSC 

126 

-220 

54LS181DM 

FSC 

221 

-185 

54H10DM 

♦ FSC 

169 - 25 

54LS03CH 

RTN 

165 

- 86 

54LS42DM 

♦ FSC 

186 

-128 

54LS114J 

RTN 

135 

- 25 

54LS181FM 

♦ FSC 

221 

- 52 

54H10FM 

♦ FSC 

155 - 70 

54LS03DM 

♦ FSC 

166 

- 55 

54LS42FM 

♦ FSC 

185 

- 79 

54LS114W 

RTN 

126 

-208 

54LS181J 

RTN 

221 

-204 

54H11DM 

♦ FSC 

169 -217 

54LS03FM 

♦ FSC 

160 

- 42 

54LS42J 

RTN 

186 

-129 

54LS122CH 

RTN 

210 

- 22 

54LS181W 

RTN 

221 

- 44 

54H11FM 

♦ FSC 

158 - 23 

54LS03J 

RTN 

165 

- 90 

54LS42W 

RTN 

185 

- 80 

54LS122J 

RTN 

210 

-162 

54LS189DM 

♦ FSC 

297 

- 37 

54H20DM 

♦ FSC 

171 - 97 

54LS03W 

RTN 

160 

- 21 

54LS43J 

RTN 

186 

-195 

54LS122W 

RTN 

210 

- 27 

54LS189FM 

♦ FSC 

295 

- 56 

54H20FM 

♦ FSC 

155 -213 

54LS04BL 

RTN 

236 

- 58 

54LS43W 

RTN 

185 

- 31 

54LS123CH 

RTN 

210 

- 47 

54LS190CH 

RTN 

196 

- 91 

R4H91 nM 

AFQP 

i7Q _onc 

c/i [_cn/ru 

DTKI 

23S 

- 50 

j4 LG44J 

n i~N 

IO/ 

- IO 

i too 

miN 

i'll 

- 88 

54LS19UUM 

FSC 

201 

-204 

54H21FM 

♦ FSC 

158 - 67 

54LS04DM 

♦ FSC 

238 

- 30 

54LS44W 

RTN 

185 

- 39 

54LS123W 

RTN 

210 

- 53 

54LS190FM 

♦ FSC 

196 

- 96 

54H22DM 

♦ FSC 

172 -175 

54LS04FM 

♦ FSC 

236 

- 69 

54LS47DM 

♦ FSC 

254 

- 71 

54LS125ADM 

♦ FSC 

239 

-186 

54LS190J 

RTN 

201 

-205 

54H22FM 

♦ FSC 

158 - 84 

54LS04J 

RTN 

238 

- 31 

54LS47FM 

♦ FSC 

253 

- 62 

54LS125AFM 

♦ FSC 

234 

-189 

54LS190W 

RTN 

196 

- 97 

54H30DM 

FSC 

174 - 82 

54LS04W 

RTN 

236 

- 61 

54LS48DM 

♦ FSC 

254 

-131 

54LS125DM 

FSC 

239 

-187 

54LS191CH 

RTN 

196 

-116 

54H30FM 

FSC 

156 -149 

54LS05BL 

RTN 

236 

- 84 

54LS48FM 

♦ FSC 

253 

- 81 

54LS125FM 

FSC 

234 

-190 

54LS191 DM 

♦ FSC 

202 

- 80 

54H40DM 

♦ FSC 

240 - 79 

54LS05CH 

RTN 

236 

- 85 

54LS49DM 

♦ FSC 

254 

-165 

54LS125J 

RTN 

239 

-188 

54LS191FM 

♦FSC 

196 

-121 

54H40FM 

♦ FSC 

235 - 17 

54LS05DM 

♦ FSC 

238 

-159 

54LS49FM 

♦ FSC 

253 

- 91 

54LS125W 

RTN 

234 

-177 

54LS191J 

RTN 

202 

- 81 

54H50DM 

♦ FSC 

175 -178 

54LS05FM 

♦ FSC 

236 

-100 

54LS51CH 

RTN 

159 

- 25 

54LS126DM 

♦ FSC 

240 

- 39 

54LS191W 

RTN 

196 

-122 

54H50FM 

♦ FSC 

157 - 14 

54LS05J 

RTN 

238 

-160 

54LS51DM 

♦ FSC 

180 

-129 

54LS126FM 

♦FSC 

234 

-210 

54LS192CH 

RTN 

196 

-151 

54H51DM 

♦ FSC 

176 - 81 

54LS05W 

RTN 

236 

- 86 

54LS51FM 

♦ FSC 

159 

- 33 

54LS126J 

RTN 

240 

- 40 

54LS192DM 

♦ FSC 

202 

-208 

54H51FM 

♦ FSC 

157 - 62 

54LS08CH 

RTN 

160 

- 74 

54LS51J 

RTN 

180 

-104 

54LS126W 

RTN 

234 

-198 

54LS192FM 

♦ FSC 

196 

-156 

54H52DM 

♦FSC 

179 - 26 

54LS08DM 

♦ FSC 

167 

- 58 

54LS51W 

RTN 

159 

- 26 

54LS132DM 

FSC 

287 

-132 

54LS192J 

RTN 

202 

-209 

54H52FM 

♦ FSC 

158 - 95 

54LS08FM 

♦ FSC 

160 

- 95 

54LS54CH 

RTN 

159 

- 35 

54LS132FM 

FSC 

287 

-101 

54LS192W 

RTN 

196 

-157 

54H53DM 

♦ FSC 

179 - 61 

54LS08J 

RTN 

166 

-189 

54LS54DM 

♦ FSC 

180 

-162 

54LS132J 

RTN 

287 

-147 

54LS193CH 

RTN 

196 

-192 

54H53FM 

♦ FSC 

158 -108 

54LS08W 

RTN 

160 

- 78 

54LS54FM 

♦ FSC 

159 

- 44 

54LS132W 

RTN 

287 

- 89 

54LS193DM 

♦ FSC 

203 

-147 

54H54DM 

♦ FSC 

179 - 92 

54LS09CH 

RTN 

160 

-108 

54LS54J 

RTN 

180 

-138 

54LS133DM 

♦ FSC 

181 

-205 

54LS193FM 

♦ FSC 

196 

-198 

54H54FM 

♦ FSC 

158 -132 

54LS09DM 

FSC 

167 

-169 

54LS54W 

RTN 

159 

- 37 

54LS133FM 

♦ FSC 

161 

- 67 

54LS193J 

RTN 

203 

-148 

54H55DM 

FSC 

179 -118 

54LS09FM 

♦ FSC 

160 

-125 

54LS55CH 

RTN 

159 

- 46 

54LS136DM 

♦ FSC 

172 

- 3 

54LS193W 

RTN 

196 

-199 

54H55FM 

♦ FSC 

158 -147 

54LS09J 

RTN 

167 

- 97 

54LS55DM 

FSC 

180 

-200 

54LS136FM 

♦FSC 

155 

-202 

54LS194ADM 

♦ FSC 

307 

- 78 

54H60DM 

FSC 

177 - 52 

54LS09W 

RTN 

160 

-109 

54LS55FM 

♦ FSC 

159 

- 55 

54LS136J 

RTN 

171 

-193 

54LS194AFM 

♦ FSC 

307 

- 93 

54H60FM 

♦ FSC 

157 -164 

54LS10CH 

RTN 

160 

-196 

54LS55J 

RTN 

180 

-174 

54LS136W 

RTN 

155 

-195 

54LS194AJ 

RTN 

310 

-152 

54H61DM 

♦ FSC 

179 -146 

54LS10DM 

♦ FSC 

169 

- 26 

54LS55W 

RTN 

159 

- 48 

54LS138CH 

RTN 

273 

- 85 

54LS194AW 

RTCF 

307 

- 94 

54H61FM 

♦ FSC 

158 -160 

54LS10FM 

♦ FSC 

160 

-216 

54LS73CH 

RTN 

125 

- 86 

54LS138DM 

♦ FSC 

276 

- 46 

54LS195ADM 

♦ FSC 

311 

- 36 

54H62DM 

FSC 

179 -169 

54LS10J 

RTN 

168 

-101 

54LS73DM 

FSC 

131 

- 39 

54LS138FM 

♦ FSC 

273 

- 95 

54LS195AFM 

♦ FSC 

307 

-127 

54H62FM 

♦FSC 

158 -173 

54LS10W 

RTN 

160 

-199 

54LS73FM 

FSC 

125 

-121 

54LS138J 

RTN 

276 

- 47 

54LS195AJ 

RTN 

311 

- 37 

54H71DM 

FSC 

133 -137 

54LS11CH 

RTN 

161 

- 34 

54LS73J 

RTN 

130 

-163 

54LS138W 

RTN 

273 

- 96 

54 LSI 95 AW 

RTCF 

307 

-128 

54H71FM 

♦ FSC 

125 -207 

54LS11 DM 

♦ FSC 

169 

-218 

54LS73W 

RTN 

125 

- 90 

54LS139CH 

RTN 

273 

-117 

54LS196DM 

FSC 

204 

- 19 

54H72DM 

♦ FSC 

138 -127 

54LS11FM 

♦ FSC 

161 

- 53 

54LS74CH 

RTN 

127 

- 13 

54LS139DM 

♦ FSC 

277 

- 6 

54LS196FM 

FSC 

197 

- 5 

54H72FM 

♦ FSC 

126 - 97 

54LS11J 

RTN 

169 

-134 

54LS74DM 

♦ FSC 

132 

- 64 

54LS139FM 

♦ FSC 

273 

-126 

54LS196J 

RTN 

904 

- 90 

54h'73Divi 

♦FSC 

131 - 36 

54LSHW 

RTN 

161 

- 37 

54LS74FM 

♦ FSC 

127 

- 30 

54LS139J 

RTN 

277 

- 7 

54LS196W 

RTN 

197 

- 6 

54H73FM 

♦ FSC 

125 - 89 

54LS12CH 

RTN 

155 

-115 

54LS74J 

RTN 

131 

-156 

54LS139W 

RTN 

273 

-127 

54LS197DM 

FSC 

201 

-145 

54H74DM 

♦ FSC 

132 - 63 

54LS12J 

RTN 

170 

- 22 

54LS74W 

RTN 

127 

- 15 

54LS145DM 

FSC 

253 

-189 

54LS197FM 

FSC 

196 

- 81 

54H74FM 

♦FSC 

125 -147 

54LS12W 

RTN 

155 

-116 

54LS75CH 

RTN 

226 

-212 

54LS145FM 

FSC 

253 

- 42 

54LS197J 

RTN 

201 

- 78 

54H76DM 

FSC 

137 -134 

54LS13DM 

FSC 

288 

- 54 

54LS75DM 

FSC 

228 

- 72 

54LS151DM 

♦ FSC 

265 

-209 

54LS197W 

RTN 

196 

- 62 

54H76FM 

♦ FSC 

126 - 75 

54LS13FM 

FSC 

287 

- 82 

54LS75FM 

FSC 

226 

-214 

54LS151FM 

♦FSC 

264 

- 33 

54LS221CH 

RTN 

210 

- 73 

54H78DM 

FSC 

133 -176 

54LS13J 

RTN 

288 

- 71 

54LS75J 

RTN 

228 

- 73 

54LS151J 

RTN 

265 

-210 

54LS221J 

RTN 

211 

-127 

54H78FM 

♦ FSC 

126 - 7 

54LS13J(1) 

RTN 

288 

- 72 

54LS75W 

RTN 

226 

-215 

54LS151W 

RTN 

264 

- 34 

54LS221W 

RTN 

210 

- 75 

54H87DM 

♦ FSC 

233 -126 

54LS13W 

RTN 

287 

- 73 

54LS76CH 

RTN 

126 

- 73 

54LS152FM 

FSC 

264 

- 58 

54LS240DM 

♦ FSC 

247 

-195 

54H87FM 

♦ FSC 

233 - 85 

54LS13W(1) 

RTN 

287 

- 74 

54LS76DM 

♦ FSC 

137 

-136 

54LS152J 

RTN 

266 

- 71 

54LS240FM 

♦ FSC 

246 

- 43 

54H101DM 

FSC 

133 -138 

54LS14DM 

FSC 

288 

- 1 

54LS76FM 

♦ FSC 

126 

- 77 

54LS152W 

RTN 

264 

- 52 

54LS241DM 

♦ FSC 

248 

- 88 

54H101FM 

♦FSC 

125 -208 

54LS14FM 

FSC 

287 

-115 

54LS76J 

RTN 

137 

-137 

54LS153BL 

RTN 

264 

- 70 

54LS242DM 

FSC 

281 

-192 

54H102DM 

FSC 

138 -128 

54LS14J 

RTN 

288 

- 12 

54LS76W 

RTN 

126 

- 78 

54LS153CH 

RTN 

264 

- 71 

54LS242FM 

FSC 

280 

- 36 

54H102FM 

♦FSC 

126 - 98 

54LS14W 

RTN 

287 

-109 

54LS77CH 

RTN 

227 

- 10 

54LS153DM 

♦FSC 

266 

-172 

54LS244DM 

♦ FSC 

247 

- 58 

54H103DM 

♦ FSC 

133 - 93 

54LS15CH 

RTN 

158 

- 42 

54LS77DM 

FSC 

231 

-212 

54LS153FM 

♦FSC 

264 

- 79 

54LS244FM 

♦ FSC 

246 

- 63 

54H103FM 

♦ FSC 

125 -194 

54LS15DM 

FSC 

178 

-103 

54LS77FM 

FSC 

227 

- 12 

54LS153J 

RTN 

266 

-173 

54LS245DM 

♦ FSC 

282 

-137 

54H106DM 

♦ FSC 

137 -135 

54LS15FM 

♦ FSC 

158 

- 58 

54LS77J 

RTN 

231 

-202 

54LS153W 

RTN 

264 

- 80 

54LS245FM 

♦ FSC 

280 

- 68 

54H106FM 

♦ FSC 

126 - 76 

54LSI5J 

RTN 

178 

- 58 

54LS77W 

RTN 

227 

- 13 

54LS155CH 

RTN 

273 

- 13 

54LS247DM 

♦ FSC 

253 

-109 

54H108DM 

♦ FSC 

133 -177 

54LS15W 

RTN 

158 

- 44 

54LS78CH 

RTN 

126 

-149 

54LS155DM 

♦ FSC 

274 

- 6 

54LS247FM 

♦ FSC 

253 

- 22 

54H108FM 

♦ FSC 

126 - 8 

54LS20CH 

RTN 

158 

- 62 

54LS78DM 

FSC 

138 

-188 

54LS155FM 

♦ FSC 

273 

- 14 

54LS248DM 

FSC 

253 

-134 

54H183DM 

FSC 

217 - 4 

54LS20DM 

♦ FSC 

172 

- 50 

54LS78FM 

FSC 

126 

-153 

54LS155J 

RTN 

274 

- 7 

54LS248FM 

FSC 

253 

- 31 

54H183FM 

♦ FSC 

216 - 31 

54LS20J 

RTN 

172 

- 35 

54LS78J 

RTN 

138 

-163 

54LS155W 

RTN 

273 

- 15 

54LS249DM 

FSC 

253 

-135 

54HCT137C 

♦STX 

275 - 10 

54LS20W 

RTN 

158 

- 64 

54LS78W 

RTN 

126 

-154 

54LS156CH 

RTN 

273 

- 26 

54LS249FM 

FSC 

253 

- 32 

54HCT138C 

♦ STX 

276 - 7 

54LS21CH 

RTN 

158 

-200 

54LS83ADM 

♦ FSC 

216 

-162 

54LS156DM 

♦ FSC 

274 

- 58 

54LS251BL 

RTN 

264 

-138 

54HCT139C 

♦STX 

276 -178 

54LS21DM 

♦ FSC 

178 

-207 

54LS83AFM 

♦ FSC 

216 

- 18 

54LS156FM 

♦ FSC 

273 

- 27 

54LS251 DM 

♦ FSC 

268 

- 94 

54HCT237C 

♦STX 

275 - 85 

54LS21FM 

♦ FSC 

158 

-209 

54LS85CH 

RTN 

219 

- 58 

54LS156J 

RTN 

274 

- 59 

54LS251 FM 

♦ FSC 

264 

-146 

54HCT238C 

♦ STX 

275 -102 

54LS21J 

RTN 

178 

-144 

54LS85DM 

FSC 

219 

-139 

54LS156W 

RTN 

273 

- 28 

54LS251J 

RTN 

268 

- 95 

54HCT239C 

♦ STX 

275 -126 

54LS21W 

RTN 

158 

-202 

54LS85FM 

FSC 

219 

- 60 

54LS157CH 

RTN 

264 

-102 

54LS251W 

RTN 

264 

-147 

54HCT240C 

♦ STX 

247 -108 

54LS22CH 

RTN 

156 

- 83 

54LS85J 

RTN 

219 

-140 

54LS157DM 

♦ FSC 

267 

-115 

54LS253BL 

RTN 

264 

-181 

54HCT241C 

♦ STX 

248 - 9 

54LS22DM 

FSC 

172 

-176 

54LS85W 

RTN 

219 

- 61 

54LS157FM 

♦ FSC 

264 

-106 

54LS253CH 

RTN 

264 

-182 

54HCT242C 

♦ STX 

281 -174 

54LS22FM 

♦ FSC 

156 

- 99 

54LS86DM 

FSC 

177 

-203 

54LS157J 

RTN 

267 

■116 

54LS253DM 

♦ FSC 

269 

- 39 

54HCT243C 

♦ STX 

282 - 35 

54LS22J 

RTN 

172 

-101 

54LS86FM 

FSC 

158 

- 13 

54LS157W 

RTN 

264 

-107 

54LS253FM 

♦ FSC 

264 

-190 

54HCT244C 

♦STX 

248 -120 

54LS22W 

RTN 

156 

- 84 

54LS86J 

RTN 

177 

-127 

54LS158CH 

RTN 

265 

• 19 

54LS253J 

RTN 

269 

- 40 

54HCT245C 

♦STX 

282 -107 

54LS26CH 

RTN 

165 

- 87 

54LS86W 

RTN 

157 

-217 

54LS158DM 

♦ FSC 

270 

- 94 

54LS253W 

RTN 

264 

-191 

54HCT273C(A) 

♦STX 

129 -193 

54LS26DM 

♦ FSC 

166 

- 56 

54LS89DM 

♦ FSC 

296 

- 18 

54LS158FM 

♦ FSC 

265 

- 23 

54LS255CH 

RTN 

273 

- 71 

54HCT273D(A) 

♦ STX 

129 -194 

54LS26FM 

♦ FSC 

160 

- 22 

54LS89FM 

♦ FSC 

295 

- 17 

54LS158J 

RTN 

270 

- 95 

54LS255J 

RTN 

275 

- 77 

54HCT373 

♦AEIL 

226 -205 

54LS26J 

RTN 

165 

- 91 

54LS90CH 

RTN 

197 

- 82 

54LS158W 

RTN 

265 

- 24 

54LS255W 

RTN 

273 

- 72 

54HCT373C 

♦ STX 

229 -125 

54LS26W 

RTN 

160 

- 23 

54LS90DM 

FSC 

205 

-180 

54LS160CH 

RTN 

195 

-133 

54LS256DM 

♦ FSC 

229 

- 94 

54HCT373D 

♦STX 

229 -126 

54LS27CH 

RTN 

156 

-125 

54LS90FM 

♦ FSC 

197 

-84 

54LS160DM 

FSC 

198 

-136 

54LS256FM 

♦ FSC 

227 

- 64 

54HCT374 

♦AEIL 

126 - 35 

54LS27DM 

♦ FSC 

173 

-120 

54LS90J 

RTN 

205 

-116 

54LS160FM 

♦ FSC 

195 

-142 

54LS257CH 

RTN 

265 

- 42 

54HCT374C 

♦STX 

135 -136 

54LS27FM 

♦ FSC 

156 

-139 

54LS90W 

RTN 

197 

- 85 

54LS160J 

RTN 

198 

-137 

54LS257DM 

♦ FSC 

270 

-201 

54HCT374D 

♦STX 

135 -137 

54LS27J 

RTN 

173 

- 68 

54LS91J 

RTN 

312 

- 40 

54LS160W 

RTN 

195 

-143 

54LS257FM 

♦ FSC 

265 

- 50 

54HCT390C(A) 

♦STX 

204 -156 

54LS27W 

RTN 

156 

-127 

54LS91W 

RTN 

307 

-193 

54LS161CH 

RTN 

195 

-184 

54LS257J 

RTN 

270 

-202 

54HCT390D(A) 

♦STX 

204 -157 

54LS28CH 

RTN 

235 

-219 

54LS92CH 

RTN 

205 

-202 

54LS161DM 

♦ FSC 

199 

-109 

54LS257W 

RTN 

265 

- 51 

54HCT393C(A) 

♦ STX 

204 -214 

54LS28DM 

♦ FSC 

237 

- 11 

54LS92DM 

FSC 

205 

-210 

54LS161FM 

♦ FSC 

195 

-190 

54LS258ADM 

♦ FSC 

271 

- 55 

54HCT393D(A) 

♦STX 

204 -215 

54LS28FM 

♦ FSC 

236 

- 8 

54LS92FM 

♦ FSC 

197 

-120 

54LS161J 

RTN 

199 

-110 

54LS258AFM 

♦ FSC 

265 

■ 87 

54HCT533C 

♦STX 

230 -136 

54LS28J 

RTN 

237 

- 12 

54LS92J 

RTN 

205 

-211 

54LS161W 

RTN 

195 

-191 

54LS258CH 

RTN 

265 

- 79 

54HCT533D 

♦STX 

230 -137 

54LS28W 

RTN 

235 

-220 

54LS92W 

RTN 

197 

-121 

54LS162CH 

RTN 

196 

- 12 

54LS258DM 

♦ FSC 

271 

- 56 

54HCT534 

♦AEIL 

126 - 53 

54LS30CH 

RTN 

161 

- 88 

54LS93CH 

RTN 

197 

-187 

54LS162DM 

FSC 

200 

- 79 

54LS258FM 

♦ FSC 

265 

- 88 

54HCT534C 

♦ STX 

136 -116 

54LS30DM 

♦ FSC 

174 

- 83 

54LS93DM 

♦ FSC 

207 

-153 

54LS162FM 

♦ FSC 

196 

- 21 

54LS258J 

RTN 

271 

- 57 

54HCT534D 

♦ STX 

136 -117 

54LS30FM 

♦ FSC 

161 

-100 

54LS93FM 

♦ FSC 

197 

-207 

54LS162J 

RTN 

200 

- 80 

54LS258W 

RTN 

265 

- 89 

54HCT540C 

♦STX 

244 - 73 

54LS30J 

RTN 

173 

-197 

54LS93J 

RTN 

207 

- 97 

54LS162W 

RTN 

196 

- 22 

54LS259DM 

♦ FSC 

227 

-180 

54HCT541C 

♦STX 

244 -144 

54LS30W 

RTN 

161 

- 90 

54LS93W 

RTN 

197 

-189 

54LS163CH 

RTN 

197 

-161 

54LS259FM 

♦ FSC 

226 

-172 

54HCT563 

♦AEIL 

227 - 86 

54LS32CH 

RTN 

156 

-200 

54LS95BDM 

FSC 

312 

-116 

54LS163DM 

♦ FSC 

201 

- 7 

54LS260DM 

♦ FSC 

182 

- 47 

54HCT563C 

♦STX 

231 - 27 

54LS32DM 

♦ FSC 1 

175 

- 41 

54LS95BFM 

FSC 

307 

-219 

54LS163FM 

♦ FSC 

197 

-167 

54LS260FM 

♦ FSC i 

161 

■78 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

IIITli I'M 

■fflsaa 


TYPE No. 

MFRS 

m 

mm 


■RHsa 


TYPE No. 

KIHsMI 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 1 

54LS266DM 


w 

- 62 

54LS564bM 

PsC 

mi 

- 15 



275 

^103 

74ACT74PC(A) 


131 - 72 

74F132SPC “ 

♦FSC 

288 

TT7e 

54LS266FM 

♦FSC 

159 

- 14 

54LS564FM 

FSC 

126 

- 66 

54SC239C(A) 

STX 

275 

-127 

74ACT74SC(A) 

♦FSC 

131 - 73 

74F138DC 

♦ FSC 

276 

- 49 

54LS266W 

RTN 

159 

- 6 

54LS573DM 

♦ FSC 

231 

-144 

54SC240C(A) 

STX 

247 

-167 

74ACT109DC(A) 


127 -211 

74F138L1C 

♦ FSC 

276 

- 5 

54LS273DM 

FSC 

130 

- 9 

54LS573FM 

♦ FSC 

227 

- 98 

54SC241C(A) 

STX 

248 

- 66 


♦ FSC 


74F138PC 

♦ FSC 

276 

- 50 

54LS273FM 

FSC 

126 

- 33 

54LS574DM 

FSC 

137 

- 90 

54SC242C(A) 

STX 

281 

-175 

74ACT109PC(A) 


127 -212 

74F138QC 

♦FSC 

276 

- 6 

54LS279CH 

RTN 

226 

-190 

54LS574FM 

FSC 

126 

- 72 

54SC243C(A) 

STX 

282 

- 36 


♦ FSC 


74F138SC 

♦ FSC 

275 

-219 

54LS279DM 

♦FSC 

228 

- 12 

54LS670DM 

♦ FSC 

297 

- 7 

54SC244C(A) 

STX 

247 

- 31 

74ACT109SC(A) 


127 -213 

74F138SDC 

♦ FSC 

275 

-203 

54LS279FM 

♦FSC 

226 

-196 

54LS670FM 

FSC 

295 

- 43 

54SC245C(A) 

STX 

282 

-108 


♦ FSC 


74F138SPC 

♦ FSC 

275 

-204 

54LS279J 

RTN 

228 

- 13 

54LS670J 

RTN 

297 

- 8 

54SC540C(A) 

STX 

247 

- 85 

74ACT373DC(A) 


230 - 19 

74F139DC 

♦ FSC 

277 

- 9 

54LS279W 

RTN 

226 

-197 

54LS670W 

RTCF 

295 

- 44 

54SC541C(A) 

STX 

247 

-102 


♦FSC 


74F139L1C 

♦ FSC 

276 

-169 

54LS283DM 

FSC 

216 

- 62 

54R00 

RTN 

154 

-160 

57LS305J 

MMI 

288 

-193 

74ACT373PC(A) 


230 - 20 

74F139PC 

♦ FSC 

277 

- 10 

54LS283FM 

FSC 

215 

-215 

54R40 

RTN 

154 

-161 

57LS310J 

MMI 

288 

-196 


♦ FSC 


74F139QC 

♦FSC 

276 

-170 

54LS283J 

FSC 

216 

- 63 

54S00DM 

♦ FSC 

163 

- 93 

57LS380J 

MMI 

230 

-174 

74ACT373SG(A) 


230 - 21 

74F139SC 

♦ FSC 

276 

-164 

54LS283W 

FSC 

215 

-216 

54S00FM 

♦ FSC 

159 

-158 


MMI 

229 

-164 


♦ FSC 


74F139SDC 

♦ FSC 

276 

-149 

54LS289DM 

♦ FSC 

295 

-201 

54S03DM 

♦ FSC 

166 

- 57 


MMI 

230 

- 1 

74ACT374DC(A) 


135 - 98 

74F139SPC 

♦FSC 

276 

-150 

54LS289FM 

♦ FSC 

294 

-218 

54S04ADM 

♦ FSC 

238 

- 32 

57S376J(1) 

MMI 

230 

-212 


♦ FSC 


74F148DC 

♦ FSC 

289 

-172 

54LS290DM 

♦ FSC 

204 

-105 

54S04AFM 

♦ FSC 

236 

- 60 


MMI 

230 

-213 

74ACT374PC(A) 


135 - 99 

74F148L1C 

♦ FSC 

289 

-186 

54LS290FM 

♦FSC 

197 

- 42 

54S04DM 

♦ FSC 

238 

- 33 


MMI 

230 

-175 


♦ FSC 


74F148PC 

♦FSC 

289 

-173 

54LS293DM 

♦ FSC 

204 

-129 

54S04FM 

♦ FSC 

236 

- 70 

57S382J 

MMI 

230 

-176 

74ACT374SC(A) 


135 -100 

74F148QC 

♦ FSC 

289 

-187 

54LS293FM 

♦ FSC 

197 

- 52 

54S05ADM 

♦ FSC 

238 

-161 


♦ MMI 

300 

-177 


♦FSC 


74F148SC 

♦FSC 

289 

-184 

54LS295ADM 

♦ FSC 

312 

-212 

54S05AFM 

♦ FSC 

236 

-101 

63S081AF 

♦ MMI 

300 

-178 

74ACT793J 

♦ MMI 

228 -126 

74F148SDC 

♦ FSC 

289 

-174 

54LS295AFM 

♦ FSC 

308 

- 31 

54S05DM 

♦ FSC 

238 

-162 

63S081AJ 

♦ MMI 

300 

-144 

74ACT793N 

♦ MMI 

228 -127 

74F148SPC 

♦FSC 

289 

-175 

54LS295AJ 

RTN 

312 

-193 

54S05FM 

♦ FSC 

236 

-102 

63S081 AN 

♦ MMI 

300 

-145 

74ACT794J 

♦ MMI 

228 -128 

74F151DC 

♦ FSC 

265 

-212 

54LS295AW 

RTN 

308 

- 21 

54S09FM 

♦ FSC 

160 

-110 

63S081AW 

♦ MMI 

300 

-179 

74ACT794N 

♦ MMI 

228 -129 

74F151FC 

♦ FSC 

264 

- 36 

54LS298DM 

♦ FSC 

268 

-164 

54S10DM 

♦FSC 

169 

- 27 


♦ MMI 

300 

-180 

74B4 

SESC 

358 -167 

74F151L1C 

♦ FSC 

265 

-185 

54LS298FM 

♦ FSC 

264 

-168 

54S10FM 

♦ FSC 

160 

-200 

63S140F16 

♦ MMI 

300 

- 12 

74B4P1 

SESC 

358 -168 

74F151PC 

♦ FSC 

265 

-213 

54LS298J 

RTN 

268 

-165 

54S11DM 

♦ FSC 

169 

-219 

63S140J16 

♦ MMI 

300 

- 36 

74F00DC 

♦ FSC 

162 -146 

74F151QC 

♦ FSC 

265 

-186 

54LS298W 

RTN 

264 

-169 

54S11FM 

♦ FSC 

161 

- 38 

63S140N16 

♦ MMI 

300 

- 37 

74F00FC 

FSC 

159 -159 

74F151SC 

♦ FSC 

265 

-179 

54LS299DM 

♦ FSC 

314 

- 36 

54S15DM 

♦ FSC 

178 

- 59 

63S140W16 

♦ MMI 

300 

- 13 

74F00PC 

♦ FSC 

162 -147 

74F151SDC 

♦ FSC 

265 

-165 

54LS299FM 

♦ FSC 

308 

- 35 

54S15FM 

♦ FSC 

158 

- 45 

63S141AF16 

♦ MMI 

300 

- 14 

74F00SC 

♦ FSC 

159 -100 

74F151SPC 

♦ FSC 

265 

-166 

54LS322DM 

♦ FSC 

313 

- 9 

54S20DM 

♦ FSC 

172 

- 51 

63S141AJ16 

♦ MMI 

300 

- 5 

74F02DC 

♦ FSC 

164 -133 

74F153DC 

♦ FSC 

266 

-175 

54LS322FM 

♦ FSC 

308 

- 43 

54S20FM 

♦ FSC 

158 

- 65 

63S141AN16 

♦ MMI 

299 

-179 

74F02FC 

FSC 

159 -219 

74F153FC 

♦ FSC 

264 

- 82 

54LS323DM 

♦ FSC 

313 

- 37 

54S22DM 

♦ FSC 

172 

-177 

63S141AW16 

♦ MMI 

300 

- 15 

74F02PC 

♦ FSC 

164 -134 

74F153L1C 

♦ FSC 

266 

-132 

54LS323FM 

♦ FSC 

308 

- 51 

54S22FM 

♦ FSC 

156 

- 85 

63S141F16 

♦ MMI 

300 

- 16 

74F02SC 

♦ FSC 

159 -212 

74F153PC 

♦ FSC 

266 

-176 

54LS347DM 

♦ FSC 

254 

- 72 

54S30DM 

♦ FSC 

173 

-198 

63S141J16 

♦ MMI 

300 

- 19 

74F04DC 

♦ FSC 

238 - 34 

74F153QC 

♦ FSC 

266 

-133 

54LS347FM 

♦ FSC 

253 

- 63 

54S30FM 

♦ FSC 

161 

- 91 

63S141N16 

♦ MMI 

300 

- 20 

74F04FC 

FSC 

236 - 71 

74F153SC 

♦ FSC 

266 

-126 

54LS352DM 

♦ FSC 

269 

- 98 

54S32DM 

♦ FSC 

174 

-201 

63S141W16 

♦ MMI 

300 

- 17 

74F04PC 

FSC 

238 - 35 

74F153SDC 

♦ FSC 

266 

-116 

54LS352FM 

♦ FSC 

264 

-207 

54S32FM 

♦ FSC 

156 

-204 

63S241AJ16 

♦ MMI 

302 

- 56 

74F08DC 

♦ FSC 

166 -190 

74F153SPC 

♦ FSC 

266 

-117 

54LS353DM 

♦ FSC 

269 

-149 

54S40DM 

♦ FSC 

240 

- 82 

63S241AL 

♦ MMI 

302 

- 76 

74F08FC 

FSC 

160 - 79 

74F157DC 

♦ FSC 

267 

-118 

54LS353FM 

♦ FSC 

264 

-218 

54S40FM 

♦ FSC 

235 

- 3 

63S241AN16 

♦ MMI 

302 

- 57 

74F08PC 

♦ FSC 

166 -191 

74F157FC 

♦ FSC 

264 

-109 

54LS365ADM 

♦ FSC 

241 

- 24 

54S51DM 

♦ FSC 

176 

- 11 

63S241ANL 

♦ MMI 

302 

- 79 

74F08SC 

♦ FSC 

160 - 64 

74F157L1C 

♦ FSC 

267 

- 84 

54LS365AFM 

♦ FSC 

235 

- 32 

54S51FM 

♦ FSC 

161 

-119 

63S241AW 

♦ MMI 

302 

- 74 

74F10DC 

♦ FSC 

168 -102 

74F157PC 

♦ FSC 

267 

-119 

54LS365J 

RTN 

241 

- 25 

54S64DM 

♦ FSC 

182 

- 72 

63S241J16 

♦ MMI 

302 

- 58 

74F10FC 

FSC 

160 -201 

74F157QC 

♦ FSC 

267 

- 85 

54LS365W 

RTN 

235 

- 33 

54S64FM 

♦ FSC 

161 

-128 


♦ MMI 

302 

- 77 

74F10PC 

♦ FSC 

168 -103 

74F157SC 

♦ FSC 

267 

- 78 

54LS366ADM 

♦ FSC 

241 

-111 

54S65DM 

FSC 

182 

- 89 

63S241N16 

♦ MMI 

302 

- 59 

74F10SC 

♦ FSC 

160 -137 

74F157SDC 

♦ FSC 

267 

- 63 

54LS366AFM 

♦ FSC 

235 

- 52 

54S65FM 

♦ FSC 

161 

-138 

63S241NL 

♦ MMI 

302 

- 78 

74F11DC 

♦ FSC 

169 -135 

74F157SPC 

♦ FSC 

267 

- 64 

54LS366DC 

FSC 

241 

-112 

54S74DM 

♦ FSC 

132 

- 65 

63S241W 

♦ MMI 

302 

- 75 

74F11FC 

FSC 

161 - 39 

74F158DC 

♦ FSC 

270 

- 97 

54LS366DM 

FSC 

241 

-113 

54S74FM 

♦ FSC 

127 

- 16 

63S280W 

♦ MMI 

301 

-104 

74F11PC 

♦ FSC 

169 -136 

74F158FC 

♦ FSC 

265 

- 26 

54LS366FC 

FSC 

235 

- 53 

54S86DM 

♦ FSC 

177 

-128 

63S281AJ 

♦ MMI 

301 

-120 

74F11SC 

♦ FSC 

161 - 29 

74F158L1M 

♦ FSC 

270 

- 77 

54LS366FM 

FSC 

235 

- 54 

54S86FM 

♦ FSC 

157 

-218 

63S281 AN 

♦ MMI 

301 

-121 

74F13DC(A) 

♦ FSC 

288 - 39 

74F158PC 

♦ FSC 

270 

- 98 

54LS366PC 

FSC 

241 

-114 

54S109DM 

♦ FSC 

128 

- 13 

63S281J 

♦ MMI 

301 

-122 

74F13L1C(A) 

♦ FSC 

288 - 49 

74F158QC 

♦ FSC 

270 

- 78 

54LS367ADM 

♦ FSC 

242 

- 9 

54S109FM 

♦ FSC 

124 

-209 

63S281N 

♦ MMI 

301 

-123 

74F13PC(A) 

♦ FSC 

288 - 40 

74F158SC 

♦ FSC 

270 

- 75 

54LS367AFM 

♦ FSC 

235 

- 77 

54S112DM 

♦ FSC 

134 

- 74 

63S440J 

♦ MMI 

300 

- 92 

74F13QC(A) 

♦ FSC 

288 - 50 

74F158SDC 

♦ FSC 

270 

- 73 

54LS367DM 

FSC 

242 

- 10 

54S112FM 

♦ FSC 

126 

-168 

63S440N 

♦ MMI 

300 

- 93 

74F13SC(A) 

♦ FSC 

288 - 48 

74F158SPC 

♦ FSC 

270 

- 74 

54LS367FM 

FSC 

235 

- 78 

54S113DM 

FSC 

134 

-211 

63S441AF 

♦ MMI 

300 

-108 

74F13SDC(A) 

♦ FSC 

288 - 41 

74F160ADC 

♦ FSC 

198 

- 47 

54LS367J 

RTN 

242 

- 11 

54S113FM 

♦ FSC 

126 

-188 

63S441AJ 

♦ MMI 

300 

-100 

74F13SPC(A) 

♦ FSC 

288 - 42 

74F160APC 

♦ FSC 

198 

- 48 

54LS367W 

RTN 

235 

- 79 

54S114DM 

FSC 

135 

- 71 

63S441AL 

♦ MMI 

300 

-114 

74F14DC(A) 

♦ FSC 

288 -109 

74F160ASC 

♦ FSC 

195 

-118 

54LS368ADM 

♦ FSC 

242 

-108 

54S114FM 

♦ FSC 

126 

-209 

63S441 AN 

♦ MMI 

300 

-101 

74F14L1C(A) 

♦ FSC 

288 -118 

74F160DC 

♦ FSC 

198 

-138 

54LS368AFM 

♦ FSC 

235 

-103 

54S132DM 

FSC 

287 

-129 

63S441AW 

♦ MMI 

300 

-109 

74F14PC(A) 

♦ FSC 

288 -110 

74F160PC 

♦ FSC 

199 

- 1 

54LS368DM 

FSC 

242 

-109 

54S132FM 

FSC 

287 

- 99 

63S441F 

♦ MMI 

300 

-110 

74F14QC(A) 

♦ FSC 

288 -119 

74F161ADC 

♦ FSC 

200 

-166 

54LS368FM 

FSC 

235 

-104 

54S133DM 

♦ FSC 

181 

-182 

63S441J 

♦ MMI 

300 

-102 

74F14SC(A) 

♦ FSC 

288 -115 

74F161APC 

♦ FSC 

200 

-167 

54LS368J 

RTN 

242 

-110 

54S133FM 

♦ FSC 

161 

- 59 

63S441L 

♦ MMI 

300 

-115 

74F14SDC(A) 

♦ FSC 

288 -111 

74F161ASC ' 

♦ FSC 

196 

- 39 

54LS368W 

RTN 

235 

-105 

54S134DM 

FSC 

181 

-211 

63S441N 

♦ MMI 

300 

-103 

74F14SPC(A) 

♦ FSC 

288 -112 

74F161DC 

♦ FSC 

199 

-111 

54LS373DM 

♦ FSC 

229 

-163 

54S134FM 

♦ FSC 

161 

- 70 

63S441W 

♦ MMI 

300 

-111 

74F20DC 

♦ FSC 

170 -104 

74F161PC 

♦ FSC 

199 

-112 

54LS373FM 

♦ FSC 

227 

- 73 

54S135DM 

FSC 

182 

- 5 

63S481AN 

♦ MMI 

301 

-125 

74F20FC 

FSC 

155 -140 

74F162ADC 

♦ FSC 

199 

-214 

54LS374DM 

♦ FSC 

135 

-176 

54S135FM 

♦ FSC 

161 

- 75 


RTN 



74F20PC 

♦ FSC 

170 -105 

74F162APC 

♦ FSC 

199 

-215 

54LS374FM 

♦ FSC 

127 

- 9 

54S137DM 

♦ FSC 

275 

- 49 

63S481AW 

♦ MMI 

301 

-156 

74F20SC 

♦ FSC 

155 -133 

74F162ASC 

♦ FSC 

195 

-218 

54LS375DM 

♦ FSC 

230 

- 87 

54S137FM 

♦ FSC 

273 

- 68 

63S481W 

♦ MMI 

301 

-157 

74F32DC 

♦ FSC 

174 -202 

74F162DC 

♦ FSC 

200 

- 82 

54LS375FM 

♦ FSC 

227 

- 76 

54S138DM 

♦ FSC 

276 

- 48 

63S881AJ 

♦ MMI 

302 

- 5 

74F32FC 

FSC 

156 -205 

74F162PC 

♦ FSC 

200 

- 83 

54LS377DM 

♦ FSC 

136 

- 38 

54S138FM 

♦FSC 

273 

- 97 

63S881AJS 

♦ MMI 

302 

- 6 

74F32PC 

♦ FSC 

174 -203 

74F163ADC 

♦ FSC 

199 

- 25 

54LS377FM 

♦ FSC 

126 

- 43 

54S139DM 

♦ FSC 

277 

- 8 


♦ MMI 

302 

- 7 

74F32SC 

♦ FSC 

156 -189 

74F163APC 

♦ FSC 

199 

- 26 

54LS378DM(1) 

♦ FSC 

136 

- 61 

54S139FM 

♦ FSC 

273 

-128 

63S881ANS 

♦ MMI 

302 

- 8 

74F37DC(A) 

♦ FSC 

236 -128 

74F163ASC 

♦FSC 

196 

- 40 

54LS378DM(2) 

♦ FSC 

313 

- 78 

54S140DM 

♦ FSC 

246 

- 86 

63S881AW 

♦ MMI 

302 

- 41 

74F37PC(A) 

♦ FSC 

236 -129 

74F163DC 

♦ FSC 

201 

- 8 

54LS378FM(1) 

♦ FSC 

126 

- 48 

54S140FM 

♦ FSC 

246 

- 27 


♦ MMI 

302 

- 9 

74F37SC(A) 

♦ FSC 

236 -142 

74F163PC 

♦ FSC 

201 

- 9 

54LS378FM(2) 

♦ FSC 

308 

- 63 

54S151DM 

FSC 

265 

-211 

63S881NS 

MMI 

302 

- 10 

74F37SDC(A) 

♦ FSC 

236 -130 

74F164DC 

♦ FSC 

308 

-116 

54LS379DM 

♦ FSC 

313 

- 84 

54S151FM 

FSC 

264 

- 35 

63S881W 

MMI 

302 

- 42 

74F37SPC(A) 

♦ FSC 

236 -131 

74F164PC 

♦ FSC 

308 

-117 

54LS379FM 

♦ FSC 

308 

- 65 

54S153DM 

♦ FSC 

266 

-174 

64B4 

SESC 

347 

- 65 

74F38DC(A) 

♦ FSC 

237 - 42 

74F164SC 

♦ FSC 

308 

-123 

54LS384DM 

FSC 

218 

-115 

54S153FM 

♦ FSC 

264 

- 81 

64B4P 

SESC 

347 

- 66 

74F38L1C(A) 

♦ FSC 

237 - 65 

74F164SDC 

♦ FSC 

308 

-118 

54LS384FM 

FSC 

218 

- 84 

54S157DM 

♦ FSC 

267 

-117 

67LS305J 

MMI 

288 

-194 

74F38PC(A) 

♦ FSC 

237 - 43 

74F164SPC 

♦ FSC 

308 

-119 

54LS384J 

RTN 

218 

-129 

54S157FM 

♦ FSC 

264 

-108 

67LS305N 

MMI 

288 

-195 

74F38QC(A) 

♦ FSC 

237 - 66 

74F168DC 

♦ FSC 

207 

-199 

54LS384W 

RTN 

218 

- 85 

54S158DM 

♦ FSC 

270 

- 96 

67LS310J 

MMI 

288 

-197 

74F38SC(A) 

♦ FSC 

237 - 58 

74F168PC 

♦ FSC 

207 

-200 

54LS385J 

RTN 

217 

- 23 

54S158FM 

♦ FSC 

265 

- 25 

67LS310N 

MMI 

288 

-198 

74F38SDC(A) 

♦FSC 

237 - 44 

74F168SC 

♦ FSC 

198 

- 7 

54LS386CH 

RTN 

159 

- 18 

54S175DM 

♦ FSC 

129 

-120 

67LS376J(1) 

MMI 

230 

-214 

74F38SPC(A) 

♦ FSC 

237 - 45 

74F169DC 

♦ FSC 

208 

- 27 

54LS386DM 

♦ FSC 

181 

-164 

54S175FM 

♦ FSC 

125 

- 46 

67LS380J 

MMI 

230 

-177 

74F64DC 

♦ FSC 

182 - 50 

74F169PC 

♦ FSC 

208 

- 28 

54LS386FM 

♦ FSC 

159 

- 20 

54S181DM 

FSC 

221 

-127 

67LS380N 

MMI 

230 

-178 

74F64FC 

FSC 

161 -129 

74F169SC 

♦ FSC 

198 

- 15 

54LS386J 

RTN 

181 

-134 

54S181FM 

FSC 

221 

- 30 

67S373J 

MMI 

229 

-165 

74F64PC 

♦ FSC 

182 - 51 

74F174DC 

♦ FSC 

128 

-167 

54LS386W 

RTN 

159 

- 21 

54S182DM 

FSC 

223 

- 66 

67S373N 

MMI 

229 

-166 

74F64SC 

♦FSC 

161 -126 

74F174PC 

♦ FSC 

128 

-168 

54LS390DM 

♦ FSC 

204 

-177 

54S182FM 

FSC 

223 

- 7 

67S374J(1) 

MMI 

230 

- 2 

74F74DC 

♦FSC 

131 -157 

74F174SC 

♦FSC 

125 

- 18 

54LS390FM 

♦ FSC 

197 

- 56 

54S189FM 

♦ FSC 

295 

- 57 

67S376J(1) 

MMI 

230 

-215 

74F74PC 

♦FSC 

131 -158 

74F175DC 

♦FSC 

129 

-121 

54LS393DM 

♦ FSC 

205 

- 33 

54S194DM 

FSC 

307 

- 79 

67S380J 

MMI 

230 

-179 

74F74SC 

♦ FSC 

125 -143 

74F175PC 

♦ FSC 

129 

-122 

54LS393FM 

♦ FSC 

197 

- 63 

54S194FM 

FSC 

307 

- 95 


MMI 

230 

-180 

74F85DC(A) 

♦ FSC 

219 -120 

74F175SC 

♦ FSC 

125 

- 38 

54LS395AJ 

RTN 

313 

-106 

54S240DM 

FSC 

247 

-196 

67S382J 

MMI 

230 

-123 

74F85PC(A) 

♦FSC 

219 -121 

74F181DC 

♦FSC 

221 

-147 

54LS395AW 

RTCF 

308 

- 71 

54S240FM 

FSC 

246 

- 44 

67S382N 

MMI 

230 

-124 

74F85SC(A) 

♦FSC 

219 - 57 

74F181PC 

♦ FSC 

221 

-148 

54LS395DM 

♦ FSC 

313 

-107 

54S251 DM 

FSC 

268 

- 96 

71B4 

SESC 

358 

-163 

74F86DC 

♦ FSC 

177 -100 

74F181SC 

♦ FSC 

221 

- 40 

54LS395FM 

♦ FSC 

308 

- 72 

54S251FM 

FSC 

264 

-148 

71B4P 

SESC 

358 

-164 

74F86PC 

♦ FSC 

177 -101 

74F182DC 

♦ FSC 

223 

- 67 

54LS447DM 

♦ FSC 

253 

-110 

54S253DM 

♦ FSC 

269 

- 41 

74AC00DC(A) 

♦ FSC 

161 

-192 

74F86SC 

♦ FSC 

157 -206 

74F182PC 

♦ FSC 

223 

- 68 

54LS447FM 

♦ FSC 

253 

- 23 

54S253FM 

♦ FSC 

264 

-192 

74AC00PC(A) 

♦ FSC 

161 

-193 

74F109DC 

♦ FSC 

128 - 14 

74F182SC 

♦ FSC 

223 

- 8 

54LS490DM 

♦ FSC 

205 

- 78 

54S257DM 

FSC 

270 

-203 

74AC00SC(A) 

♦ FSC 

161 

-218 

74F109PC 

♦ FSC 

128 - 15 

74F189DC 

♦ FSC 

297 

- 38 

54LS490FM 

♦ FSC 

197 

- 74 

54S257FM 

FSC 

265 

- 52 

74AC74DC(A) 

♦ FSC 

131 

- 68 

74F109SC 

♦ FSC 

124 -204 

74F189FC 

♦ FSC 

295 

- 58 

54LS533DM 

♦ FSC 

230 

-173 

54S258DM 

♦ FSC 

271 

- 58 

74AC74PC(Aj 

♦ FSC 

131 

■ 69 

74F112DC 

♦FSC 

134 - 37 

74F189PC 

♦ FSC 

297 

- 39 

54LS533FM 

♦FSC 

227 

- 82 

54S258FM 

♦ FSC 

265 

- 90 

74AC74SC(A) 

♦ FSC 

131 

- 70 

74F112PC 

♦ FSC 

134 - 38 

74F189SC 

♦ FSC 

297 

-108 

54LS534DM 

♦ FSC 

136 

-148 

54S260DM 

FSC 

182 

- 29 

74AC109DC(A) 

♦ FSC 

127 

-208 

74F112SC 

♦FSC 

126 -164 

74F189SDC 

♦FSC 

297 

- 40 

54LS534F 

♦ MMI 

311 

-190 

54S260FM 

FSC 

161 

- 79 

74AC109PC(A) 

♦ FSC 

127 

-209 

74F113DC 

♦ FSC 

134 -136 

74F189SPC 

♦ FSC 

297 

- 41 

54LS534FM 

♦ FSC 

126 

- 60 

54S280DM 

FSC 

224 

-195 

74AC109SC(A) 

♦ FSC 

127 

-210 

74F113PC 

♦ FSC 

134 -137 

74F190DC 

♦ FSC 

201 

-177 

54LS534J 

♦ MMI 

311 

-184 

54S280FM 

FSC 

224 

- 89 

74AC373DC{A) 

♦ FSC 

230 

- 16 

74F113SC 

♦ FSC 

126 -184 

74F190PC 

♦ FSC 

201 

-178 

54LS534W 

♦ MMI 

311 

-191 

54S289DM 

♦ FSC 

298 

- 41 

74AC373PC(A) 

♦ FSC 

230 

- 17 

74F114DC 

♦ FSC 

134 -219 

74F190SC 

♦ FSC 

196 

- 89 

54LS540DM 

FSC 

247 

- 89 

54S289FM 

♦ FSC 

295 

- 92 

74AC373SG(A) 

♦ FSC 

230 

- 18 

74F114PC 

♦ FSC 

134 -220 

74F191DC 

♦ FSC 

202 

- 52 

54LS540FM 

FSC 

246 

- 67 

54S534F 

♦ MM! 

311 

-192 

74AC374DC(A) 

♦ FSC 

135 

- 95 

74F114SC 

♦FSC 

126 -205 

74F191PC 

♦ FSC 

202 

- 53 

54LS541 DM 

FSC 

247 

-106 

54S534J 

♦ MMI 

311 

-185 

74AC374PC(A) 

♦ FSC 

135 

- 96 

74F132DC 

♦FSC 

288 -173 

74F191SC 

♦ FSC 

196 

-114 

54LS541FM 

FSC 

246 

- 71 

54S534W 

♦ MMI 

311 

-193 

74AC374SC(A) 

♦ FSC 

135 

- 97 

74F132L1C 

♦FSC 

288 -181 

74F192DC 

♦ FSC 

202 

-151 

54LS563DC 

FSC 

231 

- 56 

54SC137C(A) 

STX 

275 

- 11 

74ACT00DC(A) 

♦ FSC 

161 

-194 

74F132PC(A) 

♦FSC 

288 -174 

74F192PC 

♦FSC 

202 

-152 

54LS563DM 

FSC 

231 

- 57 

54SC138C(A) 

STX 

276 

- 8 

74ACT00PC(Aj 

♦ FSC 

161 

-195 

74F132QC 

♦FSC 

288 -182 

74F192SC 

♦ FSC 

196 

-139 

54LS563FM 

FSC 

227 

- 93 

54SC139C(A) 

STX 

276 

-179 

74ACT00SC(A) 

♦ FSC 

161 

-219 

74F132SC 

♦ FSC 

288 -179 

74F193DC 

♦ FSC 

203 

- 91 

54LS563PC 

FSC 

231 

- 58 

54SC237C(A1 

STX 

275 

- 86 

74ACT74DC1A1 

♦ FSC 

131 

- 71 

74F132SDC 

♦ FSC 

288 -175 

74F193PC 

♦ FSC 

203 

- 92 
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3. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


I TYPE No. 

74P193SC- 

74F194DC 

74F194PC 

74F194SC 

74F194SDC 

74F194SPC 

74F195DC(A) 

74F195PC(A) 

74F195SC(A) 

74F195SDC(A) 

74F195SPC(A) 

74F211DC(A) 

74F211PC(A) 

74F211SC(A) 

74F211SDC(A) 

74F211SPC(A) 

74F212DC(A) 

74F212PC(A) 

74F212SC(A) 

74F212SDC(A) 

74F212SPC(A) 

74F213DC(A) 

74F213PC(A) 

74F213SC(A) 

74F213SDC(A) 

74F213SPC(A) 

74F219DC(A) 

74F219PC(A) 

74F219SC 

74P2-j93nQ/A\ 

74F219SPC(A) 

74F240DC 

74F240FC 

74F240L1C 

74F240PC 

74F240QC 

74F240SC 

74F240SDC 

74F240SPC 

74F241DC 

74F241FC 

74F241L1C 

74F241PC 

74F241QC 

74F241SC 

74F241SDC 

74F241SPC 

74F242DC 

74F242FC 

74F242L1C 

74F242PC 

74F242QC 

74F242SC 

74F242SDC 

74F242SPC 

74F243DC 

74F243FC 

74F243L1C 

74F243PC 

MF243QC 

74F243SC 

74F243SDC 

74F243SPC 

74F244DC 

74F244FC 

74F244L1C 

74F244PC 

74F244QC 

74F244SC 

74F244SDC 

74F244SPC 

74F245DC 

74F245L1C 

74F245PC 

74F245QC 

74F245SC 

74F245SDC 

74F245SPC 

74F251DC 

74F251FC 

74F251L1C 

74F251PC 

74F251QC 

74F251SC 

74F251SDC 

74F251SPC 

74F253DC 

74F253FC 

74F253L1C 

74F253PC 

74F253QC 

74F253SC 

74F253SDC 

74F253SPC 

74F256DC(A) 

74F256PC(A) 

74F256SC(A) 

74F257DC 

74F257FC 

74F257L1C 

74F257PC 

74F257QC 

74F257SC 

74F257SDC 

74F257SPC 

74F258DC 

74F258FC 

74F258L1C 

74F258PC 

74F258QC 

74F258SC 

74F258SDC 

74F258SPC 

74F259DC(A) 


■KlaSH 

ISEEMia 

mJ ■,'[ M 

■fliara 

HEMtrai 


■SI 




Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

♦ FSC 

196 

-180 

74F259PC(A) 

♦ FSC 

227 

-164 

74F385PC 


217 

- 16 

74F544SPC 


281 

- 61 

74F673ASC(A) 

♦FSC" " 

313 

-177 

♦ FSC 

310 

-113 

74F259SC(A) 

♦ FSC 

226 

-165 

74F385SC 

♦ FSC 

216 

- 34 

74F545DC 

♦ FSC 

281 

- 76 

74F673ASDC(A) 


313 

-169 

♦FSC 

310 

-114 

74F273DC(A) 

♦ FSC 

129 

-184 

74F395DC 

♦ FSC 

313 

- 94 

74F545L1C 

'♦FSC 

281 

- 85 

♦ FSC 


♦FSC 

310 

-126 

74F273PC(A) 

♦ FSC 

129 

-185 

74F395PC 

♦ FSC 

313 

- 95 

74F545PC 

♦ FSC 

281 

- 77 

74F673ASPC(A) 

313 

-170 

♦ FSC 

310 

-115 

74F273SC(A) 

♦FSC 

126 

- 32 

74F395SC 

♦ FSC 

313 

-103 

74F545QC 

♦ FSC 

281 

- 86 

♦FSC 

♦ FSC 

310 

-116 

74F280DC 

♦FSC 

224 

-196 

74F395SDC 

♦ FSC 

313 

- 96 

74F545SC 

♦ FSC 

281 

- 82 

74F674DC(A) 

♦FSC 

313 

-183 

♦ FSC 

310 

-220 

74F280PC 

♦FSC 

224 

-197 

74F395SPC 

♦ FSC 

313 

- 97 

74F545SDC 

♦ FSC 

281 

- 78 

74F674PC(A) 

♦FSC 

313 

-184 

♦ FSC 

311 

- 1 

74F280SC 

♦FSC 

224 

- 82 

74F398DC 

♦ FSC 

270 

- 19 

74F545SPC 

♦ FSC 

281 

- 79 

74F674SC(A) 

♦FSC 

313 

-192 

♦ FSC 

311 

- 10 

74F283DC 

♦ FSC 

216 

- 64 

74F398L1C 

♦ FSC 

270 

- 26 

74F547DC 

♦ FSC 

274 

-194 

74F674SDC(A) 

♦FSC 

313 

-185 

♦ FSC 

311 

- 2 

74F283PC 

♦ FSC 

216 

- 65 

74F398PC 

♦ FSC 

270 

- 20 

74F547L1C 

♦ FSC 

274 

-199 

74F674SPC(A) 

♦FSC 

313 

-186 

♦ FSC 

311 

- 3 

74F283SC 

♦FSC 

215 

-217 

74F398QC 

♦ FSC 

270 

- 27 

74F547PC 

♦ FSC 

274 

-195 

74F675ADC(A) 

♦FSC 

312 

- 17 

♦ FSC 

296 

-164 

74F289DC 

♦FSC 

298 

- 42 

74F398SC 

♦ FSC 

270 

- 24 

74F547QC 

♦ FSC 

274 

-200 

74F675APC(A) 

♦FSC 

312 

- 18 

♦FSC 

296 

-165 

74F289FC 

♦FSC 

295 

- 93 

74F398SDC 

♦ FSC 

270 

- 21 

74F547SC 

♦ FSC 

274 

-198 

74F675ASC(A) 

♦FSC 

312 

- 23 

♦ FSC 

296 

-169 

74F289PC 

♦ FSC 

298 

- 43 

74F398SPC 

♦ FSC 

270 

- 22 

74F547SDC 

♦ FSC 

274 

-196 

74F675ASDC(A) 


312 

- 19 

♦ FSC 

296 

-166 

74F298DC 

♦FSC 

268 

-149 

74F399DC 

♦ FSC 

270 

- 31 

74F547SPC 

♦ FSC 

274 

-197 

♦FSC 

♦FSC 

296 

-167 

74F298L1C 

♦FSC 

268 

-162 

74F399L1C 

♦ FSC 

270 

- 36 

74F548DC 

♦ FSC 

274 

-201 

74F675ASPC(A) 

312 

- 20 

♦ FSC 

296 

-172 

74F298PC 

♦FSC 

268 

-150 

74F399PC 

♦ FSC 

270 

- 32 

74F548PC 

♦ FSC 

274 

-202 

♦FSC 

♦ FSC 

296 

-173 

74F298QC 

♦FSC 

268 

-163 

74F399QC 

♦ FSC 

270 

- 37 

74F548QC 

♦ FSC 

274 

-206 

74F675DC(A) 

♦FSC 

312 

-174 

♦ FSC 

296 

-177 

74F298SC 

♦ FSC 

268 

-159 

74F399SC 

♦ FSC 

270 

- 35 

74F548SC 

♦ FSC 

274 

-205 

74F675PC 

♦ FSC 

312 

-175 

♦ FSC 

296 

-174 

74F298SDC 

♦ FSC 

268 

-151 

74F399SDC 

♦ FSC 

270 

- 33 

74F548SDC 

♦ FSC 

274 

-203 

74F675SC 

♦ FSC 

312 

-179 

♦ FSC 

296 

-175 

74F298SPC 

♦ FSC 

268 

-152 

74F399SPC 

♦ FSC 

270 

- 34 

74F548SPC 

♦ FSC 

274 

-204 

74F675SDC 

♦FSC 

312 

-176 

♦ FSC 

296 

-180 

74F299DC 

♦ FSC 

314 

- 18 

74F403DC(A) 

♦ FSC 

315 

- 57 

74F550DC(A) 

♦ FSC 

281 

- 87 

74F675SPC(A) 

♦FSC 

312 

-177 

♦ FSC 

296 

-181 

74F299PC 

♦ FSC 

314 

- 19 

74F403PC(A) 

♦ FSC 

315 

- 58 

74F550PC(A) 

♦ FSC 

281 

- 88 

74F676DC 

♦FSC 

312 

- 27 

♦ FSC 

296 

-185 

74F299SC 

♦ FSC 

314 

- 25 

74F403SC(A) 

♦ FSC 

315 

- 67 

74F550SC(A) 

♦ FSC 

281 

- 91 

74F676PC 

♦ FSC 

312 

- 28 

♦ FSC 

296 

-182 

74F299SDC 

♦ FSC 

314 

- 20 

7 r 4F403SDC(A) 

♦ FSC 

315 

- 59 

74F550SDC(A) 

♦ FSC 

281 

- 89 

74F676SC 

♦ FSC 

312 

- 33 

♦ FSC 

296 

-183 

74F299SPC 

♦ FSC 

314 

- 21 

74F403SPC(A) 

♦ FSC 

315 

- 60 

74F550SPC(A) 

♦ FSC 

281 

- 90 

74F676SDC 

♦ FSC 

312 

- 29 

♦ FSC 

298 

- 34 

74F322DC 

♦ FSC 

312 

-216 

74F410DC(A) 

♦ FSC 

296 

-150 

74F551DC(A) 

♦ FSC 

281 

- 92 

74F676SPC 

♦ FSC 

312 

- 30 

♦ FSC 

298 

- 35 

74F322PC 

♦ FSC 

312 

-217 

74F410PC(A) 

♦ FSC 

296 

-151 

74F551 PC(A) 

♦ FSC 

281 

- 93 

74F828DC(A) 

♦ FSC 

243 

-214 

♦ FSC 

♦ FSC 

298 

ono 

- 39 

oc 

74F322SC 
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♦ FSC 
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313 

312 

4 

-218 

74F410SDC(A) 
74F4103FC(A) 

♦ FSC 

♦ FSC 

296 

296 

-152 

-153 

74F551SC(A) 

MrooisuC(A) 

♦ FSC 

♦ hb(j 

281 

281 

- 96 

- 94 

74F828PC(A) 

74F828SC(A) 

♦ FSC 

♦ FSC 

243 

243 

-215 

-220 

♦ FSC 

298 

- 37 

74F322SPC 

♦ FSC 

312 

-219 

74F411DC(A) 

♦ FSC 

315 

- 71 

74F551SPC(A) 

♦ FSC 

281 

- 95 

74F828SDC(A) 

♦ FSC 

243 

-216 

♦ FSC 

247 

-197 

74F323DC 

♦ FSC 

313 

- 23 

74F411PC(A) 

♦ FSC 

315 

- 72 

74F552DC(A) 

♦ FSC 

281 

- 97 

74F828SPC(A) 

♦ FSC 

243 

-217 

♦ FSC 

246 

- 39 

74F323PC 

♦ FSC 

314 

- 58 

74F411SC(A) 

♦ FSC 

315 

- 76 

74F552PC(A) 

♦ FSC 

281 

- 98 

74H00DC 

♦ FSC 

163 

- 94 

♦FSC 

245 

- 4 

74F323SC 

♦FSC 

313 

- 31 

74F411SDC(A) 

♦ FSC 

315 

- 73 

74F552SC(A) 

♦ FSC 

285 

- 64 

74H00FC 

FSC 

154 

-166 

♦ FSC 

247 

-198 

74F323SDC 

♦ FSC 

313 

- 24 

74F411SPC(A) 

♦ FSC 

315 

- 74 

74F552SDC(A) 

♦ FSC 

281 

- 99 

74H00PC 

♦ FSC 

162 

-148 

♦ FSC 

247 

-166 

74F323SPC 

♦ FSC 

313 

- 25 

74F412DC 

♦ FSC 

232 

- 2 

74F552SPC(A) 

♦ FSC 

281 

-100 

74H01DC 

FSC 

166 

- 58 

♦ FSC 

247 

-161 

74F350DC 

♦ FSC 

315 

-144 

74F412PC 

♦ FSC 

232 

- 3 

74F563DC(A) 

♦ FSC 

231 

- 19 

74H01FC 

FSC 

154 

-213 

♦ FSC 

247 

-142 

74F350PC 

♦ FSC 

315 

-145 

74F412SC 

♦ FSC 

227 

-100 

74F563PC(A) 

♦ FSC 

231 

- 20 

74H01PC 

FSC 

165 

- 92 

♦ FSC 

247 

-143 

74F350SC 

♦ FSC 

315 

-156 

74F413DC(A) 

♦ FSC 

315 

- 79 

74F563SC(A) 

♦FSC 

227 

- 89 

74H04DC 

♦ FSC 

238 

- 36 

♦ FSC 

248 

- 89 

74F350SDC 

♦ FSC 

315 

-146 

74F413PC(A) 

♦ FSC 

315 

- 80 

74F564DC(A) 

♦ FSC 

136 

-207 

74H04FC 

FSC 

236 

- 72 

♦ FSC 

246 

- 50 

74F350SPC 

♦ FSC 

315 

-147 

74F413SC(A) 

♦ FSC 

315 

- 87 

74F564PC(A) 

♦FSC 

137 

- 44 

74H04PC 

♦ FSC 

238 

- 37 

♦ FSC 

245 

- 31 

74F352DC 

♦ FSC 

269 

- 99 

74F413SDC(A) 

♦ FSC 

315 

- 81 

74F564SC(A) 

♦ FSC 

126 

- 65 

74H05DC 

♦ FSC 

238 

-163 

♦ FSC 

248 

- 90 

74F352FC 

♦ FSC 

264 

-208 

74F413SPC(A) 

♦ FSC 

315 

- 82 

74F568DC 

♦ FSC 

206 

-166 

74H05FC 

FSC 

234 

-158 

♦ FSC 

248 

- 65 

74F352L1C 

♦ FSC 

269 

- 95 

74F432PC 

♦ FSC 

232 

- 4 

74F568PC 

♦ FSC 

206 

-167 

74H05PC 

♦ FSC 

238 

-164 

♦FSC 

248 

- 60 

74F352PC 

♦ FSC 

269 

-127 

74F432SC 

♦ FSC 

227 

-101 

74F568SC 

♦ FSC 

197 

-178 

74H10DC 

♦ FSC 

169 

- 28 

♦ FSC 

248 

- 38 

74F352QC 

♦FSC 

269 

- 96 

74F432SDC 

♦ FSC 

232 

- 5 

74F569DC 

♦ FSC 

206 

-198 

74H10FC 

FSC 

155 

- 71 

♦FSC 

248 

- 39 

74F352SC 

♦ FSC 

269 

- 93 

74F432SPC 

♦ FSC 

232 

- 6 

74F569PC 

♦ FSC 

206 

-199 

74H10PC 

♦ FSC 

168 

-104 

♦ FSC 

244 

- 15 

74F352SDC 

♦ FSC 

269 

- 88 

74F433DC(A) 

♦ FSC 

315 

- 61 

74F569SC 

♦ FSC 

197 

- 79 

74H11DC 

♦ FSC 

169 

-220 

♦ FSC 

235 

-173 

74F352SPC 

♦ FSC 

269 

- 89 

74F433PC(A) 

♦ FSC 

315 

- 62 

74F573DC(A) 

♦ FSC 

231 

- 98 

74H11FC 

FSC 

158 

- 24 

♦ FSC 

281 

-169 

74F353DC 

♦ FSC 

269 

-150 

74F433SC(A) 

♦ FSC 

315 

- 68 

74F573PC(A) 

♦ FSC 

231 

- 99 

74H11PC 

♦FSC 

169 

-137 

♦ FSC 

244 

- 16 

74F353FC 

♦ FSC 

264 

-219 

74F433SDC(A) 

♦ FSC 

315 

- 63 

74F573SC(A) 

♦ FSC 

227 

- 97 

74H20DC 

♦ FSC 

171 

- 98 

♦ FSC 

281 

-170 

74F353L1C 

♦ FSC 

269 

-142 

74F433SPC(A) 

♦ FSC 

315 

- 64 

74F574DC(A) 

♦FSC 

137 

- 45 

74H20FC 

FSC 

155 

-214 

♦ FSC 

281 

-166 

74F353PC 

♦ FSC 

269 

-151 

74F505DC(A) 

♦ FSC 

256 

- 6 

74F574PC(A) 

♦ FSC 

137 

- 46 

74H20PC 

♦ FSC 

170 

-106 

♦ FSC 

281 

-152 

74F353QC 

♦ FSC 

269 

-143 

74F505PC(A) 

♦ FSC 

256 

- 7 

74F574SC(A) 

♦ FSC 

126 

- 70 

74H21DC 

♦FSC 

178 

-208 

♦FSC 

281 

-153 

74F353SC 

♦ FSC 

269 

-140 

74F505SC(A) 

♦ FSC 

256 

- 10 

74F588DC 

♦ FSC 

281 

-111 

74H21FC 

FSC 

158 

- 68 

♦ FSC 

244 

- 19 

74F353SDC 

♦ FSC 

269 

-130 

74F505SDC(A) 

♦ FSC 

256 

- 8 

74F588L1C 

♦ FSC 

281 

-108 

74H21PC 

♦ FSC 

178 

-145 

♦ FSC 

235 

-175 

74F353SPC 

♦ FSC 

269 

-131 

74F505SPC(A) 

♦ FSC 

256 

- 9 

74F588PC 

♦ FSC 

243 

-188 

74H22DC 

♦FSC 

172 

-178 

♦ FSC 

282 

- 29 

74F365DC(A) 

♦ FSC 

240 

-210 

74F521DC 

♦ FSC 

220 

- 34 

74F588QC 

♦FSC 

281 

-109 

74H22FC 

FSC 

158 

- 85 

♦ FSC 

244 

- 20 

74F365L1C(A) 

♦ FSC 

241 

- 2 

74F521PC 

♦ FSC 

220 

- 35 

74F588SC 

♦ FSC 

281 

-infi 

74HPPR C. 

♦ FSC 

172 

-102 

♦ FSC 

282 

- 30 

74F365PC(A) 

♦FSC 

240 

-211 

74F521SC 

♦ FSC 

219 

- 54 

74F588SDC 

♦FSC 

281 

-102 

74H30DC 

♦FSC 

174 

-84 

♦ FSC 

282 

- 26 

74F365QC(A) 

♦ FSC 

241 

- 3 

74F533DC 

♦ FSC 

230 

-181 

74F588SPC 

♦ FSC 

281 

-103 

74H30FC 

FSC 

156 

-150 

♦ FSC 

282 

- 12 

74F365SC(A) 

♦ FSC 

240 

-219 

74F533PC 

♦ FSC 

230 

-182 

74F604DC 

♦ FSC 

130 

- 43 

74H30PC 

♦FSC 

173 

-199 

♦FSC 

282 

- 13 

74F365SDC(A) 

♦ FSC 

240 

-212 

74F533SC 

♦ FSC 

227 

-102 

74F604L1C 

♦ FSC 

130 

- 47 

74H40DC 

♦ FSC 

240 

- 83 

♦ FSC 

247 

- 59 

74F365SPC(A) 

♦ FSC 

240 

-213 

74F534DC 

♦ FSC 

136 

-149 

74F604PC 

♦ FSC 

130 

- 44 

74H40FC 

FSC 

235 

-121 

♦ FSC 

246 

- 58 

74F366DC 

♦ FSC 

241 

- 75 

74F534PC 

♦ FSC 

136 

-150 

74F604QC 

♦FSC 

130 

- 48 

74H40PC 

♦FSC 

240 

- 84 

♦ FSC 

245 

- 48 

74F366L1C 

♦FSC 

241 

- 86 

74F534SC 

♦ FSC 

126 

- 57 

74F604SC 

♦ FSC 

130 

- 45 

74H50DC 

♦FSC 

175 

-179 

♦ FSC 

247 

- 60 

74F366PC 

♦ FSC 

241 

- 76 

74F537DC 

♦ FSC 

274 

-165 

74F620DC(A) 

♦ FSC 

282 

-176 

74H50FC 

♦FSC 

157 

- 15 

♦ FSC 

247 

- 30 

74F366QC 

♦FSC 

241 

- 87 
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74F620L1C(A) 

♦FSC 

282 

-195 

74H50PC 

♦ FSC 

175 

- 83 

♦ FSC 

247 

- 25 

74F366SC 

♦ FSC 

241 

- 84 

74F537FC 

♦ FSC 

273 

- 47 

74F620PC(A) 

♦ FSC 

282 

-177 

74H51DC 

♦FSC 

176 

- 82 

♦ FSC 

247 

- 6 

74F366SDC 

♦ FSC 

241 

- 77 

74F537L1C 

♦ FSC 

273 

- 50 

74F620QC(A) 

♦ FSC 

282 

-196 

74H51FC 

FSC 

157 

- 63 

♦ FSC 

247 

- 7 

74F366SPC 

♦ FSC 

241 

- 78 

74F537PC 

♦ FSC 

274 

-166 

74F620SC(A) 

♦ FSC 

282 

-193 

74H51PC 

♦FSC 

176 

- 12 

♦ FSC 

244 

- 37 

74F367DC(A) 

♦ FSC 

241 

-169 

74F537QC 

♦ FSC 

273 

- 51 

74F620SDC(A) 

♦ FSC 

282 

-178 

74H52DC 

FSC 

179 

- 27 

♦ FSC 

280 

- 60 

74F367L1C(A) 

♦FSC 

241 

-178 

74F537SC 

♦ FSC 

273 

- 48 

74F620SPC(A) 

♦ FSC 

282 

-179 

74H52FC 

FSC 

158 

- 96 

♦ FSC 

244 

- 38 

74F367PC(A) 

♦ FSC 

241 

-170 

74F537SDC 

♦ FSC 

273 

- 44 

74F623DC(A) 

♦ FSC 

283 

- 7 

74H52PC 

♦FSC 

179 

- 3 

♦ FSC 

280 

- 61 

74F367QC(A) 

♦ FSC 

241 

-179 

74F537SPC 

♦ FSC 

273 

- 45 

74F623L1C(A) 

♦ FSC 

283 

- 19 

74H53DC 

♦FSC 

179 

- 62 

♦ FSC 

280 

- 58 

74F367SC(A) 

♦ FSC 

241 

-175 

74F538DC 

♦ FSC 

274 

-181 

74F623PC(A) 

♦ FSC 

283 

- 8 

74H53PC 

♦ FSC 

179 

- 30 

♦ FSC 

280 

- 55 

74F367SDC(A) 

♦FSC 

241 

-171 

74F538FC 

♦ FSC 

273 

- 55 

74F623QC(A) 

♦ FSC 

283 

- 20 

74H54DC 

♦ FSC 

179 

- 93 

♦ FSC 

280 

- 56 

74F367SPC(A) 

♦ FSC 

241 

-172 

74F538L1C 

♦ FSC 

274 

-178 

74F623SC(A) 

♦ FSC 

283 

- 18 

74H54FC 

FSC 

158 

-133 

♦ FSC 

268 

- 97 

74F368DC 

♦ FSC 

242 

- 67 

74F538PC 

♦ FSC 

274 

-182 

74F623SDC(A) 

♦ FSC 

283 

- 9 

74H54PC 

♦FSC 

179 

- 74 

♦ FSC 

264 

-149 

74F368L1C 

♦ FSC 

242 

- 76 

74F538QC 

♦ FSC 

274 

-179 

74F623SPC(A) 

♦ FSC 

283 

- 10 

74H55DC 

FSC 

179 

-119 

♦ FSC 

268 

- 73 

74F368PC 

♦ FSC 

242 

- 68 

74F538SC 

♦ FSC 

274 

-176 

74F630DC(A) 

♦FSC 

233 

-137 

74H55FC 

FSC 

158 

-148 

♦ FSC 

268 

- 98 

74F368QC 

♦ FSC 

242 

- 77 

74F538SDC 

♦ FSC 

274 

-173 

74F630PC(A) 

♦ FSC 

233 

-138 

74H55PC 

♦ FSC 

179 

- 98 

♦ FSC 

268 

- 74 

74F368SC 

♦ FSC 

242 

- 73 

74F538SPC 

♦ FSC 

274 

-174 

74F630SC(A) 

♦ FSC 

233 

-139 

74H60DC 

FSC 

177 

- 53 

♦FSC 

268 

- 70 

74F368SDC 

♦ FSC 

242 

- 69 

74F539DC 

♦ FSC 

274 

-191 

74F646DC(A) 

♦ FSC 

280 

-121 

74H60FC 

FSC 

157 

-165 

♦ FSC 

268 

- 56 

74F368SPC 

♦ FSC 

242 

- 70 

74F539FC 

♦ FSC 

273 

- 58 

74F646L1C(A) 

♦ FSC 

280 

-131 

74H60PC 

FSC 

176 

-201 

♦ FSC 

268 

- 57 

74F373DC 

♦ FSC 

229 

-167 

74F539L1C 

♦ FSC 

274 

-188 

74F646PC(A) 

♦ FSC 

280 

-122 

74H61DC 

♦ FSC 

179 

-147 

♦ FSC 

269 

- 42 

74F373PC 

♦ FSC 

229 

-168 

74F539PC 

♦ FSC 

274 

-192 

74F646QC(A) 

♦ FSC 

280 

-132 

74H61FC 

FSC 

158 

-161 

♦ FSC 

264 

-193 

74F373SC 

♦ FSC 

227 

- 67 

74F539QC 

♦ FSC 

274 

-189 

74F646SC(A) 

♦ FSC 

280 

-128 

74H61PC 

♦ FSC 

179 

-126 

♦ FSC 

269 

- 24 

74F374DC 

♦ FSC 

135 

-177 

74F539SC 

♦ FSC 

274 

-187 

74F646SDC(A) 

♦ FSC 

280 

-123 

74H62DC 

FSC 

179 

-170 

♦ FSC 

269 

- 43 

74F374PC 

♦ FSC 

135 

-178 

74F539SDC 

♦ FSC 

274 

-184 

74F646SPC(A) 

♦ FSC 

280 

-124 

74H62FC 

FSC 

158 

•174 

♦ FSC 

269 

- 25 

74F374SC 

♦ FSC 

127 

- 7 

74F539SPC 

♦ FSC 

274 

-185 

74F648DC(A) 

♦ FSC 

284 

-163 

74H62PC 

♦ FSC 

179 

-153 

♦ FSC 

269 

- 19 

74F377DC(A) 

♦ FSC 

1136 

- 18 

74F540DC 

♦ FSC 

244 

- 86 

74F648L1C(A) 

♦ FSC 

284 

-183 

74H71DC 

FSC 

133 

-139 

♦ FSC 

269 

- 9 

74F377PC(A) 

♦ FSC 

136 

- 19 

74F540L1C 

♦ FSC 

244 

- 95 

74F648PC(A) 

♦ FSC 

284 

-164 

74H71FC 

FSC 

125 

-209 

♦ FSC 

269 

- 10 

74F377SC(A) 

♦ FSC 

126 

- 42 

74F540PC 

♦ FSC 

244 

- 87 

74F648QC(A) 

♦ FSC 

284 

-184 

74H71PC 

FSC 

133 

-112 

♦ FSC 

229 

- 90 

74F378DC 

♦ FSC 

136 

- 46 

74F540QC 

♦ FSC 

244 

- 96 

74F648SC(A) 

♦ FSC 

284 

-177 

74H72DC 

♦ FSC 

138 

-129 

♦ FSC 

229 

- 91 

74F378L1C 

♦ FSC 

136 

- 55 

74F540SC 

♦ FSC 

244 

- 93 

74F648SDC(A) 

♦ FSC 

284 

-165 

74H72FC 

FSC 

126 

- 99 

♦ FSC 

1 227 

- 62 

74F378PC 

♦ FSC 

136 

- 47 

74F540SDC 

♦ FSC 

244 

- 88 

74F648SPC(A) 

♦ FSC 

284 

-166 

74H72PC 

♦ FSC 

138 

- 20 

♦ FSC 

270 

-204 

74F378QC 

♦ FSC 

136 

- 56 

74F540SPC 

♦ FSC 

244 

- 89 

74F655DC 

♦ FSC 

243 

-189 

74H73DC 

♦ FSC 

131 

- 40 

♦ FSC 

265 

- 53 

74F378SC 

♦ FSC 

136 

- 52 

74F541 DC 

♦ FSC 

244 

-134 

74F655PC 

♦ FSC 

243 

-190 

74H73FC 

FSC 

125 

- 91 

♦ FSC 

270 

-180 

74F379DC 

♦ FSC 

136 

- 67 

74F541L1C 

♦ FSC 

244 

-142 

74F655SC 

♦ FSC 

243 

-195 

74H73PC 

♦ FSC 

130 

-164 

♦ FSC 

270 

-205 

74F379L1C 

♦ FSC 

136 

- 74 

74F541PC 

♦ FSC 

244 

-135 

74F655SDC 

♦ FSC 

243 

-191 

74H74DC 

♦ FSC 

132 

- 66 

♦ FSC 

270 

-181 

74F379PC 

♦ FSC 

136 

- 68 

74F541QC 

♦ FSC 

244 

-143 

74F655SPC 

♦ FSC 

243 

-192 

74H74FC 

FSC 

125 

-148 

♦ FSC 

270 

-172 

74F379QC 

♦ FSC 

136 

- 75 

74F541SC 

♦ FSC 

244 

-140 

74F656DC 

♦ FSC 

243 

-198 

74H74PC 

♦ FSC 

131 

-159 

♦ FSC 

270 

-156 

74F379SC 

♦ FSC 

136 

- 72 

74F541SDC 

♦ FSC 

244 

-136 

74F656PC 

♦ FSC 

243 

-199 

74H76DC 

FSC 

137 

-138 

♦ FSC 

270 

-157 

74F381DC 

♦ FSC 

222 

- 22 

74F541SPC 

♦ FSC 

244 

-137 

74F656SC 

♦ FSC 

243 

-204 

74H76PC 

FSC 

138 

- 12 

♦ FSC 

271 

- 59 

74F381PC 

♦ FSC 

222 

- 23 

74F543DC 

♦ FSC 

281 

- 50 

74F656SDC 

♦ FSC 

243 

-200 

74H78DC 

FSC 

133 

-178 

♦ FSC 

265 

- 91 

74F381SC 

♦ FSC 

221 

- 59 

74F543PC 

♦ FSC 

281 

- 51 

74F656SPC 

♦ FSC 

243 

-201 

74H78FC 

FSC 

126 

- 9 

♦ FSC 

271 

- 46 

74F382DC 

♦ FSC 

221 

-213 

74F543SC 

♦ FSC 

281 

- 56 

74F657DC(A) 

♦FSC 

281 

-112 

74H78PC 

FSC 

133 

-150 

♦ FSC 

271 

- 60 

74F382PC 

♦ FSC 

221 

-214 

74F543SDC 

♦ FSC 

281 

- 52 

74F657PC(A) 

♦FSC 

281 

-113 

74H87DC 

♦ FSC 

233 

-127 

♦ FSC 

271 

- 47 

74F382SC 

♦ FSC 

221 

- 71 

74F543SPC 

♦ FSC 

281 

- 53 

74F657SC(A) 

♦FSC 

281 

-117 

74H87FC 

FSC 

233 

- 86 

♦ FSC 

271 

- 40 

74F384DC 

♦ FSC 

218 

-116 

74F544DC 

♦ FSC 

281 

■ 58 

74F657SDC(A) 

♦ FSC 

281 

-114 

74H87PC 

♦ FSC 

233 

-121 

♦ FSC 

271 

- 29 

74F384PC 

♦ FSC 

218 

-117 

74F544PC 

♦ FSC 

281 

- 59 

74F657SPC(A) 

♦FSC 

281 

-115 

74H101DC 

FSC 

133 

-140 

♦ FSC 

271 

- 30 

74F384SC 

♦ FSC 

218 

- 86 

74F544SC 

♦ FSC 

281 

- 63 

74F673ADC(A) 

♦ FSC 

313 

-167 

74H101FC 

FSC 

125 

-210 

♦ FSC 

£41 

-163 

74F385DC 

MHStm 

217 

- 15 

74F544SDC 

♦ FSC 

281 

- 60 

74F673APC(A) 

♦ FSC 

313 

-168 

74H101PC 

♦ FSC 

133 

-113 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 







































CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

HRIdsisl 



Wiia:£i 



■SlgH 

lifMUjiai 




TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

74H102DC 


138 -130 

74HC191N 


202 

- 36 

74HC4017N 

■mi— 

189 

-107 

74HCT125N 

■Ml— 

239 

-164 

74HCT253BD 

“♦SIC 

269 - 33 

74H102FC 

FSC 

126 -100 

74HC192D 

♦SIC 

202 

-146 

74HC4020D 

♦SIC 

190 

- 94 

74HCT126D 

♦SIC 

240 

- 33 

74HCT253BN 

♦SIC 

269 - 27 

74H102PC 

FSC 

138 - 21 

74HC192N 

♦SIC 

202 

-134 

74HC4020N 

♦ SIC 

190 

- 82 

74HCT126N 

♦SIC 

240 

- 18 

74HCT257D 

♦SIC 

270 -195 

74H103DC 

♦ FSC 

133 - 94 

74HC193D 

♦SIC 

203 

- 86 

74HC4024D 

♦ SIC 

191 

- 91 

74HCT132D 

♦SIC 

288 

-164 

74HCT257N 

♦SIC 

270 -183 

74H103FC 

FSC 

125 -195 

74HC193N 

♦SIC 

203 

- 73 

74HC4024N 

♦SIC 

191 

- 74 

74HCT132N 

♦SIC 

288 

-148 

74HCT258D 

♦SIC 

271 - 51 

74H103PC 

♦ FSC 

133 - 81 

74HC194D 

♦SIC 

310 

-107 

74HC4040D 

♦SIC 

192 

-121 

74HCT137C 

♦STX 

275 

- 13 

74HCT258N 

♦SIC 

271 - 49 

74H106DC 

♦ FSC 

137 -139 

74HC194N 

♦SIC 

310 

- 94 

74HC4040N 

♦ SIC 

192 

-109 

74HCT137D(1) 

♦STX 

275 

- 14 

74HCT259D 

♦SIC 

227 -157 

74H106PC 

♦ FSC 

138 - 13 

74HC195D 

♦SIC 

310 

-213 

74HC4046AD 

♦ SIC 

371 

- 84 

74HCT137D(2) 

♦SIC 

275 

- 44 

74HCT259N 

♦SIC 

227 -140 

74H108DC 

♦ FSC 

133 -179 

74HC195N 

♦ SIC 

310 

-197 

74HC4046AN 

♦ SIC 

371 

- 85 

74HCT137N 

♦SIC 

275 

- 15 

74HCT273C(A) 

♦ STX 

129 -196 

74H108FC 

FSC 

126 - 10 

74HC221D 

♦SIC 

211 

-119 

74HC4049D 

♦SIC 

258 

-158 

74HCT137P 

♦STX 

275 

- 16 

74HCT273D(A) 

♦SIC 

130 - 3 

74H108PC 

♦ FSC 

133 -151 

74HC221N 

♦SIC 

211 

- 99 

74HC4049N 

♦ SIC 

258 

- 97 

74HCT138C 

♦ STX 

276 

- 10 


♦STX 


74H183DC 

FSC 

217 - 5 

74HC237D 

♦SIC 

274 

-119 

74HC4050D 

♦ SIC 

258 

-159 

74HCT138D(1) 

♦ STX 

276 

- 11 

74HCT273N(A) 

♦SIC 

129 -197 

74H183PC 

♦ FSC 

217 - 6 

74HC237N 

♦SIC 

274 

-106 

74HC4050N 

♦ SIC 

258 

- 98 

74HCT138D(2) 

♦ SIC 

276 

- 38 


♦STX 


74HC00D 

♦SIC 

161 -214 

74HC238D 

♦SIC 

274 

-128 

74HC4051D 

♦ SIC 

261 

- 61 

74HCT138N 

♦SIC 

276 

- 12 

74HCT273P(A) 

♦STX 

129 -198 

74HC00N 

♦SIC 

161 -196 

74HC238N 

♦SIC 

274 

-107 

74HC4051N 

♦SIC 

261 

- 21 

74HCT138P 

♦STX 

276 

- 13 

74HCT280D 

♦SIC 

224 -164 

74HC02D 

♦SIC 

178 - 42 

74HC240D 

♦SIC 

247 

-187 

74HC4052D 

♦ SIC 

261 

-123 

74HCT139C 

♦ STX 

276 

-181 

74HCT280N 

♦SIC 

224 -152 

74HC02N 

♦SIC 

178 - 39 

74HC240N 

♦SIC 

247 

-168 

74HC4052N 

♦ SIC 

261 

- 79 

74HCT139D(1) 

♦ STX 

276 

-182 

74HCT283D 

♦SIC 

216 -106 

74HC03D 

♦SIC 

165 - 50 

74HC241D 

♦ SIC 

248 

- 85 

74HC4053D 

♦ SIC 

261 

-181 

74HCT139D(2) 

♦SIC 

277 

- 1 

74HCT283N 

♦SIC 

216 -102 

74HC03N 

♦SIC 

165 - 38 

74HC241N 

♦SIC 

248 

- 67 

74HC4053N 

♦ SIC 

261 

-139 

74HCT139N 

♦SIC 

276 

-183 

74HCT297D 

♦SIC 

370 -126 

74HC04D 

♦SIC 

237 -220 

74HC242D 

♦SIC 

281 

-144 

74HC4059D 

♦ SIC 

213 

- 54 

74HCT139P 

♦ STX 

276 

-184 

74HCT297N 

♦SIC 

370 -127 

74HC04N 

♦ SIC 

237 -166 

74HC242N 

♦SIC 

281 

-129 

74HC4059N 

♦ SIC 

213 

- 44 

74HCT147D 

♦SIC 

289 

-151 

74HCT299D 

♦ SIC 

314 - 12 

74HC08D 

♦SIC 

160 - 69 

74HC243D 

♦SIC . 

282 

- 54 

74HC4060D 

♦ SIC 

193 

- 13 

74HCT147N 

♦SIC 

289 

-145 

74HCT299N 

♦SIC 

313 -213 

74HC08N 

♦SIC 

160 - 67 

74HC243N 

♦SIC 

282 

- 37 

74HC4060N 

♦ SIC 

193 

- 1 

74HCT151D 

♦SIC 

265 

-203 

74HCT354D 

♦SIC 

269 -191 

74HC10D 

♦SIC 

155 - 66 

74HC244D 

♦SIC 

247 

- 49 

74HC4066D(A) 

♦ SIC 

260 

-140 

74HCT151N 

♦SIC 

265 

-188 

74HCT354N 

♦SIC 

269 -183 

74HC10N 

♦SIC 

155 - 64 

74HC244N 

♦SIC 

247 

- 32 

74HC4066N(A) 

♦ SIC 

260 

- 30 

74HCT153D 

♦SIC 

266 

-167 

74HCT356D 

♦SIC 

270 - 5 

74HC11D 

♦SIC 

161 - 32 

74HC245D 

♦SIC 

282 

-128 

74HC4067D(A) 

♦ SIC 

262 

- 3 

74HCT153N 

♦SIC 

266 

-136 

74HCT356N 

♦SIC 

269 -216 

74HC11N 

♦SIC 

161 - 30 

74HC245N 

♦SIC 

282 

-109 

74HC4067N(A) 

♦ SIC 

261 

-193 

74HCT154D 

♦SIC 

273 

-170 

74HCT365D 

♦SIC 

241 - 20 

74HC14D 

♦ SIC 

287 -180 

74HC251D 

♦SIC 

268 

- 86 

74HC4075D 

♦ SIC 

152 

-181 

74HCT154N 

♦SIC 

273 

-160 

74HCT365N 

♦SIC 

241 - 5 

74HC14N 

♦SIC 

287 -172 

74HC251N 

♦SIC 

268 

- 75 

74HC4075N 

♦ SIC 

152 

-169 

74HCT157D 

♦SIC 

267 

-103 

74HCT366D 

♦SIC 

241 -106 

74HC20D 

♦SIC 

172 - 31 

74HC253BD 

♦SIC 

269 

- 32 

74HC4094D 

♦ SIC 

306 

- 44 

74HCT157N 

♦SIC 

267 

- 89 

74HCT366N 

♦SIC 

241 - 89 

74HC20N 

♦SIC 

172 - 17 

74HC253BN 

♦ SIC 

269 

- 26 

74HC4094N 

♦ SIC 

306 

- 36 

74HCT158D 

♦SIC 

270 

- 88 

74HCT367D 

♦SIC 

242 - 3 

74HC21D 

♦SIC 

178 -129 

74HC257D 

♦SIC 

270 

-194 

74HC4510D 

♦ SIC 

193 

-108 

74HCT158N 

♦SIC 

270 

- 80 

74HCT367N 

♦SIC 

241 -181 

74HC21N 

♦SIC 

178 -126 

74HC257N 

♦SIC 

270 

-182 

74HC4510N 

♦ SIC 

193 

- 95 

74HCT160D 

♦SIC 

198 

- 43 

74HCT368D 

♦SIC 

242 -102 

74HC27D 

♦ SIC 

173 - 31 

74HC258D 

♦ SIC 

271 

- 50 

74HC4511D 

♦ SIC 

252 

-136 

74HCT160N 

♦SIC 

198 

- 29 

74HCT368N 

♦SIC 

242 - 79 

74HC27N 

♦SIC 

173 - 17 

74HC258N 

♦ SIC 

271 

- 48 

74HC4511N 

♦ SIC 

252 

-122 

74HCT161D 

♦SIC 

199 

- 21 

74HCT373 

♦AEIL 

230 - 23 

74HC30D 

♦SIC 

173 -147 

74HC259D 

♦ SIC 

227 

-156 

74HC4514D 

♦ SIC 

272 

-129 

74HCT161N 

♦ SIC 

199 

- 5 

74HCT373C 

♦STX 

229 -127 

74HC30N 

♦SIC 

173 -132 

74HC259N 

♦ SIC 

227 

-139 

74HC4514N 

♦ SIC 

272 

- 96 

74HCT162D 

♦ SIC 

199 

-210 

74HCT373D 

♦SIC 

229 -128 

74HC32D 

♦SIC 

174 -142 

74HC273D 

♦SIC 

130 

- 2 

74HC4515D 

♦ SIC 

272 

-179 

74HCT162N ' 

♦SIC 

199 

-198 


♦STX 


74HC32N 

♦SIC 

174 -125 

74HC273N 

♦SIC 

129 

-195 

74HC4515N 

♦ SIC 

272 

-140 

74HCT163D 

♦SIC 

200 

-161 

74HCT373N 

♦SIC 

230 - 24 

74HC42D 

♦SIC 

186 - 95 

74HC280D 

♦SIC 

224 

-163 

74HC4516D 

♦ SIC 

193 

-176 

74HCT163N 

♦SIC 

200 

-147 

74HCT373P 

♦ STX 

229 -129 

74HC42N 

♦SIC 

186 - 82 

74HC280N 

♦SIC 

224 

-151 

74HC4516N 

♦ SIC 

193 

-165 

74HCT164D 

♦SIC 

308 

-110 

74HCT374 

♦AEIL 

130 - 32 

74HC58D 

♦SIC 

178 - 35 

74HC283D 

♦SIC 

216 

-105 

74HC4518D 

♦ SIC 

194 

- 31 

74HCT164N 

♦SIC 

308 

- 94 

74HCT374C 

♦ STX 

135 -138 

74HC58N 

♦SIC 

178 - 27 

74HC283N 

♦ SIC 

216 

-101 

74HC4518N 

♦ SIC 

194 

- 18 

74HCT165D 

♦SIC 

308 

-211 

74HCT374D 

♦ SIC 

132 -177 

74HC73D 

♦SIC 

130 -116 

74HC297D 

♦ SIC 

370 

-124 

74HC4520D 

♦ SIC 

194 

-109 

74HCT165N 

♦SIC 

308 

-195 


♦ STX 


74HC73N 

♦SIC 

130 -105 

74HC297N 

♦ SIC 

370 

-125 

74HC4520N 

♦ SIC 

194 

-100 

74HCT166D 

♦SIC 

309 

- 62 

74HCT374N 

♦ SIC 

132 -164 

74HC74D 

♦ SIC 

131 - 87 

74HC299D 

♦ SIC 

314 

- 11 

74HC4538D 

♦ SIC 

210 

- 2 

74HCT166N 

♦SIC 

309 

- 45 


♦ STX 


74HC74N 

♦SIC 

131 - 74 

74HC299N 

♦ SIC 

313 

-212 

74HC4538N 

♦ SIC 

209 

-214 

74HCT173D 

♦SIC 

128 

-107 

74HCT374P 

♦ STX 

135 -211 

74HC75D 

♦SIC 

228 - 47 

74HC354D 

♦ SIC 

269 

-190 

74HC4543D 

♦ SIC 

252 

-193 

74HCT173N 

♦SIC 

128 

- 95 

74HCT377D 

♦ SIC 

136 - 12 

74HC75N 

♦SIC 

228 - 36 

74HC354N 

♦SIC 

269 

-182 

74HC4543N 

♦ SIC 

252 

-185 

74HCT174D 

♦SIC 

128 

-163 

74HCT377N 

♦ SIC 

136 - 3 

74HC85D 

♦SIC 

219 -112 

74HC356D 

♦ SIC 

270 

- 4 

74HC7046AD 

♦ SIC 

373 

-127 

74HCT174N 

♦SIC 

128 

-149 

74HCT390C(A) 

♦ STX 

204 -158 

74HC85N 

♦ SIC 

219 -101 

74HC356N 

♦ SIC 

269 

-215 

74HC7046AN 

♦ SIC 

373 

-128 

74HCT175D 

♦SIC 

129 

- 60 

74HCT390D(A) 

♦ SIC 

204 -173 

74HC86D 

♦SIC 

180 -211 

74HC365D 

♦ SIC 

241 

- 19 

74HC7266D 

♦ SIC 

153 

- 47 

74HCT175N 

♦ SIC 

129 

- 48 


♦ STX 


74HC86N 

♦SIC 

180 -204 

74HC365N 

♦ SIC 

241 

- 4 

74HC7266N 

♦ SIC 

153 

- 45 

74HCT181D 

♦ SIC 

221 

-114 

74HCT390N 

♦ SIC 

204 -134 

74HC93D 

♦SIC 

207 -172 

74HC366D 

♦ SIC 

241 

-105 

74HC7597D 

♦ SIC 

312 

- 5 

74HCT181N 

♦ SIC 

221 

- 84 

74HCT390P(A) 

♦ STX 

204 -159 

74HC93N 

♦SIC 

207 -170 

74HC366N 

♦ SIC 

241 

- 88 

74HC7597N 

♦ SIC 

311 

-219 

74HCT182D 

♦ SIC 

223 

-122 

74HCT393C(A) 

♦ STX 

204 -217 

74HC107D 

♦ SIC 

127 -110 

74HC367D 

♦ SIC 

242 

- 2 

74HC40102D 

♦ SIC 

189 

- 47 

74HCT182N 

♦ SIC 

223 

-120 

74HCT393D(A) 

♦ SIC 

204 -218 

74HC107N 

♦SIC 

127 - 99 

74HC367N 

♦SIC 

241 

-180 

74HC40102N 

♦ SIC 

189 

- 39 

74HCT190D 

♦SIC 

201 

-169 


♦ STX 


74HC109D 

♦SIC 

127 -188 

74HC368D 

♦SIC 

242 

-101 

74HC40103D 

♦ SIC 

189 

- 81 

74HCT190N 

♦ SIC 

201 

-158 

74HCT393N 

♦ SIC 

204 -219 

74HC109N 

♦ SIC 

127 -180 

74HC368N 

♦SIC 

242 

- 78 

74HC40103N 

♦ SIC 

189 

- 73 

74HCT191D 

♦SIC 

202 

- 48 

74HCT393P(A) 

♦ STX 

204 -220 

74HC112D 

♦SIC 

134 - 32 

74HC373D 

♦ SIC 

230 

- 46 

74HC40104D 

♦ SIC 

304 

- 73 

74HCT191N 

♦SIC 

202 

- 37 

74HCT423D 

♦ SIC 

211 -170 

74HC112N 

♦SIC 

134 - 20 

74HC373N 

♦SIC 

230 

- 22 

74HC40104N 

♦ SIC 

304 

- 62 

74HCT192D 

♦SIC 

202 

-147 

74HCT423N 

♦ SIC 

211 -158 

74HC123D 

♦SIC 

211 - 17 

74HC374D 

♦ SIC 

132 

-176 

74HC40105D 

♦ SIC 

315 

- 15 

74HCT192N 

♦SIC 

202 

-135 

74HCT533 

♦AEIL 

230 -107 

74HC123N 

♦SIC 

210 -218 

74HC374N 

♦ SIC 

132 

-163 

74HC40105N 

♦ SIC 

315 

- 13 

74HCT193D 

♦ SIC 

203 

- 87 

74HCT533C 

♦ STX 

230 -138 

74HC125D 

♦SIC 

239 -178 

74HC377D 

♦ SIC 

136 

- 11 

74HCT00D 

♦ SIC 

161 

-215 

74HCT193N 

♦SIC 

203 

- 74 

74HCT533D 

♦ SIC 

230 -120 

74HC125N 

♦SIC 

239 -163 

74HC377N 

♦SIC 

136 

- 2 

74HCT00N 

♦ SIC 

161 

-197 

74HCT194D 

♦SIC 

310 

-108 


♦STX 


74HC126D 

♦SIC 

240 - 32 

74HC390D 

♦SIC 

204 

-145 

74HCT02D 

♦ SIC 

178 

- 43 

74HCT194N 

♦SIC 

310 

- 95 

74HCT533N 

♦ SIC 

230 -108 

74HC126N 

♦SIC 

240 - 17 

74HC390N 

♦SIC 

204 

-133 

74HCT02N 

♦SIC 

178 

- 40 

74HCT195D 

♦SIC 

310 

-214 


♦ STX 


74HC132D 

♦ SIC 

288 -163 

74HC393D 

♦SIC 

205 

- 17 

74HCT03D 

♦ SIC 

165 

- 51 

74HCT195N 

♦SIC 

310 

-198 

74HCT533P 

♦ STX 

230 -139 

74HC132N 

♦ SIC 

288 -147 

74HC393N 

♦SIC 

204 

-216 

74HCT03N 

♦SIC 

165 

- 39 

74HCT221D 

♦SIC 

211 

-120 

74HCT534 

♦AEIL 

136 - 93 

74HC137D 

♦ SIC 

275 - 43 

74HC423D 

♦ SIC 

211 

-169 

74HCT04D 

♦SIC 

238 

- 1 

74HCT221N 

♦SIC 

211 

-100 

74HCT534C 

♦ STX 

136 -118 

74HC137N 

♦SIC 

275 - 12 

74HC423N 

♦SIC 

211 

-157 

74HCT04N 

♦ SIC 

237 

-167 

74HCT237C 

♦STX 

275 

- 87 

74HCT534D 

♦ SIC 

136 -144 

74HC138D 

♦SIC 

276 - 37 

74HC533D 

♦SIC 

230 

-119 

74HCT08D 

♦ SIC 

160 

- 70 

74HCT237D(1) 

STX 

275 

- 71 


♦ STX 


74HC138N 

♦SIC 

276 - 9 

74HC533N 

♦SIC 

230 

-106 

74HCT08N 

♦ SIC 

160 

- 68 

74HC T237D(2) 

♦SIC 

274 

-120 

74HCT534N 

♦ SIC 

136 - 94 

74HC139D 

♦SIC 

276 -220 

74HC534D 

♦SIC 

136 

-106 

74HCT10D 

♦ SIC 

155 

- 67 

74HCT237N 

♦SIC 

274 

-108 

74HCT534P 

♦ STX 

136 -119 

74HC139N 

♦SIC 

276 -180 

74HC534N 

♦SIC 

136 

- 92 

74HCT10N 

♦ SIC 

155 

- 65 

74HCT237P 

♦ STX 

275 

- 72 

74HCT540D 

♦ SIC 

244 - 99 

74HC147D 

♦SIC 

289 -150 

74HC540D 

♦SIC 

244 

-114 

74HCT11D 

♦ SIC 

161 

- 33 

74HCT238C 

♦ STX 

277 

- 54 


♦ STX 


74HC147N 

♦SIC 

289 -144 

74HC540N 

♦SIC 

244 

- 98 

74HCT11N 

♦SIC 

161 

- 31 

74HCT238D(1) 

♦STX 

275 

-104 

74HCT540N 

♦ SIC 

244 -100 

74HC151D 

♦SIC 

265 -202 

74HC541D 

♦SIC 

244 

-172 

74HCT14D 

♦ SIC 

287 

-181 

74HCT238D(2) 

♦SIC 

274 

-123 

74HCT540P 

♦ STX 

244 - 74 

74HC151N 

♦SIC 

265 -187 

74HC541N 

♦SIC 

244 

-145 

74HCT14N 

♦ SIC 

287 

-173 

74HCT238N 

♦SIC 

274 

-124 

74HCT541C 

♦ STX 

244 -146 

74HC153D 

♦SIC 

266 -166 

74HC563D 

♦ SIC 

231 

- 29 

74HCT20D 

♦ SIC 

172 

- 32 

74HCT238P 

♦ STX 

275 

-105 

74HCT541D 

♦ SIC 

244 -147 

74HC153N 

♦SIC 

266 -135 


♦ STX 



74HCT20N 

♦SIC 

172 

- 18 

74HCT239C 

♦ STX 

275 

-119 


♦STX 


74HC154D 

♦SIC 

273 -169 

74HC563N 

♦SIC 

231 

- 67 

74HCT21D 

♦ SIC 

178 

-130 

74HCT239D 

♦ STX 

275 

-120 

74HCT541N 

♦ SIC 

244 -148 

74HC154N 

♦SIC 

273 -159 

74HC564D 

♦ SIC 

136 

-200 

74HCT21N 

♦SIC 

178 

-127 

74HCT239P 

♦ STX 

275 

-121 

74HCT541P 

♦STX 

244 -149 

74HC157D 

♦SIC 

267 -102 

74HC564N 

♦ SIC 

136 

-187 

74HCT27D 

♦ SIC 

173 

- 32 

74HCT240C 

♦ STX 

247 

-109 

74HCT563 

♦AEIL 

230 -218 

74HC157N 

♦SIC 

267 - 88 

74HC573D 

♦SIC 

231 

- 89 

74HCT27N 

♦ SIC 

173 

- 18 

74HCT240D(1) 

♦ STX 

247 

-110 

74HCT563C 

♦ STX 

231 - 30 

74HC158D 

♦SIC 

270 - 87 

74HC573N 

♦SIC 

231 

- 68 

74HCT30D 

♦ SIC 

173 

-148 

74HCT240D(2) 

♦SIC 

247 

-188 

74HCT563D 

♦ SIC 

231 - 31 

74HC158N 

♦SIC 

270 - 79 

74HC574D 

♦ AEIL 

137 

- 23 

74HCT30N 

♦ SIC 

173 

-133 

74HCT240N 

♦SIC 

247 

-169 


♦ STX 


74HC160D 

♦SIC 

198 - 42 


♦SIC 



74HCT32D 

♦SIC 

174 

-143 

74HCT240P 

♦STX 

247 

-111 

74HCT563N 

♦ SIC 

231 - 69 

74HC160N 

♦SIC 

198 - 28 

74HC574N 

♦AEIL 

137 

- 24 

74HCT32N 

♦SIC 

174 

-126 

74HCT241C 

♦STX 

248 

- 10 

74HCT563P 

♦ STX 

231 - 32 

74HC161D 

♦SIC 

199 - 20 


♦SIC 



74HCT42D 

♦ SIC 

186 

- 96 

74HCT241D(1) 

♦STX 

248 

- 11 

74HCT564 

♦ AEIL 

136 -188 

74HC161N 

♦SIC 

199 - 4 

74HC597D 

♦SIC 

311 

-210 

74HCT42N 

♦ SIC 

186 

- 83 

74HCT241D(2) 

♦ SIC 

247 

-189 

74HCT564C 

♦ STX 

136 -213 

74HC162D 

♦SIC 

199 -209 

74HC597N 

♦SIC 

311 

-199 

74HCT58D 

♦ SIC 

178 

- 36 

74HCT241N 

♦SIC 

248 

- 68 

74HCT564D 

♦ SIC 

137 - 14 

74HC162N 

♦SIC 

199 -197 

74HC640D 

♦SIC 

283 

- 66 

74HCT58N 

♦ SIC 

178 

- 28 

74HCT242C 

♦ STX 

281 

-176 


♦STX 


74HC163D 

♦SIC 

200 -160 

74HC640N 

♦SIC 

283 

- 30 

74HCT73D 

♦ SIC 

130 

-117 

74HCT242D(1) 

♦STX 

281 

-177 

74HCT564N 

♦SIC 

136 -189 

74HC163N 

♦SIC 

200 -146 

74HC643D 

♦SIC 

284 

- 3 

74HCT73N 

♦SIC 

130 

-106 

74HCT242D(2) 

♦SIC 

281 

-145 

74HCT564P 

♦ STX 

136 -214 

74HC164D 

♦SIC 

308 -109 

74HC643N 

♦SIC 

283 

-194 

74HCT74D 

♦SIC 

131 

- 88 

74HCT242N 

♦ SIC 

281 

-146 

74HCT573 

♦AEIL 

231 - 70 

74HC164N 

♦SIC 

308 - 93 

74HC646D 

♦SIC 

280 

-142 

74HCT74N 

♦ SIC 

131 

- 75 

74HCT242P 

♦ STX 

281 

-178 

74HCT573C 

♦ STX 

231 -110 

74HC165D 

♦SIC 

308 -210 

74HC646N 

♦SIC 

280 

-133 

74HCT75D 

♦ SIC 

228 

- 48 

74HCT243C 

♦ STX 

282 

- 38 

74HCT573D 

♦SIC 

231 - 90 

74HC165N 

♦SIC 

308 -194 

74HC648D 

♦SIC 

284 

-152 

74HCT75N 

♦ SIC 

228 

- 37 

74HCT243D(1) 

STX 

282 

- 39 


♦STX 


74HC166D 

♦SIC 

309 - 61 

74HC648N 

♦SIC 

284 

-140 

74HCT85D 

♦SIC 

219 

-113 

74HCT243D(2) 

♦ SIC 

282 

- 55 

74HCT573N 

♦ SIC 

231 - 71 

74HC166N 

♦SIC 

309 - 44 

74HC670D 

♦SIC 

294 

-198 

74HCT85N 

♦SIC 

219 

-102 

74HCT243N 

♦ SIC 

282 

- 40 

74HCT573P 

♦ STX 

231 -111 

74HC173D 

♦ SIC 

128 -106 

74HC670N 

♦SIC 

294 

-196 

74HCT86D 

♦ SIC 

180 

-212 

74HCT243P 

♦ STX 

282 

- 41 

74HCT574C 

♦STX 

137 - 60 

74HC173N 

♦ SIC 

128 - 94 

74HC688D 

♦SIC 

219 

- 95 

74HCT86N 

♦ SIC 

180 

-205 

74HCT244C 

♦ STX 

248 

-121 

74HCT574D 

♦ SIC 

137 - 61 

74HC174D 

♦SIC 

128 -162 

74HC688N 

♦SIC 

219 

- 90 

74HCT93D 

♦ SIC 

207 

-173 

74HCT244D(1) 

♦STX 

248 

-122 


♦ STX 


74HC174N 

♦ SIC 

128 -148 

74HC4002D(A) 

♦ MULB 

148 

- 68 

74HCT93N 

♦ SIC 

207 

-171 

74HCT244D(2) 

♦ SIC 

247 

- 33 

74HCT574N 

♦AEIL 

137 - 25 

74HC175D 

♦SIC 

129 - 59 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



74HCT107D 

♦ SIC 

127 

-111 

74HCT244N 

♦ SIC 

247 

- 34 


♦SIC 


74HC175N 

♦ SIC 

129 - 47 

♦ SIC 

♦VALG 



74HCT107N 

♦SIC 

127 

-100 

74HCT244P 

♦ STX 

248 

-123 

74HCT574P 

♦ STX 

137 - 62 

74HC181D 

♦SIC 

221 -112 

74HC4002N 

♦ RCA 

148 

- 90 

74HCT109D 

♦SIC 

127 

-189 

74HCT245C 

♦ STX 

282 

-110 

74HCT597D 

♦ SIC 

311 -211 

74HC181N 

♦ SIC 

221 - 82 


♦SIC 



74HCT109N 

♦ SIC 

127 

-181 

74HCT245D(1) 

♦ STX 

282 

-111 

74HCT597N 

♦ SIC 

311 -200 

74HC182D 

♦ SIC 

223 -121 

74HC4015D 

♦SIC 

304 

-156 

74HCT112D 

♦SIC 

134 

- 33 

74HCT245D(2) 

♦ SIC 

282 

-129 

74HCT640D 

♦SIC 

283 - 67 

74HC182N 

♦SIC 

223 -119 

74HC4015N 

♦SIC 

304 

-153 

74HCT112N 

♦ SIC 

134 

- 21 

74HCT245N 

♦ SIC 

282 

-112 

74HCT640N 

♦ SIC 

283 - 31 

74HC190D 

♦ SIC 

201 -168 

74HC4016D 

♦SIC 

260 

-139 

74HCT123D 

♦ SIC 

211 

- 18 

74HCT245P 

♦STX 

282 

-113 

74HCT643D 

♦SIC 

284 - 4 

74HC190N 

♦ SIC 

201 -157 

74HC4016N 

♦SIC 

260 

- 29 

74HCT123N 

♦ SIC 

210 

-219 

74HCT251D 

♦SIC 

268 

- 87 

74HCT643N 

♦ SIC 

283 -195 

74HC191D 

♦SIC 

202 - 47 

74HC4017D 

♦SIC 

189 

-120 

74HCT125D 

♦ SIC 

239 

-179 

74HCT251N 

♦ SIC 

268 

- 76 | 

74HCT648D 

♦ SIC 

280 -143 
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3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE1 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 

IgTfllTiTai 

TYPE No. 



TYPE NO. 


na 

TYPE No. 

■niaaq 

Pq&Line 1 

74HCT646N 

K z tSH 

280 

-134 

74LS08J 

RTN 

186 

-192 

nrrmT— 

♦ FSC 

254 

-132 

74LS113FC 

FSC 

126 

-200 

74LS164J 

■SUM 

308 

-135 

74HCT648D 


284 

-153 

74LS08PC 

♦ FSC 

167 

- 60 

74LS49DC 

♦ FSC 

254 

-166 

74LS113J 

RTN 

134 

-166 

74LS164PC 

♦ FSC 

308 

-136 

74HCT648N 

W. > 

284 

-141 

74LS08W 

RTN 

160 

- 80 

74LS49FC 

FSC 

253 

- 92 

74LS113PC 

♦ FSC 

134 

-213 

74LS164W 

RTN 

306 

-160 

74HCT670D 


294 

-199 

74LS09DC 

FSC 

167 

-170 

74LS49PC 

♦FSC 

254 

-167 

74LS113W 

RTN 

126 

-189 

74LS165DC 

♦ FSC 

309 

- 18 

74HCT670N 

♦SIC 

294 

-197 

74LS09FC 

FSC 

160 

-126 

74LS51 DC 

♦ FSC 

180 

-130 

74LS114CH 

RTN 

126 

-207 

74LS165FC 

♦ FSC 

306 

-185 

74HCT688D 

♦SIC 

219 

- 96 

74LS09J 

RTN 

167 

- 98 

74LS51FC 

FSC 

159 

- 34 

74LS114DC 

FSC 

135 

- 72 

74LS165PC 

♦ FSC 

309 

- 19 

74HCT688N 

♦SIC 

219 

- 91 

74LS09PC 

♦ FSC 

167 

-171 

74LS51J 

RTN 

180 

-105 

74LS114FC 

FSC 

127 

- 1 

74LS168DC 

♦ FSC 

207 

-215 

74HCT4002D(A) 


148 

- 69 

74LS09W 

RTN 

160 

-111 

74LS51PC 

♦ FSC 

180 

-131 

74LS114J 

RTN 

135 

- 26 

74LS168PC 

♦FSC 

207 

-216 

♦ MULB 

♦ PHIN 



74LS10CH 

RTN 

160 

-197 

74LS51W 

RTN 

159 

- 27 

74LS114PC 

♦ FSC 

135 

- 73 

74LS169DC 

♦FSC 

208 

- 48 

♦RTCF 

♦SIC 



74LS10DC 

♦ FSC 

169 

- 29 

74LS54CH 

RTN 

159 

- 36 

74LS114W 

RTN 

126 

-210 

74LS169PC 

♦FSC 

208 

- 49 


♦VALG 



74LS10FC 

FSC 

160 

-217 

74LS54DC 

♦ FSC 

180 

-163 

74LS122CH 

RTN 

210 

- 23 

74LS170DC 

♦ FSC 

295 

-159 

74HCT4002N 

♦ RCA 

148 

- 91 

74LS10J 

RTN 

168 

-105 

74LS54FC 

FSC 

159 

- 45 

74LS122J 

RTN 

210 

-163 

74LS170FC 

♦ FSC 

294 

-206 


♦SIC 



74LS10PC 

♦ FSC 

169 

- 30 

74LS54J 

RTN 

180 

-139 

74LS122W 

RTN 

210 

- 28 

74LS170J 

RTN 

295 

-160 

74HCT4015D 

♦SIC 

304 

-157 

74LS10W 

RTN 

160 

-202 

74LS54PC 

♦ FSC 

180 

-164 

74LS123CH 

RTN 

210 

- 48 

74LS170PC 

♦ FSC 

295 

-161 

74HCT4015N 

♦SIC 

304 

-154 

74LS11CH 

RTN 

161 

- 35 

74LS54W 

RTN 

159 

- 38 

74LS123J 

RTN 

211 

- 34 

74LS170W 

RTN 

294 

-207 

74HCT4016D 

♦SIC 

260 

-141 

74LS11DC 

♦ FSC 

170 

- 1 

74LS55CH 

RTN 

159 

- 47 

74LS123W 

RTN 

210 

- 54 

74LS174J 

RTN 

309 

-179 

74HCT4016N 

♦SIC 

260 

- 31 

74LS11FC 

FSC 

161 

- 54 

74LS55DC 

FSC 

180 

-201 

74LS125ADC 

♦ FSC 

239 

-189 

74LS174W 

RTN 

307 

- 13 

74HCT4017D 

♦SIC 

189 

-121 

74LS11J 

RTN 

169 

-138 

74LS55FC 

FSC 

159 

- 56 

74LS125AFC 

FSC 

234 

-191 

74LS175DC 

♦ FSC 

129 

-123 

74HCT4017N 

♦SIC 

189 

-108 

74LS11PC 

♦ FSC 

170 

- 2 

74LS55J 

RTN 

180 

-173 

74LS125APC 

♦ FSC 

239 

-190 

74LS175J 

RTN 

310 

- 12 

74HCT4020D 

♦SIC 

190 

- 95 

74LS11W 

RTN 

161 

- 40 

74LS55PC 

♦ FSC 

180 

-202 

74LS125DC 

FSC 

239 

-191 

74LS175PC 

♦ FSC 

129 

-162 

74HCT4020N 

♦SIC 

190 

- 83 

74LS12W 

RTN 

155 

-117 

74LS55W 

RTN 

159 

- 49 

74LS125FC 

FSC 

234 

-192 

74LS175W 

RTN 

307 

- 33 

74HCT4024D 

♦SIC 

191 

- 92 

74LS13DC 

FSC 

288 

- 55 

74LS73CH 

RTN 

125 

- 87 

74LS125J 

RTN 

239 

-192 

74LS181DC 

FSC 

221 

-186 

74HCT4024N 

♦SIC 

191 

- 75 

74LS13FC 

FSC 

287 

- 83 

74LS73DC 

FSC 

131 

- 41 

74LS125PC 

FSC 

239 

-193 

74LS181FC 

FSC 

ml 

- 53 

74HCT4040D 

♦SIC 

192 

-122 

74LS13J 

RTN 

288 

- 73 

74LS73FC 

FSC 

125 

-122 

74LS125W 

RTN 

234 

-178 

74LS181J 

RTN 

221 

-205 

74HCT4040N 

♦SIC 

192 

-110 

74LS13PC 

FSC 

288 

- 56 

74LS73J 

RTN 

130 

-165 

74LS126DC 

♦FSC 

240 

- 41 

74LS181PC 

♦ FSC 

221 

-187 

74HCT4046AD 

♦SIC 

371 

- 86 

74LS13W 

RTN 

287 

- 75 

74LS73PC 

FSC 

131 

- 42 

74LS126FC 

FSC 

234 

-211 

74LS181W 

RTN 

221 

- 45 

74HCT4046AN 

♦ SIC 

371 

- 87 

74LS14DC 

FSC 

288 

- 2 

74LS73W 

RTN 

125 

- 92 

74LS126J 

RTN 

240 

- 42 

74LS189DC 

♦ FSC 

297 

- 42 

74HCT4051D 

♦ SIC 

261 

- 62 

74LS14FC 

FSC 

287 

-116 

74LS74CH 

RTN 

127 

- 14 

74LS126PC 

♦ FSC 

240 

- 43 

74LS189FC 

♦ FSC 

295 

- 59 

74HCT4051N 

♦ SIC 

261 

- 22 

74LS14J 

RTN 

288 

- 13 

74LS74DC 

FSC 

132 

- 67 

74LS126W 

RTN 

234 

-199 

74LS189PC 

♦ FSC 

297 

- 43 

74HCT4052D 

♦SIC 

261 

-124 

74LS14PC 

FSC 

288 

- 3 

74LS74FC 

FSC 

127 

- 31 

74LS132DC 

FSC 

287 

-133 

74LS190CH 

RTN 

196 

- 92 

74HCT4052N 

♦SIC 

261 

- 80 

74LS14W 

RTN 

287 

-110 

74LS74J 

RTN 

131 

-160 

74LS132FC 

FSC 

287 

-102 

74LS190DC 

FSC 

201 

-206 

74HCT4053D 

♦SIC 

261 

-182 

74LS15DC 

FSC 

178 

-104 

74LS74PC 

FSC 

132 

- 68 

74LS132J 

RTN 

287 

-148 

74LS190FC 

FSC 

196 

- 98 

74HCT4053N 

♦SIC 

261 

-140 

74LS15FC 

FSC 

158 

- 59 

74LS74W 

RTN 

127 

- 17 

74LS132PC 

FSC 

287 

-134 

74LS190J 

RTN 

201 

-207 

74HCT4059D 

♦SIC 

213 

- 55 

74LS15J 

RTN 

178 

- 60 

74LS75CH 

RTN 

226 

-213 

74LS132W 

RTN 

287 

- 90 

74LS190PC 

♦ FSC 

201 

-208 

74HCT4059N 

♦SIC 

213 

- 45 

74LS15PC 

♦ FSC 

178 

-105 

74LS75DC 

FSC 

228 

- 74 

74LS133DC 

♦ FSC 

181 

-206 

74LS190W 

RTN 

196 

- 99 

74HCT4060D 

♦SIC 

193 

- 14 

74LS15W 

RTN 

158 

- 46 

74LS75FC 

FSC 

226 

-216 

74LS133FC 

FSC 

161 

- 68 

74LS191CH 

RTN 

196 

-117 

74HCT4060N 

♦SIC 

193 

- 2 

74LS20CH 

RTN 

155 

-138 

74LS75J 

RTN 

228 

- 75 

74LS133PC 

♦ FSC 

181 

-207 

74LS191DC 

♦ FSC 

202 

- 82 

74HCT4066D(A) 


260 

-142 

74LS20DC 

♦ FSC 

171 

- 99 

74LS75PC 

FSC 

228 

- 76 

74LS136DC 

♦ FSC 

172 

- 4 

74LS191FC 

FSC 

196 

-123 


♦SIC 



74LS20FC 

FSC 

155 

-170 

74LS75W 

RTN 

226 

-217 

74LS136FC 

FSC 

155 

-203 

74LS191J 

RTN 

202 

- 83 

74HCT4066N(A) 


260 

* 32 

74LS20J 

RTN 

170 

-107 

74LS76CH 

RTN 

126 

- 74 

74LS136J 

RTN 

171 

-194 

74LS191PC 

♦ FSC 

202 

- 84 


♦SIC 



74LS20PC 

♦ FSC 

171 

-100 

74LS76DC 

♦ FSC 

137 

-140 

74LS136PC 

♦ FSC 

172 

- 5 

74LS191W 

RTN 

196 

-124 

74HCT4067D(A) 


262 

- 4 

74LS20W 

RTN 

155 

-141 

74LS76J 

RTN 

137 

-141 

74LS136W 

RTN 

155 

-196 

74LS192CH 

RTN 

196 

-152 


♦SIC 



74LS21CH 

RTN 

158 

-201 

74LS76PC 

FSC 

138 

- 14 

74LS138DC 

♦ FSC 

276 

- 51 

74LS192DC 

♦FSC 

yiji 


74HCT4067N(A) 


261 

-194 

74LS21DC 

♦ FSC 

178 

-209 

74LS76W 

RTN 

126 

- 79 

74LS138FC 

FSC 

273 

- 98 

74LS192FC 

FSC 

iKli 



♦SIC 



74LS21FC 

FSC 

158 

-210 

74LS77CH 

RTN 

227 

- 11 

74LS138J 

RTN 

276 

- 52 

74LS192J 

RTN 

yin 


74HCT4075D 

♦SIC 

152 

-182 

74LS21J 

RTN 

178 

-146 

74LS77DC 

FSC 

231 

-213 

74LS138PC 

♦FSC 

276 

- 53 

74LS192PC 

♦ FSC 



74HCT4075N 

♦SIC 

152 

-170 

74LS21PC 

♦ FSC 

178 

-210 

74LS77FC 

FSC 

227 

- 14 

74LS138W 

RTN 

273 

- 99 

74LS192W 

RTN 



74HCT4094D 

♦SIC 

306 

- 45 

74LS21W 

RTN 

158 

-203 

74LS77J 

RTN 

231 

-203 

74LS139DC 

♦ FSC 

277 

- 11 

74LS193CH 

RTN 



74HCT4094N 

♦SIC 

306 

- 37 

74LS22DC 

FSC 

172 

-179 

74LS77PC 

FSC 

231 

-214 

74LS139FC 

FSC 

273 

-129 

74LS193DC 

♦ FSC 



74HCT4510D 

♦SIC 

193 

-109 

74LS22FC 

FSC 

156 

-100 

74LS77W 

RTN 

227 

- 15 

74LS139J 

RTN 

277 

- 12 

74LS193FC 

FSC 

196 


74HCT4510N 

♦SIC 

193 

- 96 

74LS22J 

RTN 

172 

-103 

74LS78CH 

RTN 

126 

-150 

74LS139PC 

♦ FSC 

277 

- 13 

74LS193J 

RTN 

TO 


74HCT451 ID 

♦SIC 

252 

-137 

74LS22PC 

♦ FSC 

172 

-180 

74LS78DC 

FSC 

138 

-189 

74LS139W 

RTN 

273 

-130 

74LS193PC 

♦ FSC 

203 


74HCT4511N 

♦SIC 

252 

-123 

74LS22W 

RTN 

156 

- 86 

74LS78J 

RTN 

138 

-164 

74LS145DC 

FSC 

253 

-190 

74LS193W 

RTN 

196 

-201 

74HCT4514D 

♦SIC 

272 

-130 

74LS26CH 

RTN 

165 

- 89 

74LS78PC 

FSC 

138 

-165 

74LS145FC 

FSC 

253 

- 43 

74LS194ADC 

♦ FSC 

ci n 

1 

74HCT4514N 

♦SIC 

272 

- 97 

74LS26DC 

♦ FSC 

166 

- 61 

74LS78W 

RTN 

126 

-155 

74LS145PC 

FSC 

253 

-191 

74LS194AFC 

♦ FSC 

cl i] 

1 

74HCT4515D 

♦SIC 

272 

-180 

74LS26J 

RTN 

165 

- 94 

74LS83ADC 

♦ FSC 

216 

-163 

74LS151DC 

♦ FSC 

265 

-214 

74LS194AJ 

RTN 

(i ii 

i 

74HCT4515N 

♦SIC 

272 

-141 

74LS26PC 

♦ FSC 

165 

- 95 

74LS83AFC 

FSC 

216 

- 19 

74LS151FC 

FSC 

264 

- 37 

74LS194APC 

♦ FSC 

310 

-155 

74HCT4516D 

♦SIC 

193 

-177 

74LS26W 

RTN 

160 

- 25 

74LS83AJ 

RTN 

216 

-164 

74LS151J 

RTN 

265 

-215 

74LS194AW 

RTN 

307 

- 96 

74HCT4516N 

♦SIC 

193 

-166 

74LS27CH 

RTN 

156 

-126 

74LS83APC 

♦ FSC 

216 

-165 

74LS151PC 

♦FSC 

265 

-216 

74LS195ADC 

♦ FSC 

311 

- 38 

74HCT4518D 

♦SIC 

194 

- 32 

74LS27DC 

♦ FSC 

173 

-121 

74LS83AW 

RTN 

216 

- 20 

74LS151W 

RTN 

264 

- 38 

74LS195AFC 

FSC 

TO 

mi 

74HCT4518N 

♦SIC 

194 

- 19 

74LS27FC 

FSC 

156 

-140 

74LS85CH 

RTN 

219 

- 59 

74LS152FC 

FSC 

264 

- 59 

74LS195AJ 

RTN 

311 

- 39 

74HCT4520D 

♦SIC 

194 

-110 

74LS27J 

RTN 

173 

- 69 

74LS85DC 

FSC 

219 

-141 

74LS152J 

RTN 

266 

- 72 

74LS195APC 

FSC 

311 

- 40 

74HCT4520N 

♦SIC 

194 

-101 

74LS27PC 

♦ FSC 

173 

-122 

74LS85J 

RTN 

219 

-142 

74LS152W 

RTN 

264 

- 53 

74LS195AW 

RTN 

307 

-130 

74HCT4538D 

♦SIC 

210 

- 3 

74LS27W 

RTN 

156 

-128 

74LS85PC 

FSC 

219 

-143 

74LS153DC 

♦ FSC 

266 

-177 

74LS196DC 

FSC 

204 

- 76 

74HCT4538N 

♦SIC 

209 

-215 

74LS28DC 

FSC 

237 

- 13 

74LS85W 

RTN 

219 

- 62 

74LS153FC 

FSC 

264 

- 83 

74LS196FC 

FSC 

197 

- 23 

74HCT4543D 

♦SIC 

252 

-194 

74LS28FC 

FSC 

236 

- 9 

74LS86DC 

♦ FSC 

177 

-204 

74LS153J 

RTN 

266 

-178 

74LS196J 

RTN 

204 

- 21 

74HCT4543N 

♦SIC 

252 

-186 

74LS28J 

RTN 

237 

- 14 

74LS86FC 

FSC 

158 

- 14 

74LS153PC 

♦FSC 

266 

-179 

74LS196PC 

♦ FSC 

204 

- 77 

74HCT7046AD 

♦SIC 

373 

-129 

74LS28PC 

FSC 

237 

- 15 

74LS86J 

RTN 

177 

-129 

74LS153W 

RTN 

264 

- 84 

74LS196W 

RTN 

197 

- 7 

74HCT7046AN 

♦SIC 

373 

-130 

74LS28W 

RTN 

236 

- 1 

74LS86PC 

♦FSC 

177 

-205 

74LS155DC 

♦FSC 

274 

- 8 

74LS197DC 

♦ FSC 

201 

-146 

74HCT7597D 

♦SIC 

312 

- 6 

74LS30CH 

RTN 

161 

- 89 

74LS86W 

RTN 

157 

-219 

74LS155FC 

FSC 

273 

- 16 

74LS197FC 

FSC 

196 

- 82 

74HCT7597N 

♦SIC 

311 

-220 

74LS30DC 

♦ FSC 

174 

- 85 

74LS90CH 

RTN 

197 

- 83 

74LS155J 

RTN 

274 

- 9 

74LS197J 

RTN 

201 

- 79 

74HCT40102D 

♦SIC 

189 

- 48 

74LS30FC 

FSC 

161 

-101 

74LS90DC 

♦ FSC 

205 

-181 

74LS155PC 

♦ FSC 

274 

- 10 

74LS197PC 

♦ FSC 

201 

-147 

74HCT40102N 

♦SIC 

189 

- 40 

74LS30J 

RTN 

173 

-200 

74LS90FC 

FSC 

197 

-107 

74LS155W 

RTN 

273 

- 17 

74LS197W 

RTN 

196 

- 63 

74HCT40103D 

♦SIC 

189 

- 82 

74LS30PC 

♦ FSC 

174 

- 86 

74LS90J 

RTN 

205 

-117 

74LS156DC 

♦FSC 

274 

- 60 

74LS221CH 

RTN 

210 

- 74 

74HCT40103N 

♦SIC 

189 

- 74 

74LS30W 

RTN 

161 

- 92 

74LS90PC 

♦ FSC 

205 

-182 

74LS156FC 

FSC 

273 

-'29 

74LS221J 

RTN 

211 

-128 

74HCT40104D 

♦SIC 

304 

- 74 

74LS32CH 

RTN 

156 

-201 

74LS90W 

RTN 

197 

- 86 

74LS156J 

RTN 

274 

- 61 

74LS221W 

RTN 

210 

- 76 

74HCT40104N 

♦SIC 

304 

- 63 

74LS32DC 

♦ FSC 

175 

- 42 

74LS91J 

RTN 

312 

- 41 

74LS156PC 

♦ FSC 

274 

- 62 

74LS240DC 

♦ FSC 

247 

-199 

74HCT40105D 

♦SIC 

315 

- 16 

74LS32FC 

FSC 

157 

- 2 

74LS91W 

RTN 

307 

-194 

74LS156W 

RTN 

273 

- 30 

74LS240FC 

FSC 

246 

- 45 

74HCT40105N 

♦SIC 

315 

- 14 

74LS32J 

RTN 

174 

-204 

74LS92CH 

RTN 

205 

-203 

74LS157DC 

♦ FSC 

267 

-120 

74LS240PC 

♦ FSC 

247 

-200 

74HCU04D 

♦SIC 

238 

- 2 

74LS32PC 

♦ FSC 

175 

- 43 

74LS92DC 

FSC 

206 

- 45 

74LS157FC 

FSC 

264 

-110 

74LS241 DC 

♦ FSC 

248 

- 91 

74HCU04N 

♦SIC 

237 

-168 

74LS32W 

RTN 

156 

-206 

74LS92FC 

FSC 

197 

-138 

74LS157J 

RTN 

267 

-121 

74LS241 PC 

♦ FSC 

248 

- 92 

74LS00CH 

RTN 

162 

-141 

74LS33DC 

FSC 

175 

- 65 

74LS92J 

RTN 

205 

-212 

74LS157PC 

♦ FSC 

267 

-122 

74LS242DC 

FSC 

281 

-193 

74LS00DC 

♦FSC 

163 

- 95 

74LS33J 

RTN 

240 

-174 

74LS92PC 

♦ FSC 

206 

- 46 

74LS157W 

RTN 

264 

-111 

74LS242FC 

FSC 

280 

- 37 

74LS00FC 

FSC 

159 

-180 

74LS33PC 

♦ FSC 

175 

- 53 

74LS92W 

RTN 

197 

-122 

74LS158DC 

♦ FSC 

270 

- 99 

74LS242PC 

FSC 

281 

-194 

74LS00J 

RTN 

162 

-149 

74LS33W 

RTN 

235 

- 22 

74LS93CH 

RTN 

197 

-188 

74LS158FC 

FSC 

265 

- 27 

74LS243DC 

FSC 

282 

- 58 

74LS00PC 

♦ FSC 

163 

- 96 

74LS37DC 

FSC 

236 

-151 

74LS93DC 

♦ FSC 

207 

-154 

74LS158J 

RTN 

270 

-100 

74LS243PC 

FSC 

282 

- 59 

74LS00W 

RTN 

159 

-160 

74LS37FC 

FSC 

235 

-216 

74LS93FC 

FSC 

197 

-208 

74LS158PC 

♦ FSC 

270 

-101 

74LS244DC 

♦ FSC 

247 

- 61 

74LS01J 

RTN 

163 

-179 

74LS37J 

RTN 

236 

-152 

74LS93J 

RTN 

207 

- 98 

74LS158W 

RTN 

265 

- 28 

74LS244FC 

FSC 

246 

- 64 

74LS01W 

RTN 

158 

-190 

74LS37PC 

FSC 

236 

-153 

74LS93PC 

♦ FSC 

207 

-155 

74LS160CH 

RTN 

195 

-134 

74LS244PC 

♦ FSC 

247 

- 62 

74LS02CH 

RTN 

159 

-216 

74LS37W 

RTN 

235 

-206 

74LS93W 

RTN 

197 

-190 

74LS160DC 

FSC 

198 

-139 

74LS245DC 

♦ FSC 

282 

-138 

74LS02DC 

♦ FSC 

165 

- 12 

74LS38DC 

♦ FSC 

237 

- 71 

74LS95BDC 

♦ FSC 

312 

-117 

74LS160FC 

FSC 

195 

-144 

74LS245FC 

FSC 

280 

- 69 

74LS02FC 

FSC 

160 

- 12 

74LS38FC 

♦ FSC 

236 

- 28 

74LS95BFC 

FSC 

307 

-220 

74LS160J 

RTN 

198 

-140 

74LS245PC 

♦ FSC 

282 

-139 

74LS02J 

RTN 

164 

-135 

74LS38J 

RTN 

237 

- 72 

74LS95BJ 

RTN 

312 

- 85 

74LS160PC 

♦ FSC 

198 

-141 

74LS247DC 

♦ FSC 

253 

-111 

74LS02PC 

♦ FSC 

165 

- 13 

74LS38PC 

♦ FSC 

237 

- 73 

74LS95BPC 

FSC 

312 

- 86 

74LS160W 

RTN 

195 

-145 

74LS247FC 

FSC 

253 

- 24 

74LS02W 

RTN 

159 

-220 

74LS38W 

RTN 

236 

- 17 

74LS95BW 

RTN 

307 

-208 

74LS161CH 

RTN 

195 

-185 

74LS247PC 

♦ FSC 

253 

-112 

74LS03CH 

RTN 

165 

- 88 

74LS40DC 

♦ FSC 

240 

- 85 

74LS107CH 

RTN 

126 

- 23 

74LS161DC 

♦ FSC 

199 

-113 

74LS248DC 

♦ FSC 

253 

-136 

74LS03DC 

♦ FSC 

166 

- 59 

74LS40FC 

FSC 

235 

- 4 

74LS107DC 

FSC 

133 

-220 

74LS161FC 

FSC 

195 

-192 

74LS248FC 

FSC 

253 

- 33 

74LS03FC 

FSC 

160 

- 43 

74LS40J 

RTN 

240 

- 86 

74LS107J 

RTN 

133 

-206 

74LS161J 

RTN 

199 

-114 

74LS248PC 

♦ FSC 

253 

-137 

74LS03J 

RTN 

165 

- 93 

74LS40PC 

♦ FSC 

240 

- 87 

74LS107PC 

FSC 

133 

-207 

74LS161PC 

♦ FSC 

199 

-115 

74LS249DC 

♦ FSC 

253 

-138 

74LS03PC 

♦ FSC 

166 

- 60 

74LS40W 

RTN 

234 

-217 

74LS107W 

RTN 

126 

- 26 

74LS161W 

RTN 

195 

-193 

74LS249FC 

FSC 

253 

- 34 

74LS03W 

RTN 

160 

- 24 

74LS42DC 

♦ FSC 

186 

-130 

74LS109CH 

RTN 

124 

-206 

74LS162CH 

RTN 

196 

- 13 

74LS249PC 

♦ FSC 

253 

-139 

74LS04DC 

♦ FSC 

238 

- 38 

74LS42FC 

FSC 

185 

- 81 

74LS109DC 

♦ FSC 

128 

- 81 

74LS162DC 

FSC 

200 

- 84 

74LS251DC 

♦ FSC 

268 

- 99 

74LS04FC 

FSC 

236 

- 73 

74LS42J 

RTN 

186 

-131 

74LS109FC 

FSC 

125 

- 6 

74LS162FC 

FSC 

196 

• 23 

74LS251FC 

FSC 

264 

-150 

74LS04J 

RTN 

238 

- 39 

74LS42PC 

♦ FSC 

186 

-132 

74LS109J 

RTN 

128 

- 16 

74LS162J 

RTN 

200 

- 85 

74LS251PC 

♦ FSC 

268 

-100 

74LS04PC 

♦ FSC 

238 

- 40 

74LS42W 

RTN 

185 

- 82 

74LS109PC 

♦ FSC 

128 

- 82 

74LS162PC 

♦ FSC 

200 

- 86 

74LS253DC 

♦ FSC 

269 

- 44 

74LS04W 

RTN 

236 

- 62 

74LS43J 

RTN 

186 

-196 

74LS109W 

RTN 

124 

-210 

74LS162W 

RTN 

196 

- 24 

74LS253FC 

FSC 

264 

-194 

74LS05DC 

♦ FSC 

238 

-165 

74LS43W 

RTN 

185 

- 32 

74LS112CH 

RTN 

126 

-166 

74LS163CH 

RTN 

197 

-162 

74LS253J 

RTN 

269 

- 45 

74LS05FC 

FSC 

236 

-103 

74LS44J 

RTN 

187 

- 14 

74LS112DC 

♦ FSC 

134 

-125 

74LS163DC 

♦ FSC 

201 

- 10 

74LS253PC 

♦ FSC 

269 

- 46 

74LS05J 

RTN 

238 

-166 

74LS44W 

RTN 

185 

* 40 

74LS112FC 

FSC 

126 

-182 

74LS163FC 

FSC 

197 

-169 

74LS253W 

RTN 

264 

-195 

74LS05PC 

♦ FSC 

238 

-167 

74LS47DC 

♦ FSC 

254 

- 73 

74LS112J 

RTN 

134 

- 75 

74LS163J 

RTN 

201 

- 11 

74LS255J 

RTN 

275 

- 78 

74LS05W 

RTN 

236 

- 87 

74LS47FC 

FSC 

253 

- 64 

74LS112PC 

♦ FSC 

134 

-126 

74LS163PC 

♦ FSC 

201 

- 12 

74LS255W 

RTN 

273 

- 73 

74LS08CH 

RTN 

160 

- 75 

74LS47PC 

♦ FSC 

254 

- 74 

74LS112W 

RTN 

126 

-169 

74LS163W 

RTN 

197 

-170 

74LS256DC 

♦ FSC 

229 

- 95 

74LS08DC 

♦ FSC 

167 

- 59 

74LS48DC 


254 

-142 

74LS113CH 

RTN 

126 

-186 

74LS164DC 

♦ FSC 

308 

-187 

74LS256FC 

FSC 

227 

- 65 

74LS08FC 


160 

- 96 

74LS48FC 

wmzm 

253 

- 82 

74LS113DC 

FSC 

134 

-212 

74LS164FC 

♦ FSC 

306 

-179 

74LS256PC 

♦ FSC 

229 

-102 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 


EgMl 

TYPE No. 


\%wtm 


HktilSSisi 

Egimi 

TYPE No. 

MFRS 

m 

TYPE No. 

UldsM 

mssm 

74LS257DC 


270 

-206 

74LS386J 

RTN 

181 

-135 

74S113FC 


126 

-190 

74SC273C(A) 

♦SIX 

129 

-199 

93L34DM 


227 

-184 

74LS257FC 

FSC 

265 

- 54 

74LS386PC 

FSC 

181 

-136 

74S113PC 

♦ FSC 

134 

-167 

74SC273D(A) 

♦ STX 

129 

-200 

93L34FC 

FSC 

226 

-174 

74LS257J 

RTN 

270 

-207 

74LS386W 

RTN 

159 

- 22 

74S114DC 

FSC 

135 

- 74 

74SC273P(A) 

♦STX 

129 

-201 

93L34FM 

♦ FSC 

226 

-175 

74LS257PC 

♦ FSC 

270 

-208 

74LS390DC 

♦ FSC 

204 

-178 

74S114FC 

FSC 

126 

-211 

74SC373C 

♦ STX 

229 

-130 

93L34PC 

♦ FSC 

227 

-185 

74LS257W 

RTN 

265 

- 55 

74LS390PC 

♦ FSC 

204 

-179 

74S114PC 

FSC 

135 

- 27 

74SC373D 

♦STX 

229 

-131 

93L41DC 

AMD 

221 

-155 

74LS258ADC 

♦ FSC 

KMl 

- 61 

74LS393DC 

♦ FSC 

205 

- 34 

74S132DC 

FSC 

287 

-130 

74SC373P 

♦ STX 

229 

-132 


FSC 



74LS258AFC 

FSC 

265 

- 92 

74LS393PC 

♦ FSC 

205 

- 20 

74S132FC 

FSC 

287 

-100 

74SC374C 

♦STX 

135 

-212 

93L41DM 

AMD 

221 

-156 

74LS258APC 

♦ FSC 

F4f] 

- 62 

74LS395DC 

♦ FSC 

313 

-108 

74S132PC 

FSC 

287 

-131 

74SC374D 

♦STX 

135 

-213 


FSC 



74LS258DC 

♦ FSC 


- 63 

74LS395FC 

♦ FSC 

308 

- 73 

74S133DC 

♦ FSC 

181 

-183 

74SC374P 

♦ STX 

135 

-214 

93L41FC 

FSC 

221 

- 42 

74LS258FC 

FSC 

265 

- 93 

74LS395PC 

♦ FSC 

313 

-109 

74S133PC 

♦ FSC 

181 

-208 

74SC390C(A) 

♦ STX 

204 

-160 

93L41FM 

♦ FSC 

221 

- 43 

74LS258J 

RTN 

271 

- 64 

74LS447DC 

♦ FSC 

253 

-113 

74S134DC 

FSC 

181 

-212 

74SC390D(A) 

♦ STX 

204 

-161 

93L41PC 

AMD 

221 

-157 

74LS258PC 

♦ FSC 

271 

- 65 

74LS447FC 

FSC 

253 

- 25 

74S134PC 

FSC 

182 

- 2 

74SC390P(A) 

♦ STX 

204 

-162 


FSC 



74LS258W 

RTN 

265 

- 94 

74LS447PC 

♦ FSC 

253 

-114 

74S135DC 

FSC 

182 

- 3 

74SC393C(A) 

♦ STX 

205 

- 1 

93L60DC 

AMD 

202 

-213 

74LS259DC 

♦ FSC 

227 

-181 

74LS490DC 

FSC 

205 

- 79 

74S135PC 

♦ FSC 

182 

- 15 

74SC393D(A) 

♦ STX 

205 

- 2 

93L60DM 

AMD 

202 

-214 

74LS259FC 

FSC 

226 

-173 

74LS490PC 

♦ FSC 

205 

- 90 

74S137DC 

♦ FSC 

275 

- 50 

74SC393P(A) 

♦ STX 

205 

- 3 

93L60FM 

AMD 

196 

-160 

74LS259PC 

♦ FSC 

227 

-182 

74LS502DC 

♦ FSC 

290 

- 26 

74S137FC 

FSC 

273 

- 69 

74SC533C 

♦STX 

230 

-140 

93L60PC 

AMD 

203 

- 69 

74LS260DC 

♦ FSC 

182 

- 48 

74LS502PC 

♦ FSC 

290 

- 27 

74S137PC 

FSC 

275 

- 51 

74SC533D 

♦ STX 

230 

-141 

93L66DC 

AMD 

203 

-152 

74LS260PC 

♦ FSC 

182 

- 30 

74LS503DC 

♦ FSC 

290 

- 28 

74S138DC 

♦ FSC 

276 

- 54 

74SC533P 

♦STX 

230 

-142 

93L66DM 

AMD 

203 

-153 

74LS266DC 

♦ FSC 

180 

- 63 

74LS503PC 

♦ FSC 

290 

- 29 

74S138FC 

FSC 

273 

-100 

74SC534C 

♦STX 

136 

-120 

93L66FM 

AMD 

196 

-194 

74LS266FC 

FSC 

159 

- 15 

74LS504DC 

♦ FSC 

290 

- 30 

74S138PC 

♦ FSC 

276 

- 55 

74SC534D 

♦STX 

136 

-121 

93L66PC 

AMD 

204 

- 7 

74LS266J 

RTN 

180 

- 35 

74LS504PC 

♦ FSC 

290 

- 31 

74S139DC 

♦ FSC 

277 

- 14 

74SC534P 

♦STX 

136 

-122 

93L415DC 

♦ FSC 

298 

-135 

74LS266PC 

♦ FSC 

180 

- 64 

74LS533DC 

♦ FSC. 

230 

-183 

74S139FC 

FSC 

273 

-131 

74SC540C 

♦STX 

244 

- 75 

93L415DM 

♦ FSC 

298 

-136 

74LS266W 

RTN 

159 

- 7 

74LS533PC 

♦ FSC 

230 

-184 

74S139PC 

♦ FSC 

277 

- 15 

74SC540D 

♦STX 

244 

- 76 

93L415PC 

♦ FSC 

298 

-137 

74LS273DC 

FSC 

130 

- 10 

74LS534DC 

♦ FSC 

136 

-151 

74S140DC 

♦ FSC 

246 

- 87 

74SC540P 

♦STX 

244 

- 77 

93L425DC45 

♦ FSC 

298 

- 22 

74LS273PC(1) 

FSC 

130 

- 11 

74LS534J 

♦ MMI 

311 

-186 

74S140FC 

FSC 

246 

- 28 

74SC541C 

♦STX 

244 

-150 

93L425FC 

FSC 

295 

- 85 

74LS279CH 

RTN 

226 

-191 

74LS534N 

♦ MMI 

311 

-187 

74S140PC 

♦ FSC 

246 

- 88 

74SC541D 

♦ STX 

244 

-151 

93L425FM 

♦ FSC 

295 

- 86 

74LS279DC 

♦ FSC 

228 

- 14 

74LS534PC 

♦ FSC 

136 

-152 

74S151DC 

♦ FSC 

265 

-217 

74SC541P 

♦ STX 

244 

-152 

93L425PC 

♦ FSC 

298 

- 23 

74LS279FC 

FSC 

226 

-198 

74LS540DC 

♦ FSC 

244 

-120 

74S151FC 

FSC 

264 

- 39 

74SC563C 

♦STX 

231 

- 33 


FSC 

311 

- 47 

74LS279J 

RTN 

228 

- 15 

74LS540FC 

FSC 

246 

- 68 

74S151PC 

♦ FSC 

265 

-218 

74SC563D 

♦STX 

231 

- 34 


FSC 

311 

- 48 

74LS279PC 

♦ FSC 

228 

- 16 

74LS540PC 

♦ FSC 

244 

-121 

74S153DC 

♦ FSC 

266 

-180 

74SC563P 

♦ STX 

231 

- 35 

93S00FC 

FSC 

307 

-135 

74LS279W 

RTN 

226 

-199 

74LS541DC 

♦ FSC 

244 

-180 

74S153FC 

FSC 

264 

- 85 

74SC564C 

♦ STX 

136 

-215 


FSC 

307 

-136 

74LS283DC 

FSC 

216 

- 66 

74LS541FC 

FSC 

246 

- 72 

74S153PC 

♦ FSC 

266 

-181 

74SC564D 

♦STX 

136 

-216 

93S00PC 

FSC 

311 

- 49 

74LS283FC 

FSC 

215 

-218 

74LS541PC 

♦ FSC 

244 

-181 

74S157DC 

♦ FSC 

267 

-123 

74SC564P 

♦STX 

136 

-217 

93S10DC 

AMD 

198 

-145 

74LS283J 

RTN 

216 

-112 

74LS563DC 

FSC 

231 

- 59 

74S157FC 

FSC 

264 

-112 

74SC573C 

♦STX 

231 

-112 


♦ FSC 



74LS283PC 

FSC 

216 

- 67 

74LS563PC 

FSC 

231 

- 60 

74S157PC 

♦ FSC 

267 

-124 

74SC573D 

♦ STX 

231 

-113 

93S10DM 

♦ FSC 

198 

-146 

74LS283W 

RTN 

215 

-219 

74LS564DC 

FSC 

137 

- 16 

74S158DC 

♦ FSC 

270 

-102 

74SC573P 

♦STX 

231 

-114 

93S10FM 

♦ FSC 

195 

-147 

74LS289DC 

♦ FSC 

298 

- 44 

74LS564PC 

FSC 

137 

- 17 

74S158FC 

FSC 

265 

- 29 

74SC574C 

♦ STX 

137 

- 63 

93S10PC 

AMD 

198 

-147 

74LS289FC 

♦ FSC 

295 

- 94 

74LS568PC 

FSC 

206 

-173 

74S158PC 

♦ FSC 

270 

-103 

74SC574D 

♦STX 

137 

- 64 

93S16DC 

AMD 

199 

-119 

74LS289PC 

♦ FSC 

298 

- 45 

74LS569PC 

FSC 

206 

-206 

74S175DC 

FSC 

129 

-124 

74SC574P 

♦STX 

137 

- 65 


♦ FSC 



74LS290DC 

♦ FSC 

204 

-106 

74LS573DC 

FSC 

231 

-145 

74S175PC 

FSC 

129 

-163 

75S107F 

♦ MULB 

278 

-148 

93S16DM 

♦ FSC 

199 

-120 

74LS290FC 

FSC 

197 

- 43 

74LS573PC 

FSC 

231 

-146 

74S181DC 

FSC 

221 

-128 

PHIN 

♦ RTCF 



93S16FM 

♦ FSC 

195 

-195 

74LS290PC 

♦ FSC 

204 

-107 

74LS574DC 

FSC 

137 

- 91 

74S181FC 

FSC 

221 

- 31 


♦ VALG 



93S16PQ 

AMD 

199 

-121 

74LS293DC 

♦ FSC 

204 

-130 

74LS574PC(1) 

FSC 

137 

- 92 

74S181PC 

FSC 

221 

-129 

75S107N 

♦ MULB 

278 

-149 


AMD 

185 

-114 

74LS293FC 

FSC 

197 

- 53 

74LS574PC(2) 

♦ FSC 

313 

-142 

74S182DC 

FSC 

223 

- 69 

PHIN 

♦ RTCF 



93S41DC 

♦ FSC 

221 

-130 

74LS293PC 

♦ FSC 

204 

-131 

74LS670DC 

♦ FSC 

297 

- 9 

74S182PC 

FSC 

223 

- 70 


♦VALG 



93S41DM 

♦ FSC 

221 

-131 

74LS295ADC 

♦ FSC 

312 

-213 

74LS670FC 

♦ FSC 

295 

- 45 

74S189DC 

♦ FSC 

297 

- 44 

75S108F 

♦ MULB 

278 

-175 

93S41FC 

FSC 

221 

- 32 

74LS295AFC 

♦ FSC 

308 

- 32 

74LS670J 

RTN 

297 

- 10 

74S189FC 

♦ FSC 

295 

- 60 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



93S41FM 

♦ FSC 

221 

- 33 

74LS295AJ 

RTN 

312 

-194 

74LS670PC 

♦ FSC 

297 

- 11 

74S189PC 

♦ FSC 

297 

- 45 


♦VALG 



93S41PC 

♦ FSC 

221 

-132 

74LS295APC 

♦ FSC 

312 

-195 

74LS670W 

RTN 

295 

- 46 

74S194DC 

FSC 

310 

-156 

75S108N 

♦ MULB 

278 

-176 

93S42DC 

♦ FSC 

223 

- 71 

74LS295AW 

RTN 

308 

- 22 

74R00 

RTN 

162 

- 18 

74S194FC 

FSC 

310 

-193 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



93S42DM 

♦ FSC 

223 

- 72 

74LS298DC 

♦ FSC 

268 

-166 

74R40 

RTN 

170 

- 73 

74S194PC 

FSC 

310 

-157 


♦VALG 



93S42FM 

♦ FSC 

223 

- 9 

74LS298FC 

FSC 

264 

-170 

74S00DC 

♦ FSC 

163 

- 97 

74S225AJ 

♦ MMI 

315 

-140 

75S207F 

♦ MULB 

286 

- 77 

93S42PC 

♦ FSC 

223 

- 73 

74LS298J 

RTN 

268 

-167 

74S00FC 

FSC 

159 

-161 

74S225AN 

♦ MMI 

315 

-141 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



93S62DC 

♦ FSC 

224 

- 25 

74LS298PC 

♦ FSC 

268 

-168 

74S00PC 

♦ FSC 

162 

-150 

74S225J 

♦ MMI 

315 

-136 


VALG 



93S62DM 

♦ FSC 

224 

- 26 

74LS298W 

RTN 

264 

-171 

74S02PC 

♦ FSC 

164 

-136 

74S225N 

♦ MMI 

315 

-137 

75S207N 

♦ MULB 

286 

- 78 

93S62FM 

♦ FSC 

224 

- 27 

74LS299DC 

♦ FSC 

314 

- 37 

74S03DC 

♦ FSC 

166 

- 62 

74S240DC 

♦ FSC 

247 

-201 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



93S62PC 

♦ FSC 

224 

- 28 

74LS299FC 

♦ FSC 

308 

- 36 

74S03PC 

♦ FSC 

165 

- 96 

74S240FC 

FSC 

246 

- 46 


VALG 



96L02DC 

♦ FSC 

209 

-161 

74LS299PC 

♦ FSC 

314 

- 38 

74S04ADC 

♦ FSC 

238 

- 25 

74S240PC 

♦ FSC 

247 

-202 

75S208F 

♦ MULB 

286 

- 79 


♦ FSC 

209 

-162 

74LS322DC 

♦ FSC 

313 

- 10 

74S04AFC 

FSC 

236 

- 66 

74S241DC 

♦ FSC 

248 

- 93 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



96L02FC 

FSC 

209 

-192 

74LS322FC 

♦ FSC 

308 

- 44 

74S04APC 

♦ FSC 

238 

- 26 

74S241PC 

♦ FSC 

248 

- 94 


VALG 



96L02FM 

♦ FSC 

209 

-193 

74LS322PC 

♦ FSC 

313 

- 11 

74S04DC 

♦ FSC 

238 

- 41 

74S251DC 

FSC 

268 

-101 

75S208N 

♦ MULB 

286 

- 80 

96L02PC 

♦ FSC 

209 

-209 

74LS323DC 

♦ FSC 

313 

- 38 

74S04FC 

FSC 

236 

- 74 

74S251FC 

FSC 

264 

-151 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



96LS02DC 

♦ FSC 

209 

-163 

74LS323FC 

♦ FSC 

308 

- 52 

74S04PC 

♦ FSC 

238 

- 42 

74S251PC 

FSC 

268 

-102 


VALG 



96LS02DM 

♦ FSC 

209 

-164 

74LS323PC 

♦ FSC 

313 

- 39 

74S05ADC 

♦ FSC 

238 

-168 

74S253DC 

♦ FSC 

269 

- 47 

78HG 

♦ RSCB 

368 

- 24 

96LS02FC 

FSC 

209 

-194 

74LS347DC 

♦ FSC 

254 

- 75 

74S05AFC 

FSC 

236 

-104 

74S253FC 

FSC 

264 

-196 

78S40 

♦ RSCB 

369 

- 68 

96LS02FM 

♦ FSC 

209 

-195 

74LS347FC 

FSC 

253 

- 65 

74S05APC 

♦ FSC 

238 

-169 

74S253PC 

♦ FSC 

269 

- 48 

79HG 

♦ RSCB 

368 

- 25 

96LS02PC 

FSC 

209 

-210 

74LS347PC 

♦ FSC 

254 

- 76 

74S05DC 

♦ FSC 

238 

-170 

74S257DC 

♦ FSC 

270 

-209 

087 

DTC 

139 

-155 


♦ FSC 

209 

-165 

74LS352DC 

♦ FSC 

269 

-100 

74S05FC 

FSC 

236 

-105 

74S257FC 

FSC 

265 

- 56 

089 

DTC 

162 

- 65 


FSC 

209 

-196 

74LS352FC 

FSC 

264 

-209 

74S05PC 

♦ FSC 

238 

-171 

74S257PC 

♦ FSC 

270 

-210 

93H00DC 

♦ FSC 

311 

- 41 


♦ FSC 

209 

-211 

74LS352PC 

♦ FSC 

269 

-101 

74S08DC 

♦ FSC 

166 

-193 

74S258DC 

♦ FSC 

271 

- 66 

93H00DM 

♦ FSC 

311 

- 42 

104OM 

RTCF 

325 

- 82 

74LS353DC 

♦ FSC 

269 

-152 

74S08PC 

♦ FSC 

166 

-194 

74S258FC 

FSC 

265 

- 95 

93H00FC 

♦ FSC 

307 

-131 

1470MY 

RTCF 

331 

- 83 

74LS353FC 

FSC 

264 

-220 

74S09DC 

FSC 

167 

- 99 

74S258PC 

♦ FSC 

271 

- 67 

93H00FM 

♦ FSC 

307 

-132 

1480MY 

RTCF 

331 

- 84 

74LS353PC 

♦ FSC 

269 

-153 

74S09PC 

FSC 

167 

-100 

74S289DC 

♦ FSC 

298 

- 46 

93H00PC 

♦ FSC 

311 

- 43 

174 A A 

SIX 

323 

- 84 

74LS365ADC 

♦ FSC 

241 

- 26 

74S10DC 

♦ FSC 

169 

- 31 

74S289FC 

♦ FSC 

295 

- 95 

93L00DC 

FSC 

311 

- 44 

174AL 

SIX 

324 

-112 

74LS365APC 

♦ FSC 

241 

- 27 

74S10FC 

FSC 

160 

-203 

74S289PC 

♦ FSC 

298 

- 47 

93L00DM 

FSC 

311 

- 45 

174CA 

SIX 

323 

- 85 

74LS365J 

RTN 

241 

- 28 

74S10PC 

♦ FSC 

168 

-106 

74S409/8409 

♦ RSCB 

315 

-173 

93L00FC 

FSC 

307 

-133 

174CL 

SIX 

324 

-113 

74LS365W 

RTN 

235 

- 34 

74S11DC 

♦ FSC 

170 

- 3 

74S534J 

♦ MMI 

311 

-188 

93L00FM 

FSC 

307 

-134 

302AJ 

TSC 

141 

- 89 

74LS366ADC 

♦ FSC 

241 

-115 

74S11FC 

FSC 

161 

- 41 

74S534N 

♦ MMI 

311 

-189 

93L00PC 

FSC 

311 

- 46 

302CJ 

TSC 

141 

- 90 

74LS366AFC 

FSC 

235 

- 55 

74S11PC 

♦ FSC 

169 

-139 

74SC137C 

♦ STX 

275 

- 17 

93L08DC 

♦ FSC 

227 

-114 

303AJ 

TSC 

141 

-102 

74LS366APC 

♦ FSC 

241 

-116 

74S15DC 

FSC 

178 

-106 

74SC137D 

♦ STX 

275 

- 18 

93L08DM 

♦ FSC 

227 

-115 

303CJ 

TSC 

141 

-103 

74LS366DC 

FSC 

241 

-117 

74S15FC 

FSC 

158 

- 47 

74SC137P 

♦ STX 

275 

- 19 

93L08FC 

FSC 

226 

-153 

304-267 

♦ RSCB 

392 

- 16 

74LS366FC 

FSC 

235 

- 56 

74S15PC 

♦ FSC 

178 

- 61 

74SC138C 

♦ STX 

276 

- 14 

93L08FM 

♦ FSC 

226 

-154 

304N 

♦ Ell 

390 

-136 

74LS366PC 

FSC 

241 

-118 

74S20DC 

♦ FSC 

171 

-101 

74SC138D 

♦ STX 

276 

- 15 

93L08PC 

♦ FSC 

227 

-116 

304P 

♦ Ell 

390 

-135 

74LS367ADC 

♦ FSC 

242 

- 12 

74S20FC 

FSC 

155 

-142 

74SC138P 

♦ STX 

276 

- 16 

93L10DC 

♦ FSC 

198 

-142 

305-636 

♦ RSCB 

365 

- 42 

74LS367AFC 

FSC 

235 

- 80 

74S20PC 

♦ FSC 

170 

-108 

74SC139C 

♦ STX 

276 

-171 

93L10DM 

♦ FSC 

198 

-143 


♦ RSCB 

362 

- 80 

74LS367APC 

♦ FSC 

242 

- 13 

74S22DC 

♦ FSC 

172 

-181 

74SC139D 

♦ STX 

276 

-172 

93L10FM 

♦ FSC 

195 

-146 

306-011 

♦ RSCB 

365 

- 43 

74LS367DC 

FSC 

242 

- 14 

74S22FC 

FSC 

156 

- 87 

74SC139P 

♦ STX 

276 

-173 

93L10PC 

♦ FSC 

198 

-144 


♦ RSCB 

378 

-170 

74LS367FC 

FSC 

235 

- 81 

74S22PC 

♦ FSC 

172 

-104 

74SC237C 

♦ STX 

275 

- 88 

93L11DC 

♦ FSC 

273 

-174 

306-982 

♦ RSCB 

340 

-178 

74LS367J 

RTN 

242 

- 15 

74S30DC 

♦ FSC 

173 

-201 

74SC237D 

♦ STX 

275 

- 89 

93L11DM 

♦ FSC 

273 

-175 

307-070 

♦ RSCB 

373 

-214 

74LS367PC 

FSC 

242 

- 16 

74S30PC 

♦ FSC 

173 

-202 

74SC237P 

♦ STX 

275 

- 90 

93L11FC 

FSC 

273 

- 2 

307-446 

♦ RSCB 

391 

-136 

74LS367W 

RTN 

235 

- 82 

74S32DC 

♦ FSC 

174 

-205 

74SC238C 

♦ STX 

275 

-106 

93L11FM 

♦ FSC 

273 

- 3 

309-492 

♦ RSCB 

392 

- 17 

74LS368ADC 

♦ FSC 

242 

-111 

74S32PC 

♦ FSC 

174 

-206 

74SC238D 

♦ STX 

275 

-107 

93L11PC(1) 

♦ FSC 

273 

-176 

311BG 

TSC 

122 

-137 

74LS368AFC 

FSC 

235 

-106 

74S40DC 

♦ FSC 

240 

- 88 

74SC238P 

♦ STX 

275 

-108 

93L11 PC(2) 

AMD 

185 

-142 

311BJ 

TSC 

122 

-148 

74LS368APC 

♦ FSC 

242 

-112 

74S40FC 

FSC 

235 

- 5 

74SC239C 

♦ STX 

275 

-122 

93L16DC 

♦ FSC 

199 

-116 

311 BN 

TSC 

122 

-141 

74LS368DC 

FSC 

242 

-113 

74S40PC 

♦ FSC 

240 

- 89 

74SC239D 

♦ STX 

275 

-123 

93L16DM 

♦ FSC 

199 

-117 

31 ICG 

TSC 

122 

-138 

74LS368FC 

FSC 

235 

-107 

74S51DC 

♦ FSC 

176 

- 13 

74SC239P 

♦ STX 

275 

-124 

93L16FM 

♦ FSC 

195 

-194 

311CN 

TSC 

122 

-149 

74LS368J 

RTN 

242 

-114 

74S51PC 

♦ FSC 

176 

- 14 

74SC240C 

♦ STX 

247 

-112 

93L16PC 

♦ FSC 

199 

-118 

312BG 

TSC 

122 

-152 

74LS368PC 

FSC 

242 

-115 

74S64DC 

♦ FSC 

182 

- 73 

74SC240D 

♦ STX 

247 

-113 

93L18DC 

♦ FSC 

289 

-189 

312BJ 

TSC 

122 

-158 

74LS368W 

RTN 

235 

-108 

74S64FC 

FSC 

161 

-130 

74SC240P 

♦ STX 

247 

-114 

93L18DM 

♦ FSC 

289 

-190 

312BN 

TSC 

122 

-159 

74LS373DC 

♦ FSC 

229 

-169 

74S64PC 

♦ FSC 

182 

- 52 

74SC241C 

♦ STX 

248 

- 12 

93L18FC 

FSC 

289 

-109 

312CG 

TSC 

122 

-153 

74LS373PC 

♦ FSC 

229 

-170 

74S65DC 

FSC 

182 

- 90 

74SC241D 

♦ STX 

248 

- 13 

93L18FM 

♦ FSC 

289 

-110 

312CN 

TSC 

122 

-160 

74LS374DC 

♦ FSC 

135 

-179 

74S65FC 

FSC 

161 

-139 

74SC241P 

♦ STX 

248 

- 14 

93L18PC 

♦ FSC 

289 

-191 

316-04 

GECB 

339 

-137 

74LS374PC(1) 

♦ FSC 

135 

-180 

74S65PC 

♦ FSC 

182 

- 74 

74SC242C 

♦ STX 

281 

-179 

93L21DC 

♦ FSC 

277 

- 16 

317M 

♦ RSCB 

365 

- 15 

74LS374PC(2) 

♦ FSC 

313 

- 52 

74S74DC 

♦ FSC 

132 

- 69 

74SC242D 

♦ STX 

281 

-180 

93L21DM 

♦ FSC 

277 

- 17 

320 

♦ Ell 

390 

-137 

74LS375DC 

♦ FSC 

230 

- 88 

74S74FC 

FSC 

127 

- 18 

74SC242P 

♦ STX 

281 

-181 

93L21FC 

FSC 

273 

-132 

321(2) 

♦ Ell 

390 

-138 

74LS375PC 

♦ FSC 

230 

- 89 

74S74PC 

♦ FSC 

131 

-161 

74SC243C 

♦ STX 

282 

- 42 

93L21FM 

♦ FSC 

273 

-133 

321BJ 

TSC 

141 

-112 

74LS377DC 

♦ FSC 

136 

- 39 

74S86DC 

♦ FSC 

177 

-130 

74SC243D 

♦ STX 

282 

- 43 

93L21 PC(1) 

♦ FSC 

277 

- 18 

321 BN 

TSC 

141 

-113 

74LS377PC 

♦ FSC 

136 

- 40 

74S86PC 

♦ FSC 

177 

-131 

74SC243P 

♦ STX 

282 

- 44 

93L21PC(2) 

AMD 

187 

-215 

321CN 

TSC 

141 

-114 

74LS378DC 

♦ FSC 

136 

- 62 

74S109DC 

♦ FSC 

128 

- 17 

74SC244C 

♦STX 

246 

-201 

93L22DC 

♦ FSC 

267 

-125 

322AG 

TSC 

141 

- 71 

74LS378PC 

♦ FSC 

136 

- 66 

74S109PC 

♦ FSC 

128 

- 83 

74SC244D 

♦ STX 

246 

-202 

93L22DM 

♦ FSC 

267 

-126 

322BG 

TSC 

141 

- 72 

74LS385J 

RTN 

217 

- 24 

74S112DC 

♦ FSC 

134 

- 76 

74SC244P 

♦ STX 

246 

-203 

93L22FC 

FSC 

264 

-113 

322BJ 

TSC 

141 

- 74 

74LS385W 

RTN 

216 

- 36 

74S112FC 

FSC 

126 

-170 

74SC245C 

♦ STX 

282 

-114 

93L22FM 

♦ FSC 

264 

-114 

322BN 

TSC 

141 

- 75 

74LS386CH 

RTN 

159 

- 19 

74S112PC 

♦ FSC 

134 

-127 

74SC245D 

♦ STX 

282 

-115 

93L22PC 

♦ FSC 

267 

-127 

322CG 

TSC 

141 

- 73 

74LS386DC 

FSC 

181 

- 3 

74S113DC 

FSC 

134 

-214 

74SC245P 

♦STX 

282 

-116 

93L34DC 

♦ FSC 

227 

-183 

322CN 

TSC 

141 

- 76 
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3. TYPE 

NO. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 



HjEflOiKB 


mm ini 


m=j =■>![.» 


(SHUTS 


— 1 1 1 H 

I2HS13S 



>m! 

323BG 


141 

- 91 


m 1111 ■ 


•162 

748CJ 

^SC 

319 

T/ir 

683/4532B 


2W 

• 41 

948HC; 

.TSTC’ 

w 


323BJ 

TSC 

141 

- 93 

556J 

TSC 

372 

-163 

748CL 

TSC 

319 

- 74 

883/4584BD 

SSS 

244 

- 8 

948HM 

♦FSC 

140 

- 67 

323BN 

TSC 

141 

- 94 

556L 

TSC 

372 

-164 

748CP 

TSC 

319 

• 75 

883/4584BE 

SSS 

244 

■ 9 

949DC 

FSC 

162 

-106 

323CG 

TSC 

141 

■ 92 

570BH 

TSC 

155 

-175 

749BH 

TSC 

358 

-113 

883/4584BF 

SSS 

244 

•12 

949DM 

FSC 

162 

- 68 

323CN 

TSC 

141 

■ 95 

570CJ 

TSC 

170 

-113 

749BN 

TSC 

358 

-114 

883/4584BH 

SSS 

244 

• 6 

949FM 

FSC 

159 

-107 

324BG 

TSC 

141 

-110 

571 BH 

TSC 

159 

-185 

749CN 

TSC 

358 

-115 

883C4000B 

♦SSS 

147 

- 69 

950DM 

♦ FSC 

140 

-116 

324BJ 

TSC 

141 

-115 

571CJ 

TSC 

162 

-155 

783KC 

♦RSCB 

368 

- 26 

883C4001B 

♦SSS 

147 

•164 

950FM 

♦FSC 

140 

-121 

324BN 

TSC 

141 

-116 

573BH 

TSC 

161 

- 2 

791 

♦SSE 

373 

-108 

883C4001 UB 

♦SSS 

147 

-165 

950HC 

FSC 

140 

-100 

324CG 

TSC 

141 

-111 

573CJ 

TSC 

168 

-111 

800BE 


359 

- 35 

883C4002B 

♦SSS 

148 

- 92 

950HM 

♦ FSC 

140 

-131 

324CN 

TSC 

141 

-117 

574BH 

TSC 

156 

- 23 

800DE 

TSC 

359 

- 36 

883C4006B 

♦SSS 

304 

- 35 

951 DM 

♦ FSC 

212 

- 38 

325BG 

TSC 

141 

-145 

574CJ 

TSC 

170 

-114 

801A 

ANA 

359 

- 47 

883C4008B 

♦SSS 

215 

• 18 

951 FM 

♦ FSC 

212 

- 35 

325BJ 

TSC 

141 

-148 

575BH 

TSC 

182 

-207 

801B(1) 

ANA 

359 

-48 

883C4011B 

♦SSS 

149 

- 15 

951 HM 

♦ FSC 

212 

- 39 

325BN 

TSC 

141 

-149 

575CJ 

TSC 

162 

-156 

801 BE 

TSC 

359 

- 65 

883C4011 UB 

♦SSS 

149 

- 16 

952DC 

FSC 

183 

-117 


TSC 

141 

-132 

576B 

♦ RSCB 

366 

-173 

801 DE 

TSC 

359 

- 66 

883C4012B 

♦SSS 

149 

-160 

953DC 

FSC 

183 

-120 

325CN 

TSC 

141 

■150 

577BH 


161 

- 3 


ANA 

359 

- 49 

883C4013B 

♦SSS 

123 

-176 

954DC 

FSC 

183 

-124 

326-01 

GECB 

339 

- 88 

577CJ 

^'WSr m 

168 

-112 


TSC 

359 

- 67 

883C4015B 

♦SSS 

305 

- 1 

955DC 

FSC 

183 

-116 

326BG 

TSC 

141 

-146 

590(2) 

♦ ITI 

380 

- 73 

805BH 

TSC 

359 

- 68 

883C4017B 

♦SSS 

189 

-109 

956DC 

FSC 

183 

-121 

326BJ 

TSC 

141 

-151 

702-1-3H 

FSC 

352 

-150 


TSC 

359 

- 69 

883C4018B 

♦SSS 

190 

■ 6 

958DC 

FSC 

208 

-125 

326BN 

TSC 

141 

-152 

GECB SGSI 



rnr^H 

TSC 

359 

- 70 

883C4019B 

♦SSS 

150 

- 52 

958HM 

FSC 

208 

-126 

326CG 

TSC 

141 

-147 

702-1-5B 

FSC 

352 

-151 


TSC 

359 

- 71 

883C4020B 

♦ SSS 

190 

-104 

961 DC 

♦ FSC 

182 

-165 

326CN 

TSC 

141 

■153 

GECB SGSI 



806CE 

TSC 

359 

- 72 

883C4021B 

♦ SSS 

305 

- 36 

961 DM 

♦ FSC 

182 

- 97 

327-02 

GECB 

339 

-143 

702-1-36 

GECB 

352 

-152 

807BE 

TSC 

359 

- 73 

883C4022B 

♦SSS 

190 

•212 

961 FM 

♦ FSC 

182 

-143 

331 AG 

TSC 

141 

-162 

702-9-3H 

FSC 

352 

-153 


TSC 

359 

- 74 

883C4023B 

♦SSS 

150 

■109 

962DM 

FSC 

168 

- 35 

331BG 

TSC 

141 

-163 

GECB SGSI 



808AE 

TSC 

359 

- 75 

883C4024B 

♦SSS 

191 

-104 

962FM 

FSC 

160 

-147 

331BJ 

TSC 

141 

-165 

702-9-5B 

FSC 

352 

-154 

808BE 

TSC 

359 

- 76 

883C4025B 

♦SSS 

151 

- 6 

963DC 

FSC 

168 

• 68 

331 BN 

TSC 

141 

-166 

GECB SGSI 



808CE 

TSC 

359 

- 77 

883C4027B 

♦ SSS 

124 

- 58 

963DM 

FSC 

168 

- 36 

33 ICG 

TSC 

141 

-164 

702-9-6E 

GECB 

352 

-155 

809BE 

TSC 

355 

-169 

883C4028B 

♦SSS 

184 

- 58 

963FM 

FSC 

160 

-148 

331CN 

TSC 

141 

-167 


SGSI 



809BH 

TSC 

355 

-136 

883C4029B 

♦SSS 

192 

- 4 

989DC 

FSC 

208 

-130 

341 BG 

TSC 

141 

-180 

702-9-36 

GECB 

352 

-156 

809CE 

TSC 

355 

-170 

883C4030B 

♦SSS 

181 

- 5 

989HM 

fsg 

20fl 

.131 

341 BJ 

TSC 

141 

-182 

703BE 

TSC 

355 

■103 

809CH 

TSC 

355 

-137 

883C4035B 

♦SSS 

305 

■158 

1001CT 

DDC 

320 

-187 

341 BN 

TSC 

141 

-183 

703CE 

TSC 

355 

-104 


TSC 

347 

-136 

883C4040B 

♦ SSS 

192 

•130 

1001MT 

DDC 

320 

-188 

341CG 

TSC 

141 

-181 

709-1-36 

GECB 

347 

■131 

810BH 

TSC 

359 

- 91 

883C4042B 

♦SSS 

225 

■ 25 

1002CD 

DDC 

325 

- 74 

341CN 

TSC 

141 

-184 

709-9-6E 

GECB 

347 

-132 


TSC 

359 

- 92 

883C4043B 

♦SSS 

225 

• 91 

1002MD 

DDC 

325 

- 75 

342AG 

TSC 

209 

- 2 

709-9-36 

GECB 

347 

-133 

810CH 

TSC 

359 

- 93 

883C4044B 

♦SSS 

225 

-167 

1003CT 

DDC 

325 

- 76 

342BG 

TSC 

209 

- 3 

709-11-3A 

FSC 

355 

■131 

810CJ 

TSC 

359 

- 94 

883C4047B 

♦SSS 

209 

■ 25 

1003MT 

DDC 

325 

- 77 

342BJ 

TSC 

209 

- 5 

GECB SGSI 



811BE 

TSC 

359 

- 95 

883C4060B 

♦SSS 

193 

- 21 

1008CT 

DDC 

344 

- 42 

342BN 

TSC 

209 

- 6 

709-11-36 

GECB 

347 

-134 

81 ICE 

TSC 

359 

- 96 

883C4068B 

♦SSS 

151 

-144 

1008MT 

DDC 

344 

- 43 

342CG 

TSC 

209 

- 4 

709AE 

TSC 

355 

-166 

811CJ 

TSC 

359 

- 79 

883C4070B 

♦SSS 

181 

- 6 

101 OCT 

DDC 

345 

-128 

342CN 

TSC 

209 

- 7 

709AH 

TSC 

355 

■132 

819BE 

TSC 

347 

-137 

883C4071B 

♦SSS 

151 

■200 

1010MT 

DDC 

345 

-129 

344AL 

TSC 

141 

-187 

709AL 

TSC 

352 

- 26 

819BH 

TSC 

347 

-138 

883C4072B 

♦SSS 

152 

- 48 

1011CT 

DDC 

332 

-141 

344CL 

TSC 

141 

-188 

709AN 

TSC 

352 

- 27 

823AE 

TSC 

368 

- 29 

883C4073B 

♦SSS 

152 

•109 

1011MT 

DDC 

332 

-142 

351AJ 

TSC 

263 

-131 

709B4 

SESC 

347 

-135 

823AL 

TSC 

368 

- 55 

883C4075B 

♦SSS 

152 

•191 

1012CT 

DDC 

345 

-131 

351BL 

TSC 

263 

-132 

709B4P 

SESC 

347 

• 86 

823AN 

TSC 

368 

- 56 

883C4076B 

♦SSS 

128 

-115 

1012MT 

DDC 

345 

-132 

351 ML 

TSC 

263 

-133 

709BE 

TSC 

355 

-167 

823BE 

TSC 

368 

- 30 

883C4077B 

♦SSS 

179 

•198 

1014CT 

DDC 

344 

- 44 

355BL 

TSC 

209 

- 16 

709BH 

TSC 

355 

■133 

823BL 

TSC 

368 

■ 57 

883C4078B 

♦SSS 

153 

• 58 

1014MT 

DDC 

344 

- 45 

355ML 

TSC 

209 

- 17 

709BL 

TSC 

352 

• 28 

823BN 

TSC 

368 

- 58 

883C4081B 

♦SSS 

153 

-127 

1015CT 

DDC 

344 

- 46 

370BG 

TSC 

122 

-174 

709BN 

TSC 

356 

• 21 

;ci- 

TSC 

359 

- 37 

883C4082B 

♦SSS 

153 

-195 

1015MT 

DDC 

344 

- 47 

370BJ 

TSC 

122 

-176 

709CE 

TSC 

355 

•168 

i i ! vB'i'hViliVi 

TSC 

359 

- 50 

883C4085B 

♦SSS 

154 

- 35 

1018CT 

DDC 

344 

■ 48 

cWej: ^ MflSMii 

TSC 

122 

-177 

709CH 

TSC 

355 

■134 

--mm 

TSC 

359 

- 38 

883C4086B 

♦SSS 

154 

- 68 

1018MT 

DDC 

344 

• 49 


TSC 

122 

-175 

709CJ 

TSC 

355 

-135 


TSC 

359 

- 51 

883C4094B 

♦SSS 

306 

• 55 

1319(1) 

TPN 

325 

-175 


TSC 

122 

-178 

709CN 

TSC 

356 

■ 22 

:: • =^H|j||!|| 

TSC 

359 

- 39 

883C4099B 

♦SSS 

226 

- 42 

1319-01 

TPN 

325 

-176 


TSC 

189 

- 7 

710-1-3H 

FSC 

396 

- 50 

; c 5 slflf|||f|§ 

TSC 

359 

- 52 

883C4160B 

♦SSS 

198 

- 66 

1320(2) 

TPN 

347 

-210 

twT* Jllfli§fl 

TSC 

189 

- 8 

GECB SGSI 



: c [ ;3B§l|i 

TSC 

359 

- 40 

883C4161B 

♦ SSS 

199 

- 40 

1321(1) 

♦TPN 

347 

-211 

372CG 

TSC 

189 

- 17 

710BE 

TSC 

396 

- 74 


BECK 

359 

- 80 

883C4162B 

♦SSS 

200 

■ 8 

1321-01 

♦TPN 

347 

-212 


TSC 

189 

- 18 

710BH 

TSC 

395 

-109 

833-21C 

BECK 

359 

- 81 

883C4163B 

♦ SSS 

206 

- 95 

1321-02 

TPN 

347 

-213 


TSC 

184 

- 1 

710BL 

TSC 

395 

-110 


TSC 

335 

-213 

883C4174B 

♦SSS 

128 

•188 

1321-10 

TPN 

347 

-214 


TSC 

184 

- 3 

710CE 

TSC 

396 

- 75 


TSC 

335 

-214 

883C4192B 

♦SSS 

202 

•136 

1322(2) 

♦TPN 

347 

-215 

380BN 

TSC 

184 

• 4 

710CH 

TSC 

396 

- 51 

835CJ 

TSC 

335 

-215 

883C4193B 

♦SSS 

203 

-104 

1322-01 

♦TPN 

347 

-216 

380CG 

TSC 

184 

- 2 

710CJ 

TSC 

395 

- 81 

835CL 

TSC 

335 

-216 

883C4402B 

♦SSS 

154 

-108 

1323 

TPN 

347 

-217 

380CN 

TSC 

184 

- 5 

710CL 

TSC 

395 

•111 

836BJ 

TSC 

335 

■217 

883C4404B 

♦SSS 

193 

- 76 

1323-01 

TPN 

347 

-218 

382BL 

TSC 

252 

- 1 

710CP 

TSC 

395 

- 82 

836BL 

TSC 

335 

-218 

883C4412B 

♦SSS 

154 

-112 

1323-02 

TPN 

347 

-219 

382ML 

TSC 

252 

- 2 

711-1-5F 

FSC 

395 

-131 

836CJ 

TSC 

335 

-219 

883C4428B 

♦SSS 

184 

-139 

1324(2) 

TPN 

354 

-142 

396D 

♦ATT 

378 

- 11 

GECB SGSI 



836CL 

TSC 

335 

-220 

883C4445B 

♦SSS 

213 

- 78 

1324-01 

TPN 

354 

-143 

396F 

♦ATT 

378 

- 10 

711-1-36 

GECB 

384 

-176 

841 BE 

TSC 

357 

- 62 

883C4508B 

♦SSS 

226 

- 51 

1326 

TPN 

344 

- 50 

415 

OPA 

341 

-214 

711-9-5F 

FSC 

395 

-132 

841CE 

TSC 

357 

- 63 

883C4510B 

♦SSS 

193 

- 97 

1332 

♦TPN 

344 

- 51 

416A 

DTC 

371 

- 54 

GECB SGSI 




TSC 

359 

- 53 

883C4514B 

♦SSS 

184 

-153 

1339(2) 

TPN 

347 

-220 

420(1) 

♦OPA 

341 

-200 

711-9-36 

GECB 

384 

-177 


TSC 

359 

- 54 

883C4515B 

♦SSS 

184 

-175 

1339-01 

TPN 

348 

- 1 

423(1) 

OPA 

341 

-201 

711BE 

TSC 

395 

-133 


TSC 

359 

- 41 

883C4516B 

♦SSS 

193 

-185 

1339-02 

TPN 

348 

- 2 

425(1) 

OPA 

341 

-215 

711BH 

TSC 

395 

-134 


TSC 

359 

- 55 

883C4517B 

♦SSS 

306 

- 99 

1340(1) 

TPN 

325 

-178 

425Q 

OPA 

341 

-216 

711BL 

TSC 

395 

-135 

844CL 

TSC 

359 

- 42 

883C4518B 

♦SSS 

194 

• 20 

1341(1) 

♦TPN 

325 

-207 

425T 

OPA 

341 

-217 

711BN 

TSC 

395 

-136 


TSC 

359 

- 56 

883C4520B 

♦SSS 

194 

-119 

1342(1) 

♦TPN 

335 

- 71 

432(1) 

OPA 

341 

-202 

71 ICE 

TSC 

395 

-137 


TSC 

359 

- 57 

883C4522B 

♦SSS 

194 

■185 

1344 

♦TPN 

346 

- 52 

433(1) 

OPA 

341 

-203 

711CJ 

TSC 

395 

-138 


TSC 

359 

- 60 

883C4526B 

♦SSS 

195 

• 5 

1345 

♦TPN 

346 

- 53 

434(1) 

OPA 

341 

-204 

711CL 

TSC 

395 

-139 

MlWBm 

TSC 

359 

- 43 

883C4527B 

♦SSS 

213 

-121 

1346 

♦TPN 

343 

-163 

435(1) 

OPA 

342 

- 1 

712-9-5B 

FSC 

352 

-157 

845CE 

TSC 

359 

- 58 

883C4528B 

♦ SSS 

209 

- 80 

1347(2) 

♦TPN 

343 

-164 

440(2) 

OPA 

341 

-218 


SGSI 



845CL 

TSC 

359 

- 44 

883C4531B 

♦SSS 

224 

- 33 

1359 

♦TPN 

346 

- 15 

440KR 

OPA 

342 

- 2 

717-9-8 A(2) 

FSC 

356 

- 78 


TSC 

359 

- 59 

883C4556B 

♦SSS 

187 

-213 

1421-01A 

TPN 

348 

- 3 

443A 

♦ RSCB 

365 

-152 


SGSI 




TSC 

359 

- 61 

883C4581B 

♦SSS 

221 

- 94 

1421-02A 

TPN 

348 

- 4 

444(2) 

OPA 

341 

-219 

723BE 

TSC 

368 

- 27 

*! * ’ lli® 

TSC 

359 

- 62 

883C4582B 

♦SSS 

223 

- 26 

1421-24 

TPN 

348 

- 5 

450(2) 

OPA 

341 

-220 

723BL 

TSC 

368 

- 50 


TSC 

359 

- 45 

883C4585B 

♦SSS 

219 

- 23 

1421-25 

TPN 

348 

- 6 

487(1) 

DTC 

139 

-156 

723BN 

TSC 

368 

- 51 

846CE 

TSC 

359 

- 63 

901 BE 

TSC 

359 

-179 

1421A 

TPN 

348 

- 7 

489(1) 

DTC 

162 

- 66 

723CE 

TSC 

368 

- 28 

846CL 

TSC 

359 

- 46 

901 CE 

TSC 

359 

-180 

1424A 

TPN 

348 

- 8 

500BH 

TSC 

155 

-171 

723CJ 

TSC 

368 

- 52 

846CP 

TSC 

359 

- 64 

903BE 

TSC 

359 

-181 

1425-01A 

TPN 

348 

- 9 

500CJ 

TSC 

170 

-109 

723CL 

TSC 

368 

- 53 

883/4006BC 

♦SSS 

304 

- 34 

903BR 

TSC 

359 

-182 

1425-02A 

TPN 

348 

- 10 

501BH 

TSC 

159 

-181 

723CN 

TSC 

368 

- 54 

883/4007UB 

SSS 

234 

- 21 

903CE 

TSC 

359 

-183 

1425A 

TPN 

348 

- 11 

501CJ 

TSC 

162 

-151 

735-12-5B 

FSC 

357 

- 29 

883/4009UB 

SSS 

258 

- 99 

903CR 

TSC 

359 

-184 

1426-01A 

TPN 

348 

- 12 


TSC 

160 

•218 

741-1-5B 

GECB 

347 

-202 

883/401OB 

SSS 

258 

-180 

911 BE 

TSC 

359 

-187 

1426-02A 

TPN 

348 

- 13 


TSC 

168 

-107 

741-1-36 

GECB 

347 

-203 

883/4015BC 

♦ SSS 

304 

-166 

91 ICE 

TSC 

359 

-188 

1426-03A 

♦ TPN 

348 

- 14 

504BH 

TSC 

155 

-172 

741-9-5B 

GECB 

347 

-204 

883/4019BD 

SSS 

150 

- 51 

920BE 

TSC 

347 

- 35 

1426A 

TPN 

348 

- 15 

504CJ 

TSC 

170 

-110 

741-9-6E 

GECB 

347 

-205 

883/4019BE 

SSS 

150 

- 90 

920CU 

TSC 

347 

- 36 

1435 

♦TPN 

331 

- 92 

505BH 

TSC 

159 

-182 

741-9-36 

GECB 

347 

-206 

883/4019BF 

SSS 

150 

- 84 

930DM 

♦ FSC 

182 

■ 95 

1437B83 

♦TPN 

345 

- 75 

505CJ 

TSC 

162 

-152 

741-93-6E 

FSC 

358 

-122 

883/4019BH 

SSS 

150 

- 49 

930FM 

♦ FSC 

182 

-140 

1437B 

♦TPN 

345 

- 76 

507BH 

TSC 

160 

-219 

GECB SGSI 



883/4021BC 

♦SSS 

305 

- 35 

930HM 

♦ FSC 

182 

-141 

1438B83 

TPN 

345 

- 73 

507CJ 

TSC 

168 

-108 

741BE 

TSC 

357 

- 59 

883/4035BC 

♦SSS 

305 

-157 

931FM 

FSC 

140 

- 53 

1438B 

♦ TPN 

345 

- 74 

525BH 

TSC 

160 

- 20 

741 BH 

TSC 

357 

- 45 

883/4049UB 

SSS 

258 

-100 

932DM 

♦ FSC 

182 

- 96 

1443D83 

♦TPN 

331 

- 53 

525BL 

TSC 

165 

- 97 

741BL 

TSC 

347 

-207 

883/4050B 

SSS 

258 

-181 

932FM 

♦ FSC 

182 

-142 

1443D 

♦TPN 

331 

- 54 

525BN 

TSC 

165 

- 98 

741 BN 

TSC 

358 

- 61 

883/4050UB 

SSS 

258 

-182 

932HM 

♦ FSC 

182 

-164 

1451CD1 

DDC 

375 

-215 

530BH 

TSC 

155 

-173 

741CE 

TSC 

357 

- 60 

883/4051B 

SSS 

261 

- 23 

933DM 

FSC 

182 

-213 

1451CD2 

DDC 

375 

-216 

530CJ 

TSC 

170 

-111 

741CH 

TSC 

357 

- 46 

883/4052B 

SSS 

261 

- 81 

933FM 

FSC 

183 

- 3 

1452CD1 

DDC 

375 

-217 

531 BH 

TSC 

159 

-183 

741 CJ 

TSC 

358 

- 62 

883/4053B 

SSS 

261 

-141 

933HM 

FSC 

183 

- 6 

1452CD2 

DDC 

375 

-218 

531CJ 

TSC 

162 

-153 

741CL 

TSC 

347 

-208 

883/4066B 

SSS 

260 

- 33 

941 DM 

♦ FSC 

210 

-111 

1453CP1 

DDC 

375 

-219 


TSC 

160 

-220 

741CN 

TSC 

358 

- 63 

883/4093BD 

SSS 

149 

- 14 

941 FM 

♦ FSC 

210 

- 96 

1453CP2 

DDC 

375 

-220 

l&MijlliWSB 

TSC 

168 

-109 

741CP 

TSC 

347 

-209 

883/4093BE 

SSS 

149 

-118 

941HM 

♦ FSC 

210 

- 95 

1453CP3 

DDC 

376 

- 1 

534BH 

TSC 

155 

-174 

741DE 

TSC 

357 

- 61 

883/4093BF 

SSS 

149 

-100 

944DM 

♦FSC 

183 

- 23 

1453MD1 

DDC 

376 

- 2 

534CJ 

TSC 

170 

-112 

747BE 

TSC 

354 

-188 

883/4093BH 

SSS 

149 

- 10 

944FM 

♦ FSC 

183 

- 49 

1453MD2 

DDC 

376 

- 3 


TSC 

159 

-184 

747BL 

TSC 

353 

- 69 

883/4094BC 

♦SSS 

306 

- 54 

944HM 

♦ FSC 

183 

- 68 

1458CE 

TSC 

326 

- 30 


TSC 

162 

-154 

747BN 

TSC 

354 

-189 

883/4416B 

SSS 

260 

- 34 

945DM 

♦ FSC 

140 

- 31 

1458CP 

TSC 

326 

- 31 

537BH 

TSC 

161 

- 1 

747CE 

TSC 

354 

-190 

883/4426AB 

SSS 

252 

- 59 

945FM 

♦ FSC 

140 

- 47 

1458E 

TSC 

326 

- 32 

537CJ 

TSC 

168 

-110 

747CJ 

TSC 

353 

- 70 

883/4433AB 

SSS 

252 

- 62 

945HC 

FSC 

139 

-195 

1458P 

TSC 

326 

- 33 


DTC 

372 

-152 

747CN 

TSC 

353 

- 71 

883/4441UB 

SSS 

234 

-110 

945HM 

♦ FSC 

140 

- 66 

1461C83 

♦TPN 

331 

• 81 


♦ ITI 

382 

■ 67 

748BE 

TSC 

319 

- 69 

883/4502B 

SSS 

234 

-113 

946DM 

FSC 

162 

- 67 

1461C 

♦TPN 

331 

- 82 

[ i 1 i 

♦ RSCB 

372 

- 9 

748BH 

TSC 

319 

- 70 

883/451 IB 

SSS 

252 

- 81 

946FM 

FSC 

159 

-106 

1463(A) 

♦TPN 

331 

- 55 

555CMS 

♦ RSCB 

372 

- 10 

748BL 

TSC 

319 

- 71 

883/4512B 

SSS 

263 

-167 

948DM 

♦ FSC 

140 

- 32 

1464 

♦TPN 

317 

- 38 

I556BIP 

♦ RSCB 

372 

-161 

748CE 

TSC 

319 

- 72 

883/4517BC 

SSS 

306 

- 92 

948FM 

♦ FSC 

140 

- 48 

1480B83 

♦ TPN 

348 

- 16 
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TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

UWWTEl 

14806 

TTPN 

348 

- 17 

1558E 

TSC 

326 

- 34 

2035(2) 

♦TPN 

335 

- 11 

2035-83 

♦TPN 

335 

- 12 

2104(1) 

TPN 

368 

- 31 

2404BG 

TSC 

335 

- 69 

2405BG 

TSC 

335 

- 70 

2700/001 (A) 

DMC 

390 

- 64 

2700/002(A) 

DMC 

390 

- 65 

2700/003(A) 

DMC 

390 

- 66 

2702/001 (A) 

DMC 

390 

- 77 

2702/002(A) 

DMC 

390 

- 78 

2702/003(A) 

DMC 

390 

- 79 

2709BG 

TSC 

355 

-171 

2709CG 

TSC 

347 

-139 

2710A(A) 

DMC 

390 

- 84 

2710B(A) 

DMC 

390 

- 85 

2712A(A) 

DMC 

390 

- 88 

2712B(A) 

DMC 

390 

- 89 

2740BE 

TSC 

348 

- 18 

2740CE 

TSC 

348 

- 19 

2740DE 

TSC 

348 

- 20 

2910 

♦ OEI 

378 

- 4 

2911 

ITL 

377 

-174 

2913(A) 

♦ ITL 

377 

-209 

2914(A) 

♦ ITL 

377 

-188 

2920(2) 

♦OEI 

378 

- 5 

3001(1) 

SSE 

340 

- 45 

3002(1) 

SSE 

340 

- 46 

3010 

♦ ITI 

391 

- 60 

3014-16 

BUB 

340 

-175 

3030 

ITI 

391 

- 61 

3041 

♦ ITI 

391 

- 62 

3050 

♦ ITI 

365 

- 41 

3101E 

AMD 

296 

- 19 

3302J 

TSC 

384 

-206 

3310 

DMC 

317 

-149 

3348 

♦ FSC 

304 

- 1 

3420(1) 

♦OEI 

371 

- 24 

3421(1) 

OEI 

371 

- 25 

3500A 

♦ BUB 

335 

-131 

3500B 

♦ BUB 

335 

-132 

3500C 

♦ BUB 

335 

-133 

3500E 

♦ BUB 

335 

-134 

3500MP 

♦ BUB 

335 

-135 

3500R 

♦ BUB 

339 

-112 

3500S 

♦ BUB 

335 

-136 

3500T 

♦ BUB 

335 

-137 

3500U 

♦ BUB 

335 

-138 

3501A 

♦ BUB 

348 

- 21 

3501B 

♦ BUB 

348 

- 22 

3501C 

♦ BUB 

348 

- 23 

3501R 

♦ BUB 

348 

- 24 

3501S 

♦ BUB 

348 

- 25 

3501T 

BUB 

348 

- 26 


SPR 



3503A 

BUB 

357 

- 35 


INL 



3503B 

BUB 

357 

- 36 


INL 



3503C 

BUB 

357 

- 37 


INL 



3503R 

BUB 

357 

- 38 

3503S 

BUB 

357 

- 39 

3503T 

BUB 

357 

- 40 

3505J 

BUB 

341 

-110 

3506J 

BUB 

341 

-111 

3507J 

♦ BUB 

344 

- 52 

3508J 

♦ BUB 

344 

- 53 

3510 AM 

♦ BUB 

356 

- 83 

3510BM 

♦ BUB 

356 

- 84 

351OCM 

♦ BUB 

356 

- 85 

351OSM 

♦ BUB 

356 

- 86 

3510VM 

♦ BUB 

356 

- 87 

3520(1 A) 

♦ DMC 

341 

-143 

3520C(A) 

DMC 

341 

-144 

3523J 

♦ BUB 

341 

-118 

3523K 

♦ BUB 

341 

-119 

3523L 

♦ BUB 

341 

-120 

3527AM 

♦ BUB 

348 

- 27 

3527BM 

BUB 

348 

- 28 

3527CM 

BUB 

348 

- 29 

3528AM 

♦ BUB 

348 

- 30 

3528BM 

♦ BUB 

348 

- 31 

3528CM 

♦ BUB 

348 

- 32 

3540J 

BUB 

341 

-121 

3550J 

♦ BUB 

341 

-122 

3550K 

♦ BUB 

341 

-123 

3550S 

♦ BUB 

341 

-124 

3551J 

♦ BUB 

319 

- 76 

3551S 

♦ BUB 

319 

- 77 

3553AM 

♦ BUB 

341 

-125 

3573AM 

♦ BUB 

341 

-128 

3580J 

♦ BUB 

341 

-136 

3580JM 

♦ BUB 

341 

-137 

3581J 

♦ BUB 

341 

-138 

3581JM 

♦ BUB 

341 

-139 

3582J 

♦ BUB 

341 

-140 

3582JM 

♦ BUB 

341 

-141 

3584JM 

♦ BUB 

331 

- 56 

3606AG 

BUB 

341 

-145 

3627AM 

♦ BUB 

341 

-159 

3627BM 

♦ BUB 

341 

-160 

3902(1) 

♦ DMC 

371 

- 44 

3905(1) 

♦ DMC 

371 

- 45 

3930 

OEI 

371 

- 47 

4001A 

SIC 

147 

-166 

4001 BDC 

♦ FSC 

148 

- 38 

4001 BDM 

♦ FSC 

148 

- 39 

4001 BFC 

♦ FSC 

148 

- 26 

4001 BFM 

♦ FSC 

148 

- 27 

4001 BPC 

♦ FSC 

147 

-167 

4002A 

MULB 

148 

- 93 






184 

♦ FSC 184 

♦ FSC 192 

♦ FSC 192 

♦ FSC 192 

♦ FSC 192 

♦ FSC 192 

♦ FSC 181 

♦ FSC 181 

♦ FSC 159 

♦ FSC 159 

♦ FSC 181 

♦ FSC 305 

♦ FSC 305 

♦ FSC 305 

♦ FSC 305 

♦ FSC 305 

♦ FSC 305 

♦ FSC 305 

♦ FSC 305 

♦ FSC 305 

♦ FSC 305 

♦ FSC 305 

♦ FSC 305 

♦ FSC 306 

♦ FSC 306 

♦ FSC 305 

♦ FSC 192 

♦ FSC 192 

♦ FSC 192 

♦ FSC 192 

♦ FSC 192 

♦ FSC 259 

♦ FSC 259 

♦ FSC 259 

♦ FSC 259 

♦ FSC 259 

♦ FSC 225 

♦ FSC 225 

♦ FSC 225 

♦ FSC 225 

♦ FSC 225 

♦ FSC 225 

♦ FSC 225 

♦ FSC 225 

♦ FSC 225 

♦ FSC 225 

♦ FSC 225 

♦ FSC 225 

♦ FSC 226 

♦ FSC 226 

♦ FSC 226 
FSC 213 
FSC 213 
FSC 213 
FSC 213 
FSC 213 

♦ FSC 209 

♦ FSC 209 

♦ FSC 209 

♦ FSC 209 

♦ FSC 209 

♦ FSC 258 

♦ FSC 258 

♦ FSC 258 

♦ FSC 258 

♦ FSC 258 

♦ FSC 258 

♦ FSC 258 

♦ FSC 259 

♦ FSC 259 

♦ FSC 258 

♦ FSC 261 

♦ FSC 261 

♦ FSC 261 

♦ FSC 261 

♦ FSC 261 

♦ FSC 261 

♦ FSC 261 

♦ FSC 261 

♦ FSC 261 

♦ FSC 261 

♦ FSC 261 

♦ FSC 261 

♦ FSC 261 

♦ FSC 261 

♦ FSC 261 

♦ FSC 260 

♦ FSC 260 

♦ FSC 260 

♦ FSC 260 

♦ FSC 260 

♦ FSC 261 

♦ FSC 261 

♦ FSC 262 

♦ FSC 262 

♦ FSC 261 

♦ FSC 151 

♦ FSC 151 

♦ FSC 151 

♦ FSC 151 

♦ FSC 151 

♦ FSC 237 

♦ FSC 237 

♦ FSC 236 

♦ FSC 236 

♦ FSC 237 

♦ FSC 181 

♦ FSC 181 

♦ FSC 159 

♦ FSC 159 

♦ FSC 181 

♦ FSC 152 

♦ FSC 152 



4069UBDC 

4069UBDM 

4069UBFC 

4069UBFM 

4069UBPC 



TYPE No. 

MFRS 


MFRS 

Pa&Line 

1 m l ii— i 

.♦FSC 

jBaarei 

4516BDC 

♦FSC ' 

193 

-186 

4071 BFM 

♦FSC 

152 

- 14 

4516BDM 

♦ FSC 

193 

-187 

4071 BPC 

♦ FSC 

151 

-201 

4516BFC 

♦FSC 

194 

- 7 

4072BDC 

♦ FSC 

152 

- 87 

4516BFM 

♦FSC 

194 

- 8 

4072BDM 

♦ FSC 

152 

- 88 

4516BPC 

♦FSC 

194 

- 17 

4072BFC 

♦ FSC 

152 

- 79 

4518BDC 

♦ FSC 

194 

- 42 

4072BFM 

♦ FSC 

152 

- 80 

4518BDM 

♦ FSC 

194 

- 43 

4072BPC 

♦ FSC 

152 

- 49 

4518BFC 

♦ FSC 

194 

- 89 

4073BDC 

♦ FSC 

152 

-151 

4518BFM 

♦ FSC 

194 

- 90 

4073BDM 

♦ FSC 

152 

-152 

4518BPC 

♦ FSC 

194 

- 98 


♦ FSC 

152 

-142 

4519BDC 

♦ FSC 

263 

-204 

4073BFM 

♦ FSC 

152 

-143 

4519BDM 

♦ FSC 

263 

-205 

4073BPC 

♦ FSC 

152 

-110 

4519BFC 

♦ FSC 

264 

- 12 

4075BDC 

♦ FSC 

153 

- 28 

4519BFM 

♦FSC 

264 

- 13 

4075BDM 

♦ FSC 

153 

- 29 

4519BPC 

♦FSC 

263 

-206 

4075BFC 

♦ FSC 

153 

- 15 

4520BDC 

♦ FSC 

194 

-120 

4075BFM 

♦ FSC 

153 

- 16 

4520BDM 

♦ FSC 

194 

-121 


♦ FSC 

152 

-192 

4520BFC 

♦ FSC 

194 

-172 

4076BDC 

♦ FSC 

309 

-119 

4520BFM 

♦ FSC 

194 

-173 

4076BDM 

♦ FSC 

309 

-120 

4520BPC 

♦ FSC 

194 

-182 


♦ FSC 

306 

-216 

4521 BDC 

FSC 

213 

- 94 

4076BFM 

♦ FSC 

306 

-217 

4521 BDM 

FSC 

213 

- 95 


♦ FSC 

309 

-121 

4521BFC 

FSC 

213 

-116 

4077BDC 

♦ FSC 

180 

- 18 

4521 BFM 

FSC 

213 

-117 

4077BDM 

♦ FSC 

180 

- 19 

4521 BPC 

FSC 

213 

-119 

4077BFC 

♦ FSC 

158 

-219 

4522BDC 

FSC 

194 

-186 

4077BFM 

♦ FSC 

158 

-220 

4522BDM 

FSC 

194 

-187 


♦ FSC 

179 

-199 

4522BFC 

FSC 

194 

-217 

4078BDC 

♦ FSC 

153 

-101 

4522BFM 

FSC 

194 

-218 

4078BDM 

♦ FSC 

153 

-102 

4522BPC 

FSC 

195 

- 2 

"I >■ 

♦ FSC 

153 

- 93 

4526BDC 

FSC 

195 

- 6 

4078BFM 

♦ FSC 

153 

- 94 

4526BDM 

FSC 

195 

- 7 


♦ FSC 

153 

- 59 

4526BFC 

FSC 

195 

- 38 

4081 BDC 

♦ FSC 

153 

-171 

4526BFM 

FSC 

195 

- 39 

4081 BDM 

♦ FSC 

153 

-172 

4526BPC 

FSC 

195 

- 43 


♦ FSC 

153 

-161 

4527BDC 

FSC 

213 

-122 

4081 BFM 

♦ FSC 

153 

-162 

4527BDM 

FSC 

213 

-123 

4081 BPC 

♦ FSC 

153 

-128 

4527BFC 

FSC 

213 

-155 

4082BDC 

♦ FSC 

154 

- 13 

4527BFM 

FSC 

213 

-156 

4082BDM 

♦ FSC 

154 

- 14 

4527BPC 

FSC 

213 

-162 


♦ FSC 

154 

- 5 

4528BDC 

♦ FSC 

209 

- 81 

4082BFM 

♦ FSC 

154 

- 6 

4528BDM 

♦ FSC 

209 

- 82 

111 

♦ FSC 

153 

-196 

4528BFC 

♦ FSC 

209 

-143 

4085BDC 

♦ FSC 

154 

- 60 

4528BFM 

♦ FSC 

209 

-144 

4085BDM 

♦ FSC 

154 

- 61 

4528BPC 

♦ FSC 

209 

-156 


♦ FSC 

154 

- 54 

4531 BDC 

♦ FSC 

224 

- 34 

4085BFM 

♦ FSC 

154 

- 55 

4531 BDM 

♦ FSC 

224 

- 35 


BUB 

379 

-136 

4531 BFC 

♦ FSC 

224 

- 61 

4085BPC 

♦ FSC 

154 

- 36 

4531 BFM 

♦ FSC 

224 

- 62 


BUB 

379 

-137 

4531 BPC 

♦ FSC 

224 

- 66 

VAmtmm 

BUB 

379 

-138 

4532BDC 

♦ FSC 

289 

- 42 

4086BDC 

♦ FSC 

154 

- 94 

4532BDM 

♦ FSC 

289 

- 43 

4086BDM 

♦ FSC 

154 

- 95 

4532BFC 

♦ FSC 

289 

- 71 


♦ FSC 

154 

- 88 

4532BFM 

♦ FSC 

289 

- 72 

4086BFM 

♦ FSC 

154 

- 89 

4532BPC 

♦ FSC 

289 

- 44 

111 

♦ FSC 

154 

- 69 

4534BDC 

FSC 

195 

- 44 

4093BDC 

FSC 

287 

- 26 

4534BDM 

FSC 

195 

- 45 

4093BDM 

FSC 

287 

- 27 

4534BFC 

FSC 

195 

- 49 


FSC 

287 

- 32 

4534BFM 

FSC 

195 

- 50 

4093BFM 

FSC 

287 

- 33 

4534BPC 

FSC 

195 

- 46 

4093BPC 

FSC 

287 

- 28 

4538BDC 

FSC 

209 

- 83 


54 
26 
101 
102 
160 
161 
103 

183 

184 

35 

36 

185 

24 

25 

63 

64 

26 
82 

83 

125 

126 

84 

142 

143 

183 

184 

144 

38 

39 
161 
162 

40 I4510BDI 


4511BDM 
•197 4511BFC 

177 4511BFM 

178 4511BPC 

170 4512BDC 

171 4512BDM 
145 4512BFC 

169 4512BFM 

170 4512BPC 

43 4514BDC 

44 4514BDM 

171 4514BFC 

113 4514BFM 

114 4514BPC 

78 4515BDC 

79 4515BDM 
8 4515BFC 

23 4515BFM 

24 4515BPC 


BUB 379 
BUB 371 


379 -139 4538BDM 
379 -140 4538BFC 
256 - 1 4538BFM 
256 - 2 4538BPC 
382 -131 4539BDC 
382 -132 4539BDM 
382 -133 4539BFC 
379 -145 4539BFM 
379 -146 4539BPC 
379 -147 4543BDC 
379 -150 4543BDM 
379 -151 4543BFC 
379 -152 4543BFM 
379 -148 4543BPC 
379 -149 4552 
381 -207 4552-01 
381 -208 4553BDC 
381 -209 4553BDM 
381 -210 4553BFC 
381 -211 4553BFM 
381 -212 4553BPC 
379 -141 4555BDC 
379 -142 4555BDM 
379 -143 4555BFC 
379 -144 4555BFM 
342 -138 4555BPC 
379 -170 4556BDC 
379 -171 4556BDM 
371 -137 4556BFC 
193 -116 4556BFM 
193 -117 4556BPC 
193 -156 4560BDC 
193 -157 4560BDM 
252 - 82 4560BFC 
252 - 83 4560BFM 
252 -124 4560BPC 
252 -125 4561BDC 
252 - 84 4561BDM 
263 -168 4561BFC 
263 -169 4561BFM 
263 -198 4561BPC 
263 -199 4566BDC 
263 -170 4566BDM 
272 - 98 4566BFC 
272 - 99 4566BFM 
272 -131 4566BPC 
272 -132 4582BFC 
272 -100 4582BFM 
272 -142 4582BPC 
272 -143 4583BDC 
272 -181 4583BDM 
272 -182 4583BFC 
272 -144 14583BFM 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 













































































































































3. TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MSER SEQUENCE 


■■i'll I | | 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 



■K&sSI 





4583BPC 

SC£:V 

FI3JEELJ 

5423FM 

fFSC 

156 -108 

5582 


186 -117 

7423FC 


156-109 

7495AFC -“ 

■ram 

307 -216 

4723BDC 

♦ FSC 

226 -118 

5425DM 

♦FSC 

173 - 6 

5583 

■ 

186 -118 

7423PC 

♦ FSC 

172 -206 

7495APC 

♦FSC 

312 - 87 

4723BDM 

♦ FSC 

226 -119 

5425FM 

♦ FSC 

156 -115 

5670BM 

■f'l 

346 -192 

7425DC 

♦ FSC 

173 - 7 

7496DC 

♦FSC 

312 -123 

4723BFC 

♦FSC 

226 -123 

5427DM 

♦ FSC 

173 -123 

5902 

♦OEI 

381 -203 

7425FC 

FSC 

156 -116 

7496FC 

♦FSC 

308 - 5 

4723BFM 

♦FSC 

226 -124 

5427FM 

♦ FSC 

156 -129 

6046BH 

TSC 

159 -125 

7425PC 

♦ FSC 

172 -207 

7496PC 

♦ FSC 

312 -124 

4723BPC 

♦FSC 

226 -126 

5430-1-6A 

GECB 

173 -203 

6046BL 

TSC 

162 - 69 

7426DC 

♦ FSC 

166 - 65 

7497PC 

TUNH 

206 - 64 

4724BDC 

♦FSC 

226 -127 

5430DM 

FSC 

174 - 87 

6046BN 

TSC 

162 - 70 

7426PC 

♦FSC 

165 -102 

7520F 

MULB 

286 - 6 

4724BDM 

♦FSC 

226 -128 

5430FM 

FSC 

156 -151 

6300-1 FI 6 

MMI 

300 - 30 

7427DC 

♦FSC 

173 -124 

PHIN 

VALG 


4724BFC 

♦FSC 

226 -142 

5432DM 

♦ FSC 

175 - 44 

6300-1J16 

♦ MMI 

301 - 64 

7427PC 

♦ FSC 

173 - 70 

7520N 

♦ MULB 

286 - 7 

4724BFM 

♦FSC 

226 -143 

5432FM 

♦ FSC 

156 -207 

6301-1 FI 6 

MMI 

299 -181 

7430-9-6A 

GECB 

173 -204 

PHIN 

♦ RTCF 


4724BPC 

♦FSC 

226 -147 

5437DM 

FSC 

236 -154 

6301-1J16 

♦ MMI 

301 - 20 

7430DC 

♦ FSC 

174 - 88 


♦VALG 


4727BDC 

♦FSC 

195 - 97 

5437FM 

FSC 

235 -217 

6305-1 FI 6 

MMI 

299 -178 

7430N 

ITTG 

173 -172 

7520PC 

TUNH 

286 - 8 

4727BDM 

♦FSC 

195 - 98 

5438DM 

♦FSC 

237 - 74 

6305-1J16 

♦ MMI 

301 - 13 

7430PC 

♦ FSC 

173 -205 

7521B 

MULB 

286 - 9 

4727BFC 

♦FSC 

195 - 95 

5438FM 

♦ FSC 

236 - 29 

6306-1 FI 6 

MMI 

300 - 28 

7432DC 

♦ FSC 

175 - 45 

PHIN 

RTCF 


4727BFM 

♦FSC 

195 - 96 

5439DM 

♦FSC 

236 -219 

6306-1J16 

♦ MMI 

301 - 62 

7432FC 

FSC 

156 -208 


VALG 


4727BPC 

♦FSC 

195 - 94 

5439FM 

♦FSC 

235 -158 

6308-1F20 

MMI 

300 - 38 

7432PC 

♦FSC 

174 -207 

7521 PC 

TUNH 

286 - 10 

4737BDC 

♦FSC 

195 -109 

5440-1-6A 

GECB 

170 -116 

6308-1J20 

♦ MMI 

301 - 97 

7437DC 

♦FSC 

236 -155 

7522B 

MULB 

286 - 13 

4737BDM 

♦FSC 

195 -110 

5440DM 

♦FSC 

240 - 90 

6308-1N20 

♦ MMI 

301 - 98 

7437FC 

FSC 

235 -218 

PHIN 

SIC 


4737BFC 

♦FSC 

195 -107 

5440FM 

♦ FSC 

235 - 18 

6309-1F20 

MMI 

301 -118 

7437PC 

♦ FSC 

236 -156 

7522F 

MULB 

286 - 14 

4737BFM 

♦FSC 

195-108 

5441-1-6B 

GECB 

186 - 24 

6309-1J20 

♦ MMI 

301 -106 

7438DC 

♦FSC 

237 - 75 

PHIN 

RTCF 


4737BPC 

♦FSC 

195 - 99 

5442ADM 

♦ FSC 

186 -133 

6309-1N20 

♦ MMI 

301 -107 

7438FC 

FSC 

236 - 30 


VALG 


4741BDC 

♦FSC 

376 -188 

5442AFM 

♦ FSC 

185 - 83 

6330-1 FI 6 

MMI 

299 -157 

7438PC 

♦FSC 

237 - 76 

7522N 

MULB 

286 - 15 

4741BDM 

♦FSC 

376 -189 

5443ADM 

FSC 

186 -197 

6330-1J16 

♦ MMI 

300 -147 

7439DC 

♦FSC 

236 -212 

PHIN 

RTCF 


4741BFC 

♦FSC 

376 -190 

5443AFM 

♦ FSC 

185 - 33 

6331-1F16 

MMI 

300 - 22 

7439FC 

FSC 

235 -157 


VALG 


4741BFM 

♦FSC 

376 -191 

5444ADM 

FSC 

187 - 15 

6331-1J16 

♦ MMI 

301 - 39 

7439PC 

♦ FSC 

236 -213 

7522PC 

TUNH 

286 - 16 

4741BPC 

♦FSC 

376 -192 

5444AFM 

♦FSC 

185 - 41 

6340-1F24 

MMI 

300 - 59 

7440-9-6A 

GECB 

170 -119 

7523B 

MULB 

286 - 17 

4782 

♦TPN 

373 -215 

5445DM(1) 

♦ FSC 

253 -192 

6340-1J24 

♦ MMI 

301 -207 

7440DC 

♦ FSC 

240 - 91 

PHIN 

RTCF 


5116-1JC 

♦ FSC 

381 - 27 

5445DM(2) 

♦ FSC 

187 - 56 

6340-1JS24 

♦ MMI 

301 -208 

7440FC 

FSC 

235 -122 


VALG 


5116JC 

♦ FSC 

381 - 28 

5445FM 

♦ FSC 

253 - 44 

6340-1N24 

♦ MMI 

301 -209 

7440PC 

♦FSC 

240 - 92 

7523PC 

TUNH 

286 - 18 

5151 DC 

♦ FSC 

381 - 16 

5446ADM 

♦FSC 

254 - 77 

6340-2J 

MMI 

301 -210 

7441-9-6B 

GECB 

186 - 25 

7524F 

MULB 

286 - 59 

5151JC 

♦ FSC 

381 - 17 

5446AFM 

♦FSC 

253 - 66 

6340-2JS 

MMI 

301 -211 

7442ADC 

FSC 

186 -134 

PHIN 

RTCF 


5156JC 

♦FSC 

381 - 29 

5447ADM 

♦FSC 

254 - 78 

6341-1F24 

MMI 

300 - 49 

7442APC 

FSC 

186 -189 


VALG 


5300-1 FI 6 

MMI 

300 - 29 

5447AFM 

♦FSC 

253 - 67 

6341-1J24 

♦ MMI 

301 -177 

7443ADC 

FSC 

186 -198 

7524N 

MULB 

286 - 60 

5300-1J16 

♦MMI 

301 - 63 

5448DM 

♦FSC 

254 -143 

6341-1JS24 

♦ MMI 

300 -196 

7443APC 

FSC 

187 - 10 

PHIN 

RTCF 


5301-1 FI 6 

MMI 

299 -180 

5448FM 

♦ FSC 

253 - 83 

6341-1N24 

♦ MMI 

300 -197 

7444ADC 

FSC 

187 - 16 


VALG 


5301-1J16 

♦MMI 

301 - 19 

5450-1-6A 

GECB 

175 - 84 

6341-2F24 

♦ MMI 

300 -200 

7444APC 

FSC 

187 - 49 

7524PC 

FSC 

286 - 61 

5305-1 FI 6 

MMI 

299 -177 

5450DM 

♦FSC 

175 -180 

6341-2J 

♦ MMI 

301 -178 

7445DC(1) 

♦FSC 

253 -193 


TUNH 


5305-1J16 

♦MMI 

301 - 12 

5450FM 

♦FSC 

157 - 16 

6341-2JS 

♦ MMI 

301 -179 

7445DC(2) 

♦FSC 

187 - 57 

7528F 

MULB 

286 - 67 

5306-1 FI 6 

MMI 

300 - 27 

5451-1-6A 

GECB 

176 - 15 

6341-2N24 

♦ MMI 

300 -198 

7445FC 

FSC 

253 - 45 

PHIN 

RTCF 


5306-1J16 

♦MMI 

301 - 61 

5451 DM 

♦FSC 

176 - 83 

6349-1F20 

MMI 

300 - 40 

7445PC(1) 

♦ FSC 

253 -194 


VALG 


5308-1F20 

♦MMI 

301 -102 

5451 FM 

♦ FSC 

157 - 64 

6349-1J20 

♦ MMI 

301 -128 

7445PC(2) 

♦ FSC 

187 -115 

7528N 

MULB 

286 • 68 

5308-1J20 

♦ MMI 

301 - 96 

5453-1-6A 

GECB 

176 - 98 

6349-1N20 

♦ MMI 

301 -129 

7446ADC 

♦ FSC 

254 - 79 

PHIN 

RTCF 


5309-1F20 

MMI 

301 -117 

5453-9-6A 

GECB 

176 - 99 

6349-2J 

♦ MMI 

301 -130 

7446AFC 

FSC 

253 - 68 


VALG 


5309-1J20 

♦ MMI 

301 -105 

5453DM 

♦ FSC 

176 -163 

6349-2N20 

♦ MMI 

301 -131 

7446APC 

♦FSC 

254 - 80 

7528PC 

FSC 

286 • 69 

5330-1 FI 6 

MMI 

299 -156 

5453FM 

♦ FSC 

157 -101 

6350-1 FI 8 

MMI 

300 - 86 

7447ADC 

♦FSC 

254 - 81 

8203(1) 

VAO 

373 -164 

5330-1J16 

♦ MMI 

300 -146 

5454.1-6A 

GECB 

176 -100 

6350-1J18 

MMI 

302 - 83 

7447AFC 

FSC 

253 - 69 

9000-1-3L 

FSC 

124 -171 

5331-1 FI 6 

MMI 

300 - 21 

5454-9-6A 

GECB 

176 -101 

6352-1 FI 8 

MMI 

300 - 87 

7447APC 

♦ FSC 

254 - 82 


GECB 


5331-1J16 

♦ MMI 

301 - 38 

5454DM 

♦FSC 

176 -164 

6352-1J18 

♦ MMI 

302 - 84 

7448DC 

♦ FSC 

254 -144 

9000-1-6B 

FSC 

127 - 48 

5340-1F24 

♦MMI 

300 - 58 

5454FM 

♦ FSC 

157 -148 

6560D 

MMI 

297 - 52 

7448FC 

FSC 

253 - 84 


GECB 


5340-1J24 

♦ MMI 

301 -203 

5460-1-6A 

GECB 

176 -202 

6560N 

MMI 

297 - 53 

7448PC 

♦FSC 

254 -145 

9000-9-3L 

FSC 

139 - 18 

5340-1JS24 

♦ MMI 

301 -204 

5460DM 

♦ FSC 

177 - 54 

6561D 

MMI 

297 - 54 

7450-9-6A 

GECB 

175 - 85 


GECB 



MMI 

301 -205 

5460FM 

♦FSC 

157 -166 

6561N 

MMI 

297 - 55 

7450DC 

♦ FSC 

175 -181 

9000-9-6B 

FSC 

139 - 15 


MMI 

301 -206 

5470-1-6A 

GECB 

130 - 52 

7100 

OEI 

396 -164 

7450PC 

♦ FSC 

175 - 86 


GECB 



♦ MMI 

300 - 48 

5470DM 

FSC 

130 - 88 

7400-9-6A 

GECB 

162 -158 

7451-9-6A 

GECB 

176 - 16 

9000DM 

♦ FSC 

127 - 49 


♦ MMI 

301 -174 

5470FM 

FSC 

125 - 59 

7400DC 

♦ FSC 

163 - 99 

7451 DC 

♦ FSC 

176 - 84 

9000FC 

FSC 

139 - 19 

5341-1JS24 

♦ MMI 

300 -195 

5472-1-6A 

GECB 

138 - 22 

7400N 

ITTG 

163 -100 

7451 PC 

♦FSC 

176 - 17 


GECB 


5341-2F24 

♦ MMI 

300 -199 

5472DM 

FSC 

138 -131 

7400PC 

♦ FSC 

162 -159 

7453-9-6A 

GECB 

176 -102 

9000FM 

♦ FSC 

124 -172 

5341-2J 

MMI 

301 -175 

5472FM 

FSC 

126 -101 

7401-9-6A 

GECB 

163 -181 

7453DC 

♦FSC 

176 -165 

9001-1-3L 

FSC 

124 -180 

5341-2JS 

MMI 

301 -176 

5473-1-6A 

GECB 

130 -166 

7401 DC 

♦ FSC 

164 - 32 

7453PC 

♦FSC 

176 -103 


GECB 


5349-1F20 

MMI 

300 - 39 

5473DM 

FSC 

131 - 43 

7401 PC 

FSC 

163 -182 

7454-9-6A 

GECB 

157 -118 

9001-1-6B 

FSC 

127 - 50 

5349-1J20 

♦ MMI 

301 -126 

5473FM 

FSC 

125 - 93 

7402-9-6A 

GECB 

164 -138 

7454DC 

♦ FSC 

157 -142 


GECB 


5349-2J 

♦ MMI 

301 -127 

5474-1-6A 

GECB 

131 -162 

7402DC 

♦ FSC 

165 - 15 

7454PC 

♦ FSC 

157 -119 

9001-9-3L 

FSC 

124 -181 

5350-1 FI 8 

MMI 

300 - 84 

5474DM 

FSC 

132 - 70 

7402PC 

♦ FSC 

164 -139 

7460-1-6A 

GECB 

176 -203 


GECB 



MMI 

302 - 81 

5474FM 

FSC 

125 -149 

7403-9-6A 

GECB 

165 -100 

7460-9-6A 

GECB 

176 -204 

9001-9-6B 

FSC 

127 - 74 

5352-1 FI 8 

MMI 

300 - 85 

5475DM 

♦ FSC 

228 - 77 

7403DC 

♦ FSC 

166 - 64 

7460DC 

♦ FSC 

177 - 55 


GECB 


5352-1J18 

♦MMI 

302 - 82 

5475FM 

♦ FSC 

226 -218 

7403PC 

♦ FSC 

165 -101 

7460PC 

♦ FSC 

176 -205 

9001 DC 

♦ FSC 

127 - 75 

5400-1-6A 

GECB 

162 -157 

5476-1-6B 

GECB 

137 -142 

7404DC 

♦ FSC 

238 - 44 

7470-9-6A 

GECB 

130 - 53 

9001 DM 

♦ FSC 

127 - 76 

5400DM 

♦FSC 

163 - 98 

5476DM 

♦FSC 

137 -143 

7404FC 

FSC 

234 -147 

7470DC 

FSC 

130 - 89 

9001FC 

FSC 

124 -182 

5400FM 

♦FSC 

154 -167 

5476FM 

♦FSC 

126 - 80 

7404PC 

♦ FSC 

238 - 45 

7470PC 

FSC 

130 - 54 


GECB 


5401-1-6A 

GECB 

163 -180 

5477DM 

FSC 

231 -204 

7405DC 

♦ FSC 

238 -175 

7472-9-6A 

GECB 

138 - 23 

9001 FM 

♦ FSC 

124 -183 

5401 DM 

♦ FSC 

164 - 31 

5477FM 

FSC 

227 - 16 

7405FC 

FSC 

234 -160 

7472DC 

FSC 

138 -132 

9002-1-3L 

FSC 

159 -162 

5401FM 

♦ FSC 

154 -214 

5480DM 

FSC 

216 -134 

7405PC 

♦ FSC 

238 -176 

7472PC 

FSC 

138 - 24 


GECB 


5402-1-6A 

GECB 

164 -137 

5480FM 

FSC 

216 - 7 

7406DC 

♦ FSC 

238 -177 

7473-9-6A 

GECB 

130 -167 

9002-1-6B 

FSC 

162 -160 

5402DM 

♦ FSC 

165 - 14 

5482DM 

FSC 

216 -142 

7406FC 

FSC 

236 -108 

7473DC 

FSC 

131 - 44 


GECB 


5402FM 

♦FSC 

155 - 36 

5482FM 

FSC 

216 - 14 

7406PC 

♦ FSC 

238 -178 

7473FC 

FSC 

125 - 94 

9002-9-3L 

FSC 

159 -163 

5403-1-6A 

GECB 

165 - 99 

5483ADM 

♦FSC 

216 -166 

7407DC 

♦ FSC 

239 - 92 

7473PC 

FSC 

130 -168 


GECB 


5403DM 

♦ FSC 

166 - 63 

5483AFM 

♦FSC 

216 - 21 

7407FC 

FSC 

234 -173 

7474-9-6A 

GECB 

131 -163 

9002-9-6B 

FSC 

162 -161 

5403FM 

♦FSC 

160 - 26 

5485DM 

FSC 

219 -144 

7407PC 

♦ FSC 

239 - 93 

7474DC 

FSC 

132 - 71 


GECB 


5404DM 

♦FSC 

238 - 43 

5485FM 

FSC 

219 - 63 

7408-9-6A 

GECB 

166 -132 

7474PC 

FSC 

131 -164 

9002DC 

FSC 

162 -162 

5404FM 

♦ FSC 

234 -146 

5486DM 

♦FSC 

177 -206 

7408DC 

♦ FSC 

167 - 63 

7475DC 

♦ FSC 

228 - 78 

9002DM 

FSC 

162 -163 

5405DM 

♦FSC 

238 -172 

5486FM 

FSC 

157 -220 

7408FC 

FSC 

160 - 82 

7475PC 

♦ FSC 

228 - 79 

9002FC 

FSC 

159 -164 

5405FM 

♦ FSC 

234 -159 

5489DM 

♦ FSC 

296 - 20 

7408PC 

♦ FSC 

166 -195 

7476-9-6B 

GECB 

1137 -144 


GECB 


5406DM 

♦FSC 

238 -173 

5489FM 

♦FSC 

295 - 18 

7409DC 

♦ FSC 

167 -173 

7476DC 

♦ FSC 

137 -145 

9002FM 

FSC 

159 -165 

5406FM 

♦FSC 

236 -106 

5490-1-6A 

GECB 

205 -118 

7409PC 

♦ FSC 

167 -101 

7476PC 

♦ FSC 

138 - 15 

9003-1-3L 

FSC 

160 -204 

5407DM 

♦FSC 

239 - 90 

5490ADM 

♦ FSC 

205 -119 

7410-9-6 A 

GECB 

168 -115 

7477DC 

FSC 

231 -205 


GECB 


5407FM 

♦ FSC 

234 -171 

5490AFM 

♦ FSC 

197 - 87 

7410DC 

♦ FSC 

168 -116 

7477PC 

FSC 

231 -206 

9003-1-6B 

FSC 

168 -118 

5408-1-6A 

GECB 

167 - 61 

5490DM 

FSC 

205 -183 

741 ON 

ITTG 

169 - 32 


TUNH 



GECB 


5408DM 

♦FSC 

167 - 62 

5492-1-6A 

GECB 

205 -213 

7410PC 

♦ FSC 

168 -117 

7480DC 

FSC 

216 -135 

9003-9-3L 

FSC 

160 -205 

5408FM 

♦ FSC 

160 - 81 

5492ADM 

♦ FSC 

205 -214 

7411-9-6A 

GECB 

169 - 96 

7480PC 

FSC 

216 -136 


GECB 


5409DM 

♦FSC 

167 -172 

5492AFM 

♦ FSC 

197 -123 

7411 DC 

♦ FSC 

169 -141 


TUNH 


9003-9-6B 

FSC 

168 -119 

5409FM 

♦FSC 

160 -112 

5493-1-6A 

GECB 

207 - 99 

7411 PC 

♦ FSC 

169 -142 

7482DC 

FSC 

216 -149 


GECB 


5410-1-6A 

GECB 

168 -113 

5493ADM 

♦ FSC 

207 -100 

7412DC 

♦ FSC 

170 - 24 

7482PC 

FSC 

216 -150 

9003DC 

FSC 

168 -120 

541ODM 

♦ FSC 

168 -114 

5493AFM 

♦ FSC 

197 -191 

7412PC 

FSC 

170 - 25 


TUNH 


9003DM 

FSC 

168 -121 

541OFM 

FSC 

155 - 72 

5495ADM 

♦ FSC 

312 -118 

7413DC 

♦ FSC 

288 - 58 

7483ADC 

♦ FSC 

216 -167 

9003FC 

FSC 

160 -206 

5411 DM 

♦ FSC 

169 -140 

5495AFM 

♦ FSC 

308 - 1 

7413FC 

FSC 

287 - 85 

7483APC 

♦ FSC 

216 -168 


GECB 


5411FM 

♦ FSC 

158 - 25 

5496DM 

♦ FSC 

308 - 3 

7413PC 

♦ FSC 

288 - 59 

7486DC 

♦ FSC 

177 -207 

9003FM 

FSC 

160 -207 

5412DM 

♦FSC 

170 - 23 

5496FM 

♦ FSC 

308 - 4 

7414DC 

♦ FSC 

288 - 5 

7486PC 

♦ FSC 

177 -132 

9004-1-3L 

FSC 

155 -143 

5412FM 

♦FSC 

155 -118 

5500(1) 

OEI 

381 -149 

7414FC 

FSC 

287 -118 

7489DC 

♦ FSC 

296 - 21 


GECB 


5413DM 

FSC 

288 - 57 

5501(1) 

OEI 

393 -211 

7414PC 

♦ FSC 

288 - 6 

7489FC 

♦ FSC 

295 - 19 

9004-1-6B 

FSC 

170 -120 

5413FM 

FSC 

287 - 84 

5507 

OEI 

381 -150 

7416DC 

♦ FSC 

238 -179 

7489PC 

♦ FSC 

296 - 22 


GECB 


5414DM 

FSC 

288 - 4 

5528DM 

FSC 

286 - 66 

7416FC 

FSC 

236 -109 

7490-9-6A 

GECB 

205 -120 

9004-9-3L 

FSC 

155 -144 

5414FM 

FSC 

287 -117 

5553 

DTC 

186 -115 

7416PC 

♦ FSC 

238 -180 

7490ADC 

♦ FSC 

205 -121 


GECB 


5416DM 

♦FSC 

238 -174 

5553A 

DTC 

186 -116 

7417DC 

♦ FSC 

239 - 94 

7490AFC 

FSC 

197 - 88 

9004-9-6B 

FSC 

170 -121 

5416FM 

♦FSC 

236 -107 

5557 

DTC 

187 -126 

7417FC 

FSC 

234 -174 

7490APC 

♦ FSC 

205 -122 


GECB 


5417DM 

♦ FSC 

239 - 91 

5557A 

DTC 

187 -127 

7417PC 

♦ FSC 

239 - 95 

7491 PC 

TUNH 

312 - 39 

9004DC 

FSC 

170 -122 

5417FM 

♦FSC 

234 -172 

5560D 

MMI 

297 - 46 

7420-9-6A 

GECB 

170 -117 

7492-9-6A 

GECB 

205 -215 

9004DM 

FSC 

170 -123 

5420-1-6A 

GECB 

170 -115 


MMI 

297 -109 

7420DC 

♦ FSC 

171 -103 

7492ADC 

♦FSC 

205 -216 

9004FC 

FSC 

155 -145 

5420DM 

♦FSC 

171 -102 

5560J 

MMI 

297 - 47 

7420N 

ITTG 

171 -104 

7492APC 

♦FSC 

205 -217 


GECB 


5420FM 

♦FSC 

155 -215 

5560N 

MMI 

297 - 48 

7420PC 

♦ FSC 

170 -118 

7492PC 

TUNH 

205 -204 

9004FM 

FSC 

155 -146 

5421 DM 

♦ FSC 

178 -147 

5561D 

MMI 

297 - 49 

7421 DC 

♦ FSC 

178 -148 

7493-9-6A 

GECB 

207 -101 

9005-1-3L 

FSC 

157 - 17 

5421 FM 

♦FSC 

158 - 69 

5561F 

MMI 

297 -110 

7421 PC 

♦ FSC 

178 -149 

7493ADC 

♦ FSC 

207 -102 


GECB 


5422DM 

♦FSC 

172 -105 

5561J 

MMI 

297 - 50 

7422DC 

♦ FSC 

172 -106 

7493AFC 

FSC 

197 -192 

9005-1-6B 

FSC 

175 - 87 

5422FM 

♦FSC 

156 - 88 

5561N 

MMI 

297 - 51 

7422PC 

♦ FSC 

172 -107 

7493APC 

FSC 

207 -103 


GECB 


5423DM 

FSC 

172 -188 

5581 

DTC 

187 - 12 

7423DC 

FSC 

172 -189 

7495ADC 

♦ FSC 

312 -119 
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CO 

TYPE 

No. 

CROSS INDE) 

C IN TYPE NUI 

ABER SEQUENCE 

TYPE No. 

i 

3jEHE3 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 


EgEHfiEi 

TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 1 

9605-9-3 L 

FSC 

157 - 18 

9094FC 

♦ SGSI 

139 

- 81 

9334FC 


226 

-176 

9600DM(2) 


<fa 

- 3 

10116N 

♦MULB” 

278 

46 


GECB 


9094FM 

FSC 

139 

- 82 

9334FM 

♦ FSC 

226 

-177 


FSC 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



9005-9-6B 

FSC 

175 - 88 


♦ SGSI 



9334PC 

♦ FSC 

227 

-188 

9600FM 

♦ FSC 

374 

- 4 

SIC 

♦VALG 




GECB 


9097BC 

♦ SGSI 

139 

-112 

9337-9-4L 

FSC 

185 

- 66 

9600PC 

♦ FSC 

374 

- 5 

10123DC 

FSC 

246 

1 

9005A1-3I 

FSC 

175 - 73 

9097DC 

FSC 

139 

-113 

9337-9-7B 

FSC 

187 

-122 

9602DC 

♦FSC 

209 

-166 

10124B 

♦ MULB 

258 

2 

9005A1-3L 

FSC 

175 - 74 


♦ SGSI 



9341 DC 

♦ FSC 

221 

-139 

9602DM 

♦ FSC 

209 

-167 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9005A1 -6 A 

FSC 

175 - 66 

9097DM 

FSC 

139 

-114 

9341 DM 

♦ FSC 

221 

-140 

9602FC 

FSC 

209 

-197 


♦ VALG 



9005A1-6B 

FSC 

175 - 67 


♦SGSI 



9341FC 

FSC 

221 

- 37 

9602FM 

♦ FSC 

209 

-198 

10124DC 

FSC 

258 

3 


FSC 

175 - 75 

9097FC 

♦ SGSI 

139 

-128 

9341 FM 

♦ FSC 

221 

- 38 

9602PC 

♦FSC 

209 

-212 

10124F 

♦ PHIN 

258 

4 

9005A9-3L 

FSC 

175 - 76 

9097FM 

FSC 

139 

-129 

9341 PC 

♦ FSC 

221 

-141 

9614DC 

♦FSC 

248 

-197 

♦ RTCF 

♦ SIC 



9005A9-6A 

FSC 

175 - 68 


♦ SGSI 



9342DC 

AMD 

223 

- 74 

9614DM 

♦FSC 

248 

-198 

10124N 

♦ MULB 

258 

5 

9005A9-6B 

FSC 

175 - 69 

9099BC 

FSC 

139 

-115 


FSC 



9614FM 

♦FSC 

248 

-200 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9005DC 

♦FSC 

175 - 89 


♦ SGSI 



9342DM 

AMD 

223 

- 75 

9614PC 

♦FSC 

248 

-199 

SIC 

♦VALG 



9005DM 

♦FSC 

175 - 90 

9099DC 

FSC 

139 

-116 


FSC 



9615DC 

♦FSC 

278 

-201 

10125B 

♦ MULB 

258 

33 

9005FC 

FSC 

157 - 19 


♦SGSI 



9342FM 

♦ FSC 

223 

- 10 

9615DM 

♦ FSC 

278 

-202 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




GECB 


9099DM 

FSC 

139 

-117 

9342PC 

♦ FSC 

223 

- 76 

9615FM 

♦ FSC 

278 

-207 


♦VALG 



9005FM 

♦ FSC 

157 - 20 


♦SGSI 



9345DM 

FSC 

187 

- 58 

9615PC 

♦ FSC 

278 

-203 

10125DC 

FSC 

258 

34 

9006-1-3L 

FSC 

176 -197 

9099FC 

FSC 

139 

-130 

9345FC 

FSC 

185 

- 47 

9664PC 

FSC 

254 

-201 

10125F 

MULB 

258 

35 

9006-1-6B 

FSC 

176 -206 


♦SGSI 



9345FM 

FSC 

185 

- 48 

9667DC 

♦ FSC 

251 

-172 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9006-9-3L 

FSC 

176 -198 

9099FM 

FSC 

139 

-131 

9350DC 

FSC 

204 

- 88 

9667PC 

♦ FSC 

251 

-173 

♦ SIC 

VALG 




GECB 



♦SGSI 



9352DC 

FSC 

186 

-135 

9668DC 

♦ FSC 

251 

-174 

10125N 

♦ MULB 

258 

36 

9006-9-6B 

FSC 

176 -207 

9109DC 

FSC 

259 

-106 

9352DM 

FSC 

186 

-136 

9668PC 

♦FSC 

251 

-175 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




GECB 


9109DM 

FSC 

259 

-105 

9352FC 

FSC 

185 

- 84 

9737 

OEI 

359 

-212 

SIC 

♦ VALG 



9006DC 

♦FSC 

176 -208 

9111DC 

FSC 

139 

-143 

9352FM 

FSC 

185 

- 85 

9908 

♦OEI 

359 

-213 

10129F 

♦ MULB 

278 

78 

9006DM 

♦FSC 

176 -209 

9111 DM 

♦ FSC 

139 

-140 

9353DC 

FSC 

186 

-199 

9910 

♦OEI 

316 

- 1 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9006FC 

FSC 

176 -199 

9111FC 

FSC 

139 

-141 

9353DM 

FSC 

186 

-200 

9911 

♦OEI 

359 

-215 

♦SIC 

♦ VALG 




GECB 


9111FM 

♦ FSC 

139 

-142 

9353FC 

FSC 

185 

- 34 

9915 

♦OEI 

397 

- 64 

10129N 

♦ MULB 

278 

- 79 

9006FM 

♦ FSC 

154 -157 

9112DC 

♦ FSC 

259 

-118 

9353FM 

FSC 

185 

- 35 

9915PM 

♦OEI 

397 

- 65 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9008-1-3L 

FSC 

158 -109 

9112DM 

♦ FSC 

259 

-120 

9354DC 

FSC 

187 

- 17 

9917 

♦OEI 

359 

-214 

SIC 

♦ VALG 




GECB 


9200-1-4L 

FSC 

307 

-137 

9354DM 

FSC 

187 

- 18 

9930BC 

♦SGSI 

182 

- 99 

10132F 

♦ MULB 

263 

- 1 

9008-1-6B 

FSC 

179 - 31 

9200-1-7B 

FSC 

311 

- 50 

9354FC 

FSC 

185 

- 42 

9930DC 

♦SGSI 

182 

-100 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




GECB 


9200-9-4L 

FSC 

307 

-138 

9354FM 

FSC 

185 

■ 43 

9930DM 

♦SGSI 

182 

-101 

SIC 

♦VALG 



9008-9-3L 

FSC 

158 -110 

9200-9-7B 

FSC 

311 

- 51 

9356DC 

FSC 

204 

-111 

9930FC 

♦SGSI 

182 

-145 

10132N 

♦ MULB 

263 

- 2 


GECB 


9300(1) 

OEI 

359 

-204 

9357ADC 

FSC 

187 

-128 

9930FM 

♦SGSI 

182 

-146 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9008-9-6B 

FSC 

179 - 32 

9300-1-3L 

GECB 

307 

-139 

9357AFC 

FSC 

185 

- 64 

9932BC 

♦SGSI 

182 

-102 

SIC 

♦VALG 




GECB 


9300-9-3L 

GECB 

307 

-140 

9357BFC 

FSC 

185 

- 65 

9932DC 

♦SGSI 

182 

-103 

10134DC 

FSC 

263 

- 11 

9008DC 

♦ FSC 

179 - 33 

9300DC 

♦ FSC 

311 

- 52 

9358DC 

FSC 

187 

-167 

9932DM 

♦SGSI 

182 

-104 

10134F 

♦ MULB 

263 

- 12 

9008DM 

♦ FSC 

179 - 34 

9300DM 

♦ FSC 

311 

- 53 

9358DM 

FSC 

187 

-168 

9932FC 

♦SGSI 

182 

-147 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9008FC 

FSC 

158 -111 

9300FC 

♦ FSC 

307 

-141 

9358FC 

FSC 

185 

- 69 

9932FM 

♦SGSI 

182 

-148 

SIC 

♦VALG 




GECB 


9300FM 

♦ FSC 

307 

-142 

9358FM 

FSC 

185 

- 70 

9933BC 

♦SGSI 

182 

-218 

10134N 

♦ MULB 

263 

- 13 

9008FM 

♦ FSC 

158 -112 

9300PC 

♦ FSC 

311 

- 54 

9359FC 

FSC 

185 

- 95 

9933DC 

♦SGSI 

182 

-219 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



L IE! !■! 

FSC 

155 -147 

9302 

OEI 

322 

-200 

9359FM 

FSC 

185 

- 96 

9933DM 

♦SGSI 

182 

-220 

SIC 

♦VALG 




GECB 


9307-1 

GECB 

187 

-164 

9360DC 

AMD 

202 

-215 

9933FC 

♦SGSI 

183 

- 4 

10158F 

♦ MULB 

263 

- 24 

9009-1-6B 

FSC 

170 -124 

9307-9 

GECB 

187 

-165 


FSC 



9933FM 

♦SGSI 

183 

- 5 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




GECB 


9307DC 

♦ FSC 

255 

- 84 

9360DM 

AMD 

202 

-216 

9934BC 

♦SGSI 

141 

- 1 

SIC 

♦VALG 



9009-9-3L 

FSC 

155 -148 

9307DM 

♦ FSC 

255 

- 85 


FSC 



9934DC 

♦SGSI 

141 

- 2 

10158N 

♦ MULB 

263 

- 25 


GECB 


9307FC(1) 

FSC 

253 

- 77 

9360FC 

FSC 

196 

-161 

9934FC 

♦SGSI 

141 

- 11 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9009-9-6B 

FSC 

170 -125 

9307FC(2) 

FSC 

185 

- 68 

9360FM 

AMD 

196 

-162 

9941-9-31 

GECB 

210 

- 97 

SIC 

♦VALG 




GECB 


9307FM 

♦ FSC 

255 

- 87 


FSC 



9941-9-6A 

GECB 

210 

-104 

10159F 

♦ MULB 

263 

- 42 

9009DC 

♦ FSC 

246 - 92 

9307PC 

♦ FSC 

255 

- 86 

9360PC 

AMD 

202 

•217 

9944BC 

♦ SGSI 

183 

- 24 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9009DM 

♦ FSC 

246 - 93 

9308 

OEI 

359 

-205 

9366DC 

AMD 

203 

-154 

9944DC 

♦ SGSI 

183 

- 25 

SIC 

♦VALG 



9009FC(1) 

FSC 

246 - 29 

9308DC 

♦ FSC 

227 

-117 


FSC 



9944DM 

♦ SGSI 

183 

- 26 

10159N 

♦ MULB 

263 

- 43 

9009FC(2) 

FSC 

155 -149 

9308DM 

♦ FSC 

227 

-118 

9366DM 

AMD 

203 

-155 

9944FC 

♦ SGSI 

183 

- 50 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




GECB 


9308FC 

FSC 

226 

-155 


FSC 



9944FM 

♦ SGSI 

183 

- 51 

SIC 

♦VALG 



9009FM 

♦ FSC 

246 - 30 

9308FM 

♦ FSC 

226 

-156 

9366FC 

FSC 

196 

-202 

9945-1 

GECB 

139 

-197 

10161 DC 

♦ FSC 

272 

- 1 

9012DC 

FSC 

166 - 66 

9308PC 

♦ FSC 

227 

-119 

9366FM 

AMD 

196 

-203 

9945-9 

GECB 

139 

-198 

10161F 

MULB 

272 

- 2 

9012DM 

FSC 

166 - 67 

931ODC 

♦ FSC 

198 

-148 


FSC 



9945BC 

♦ SGSI 

140 

- 33 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9012FM 

FSC 

160 - 44 

931ODM 

♦ FSC 

198 

-149 

9366PC 

AMD 

203 

-156 

9945DC 

♦ SGSI 

140 

- 34 

♦ SIC 

VALG 



9016DC 

♦ FSC 

238 - 27 

931OFC 

FSC 

195 

-148 

9368DC 

♦ FSC 

255 

- 90 


♦ SGSI 

140 

- 35 

10161N 

♦ MULB 

272 

- 3 

9016DM 

♦ FSC 

238 - 46 


GECB 



9368DM 

FSC 

255 

- 89 

9945FC 

♦ SGSI 

140 

- 49 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9016FC 

FSC 

236 - 75 

931OFM 

♦ FSC 

195 

-149 

9368PC 

♦ FSC 

255 

- 91 


♦SGSI 

140 

- 50 

♦SIC 

♦VALG 



9016FM 

♦ FSC 

236 - 67 

931OPC 

♦ FSC 

198 

-150 

9370DC 

♦ FSC 

254 

-101 

9946BC 

♦SGSI 

162 

- 72 

10162DC 

♦ FSC 

272 

- 28 

9017DC 

FSC 

238 -181 

9311 DC 

♦ FSC 

273 

-177 

9370PC 

♦ FSC 

254 

-102 

9946DC 

♦ SGSI 

162 

- 73 

10162F 

MULB 

272 

- 29 

9017DM 

FSC 

238 -182 

9311 DM 

♦ FSC 

273 

-178 

9374DC 

♦ FSC 

254 

-103 

9946DM 

♦ SGSI 

162 

- 74 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9017FC 

FSC 

236 -110 

9311FC(1) 

FSC 

273 

- 4 

9374PC 

♦ FSC 

254 

-104 

9946FC 

♦SGSI 

159 

-109 

♦ SIC 

VALG 



9017FM 

♦ FSC 

236 -111 

9311FC(2) 

FSC 

185 

- 1 

9375DC 

FSC 

228 

- 80 

9946FM 

♦SGSI 

159 

-110 

10162N 

♦ MULB 

272 

- 30 

9020-1-31 

FSC 

139 - 26 


GECB 



9375DM 

FSC 

228 

- 81 

9948-1 

GECB 

139 

-199 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




GECB 


9311FM 

♦ FSC 

273 

- 5 

9375FC 

FSC 

226 

-219 

9948-9 

GECB 

139 

-200 

♦ SIC 

♦VALG 



9020-1-6A 

FSC 

139 - 22 

9311PC(1) 

♦ FSC 

273 

-179 

9375FM 

FSC 

226 

-220 

9948BC 

♦ SGSI 

140 

- 36 

10164DC 

♦ FSC 

263 

- 58 


GECB 


9311PC(2) 

AMD 

185 

-179 

9375PC 

FSC 

228 

- 82 

9948DC 

♦ SGSI 

140 

- 37 

10164F 

♦ MULB 

263 

- 59 

9020-9-31 

FSC 

139 - 27 

9314 

OEI 

322 

-201 

9377FC 

FSC 

227 

- 24 

9948DM 

♦SGSI 

140 

- 38 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




GECB 


9315DC 

♦ FSC 

186 

- 43 

9377FM 

FSC 

227 

- 25 

9948FC 

♦SGSI 

140 

- 51 

SIC 

♦VALG 



9020-9-6A 

FSC 

139 - 23 

9315DM 

♦ FSC 

186 

- 44 

9380DC 

FSC 

216 

-120 

9948FM 

♦SGSI 

140 

- 52 

10164N 

♦ MULB 

263 

- 60 


GECB 


9315FC 

FSC 

185 

- 27 

9380DM 

FSC 

216 

-121 

9949FC 

FSC 

159 

-111 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9020DC 

♦ FSC 

139 - 24 


GECB 



9380FC 

FSC 

216 

- 8 

9950-1 

GECB 

140 

-108 

SIC 

♦VALG 



9020DM 

♦ FSC 

139 - 25 

9315FM 

♦ FSC 

185 

- 28 

9380FM 

FSC 

216 

- 9 

9950-9 

GECB 

140 

-109 

10165DC 

FSC 

289 

- 1 

9020FC 

FSC 

139 - 28 

9315PC 

♦ FSC 

186 

- 80 

9382DC 

FSC 

216 

-151 

9950-9-6A 

GECB 

140 

- 91 

10165F 

♦ MULB 

289 

- 2 


GECB 


9316DC 

♦ FSC 

199 

-122 

9382DM 

FSC 

216 

-152 


SGSI 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



9020FM 

♦ FSC 

139 - 29 

9316DM 

♦ FSC 

199 

-123 

9382FC 

FSC 

216 

- 16 

9950FC 

FSC 

140 

- 97 

SIC 

♦VALG 



9022-1-31 

FSC 

139 - 34 

9316FC 

FSC 

195 

-196 

9382FM 

FSC 

216 

• 17 

9951-1 

GECB 

212 

- 40 

10165N 

♦ MULB 

289 

- 3 


GECB 


9316FM 

♦ FSC 

195 

-197 

9383DC 

FSC 

216 

-169 

9951-9 

GECB 

212 

- 41 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9022-1-6A 

FSC 

139 - 30 

9316PC 

♦ FSC 

199 

-124 

9383DM 

FSC 

216 

-170 

9951BC 

♦SGSI 

212 

- 28 

SIC 

♦VALG 




GECB 


9317BDC 

♦ FSC 

254 

- 83 

9386DC 

♦ FSC 

180 

- 36 

9951 DC 

♦SGSI 

212 

- 29 

10171 DC 

FSC 

272 

- 54 

9022-9 

GECB 

139 - 38 

9317BDM 

♦ FSC 

254 

- 84 

9386DM 

♦ FSC 

180 

- 37 

9951 DM 

♦SGSI 

212 

- 30 

10171F 

MULB 

272 

- 55 

9022-9-31 

FSC 

139 - 35 

9317BFC(1) 

FSC 

253 

- 70 

9386FC 

FSC 

158 

-215 

9951FC 

♦SGSI 

212 

- 31 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




GECB 


9317BFC(2) 

FSC 

185 

- 62 

9386FM 

♦ FSC 

159 

- 8 

9951 FM 

♦SGSI 

212 

- 36 

♦ SIC 

VALG 



9022-9-6A 

FSC 

139 - 31 

9317BFM 

♦ FSC 

253 

- 71 

9386PC 

♦ FSC 

180 

- 38 

9962BC 

♦SGSI 

168 

- 37 

10171N 

♦ MULB 

272 

- 56 


GECB 


9317BPC 

♦ FSC 

254 

- 85 

9390DC 

FSC 

205 

-184 

9962DC 

♦SGSI 

168 

- 38 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9022DC 

♦ FSC 

139 - 32 

9317CDC 

♦FSC 

254 

- 86 

9390DM 

FSC 

205 

-185 

9962DM 

♦SGSI 

168 

- 39 

♦ SIC 

♦VALG 




♦ FSC 

139 - 33 

9317CDM 

♦FSC 

254 

- 87 

9390FC 

FSC 

197 

- 89 

9962FC 

♦SGSI 

160 

-149 

10172DC 

♦ FSC 

272 

- 69 

9022FC 

FSC 

139 - 36 

9317CFC(1) 

FSC 

253 

- 72 1 

9390FM 

FSC 

197 

- 90 

9962FM 

♦SGSI 

160 

-150 

10172F 

MULB 

272 

- 70 


GECB 


9317CFC(2) 

FSC 

185 

- 63 

9392DC 

FSC 

206 

- 47 

9963(1) 

♦OEI 

359 

-216 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9022FM 

♦ FSC 

139 - 37 

9317CFM 

♦FSC 

253 

- 73 

9392DM 

FSC 

206 

- 48 

9963FC 

FSC 

160 

-151 

♦SIC 

VALG 



9024DC 

♦ FSC 

128 - 18 

9317CPC 

♦FSC 

254 

- 88 

9392FC 

FSC 

197 

-124 

10114 

♦SIC 

278 

- 1 

10172N 

♦ MULB 

272 

- 71 

9024DM 

♦ FSC 

128 - 19 

9318DC 

♦FSC 

289 

-192 

9392FM 

FSC 

197 

-125 

10114DC 

FSC 

278 

- 2 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9024FC 

FSC 

124 -211 

9318DM 

♦ FSC 

289 

-193 

9393DC 

FSC 

207 

-156 

10114F 

♦ MULB 

278 

- 3 

♦SIC 

♦VALG 



9024FM 

♦ FSC 

124 -212 

9318FC 

FSC 

289 

-111 

9393DM 

FSC 

207 

-157 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



10173DC 

FSC 

263 

- 84 

9044-1-31 

FSC 

182 -144 

9318FM 

♦FSC 

289 

-112 

9393FC 

FSC 

197 

-193 

SIC 

♦VALG 



10173F 

♦ MULB 

263 

- 85 

9044-1-6A 

FSC 

182 - 98 

9318PC 

♦ FSC 

289 

-194 

9393FM 

FSC 

197 

-194 

10114N 

♦ MULB 

278 

- 4 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9046-1-31 

FSC 

159 -108 

9321 DC 

♦ FSC 

277 

- 19 

9400CJ 

TSC 

373 

-216 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 



9046-1-6A 

FSC 

162 - 71 

9321 DM 

♦ FSC 

277 

- 20 


TSC 

373 

-217 

SIC 

♦VALG 



10173N 

♦ MULB 

263 

- 86 


FSC 

158 - 41 

9321 FC(1) 

FSC 

273 

■134 


TSC 

373 

-218 

10115 

♦SIC 

278 

- 20 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9047-1-6A 

FSC 

178 - 53 

9321 FC(2) 

FSC 

185 

-115 

9401CN 

TSC 

373 

-219 


FSC 

278 

- 21 

SIC 

♦VALG 



9060 

BCP 

166 - 68 

9321FM 

♦ FSC 

273 

-135 

9402CJ 

TSC 

373 

-220 

10115F 

♦ MULB 

278 

- 22 

10174DC 

♦ FSC 

263 

-103 

9093BC 

FSC 

139 - 67 

9321 PC(1) 

♦ FSC 

277 

- 21 

9402CN 

TSC 

374 

- 1 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



10174F 

♦ MULB 

263 

-104 

9093DC 

FSC 

139 - 68 

9321 PC(2) 

AMD 

184 

-211 

9501 

GPS 

359 

-206 

SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



9093DM 

FSC 

139 - 69 

9322DC 

♦ FSC 

267 

-128 

9502 

GPS 

359 

-207 

10115N 

♦ MULB 

278 

- 23 

SIC 

♦VALG 



9093FC 

FSC 

139 - 79 

9322DM 

♦ FSC 

267 

-129 

9503 

GPS 

359 

-208 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



10174N 

♦ MULB 

263 

-105 

9093FM 

FSC 

139 - 80 

9322FC 

FSC 

264 

-115 

9504 

GPS 

359 

-209 

SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



9094BC 

♦SGSI 

139 - 70 

9322FM 

♦ FSC 

264 

-116 

9504DC 

FSC 

152 

-187 

10116 

♦SIC 

278 

- 43 

SIC 

♦VALG 



9094DC 

FSC 

139 - 71 

9322PC 

♦ FSC 

267 

-130 

9505 

GPS 

359 

-210 

10116DC 

FSC 

278 

- 44 

10181F 

MULB 

221 

- 15 


♦ SGSi 


9334DC 

♦ FSC 

227 

-186 


GPS 

359 

-211 

10116F 

♦ MULB 

278 

- 45 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



9094DM 

FSC 

139 - 72 

9334DM 

AMD 

227 

-187 

9600DC(2) 

AMD 

374 

- 2 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIC 

♦ VALG 




♦SGSI 



FSC 




FSC 




♦VALG 
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3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE} 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

mmm 

TYPE No. 


mssm 



lififfllliM 


Hi7iids(s] 

ISHliEl 


■flldsBI 

mmm 

10181N 

♦ MULB 

mt 

- 16 

34725PC 


294 -148 

54170FM 

n&an 

294 -208 

74163DC 



75450APC 


251 - 41 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



40014BDC 

♦ FSC 

287 -212 

54175DM 

♦ FSC 

129 -125 

74163PC 

♦ FSC 

201 - 15 


TUNH 


SIC 

♦VALG 



40014BDM 

♦ FSC 

287 -213 

54175FM 

♦FSC 

125 - 47 

74164DC 

FSC 

308 -189 

75450BDC 

FSC 

251 - 42 

10188F 

♦ MULB 

234 

■ 8 

40014BFC 

♦ FSC 

287 - 58 

54176DM 

♦FSC 

201 - 58 

74164FC 

♦ FSC 

306 -181 

75450BF 

MULB 

251 - 43 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



40014BFM 

♦ FSC 

287 - 59 

54176FM 

♦ FSC 

196 - 50 

74164PC 

♦ FSC 

308 -137 

PHIN 

RTCF 


SIC 

♦VALG 



40014BPC 

♦ FSC 

287 -214 

54177DM 

♦ FSC 

201 - 80 

74165DC 

♦ FSC 

309 - 21 


VALG 


10188N 

♦ MULB 

234 

- 9 

40085BDC 

♦ FSC 

219 - 17 

54177FM 

♦ FSC 

196 - 64 

74165FC 

♦ FSC 

306 -187 

75450BN 

MULB 

251 - 44 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



40085BDM 

♦ FSC 

219 - 18 

54178DM 

♦FSC 

310 - 67 

74165PC 

♦ FSC 

309 - 22 

PHIN 

RTCF 


SIC 

♦VALG 



40085BFC 

♦ FSC 

219 - 20 

54178FM 

♦ FSC 

307 - 52 

74166DC 

♦ FSC 

309 - 84 


VALG 


10190F 

MULB 

258 

- 58 

40085BFM 

♦ FSC 

219 - 21 

54179DM 

♦ FSC 

310 - 70 

74166FC 

♦ FSC 

306 -206 

75450BPC 

FSC 

251 - 45 

PHIN 

RTCF 



40085BPC 

♦ FSC 

219 - 22 

54179FM 

♦ FSC 

307 - 56 

74166PC 

♦ FSC 

309 - 85 

75451 ARC 

FSC 

251 - 64 


VALG 



40097BDC 

♦ FSC 

241 -182 

54180DM 

♦FSC 

224 - 97 

74167DC 

FSC 

213 -192 

75451ATC 

♦ FSC 

251 - 65 

10191F 

♦ PHIN 

258 

- 68 

40097BDM 

♦ FSC 

241 -183 

54180FM 

♦FSC 

224 - 67 

74170DC 

♦ FSC 

295 -163 

75451 BN 

MULB 

251 - 66 


♦ RTCF 



40097BFC 

♦ FSC 

235 - 74 

54190DM 

FSC 

201 -209 

74170FC 

♦ FSC 

294 -209 

PHIN 

RTCF 


10191N 

♦ MULB 

258 

- 69 

40097BFM 

♦ FSC 

235 - 75 

54190FM 

♦FSC 

196 -100 

74170PC 

♦ FSC 

295 -164 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



40097BPC 

♦ FSC 

241 -184 

54191 DM 

♦ FSC 

202 - 85 

74175DC 

♦ FSC 

129 -126 

75451BRC 

FSC 

251 - 67 


♦VALG 



40098BDC 

♦ FSC 

242 - 80 

54191FM 

♦FSC 

196 -125 

74175PC 

♦ FSC 

129 -164 

75451 BTC 

♦ FSC 

251 - 68 

10216F 

♦ MULB 

278 

- 47 

40098BDM 

♦ FSC 

242 - 81 

54192DM 

♦ FSC 

202 -218 

74176DC 

♦ FSC 

201 - 59 

75452ARC 

FSC 

251 - 3 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



40098BFC 

♦ FSC 

235 - 99 

54192FM 

♦ FSC 

196 -163 

74176FC 

FSC 

196 - 51 

75452ATC 

♦ FSC 

251 - 4 

SIC 

♦VALG 



40098BFM 

♦ FSC 

235 -100 

54193DM 

♦ FSC 

203 -157 

74176PC 

♦ FSC 

201 - 60 

75452BN 

MULB 

251 - 5 

10216N 

♦ MULB 

278 

- 48 

40098BPC 

♦ FSC 

242 - 82 

54193FM 

♦ FSC 

196 -204 

74177DC 

♦ FSC 

201 - 81 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



40160BDC 

♦ FSC 

198 - 67 

54194DM 

♦ FSC 

307 - 80 

74177FC 

FSC 

196 - 66 


VALG 


SIC 

♦VALG 



40160BDM 

♦ FSC 

198 - 68 

54194FM 

♦ FSC 

307 - 97 

74177PC 

♦ FSC 

201 - 82 

75452BRC 

FSC 

251 - 6 

10422AF 

MULB 

291 

- 19 

40160BFC 

♦ FSC 

195 -121 

54195DM 

♦FSC 

311 - 55 

74178DC 

♦ FSC 

310 - 68 

75452BTC 

♦ FSC 

251 - 7 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



40160BFM 

♦ FSC 

195 -122 

54195FM 

♦FSC 

307 -143 

74178FC 

♦ FSC 

307 - 53 

75453ARC 

FSC 

251 - 91 


♦VALG 



40160BPC 

♦ FSC 

198 -126 

54196DM 

♦FSC 

204 - 78 

74178PC 

♦ FSC 

310 - 45 

75453ATC 

♦ FSC 

251 ■ 92 

10422BF(A) 

MULB 

291 

- 20 

40161BDC 

♦ FSC 

199 - 41 

54196FM 

♦FSC 

197 - 8 

74179DC 

♦ FSC 

310 - 71 

75453BN 

MULB 

251 - 93 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



40161BDM 

♦ FSC 

199 - 42 

54197DM 

♦ FSC 

201 -148 

74179FC 

♦ FSC 

307 - 57 

PHIN 

RTCF 



a\/ai n. 



/irncipcr^ 

A ETCO 

-IQR -17S 

K/HQ7CM 

acc r 


7/t17QPr 

Acer 

310 - 70 


v/ai n 


10422CF(A) 

MULB 

291 

- 21 

46i61BFM 

♦ FSC 

195 -176 

54198DM 

♦ FSC 

311 -134 

74180DC 

♦ FSC 

224 - 98 

75453BRC 

FSC 

251 - 94 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



40161BPC 

♦ FSC 

199 - 43 

54198FM 

♦ FSC 

307 -174 

74180FC 

FSC 

224 - 68 

75453BTC 

♦ FSC 

251 • 95 

♦ SIC 

♦VALG 



40162BDC 

♦ FSC 

200 - 9 

54199DM 

♦ FSC 

311 -148 

74180PC 

♦ FSC 

224 - 99 

75454BN 

MULB 

251 *118 

10470AF 

♦ MULB 

291 

- 55 

40162BDM 

♦ FSC 

200 - 10 

54199FM 

♦ FSC 

307 -183 

74181 DC 

FSC 

221 -142 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



40162BFC 

♦ FSC 

196 - 1 

54298DM 

♦ FSC 

268 -169 

74181FC 

FSC 

221 - 39 


VALG 



♦VALG 



40162BFM 

♦ FSC 

196 - 2 

54298FM 

♦ FSC 

264 -172 

74181 PC 

FSC 

221 -143 

75461TC 

♦ FSC 

251 - 69 

10470F 

♦ MULB 

291 

- 56 

40162BPC 

♦ FSC 

200 - 11 

55107ADM 

FSC 

278 -150 

74190DC 

FSC 

201 -210 

75462TC 

♦ FSC 

251 - 8 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



40163BDC 

♦ FSC 

200 -179 

55107AFM 

FSC 

278 -173 

74190FC 

FSC 

196 -101 

75471TC 

♦ FSC 

251 - 70 


♦VALG 



40163BDM 

♦ FSC 

200 -180 

55107BDM 

FSC 

278 -151 

74190PC 

♦ FSC 

202 - 35 

75492PC 

♦ FSC 

254 -198 

10474AF(A) 

♦ MULB 

291 

- 96 

40163BFC 

♦ FSC 

197 -150 

55107BFM 

FSC 

278 -174 

74191 DC 

♦ FSC 

202 - 86 

93116DM 

FSC 

227 -120 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



40163BFM 

♦ FSC 

197 -151 

55108BDM 

FSC 

278 -177 

74191FC 

FSC 

196 -126 

93116PC 

FSC 

227 -121 


♦VALG 



40163BPC 

♦ FSC 

200 -181 

55108BFM 

FSC 

278 -200 

74191PC 

♦ FSC 

202 -131 

93141 DC 

FSC 

186 - 46 

10474F(A) 

♦ MULB 

291 

■ 97 

40192BDC 

♦ FSC 

202 -164 

55110ADM 

FSC 

248 -152 

74192DC 

♦ FSC 

202 -219 

93145DC 

FSC 

187 - 61 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



40192BDM 

♦ FSC 

202 -165 

55325F 

MULB 

250 - 49 

74192PC 

♦ FSC 

202 -220 

93145DM 

FSC 

187 - 62 


♦VALG 



40192BFC 

♦ FSC 

196 -142 

PHIN 

RTCF 


74193DC 

♦ FSC 

203 -219 

93145FC 

FSC 

185 - 50 

10514DM 

FSC 

278 

- 5 

40192BFM 

♦ FSC 

196 -143 


VALG 


74193PC 

♦ FSC 

204 - 11 

93145FM 

FSC 

185 - 51 

10514FM 

FSC 

278 

- 18 

40192BPC 

♦ FSC 

202 -166 

55491 DM 

FSC 

254 -188 

74194DC 

♦ FSC 

310 -158 

93180DC 

FSC 

224 -118 

10515DM 

FSC 

278 

- 24 

40193BDC 

♦ FSC 

203 -105 

55492ADM 

FSC 

254 -197 

74194FC 

♦ FSC 

310 -194 

93180DM 

FSC 

224 -119 

10515FM 

FSC 

278 

- 41 

40193BDM 

♦ FSC 

203 -106 

57411AJ 

♦ MMI 

315 - 83 

74194PC 

♦ FSC 

310 -159 

93180FC 

FSC 

224 - 73 

10516DM 

FSC 

278 

- 49 

40193BFC 

♦ FSC 

196 -183 

57411AL 

♦ MMI 

315 - 89 

74195DC 

♦ FSC 

311 - 56 

93180FM 

FSC 

224 - 74 

10516FM 

FSC 

278 

- 76 

40193BFM 

♦ FSC 

196 -184 

57411 AW 

♦ MMI 

315 - 88 

74195FC 

♦ FSC 

307 -144 

93180PC 

FSC 

224 -120 

10523DM 

FSC 

246 

- 2 

40193BPC 

♦ FSC 

203 -142 

67411AJ 

♦ MMI 

315 - 84 

74195PC 

♦ FSC 

311 - 57 

93403DC 

AMD 

298 - 48 

10523FM 

FSC 

246 

- 10 

40194BDC 

FSC 

305 - 18 

67411J 

♦ MMI 

315 - 85 

74196DC 

♦ FSC 

204 - 79 


FSC 


10524DM 

FSC 

258 

- 6 

40194BDM 

FSC 

305 - 19 

74107-9-6A 

GECB 

127 -130 

74196PC 

♦ FSC 

204 - 22 

93403DM 

AMD 

298 - 49 

10524FM 

FSC 

258 

- 30 

40194BFC 

FSC 

305 - 29 

74107DC 

♦ FSC 

134 - 1 

74197DC 

♦ FSC 

201 -149 

93403FM 

AMD 

295 - 96 

10525DM 

FSC 

258 

- 37 

40194BFM 

FSC 

305 - 30 

74107DM 

FSC 

127 -167 

74197PC 

♦ FSC 

201 - 83 

93403PC 

AMD 

298 - 50 

10525FM 

FSC 

258 

- 52 

40194BPC 

FSC 

305 - 20 

74107PC 

♦ FSC 

127 -168 

74198DC 

♦ FSC 

311 -135 

93407ADC 

FSC 

295 -219 

10534DM 

FSC 

263 

- 14 

40195BDC 

FSC 

311 - 14 

74116PC 

TUNH 

227 -133 

74198FC 

♦ FSC 

307 -175 

93407AFC 

FSC 

295 - 5 

10534FM 

FSC 

263 

■ 23 

40195BDM 

FSC 

311 - 15 

74121 DC 

♦FSC 

210 -144 

74198PC 

♦ FSC 

311 -136 

93407BDC 

FSC 

295 -220 

10561 DM 

♦ FSC 

272 

- 4 

40195BFC 

FSC 

307 -117 

74121 DM 

FSC 

210 -145 

74199DC 

♦ FSC 

311 -149 

93407BDM 

♦ FSC 

296 - 1 

10561FM 

♦ FSC 

272 

- 26 

40195BFM 

FSC 

307 -118 

74121FC 

FSC 

210 - 10 

74199FC 

♦ FSC 

307 -184 

93407BFC 

FSC 

295 - 6 

10562DM 

FSC 

272 

- 31 

40195BPC 

FSC 

311 - 16 

74121 PC 

♦FSC 

210 -112 

74199PC 

♦ FSC 

311 -150 

93407BFM 

FSC 

295 - 7 

10562FM 

FSC 

272 

- 52 

54107-1-6A 

GECB 

127 -128 

74122DC 

♦ FSC 

210 -201 

74279DC 

♦ FSC 

228 - 17 

93410ADC 

♦FSC 

298 -103 

10564DM 

♦ FSC 

263 

- 61 

54107DM 

♦ FSC 

127 -129 

74122FC 

FSC 

210 - 30 

74279PC 

♦ FSC 

228 - 18 

93415DC 

♦FSC 

298 -122 

10564FM 

♦ FSC 

263 

- 83 

54107FM 

FSC 

124 -196 

74122PC 

♦ FSC 

210 -202 

74283DC 

FSC 

216 - 68 

93415DM30 

♦FSC 

298 -138 

10565DM 

FSC 

289 

- 4 

54121 DM 

♦ FSC 

210 -143 

74123DC 

♦FSC 

211 - 35 

74283FC 

FSC 

215 -220 

93415DM 

♦ FSC 

298 -139 

10565FM 

FSC 

289 

- 21 

54121 FM 

♦ FSC 

210 - 9 

74123FC 

FSC 

210 - 56 

74283PC 

FSC 

216 - 69 

93415PC25 

♦ FSC 

298 -123 

10571 DM 

♦ FSC 

272 

- 57 

54122DM 

♦ FSC 

210 -200 

74123PC 

♦ FSC 

211 - 94 

74290DC 

FSC 

204 - 89 

93415PC 

♦ FSC 

298 -140 

10571FM 

FSC 

272 

- 67 

54122FM 

♦ FSC 

210 - 29 

74125DC 

FSC 

239 -195 

74290FC 

FSC 

197 - 34 

93425DC 

♦FSC 

298 - 24 

10572DM 

♦ FSC 

272 

- 72 

54123DM 

♦ FSC 

210 - 49 

74125FC 

FSC 

234 -194 

74290PC 

♦ FSC 

204 - 90 

93425DM35 

♦FSC 

298 - 25 

10572FM 

♦ FSC 

272 

- 82 

54123FM 

♦ FSC 

210 - 55 

74125PC 

FSC 

239 -196 

74293DC 

FSC 

204 -112 

93425DM 

♦FSC 

298 - 26 

10573DM 

FSC 

263 

- 87 

54125DM 

♦ FSC 

239 -194 

74126DC 

♦ FSC 

240 - 45 

74293FC 

FSC 

197 - 44 

93425FC 

FSC 

295 - 87 

10573FM 

FSC 

263 

•102 

54125FM 

♦ FSC 

234 -193 

74126FC 

FSC 

234 -213 

74293PC 

♦FSC 

204 -132 

93425FM 

♦FSC 

295 - 88 

10574DM 

♦ FSC 

263 

■106 

54126DM 

♦ FSC 

240 - 44 

74126PC 

♦ FSC 

240 - 46 

74298DC 

♦ FSC 

268 -170 

93425HDC20 

♦FSC 

298 - 27 

10574FM 

♦ FSC 

263 

-128 

54126FM 

♦ FSC 

234 -212 

74132DC 

FSC 

287 -136 

74298FC 

FSC 

264 -173 

93425HDC25 

♦ FSC 

298 - 28 

31013E 

AMD 

296 

- 23 

54132DM 

FSC 

287 -135 

74132FC 

FSC 

287 -104 

74298PC 

♦ FSC 

268 -171 

93425HPC20 

♦ FSC 

298 - 29 

34014DC 

FSC 

304 

- 96 

54132FM 

FSC 

287 -103 

74132PC 

FSC 

287 -137 

75107ADC 

♦FSC 

278 -152 

93425HPC25 

♦ FSC 

298 - 30 

34014DM 

FSC 

304 

• 97 

54145DM(1) 

♦ FSC 

253 -195 

74141DC(1) 

♦ FSC 

253 -160 

75107APC 

♦FSC 

278 -153 

93425PC 

♦ FSC 

298 - 31 

34014FC 

FSC 

304 

-145 

54145DM(2) 

♦ FSC 

187 - 59 

74141 DC(2) 

FSC 

186 - 45 

75107BDC 

♦FSC 

278 -154 

93432DC 

FSC 

302 -121 

34014FM 

FSC 

304 

-146 

54145FM(1) 

♦ FSC 

253 - 46 

74141 PC 

♦ FSC 

253 -161 

75107BPC 

♦ FSC 

278 -155 

93432DM 

FSC 

302 -122 

34014PC 

FSC 

304 

- 98 

54145FM(2) 

♦ FSC 

185 - 49 

74145DC(1) 

♦ FSC 

253 -196 

75108ADC 

FSC 

278 -178 

93432FC 

FSC 

302 -119 

34015DC 

FSC 

304 

-170 

54150DM 

♦ FSC 

265 -113 

74145DC(2) 

FSC 

187 - 60 

75108APC 

FSC 

278 -179 

93432FM 

FSC 

302 -120 

34015DM 

FSC 

304 

-171 

54150FM 

♦FSC 

264 - 16 

74145FC 

FSC 

253 - 47 


TUNH 


93432PC 

FSC 

302 -123 

34015FC 

FSC 

305 

- 5 

54151 ADM 

♦ FSC 

265 -219 

74145PC(1) 

♦ FSC 

253 -197 

75108BDC 

FSC 

278 -180 

93438DC 

FSC 

301 -212 

34015FM 

FSC 

305 

- 6 

54151AFM 

♦ FSC 

264 - 40 

74145PC(2) 

FSC 

187 -116 

75108BPC 

♦ FSC 

278 -181 

93438DM 

FSC 

301 -213 

34015PC 

FSC 

304 

-172 

54152AFM 

FSC 

264 - 60 

74150DC 

♦ FSC 

265 -114 

75110ADC 

♦ FSC 

248 -153 

93438FC 

FSC 

300 - 60 

34021 DC 

FSC 

305 

- 40 

54153DM 

♦ FSC 

266 -182 

74150FC 

FSC 

264 - 17 

75110APC 

♦ FSC 

248 -154 

93438FM 

FSC 

300 - 61 

34021 DM 

FSC 

305 

- 41 

54153FM 

♦ FSC 

264 - 86 

74150PC 

♦ FSC 

265 -115 

75110PC 

FSC 

248 -155 

93438PC 

FSC 

301 -214 

34021FC 

FSC 

305 

- 87 

54154DM(1) 

♦ FSC 

273 -180 

74151 ADC 

♦ FSC 

265 -220 


TUNH 


93442DC 

FSC 

302 -124 

34021FM 

FSC 

305 

- 88 

54154DM(2) 

♦ FSC 

185 -143 

74151 AFC 

FSC 

264 - 41 

75150DC 

FSC 

249 - 5 

93442DM 

FSC 

302 -125 

34021 PC 

FSC 

305 

- 42 

54154FM(1) 

♦ FSC 

273 - 6 

74151APC 

♦ FSC 

266 - 1 

75150PC 

FSC 

249 - 6 

93442FC 

FSC 

302 -127 

34035DC 

FSC 

305 

-162 

54154FM(2) 

♦ FSC 

185 - 2 

74152AFC 

FSC 

264 - 61 


TUNH 


93442FM 

FSC 

302 -128 

34035DM 

FSC 

305 

-163 

54155DM 

♦ FSC 

274 - 11 

74153DC 

♦ FSC 

266 -183 

75150RC 

FSC 

249 - 7 

93442PC 

FSC 

302 -126 

34035FC 

FSC 

306 

- 6 

54155FM 

♦ FSC 

273 - 18 

74153FC 

FSC 

264 - 87 

75150TC 

♦ FSC 

249 - 8 

93448DC 

FSC 

301 -180 

34035FM 

FSC 

306 

- 7 

54156DM 

♦ FSC 

274 - 63 

74153PC 

♦ FSC 

266 -184 

75154DC 

FSC 

279 - 83 

93448DM 

FSC 

301 -181 

34035PC 

FSC 

305 

-164 

54156FM 

♦ FSC 

273 - 31 

74154DC(1) 

♦ FSC 

273 -181 

75154PC 

♦ FSC 

279 - 84 

93448FC 

FSC 

300 - 50 

34042DC 

FSC 

225 

- 19 

54157DM 

♦ FSC 

267 -131 

74154DC(2) 

♦ FSC 

185 -144 

75232F 

MULB 

286 - 44 

93448FM 

FSC 

300 - 51 

34042DM 

FSC 

225 

- 20 

54157FM 

♦ FSC 

264 -117 

74154FC 

FSC 

273 - 7 

PHIN 

RTCF 


93448PC 

♦ FSC 

301 -182 

34042FC 

FSC 

225 

- 22 

54160DM 

♦ FSC 

198 -151 

74154PC(1) 

♦ FSC 

273 -182 


VALG 


96101 DC 

♦ FSC 

236 -214 

34042FM 

FSC 

225 

- 23 

54160FM 

♦ FSC 

195 -150 

74154PC(2) 

♦ FSC 

185 -180 

75232N 

MULB 

286 - 45 

96101DM 

♦ FSC 

236 -215 

34042PC 

FSC 

225 

- 24 

54161 DM 

♦ FSC 

199 -125 

74155DC 

♦ FSC 

274 - 12 

PHIN 

RTCF 


96101 PC 

♦ FSC 

236 -216 

34043DC 

FSC 

225 

- 85 

54161FM 

♦ FSC 

195 -198 

74155FC 

FSC 

273 - 19 


VALG 


100114F 

♦ MULB 

278 - 86 

34043DM 

FSC 

225 

- 86 

54162DM 

FSC 

200 - 87 

74155PC 

♦ FSC 

274 • 13 

75234F 

MULB 

286 - 49 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


34043FC 

FSC 

225 

- 88 

54162FM 

♦ FSC 

196 - 25 

74156DC 

♦ FSC 

274 - 64 

PHIN 

VALG 


SIC 

♦VALG 


34043FM 

FSC 

225 

- 89 

54163DM 

♦ FSC 

201 - 13 

74156FC 

FSC 

273 - 32 

75234N 

MULB 

286 - 50 

340085DC 

FSC 

220 -175 

34043PC 

FSC 

225 

- 90 

54163FM 

♦ FSC 

196 - 44 

74156PC 

♦ FSC 

274 - 65 

PHIN 

VALG 


340085DM 

FSC 

220 -176 

34044DC 

FSC 

225 

-161 

54164DM 

♦ FSC 

308 -188 

74157DC 

♦ FSC 

267 -132 

75234PC 

FSC 

286 - 51 

340085FC 

FSC 

219 - 82 

34044DM 

FSC 

225 

-162 

54164FM 

♦ FSC 

306 -180 

74157FC 

FSC 

264 -118 


TUNH 


340085FM 

FSC 

219 - 83 

34044FC 

FSC 

225 

-164 

54165DM 

♦ FSC 

309 - 20 

74157PC 

♦ FSC 

267 -133 

75325F 

MULB 

250 - 50 

340085PC 

FSC 

220 -177 

34044FM 

FSC 

225 

-165 

54165FM 

♦ FSC 

306 -186 

74160DC 

♦ FSC 

198 -152 

PHIN 

RTCF 


340174DC 

FSC 

309 -162 

34044PC 

FSC 

225 

-166 

54166DM 

♦ FSC 

309 - 83 

74160PC 

♦ FSC 

199 - 2 


VALG 


340174DM 

FSC 

309 -163 

34725DC 

FSC 

294 

-146 

54166FM 

♦ FSC 

306 -205 

74161 DC 

♦ FSC 

199 -126 

75325N 

MULB 

250 - 51 

340174FC 

FSC 

307 - 4 

34725DM 

FSC 

294 

-147 

54167DM 

FSC 

213 -191 

74161 PC 

♦ FSC 

199 -127 

PHIN 

RTCF 


340174FM 

FSC 

307 - 5 

34725FC 

FSC 

294 

-149 

54167FM 

♦ FSC 

213 -183 

74162DC 

FSC 

200 - 88 


VALG 


340174PC 

FSC 

309 -164 

34725FM 

FSC 

294 

-150 

54170DM 

♦ FSC 

295 -162 

74162PC 

♦ FSC 

200 -144 

75450ADC 

FSC 

251 - 40 

340175DC 

FSC 

309 -215 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

ITYPE NO. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 1 

ii mi 11 


mi 

mm 

AD506SH "™ 


mi 

SKI 

uni in 

♦ ANA 

MMW+M 

1 1 1 1 1 1 1 — 

mum 

M4 

SKI 

mm i»i — 

■Lli— 

mmum 

340175FC 

FSC 

307 

•25 

AD507JH 

♦ANA 

344 

• 58 

AD542SH 

♦ ANA 

348 ■ 49 

AD630SD 

♦ANA 

382 

- 9 

AD2710KD 

♦ MXM 

390 - 71 

340175FM 

FSC 

307 

- 26 

AD507KH 

♦ANA 

344 

- 59 

AD544JH 

♦ ANA 

348 - 50 

AD632AD 

♦ANA 

381 

-219 

AD2710KN 

♦ANA 

390 - 86 

340175PC 

FSC 

309 

-217 

AD507SH 

♦ANA 

344 

- 60 

AD544KH 

♦ ANA 

348 ■ 51 

AD632AH 

♦ANA 

381 

-213 

AD2710LD 

♦ MXM 

390 - 72 

340194DC 

FSC 

305 

- 21 

AD508JH 

ANA 

322 

-202 

AD544LH 

♦ANA 

348 • 52 

AD632BD 

♦ANA 

381 

-220 

AD2710L.N 

♦ANA 

390 - 87 

340194DM 

FSC 

305 

• 22 

AD508KH 

ANA 

322 

■203 

AD544SH 

♦ANA 

348 ■ 53 

AD632BH 

♦ANA 

381 

-214 

AD2712KN 

♦ANA 

390 - 90 

340194FC 

FSC 

305 

- 31 

AD508LH 

ANA 

322 

■204 

AD545JH 

♦ ANA 

343 -178 

AD632SD 

♦ANA 

382 

- 1 

AD2712LN 

♦ANA 

390 - 91 

340194FM 

FSC 

305 

• 32 

AD509JH 

♦ANA 

344 

• 61 

AD545KH 

♦ANA 

343 -179 

AD632SH 

♦ANA 

381 

-215 


ANA 

319 - 85 

340194PC 

FSC 

305 

- 23 

AD509KH 

♦ANA 

344 

■ 62 

AD545LH 

♦ANA 

343 -180 

AD632TD 

♦ANA 

382 

- 2 

AD3554AH 

♦ANA 

341 *106 

340195DC 

FSC 

311 

- 17 

AD509SH 

♦ANA 

344 

■ 63 

AD545MH 

♦ ANA 

343 -181 

AD632TH 

♦ANA 

381 

-216 

AD3554AM 

♦ANA 

341 -103 

340195DM 

FSC 

311 

- 18 

AD510JH 

♦ANA 

332 

■143 

AD547JH 

♦ ANA 

348 ■ 54 

AD636JD 

♦ANA 

382 

- 3 

AD3554BH 

♦ANA 

341 -107 

340195FC 

FSC 

307 

-119 

AD510KH 

♦ANA 

332 

-144 

AD547KH 

♦ ANA 

348 - 55 

AD636JH 

♦ANA 

381 

-217 

AD3554BM 

♦ANA 

341 -104 

340195FM 

FSC 

307 

•120 


♦ANA 

332 

■145 

AD547LH 

♦ ANA 

348 • 56 

AD636KD 

♦ANA 

382 

- 4 

AD3554SH(1) 

♦ANA 

341 -108 

340195PC 

FSC 

311 

- 19 

AD510SH 

♦ANA 

332 

■146 

AD547SH 

♦ ANA 

348 - 57 

AD636KH 

♦ANA 

381 

-218 

AD3554SM 

♦ANA 

341 -105 

600133-1 

♦CMI 

382 

■ 27 

AD512J 

ANA 

348 

- 40 

AD548AH(A) 

♦ ANA 

340 -206 

AD637JD 

♦ANA 

382 

- 10 

AD7115BQ 

♦ANA 

382 - 76 

600133-2 

CMI 

382 

• 28 

AD512K 

ANA 

348 

• 41 

AD548AQ(A) 

♦ ANA 

340 -207 

AD637KD 

♦ANA 

382 

- 11 

AD7115KN 

♦ANA 

382 • 77 

600134-1 

CMI 

382 

• 33 

AD512S 

ANA 

348 

• 42 

AD548BH(A) 

♦ ANA 

340 -208 

AD637KQ 

♦ANA 

382 

- 12 


♦ANA 

382 - 78 

600134-2 

CMI 

382 

• 34 

AD514J 

ANA 

344 

- 64 

AD548BQ(A) 

♦ ANA 

340 -209 

AD637SD 

♦ANA 

382 

- 13 

AD7245AQ(A) 

ANA 

257 - 2 

7801301GX 

♦ELA 

317 

•107 

AD514K 

ANA 

344 

- 65 

AD548CH(A) 

♦ ANA 

340 -210 

AD637SQ 

♦ ANA 

382 

- 14 

AD7245BQ(A) 

ANA 

257 - 3 

7801301XC 

♦ELA 

317 

-108 

AD514S 

ANA 

344 

- 66 

AD548CQ(A) 

♦ ANA 

340 -211 

AD639AD 

♦ ANA 

382 

- 15 

AD7245JN(A) 

♦ANA 

257 - 4 

A08A 

SIX 

370 

• 2 

AD515JH 

♦ ANA 

343 

•175 

AD548JN(A) 

♦ ANA 

340 -212 

AD639BD 

♦ ANA 

382 

- 16 

AD7245KN(A) 

♦ANA 

257 - 5 

A08F 

SIX 

370 

■ 3 


♦ BUB 



AD548KN(A) 

♦ANA 

340 -213 

AD639SD 

♦ANA 

382 

- 17 

AD7245SQ(A) 

ANA 

257 - 6 

A48A 

SIX 

370 

• 4 

AD515KH 

♦ ANA 

343 

-176 

AD548SH(A) 

♦ANA 

340 -214 

AD642JH 

♦ANA 

326 

- 80 

AD7245TQ(A) 

ANA 

257 - 7 

A48F 

SIX 

370 

- 5 


♦ BUB 



AD548SQ(A) 

♦ANA 

340 -215 

AD642KH 

♦ ANA 

326 

- 81 

AD7248AD 

ANA 

257 - 8 

A560 

INT 

344 

• 54 

AD515LH 

♦ ANA 

343 

-177 

AD580JH 

♦ ANA 

366 -119 

AD642LH 

♦ANA 

326 

- 82 

AD7248BD 

♦ANA 

257 - 9 

A561(1) 

INT 

344 

• 55 


♦ BUB 




LTC 


AD642SH 

♦ANA 

326 

- 83 

AD7248JN 

♦ANA 

257 - 10 


INT 

345 

-130 

AD517JH 

♦ ANA 

332 

-147 

AD580KH 

♦ ANA 

366 -120 

AD644JH 

♦ANA 

326 

- 84 

AD7248KN 

♦ANA 

257 - 11 


♦ ITI 

382 

• 68 

AD517KH 

♦ANA 

332 

-148 


LTC 


AD644KH 

♦ ANA 

326 

- 85 

AD7248SD 

♦ANA 

257 - 12 

A702 

♦ ITI 

375 

- 75 

AD517LH 

♦ANA 

332 

-149 

AD580LH 

♦ANA 

366 -121 

AD644LH 

♦ ANA 

326 

- 86 

AD7248TD 

♦ANA 

257 - 13 


HBC 

344 

■ 56 

AD517SH 

♦ ANA 

332 

-150 


LTC 


AD644SH 

♦ANA 

326 

- 87 

AD7525BD 

ANA 

257 - 16 


HBC 

344 

- 57 


♦ ANA 

322 

-205 

AD580MH 

♦ ANA 

366 -122 

AD644SH/833B 

♦ANA 

326 

- 88 

AD7525CD 

ANA 

257 - 17 

A980 

HBC 

345 

-133 


♦ ANA 

322 

-206 


LTC 


AD647JH 

♦ ANA 

326 

- 89 

AD7525KN 

ANA 

257 - 14 

A8400 

♦ ITI 

373 

-142 


♦ANA 

322 

-207 

AD580SH 

♦ ANA 

393 - 27 

AD647KH 

♦ANA 

326 

- 90 

AD7525LN 

ANA 

257 - 15 

A8402 

♦ITI 

373 

-144 

AD518KN 

♦ ANA 

322 

-208 


LTC 


AD647LH 

♦ ANA 

326 

- 91 

AD7525TD 

ANA 

257 - 18 

A8404 

♦ITI 

373 

-143 

AD518SH 

♦ANA 

322 

-209 

AD580TH 

♦ ANA 

393 - 28 

AD647SE 

♦ANA 

331 

- 80 

AD7525UD 

ANA 

257 - 19 

AC300CJ 

♦OEI 

346 

- 19 

AD521JD 

♦ ANA 

343 

-122 


LTC 


AD647SH 

♦ ANA 

326 

- 92 

AD7560 

♦ RSCB 

368 -192 

AC300DJ 

♦OEI 

346 

• 7 

AD521KD 

♦ ANA 

343 

-123 

AD580UH 

♦ ANA 

393 - 29 

AD648AH(A) 

♦ ANA 

331 

- 60 

AD7560JN(A) 

ANA 

368 -193 

AC2626J4 

ANA 

390 

- 54 

AD521LD 

♦ANA 

343 

-124 


LTC 


AD648AQ(A) 

♦ANA 

331 

- 61 


♦ ANA 

320 -190 

AC2626J6 

ANA 

390 

- 55 

AD521SD 

♦ANA 

343 

-125 

AD584JE 

♦ ANA 

393 - 16 

AD648BH(A) 

♦ ANA 

331 

- 62 

AD9685BD 

♦ANA 

394 -155 

AC2626K4 

ANA 

390 

■ 56 

AD522AD 

♦ANA 

343 

-126 

AD584JH 

♦ ANA 

393 - 30 

AD648BQ(A) 

♦ANA 

331 

- 63 

AD9685BH 

♦ ANA 

394 -138 

AC2626K6 

ANA 

390 

- 57 

AD522BD 

♦ANA 

343 

-127 

AD584KE 

♦ ANA 

393 - 17 

AD648CH(A) 

♦ ANA 

331 

- 64 

AD9687BD 

♦ANA 

394 -167 

AC2626L4 

ANA 

390 

- 58 

AD522SD 

♦ANA 

343 

-128 

AD584KH 

♦ ANA 

393 - 22 

AD648CQ(A) 

♦ ANA 

331 

- 65 

ADLH0032CG 

♦ANA 

317 - 53 

AC2626L6 

ANA 

390 

- 59 

AD524AD 

♦ANA 

343 

-129 

AD584LE 

♦ ANA 

393 - 18 

AD648JN(A) 

♦ ANA 

331 

- 66 

ADLH0032G 

♦ ANA 

317 - 54 

AC2626M4 

ANA 

390 

- 60 

AD524BD 

♦ANA 

343 

-130 

AD584LH 

♦ ANA 

393 - 23 

AD648KN(A) 

♦ ANA 

331 

- 67 

ADLH0032GH 

♦ANA 

317 - 55 

AC2626M6 

ANA 

390 

- 61 

AD524CD 

♦ANA 

343 

-131 

AD584SE 

♦ ANA 

393 - 19 

AD648SH(A) 

♦ ANA 

331 

- 68 

ADLH0033CG 

♦ANA 

317 - 7 

ACF7032C 

GIC 

382 

- 74 

AD524SD 

♦ ANA 

343 

-132 

AD584SH 

♦ ANA 

393 - 24 

AD648SQ(A) 

♦ ANA 

331 

- 69 

ADLH0033G 

♦ANA 

317 - 8 

ACF7096C 

GIC 

382 

- 75 

AD528J 

♦ANA 

322 

-210 

AD584TE 

♦ ANA 

393 - 20 

AD650AD 

♦ ANA 

373 

- 84 

Inr* ^ 

FCP 

342 - 9 

AD0042C 

ANA 

320 

-189 

AD528K 

♦ANA 

322 

-211 

AD584TH 

♦ ANA 

393 - 25 

AD650BD 

♦ ANA 

373 

- 85 

Si 

FCP 

342 - 10 

AD101AD 

INL 

319 

- 5 

AD528S 

♦ANA 

322 

■212 

AD584UE 

♦ ANA 

393 - 21 

AD650JN 

♦ANA 

373 

- 86 

ADOP07AE 

♦ANA 

332 -120 

AD101AF 

ANA 

323 

-101 

AD531JD 

♦ANA 

380 

- 80 

AD584UH 

♦ ANA 

393 - 26 

AD650JQ 

♦ANA 

373 

- 87 

ADOP07AH 

♦ANA 

332 -151 


INL 



AD531KD 

♦ANA 

380 

- 81 

AD588AD(A) 

♦ ANA 

393 - 31 

AD650KN 

♦ANA 

373 

- 88 

ADOP07AQ 

♦ANA 

332 -152 

AD101AH 

♦ANA 

319 

- 78 

AD531LD 

♦ANA 

380 

- 82 

AD588BD(A) 

♦ ANA 

393 - 32 

AD650KQ 

♦ANA 

373 

- 89 

ADOP07CE 

♦ANA 

332 -121 

AD101AP 

INL 

319 

- 6 

AD531SD 

♦ANA 

380 

- 83 

AD588CD(A) 

♦ ANA 

393 - 33 

AD650SD 

♦ANA 

373 

- 90 

ADOP07CH 

♦ANA 

332 -153 

AD101AT 

INL 

319 

- 7 

AD532JD 

♦ ANA 

380 

- 84 

AD588JN(A) 

♦ ANA 

393 - 34 

AD650SQ 

♦ANA 

373 

- 91 

ADOP07CN 

♦ANA 

332 -154 

AD108H 

ANA 

321 

-167 

AD532JH 

♦ ANA 

380 

- 54 

AD588KN(A) 

♦ ANA 

393 - 35 

AD651AQ(A) 

♦ANA 

373 

- 92 

ADOP07CQ 

♦ANA 

332 -155 

AD111H 

ANA 

385 

-201 


♦ ANA 

380 

- 85 

AD588LN(A) 

♦ ANA 

393 ■ 36 

AD651BQ(A) 

♦ANA 

373 

- 93 

ADOP07DE 

♦ANA 

332 -122 

AD201AH 

♦ANA 

319 

- 79 

AD532KH 

♦ ANA 

380 

- 55 

AD588SD(A) 

♦ ANA 

393 - 37 

AD651SQ(A) 

♦ ANA 

373 

- 94 

ADOP07DH 

♦ANA 

332 -156 

AD201AN 

♦ANA 

319 

- 80 

AD532SD 

♦ ANA 

380 

- 86 

AD588TD(A) 

♦ ANA 

393 - 38 

AD654JN 

♦ANA 

373 

- 95 

ADOP07DN 

♦ANA 

332 -157 

AD202JY 

♦ANA 

317 

-163 

AD532SE 

♦ ANA 

380 

- 45 

AD590IF 

♦ ANA 

393 - 70 

AD693(A) 

♦ANA 

382 

- 18 

ADOP07DQ 

♦ ANA 

332 -158 

AD204JY 

♦ANA 

317 

-164 

AD532SH 

♦ ANA 

380 

- 56 


INL 


AD693AD(A) 

ANA 

382 

- 19 

ADOP07E 

♦ANA 

332 -123 

AD208H 

ANA 

321 

-168 

AD533JD 

♦ANA 

380 

- 87 

AD590IH 

♦ ANA 

393 - 71 

AD711AH(A) 

♦ANA 

340 

-220 

ADOP07EE 

♦ANA 

332 -124 

AD211H 

ANA 

385 

-202 

AD533JH 

♦ANA 

380 

- 88 


INL 


AD711AQ(A) 

♦ANA 

341 

- 1 

ADOP07EH 

♦ANA 

332 -159 

AD295A 

♦ANA 

345 

-139 

AD533KD 

♦ANA 

380 

- 89 

AD590IZR 

INL 

393 - 72 

AD711BH(A) 

♦ANA 

341 

- 2 

ADOP07EN 

♦ANA 

332 -160 

AD295B 

♦ANA 

345 

-140 

AD533KH 

♦ANA 

380 

- 90 

AD590JF 

♦ ANA 

393 - 73 

AD711BQ(A) 

♦ANA 

341 

- 3 

ADOP07EQ 

♦ ANA 

332 -161 

AD295C 

♦ANA 

345 

-141 

AD533LD 

♦ANA 

380 

- 91 


INL 


AD711CH(A) 

♦ANA 

341 

- 4 

ADOP07H 

♦ANA 

332 -162 

AD301AD 

INL 

319 

- 8 

AD533LH 

♦ ANA 

380 

- 92 

AD590JH 

♦ ANA 

393 - 74 

AD711CQ(A) 

♦ANA 

341 

- 5 

ADOP07Q 

♦ANA 

332 -163 

AD301AF 

INL 

319 

- 9 

AD533SD 

♦ ANA 

380 

- 93 


INL 


AD711JN(A) 

♦ANA 

341 

- 6 

ADOP27AH 

♦ANA 

332 -164 

AD301AH 

♦ANA 

319 

- 81 

AD533SH 

♦ ANA 

380 

- 94 

AD590JZR 

INL 

393 - 75 

AD711 KN(A) 

♦ANA 

341 

- 7 

ADOP27AQ 

♦ANA 

332 -165 

AD301ALH 

♦ANA 

319 

- 82 

AD534JD 

♦ ANA 

380 

- 95 

AD590KF 

♦ ANA 

393 - 76 

AD711SH(A) 

♦ANA 

341 

- 8 

ADOP27BH 

♦ANA 

332 -166 

AD301ALN 

♦ANA 

319 

- 83 

AD534JH 

♦ ANA 

380 

- 57 


INL 


AD711SQ 

♦ANA 

341 

- 9 

ADOP27BQ 

♦ANA 

332 -167 

AD301AN 

♦ANA 

319 

- 84 

AD534KD 

♦ANA 

380 

- 96 

AD590KH 

♦ ANA 

393 - 67 

AD711TH 

ANA 

341 

- 10 

ADOP27CH 

♦ANA 

332 -168 

AD301AP 

INL 

319 

- 10 

AD534KH 

♦ANA 

380 

- 58 


INL 


AD711TQ 

ANA 

341 

- 11 

ADOP27CQ 

♦ ANA 

332 -169 

AD301AT 

INL 

319 

- 11 

AD534LD 

♦ANA 

380 

- 97 

AD590KZR 

INL 

393 - 77 

AD712AH(A) 

♦ANA 

331 

- 70 

ADOP27EH 

♦ANA 

332 -170 

AD308H 

ANA 

321 

-169 

AD534LH 

♦ANA 

380 

- 59 

AD590LF 

♦ ANA 

393 - 78 

AD712AQ(A) 

♦ANA 

331 

- 71 

ADOP27EN 

♦ANA 

332 -171 

AD311D 

ANA 

385 

-203 

AD534SD 

♦ANA 

380 

- 98 


INL 


AD712BH(A) 

♦ANA 

331 

- 72 

ADOP27EQ 

♦ANA 

332 -172 

AD311H 

ANA 

385 

-204 

AD534SE 

♦ ANA 

380 

- 46 

AD590LH 

♦ ANA 

393 - 79 

AD712BQ(A) 

♦ANA 

331 

- 73 

ADOP27FH 

♦ANA 

332 -173 

AD351J 

ANA 

390 

-159 

AD534SH 

♦ ANA 

380 

- 60 


INL 


AD712CH(A) 

♦ANA 

331 

- 74 

ADOP27FN 

♦ANA 

332 -174 

AD351K 

ANA 

390 

-160 

AD534TD 

♦ ANA 

380 

- 99 

AD590MF 

♦ ANA 

393 - 80 

AD712CQ(A) 

♦ANA 

331 

- 75 

ADOP27FQ 

♦ANA 

332 -175 

AD351S 

ANA 

390 

-161 


♦ ANA 

380 

- 47 


INL 


AD712JN(A) 

♦ANA 

331 

- 76 

ADOP27GH 

♦ANA 

332 -176 

AD380JH 

♦ANA 

339 

-128 

AD534TH 

♦ ANA 

380 

- 61 

AD590MH 

♦ ANA 

393 - 81 

AD712KN(A) 

♦ANA 

331 

- 77 

ADOP27GN 

♦ANA 

332 -177 

AD380KH 

♦ANA 

339 

-129 

AD535JD 

♦ ANA 

380 

- 71 


INL 


AD712SH(A) 

♦ANA 

331 

- 78 

ADOP27GQ 

♦ANA 

332 -178 

AD380LH 

♦ANA 

339 

-130 

AD535JH 

♦ANA 

380 

- 48 

AD592AN 

♦ ANA 

390 -140 

AD712SQ(A) 

♦ANA 

331 

- 79 

ADOP37AH 

♦ANA 

345 -142 

AD380SH 

♦ANA 

339 

-121 

AD535KD 

♦ANA 

380 

- 72 

AD592BN 

♦ ANA 

390 -141 

AD741CH 

♦ANA 

348 

- 58 

ADOP37AQ 

♦ANA 

345 -143 

AD381JH 

♦ANA 

348 

- 33 

AD535KH 

♦ANA 

380 

■ 49 

AD592CN 

♦ ANA 

390 -142 

AD741CN 

♦ANA 

348 

- 59 

ADOP37BH 

♦ANA 

345 -144 

AD381KH 

♦ ANA 

348 

- 34 

AD536AJD 

♦ANA 

380 

- 74 

AD594AD 

♦ANA 

393 - 40 

AD741H 

♦ANA 

348 

- 60 

ADOP37BQ 

♦ANA 

345 -145 

AD381LH 

♦ANA 

348 

- 35 

AD536AJH 

♦ ANA 

380 

- 50 

AD594AQ 

♦ ANA 

393 - 41 

AD741JH 

♦ANA 

348 

- 61 

ADOP37CH 

♦ANA 

345 -146 

AD381SH 

♦ANA 

348 

- 36 

AD536AKD 

♦ ANA 

380 

- 75 

AD594CD 

♦ ANA 

393 - 42 

AD741JN 

♦ANA 

348 

- 62 

ADOP37CQ 

♦ANA 

345 -147 

AD381TH(1) 

♦ANA 

348 

- 37 

AD536AKH 

♦ANA 

380 

- 51 

AD594CQ 

♦ ANA 

393 - 43 

AD741KH 

♦ANA 

348 

- 63 

ADOP37EH 

♦ANA 

345 -148 

AD382JH 

♦ANA 

339 

-131 

AD536ASD 

♦ANA 

380 

- 76 

AD595AD 

♦ ANA 

393 - 44 


♦ INL 



ADOP37EN 

♦ANA 

345 -149 

AD382KH 

♦ANA 

339 

-132 

AD536ASH 

♦ANA 

380 

- 52 


♦ RSCB 


AD741KN 

♦ANA 

348 

- 64 

ADOP37EQ 

♦ANA 

345 -150 

AD382LH 

♦ANA 

339 

-133 

AD536J 

ANA 

380 

- 77 

AD595AQ 

♦ ANA 

393 - 45 


♦ INL 



ADOP37FH 

♦ANA 

345 -151 

AD382SH 

♦ANA 

339 

-134 

AD536K 

ANA 

380 

- 78 


♦ RSCB 


AD741LH 

♦ANA 

348 

- 65 

ADOP37FN 

♦ANA 

345 -152 

AD382TH(1) 

♦ ANA 

339 

-135 

AD537J 

ANA 

372 

- 1 

AD595CD 

♦ANA 

393 - 46 

AD741LN 

♦ANA 

348 

- 66 

ADOP37FQ 

♦ANA 

345 -153 

AD502J 

ANA 

348 

- 38 

AD537JD 

♦ANA 

372 

- 2 

AD595CQ 

♦ ANA 

393 - 47 

AD741N 

ANA 

348 

- 67 

ADOP37GH 

♦ANA 

345 -154 


INL 



AD537JH 

♦ANA 

371 

-218 

AD596AH(A) 

♦ANA 

393 - 48 

AD741SH 

♦ANA 

348 

- 68 

ADOP37GN 

♦ANA 

345 -155 

AD502K 

ANA 

348 

- 39 

AD537K 

ANA 

372 

- 3 

AD597AH(A) 

♦ ANA 

393 - 49 

AD2700JD 

♦ ANA 

390 

- 67 

ADOP37GQ 

♦ANA 

345 -156 


INL 



AD537KD 

♦ ANA 

372 

- 4 

AD611JH 

♦ ANA 

340 -216 


♦ MXM 



ADVFC32BH 

♦ANA 

371 - 1 

AD503J 

♦ INL 

343 

-165 

AD537KH 

♦ANA 

371 

-219 


IPS 


AD2700LD 

♦ANA 

390 

- 68 

ADVFC32KN 

♦ANA 

371 - 15 

AD503JH 

♦ ANA 

343 

-166 

AD537S 

ANA 

372 

- 5 

AD611JQ 

♦ANA 

340 -217 


♦ MXM 



ADVFC32SH 

♦ANA 

371 - 2 

AD503K 

♦ INL 

343 

-167 

AD537SD 

♦ANA 

372 

- 6 

AD611KH 

♦ ANA 

340 -218 

AD2700SD 

♦ ANA 

390 

- 69 

F;1 »I€ i 

ANA 

322 -213 

AD503KH 

♦ANA 

343 

-168 

AD537SH 

♦ANA 

371 

-220 

AD611KQ 

♦ ANA 

340 -219 


♦ MXM 



ADX218 

ANA 

322 -214 

AD503S 

♦ INL 

343 

-169 

AD538AD 

♦ANA 

380 

-106 

AD624AD 

♦ ANA 

346 -197 

AD2700UD 

♦ANA 

390 

- 70 

ADX318 

ANA 

322 -215 

AD503SH 

♦ANA 

343 

-170 

AD538BD 

♦ANA 

380 

-107 

AD624BD 

♦ ANA 

346 -198 


♦ MXM 



AF101CJ 

♦ NSC 

375 - 36 

AD504JH 

♦ANA' 

356 

- 88 

AD538SD 

♦ ANA 

380 

-108 

AD624CD 

♦ ANA 

346 -199 

AD2701JD 

♦ANA 

390 

- 73 

AF110CJ 

♦ NSC 

375 - 37 

AD504KH 

♦ANA 

356 

- 89 


♦ ANA 

380 

-109 

AD624SD 

♦ ANA 

346 -200 


♦ MXM 



AF111CJ 

♦ NSC 

375 - 38 

AD504LH 

♦ANA 

356 

- 90 


♦ ANA 

380 

-110 

AD625AD 

♦ ANA 

346 -201 

AD2701LD 

♦ANA 

390 

- 74 

AF112CJ 

♦ NSC 

375 - 39 

AD504MH 

♦ANA 

356 

- 91 


♦ ANA 

380 

-111 

AD625BD 

♦ANA 

346 -202 


♦ MXM 



AF113CJ 

♦ NSC 

375 - 40 

AD504SH 

♦ANA 

356 

- 92 


♦ ANA 

380 

-112 

AD625CD 

♦ ANA 

346 -203 

AD2701SD 

♦ANA 

390 

- 75 

AF114CJ 

♦ NSC 

375 - 41 

AD505J 

DTL 

359 

-100 


♦ ANA 

380 

-113 

AD625JN 

♦ ANA 

346 -204 


♦ MXM 



AF134-1CJ 

♦ NSC 

375 - 42 

AD505K 

DTL 

359 

-101 

AD540JH 

♦ ANA 

348 

- 43 

AD625KN 

♦ANA 

346 -205 

AD2701UD 

♦ANA 

390 

-76 

AF134-2CJ 

♦ NSC 

375 - 43 

AD505S 

DTL 

359 

-102 

AD540KH 

♦ ANA 

348 

- 44 

AD625SD 

♦ ANA 

346 -206 


♦ MXM 



AF160-1CJ(A) 

NSC 

375 - 44 

AD506JH 

♦ANA 

343 

-171 

AD540SH 

♦ ANA 

348 

- 45 

AD630AD 

♦ ANA 

382 - 5 

AD2702JD 

♦ANA 

390 

- 80 

AF160-2CJ(1) 

NSC 

375 - 45 

AD506KH 

♦ANA 

343 

-172 

AD542JH 

♦ ANA 

348 

- 46 

AD630BD 

♦ANA 

382 - 6 

AD2702LD 

♦ANA 

390 

- 81 

AF161-1CJ(1) 

NSC 

375 - 46 

AD506LH 

♦ANA 

343 

-173 

AD542KH 

♦ ANA 

348 

- 47 

AD630JN 

♦ ANA 

382 - 7 

AD2702SD 

♦ANA 

390 

- 82 

AF161-2CJ 

NSC 

375 - 47 


14 D.A.T.A. 
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3. TYPE No. CROSS INDEX 



> 

K1 

■■ 

2 

ISEMirai 

Hi 1 ■ 1 1 





ligwufia 


mdsisi 





AH0008 


321 

-170 

AM25LS195ADM 

AMD 

311 - 59 

AM26LS31CJ 

TTi 

249 

32 

AM27S12AFM 


300 

- 77 

AM27S181ALC 

"♦AMD 

300 

- 73 

AH0010C 

♦OEI 

316 

- 2 

AM25LS195AFM 

AMD 

307 -145 

AM26LS31CN 

♦Til 

249 

33 

AM27S12APC 

♦AMD 

302 

- 46 

AM27S181ALM 

AMD 

300 

- 74 

AHOOIOF(A) 

♦OEI 

316 

-219 

AM25LS195APC 

AMD 

311 - 60 

AM26LS31DC 

♦ AMD 

249 

34 

AM27S12DM 

♦AMD 

302 

- 47 

AM27S181APC 

AMD 

302 

- 31 

AH0013CA 

♦OEI 

317 

- 34 

AM25LS273DC 

AMD 

311 -168 


♦ MOTA 



AM27S12FM 

AMD 

300 

- 78 

AM27S181DC 

♦AMD 

300 

-62 

AH0013CB 

♦OEI 

317 

- 35 

AM25LS273DM 

AMD 

311 -169 

AM26LS31DCD 

♦ MOTA 

249 

35 

AM27S12LC 

♦AMD 

300 

- 79 

AM27S181FM 

AMD 

300 

- 67 

AH0013MA 

♦OEI 

317 

- 36 

AM25LS273FM 

AMD 

308 - 18 

AM26LS31DCDS 

♦ MOTA 

249 

36 

AM27S12LM 

AMD 

300 

- 80 

AM27S181LC 

♦AMD 

300 

- 75 

AH0013MB 

♦OEI 

317 

- 37 

AM25LS273PC 

AMD 

311 -170 

AM26LS31DCS 

♦ MOTA 

249 

37 

AM27S12PC 

♦AMD 

302 

- 48 

AM27S181LM 

AMD 

300 

-76 

AH103CJ 

♦OEI 

339 

-122 

AM25LS299DC 

AMD 

314 - 39 

AM26LS31J 

Til 

249 

38 

AM27S13ADC 

♦AMD 

302 

- 60 

AM27S181PC 

AMD 

302 

- 32 

AH103CK 

♦OEI 

339 

-123 

AM25LS299DM 

AMD 

314 - 40 

AM26LS31MFK 

Til 

249 

86 

AM27S13ADM 

♦AMD 

302 

- 61 

AM27S280ADC 

♦AMD 

300 

-206 

AH103CL 

♦OEI 

339 

-124 

AM25LS299FM 

AMD 

308 - 37 

AM26LS31MJ 

Til 

249 

39 

AM27S13AFM 

♦ AMD 

300 

- 81 

AM27S280ADM 

AMD 

300 

-207 

AH104CJ 

♦OEI 

339 

-125 

AM25LS299PC 

AMD 

314 - 41 

AM26LS31N 

Til 

249 

40 

AM27S13APC 

♦AMD 

302 

- 62 

AM27S280APC 

AMD 

300 

-208 

AH104CK 

♦OEI 

339 

-126 

AM25LS373DC 

AMD 

229 -171 

AM26LS31PC 

♦ AMD 

249 

44 

AM27S13DM 

AMD 

302 

- 63 

AM27S280DC 

♦AMD 

300 

-209 

AH104CL 

♦OEI 

339 

-127 

AM25LS373DM 

AMD 

229 -172 


♦ MOTA 



AM27S13FM 

AMD 

300 

- 82 

AM27S280DM 

AMD 

300 

-210 

AH503DK 

♦OEI 

380 

-114 

AM25LS373FM 

AMD 

227 - 74 

AM26LS31PCD 

♦ MOTA 

249 

45 

AM27S13PC 

♦AMD 

302 

- 64 

AM27S280PC 

AMD 

300 

-211 

AH503DS 

♦OEI 

380 

-115 

AM25LS373PC 

AMD 

229 -173 

AM26LS31PCDS 

♦ MOTA 

249 

46 

AM27S15DC 

♦AMD 

301 

-183 

AM27S281 ADC 

♦AMD 

302 

- 33 

AH504DK 

♦OEI 

380 

-116 

AM25LS374DC 

AMD 

313 - 53 

AM26LS31PCS 

♦ MOTA 

249 

47 

AM27S15DM 

♦ AMD 

301 

-184 

AM27S281 ADM 

AMD 

302 

- 34 

AH0605GH 

♦OEI 

347 

-140 

AM25LS374DM 

AMD 

313 - 54 

AM26LS32BDC 

♦ AMD 

279 

103 

AM27S15FM 

♦AMD 

300 

- 52 

AM27S281APC 

AMD 

302 

- 35 

AH0605GJ 

♦OEI 

347 

-141 

AM25LS374FM 

AMD 

308 - 91 

AM26LS32BDM 

♦ AMD 

279 

104 

AM27S15PC 

♦AMD 

301 

-185 

AM27S281 DC 

♦AMD 

302 

- 36 

AH06G5GK 

♦OEI 

347 

-142 

AM25LS374PC 

AMD 

313 - 55 

AM26LS32BFM 

♦ AMD 

279 

110 

AM27S18ADC 

♦AMD 

300 

-153 

AM27S281 DM 

AMD 

302 

- 37 

ALD555CA 

♦ALD 

370 

-206 

AM25LS377BDC 

AMD 

313 - 65 

AM26LS32BPC 

♦ AMD 

279 

105 

AM27S18ADM 

♦AMD 

300 

-154 

AM27S281 PC 

AMD 

302 

- 38 

ALD555PA 

♦ALD 

370 

-207 

AM25LS377BDM 

AMD 

313 - 66 

AM26LS32D 

♦ AMD 

279 

112 

AM27S18AFM 

♦AMD 

299 

-160 

AM31L01ADC 

♦AMD 

298 

- 57 

ALD555PB 

♦ALD 

372 

-134 

AM25LS377BFM 

AMD 

308 - 60 


♦ MOTA 



AM27S18APC 

♦AMD 

300 

-155 

AM31L01ADM 

♦ AMD 

298 

- 58 

AM25LS14ADC 

♦AMD 

218 

-118 

AM25LS377BPC 

AMD 

313 - 67 

AM26LS32DM 

♦ AMD 

279 

106 

AM27S18DC 

♦AMD 

300 

-156 

AM31L01AFM 

♦ AMD 

295 

- 20 

AM25LS14ADM 

♦AMD 

218 

-119 

AM25LS377DC 

AMD 

313 - 68 

AM26LS32P 

♦ AMD 

279 

113 

AM27S18DM 

AMD 

300 

-157 

AM31L01 APC 

♦ AMD 

298 

- 59 

AM25LS14AFM 

♦AMD 

218 

-128 

AM25LS377DM 

AMD 

313 - 69 


♦ MOTA 



AM27S18FM 

AMD 

299 

-161 

AM31L01DC 

♦AMD 

296 

- 24 

AM25L.S14APC 

♦AMD 

218 

-120 

AM25LS377FM 

AMD 

308 - 61 

AM26LS34DC 

♦AMD 

279 

107 

AM27S18PC 

♦AMD 

300 

-158 

AM31L01DM 

♦AMD 

296 

- 25 

AM25LS14DC 

AMD 

218 

-121 

AM25LS377PC 

AMD 

313 - 70 

AM26LS34DM 

♦ AMD 

279 

108 

AM27S19ADC 

♦ AMD 

301 

- 43 

AM31L01E 

AMD 

296 

- 26 

AM25LS14DM 

AMD 

218 

-122 

AM25LS381 DC 

♦ AMD 

222 - 33 

AM26LS34FM 

♦ AMD 

279 

111 

AM27S19ADM 

AMD 

301 

- 44 

AM31L01FM 

♦AMD 

295 

- 21 

AM25LS14FM 

AMD 

218 

- 87 

AM25LS381DCB 

♦ AMD 

222 - 34 

AM26LS34PC 

♦ AMD 

279 

109 

AM27S19AFM 

AMD 

300 

- 24 

AM31L01PC 

♦AMD 

296 

- 27 

AM25LS14PC 

AMD 

218 

-123 

AM25LS381DM 

AMD 

222 - 35 

AM26S02DC 

♦ AMD 

209 

171 

AM27S19APC 

♦AMD 

301 

- 45 

AM54LS299 

♦AMD 

308 

- 92 

AM25LS15DC 

♦AMD 

217 

- 25 

AM25LS381DMB 

♦AMD 

222 - 36 

AM26S02DM 

AMD 

209 

172 

AM27S19DC 

♦AMD 

301 

- 46 

AM54LS373J 

AMD 

229 

-174 

AM25LS15DM 

AMD 

217 

- 26 

AM25LS381FM 

AMD 

221 - 63 

AM26S02FM 

AMD 

209 

200 

AM27S19DM 

AMD 

301 

- 47 

AM54LS373W 

AMD 

227 

- 75 

AM25LS15FM 

AMD 

216 

- 37 

AM25LS381FMB 

♦ AMD 

221 - 64 

AM26S02PC 

♦ AMD 

209 

173 

AM27S19FM 

AMD 

300 

- 25 

AM54LS381 DC 

♦AMD 

222 

- 39 

AM25LS15PC 

♦AMD 

217 

- 27 

AM25LS381PC 

♦ AMD 

222 - 37 

AM27LS00FM 

AMD 

295 

77 

AM27S19PC 

♦AMD 

301 

- 48 

AM54LS381DCB 

♦AMD 

222 

- 40 

AM25LS22DC 

♦AMD 

313 

- 12 

AM25LS381PCB 

♦ AMD 

222 - 38 

AM27LS01FM 

♦ AMD 

295 

110 

AM27S20ADC 

♦ AMD 

301 

- 65 

AM54LS381 DM 

♦AMD 

222 

- 41 

AM25LS22DM 

♦AMD 

313 

- 13 

AM25LS533DC 

AMD 

230 -185 

AM27LS02FM 

♦ AMD 

295 

97 

AM27S20ADM 

♦AMD 

301 

- 66 

AM54LS381DMB 

♦AMD 

222 

- 42 

AM25LS22FM 

♦AMD 

308 

- 45 

AM25LS533DM 

AMD 

230 -186 

AM27LS02LC 

♦ AMD 

295 

108 

AM27S20AFM 

AMD 

300 

- 31 

AM54LS381FM 

♦AMD 

221 

- 65 

AM25LS22PC 

♦AMD 

313 

- 14 

AM25LS533FM 

AMD 

227 - 83 

AM27LS02LM 

♦ AMD 

295 

109 

AM27S20APC 

♦AMD 

301 

- 67 

AM54LS381FMB 

♦AMD 

221 

- 66 

AM25LS23DC 

♦AMD 

313 

- 40 

AM25LS533PC 

AMD 

230 -187 

AM27LS03FM 

♦ AMD 

295 

61 

AM27S20DC 

♦ AMD 

301 

- 68 

AM54LS381 PC 

♦AMD 

222 

- 43 

AM25LS23DM 

♦AMD 

313 

- 41 

AM25LS2513PC 

♦ AMD 

290 - 34 

AM27LS03LC 

♦ AMD 

295 

75 

AM27S20DM 

AMD 

301 

- 69 

AM54LS381 PCB 

♦ AMD 

222 

- 44 

AM25LS23FM 

AMD 

308 

- 53 

AM25LS2513XC 

♦AMD 

289 -123 

AM27LS03LM 

♦ AMD 

295 

76 

AM27S20FM 

AMD 

300 

- 32 

AM54LS533J 

AMD 

230 

-188 

AM25LS23PC 

AMD 

313 

- 42 

AM25LS2513XM 

♦ AMD 

289 -124 

AM27LS18DCB 

AMD 

300 

148 

AM27S20PC 

♦ AMD 

301 

- 70 

AM54LS533W 

AMD 

227 

- 84 

AM25LS138DC 

AMD 

276 

- 56 

AM25LS2516DC 

♦ AMD 

218 -101 

AM27LS18DM 

♦AMD 

300 

149 

AM27S21ADM 

AMD 

301 

- 21 

AM54S194J 

♦AMD 

310 

-163 

AM25LS138DM 

AMD 

276 

- 57 

AM25LS2516DM 

AMD 

218 -102 

AM27LS18DMB 

♦AMD 

300 

150 

AM27S21AFM 

AMD 

300 

- 1 

AM54S194W 

♦AMD 

307 

- 99 

AM25LS138FM(1 ) 

273 

-101 

AM25LS2517DC 

♦AMD 

221 -215 

AM27LS18FM 

♦AMD 

299 

158 

AM27S21APC 

♦AMD 

301 

- 22 

AM54S195J 

♦ AMD 

311 

- 61 


AMD 



AM25LS2517DCB 

221 -216 

AM27LS18FMB 

AMD 

299 

159 

AM27S21DC 

♦ AMD 

301 

- 23 

AM54S195W 

♦AMD 

307 

-146 

AM25LS138FM(2) 

185 

-102 


♦AMD 


AM27LS18PC 

♦AMD 

300 

151 

AM27S21DM 

AMD 

301 

- 24 

AM54S289J 

♦AMD 

298 

- 60 


AMD 



AM25LS2517DM 

AMD 

221 -217 

AM27LS18PCB 

AMD 

300 

152 

AM27S21FM 

AMD 

300 

- 2 

AM54S289W 

♦AMD 

295 

-100 

AM25LS138PC 

AMD 

276 

- 58 

AM25LS2517DMB 

221 -218 

AM27LS19DC 

♦ AMD 

301 

40 

AM27S21PC 

♦ AMD 

301 

- 25 

AM54S374DC 

♦AMD 

138 

-197 

AM25LS138XC 

AMD 

273 

- 86 


♦AMD 


AM27LS19DM 

AMD 

301 

41 

AM27S29ADC 

♦ AMD 

301 

-132 

AM54S374DM 

♦AMD 

138 

-198 

AM25LS138XM 

AMD 

273 

- 87 

AM25LS2517FM 

AMD 

221 - 72 

AM27LS19FM 

AMD 

300 

23 

AM27S29ADM 

AMD 

301 

-133 

AM54S374FM 

♦AMD 

138 

-204 

AM25LS139DC(1 ) 

277 

- 22 

AM25LS2517FMB 

221 - 73 

AM27LS19PC 

♦AMD 

301 

42 

AM27S29APC(A 

AMD 

301 

-134 

AM54S374PC 

♦AMD 

138 

-199 


AMD 




♦AMD 


AM27PS181 ADC(A) 

302 

11 

AM27S29DC 

♦ AMD 

301 

-135 

AM74LS299 

♦AMD 

314 

- 29 

AM25LS139DC(2) 

185 

-125 

AM25LS2517LC 

♦AMD 

222 - 6 


♦AMD 



AM27S29DM 

AMD 

301 

-136 

AM74LS373J 

AMD 

229 

-175 


AMD 



AM25LS2517LM 

♦AMD 

222 - 7 

AM27PS181 ADCB(A) 

302 

12 

AM27S29PC 

AMD 

301 

-137 

AM74LS373N 

AMD 

229 

-176 

AM25LS139DM(1 ) 

277 

- 23 

AM25LS2517LMB 

222 - 8 


♦AMD 



AM27S30ADC 

♦ AMD 

301 

-160 

AM74LS381 DC 

♦AMD 

222 

- 45 


AMD 




♦AMD 


AM27PS181ADM(A) 

302 

13 

AM27S30ADM 

AMD 

301 

-161 

AM74LS381 DCB 

♦AMD 

222 

- 46 

AM25LS139DM(2) 

187 

-216 

AM25LS2517PC 

♦AMD 

221 -219 


♦AMD 



AM27S30AFM 

AMD 

300 

- 41 

AM74LS381 DM 

♦AMD 

222 

- 47 


AMD 



AM25LS2517PCB 


221 -220 

AM27PS181 ADMB(A) 

302 

14 

AM27S30ALC 

♦ AMD 

300 

- 43 

AM74LS381DMB 

♦AMD 

222 

- 48 

AM25LS139FM(1) 

273 

-136 


♦AMD 



♦AMD 



AM27S30ALM 

AMD 

300 

- 44 

AM74LS381 FM 

♦AMD 

221 

- 67 


AMD 



AM25LS2568DC 

♦AMD 

206 -174 

AM27PS181 AFM(A) 

300 

63 

AM27S30APC(A) AMD 

301 

-162 

AM74LS381FMB 

♦AMD 

221 

- 68 

AM25LS139FM(2) 

185 

-116 

AM25LS2568DCB 

206 -175 


AMD 



AM27S30DC 

♦ AMD 

301 

-163 

AM74LS381 PC 

♦AMD 

222 

- 49 


AMD 




♦AMD 


AM27PS181 AFMB(A) 

300 

64 

AM27S30DM 

AMD 

301 

-164 

AM74LS381 PCB 

♦AMD 

222 

- 50 

AM25LS139PC(i; 


277 

- 24 

AM25LS2568DM 

AMD 

206 -176 


AMD 



AM27S30FM 

AMD 

300 

- 42 

AM74LS533J 

AMD 

230 

-189 


AMD 



AM25LS2568DMB 

206 -177 

AM27PS181 ALC(A) 

300 

68 

AM27S30LC 

♦ AMD 

300 

- 45 

AM74LS533N 

AMD 

230 

-190 

AM25LS139PC(2' 


187 

-217 


♦AMD 



AMD 



AM27S30LM 

AMD 

300 

- 46 

AM74S194J 

AMD 

310 

-164 


AMD 



AM25LS2568FM 

AMD 

197 -179 

AM27PS181 ALCB(A) 

300 

69 

AM27S30PC 

AMD 

301 

-165 

AM74S194N 

AMD 

310 

-165 

AM25LS139XC 

AMD 

273 

-118 

AM25LS2568FMB 

197 -180 


AMD 



AM27S31ADC 

♦ AMD 

301 

-186 

AM74S195J 

AMD 

311 

- 62 

AM25LS139XM 

AMD 

273 

-119 


♦AMD 


AM27PS181ALM(A) 

300 

70 

AM27S31ADM 

AMD 

301 

-187 

AM74S195N 

AMD 

311 

- 63 

AM25LS160DC 

AMD 

198 

-153 

AM25LS2568PC 

♦AMD 

206 -178 


AMD 



AM27S31AFM 

AMD 

300 

- 53 

AM74S289J 

♦AMD 

298 

- 61 

AM25LS160DM 

AMD 

198 

-154 

AM25LS2568PCB 


206 -179 

AM27PS181 APC(A) 

302 

15 

AM27S31ALC 

♦ AMD 

300 

- 54 

AM74S289N 

♦AMD 

298 

- 62 

AM25LS160FM 

AMD 

195 

-151 


♦AMD 



♦ AMD 



AM27S31ALM 

AMD 

300 

- 55 

AM74S374DC 

♦AMD 

138 

-200 

AM25LS160PC 

AMD 

198 

-155 

AM25LS2569DC 

♦ AMD 

206 -207 

AM27PS181 APCB(A) 

302 

16 

AM27S31APC(A 

AMD 

301 

-188 

AM74S374DM 

♦AMD 

138 

-201 

AM25LS161DC 

AMD 

199 

-128 

AM25LS2569DCB 

206 -180 


AMD 



AM27S31DC 

♦ AMD 

301 

-189 

AM74S374FM 

♦AMD 

138 

-205 

AM25LS161DM 

AMD 

199 

-129 


♦AMD 


AM27PS181DC 

♦ AMD 

302 

17 

AM27S31DM 

AMD 

301 

-190 

AM74S374PC 

♦AMD 

138 

-202 

AM25LS161FM 

AMD 

195 

-199 

AM25LS2569DM 

AMD 

206 -208 

AM27PS181DM 

AMD 

302 

18 

AM27S31FM 

AMD 

300 

- 47 

AM90L60CDC 

♦AMD 

298 

-207 

AM25LS161PC 

AMD 

199 

-130 

AM25LS2569DMB 

206 -181 

AM27PS181FM 

AMD 

300 

65 

AM27S31LC 

♦AMD 

300 

- 56 

AM90L60CPC 

♦AMD 

298 

-208 

AM25LS162DC 

AMD 

200 

- 89 


♦ AMD 


AM27PS181LC 

♦ AMD 

300 

71 

AM27S31LM 

AMD 

300 

- 57 

AM90L60DDC 

♦AMD 

298 

-209 

AM25LS162DM 

AMD 

200 

- 90 

AM25LS2569FM 

AMD 

197 - 81 

AM27PS181LM 

AMD 

300 

72 

AM27S31PC 

AMD 

301 

-191 

AM90L60DPC 

♦AMD 

298 

-210 

AM25LS162FM 

AMD 

196 

- 26 

AM25LS2569FMB 

197 -181 

AM27PS181PC(A) 

302 

19 

AM27S32ADC 

♦ AMD 

302 

- 85 

AM90L60EDC 

♦AMD 

298 

-211 

AM25LS162PC 

AMD 

200 

- 91 


♦AMD 



AMD 



AM27S32ADM 

AMD 

302 

- 86 

AM90L60EPC 

♦AMD 

298 

-212 

AM25LS163DC 

AMD 

206 

-117 

AM25LS2569PC 

♦AMD 

206 -209 

AM27PS281 ADC(A) 

302 

20 

AM27S32ALC 

♦AMD 

300 

- 88 

AM91L11ADC 

♦AMD 

291 

-185 

AM25LS163DM 

AMD 

201 

- 16 

AM25LS2569PCB 


206 -182 


♦ AMD 



AM27S32ALM 

AMD 

300 

- 89 

AM91L11ADM 

♦AMD 

291 

-186 

AM25LS163FM 

AMD 

197 

-171 


♦AMD 


AM27PS281 ADCB(A) 

302 

21 

AM27S32APC 

♦AMD 

302 

- 87 

AM91L11APC 

♦AMD 

291 

-187 

AM25LS163PC 

AMD 

206 

-118 

AM25S10DC 

♦AMD 

315 -157 


♦ AMD 



AM27S32DC 

♦AMD 

302 

- 88 

AM91L11BDC 

♦AMD 

291 

-188 

AM25LS164DC 

AMD 

308 

-138 

AM25S10DM 

♦AMD 

315 -158 

AM27PS281 ADM(A) 

302 

22 

AM27S32DM 

AMD 

302 

- 89 

AM91L11BDM 

♦AMD 

291 

-189 

AM25LS164DM 

AMD 

308 

-139 

AM25S10FM 

♦ AMD 

315 - 34 


♦ AMD 



AM27S32LC 

♦AMD 

300 

- 90 

AM91L11BPC 

♦AMD 

291 

-190 

AM25LS164FM 

AMD 

306 

-161 

AM25S10PC 

♦AMD 

315 -159 

AM27PS281 ADMB(A) 

302 

23 

AM27S32LM 

AMD 

300 

- 91 

AM91L11CDC 

♦AMD 

291 

-191 

AM25LS164PC 

AMD 

308 

-140 

AM25S240DC 

♦ AMD 

244 -220 


♦ AMD 



AM27S32PC 

♦ AMD 

302 

- 90 

AM91L11CDM 

♦AMD 

291 

-192 

AM25LS181DC 

AMD 

221 

-158 

AM25S240DM 

♦AMD 

245 - 1 

AM27PS281 APC(A) 

302 

24 

AM27S33ADC 

♦AMD 

302 

-108 

AM91L11CPC 

♦AMD 

291 

-193 

AM25LS181DM 

AMD 

221 

-159 

AM25S240PC 

♦AMD 

245 - 2 


AMD 



AM27S33ADM 

AMD 

302 

-109 

AM93L00DC 

AMD 

311 

- 64 

AM25LS181FM 

AMD 

221 

- 46 

AM25S241 DC 

♦AMD 

245 - 27 

AM27PS281 APCB(A) 

302 

25 

AM27S33ALC 

♦AMD 

302 

-104 

AM93L00DM 

AMD 

311 

- 65 

AM25LS181PC 

AMD 

221 

-160 

AM25S241 DM 

♦AMD 

245 - 28 


AMD 



AM27S33ALM 

AMD 

302 

-105 

AM93L00FM 

AMD 

307 

-147 

AM25LS190DC 

AMD 

201 

-211 

AM25S241 PC 

♦AMD 

245 - 29 

AM27PS281DC 

♦ AMD 

302 

26 

AM27S33APC 

♦AMD 

302 

*110 

AM93L00PC 

AMD 

311 

- 66 

AM25LS190DM 

AMD 

201 

-212 

AM25S244DC 

♦ AMD 

244 - 24 

AM27PS281DM 

AMD 

302 

27 

AM27S33DC 

♦ AMD 

302 

-100 

AM93L34DC 

AMD 

227 

-189 

AM25LS190FM 

AMD 

196 

-102 

AM25S244DM 

♦AMD 

244 - 25 

AM27PS281PC 

♦ AMD 

302 

28 

AM27S33DM 

AMD 

302 

-101 

AM93L34DM 

AMD 

227 

-190 

AM25LS190PC 

AMD 

201 

-213 

AM25S244PC 

♦AMD 

244 - 26 

AM27S02ADC 

♦ AMD 

298 

51 

AM27S33LC 

♦AMD 

302 

-106 

AM93L34FM 

AMD 

226 

-178 

AM25LS191DC 

AMD 

202 

- 87 

AM25S373DC 

♦ AMD 

230 - 48 

AM27S02ADM 

AMD 

298 

52 

AM27S33LM 

AMD 

302 

-107 

AM93L34PC 

AMD 

227 

-191 

AM25LS191DM 

AMD 

202 

- 88 

AM25S373DM 

♦ AMD 

230 - 49 

AM27S02AFM 

AMD 

295 

98 

AM27S33PC 

♦AMD 

302 

-102 

AM93L425FM 

AMD 

295 

- 89 

AM25LS191FM 

AMD 

196 

-127 

AM25S373FM 

♦ AMD 

230 - 61 

AM27S02APC 

♦ AMD 

298 

53 

AM27S180ADC 

♦AMD 

300 

-201 

AM93L425FMB 

AMD 

295 

- 90 

AM25LS191PC 

AMD 

202 

- 89 

AM25S373PC 

♦AMD 

230 - 50 

AM27S02DC 

♦ AMD 

298 

54 

AM27S180ADM 

AMD 

300 

-202 

AM124D 

AMD 

336 

. 1 

AM25LS192DC 

AMD 

203 

- 1 

AM25S374DC 

♦ AMD 

138 -194 

AM27S02DM 

AMD 

298 

55 

AM27S180AFM 

AMD 

299 

-171 

AM124F 

AMD 

336 

- 2 

AM25LS192DM 

AMD 

203 

- 2 

AM25S374DM 

♦AMD 

138 -195 

AM27S02FM 

AMD 

295 

99 

AM27S180ALC 

♦ AMD 

299 

-173 

AM224D 

AMD 

336 

- 3 

AM25LS192FM 

AMD 

196 

-140 

AM25S374FM 

♦AMD 

138 -203 

AM27S02PC 

♦ AMD 

298 

56 

AM27S180ALM 

AMD 

299 

-174 

AM303A(2) 

♦ DTL 

335 

-127 

AM25LS192PC 

AMD 

203 

- 3 

AM25S374PC 

♦ AMD 

138 -196 

AM27S03ADC 

♦ AMD 

297 

56 

AM27S180APC 

AMD 

300 

-203 

AM303B 

♦ DTL 

335 

-128 

AM25LS193DC 

AMD 

203 

-158 

AM25S533DC 

♦ AMD 

230 -125 

AM27S03ADM 

AMD 

297 

57 

AM27S180DC 

♦AMD 

299 

-170 

AM324D 

AMD 

336 

- 4 

AM25LS193DM 

AMD 

203 

-159 

AM25S533DM 

♦ AMD 

230 -126 

AM27S03AFM 

AMD 

295 

62 

AM27S180DMB 

AMD 

300 

-204 

AM324N 

AMD 

336 

- 5 

AM25LS193FM 

AMD 

196 

-205 

AM25S533FM 

♦ AMD 

230 -134 

AM27S03APC 

♦ AMD 

297 

58 

AM27S180FM 

AMD 

299 

-172 

AM405-2 

DTL 

344 

- 67 

AM25LS193PC 

AMD 

203 

-160 

AM25S533PC 

♦ AMD 

230 -127 

AM27S03DC 

♦ AMD 

297 

59 

AM27S180LC 

♦AMD 

299 

-175 

AM405-2M 

DTL 

344 

- 68 

AM25LS194ADC 

AMD 

310 

-160 

AM26L02DC 

AMD 

209 -168 

AM27S03DM 

AMD 

297 

60 

AM27S180LM 

AMD 

299 

-176 

AM406-2 

DTL 

344 

- 69 

AM25LS194ADM 

AMD 

310 

-161 

AM26L02DM 

AMD 

209 -169 

AM27S03FM 

AMD 

295 

63 

AM27S180PC 

AMD 

300 

-205 

AM406-2M 

DTL 

344 

- 70 

AM25LS194AFM 

AMD 

307 

- 98 

AM26L02FM 

AMD 

209 -199 

AM27S03PC 

♦ AMD 

297 

61 

AM27S181 ADC 

AMD 

302 

- 29 

AM410-2C 

♦ DTL 

344 

- 21 

AM25LS194APC 

AMD 

310 

-162 

AM26L02PC 

AMD 

209 -170 

AM27S12ADC 

♦ AMD 

302 

44 

AM27S181 ADM 

♦AMD 

302 

- 30 

AM411-2C 

♦ DTL 

344 

- 22 

AM25LS195ADC 

AMD 

311 

- 58 

AM26LS31CD 

♦ Til 

249 - 31 

AM27S12ADM 

♦ AMD 

302 

45 

AM27S181AFM 

AMD 

300 

- 66 

AM411-2M 

♦ DTL 

344 

- 23 
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3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

toij mssm 

■l2ll3i£l 

la.MIUU 


Kbski 

a msm 


■flbsM 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

AM414-2A 

■4M 

348 - 69 

AM3101-1FM 


295 

- 22 


Kmn 

291 

-215 

AMLM212 

AMD 

356 

- 94 

AN1741S 

MATJ 

348 - 74 

AM414-2B 

DTL 

348 - 70 

AM3101-1PC 

AMD 

296 

- 30 

AM29705PC 

♦ AMD 

292 

- 12 

AMLM212D 

AMD 

356 

- 95 

AN4250 

MATJ 

342 -147 

AM414-2M 

DTL 

348 - 71 

AM3101ADC 

AMD 

298 

- 63 

AM29707DC 

♦ AMD 

292 

- 21 

AMLM216 

AMD 

356 

- 96 

AN4250S 

MATJ 

342 -133 

AM414A 

DTL 

332 -179 

AM3101ADM 

AMD 

298 

- 64 

AM29707DC-B 

♦ AMD 

292 

- 22 

AMLM216A 

AMD 

356 

- 97 

AN4558 

MATJ 

326 - 97 

AM414B 

DTL 

332 -180 

AM3101AFM 

AMD 

295 

- 23 

AM29707DM 

♦ AMD 

292 

■ 23 

AMLM216AD 

AMD 

352 

-220 

AN4558S 

MATJ 

330 -199 

AM414M 

DTL 

332 -181 

AM3101APC 

AMD 

298 

- 65 

AM29707DM-B 

♦ AMD 

292 

- 24 

AMLM216D 

AMD 

353 

- 1 

AN6500 

MATJ 

347 - 67 

AM427-1A 

♦ DTL 

332 -182 

AM3101DC 

AMD 

298 

- 66 

AM29707FM 

♦ AMD 

291 

-208 

AMLM218 

AMD 

322 

-219 

AN6500S 

MATJ 

347 - 68 

AM427-1B 

♦ DTL 

332 -183 

AM3101DM 

AMD 

296 

- 31 

AM29707FM-B 

♦ AMD 

291 

-209 

AMLM218D 

AMD 

318 

-156 

AN6501 

MATJ 

347 - 69 

AM427-1M 

♦ DTL 

332 -184 

AM3101FM 

AMD 

295 

- 24 

AM29707LC 

♦ AMD 

291 

-216 

AMLM219D 

AMD 

386 

-152 

AN6530 

MATJ 

368 - 18 

AM427-2A 

♦ DTL 

332 -185 

AM3101PC 

AMD 

298 

- 67 

AM29707LM 

♦ AMD 

292 

- 1 

AMLM219H 

AMD 

386 

-153 

AN6531 

MATJ 

368 - 19 

AM427-2B 

♦ DTL 

332 -186 

AM5489-1J 

♦ AMD 

296 

- 32 

AM29707LM-B 

♦ AMD 

292 

- 2 

AMLM239AD 

AMD 

384 

-211 

AN6535 

MATJ 

368 - 20 

AM427-2M 

♦ DTL 

332 -187 

AM5489-1W 

♦AMD 

295 

- 25 

AM29707PC 

♦ AMD 

292 

- 25 

AMLM239D 

AMD 

384 

-212 

AN6536 

MATJ 

368 - 21 

AM430A 

♦ DTL 

341 -205 

AM5489J 

♦AMD 

296 

- 33 

AM29720DM 

♦ AMD 

297 

-120 

AMLM301 

AMD 

317 

-196 

AN6540 

MATJ 

368 - 22 

AM430B 

♦ DTL 

341 -206 

AM5489W 

♦AMD 

295 

- 26 

AM29720FM 

♦ AMD 

295 

- 78 

AMLM301A 

AMD 

317 

-197 

AN6541 

MATJ 

368 - 23 

AM430M 

♦ DTL 

341 -207 

AM6300 

AMD 

395 

- 30 

AM29720PC 

♦ AMD 

297 

-121 

AMLM301AD 

AMD 

317 

-198 

AN6551 

MATJ 

347 - 76 

AM435-1C 

DTL 

324 -138 

AM6301DC 

AMD 

368 

- 7 

AM29721DC 

♦ AMD 

297 

-122 

AMLM305 

AMD 

360 

-110 

AN6552 

♦ MATJ 

326 - 98 

AM435-1M 

DTL 

324 -139 

AM6301DL 

AMD 

368 

- 8 

AM29721DM 

♦ AMD 

297 

-123 

AMLM306 

AMD 

385 

-175 

AN6553 

MATJ 

326 - 99 

AM450-2 

♦ DTL 

344 - 71 

AM6301DM 

AMD 

367 

-216 

AM29721FM 

♦ AMD 

295 

- 79 

AMLM307 

AMD 

320 

-197 

AN6553S 

MATJ 

326 -100 

AM450-2M 

♦DTL 

344 - 72 

AM6301LC 

AMD 

368 

- 17 

AM29721PC 

AMD 

297 

-124 

AMLM307D 

AMD 

318 

-120 

AN6554 

MATJ 

336 - 9 

AM452-2 

♦ DTL 

344 - 73 

AM6301PC 

AMD 

368 

- 9 

AM29821DC(1) 

♦ AMD 

133 

- 5 

AMLM308 

AMD 

321 

-175 

AN6554NS 

MATJ 

336 - 10 

AM452-2M 

♦ DTL 

344 - 74 

AM6685DL 

AMD 

395 

- 43 

AM29821DM(1) 

♦ AMD 

133 

- 6 

AMLM308A 

AMD 

321 

-176 

AN6555 

MATJ 

347 - 77 

AM453-2C 

♦ DTL 

346 -128 

AM6685DM(A) 

AMD 

395 

- 44 

AM29821LC(1) 

♦ AMD 

133 

- 7 

AMLM308AD 

AMD 

318 

- 78 

AN6556 

MATJ 

326 -101 

AM453-2M 

♦ DTL 

346 -129 

AM6685HL(A) 

AMD 

395 

- 41 

AM29821LM(1) 

♦ AMD 

133 

- 8 

AMLM308D 

AMD 

318 

- 79 

AN6556S 

MATJ 

326 -102 

AM460-2 

♦ DTL 

344 - 75 

AM6685HM(A) 

AMD 

395 

- 42 

AM29822DC(1) 

♦ AMD 

133 

- 9 

AMLM310 

AMD 

323 

-155 

AN6557 

MATJ 

347 - 70 

AM460-2C 

♦ DTL 

344 - 24 

AM6685LL(A) 

AMD 

395 

- 37 

AM29822DM 

♦ AMD 

133 

- 10 

AMLM310D 

AMD 

320 

-174 

AN6558 

MATJ 

326 -103 

AM460-2M 

♦ DTL 

344 - 76 

AM6685LM(A) 

AMD 

395 

- 38 

AM29822LC(1) 

♦ AMD 

133 

- 11 

AMLM311 

AMD 

390 

- 16 

AN6558S 

MATJ 

326 -104 

AM462-1 

♦ DTL 

344 - 77 

AM6687DL(A) 

AMD 

395 

- 45 

AM29822LM(1) 

♦ AMD 

133 

- 12 

AMLM311D 

AMD 

390 

- 17 

AN6561 

MATJ 

347 - 71 

AM462-1M 

♦ DTL 

344 - 78 

AM6687DM 

AMD 

395 

- 46 

AM29823DC 

♦ AMD 

133 

- 13 

AMLM312 

AMD 

356 

- 98 

AN6562 

MATJ 

326 -105 

AM462-2 

♦ DTL 

344 - 79 

AM6687LL(A) 

AMD 

395 

- 39 

AM29823DM 

♦AMD 

133 

- 14 

AMLM312D 

AMD 

353 

- 2 

AN6564 

MATJ 

336 - 11 

AM462-2M 

♦ DTL 

344 - 80 

AM6687LM(A) 

AMD 

395 

- 40 

AM29823LC(1) 

♦ AMD 

133 

- 15 

AMLM316 

AMD 

356 

- 99 

AN6567 

MATJ 

347 - 78 

AM464-2 

♦ DTL 

344 - 81 

AM7489-1J 

♦ AMD 

296 

- 34 

AM29823LM(1) 

♦ AMD 

133 

- 16 

AMLM316A 

AMD 

356 

-100 

AN6568 

MATJ 

324 -219 

AM464-2M 

♦ DTL 

344 - 82 

AM7489-1N 

♦ AMD 

296 

- 35 

AM29824DC 

♦ AMD 

133 

- 17 

AMLM316AD 

AMD 

353 

- 3 

AN6568S 

MATJ 

324 -220 

AM470-2C 

♦ DTL 

332 -188 

AM7489J 

♦AMD 

296 

- 36 

AM29824DM 

♦ AMD 

133 

- 18 

AMLM316D 

AMD 

353 

- 4 

AN6571 

MATJ 

347 - 72 

AM470-2M 

♦ DTL 

332 -189 

AM7489N 

♦AMD 

296 

- 37 

AM29824LC(1) 

♦ AMD 

133 

- 19 

AMLM318 

AMD 

322 

-220 

AN6573 

MATJ 

347 - 73 

AM685DL 

♦ AMD 

394 -156 

AM7600C 

DTL 

346 

- 66 

AM29824LM 

♦ AMD 

133 

- 20 

AMLM318D 

AMD 

318 

-157 

AN6581 

MATJ 

347 - 79 

AM685DLB(A) 

♦AMD 

394 -157 

AM7600M 

DTL 

346 

- 67 

AM29825DC 

♦ AMD 

133 

- 21 

AMLM319D 

AMD 

387 

- 90 

AN6583 

MATJ 

347 - 74 

AM685DM 

♦AMD 

394 -158 

AM7600R 

DTL 

346 

- 68 

AM29825DM 

♦ AMD 

133 

- 22 

AMLM319H - 

AMD 

387 

- 91 

AN6593 

MATJ 

347 - 75 

AM685DMB(A) 

♦AMD 

394 -159 

AM7601C 

DTL 

346 

- 69 

AM29825LC(1) 

♦ AMD 

133 

- 23 

AMLM319N 

AMD 

387 

- 92 

AN6912S 

MATJ 

384 -219 

AM685HL 

♦AMD 

394 -139 

AM7601M 

DTL 

346 

- 70 

AM29825LM(1) 

♦ AMD 

133 

- 24 

AMLM339AD 

AMD 

384 

-213 

AN6914 

MATJ 

386 -194 

AM685HLB(A) 

♦AMD 

394 -140 

AM7601R 

DTL 

346 

- 71 

AM29826DC 

♦ AMD 

133 

- 26 

AMLM339AN 

AMD 

384 

-214 

AN6915 

MATJ 

395 - 33 

AM685HM 

♦AMD 

394 -141 

AM7611M 

DTL 

342 

-139 

AM29826DM 

♦ AMD 

133 

- 27 

AMLM339D 

AMD 

384 

-215 

AN6916 

MATJ 

388 -219 

AM685HMB(A) 

♦AMD 

394 -142 

AM7612M 

DTL 

342 

-140 

AM29826LC(1) 

♦ AMD 

133 

- 28 

AMLM339N 

AMD 

384 

-216 

AN6916S 

MATJ 

388 -220 

AM685LL(A) 

♦AMD 

394 -184 

AM7613C 

DTL 

342 

-141 

AM29826LM(1) 

♦ AMD 

133 

- 25 

AMS2002 

♦ APM 

376 

-137 

AN6918, 

MATJ 

384 -220 

AM685LLB(A) 

♦ AMD 

394 -185 

AM7613M 

DTL 

342 

-142 

AM31013 

AMD 

296 

- 38 

AMS2006 

♦ APM 

376 

-138 

AN7905 

MATJ 

365 -122 

AM685LM(A) 

♦AMD 

394 -186 

AM7614C 

DTL 

342 

-143 

AM270059E 

AMD 

297 

-125 

AMS2039(1) 

♦ APM 

376 

-139 

AN7906 

MATJ 

365 -123 

AM685LMB(A) 

♦AMD 

394 -187 

AM7614M 

DTL 

342 

-144 

AM270059F 

AMD 

295 

- 80 

AMS2040(1) 

♦ APM 

376 

-140 

AN7907 

MATJ 

365 -124 

AM686CN1 

♦AMD 

394 -126 

AM7615C 

DTL 

342 

-145 

AM270159E 

AMD 

297 

-126 

AMS2041(1) 

♦APM 

376 

-141 

AN7908 

MATJ 

365 -125 

AM686CN 

♦AMD 

394 -127 

AM7615M 

DTL 

342 

-146 

AM270159F 

AMD 

295 

- 81 

AMS2042(1) 

♦APM 

376 

-142 

AN7909 

MATJ 

365 -126 

AM686DC 

♦AMD 

394 -165 

AM7650-1C 

♦ DTL 

358 

-176 

AMC8013AC 

DTL 

382 

-134 

AMS3020 

♦APM 

378 

- 72 

AN7910 

MATJ 

365 -127 

AM686DM 

♦AMD 

394 -166 

AM7650-2C 

♦ DTL 

358 

-177 

AMC8013AM 

DTL 

382 

-135 

AMS3023 

♦APM 

378 

- 73 

AN7912 

MATJ 

365 -128 

AM686HC 

♦AMD 

394 -144 

AM7901DC(A) 

AMD 

382 

-110 

AMC8013BC 

DTL 

382 

-136 

AMS3024 

♦APM 

378 

- 74 

AN7915 

MATJ 

365 -129 

AM686HM 

♦ AMD 

394 -145 

AM7910DC 

AMD 

382 

-111 

AMC8013BM 

DTL 

382 

-137 

AMS3201 

♦ APM 

376 

-109 

AN7920 

MATJ 

365 -130 

AM686LC 

♦ AMD 

394 -136 

AM7910LC 

AMD 

382 

-112 

AMC8013CC 

DTL 

382 

-138 

AMS3201P 

♦APM 

376 

-110 

AN7924 

MATJ 

365 -131 

AM686LM 

♦AMD 

394 -137 

AM7910PC 

AMD 

382 

-113 

AMC8013CM 

DTL 

382 

-139 

AMS3210 

♦ APM 

378 

-130 

AP0120NA 

♦STX 

387 -194 

AM687ADL 

♦AMD 

394 -168 

AM8510M 

DTL 

397 

- 21 

AMLM101 

AMD 

317 

-184 

AMS88205-5NC ♦APM 

382 

-200 


TOP 


AM687ADM 

♦AMD 

394 -169 

AM8510R 

DTL 

397 

- 22 

AMLM101A 

AMD 

317 

-185 

AMSSS725AJ 

AMD 

356 

-101 

AP0120NB 

♦ STX 

387 -195 

AM687ALL 

♦AMD 

394 -150 

AM8520M 

DTL 

397 

- 23 

AMLM101AD 

AMD 

317 

-186 

AMSSS725BJ 

AMD 

356 

-102 

AP0130NA 

♦ STX 

387 -196 

AM687ALM 

♦AMD 

394 -151 

AM8520R 

DTL 

397 

- 24 

AMLM101AF 

AMD 

317 

-187 

AMSSS725EJ 

AMD 

356 

-103 


TOP 


AM687DL 

♦AMD 

394 -170 

AM8530M 

DTL 

397 

- 25 

AMLM101D 

AMD 

317 

-188 

AMSSS741CJ 

AMD 

351 

-159 

AP0130NB 

♦ STX 

387 -197 

AM687DM 

♦AMD 

394 -171 

AM8530R 

DTL 

397 

- 26 

AMLM101F 

AMD 

317 

-189 

AMSSS741J 

AMD 

351 

-160 

AP0140NA 

♦STX 

387 -198 

AM687LL 

♦AMD 

394 -152 

AM9016CDC 

♦AMD 

298 

-200 

AMLM105 

AMD 

360 

-108 

AMSSS747CK 

AMD 

354 

-191 

AP0140NB 

♦ STX 

387 -199 

AM687LM 

♦AMD 

394 -153 

AM9016CPC 

♦AMD 

298 

-201 

AMLM105F 

AMD 

361 

-125 

AMSSS747CP 

AMD 

353 

- 77 

ATF414 

APX 

335 -201 

AM715DC 

AMD 

352 -212 

AM9016DDC 

♦AMD 

298 

-202 

AMLM106 

AMD 

385 

-173 

AMSSS747K 

AMD 

353 

- 78 

ATN4001 

♦ALP 

379 -134 

AM715DM 

AMD 

352 -213 

AM9016DPC 

♦AMD 

298 

-203 

AMLM106F 

AMD 

387 

- 75 

AMSSS747M 

AMD 

353 

- 79 

ATN4002 

♦ALP 

379 -109 

AM715HC 

AMD 

354 -144 

AM9016EDC 

♦AMD 

298 

-204 

AMLM107 

AMD 

320 

-191 

AMSSS747P 

AMD 

353 

- 80 

AY3-9400 

GIC 

383 -134 

AM715HM 

AMD 

354 -145 

AM9016EPC 

♦AMD 

298 

-205 

AMLM107D 

AMD 

320 

-192 

AMU4L93L1851X AMD 

289 

-113 

AY3-9401 

GIC 

383 -135 

AM723DC 

AMD 

368 - 59 

AM9016FPC 

♦AMD 

298 

-206 

AMLM107F 

AMD 

320 

-193 

AMU6B930051X AMD 

311 

- 70 

AY3-9410 

GIC 

383 -136 

AM723DM 

AMD 

368 - 60 

AM9111 ADM 

♦AMD 

291 

-194 

AMLM108 

AMD 

321 

-171 

AMU6B930059X AMD 

311 

- 71 

AY3-9900 

GIC 

383 -141 

AM723HC 

AMD 

368 - 32 

AM9111APC 

♦AMD 

291 

-195 

AMLM108A 

AMD 

321 

-172 

AMU6M93L1859X AMD 

289 

-195 

AY5-2559A 

♦GIC 

377 - 42 

AM723HM 

AMD 

368 - 33 

AM9111BDC 

♦ AMD 

291 

-196 

AMLM108AD 

AMD 

318 

- 74 

AMU7B93L1851X AMD 

289 

-196 

AY5-2559B 

♦GIC 

377 -133 

AM725DC 

AMD 

352 -217 

AM9111BDM 

♦AMD 

291 

-197 

AMLM108AF 

AMD 

323 

-219 

AMU7B93L1859X AMD 

289 

-197 

AY5-9100 

GIC 

383 -108 

AM725DM 

AMD 

352 -218 

AM9111BPC 

♦AMD 

291 

-198 

AMLM108D 

AMD 

318 

- 75 

AMU7B931851X AMD 

289 

-198 

AY5-9106 

GIC 

383 -109 

AM725HC 

AMD 

322 -216 

AM9111CDC 

♦AMD 

291 

-199 

AMLM108F 

AMD 

323 

-220 

AMU7B931859X AMD 

289 

-199 

AY5-9110 

GIC 

383 -110 

AM725HL 

AMD 

322 -217 

AM9111CDM 

♦AMD 

291 

-200 

AMLM110 

AMD 

323 

-153 

AMZ8133 

AMD 

229 

-177 

AY5-9120 

GIC 

383 -111 

AM725HM 

AMD 

319 - 86 

AM9111CPC 

♦AMD 

291 

-201 

AMLM110D 

AMD 

320 

-172 

AN79N15 

MATJ 

365 

-118 

AY5-9151 

GIC 

383 -112 

AM733DC 

AMD 

353 - 26 

AM9111DDC 

♦ AMD 

291 

-202 

AMLM110F 

AMD 

318 

-116 

AN79N18 

MATJ 

365 

-119 

AY5-9151A 

♦GIC 

383 -107 

AM733DM 

AMD 

353 - 27 

AM9111DPC 

♦AMD 

291 

-203 

AMLM111 

AMD 

390 

- 11 

AN79N20 

MATJ 

365 

-120 

AY5-9151B 

♦GIC 

383 -106 

AM733FM 

AMD 

357 - 20 

AM9112APC 

AMD 

296 

-160 

AMLM111D 

AMD 

390 

- 12 

AN79N24 

MATJ 

365 

-121 

AY5-9152 

GIC 

383 -104 

AM733HC 

AMD 

354 -153 

AM9112CDC 

♦AMD 

296 

-161 

AMLM111F 

AMD 

390 

- 13 

AN155 

MATJ 

384 

- 95 

AY5-9152B 

♦ GIC 

383 -105 

AM733HM 

AMD 

354 -154 

AM9300DC 

AMD 

311 

- 67 

AMLM112 

AMD 

356 

- 93 

AN217P 

MATJ 

332 

- 41 

AY5-9200 

GIC 

383 - 81 

AM741DC 

AMD 

351 -155 

AM9300DM 

AMD 

311 

- 68 

AMLM112D 

AMD 

352 

-219 

AN220 

MATJ 

340 

- 43 

AY5-9559 

GIC 

383 -137 

AM741DM 

AMD 

351 -156 

AM9300FM 

AMD 

307 

-148 

AMLM112F 

AMD 

354 

-149 

AN238S 

MATJ 

332 

- 62 

AY5-9559A 

♦GIC 

377 - 43 

AM741FM 

AMD 

348 - 72 

AM9300PC 

AMD 

311 

- 69 

AMLM118 

AMD 

322 

-218 

AN247 

MATJ 

332 

- 66 

AY5-9559B 

♦GIC 

377 -134 

AM741HC 

AMD 

351 -157 

AM9334DC 

AMD 

227 

-192 

AMLM118D 

AMD 

318 

-155 

AN248 

MATJ 

332 

- 67 

AY5-9801 

GIC 

383 - 83 

AM741HM 

AMD 

351 -158 

AM9334DM 

AMD 

227 

-193 

AMLM118F 

AMD 

324 

- 51 

AN253P 

MATJ 

332 

-111 

AY5-9804 

GIC 

383 - 84 

AM747DC 

AMD 

353 - 72 

AM9334FM 

AMD 

226 

-179 

AMLM119D 

AMD 

386 

-149 

AN603 

MATJ 

373 

- 96 

AY5-9821 

GIC 

383 - 85 

AM747DM 

AMD 

353 - 73 

AM9334PC 

AMD 

227 

-194 

AMLM119F 

AMD 

386 

-150 

AN603N 

MATJ 

373 

- 97 

AY5-9824 

GIC 

383 - 86 

AM747FM 

AMD 

353 - 74 

AM10470ADC 

♦ AMD 

291 

- 57 

AMLM119H 

AMD 

386 

-151 

AN606 

MATJ 

340 

- 30 

AY9-9086 

GIC 

383 - 80 

AM747HC 

AMD 

353 - 75 

AM10470ADM 

♦ AMD 

291 

- 58 

AMLM139AD 

AMD 

384 

-207 

AN607 

MATJ 

346 

-207 

AY9-9600 

GIC 

383 - 82 

AM747HM 

AMD 

353 - 76 

AM10470DC 

♦AMD 

291 

- 59 

AMLM139AF 

AMD 

384 

-208 

AN608 

MATJ 

346 

-208 

AY9171A 

♦GIC 

383 -116 

AM748DC 

AMD 

317 -180 

AM10470DM 

♦ AMD 

291 

- 60 

AMLM139D 

AMD 

384 

-209 

AN829 

MATJ 

382 

-114 

AY9171B 

♦GIC 

383 -117 

AM748DM 

AMD 

317 -181 

AM10470SADC 

♦ AMD 

291 

- 61 

AMLM139F 

AMD 

384 

-210 

AN829S 

MATJ 

382 

-115 

B01B 

SIX 

156 -165 

AM748FM 

AMD 

317 -182 

AM26123DC 

AMD 

211 

- 36 

AMLM201 

AMD 

317 

-190 

AN915 

MATJ 

359 

-189 

B01F 

SIX 

156 -166 

AM748HC 

AMD 

354 - 57 

AM26123DM 

AMD 

211 

- 37 

AMLM201A 

AMD 

317 

-191 

AN1081 

MATJ 

339 

-179 

B895001 

APX 

373 -178 

AM748HM 

AMD 

317 -183 

AM26123FM 

AMD 

210 

- 57 

AMLM201AD 

AMD 

317 

-192 

AN1081S 

MATJ 

339 

-180 

B895003 

APX 

373 -180 

AM1489APC 

AMD 

279 -156 

AM26123PC 

AMD 

211 

■ 38 

AMLM201AF 

AMD 

317 

-193 

AN1082 

MATJ 

324 

-217 

B895004 

APX 

373 -179 

AM1489PC 

AMD 

279 -157 

AM29705ADC 

♦ AMD 

292 

■ 3 

AMLM201D 

AMD 

317 

-194 

AN1082S 

MATJ 

324 

-218 

BA222(2) 

♦ RHMJ 

370 -120 

AM1500DC 

AMD 

390 - 7 

AM29705ADC-B 

♦ AMD 

292 

- 4 

AMLM201F 

AMD 

317 

-195 

AN1084 

MATJ 

336 

- 6 

BA223(2) 

♦ RHMJ 

370 -121 

AM1500DL 

AMD 

390 - 8 

AM29705ADM 

♦ AMD 

292 

- 5 

AMLM205 

AMD 

360 

-109 

AN1084S 

MATJ 

324 

-211 

BA225A 

♦ RHMJ 

370 -116 

AM1500DM 

AMD 

390 - 9 

AM29705ADM-E 

1 ♦AMD 

292 

- 6 

AMLM205F 

AMD 

361 

-126 

AN1311 

MATJ 

385 

-205 

BA225F 

♦ RHMJ 

370 -117 

AM1500FC 

AMD 

389 - 87 

AM29705AFM 

♦ AMD 

291 

-204 

AMLM206 

AMD 

385 

-174 

AN1311S 

MATJ 

385 

-206 

BA226A 

♦ RHMJ 

370 -118 

AM1500FL 

AMD 

389 - 88 

AM29705AFM-B 
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291 

-205 

AMLM207 

AMD 

320 

-194 

AN1324 

MATJ 

336 

- 7 

BA226AF 

♦ RHMJ 

370 -119 

AM1500FM 

AMD 

390 - 10 

AM29705ALC 

♦ AMD 

291 

-210 

AMLM207D 

AMD 

320 

-195 

AN1324NS 

MATJ 

336 

- 8 

BA235A 

♦ RHMJ 

370 -122 

AM1660HC 

AMD 

321 -141 

AM29705ALM 

♦ AMD 

291 

-211 

AMLM207F 

AMD 

320 

-196 

AN1339 

MATJ 

384 

-217 

BA236A 

♦ RHMJ 

370 -123 

AM2600DC 

AMD 

374 - 6 

AM29705ALM-B 

♦ AMD 

291 

-212 

AMLM208 

AMD 

321 

-173 

AN1339S 

MATJ 

384 

-218 

BA715 

♦ RHMJ 

347 - 80 

AM2600DM 

AMD 

374 - 7 

AM29705APC 

♦ AMD 

292 

- 7 

AMLM208A 

AMD 

321 

-174 

AN1358 

MATJ 

326 

- 93 

BA718 

♦ RHMJ 

347 - 81 

AM2600FM 

AMD 

374 - 8 

AM29705DC 

♦ AMD 

292 

- 8 

AMLM208AD 

AMD 

318 

- 76 

AN1358S 

MATJ 

326 

- 94 

BA728 

♦ RHMJ 

326 -106 

AM2600PC 

AMD 

374 - 9 

AM29705DC-B 

♦ AMD 

292 

- 9 

AMLM208AF 

AMD 

324 

- 1 

AN1393 

MATJ 

389 

- 7 

BA728F 

♦ RHMJ 

326 -107 

AM2602DC 

AMD 

209 -174 

AM29705DM 

♦ AMD 

292 

- 10 

AMLM208D 

AMD 

318 

• 77 

AN1393S 

MATJ 

388 

-218 

BA4558 

♦ RHMJ 

326 -108 

AM2602DM 

AMD 

209 -175 

AM29705DM-B 

♦ AMD 

292 

- 11 

AMLM208F 

AMD 

324 

- 2 

AN1431 

MATJ 

362 

-121 

BA4558F 

♦ RHMJ 

326 - 35 

AM2602FM 

AMD 

209 -201 

AM29705FM 

♦ AMD 

291 

-206 

AMLM210 

AMD 

323 

-154 

AN1431T 

MATJ 

362 

-120 

BA4560 

♦ RHMJ 

326 -109 

AM2602PC 

AMD 

209 -176 

AM29705FM-B 

♦AMD 

291 

-207 

AMLM210D 

AMD 

320 

-173 

AN1458 

MATJ 

326 

- 95 

BA4560F 

♦ RHMJ 

326 -110 

AM3101-1DC 

AMD 

296 - 28 

AM29705LC 

♦ AMD 

291 

-213 

AMLM211 

AMD 

390 

- 14 

AN1458S 

MATJ 

326 

- 96 

BA6109 

♦ RHMJ 

394 -211 

AM3101-1DM 

AMD 

296 - 29 

AM29705LM 

♦ AMD 

291 

-214 

AMLM21 ID 

AMD 

390 

- 15 

AN1741 

MATJ 

348 

- 73 

BA6110 

♦ RHMJ 

347 - 59 
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3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE} 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 




TYPE No. 

MM 1 1 1 



MSSZ& 

hehu.m 




6A6121 

♦rhmj 

367 

-215 

BFV92 

♦TUB 

397 

- 32 

CA124G 


336 

- 16 

CA747CE 

♦ PHIB 

353 

- 81 

CA3046 

♦ RCA 

391 

- 26 

BA6122A 

♦ RHMJ 

367 

-211 

BFV92N 

♦TUB 

397 

- 33 

CA139AE 



■a 


♦ RCA 



CA3047 

RCA 

340 

-113 

BA6122AF 

♦ RHMJ 

367 

-212 

BFV93 

♦TUB 

397 

- 42 

CA139AG 

RCA 

hi 

MS 

CA747CF 

RCA 

354 

-192 

CA3047A 

RCA 

340 

-114 


♦ RHMJ 

367 

-213 

BFV93N 

♦TUB 

397 

- 43 

CA139E 

♦ RCA 

385 

- 5 

CA747CG 

RCA 

354 

-193 

CA3048 

♦ RCA 

340 

-119 

BA6149LS 

♦ RHMJ 

367 

-214 

BFV94 

♦ TUB 

397 

- 34 

CA139G 

RCA 

385 

- 6 

CA747CH 

♦ RCA 

353 

- 82 

CA3049T 

♦ RCA 

340 

-120 


♦ RHMJ 

395 

- 6 

BFV94N 

♦TUB 

397 

- 35 

CA158AE 

♦ RCA 

326 

-123 

CA747CHG 

RCA 

354 

-194 

CA3050 

♦ RCA 

340 

-121 

BA6208 

♦ RHMJ 

395 

- 11 

BFV95 

♦TUB 

397 

- 30 

CA158AG 

RCA 

326 

-124 

CA747CT 

♦ RCA 

354 

-195 

CA3051 

♦ RCA 

340 

-122 

BA6209 

♦ RHMJ 

395 

- 13 

BFV95N 

♦ TUB 

397 

- 31 

CA158AS 

♦ RCA 

326 

-125 

CA747E 

♦ RCA 

353 

- 83 

CA3053 

♦ BELI 

340 

- 96 

BA6218A 

♦ RHMJ 

395 

- 12 

BFV96 

♦ TUB 

397 

- 36 

CA158AT 

♦ RCA 

326 

-126 

CA747F 

RCA 

354 

-196 


♦ RCA 



BA6219 

♦ RHMJ 

395 

- 7 

BFV96N 

♦ TUB 

397 

- 37 

CA158E 

♦ RCA 

326 

-127 

CA747G 

RCA 

354 

-197 

CA3053E 

♦ RCA 

340 

- 97 

BA6229 

♦ RHMJ 

395 

- 8 

BFV97 

♦ TUB 

397 

- 38 

CA158G 

RCA 

326 

-128 

CA747HG 

RCA 

354 

-198 

CA3053F 

RCA 

340 

-102 

BA6238 

♦ RHMJ 

395 

- 9 

BFV97N 

♦TUB 

397 

- 39 

CA158S 

♦ RCA 

326 

-129 

CA747T 

♦ RCA 

354 

-199 

CA3053S 

♦ RCA 

340 

-103 

BA6239 

♦ RHMJ 

395 

- 10 

BFV98 

♦ TUB 

397 

- 40 

CA158T 

♦ RCA 

326 

-130 

CA748CE 

♦ RCA 

319 

-108 

CA3054 

MOTA 

340 

-123 

BA6410 

♦ RHMJ 

395 

- 32 

BFV98N 

♦ TUB 

397 

- 41 

CA201AG 

RCA 

319 

- 96 

CA748CF 

RCA 

319 

- 12 


♦ RCA 



BA6993 

♦ RHMJ 

389 

- 1 

BGY15 

♦ SGSI 

388 

- 73 

CA201AS 

RCA 

319 

- 97 

CA748CG 

RCA 

319 

-109 

CA3054H 

♦ RCA 

340 

-124 

BA6993F 

♦ RHMJ 

389 

- 2 

BGY16 

♦ SGSI 

388 

- 74 

CA201AT 

RCA 

319 

- 98 

CA748CH 

♦ RCA 

319 

-110 

CA3054L 

RCA 

340 

- 48 

BA8510F 

♦ RHMJ 

397 

- 17 

BGY17 

♦ SGSI 

392 

- 71 

CA201E 

♦ RCA 

319 

- 99 

CA748CS 

♦ RCA 

319 

-111 

CA3054P 

♦ MOTA 

340 

- 49 

BA8510S 

♦ RHMJ 

397 

- 18 

BL54C0Y 

Til 

154 

-162 

CA201G 

RCA 

319 

-100 

CA748CT 

♦ RCA 

319 

-112 

CA3055 

RCA 

365 

- 21 

BA10324(A) 

♦ RHMJ 

341 

- 83 

BM025 

♦ BELI 

375 

- 3 

CA201S 

♦ RCA 

319 

-101 

CA748E 

♦ RCA 

319 

-113 


SGSI 



BA10324F(A) 

♦ RHMJ 

341 

- 84 

BSW17 

♦ SGSI 

387 

-143 

CA201T 

♦ RCA 

319 

-102 

CA748G 

RCA 

319 

-114 

CA3056-741C 

RCA 

348 

- 89 

BA10339(A) 

♦ RHMJ 

385 

- 1 

BU8302A 

♦ RHMJ 

382 

-188 

CA207G 

RCA 

320 

-201 

CA748S 

♦ RCA 

319 

-115 

CA3056A741 

RCA 

348 

- 90 

BA10339F(A) 

♦ RHMJ 

385 

- 2 


PMI 

316 

- 15 

CA207S 

RCA 

320 

-202 

CA748T 

♦ RCA 

319 

-116 

CA3058 

RCA 

365 

- 23 

BA10358(A) 

♦ RHMJ 

326 

-111 

BUF01AZ 

PMI 

316 

- 16 

CA207T 

RCA 

320 

-203 

CA1310E 

♦ RCA 

370 

-104 

CA3059 

♦ MOTA 

365 

- 24 

BA10358F(A) 

♦ RHMJ 

326 

-112 

BUF01BJ 

PMI 

316 

- 17 

CA208AS 

RCA 

321 

-181 

CA1458E 

♦ PHIB 

326 

-146 


♦ RCA 



BA12001 

♦ RHMJ 

393 

-189 

BUF01BZ 

PMI 

316 

- 18 

CA208AT 

RCA 

321 

-182 


♦ RCA 



CA3059H 

♦ RCA 

365 

• 25 


♦ RHMJ 

393 

-194 

BUF01EJ 

PMI 

316 

- 19 

CA208S 

RCA 

321 

-183 

CA1458F 

RCA 

326 

-147 

CA3060 

♦ RCA 

340 

-125 


♦ RHMJ 

393 

-190 

BUF01EZ 

PMI 

316 

- 20 

CA208T 

RCA 

321 

-184 

CA1458G 

RCA 

326 

-148 

CA3060AD 

RCA 

340 

-126 


♦ RHMJ 

393 

-191 

BUF01FJ 

PMI 

316 

- 21 

CA211G 

RCA 

385 

-210 

CA1458S 

♦ RCA 

326 

-149 

CA3060BD 

RCA 

340 

-127 

BA14741A(A) 

♦ RHMJ 

341 

- 85 

BUF01FZ 

PMI 

316 

- 22 

CA211S 

RCA 

385 

-211 

CA1458T 

♦ RCA 

326 

-150 

CA3060D 

RCA 

340 

-128 

bA14A41h(A) 

♦ HMMJ 

341 

- Ob 

bUhUidAJ 

MMI 

aib 

- 3 

UA211 1 

HUA 


-212 

UAlb23t/\) 

♦ HUA 

c!b2 

-l/y 

UAcJUbUt 

♦ HUA 

34U 

•izy 

BA15532(A) 

♦ RHMJ 

326 

-113 

BUF02AZ 

PMI 

316 

- 4 

CA224E 

♦ RCA 

336 

- 17 

CA1524E 

♦RCA 

362 

-213 

CA3060H 

♦ RCA 

340 

-130 

BB3553AM 

♦ MXM 

341 

-126 


PMI 

316 

- 5 

CA224G 

RCA 

336 

- 18 

CA1524G 

RCA 

362 

-214 

CA3078 

RCA 

340 

-131 

BCL4000B 

♦SSS 

147 

- 70 


PMI 

316 

- 6 

CA239AE 

♦ RCA 

385 

- 7 

CA1558E 

♦ RCA 

326 

-151 

CA3078AE 

♦ RCA 

340 

-132 

BCL4001B 

♦SSS 

147 

-168 


PMI 

316 

- 7 

CA239AG 

RCA 

385 

- 8 

CA1558F 

RCA 

326 

-152 

CA3078AF 

RCA 

340 

-133 

BCL4001UB 

♦SSS 

147 

-169 


PMI 

316 

- 8 

CA239E 

♦ RCA 

385 

- 9 

CA1558G 

RCA 

326 

-153 

CA3078AH 

♦ RCA 

340 

-134 

BCL4002B 

♦SSS 

148 

- 95 

BUF02FJ 

PMI 

316 

- 9 

CA239G 

RCA 

385 

- 10 

CA1558S 

♦ RCA 

326 

-154 

CA3078AS 

♦ RCA 

340 

-135 

1 !■ !■ 

♦SSS 

215 

- 21 

BUF02FZ 

PMI 

316 

- 10 

CA258AE 

♦ RCA 

326 

-131 

CA1558T 

♦ RCA 

326 

-155 

CA3078AT 

♦ RCA 

340 

-136 

BCL4011B 

♦SSS 

149 

- 19 


♦ PMI 

316 

- 11 

CA258AS 

♦ RCA 

326 

-132 

CA1724G 

♦ RCA 

394 

- 7 

CA3078E 

♦ RCA 

340 

-137 

BCL4011UB 

♦SSS 

149 

- 20 


♦ PMI 

316 

- 12 

CA258AT 

♦ RCA 

326 

-133 

CA1725G 

♦ RCA 

394 

- 8 

CA3078F 

RCA 

340 

-138 

BCL4012B 

♦SSS 

149 

-163 


♦ PMI 

316 

- 13 

CA258E 

♦ RCA 

326 

-134 

CA1890E(2A) 

♦ RCA 

376 

- 94 

CA3078H 

♦ RCA 

340 

-139 

BCL4013B 

♦SSS 

123 

-178 


♦ PMI 

316 

- 14 

CA258G 

RCA 

326 

-135 

CA2524E 

♦ RCA 

362 

-215 

CA3078S 

♦ RCA 

340 

-140 

BCL4017B 

♦SSS 

189 

-132 

C007 

♦CPD 

317 

-140 

CA258S 

♦ RCA 

326 

-136 

CA2524G 

RCA 

362 

-216 

CA3078T 

♦ RCA 

340 

-141 

BCL4018B 

♦SSS 

190 

- 9 

C008 

♦CPD 

317 

-144 

CA258T 

♦ RCA 

326 

-137 

CA2904 

♦ RCA 

326 

-156 

CA3079 

♦ MOTA 

365 

- 28 

BCL4019B 

♦SSS 

150 

- 53 

C018 

♦CPD 

317 

-145 

CA301AE 

♦ RCA 

319 

-103 

CA2904G 

RCA 

326 

-157 


♦RCA 



BCL4020B 

♦SSS 

190 

-107 


♦CPD 

317 

-141 

CA301AG 

RCA 

319 

-104 

CA3000 

♦RCA 

340 

- 27 

CA3080 

♦ RCA 

340 

-147 

BCL4022B 

♦SSS 

190 

-215 

Cl 08 

♦CPD 

317 

-146 

CA301AH 

♦ RCA 

319 

-105 

CA3000H 

RCA 

340 

- 28 

CA3080A 

♦ RCA 

340 

-148 


♦SSS 

150 

-112 

Cl 18(1) 

♦CPD 

331 

-158 

CA301AS 

♦ RCA 

319 

-106 

CA3001 

♦ RCA 

340 

- 31 

CA3080AE 

♦ RCA 

340 

-149 

BCL4024B 

♦SSS 

191 

-106 

C218 

♦CPD 

317 

-147 

CA301AT 

♦ RCA 

319 

-107 

CA3001H 

RCA 

340 

- 32 

CA3080AS 

♦ RCA 

340 

-150 

BCL4025B 

♦SSS 

151 

- 9 


♦CPD 

331 

-159 

CA307E 

♦ RCA 

320 

-204 

CA3002 

♦ RCA 

340 

- 35 

CA3080E 

♦ RCA 

340 

-151 

BCL4027B 

♦SSS 

124 

- 62 

C238 

♦CPD 

331 

-160 

CA307G 

RCA 

320 

-205 

CA3002H 

RCA 

340 

- 36 

CA3080H 

♦ RCA 

340 

-152 

BCL4028B 

♦SSS 

184 

- 61 

C247 

♦ CPD 

331 

-162 

CA307H 

♦ RCA 

320 

-206 

CA3004(1) 

RCA 

340 

- 37 

CA3080S 

♦ RCA 

340 

-153 

BCL4029B 

♦SSS 

192 

- 7 

C248 

♦ CPD 

331 

-163 

CA307S 

♦ RCA 

320 

-207 

CA3005 

♦ RCA 

340 

- 38 

CA3081 

RCA 

391 

- 74 

BCL4030B 

♦SSS 

181 

- 9 

C418 

♦ CPD 

341 

-181 

CA307T 

♦ RCA 

320 

-208 

CA3005H 

RCA 

340 

- 47 

CA3081F 

PHIN 

391 

- 29 

BCL4040B 

♦SSS 

192 

-133 

C438 

♦CPD 

341 

-182 

CA308AS 

RCA 

321 

-185 

CA3006 

♦ RCA 

340 

- 39 


♦ SIC 



BCL4042B 

♦SSS 

225 

- 28 

C2187A25(A) 

♦ ITL 

294 

- 28 

CA308AT 

RCA 

321 

-186 

CA3007(2) 

RCA 

340 

- 40 

CA3081N 

PHIN 

391 

- 30 


♦ SSS 

225 

- 94 

C2187A30(A) 

♦ ITL 

294 

- 29 

CA308H 

RCA 

321 

-187 

CA3008 

RCA 

340 

- 52 


♦SIC 



BCL4044B 

♦SSS 

225 

-170 

C2187A35(A) 

♦ ITL 

294 

- 25 

CA308S 

RCA 

321 

-188 

CA3008A 

RCA 

340 

- 53 

CA3082 

♦ RCA 

391 

- 75 

BCL4047B 

♦SSS 

209 

- 27 

C3101 

AMD 

296 

- 39 

CA308T 

RCA 

321 

-189 

CA3010 

♦ RCA 

340 

- 64 

CA3082F 

PHIN 

391 

- 35 

BCL4060B 

♦SSS 

193 

- 22 


AMD 

298 

- 68 

CA311E 

♦ RCA 

385 

-213 

CA3010A 

♦ RCA 

340 

- 65 

CA3082N 

PHIN 

391 

- 36 

BCL4068B 

♦SSS 

151 

-146 

C3101ADM 

AMD 

298 

- 69 

CA311G 

RCA 

385 

-214 

CA3011 

♦ RCA 

340 

- 69 

CA3083 

♦ RCA 

391 

- 40 

BCL4070B 

♦SSS 

181 

- 10 

C3205 

ITL 

187 

-198 

CA311S 

♦ RCA 

385 

-215 

CA3012 

♦ RCA 

340 

- 70 

CA3083F 

♦ RCA 

391 

- 41 

BCL4071B 

♦SSS 

151 

-202 

C8185 

♦ ITL 

298 

-180 

CA311T 

♦ RCA 

385 

-216 

CA3012H 

♦ RCA 

340 

- 71 

CA3084 

♦ RCA 

391 

- 82 

BCL4072B 

♦SSS 

152 

- 50 

C8185-2 

♦ ITL 

298 

-181 

CA324E 

♦ PHIB 

336 

- 19 

CA3013(2) 

♦ RCA 

340 

- 73 

CA3085 

♦ BELI 

365 

- 31 

BCL4073B 

♦SSS 

152 

-111 

C8870ACI(A) 

GTE 

383 

- 2 


♦ RCA 



CA3014(2) 

♦RCA 

340 

- 74 


♦ RCA 



!■ n 

♦SSS 

152 

-193 

C8870ADi(A) 

GTE 

383 

- 3 

CA324G 

RCA 

336 

- 20 

CA3015 

♦RCA 

340 

- 66 

CA3085A 

♦ BELI 

365 

- 32 

BCL4076B 

♦ SSS 

128 

-116 

C8870AEI(A) 

GTE 

383 

- 4 

CA324H 

♦ RCA 

336 

- 21 

CA3015A 

♦ RCA 

340 

- 67 


♦ RCA 



BCL4077B 

♦SSS 

179 

-200 

C8870API(A) 

GTE 

383 

- 5 

CA324HG 

RCA 

336 

- 22 

CA3015H 

♦ RCA 

340 

- 68 

CA3085AE 

♦ RCA 

365 

- 33 

BCL4078B 

♦SSS 

153 

- 60 

C8870CI(A) 

GTE 

383 

- 6 

CA339AE 

♦ RCA 

385 

- 11 

CA3016 

RCA 

340 

- 54 

CA3085AS 

♦ RCA 

365 

- 34 

BCL4081B 

♦SSS 

153 

-129 

C8870DI(A) 

GTE 

383 

- 7 

CA339AG 

RCA 

385 

- 12 

CA3016A 

RCA 

340 

- 55 

CA3085B 

♦ BELI 

365 

- 35 

BCL4082B 

♦SSS 

153 

-197 

C8870EI(A) 

GTE 

383 

- 8 

CA339E 

♦ RCA 

385 

- 13 

CA3018 

♦ RCA 

391 

- 63 


♦ RCA 



BCL4085B 

♦SSS 

154 

- 37 

C8870PI(A) 

GTE 

383 

- 9 

CA339G 

RCA 

385 

- 14 

CA3018A 

♦ RCA 

391 

- 64 

CA3085BS 

♦ RCA 

365 

- 36 

BCL4086B 

♦SSS 

154 

- 70 

C31013 

AMD 

296 

- 40 

CA339H 

♦ RCA 

385 

- 15 

CA3020 

♦ BELI 

340 

- 41 

CA3085E 

♦ RCA 

365 

- 37 

BCL4099B 

♦SSS 

226 

- 43 

CA10A 

♦ RET 

317 

- 56 

CA358AE 

♦ RCA 

326 

-138 


♦ RCA 



CA3085H 

♦ RCA 

365 

- 38 

BCL4160B 

♦SSS 

198 

- 69 

CA080E 

RCA 

319 

- 87 

CA358AG 

RCA 

326 

-139 

CA3020A 

♦ BELI 

340 

- 42 

CA3085L 

RCA 

365 

- 39 


♦ SSS 

199 

- 6 

CA080S 

RCA 

319 

- 88 

CA358AS 

♦ RCA 

326 

-140 


♦ RCA 



CA3085S 

♦ RCA 

365 

- 40 

BCL4162B 

♦SSS 

200 

- 12 

CA081AE 

♦ RCA 

348 

- 75 

CA358AT 

♦ RCA 

326 

-141 

CA3021 

RCA 

340 

- 77 

CA3091D 

♦ RCA 

378 

- 75 


♦SSS 

200 

-148 

CA081AS 

RCA 

348 

- 76 

CA358E 

♦ RCA 

326 

-142 

CA3022 

RCA 

340 

- 78 

CA3091H 

♦ RCA 

378 

- 76 

BCL4174B 

♦SSS 

128 

-189 

CA081AT 

RCA 

348 

- 77 

CA358G 

RCA 

326 

-143 

CA3023 

RCA 

340 

- 79 

CA3093E 

RCA 

391 

- 83 

BCL4192B 

♦ SSS 

202 

-167 

CA081BE 

RCA 

348 

- 78 

CA358S 

♦ RCA 

326 

-144 

CA3023H 

RCA 

340 

- 80 

CA3094AE 

♦ RCA 

340 

-164 

BCL4193B 

♦SSS 

203 

-107 

CA081CS 

RCA 

348 

- 79 

CA358T 

♦ RCA 

326 

-145 

CA3026 

♦ RCA 

340 

- 81 

CA3094AS 

♦ RCA 

340 

-165 

BCL4402B 

♦ SSS 

154 

-109 


RCA 

348 

- 80 

CA555C 

♦ PHIB 

370 

-208 

CA3026H 

♦ RCA 

340 

- 82 

CA3094AT 

♦ RCA 

340 

-166 

BCL4404B 

♦SSS 

193 

- 77 

CA081E 

♦ RCA 

348 

- 81 

CA555CE 

♦ RCA 

372 

-135 

CA3028 

RCA 

340 

- 98 

CA3094BS 

♦ RCA 

340 

-167 

BCL4412B 

♦SSS 

154 

-113 

CA081S 

RCA 

348 

- 82 

CA555CG 

♦ RCA 

372 

-136 

CA3028A 

♦ BELI 

340 

- 87 

CA3094BT 

♦ RCA 

340 

-168 

BCL4428B 

♦SSS 

184 

-140 

CA081T 

RCA 

348 

- 83 

CA555CS 

♦ RCA 

372 

-137 


♦ RCA 



CA3094E 

♦ RCA 

340 

-169 

BCL4445B 

♦SSS 

213 

- 79 

CA082AE 

♦ RCA 

326 

-114 

CA555CT 

♦ RCA 

372 

-138 

CA3028AE 

♦ RCA 

340 

- 88 

CA3094H 

♦ RCA 

340 

-170 


♦SSS 

226 

- 52 

CA082AS 

RCA 

326 

-115 

CA555E 

♦ PHIB 

370 

-209 

CA3028AF 

RCA 

340 

- 89 

CA3094S 

♦ RCA 

340 

-171 

BCL4510B 

♦SSS 

193 

- 98 

CA082AT 

RCA 

326 

-116 


♦ RCA 



CA3028AH 

♦ RCA 

340 

- 90 

CA3094T 

♦ RCA 

340 

-172 

BCL4514B 

♦SSS 

184 

-154 

CA082BE 

RCA 

326 

-117 

CA555G 

♦ RCA 

372 

-139 

CA3028AL 

RCA 

340 

- 91 

CA3095E 

RCA 

391 

- 84 

BCL4515B 

♦SSS 

184 

-176 

CA082CS 

RCA 

326 

-118 

CA555S 

♦ RCA 

372 

-140 

CA3028AS 

♦ RCA 

340 

- 92 

CA3096AE 

♦ RCA 

391 

- 85 

BCL4516B 

♦ SSS 

193 

-188 

CA082CT 

RCA 

326 

-119 

CA555T 

♦ RCA 

372 

-141 

CA3028AT 

RCA 

340 

- 93 

CA3096CE 

♦ RCA 

391 

- 86 

BCL4518B 

♦SSS 

194 

- 21 

CA082E 

♦ RCA 

326 

-120 

CA580 

INT 

345 

-134 

CA3028B 

♦ RCA 

340 

- 99 

CA3096E 

♦ RCA 

391 

- 87 

BCL4520B 

♦ SSS 

194 

-122 

CA082S 

RCA 

326 

-121 

CA723CE 

♦ BELI 

368 

-119 

CA3028BE 

♦ RCA 

340 

- 94 

CA3097E 

♦ RCA 

391 

- 88 

BCL4522B 

♦ SSS 

194 

-188 

CA082T 

RCA 

326 

-122 


♦ RCA 



CA3028BF 

RCA 

340 

-100 

CA3098E 

♦ RCA 

390 

-215 

BCL4526B 

♦ SSS 

195 

- 8 

CA084AE 

♦ RCA 

336 

- 12 

CA723CT 

♦ BELI 

368 

- 80 

CA3028BS 

♦ RCA 

340 

-101 

CA3098S 

♦ RCA 

390 

-216 

BCL4527B 

♦SSS 

213 

- 84 

CA084BE 

RCA 

336 

- 13 


♦ RCA 



CA3028BT 

RCA 

340 

- 95 

CA3098T 

♦ RCA 

390 

-217 

BCL4528B 

♦ SSS 

209 

- 85 


♦ RCA 

336 

- 14 

CA723E 

♦ BELI 

368 

-120 

CA3029 

♦ RCA 

340 

- 56 

CA3099E 

♦ RCA 

390 

-218 

BCL4531B 

♦SSS 

224 

- 36 

CA101AG 

RCA 

319 

- 89 


♦ RCA 



CA3029A 

♦ RCA 

340 

- 57 

CA3100E 

♦ RCA 

340 

-179 


♦SSS 

184 

-199 

CA101AS 

RCA 

319 

- 90 

CA723T 

♦ BELI 

368 

- 81 

CA3030 

♦ RCA 

340 

- 58 

CA3100F 

RCA 

340 

-180 

BCL4556B 

♦ SSS 

187 

-214 

CA101AT 

RCA 

319 

- 91 


♦ RCA 



CA3030A 

♦ RCA 

340 

- 59 

CA3100H 

♦ RCA 

340 

-181 

BCL4581B 

♦SSS 

221 

- 95 

CA101E 

♦ RCA 

319 

- 92 

CA741CE 

♦ PHIB 

357 

- 64 

CA3031-702A 

RCA 

352 

-158 

CA3100S 

♦ RCA 

340 

-182 

BCL4582B 

♦SSS 

223 

- 28 

CA101G 

RCA 

319 

- 93 


♦ RCA 



CA3032-702C 

RCA 

352 

-159 

CA3100T 

♦ RCA 

340 

-183 

BCL4585B 

♦SSS 

219 

- 24 

CA101S 

♦ RCA 

319 

- 94 

CA741CF 

RCA 

348 

- 84 

CA3033 

RCA 

340 

-111 

CA3102E 

♦ RCA 

340 

-184 

BCV61(A) 

♦ MULB 

394 

-175 

CA101T 

♦ RCA 

319 

- 95 

CA741CG 

RCA 

348 

- 85 

CA3033A 

RCA 

340 

-112 

CA3102H 

♦ RCA 

340 

-185 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



CA107G 

RCA 

320 

-198 

CA741CHG 

RCA 

348 

- 86 

CA3034 

RCA 

340 

-116 

CA3105 

RCA 

340 

-186 


♦VALG 



CA107S 

RCA 

320 

-199 

CA741CS 

♦ RCA 

357 

- 65 

CA3034V1 

RCA 

340 

-117 

CA3105M 

RCA 

340 

-187 

BCV62(A) 

♦ MULB 

394 

-176 

CA107T 

RCA 

320 

-200 

CA741CT 

♦ BELI 

357 

- 66 

CA3035 

RCA 

340 

-118 

CA3118AT 

♦ RCA 

391 

- 65 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




RCA 

321 

-177 


♦ RCA 



CA3035V1 

RCA 

325 

-121 

CA3118T 

♦ RCA 

391 

- 66 


♦VALG 



CA108AT 

RCA 

321 

-178 

CA741E 

♦ RCA 

357 

- 67 

CA3036 

RCA 

391 

- 67 

CA3127E 

♦ RCA 

392 

- 26 

BD328 

FERB 

390 

-139 

CA108S 

RCA 

321 

-179 

CA741G 

RCA 

348 

- 87 

CA3037 

♦ RCA 

340 

- 60 

CA3130AE 

♦ RCA 

340 

-188 

BEL550A 

♦ BELI 

393 

- 52 

CA108T 

RCA 

321 

-180 

CA741HG 

RCA 

348 

- 88 

CA3037A 

♦ RCA 

340 

- 61 

CA3130AS 

♦ RCA 

340 

-189 

BEL550B 

♦ BELI 

393 

- 51 

CA111G 

RCA 

385 

-207 

CA741S 

♦ RCA 

357 

■ 68 

CA3038 

♦ RCA 

340 

- 62 

CA3130AT 

♦ RCA 

340 

-190 

BEL550C 

♦ BELI 

393 

- 50 

CA111S 

RCA 

385 

-208 

CA741T 

♦ BELI 

357 

- 69 

CA3038A 

♦ RCA 

340 

- 63 

CA3130BS 

RCA 

340 

-191 

BFV91 

♦TUB 

397 

- 28 

CA111T 

RCA 

385 

-209 


♦ RCA 



CA3045 

♦ RCA 

391 

- 24 

CA3130BT 

RCA 

340 

-192 

BFV91N 

♦TUB 

397 

- 29 

CA124E 

♦ RCA 

336 

- 15 





CA3045F 

♦ RCA 

391 

- 25 

CA3130E 

♦ RCA 

340 

-193 
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3. TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 



lyMIrrj 

TYPE No. 

MFRS 

lami.u 

TYPE No. 

■rnasH 


TYPE No. 

MFRS 


H i 1 ■ 1 — 

wmzm 


CA3130H 


340 

-194 

CA3524F 

♦ RCA 

362 

-217 

CD54HC299F 

♦ RCA 

314 - 30 

CD54HCT154F(1) 


273 

-162 

CD54HCT7038F 

♦ RCA 

280 

-174 

CA3130S 

♦ RGA 

340 

-195 

CA3524G 

RCA 

362 

-218 

CD54HC354F 

♦ RCA 

269 -184 


♦ RCA 



CD54HCT7046F 

♦ RCA 

373 

-132 

CA3130T 

♦ RCA 

340 

-196 

CA3524H 

♦ RCA 

362 

-219 

CD54HC356F 

♦ RCA 

269 -217 

CD54HCT154F(2) 


185 

-139 

CD54HCT7266F(A) 

179 

-202 

CA3138AG 

RCA 

394 

- 9 

CA3600E 

♦ RCA 

392 

-129 

CD54HC365F 

♦ RCA 

241 - 6 


♦ RCA 




♦ RCA 



CA3138G 

RCA 

394 

- 10 

CA3724G 

RCA 

394 

- 11 

CD54HC366F 

♦ RCA 

241 - 90 

CD54HCT157F 

♦ RCA 

267 

- 87 

CD54HCT22106F 


376 

-184 

CA3140AE 

♦ RCA 

341 

- 58 

CA3725G 

RCA 

394 

- 12 

CD54HC367F 

♦ RCA 

241 -185 

CD54HCT158F 

♦ RCA 

270 

- 82 


♦ RCA 



CA3140AS 

RCA 

341 

- 59 

CA5422E(A) 

♦ RCA 

346 

- 80 

CD54HC368F 

♦ RCA 

242 - 83 

CD54HCT160F 

♦ RCA 

198 

-128 

CD54HCT40102F 


189 

- 54 

CA3140AT 

RCA 

341 

- 60 

CA6078AH 

♦ RCA 

348 

- 91 

CD54HC373F 

♦ RCA 

230 - 64 

CD54HCT161F 

♦ RCA 

199 

-101 


♦ RCA 



CA3140BS 

RCA 

341 

- 61 

CA6078AS 

♦ RCA 

348 

- 92 

CD54HC374F 

♦ RCA 

135 -139 

CD54HCT162F 

♦ RCA 

200 

- 70 

CD54HCT40103F 


189 

- 88 

CA3140BT 

RCA 

341 

- 62 

CA6078AT 

♦ RCA 

348 

- 93 

CD54HC377F 

♦ RCA 

136 - 28 

CD54HCT163F 

♦ RCA 

200 

-220 


♦ RCA 



CA3140E 

RCA 

341 

- 63 

CA6741S 

♦ RCA 

348 

- 94 

CD54HC384F 

RCA 

218 -111 

CD54HCT164F 

♦ RCA 

308 

-126 

CD54HCT40104F 


304 

- 65 

CA3140H 

♦ RCA 

341 

- 64 

CA6741T 

♦ RCA 

348 

- 95 

CD54HC390F 

♦ RCA 

204 -163 

CD54HCT165F 

♦ RCA 

309 

- 6 


♦ RCA 



CA3140S 

RCA 

341 

- 65 

CD54AC00F(A) 

RCA 

154 

-163 

CD54HC393F 

♦ RCA 

204 -193 

CD54HCT166F 

♦ RCA 

309 

- 80 

CD54HCT40105F 


315 

- 20 

CA3140T 

RCA 

341 

- 66 

CD54AC74F(A) 

RCA 

125 

-144 

CD54HC423F(A) 


211 - 21 

CD54HCT173F 

♦ RCA 

128 

-118 


♦ RCA 



CA3146AE 

♦ RCA 

391 

- 50 

CD54AC138F(A) 

RCA 

276 

- 17 


♦ RCA 


CD54HCT174F 

♦ RCA 

128 

-191 

CD54HCTU04F 

RCA 

237 

-133 

CA3146E 

♦ RCA 

391 

- 51 

CD54AC157F(A) 

RCA 

264 

- 99 

CD54HC533F 

♦ RCA 

230 -143 

CD54HCT175F 

♦ RCA 

129 

-113 

CD54HCU04F 

♦ RCA 

237 

-174 

CA3160AE 

♦ RCA 

340 

-197 

CD54AC158F(A) 

RCA 

264 

-135 

CD54HC534F 

♦ RCA 

136 -123 

CD54HCT181 F(A) 


221 

- 79 

CD74AC00E(A) 

RCA 

162 

- 59 

CA3160AS 

♦ RCA 

340 

-198 

CD54AC238F(A) 

RCA 

273 

- 41 

CD54HC540F 

♦ RCA 

244 -101 


♦ RCA 



CD74AC00M(A) 

RCA 

162 

- 60 

CA3160AT 

♦ RCA 

340 

-199 

CD54AC240F(A) 

RCA 

235 

-166 

CD54HC541F 

♦ RCA 

244 -153 

CD54HCT182F(A) 


223 

- 62 

CD74AC74E(A) 

RCA 

131 

-150 

CA3160BS 

RCA 

340 

-200 

CD54AC241F(A) 

RCA 

235 

-171 

CD54HC563F 

♦ RCA 

231 - 36 


♦ RCA 



CD74AC74M(A) 

RCA 

131 

-151 

CA3160BT 

RCA 

340 

-201 

CD54AC244F(A) 

RCA 

235 

-184 

CD54HC564F 

♦ RCA 

136 -218 

CD54HCT190F 

♦ RCA 

201 

-173 

CD74AC138E(A) 

RCA 

276 

- 21 

CA3160E 

♦ RCA 

340 

-202 

CD54AC245F(A) 

RCA 

280 

- 62 

CD54HC573F 

♦ RCA 

231 -115 

CD54HCT191F 

♦ RCA 

202 

- 65 

CD74AC138M(A) 

RCA 

276 

- 39 

CA3160H 

♦ RCA 

340 

-203 

CD54AC283F(A) 

RCA 

215 

-212 

CD54HC574F 

♦ RCA 

137 - 66 

CD54HCT192F 

♦ RCA 

202 

-169 

CD74AC157E(A) 

RCA 

267 

- 90 

CA3160S 

♦ RCA 

340 

-204 

CD54AC373F(A) 

RCA 

226 

-208 

CD54HC583F(A) 


215 -161 

CD54HCT193F 

♦ RCA 

203 

-109 

CD74AC157M(A) 

RCA 

267 

-104 

CA3160T 

♦ RCA 

340 

-205 

CD54AC374F(A) 

RCA 

126 

- 37 


♦ RCA 


CD54HCT194F 

♦ RCA 

307 

- 76 

CD74AC158E(A) 

RCA 

268 

- 23 

CA3164AE 

♦ RCA 

392 

- 18 

CD54AC540F(A) 

RCA 

235 

-192 

CD54HC597F 

♦ RCA 

312 - 1 

CD54HCT195F 

♦ RCA 

311 

- 21 

CD74AC158M(A) 

RCA 

268 

- 26 

CA3164E(2) 

♦ RCA 

392 

- 29 

CD54AC541F(A) 

RCA 

235 

-198 

CD54HC640F 

♦ RCA 

283 - 32 

CD54HCT221F 

♦ RCA 

211 

-124 

CD74AC238E(A) 

RCA 

274 

-125 

CA3165E1(2) 

♦ RCA 

393 

- 39 

CD54ACT138F(A; 


276 

- 18 

CD54HC643F 

♦ RCA 

283 -196 

CD54HCT237F 

♦ RCA 

274 

-208 

CD74AC238M(A) 

RCA 

274 

-129 

CA3165E(2) 

♦ RCA 

392 

- 30 


RCA 



CD54HC646F 

♦ RCA 

281 -119 

CD54HCT238F(1 A) 

277 

- 56 

CD74AC240E(A) 

RCA 

245 

- 5 

CA3183AE 

♦ RCA 

392 

- 22 

CD54ACT157F 

RCA 

264 

-100 

CD54HC648F 

♦ RCA 

281 -121 


♦ RCA 



CD74AC240M(A) 

RCA 

245 

- 13 

CA3183E 

♦ RCA 

392 

- 23 

CD54ACT158F(A 


264 

-136 

CD54HC670F 

♦ RCA 

295 - 37 

CD54HCT240F 

♦ RCA 

247 

-171 

CD74AC241 E(A) 

RCA 

245 

- 32 

CA3183F 

SIC 

392 

- 20 


RCA 



CD54HC688F 

♦ RCA 

220 -130 

CD54HCT241F 

♦ RCA 

248 

- 70 

CD74AC241 M(A) 

RCA 

245 

- 40 

CA3183N 

SIC 

392 

- 21 

CD54ACT238F{A; 


273 

- 42 

CD54HC4002F 

♦ RCA 

148 - 96 

CD54HCT242F 

♦ RCA 

280 

- 31 

CD74AC244E(A) 

RCA 

245 

- 49 

CA3193AE 

♦ RCA 

341 

- 12 


RCA 



CD54HC4015F 

♦ RCA 

304 -161 

CD54HCT243F 

♦ RCA 

280 

- 41 

CD74AC244M(A) 

RCA 

245 

- 56 

CA3193AS 

♦ RCA 

341 

- 13 

CD54ACT283F(A; 


215 

-213 

CD54HC4016F(A) 

260 - 41 

CD54HCT244F 

♦ RCA 

248 

-134 

CD74AC245E(A) 

RCA 

282 

-119 

CA3193AT 

♦ RCA 

341 

- 14 


RCA 




♦ RCA 


CD54HCT245F 

♦ RCA 

282 

-118 

CD74AC245M(A) 

RCA 

282 

-130 

CA3193BE 

RCA 

341 

- 15 

CD54HC00F 

♦ RCA 

162 

- 25 

CD54HC4017F 

♦ RCA 

189 -217 

CD54HCT251F 

♦ RCA 

268 

- 78 

CD74AC283E(A) 

RCA 

216 

-108 

CA3193BS 

RCA 

341 

- 16 

CD54HC02F 

♦ RCA 

164 

-103 

CD54HC4020F 

♦ RCA 

190 -197 

CD54HCT253F 

♦ RCA 

269 

- 29 

CD7 4 AC283M (A) 

RCA 

216 

-109 

CA3193BT 

RCA 

341 

- 17 

CD54HC03F(A) 

♦ RCA 

165 

- 73 

CD54HC4024F 

♦ RCA 

191 - 76 

CD54HCT257F 

♦ RCA 

270 

-185 

CD74AC373E(A) 

RCA 

230 

- 74 

CA3193E 

♦ RCA 

341 

- 18 

CD54HC04F 

♦ RCA 

237 

-172 

CD54HC4040F 

♦ RCA 

192 -212 

CD54HCT258F(A; 


270 

-136 

CD74AC373M(A) 

RCA 

230 

- 75 

CA3193S 

♦ RCA 

341 

- 19 

CD54HC08F 

♦ RCA 

166 

-153 

CD54HC4046AF 

♦ RCA 

371 - 55 


♦ RCA 



CD74AC374E(A) 

RCA 

135 

-171 

CA3193T 

♦ RCA 

341 

- 20 

CD54HC10F 

♦ RCA 

168 

- 7 

CD54HC4049F 

♦ RCA 

258 -104 

CD54HCT259F 

♦ RCA 

227 

-142 

CD74AC374M(A) 

RCA 

135 

-172 

CA3227E 

♦ RCA 

392 

- 31 

CD54HC1 IF 

♦ RCA 

169 

-116 

CD54HC4050F 

♦ RCA 

258 -186 

CD54HCT273F 

♦ RCA 

129 

-203 

CD74AC540E(A) 

RCA 

244 

-103 

CA3240AE1 

♦ RCA 

354 

- 54 

CD54HC14F 

♦ RCA 

288 

-120 

CD54HC4051F 

♦ RCA 

261 - 14 

CD54HCT280F 

♦ RCA 

224 

-180 

CD74AC540M(A) 

RCA 

244 

-115 

CA3240AE 

♦ RCA 

330 

-200 

CD54HC20F 

♦ RCA 

172 

- 53 

CD54HC4052F(A) 

261 -119 

CD54HCT283F(A) 


216 

- 56 

CD74AC541 E(A) 

RCA 

244 

-155 

CA3240AS 

RCA 

330 

-201 

CD54HC21F 

♦ RCA 

172 

- 77 


♦ RCA 



♦ RCA 



CD74AC541 M(A) 

RCA 

244 

-173 

CA3240AT 

RCA 

330 

-202 

CD54HC27F 

♦ RCA 

173 

- 48 

CD54HC4053F(A) 

261 -145 

CD54HCT297F 

♦ RCA 

370 

-129 

CD74ACT138E(A) 


276 

- 22 

CA3240E1 

♦ RCA 

354 

- 55 

CD54HC30F(A) 

♦ RCA 

173 

-173 


♦ RCA 


CD54HCT299F 

♦ RCA 

314 

- 31 


RCA 



CA3240H 

♦ RCA 

330 

-203 

CD54HC32F 

♦ RCA 

174 

-166 

CD54HC4059F 

♦ RCA 

213 - 35 

CD54HCT354F 

♦ RCA 

269 

-185 

CD74ACT138M(A) 

276 

- 40 

CA3240S 

RCA 

330 

-204 

CD54HC42F 

♦ RCA 

186 

-100 

CD54HC4060F 

♦ RCA 

193 - 63 

CD54HCT356F 

♦ RCA 

269 

-218 


RCA 



CA3240T 

RCA 

330 

-205 

CD54HC73F 

♦ RCA 

130 

-129 

CD54HC4066F(A) 

260 - 42 

CD54HCT365F 

♦ RCA 

240 

-200 

CD74ACT157E(A) 


267 

- 91 

CA3246E(A) 

♦ RCA 

392 

- 36 

CD54HC74F 

♦ RCA 

131 

-120 


♦ RCA 


CD54HCT366F 

♦ RCA 

241 

- 91 


RCA 



CA3250E(A) 

♦ RCA 

392 

- 32 

CD54HC75F(A) 

♦ RCA 

228 

- 51 

CD54HC4067F(A) 

261 -198 

CD54HCT367F 

♦ RCA 

241 

-186 

CD74ACT157M(A) 

267 

-105 

CA3250F(A) 

♦ RCA 

392 

- 33 

CD54HC85F 

♦ RCA 

219 

-103 


♦ RCA 


CD54HCT368F 

♦ RCA 

242 

- 84 


RCA 



CA3251 E(A) 

♦ RCA 

392 

- 34 

CD54HC86F 

♦ RCA 

177 

- 82 

CD54HC4075F 

♦ RCA 

152 -194 

CD54HCT373F 

♦ RCA 

230 

- 65 

CD74ACT158E(A) 


268 

- 24 

CA3251 F(A) 

♦ RCA 

392 

- 35 

CD54HC93F(A) 

♦ RCA 

207 

- 76 

CD54HC4094F 

♦ RCA 

306 - 49 

CD54HCT374F 

♦ RCA 

135 

-140 


RCA 



CA3260AE 

♦ RCA 

341 

- 39 

CD54HC107F 

♦ RCA 

127 

-119 

CD54HC4510F 

♦ RCA 

193 - 99 

CD54HCT377F 

♦ RCA 

136 

- 29 

CD74ACT158M(A) 

268 

- 27 

CA3260AS(A) 

♦ RCA 

341 

- 40 

CD54HC109F 

♦ RCA 

127 

-193 

CD54HC4511 F(A) 

252 - 85 

CD54HCT390F 

♦ RCA 

204 

-164 


RCA 



CA3260AT(A) 

♦ RCA 

341 

- 41 

CD54HC112F 

♦ RCA 

134 

- 55 


♦ RCA 


CD54HCT393F 

♦ RCA 

204 

-194 

CD74ACT238E(A) 


274 

-126 

CA3260BS(A) 

RCA 

341 

- 42 

CD54HC123F 

♦ RCA 

210 

-220 

CD54HC4514F(A) 

272 -101 

CD54HCT423F(A) 


211 

- 22 


RCA 



CA3260BT(A) 

RCA 

341 

- 43 

CD54HC125F 

♦ RCA 

239 

-165 


♦ RCA 



♦ RCA 



CD74ACT238M(A) 

274 

-130 

CA3260E 

♦ RCA 

341 

- 44 

CD54HC126F 

♦ RCA 

234 

-196 

CD54HC4515F(A) 

272 -145 

CD54HCT533F 

♦ RCA 

230 

-144 


RCA 



CA3260S(A) 

♦ RCA 

341 

- 45 

CD54HC132F 

♦ RCA 

287 

-120 


♦ RCA 


CD54HCT534F 

♦ RCA 

136 

-124 

CD7 4ACT283E( A) 


216 

-110 

CA3260T(A) 

♦ RCA 

341 

- 46 

CD54HC137F 

♦ RCA 

275 

- 79 

CD54HC4516F 

♦ RCA 

193 -180 

CD54HCT540F 

♦ RCA 

244 

-102 


RCA 



CA3280AE 

♦ RCA 

341 

- 47 

CD54HC138F 

♦ RCA 

276 

- 19 

CD54HC4518F 

♦ RCA 

194 - 38 

CD54HCT541F 

♦ RCA 

244 

-154 

CD7 4ACT283M (A) 

216 

-111 

CA3280E 

♦ RCA 

341 

■■ 48 

CD54HC139F 

♦ RCA 

277 

- 25 

CD54HC4520F 

♦ RCA 

194 -115 

CD54HCT563F 

♦ RCA 

231 

- 37 


RCA 



CA3280G 

RCA 

341 

- 49 

CD54HC147F 

♦ RCA 

289 

-146 

CD54HC4538F 

♦ RCA 

209 -158 

CD54HCT564F 

♦ RCA 

136 

-219 

CD74HC00E 

♦ RCA 

162 

- 27 

CA3290AE1 

♦ RCA 

385 

-168 

CD54HC151F 

♦ RCA 

265 

-189 

CD54HC7038F 

♦ RCA 

280 -173 

CD54HCT573F 

♦ RCA 

231 

-116 

CD74HC00M 

♦ RCA 

162 

- 56 

CA3290AE 

♦ RCA 

386 

-195 

CD54HC153F 

♦ RCA 

266 

-140 

CD54HC7046F 

♦ RCA 

373 -131 

CD54HCT574F 

♦ RCA 

137 

- 67 

CD74HC02E 

♦ RCA 

164 

-105 

CA3290AS 

♦ RCA 

386 

-196 

CD54HC154F(1) 


273 

-161 

CD54HC7266F 

♦ RCA 

179 -201 

CD54HCT583F(A) 


215 

-162 

CD74HC02M 

♦ RCA 

164 

-127 

CA3290AT 

♦ RCA 

385 

-169 


♦ RCA 



CD54HC22106F 

♦ RCA 

376 -183 


♦ RCA 



CD74HC03E(A) 

♦ RCA 

165 

- 75 

CA3290BS 

RCA 

386 

-197 

CD54HC157F 

♦ RCA 

267 

- 86 

CD54HC40102F 

♦ RCA 

189 - 53 

CD54HCT597F 

♦ RCA 

312 

- 2 

CD74HC03M(A) 

♦ RCA 

165 

- 81 

CA3290BT 

RCA 

385 

-170 

CD54HC158F 

♦ RCA 

270 

- 81 

CD54HC40103F 

♦ RCA 

189 - 87 

CD54HCT640F 

♦ RCA 

283 

- 33 

CD74HC04E 

♦ RCA 

237 

-175 

CA3290E1 

♦ RCA 

385 

-171 

CD54HC160F 

♦ RCA 

198 

-127 

CD54HC40104F 

♦ RCA 

304 - 64 

CD54HCT643F 

♦ RCA 

283 

-197 

CD74HC04M 

♦ RCA 

238 

- 3 

CA3290E 

♦ RCA 

386 

-198 

CD54HC161F 

♦ RCA 

199 

-100 

CD54HC40105F 

♦ RCA 

315 - 19 

CD54HCT646F 

♦ RCA 

281 

-120 

CD74HC08E 

♦ RCA 

166 

-155 

CA3290S 

♦ RCA 

386 

-199 

CD54HC162F 

♦ RCA 

200 

- 69 

CD54HCT00F(A) 


162 - 26 

CD54HCT648F 

♦ RCA 

281 

-122 

CD74HC08M 

♦ RCA 

166 

-177 

CA3290T 

♦ RCA 

385 

-172 

CD54HC163F 

♦ RCA 

200 

-219 


♦ RCA 


CD54HCT670F 

♦ RCA 

295 

- 38 

CD74HC10E 

♦ RCA 

168 

- 9 

CA3401E 

♦ RCA 

341 

- 78 

CD54HC164F 

♦ RCA 

308 

-125 

CD54HCT02F 

♦ RCA 

164 -104 

CD54HCT688F 

♦ RCA 

220 

-131 

CD74HC10M 

♦ RCA 

168 

- 31 

CA3401G 

RCA 

341 

- 79 

CD54HC165F 

♦ RCA 

309 

- 5 

CD54HCT03F(A) 


165 - 74 

CD54HCT4002F 

♦ RCA 

148 

- 97 

CD74HC11E 

♦ RCA 

169 

-118 

CA3401H 

♦ RCA 

341 

- 80 

CD54HC166F 

♦ RCA 

309 

- 79 


♦ RCA 


CD54HCT4015F 

♦ RCA 

304 

-162 

CD74HC11M 

♦ RCA 

169 

-129 

CA3410AE 

♦ RCA 

336 

- 23 

CD54HC173F 

♦ RCA 

128 

-117 

CD54HCT04F 

♦ RCA 

237 -173 

CD54HCT4016F(A) 

260 

- 43 

CD74HC14E 

♦ RCA 

288 

-128 

CA3410E 

♦ RCA 

336 

- 24 

CD54HC174F 

♦ RCA 

128 

-190 

CD54HCT08F 

♦ RCA 

166 -154 


♦ RCA 



CD74HC14M 

♦ RCA 

288 

-137 

CA3420AE 

♦ RCA 

356 

-104 

CD54HC175F 

♦ RCA 

129 

-112 

CD54HCT10F 

♦ RCA 

168 - 8 

CD54HCT4017F 

♦ RCA 

189 

-218 

CD74HC20E 

♦ RCA 

172 

- 55 

CA3420AH 

♦ RCA 

341 

- 67 

CD54HC181F(A) 


221 

- 78 

CD54HCT1 IF 

♦ RCA 

169 -117 

CD54HCT4020F 

♦ RCA 

190 

-198 

CD74HC20M 

♦ RCA 

172 

- 58 

CA3420AS 

♦ RCA 

341 

- 68 


♦ RCA 



CD54HCT14F 

♦ RCA 

288 -121 

CD54HCT4024F 

♦ RCA 

191 

- 77 

CD74HC21E 

♦ RCA 

172 

- 79 

CA3420AT 

♦ RCA 

341 

- 69 

CD54HC182F(A) 


223 

- 61 

CD54HCT20F 

♦ RCA 

172 - 54 

CD54HCT4040F 

♦ RCA 

192 

-213 

CD74HC21M 

♦ RCA 

172 

- 82 

CA3420BE 

RCA 

356 

-105 


♦ RCA 



CD54HCT21F 

♦ RCA 

172 - 78 

CD54HCT4046AF 


371 

- 56 

CD74HC27E 

♦ RCA 

173 

- 50 

CA3420BH 

RCA 

341 

- 70 

CD54HC190F 

♦ RCA 

201 

-172 

CD54HCT27F 

♦ RCA 

173 - 49 


♦ RCA 



CD74HC27M 

♦ RCA 

173 

- 64 

CA3420BS 

RCA 

341 

- 71 

CD54HC191F 

♦ RCA 

202 

- 64 

CD54HCT30F(A) 


173 -174 

CD54HCT4049F 

♦ RCA 

258 

-105 

CD74HC30E 

♦ RCA 

173 

-175 

CA3420BT 

RCA 

341 

- 72 

CD54HC192F 

♦ RCA 

202 

-168 


♦ RCA 


CD54HCT4050F 

♦ RCA 

258 

-187 

CD74HC30M 

♦ RCA 

173 

-191 

CA3420E 

♦ RCA 

341 

- 73 

CD54HC193F 

♦ RCA 

203 

-108 

CD54HCT32F 

♦ RCA 

174 -167 

CD54HCT4051F 

♦ RCA 

261 

- 15 

CD74HC32E(A) 

♦ RCA 

174 

-168 

CA3420H 

♦ RCA 

341 

- 74 

CD54HC194F 

♦ RCA 

307 

- 75 

CD54HCT42F 

♦ RCA 

186 -101 

CD54HCT4052F(A) 

261 

-120 

CD74HC32M 

♦ RCA 

174 

-186 

CA3420S 

♦ RCA 

341 

- 75 

CD54HC195F 

♦ RCA 

311 

- 20 

CD54HCT73F 

♦ RCA 

130 -130 


♦ RCA 



CD74HC42E 

♦ RCA 

186 

-102 

CA3420T 

♦ RCA 

341 

- 76 

CD54HC221F 

♦ RCA 

211 

-123 

CD54HCT74F(A) 


131 -121 

CD54HCT4053F(A) 

261 

-146 

CD74HC42M 

♦ RCA 

185 

- 73 

CA3440AE 

♦ RCA 

342 

-134 

CD54HC237F 

♦ RCA 

274 

-207 


♦ RCA 



♦ RCA 



CD74HC73E 

♦ RCA 

130 

-131 

CA3440AH 

♦ RCA 

342 

-135 

CD54HC238F(1 A) 


277 

- 55 

CD54HCT75F(A) 


228 - 52 

CD54HCT4059F 

♦ RCA 

213 

- 36 

CD74HC73M(A) 

♦ RCA 

130 

-150 

CA3440AS 

♦ RCA 

342 

-148 


♦ RCA 




♦ RCA 


CD54HCT4060F 

♦ RCA 

193 

- 64 

CD74HC74E 

♦ RCA 

131 

-122 

CA3440AT 

♦ RCA 

342 

-149 

CD54HC240F 

♦ RCA 

247 

-170 

CD54HCT85F 

♦ RCA 

219 -104 

CD54HCT4066F(A) 

260 

- 44 

CD74HC74M 

♦ RCA 

131 

-146 

CA3440BS 

RCA 

342 

-150 

CD54HC241F 

♦ RCA 

248 

- 69 

CD54HCT86F 

♦ RCA 

177 - 83 


♦ RCA 



CD74HC75E(A) 

♦ RCA 

228 

- 53 

CA3440BT 

RCA 

342 

-151 

CD54HC242F 

♦ RCA 

280 

- 30 

CD54HCT93F(A) 


207 - 77 

CD54HCT4067F(A) 

261 

-199 

CD74HC75M(A) 

♦ RCA 

226 

-209 

CA3440E 

♦ RCA 

342 

-136 

CD54HC243F 

♦ RCA 

280 

- 40 


♦ RCA 



♦ RCA 



CD74HC85E 

♦ RCA 

219 

-116 

CA3440H 

♦ RCA 

342 

-137 

CD54HC244F 

♦ RCA 

247 

- 35 

CD54HCT107F 

♦ RCA 

127 -124 

CD54HCT4075F 

♦ RCA 

152 

-195 

CD74HC85M 

♦ RCA 

219 

- 55 

CA3440S 

♦ RCA 

342 

-152 

CD54HC245F 

♦ RCA 

282 

-117 

CD54HCT109F 

♦ RCA 

127 -194 

CD54HCT4094F 

♦ RCA 

306 

- 50 

CD74HC86E 

♦ RCA 

177 

- 84 

CA3440T(A) 

♦ RCA 

342 

-153 

CD54HC251F 

♦ RCA 

268 

- 77 

CD54HCT112F 

♦ RCA 

134 - 56 

CD54HCT4510F 

♦ RCA 

193 

-100 

CD74HC86M 

♦ RCA 

157 

-202 

CA3450E(2A) 

♦ RCA 

341 

- 57 

CD54HC253F 

♦ RCA 

269 

- 28 

C054HCT123F 

♦ RCA 

211 - 1 

CD54HCT4511 F(A) 

252 

- 86 

CD74HC93E(A) 

♦ RCA 

207 

• 78 

CA3493AE 

♦ RCA 

332 

-190 

CD54HC257F 

♦ RCA 

270 

-184 

CD54HCT125F 

♦ RCA 

239 -166 


♦ RCA 



CD74HC93M(A) 

♦ RCA 

197 

-185 

CA3493AS 

♦ RCA 

332 

-191 

CD54HC258F(A) 


270 

-135 

CD54HCT126F 

♦ RCA 

234 -197 

CD54HCT4514F(A) 

272 

-102 

CD74HC107E 

♦ RCA 

127 

-125 

CA3493AT 

♦ RCA 

332 

-192 


♦ RCA 



CD54HCT132F 

♦ RCA 

287 -121 


♦ RCA 



CD74HC107M 

♦ RCA 

124 

-192 

CA3493BE 

RCA 

332 

-193 

CD54HC259F 

♦ RCA 

227 

-141 

CD54HCT137F 

♦ RCA 

275 - 80 

CD54HCT4515F(A) 

272 

-146 

CD74HC109E 

♦ RCA 

127 

-195 

CA3493BS 

RCA 

332 

-194 

CD54HC273F 

♦ RCA 

129 

-202 

CD54HCT138F 

♦ RCA 

276 - 20 


♦ RCA 



CD74HC109M 

♦ RCA 

127 

-192 

CA3493BT 

RCA 

332 

-195 

CD54HC280F 

♦ RCA 

224 

-179 

CD54HCT139F 

♦ RCA 

277 - 26 

CD54HCT4516F 

♦ RCA 

193 

-167 

CD74HC112E 

♦ RCA 

134 

- 69 

CA3493E 

♦ RCA 

332 

-196 

CD54HC283F(A) 


216 

- 55 

CD54HCT147F 

♦ RCA 

289 -147 

CD54HCT4518F 

♦ RCA 

194 

- 39 

CD74HC112M 

♦ RCA 

134 

- 70 

CA3493S 

♦ RCA 

332 

-197 


♦ RCA 



CD54HCT151F 

♦ RCA 

265 -190 

CD54HCT4520F 

♦ RCA 

194 

-116 

CD74HC123E 

♦ RCA 

211 

- 2 

CA3493T 

♦ RCA 

332 

-198 

CD54HC297F 

♦ RCA 

370 

-128 

CD54HCT153F 

♦ RCA 

266 -141 

CD54HCT4538F 

♦ RCA 

209 

-159 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

[smwrci 


IiAiISbK] 


TYPE No. 

MFRS 



Pa&Line 

CD74HC123M(A) 


210 

■ 42 

CD74HC356M 

♦ fRCA 

270 - 6 

CD74HC4510M 

nzwxm 

193 

-113 

CD74HCT153M 

♦ RCA 

266 

-168 

CD74HCT390E ♦RCA 

204 -176 


♦ RCA 



CD74HC365E 

♦ RCA 

241 - 7 

CD74HC4511 E(A) 


252 

- 87 

CD74HCT154E 

♦ RCA 

273 

-164 

CD74HCT390M(A) 

204 -149 

CD74HC125E 

♦ RCA 

239 

-167 

CD74HC365M 

♦ RCA 

241 - 21 


♦ RCA 



CD74HCT154M 

♦ RCA 

273 

-172 

♦ RCA 


CD74HC125M 

♦ RCA 

239 

-180 

CD74HC366E 

♦RCA 

241 - 92 

CD74HC4511 M(A) 

252 

-126 

CD74HCT157E 

♦ RCA 

267 

- 93 

CD74HCT393E ♦RCA 

204 -196 

CD74HC126E 

♦ RCA 

240 

- 19 

CD74HC366M 

♦ RCA 

241 -107 


♦RCA 



CD74RCT157M 

♦ RCA 

267 

-107 

CD74HCT393M ♦RCA 

204 -208 

CD74HC126M 

♦ RCA 

240 

- 20 

CD74HC367E 

♦ RCA 

241 -187 

CD74HC4514E(A) 


272 

-103 

CD74HCT158E 

♦ RCA 

270 

- 84 

CD74HCT423E(A) 

211 - 24 

CD74HC132E 

♦ RCA 

287 

-122 

CD74HC367M 

♦ RCA 

242 - 4 


♦RCA 



CD74HCT158M 

♦ RCA 

270 

- 90 

♦ RCA 


CD74HC132M 

♦ RCA 

287 

-126 

CD74HC368E 

♦ RCA 

242 - 85 

CD74HC4514M(A) 

272 

-133 

CD74HCT160E 

♦ RCA 

198 

-130 

CD74HCT423M(A) 

210 - 45 

CD74HC137E 

♦ RCA 

275 

- 81 

CD74HC368M 

♦ RCA 

242 -103 


♦RCA 



CD74HCT160M 

♦ RCA 

195 

-115 

♦ RCA 


CD74HC137M 

♦ RCA 

275 

- 83 

CD74HC373E 

♦RCA 

230 - 66 

CD74HC4515E(A) 


272 

-147 

CD74HCT161E 

♦ RCA 

199 

-103 

CD74HCT533E ♦RCA 

230 -146 

CD74HC138E 

♦RCA 

276 

- 23 

CD74HC373M(A) 

226 -206 


♦ RCA 



CD74HCT161M 

♦ RCA 

195 

-166 

CD74HCT533M ♦RCA 

227 - 80 

CD74HC138M 

♦ RCA 

276 

- 41 


♦ RCA 


CD74HC4515M(A) 

272 

-183 

CD74HCT162E 

♦ RCA 

200 

- 72 

CD74HCT534E ♦RCA 

136 -126 

CD74HC139E 

♦ RCA 

277 

- 27 

CD74HC374E 

♦ RCA 

135 -141 


♦ RCA 



CD74HCT162M 

♦ RCA 

195 

-216 

CD74HCT534M ♦RCA 

126 - 55 

CD74HC139M 

♦ RCA 

277 

- 48 

CD74HC374M 

♦ RCA 

127 - 4 

CD74HC4516E 

♦ RCA 

193 

-181 

CD74HCT163E 

♦ RCA 

201 

- 2 

CD74HCT540E ♦RCA 

244 -105 

CD74HC147E 

♦ RCA 

289 

-148 

CD74HC377E 

♦ RCA 

136 - 30 

CD74HC4516M 

♦ RCA 

193 

-182 

CD74HCT163M 

♦ RCA 

196 

- 37 

CD74HCT540M ♦RCA 

244 -117 

CD74HC147M 

♦ RCA 

289 

-152 

CD74HC377M 

♦ RCA 

126 - 38 

CD74HC4518E 

♦ RCA 

194 

- 40 

CD74HCT164E 

♦ RCA 

308 

-128 

CD74HCT541E ♦RCA 

244 -157 

CD74HC151E 

♦ RCA 

265 

-191 

CD74HC384E 

♦ RCA 

218 -112 

CD74HC4518M 

♦ RCA 

194 

- 33 

CD74HCT164M 

♦ RCA 

308 

-112 

CD74HCT541M ♦RCA 

244 -175 

CD74HC151M 

♦ RCA 

265 

-204 

CD74HC390E 

♦ RCA 

204 -175 

CD74HC4520E 

♦ RCA 

194 

-117 

CD74HCT165E 

♦ RCA 

309 

- 8 

CD74HCT563E ♦RCA 

231 - 39 

CD74HC153E 

♦ RCA 

266 

-142 

CD74HC390M(A) 

204 -148 

CD74HC4520M 

♦ RCA 

194 

-111 

CD74HCT165M 

♦ RCA 

308 

-213 

CD74HCT563M ♦RCA 

227 - 88 

CD74HC153M 

♦ RCA 

266 

-143 


♦ RCA 


CD74HC4538E 

♦ RCA 

209 

-160 

CD74HCT166E 

♦ RCA 

309 

- 82 

CD74HCT564E ♦RCA 

137 - 1 

CD74HC154E 

♦ RCA 

273 

-163 

CD74HC393E 

♦ RCA 

204 -195 

CD74HC4538M 

♦ RCA 

209 

-147 

CD74HCT166M 

♦ RCA 

309 

- 64 

CD74HCT564M ♦RCA 

126 - 64 

CD74HC154M 

♦ RCA 

273 

-171 

CD74HC393M 

♦ RCA 

204 -207 

CD74HC7030E 

♦ RCA 

315 

- 47 

CD74HCT173E 

♦ RCA 

128 

-134 

CD74HCT573E ♦RCA 

231 -118 

CD74HC157E 

♦ RCA 

267 

- 92 

CD74HC423E(A) 


211 - 23 

CD74HC7038E 

♦ RCA 

280 

-175 

CD74HCT173M 

♦ RCA 

128 

-135 

CD74HCT573M ♦RCA 

227 - 96 

CD74HC157M 

♦ RCA 

267 

-106 


♦ RCA 


CD74HC7038M 

♦ RCA 

280 

-177 

CD74HCT174E 

♦ RCA 

129 

- 11 

CD74HCT574E ♦RCA 

137 - 69 

CD74HC158E 

♦ RCA 

270 

- 83 

CD74HC423M(A) 

210 - 43 

CD74HC7046E 

♦ RCA 

373 

-133 

CD74HCT174M 

♦ RCA 

129 

- 12 

CD74HCT574M ♦RCA 

126 - 69 

CD74HC158M 

♦ RCA 

270 

- 89 


♦ RCA 


CD74HC7046M 

♦ RCA 

373 

-134 

CD74HCT175E 

♦ RCA 

129 

-116 

CD74HCT583E(A) 

215 -164 

CD74HC160E 

♦ RCA 

198 

-129 

CD74HC533E 

♦ RCA 

230 -145 

CD74HC7266E 

♦ RCA 

179 

-203 

CD74HCT175M 

♦ RCA 

129 

-117 

♦ RCA 


CD74HC160M 

♦ RCA 

195 

-114 

CD74HC533M 

♦ RCA 

227 - 79 

CD74HC7266M 

♦ RCA 

180 

- 14 

CD74HCT181 E(A) 


221 

- 81 

CD74HCT583M(A) 

215 -160 

CD74HC161E 

♦ RCA 

199 

-102 

CD74HC534E 

♦ RCA 

136 -125 

CD74HC22106E(A) 

376 

-185 


♦ RCA 



♦ RCA 


Cu/^riC io livi 

? nGA 

130 

-IDO 


?nCA 

i26 - 


»noA 



GD/4HGT i o 1 rviiA# 

zc\ 

- 26 

DD/^nuioa/c trtOM 


CD74HC162E 

♦ RCA 

200 

- 71 

CD74HC540E 

♦ RCA 

244 -104 

CD74HC40102E 

♦ RCA 

189 

- 55 


♦ RCA 



CD74HCT597M ♦RCA 

312 - 8 

CD74HC162M 

♦ RCA 

195 

-215 

CD74HC540M 

♦ RCA 

244 -116 

CD74HC40102M 

♦ RCA 

189 

- 49 

CD74HCT182E(A) 


223 

- 64 

CD74HCT640E ♦RCA 

283 - 35 

CD74HC163E 

♦ RCA 

201 

- 1 

CD74HC541E 

♦ RCA 

244 -156 

CD74HC40103E 

♦ RCA 

189 

- 89 


♦ RCA 



CD74HCT640M ♦RCA 

283 - 69 

CD74HC163M 

♦ RCA 

196 

- 36 

CD74HC541M 

♦ RCA 

244 -174 

CD74HC40103M 

♦ RCA 

189 

- 83 

CD74HCT182M(A) 

223 

- 4 

CD74HCT643E ♦RCA 

283 -199 

CD74HC164E 

♦ RCA 

308 

-127 

CD74HC563E 

♦ RCA 

231 - 38 

CD74HC40104E 

♦ RCA 

304 

- 66 


♦ RCA 



CD74HCT643M ♦RCA 

284 - 6 

CD74HC164M 

♦ RCA 

308 

-111 

CD74HC563M 

♦ RCA 

227 - 87 

CD74HC40104M 

♦ RCA 

304 

- 75 

CD74HCT190E 

♦ RCA 

201 

-175 

CD74HCT646E ♦RCA 

280 -112 

CD74HC165E 

♦ RCA 

309 

- 7 

CD74HC564E 

♦ RCA 

136 -220 

CD74HC40105E 

♦ RCA 

315 

- 21 

CD74HCT190M 

♦ RCA 

196 

- 88 

CD74HCT646M ♦RCA 

280 -113 

CD74HC165M 

♦ RCA 

308 

-212 

CD74HC564M 

♦ RCA 

126 - 63 

CD74HC40105M 

♦ RCA 

315 

- 17 

CD74HCT191E 

♦ RCA 

202 

- 67 

CD74HCT648E ♦RCA 

284 -143 

CD74HC166E 

♦ RCA 

309 

- 81 

CD74HC573E 

♦ RCA 

231 -117 

CD74HCT00E(A) 


162 

- 28 

CD74HCT191M 

♦ RCA 

196 

-113 

CD74HCT648M ♦RCA 

284 -155 

CD74HC166M 

♦ RCA 

309 

- 63 

CD74HC573M 

♦ RCA 

227 - 95 


♦ RCA 



CD74HCT192E 

♦ RCA 

202 

-171 

CD74HCT670E(A) 

296 -217 

CD74HC173E 

♦ RCA 

128 

-132 

CD74HC574E 

♦ RCA 

137 - 68 

CD74HCT00M 

♦ RCA 

162 

- 57 

CD74HCT192M 

♦ RCA 

196 

-138 

♦ RCA 


CD74HC173M 

♦ RCA 

128 

-133 

CD74HC574M 

♦ RCA 

126 - 68 

CD74HCT02E 

♦ RCA 

164 

-106 

CD74HCT193E 

♦ RCA 

203 

-111 

CD74HCT670M(A) 

296 -220 

CD74HC174E 

♦ RCA 

129 

- 9 

CD74HC583E(A) 


215 -163 

CD74HCT02M 

♦ RCA 

164 

-128 

CD74HCT193M 

♦ RCA 

196 

-179 

♦ RCA 


CD74HC174M 

♦ RCA 

129 

- 10 


♦ RCA 


CD74HCT03E(A) 


165 

- 76 

CD74HCT194E 

♦ RCA 

310 

-131 

CD74HCT688E ♦RCA 

220 -133 

CD74HC175E 

♦ RCA 

129 

-114 

CD74HC583M(A) 

215 -159 


♦ RCA 



CD74HCT194M 

♦ RCA 

310 

-110 

CD74HCT688M ♦RCA 

219 - 79 

CD74HC175M 

♦ RCA 

129 

-115 


♦ RCA 


CD74HCT03M(A) 


165 

- 82 

CD74HCT195E 

♦ RCA 

311 

- 23 

CD74HCT4002E ♦RCA 

148 - 99 

CD74HC181E(A) 


221 

- 80 

CD74HC597E 

♦ RCA 

312 - 3 


♦ RCA 



CD74HCT195M 

♦ RCA 

310 

-216 

CD74HCT4002M ♦RCA 

148 -176 


♦ RCA 



CD74HC597M 

♦RCA 

312 - 7 

CD74HCT04E 

♦ RCA 

237 

-134 

CD74HCT221E 

♦ RCA 

211 

-126 

CD74HCT4015E ♦RCA 

304 -164 

CD74HC181M(A) 


221 

- 27 

CD74HC640E 

♦ RCA 

283 - 34 

CD74HCT04M 

♦ RCA 

237 

-155 

CD74HCT221M 

♦ RCA 

210 

- 70 

CD74HCT4015M ♦RCA 

304 -159 


♦ RCA 



CD74HC640M 

♦ RCA 

283 - 68 

CD74HCT08E 

♦ RCA 

166 

-156 

CD74HCT237E 

♦ RCA 

274 

-210 

CD74HCT4016E(A) 

260 - 47 

CD74HC182E(A) 


223 

- 63 

CD74HC643E 

♦ RCA 

283 -198 

CD74HCT08M 

♦ RCA 

166 

-178 

CD74HCT237M 

♦ RCA 

275 

- 3 

♦ RCA 



♦ RCA 



CD74HC643M 

♦ RCA 

284 - 5 

CD74HCT10E(A) 


168 

- 10 

CD74HCT238E(1A) 

277 

- 58 

CD74HCT4016M(A) 

260 -145 

CD74HC182M(A) 


223 

- 3 

CD74HC646E 

♦ RCA 

280 -111 


♦ RCA 




♦ RCA 



♦ RCA 



♦ RCA 



CD74HC646M 

♦ RCA 

280 -117 

CD74HCT10M 

♦ RCA 

168 

- 32 

CD74HCT238E(2) 


187 

-191 

CD74HCT4017E ♦RCA 

189 -220 

CD74HC190E 

♦ RCA 

201 

-174 

CD74HC648E 

♦ RCA 

284 -142 

CD74HCT11E 

♦ RCA 

169 

-119 


♦ RCA 



CD74HCT4017M ♦RCA 

189 -123 

CD74HC190M 

♦ RCA 

196 

- 87 

CD74HC648M 

♦ RCA 

284 -154 

CD74HCT11M 

♦ RCA 

169 

-130 

CD74HCT238M(A) 

277 

- 59 

CD74HCT4020E ♦RCA 

190 -200 

CD74HC191E 

♦ RCA 

202 

- 66 

CD74HC670E(A) 


296 -216 

CD74HCT14E 

♦ RCA 

288 

-127 


♦ RCA 



CD74HCT4020M(A) 

190 - 97 

CD74HC191M 

♦ RCA 

196 

-112 


♦ RCA 


CD74HCT14M 

♦ RCA 

288 

-136 

CD74HCT240E 

♦ RCA 

247 

-173 

♦ RCA 


CD74HC192E 

♦ RCA 

202 

-170 

CD74HC670M(A) 

296 -219 

CD74HCT20E 

♦ RCA 

172 

- 56 

CD74HCT240M 

♦ RCA 

247 

-191 

CD74HCT4024E ♦RCA 

191 - 79 

CD74HC192M 

♦ RCA 

196 

-137 


♦ RCA 


CD74HCT20M 

♦ RCA 

172 

- 59 

CD74HCT241E 

♦ RCA 

248 

- 72 

CD74HCT4024M ♦RCA 

191 - 94 

CD74HC193E 

♦ RCA 

203 

-110 

CD74HC688E 

♦RCA 

220 -132 

CD74HCT21E 

♦ RCA 

172 

- 80 

CD74HCT241M 

♦ RCA 

248 

- 87 

CD74HCT4040E ♦RCA 

192 -215 

CD74HC193M 

♦ RCA 

196 

-178 

CD74HC688M 

♦ RCA 

219 - 78 

CD74HCT21M 

♦ RCA 

172 

- 83 

CD74HCT242E 

♦ RCA 

281 

-195 

CD74HCT4040M ♦RCA 

192 -124 

CD74HC194E 

♦ RCA 

310 

-130 

CD74HC4002E 

♦ RCA 

148 - 98 

CD74HCT27E 

♦ RCA 

173 

- 51 

CD74HCT242M 

♦ RCA 

281 

-209 

CD74HCT4046AE 

371 - 59 

CD74HC194M 

♦ RCA 

310 

-109 

CD74HC4002M 

♦ RCA 

148 -175 

CD74HCT27M 

♦ RCA 

173 

- 65 

CD74HCT243E 

♦ RCA 

282 

- 60 

♦ RCA 


CD74HC195E 

♦ RCA 

311 

- 22 

CD74HC4015E 

♦ RCA 

304 -163 

CD74HCT30E 

♦ RCA 

173 

-176 

CD74HCT243M 

♦ RCA 

282 

- 67 

CD74HCT4046AM 

371 - 60 

CD74HC195M 

♦ RCA 

310 

-215 

CD74HC4015M 

♦ RCA 

304 -158 

CD74HCT30M(A) 


173 

-192 

CD74HCT244E 

♦ RCA 

247 

- 37 

♦ RCA 


CD74HC221E 

♦ RCA 

211 

-125 

CD74HC4016E(A) 

260 - 45 


♦ RCA 



CD74HCT244M 

♦ RCA 

247 

- 51 

CD74HCT4049E ♦RCA 

258 -107 

CD74HC221M 

♦ RCA 

210 

- 69 


♦ RCA 


CD74HCT32E 

♦ RCA 

174 

-169 

CD74HCT245E 

♦ RCA 

282 

-121 

CD74HCT4050E ♦RCA 

258 -189 

CD74HC237E 

♦ RCA 

274 

-209 

CD74HC4016M(A) 

260 -143 

CD74HCT32M 

♦ RCA 

174 

-187 

CD74HCT245M 

♦ RCA 

282 

-132 

CD74HCT4051 E(A) 

261 - 17 

CD74HC237M 

♦ RCA 

275 

- 2 


♦ RCA 


CD74HCT42E 

♦ RCA 

186 

-103 

CD74HCT251E 

♦ RCA 

268 

- 80 

♦ RCA 


CD74HC238E(A) 


277 

- 57 

CD74HC4017E 

♦ RCA 

189 -219 

CD74HCT42M 

♦ RCA 

185 

- 74 

CD74HCT251M 

♦ RCA 

268 

- 89 

CD74HCT4051 M(A) 

261 - 19 


♦ RCA 



CD74HC4017M 

♦ RCA 

189 -122 

CD74HCT73E 

♦ RCA 

130 

-132 

CD74HCT253E 

♦ RCA 

269 

- 31 

♦ RCA 


CD74HC238M(A) 


277 

- 60 

CD74HC4020E 

♦ RCA 

190 -199 

CD74HCT73M(A) 


130 

-151 

CD74HCT253M 

♦ RCA 

269 

- 35 

CD74HCT4052E(A) 

261 -122 


♦ RCA 



CD74HC4020M(A) 

190 - 96 


♦ RCA 



CD74HCT257E 

♦ RCA 

270 

-187 

♦ RCA 


CD74HC240E 

♦ RCA 

247 

-172 


♦ RCA 


CD74HCT74E 

♦ RCA 

131 

-123 

CD74HCT257M 

♦ RCA 

270 

-197 

CD74HCT4052M(A) 

262 - 32 

CD74HC240M 

♦ RCA 

247 

-190 

CD74HC4024E 

♦ RCA 

191 - 78 

CD74HCT74M 

♦ RCA 

131 

-147 

CD74HCT258E(A) 


270 

-138 

♦ RCA 


CD74HC241E 

♦ RCA 

248 

- 71 

CD74HC4024M 

♦ RCA 

191 - 93 

CD74HCT75E(A) 


228 

- 54 


♦ RCA 



CD74HCT4053E(A) 

261 -148 

CD74HC241M 

♦ RCA 

248 

- 86 

CD74HC4040E 

♦ RCA 

192 -214 


♦ RCA 



CD74HCT258M(A) 

270 

-154 

♦ RCA 


CD74HC242E 

♦ RCA 

281 

-182 

CD74HC4040M 

♦ RCA 

192 -123 

CD74HCT75M(A) 


226 

-210 


♦ RCA 



CD74HCT4053M(A) 

261 -186 

CD74HC242M 

♦ RCA 

281 

-190 

CD74HC4046AE 

♦ RCA 

371 - 57 


♦ RCA 



CD74HCT259E 

♦ RCA 

227 

-161 

♦ RCA 


CD74HC243E 

♦ RCA 

282 

- 45 

CD74HC4046AM 

♦ RCA 

371 - 58 

CD74HCT85E 

♦ RCA 

219 

-117 

CD74HCT259M 

♦ RCA 

226 

-163 

CD74HCT4059E ♦RCA 

213 - 38 

CD74HC243M 

♦ RCA 

282 

- 56 

CD74HC4049E 

♦ RCA 

258 -106 

CD74HCT85M 

♦ RCA 

219 

- 56 

CD74HCT273E 

♦ RCA 

129 

-205 

CD74HCT4059M ♦RCA 

213 - 42 

CD74HC244E 

♦ RCA 

247 

- 36 

CD74HC4049M 

♦ RCA 

258 -162 

CD74HCT86E 

♦ RCA 

177 

- 85 

CD74HCT273M 

♦ RCA 

126 

- 31 

CD74HCT4060E ♦RCA 

193 - 66 

CD74HC244M 

♦ RCA 

247 

- 50 

CD74HC4050E 

♦ RCA 

258 -188 

CD74HCT86M 

♦ RCA 

157 

-203 

CD74HCT280E 

♦ RCA 

224 

-182 

CD74HCT4060M ♦RCA 

193 - 16 

CD74HC245E 

♦ RCA 

282 

-120 

CD74HC4050M 

♦ RCA 

259 - 37 

CD74HCT93E(A) 


207 

- 79 

CD74HCT280M(A) 

224 

- 81 

CD74HCT4066E(A) 

260 - 48 

CD74HC245M 

♦ RCA 

282 

-131 

CD74HC4051 E(A) 

261 - 16 


♦ RCA 




♦ RCA 



♦ RCA 


CD74HC251E 

♦ RCA 

268 

- 79 


♦ RCA 


CD74HCT93M(A) 


197 

-186 

CD74HCT283E(A) 


216 

- 59 

CD74HCT4066M(A) 

260 -146 

CD74HC251M 

♦ RCA 

268 

- 88 

CD74HC4051 M(A) 

261 - 18 


♦ RCA 




♦ RCA 



♦ RCA 


CD74HC253E 

♦ RCA 

269 

- 30 


♦ RCA 


CD74HCT107E 

♦ RCA 

127 

-126 

CD74HCT283M(A) 

216 

- 60 

CD74HCT4067E(A) 

261 -201 

CD74HC253M 

♦ RCA 

269 

- 34 

CD74HC4052E(A) 

261 -121 

CD74HCT107M 

♦ RCA 

124 

-193 


♦ RCA 



♦ RCA 


CD74HC257E 

♦ RCA 

270 

-186 


♦ RCA 


CD74HCT109E 

♦ RCA 

127 

-196 

CD74HCT297E 

♦ RCA 

370 

-132 

CD74HCT4067M(A) 

262 - 8 

CD74HC257M 

♦ RCA 

270 

-196 

CD74HC4052M(A) 

261 -132 

CD74HCT109M 

♦ RCA 

124 

-202 

CD74HCT297M 

♦ RCA 

370 

-133 

♦ RCA 


CD74HC258E(A) 


270 

-137 


♦ RCA 


CD74HCT112E 

♦ RCA 

134 

- 71 

CD74HCT299E 

♦ RCA 

314 

- 33 

CD74HCT4075E ♦RCA 

152 -197 


♦ RCA 



CD74HC4053E(A) 

261 -147 

CD74HCT112M 

♦ RCA 

134 

- 72 

CD74HCT299M 

♦ RCA 

314 

- 14 

CD74HCT4075M ♦RCA 

153 - 18 

CD74HC258M(A) 


270 

-153 


♦ RCA 


CD74HCT123E 

♦ RCA 

211 

- 3 

CD74HCT354E 

♦ RCA 

269 

-187 

CD74HCT4094E ♦RCA 

306 - 52 


♦ RCA 



CD74HC4053M(A) 

261 -185 

CD74HCT123M(A) 

210 

- 44 

CD74HCT354M 

♦ RCA 

269 

-193 

CD74HCT4094M ♦RCA 

306 - 47 

CD74HC259E 

♦ RCA 

227 

-160 


♦ RCA 



♦ RCA 



CD74HCT356E 

♦ RCA 

269 

-220 

CD74HCT4510E ♦RCA 

193 -114 

CD74HC259M 

♦ RCA 

226 

-162 

CD74HC4059E 

♦ RCA 

213 - 37 

CD74HCT125E 

♦ RCA 

239 

-168 

CD74HCT356M 

♦ RCA 

270 

- 7 

CD74HCT4510M ♦RCA 

193 -115 

CD74HC273E 

♦ RCA 

129 

-204 

CD74HC4059M 

♦ RCA 

213 - 41 

CD74HCT125M 

♦ RCA 

239 

-181 

CD74HCT365E 

♦ RCA 

240 

-201 

CD74HCT4511 E(A) 

252 - 88 

CD74HC273M 

♦ RCA 

129 

-180 

CD74HC4060E 

♦ RCA 

193 - 65 

CD74HCT126E 

♦ RCA 

240 

- 21 

CD74HCT365M 

♦ RCA 

240 

-209 

♦ RCA 


CD74HC280E 

♦ RCA 

224 

-181 

CD74HC4060M 

♦ RCA 

193 - 15 

CD74HCT126M 

♦ RCA 

240 

- 22 

CD74HCT366E 

♦ RCA 

241 

- 93 

CD74HCT4511 M(A) 

252 -127 

CD74HC280M(A) 


224 

- 80 

CD74HC4066E(A) 

260 - 46 

CD74HCT132E 

♦ RCA 

287 

-123 

CD74HCT366M 

♦ RCA 

241 

-108 

♦ RCA 



♦ RCA 




♦ RCA 


CD74HCT132M 

♦ RCA 

287 

-127 

CD74HCT367E 

♦ RCA 

241 

-188 

CD74HCT4514E(A) 

272 -104 

CD74HC283E(A) 


216 

- 57 

CD74HC4066M(A) 

260 -144 

CD74HCT137E 

♦ RCA 

275 

- 82 

CD74HCT367M 

♦ RCA 

242 

- 5 

♦ RCA 



♦ RCA 




♦ RCA 


CD74HCT137M 

♦ RCA 

275 

-84 

CD74HCT368E 

♦ RCA 

242 

- 86 

CD74HCT4514M(A) 

272 -134 

CD74HC283M(A) 


216 

-58 

CD74HC4067E(A) 

261 -200 

CD74HCT138E 

♦ RCA 

276 

- 24 

CD74HCT368M 

♦ RCA 

242 

-104 

♦ RCA 



♦ RCA 




♦ RCA 


CD74HCT138M 

♦ RCA 

276 

- 42 

CD74HCT373E 

♦ RCA 

230 

- 67 

CD74HCT4515E(A) 

272 -148 

CD74HC297E 

♦ RCA 

370 

-130 

CD74HC4067M(A) 

262 - 7 

CD74HCT139E 

♦ RCA 

277 

- 28 

CD74HCT373M(A) 

226 

-207 

♦ RCA 


CD74HC297M 

♦ RCA 

370 

-131 


♦ RCA 


CD74HCT139M 

♦ RCA 

277 

- 49 


♦ RCA 



CD74HCT4515M ♦RCA 

272 -184 

CD74HC299E 

♦ RCA 

314 

- 32 

CD74HC4075E 

♦ RCA 

152 -196 

CD74HCT147E 

♦ RCA 

289 

-149 

CD74HCT374E 

♦ RCA 

135 

-142 

CD74HCT4516E ♦RCA 

193 -183 

CD74HC299M 

♦ RCA 

314 

- 13 

CD74HC4075M 

♦ RCA 

153 - 17 

CD74HCT147M 

♦ RCA 

289 

•153 

CD74HCT374M 

♦ RCA 

127 

- 5 

CD74HCT4516M ♦RCA 

193 -184 

CD74HC354E 

♦ RCA 

269 

-186 

CD74HC4094E 

♦ RCA 

306 - 51 

CD74HCT151E 

♦ RCA 

265 

-192 

CD74HCT377E 

♦ RCA 

136 

- 31 

CD74HCT4518E ♦RCA 

194 - 41 

CD74HC354M 

♦ RCA 

269 

-192 

CD74HC4094M 

♦ RCA 

306 - 46 

CD74HCT151M 

♦ RCA 

265 

-205 

CD74HCT377M 

♦ RCA 

126 

- 39 

CD74HCT4518M ♦RCA 

194 - 34 

CD74HC356E 


269 

-219 

CD74HC4510E 

♦ RCA 

193 -112 

CD74HCT153E 

♦ RCA 

266 

-144 

CD74HCT384E 

♦ RCA 

218 

-113 

CD74HCT4520E ♦RCA 

194 -118 1 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 



IsKMITM 

TYPE No. 

MFRS 




is/.wi.r-j 




m..... 


mmm\ 

CD74HCT4520M ♦RCA 

194 -112 



148 -188 

CD4012BE 

Baal 

149 

-168 

CD4019BC 

Miu&m 

150 

- 91 

CD4027BMJ 

♦ NSC 

124 

- 71 

CD74HCT4538E 

♦ RCA 

209 - 86 

CD4002BD 

♦ RCA 

148 -102 

CD4012BF 

♦ RCA 

149 

-169 

CD4019BCJ 

NSC 

263 

-143 

CD4027BMW 

♦ NSC 

124 

-134 

CD74HCT4538M ♦ RCA 

209 -148 

CD4002BE 

♦ RCA 

148 -103 

CD4012BK 

RCA 

150 

- 9 

CD4019BCN 

NSC 

263 

-144 

CD4028AD 

♦ RCA 

184 

- 62 

CD74HCT7030E 

RCA 

315 - 48 

CD4002BF 

♦ RCA 

148 -104 

CD4012CJ 

♦ NSC 

149 

-170 

CD4019BD(1) 

♦ RCA 

263 

-145 

CD4028AE 

♦ RCA 

184 

- 63 

CD74HCT7038E 

♦ RCA 

280 -176 

CD4002BK 

RCA 

148 -178 

CD4012CN 

♦ NSC 

149 

-171 

CD4019BD(2) 

♦ RCA 

150 

- 54 

CD4028AF 

♦ RCA 

184 

- 64 

CD74HCT7038M ♦ RCA 

280 -178 

CD4002CJ 

♦ NSC 

148 -105 

CD4012D 

RCA 

150 

- 43 

CD4019BE(1) 

♦ RCA 

263 

-146 

CD4028AK 

RCA 

184 

-123 

CD74HCT7046E 

♦ RCA 

373 -135 

CD4002CN 

♦ NSC 

148 -106 

CD4012E 

RCA 

150 

- 44 

CD4019BE(2) 

♦ RCA 

150 

- 55 

CD4028BCJ(1) 

NSC 

272 

- 84 

CD74HCT7046M IRCA 

373 -136 

m him 

RCA 

148 -215 

CD4012MJ 

♦ NSC 

149 

-172 

CD4019BF(1) 

♦ RCA 

263 

-147 

CD4028BCJ(2) 

♦ NSC 

184 

- 65 

CD74HCT7266E(A) 

179 -204 

CD4002E 

RCA 

148 -213 

CD4012MW 

♦ NSC 

150 

- 10 

CD4019BF(2) 

♦ RCA 

150 

- 56 

CD4028BCN(1) 

NSC 

272 

- 85 


♦ RCA 


CD4002MJ 

♦ NSC 

148 -107 

CD4012UBD 

♦ RCA 

149 

-173 

CD4019BM 

♦ NSC 

150 

- 92 

CD4028BCN(2) 

♦ NSC 

184 

- 66 

CD74HCT7266M(A) 

180 - 15 

CD4002MW 

♦ NSC 

148 -179 

CD4012UBE 

♦ RCA 

149 

-174 

CD4019BMJ 

♦ NSC 

263 

-148 

CD4028BD 

♦ RCA 

184 

- 67 


♦ RCA 


CD4002UBH 

RCA 

148 -189 

CD4012UBF 

♦ RCA 

149 

-175 

CD4019BMW 

♦ NSC 

263 

-156 

CD4028BE 

♦ RCA 

184 

- 68 

CD74HCT22106E(A) 

376 -186 

CD4002UBK 

RCA 

148 -190 

CD4012UBH 

RCA 

150 

- 21 

CD4019D 

RCA 

150 

- 96 

CD4028BF 

♦ RCA 

184 

- 69 


♦ RCA 



RCA 

123 -161 

CD4012UBK 

RCA 

150 

- 11 

CD4019E 

RCA 

150 

- 97 

CD4028BK 

RCA 

184 

-124 

CD74HCT40102E 

189 - 56 

CD4003D 

RCA 

123 -160 

CD4013(2) 

RCA 

124 

- 48 

CD4020AD 

♦ RCA 

190 

-108 

CD4028BMJ(1) 

♦ NSC 

272 

- 86 


♦ RCA 


CD4004AD 

RCA 

189 - 33 

CD4013AD 

♦ RCA 

123 

-179 

CD4020AE 

♦ RCA 

190 

-109 

CD4028BMJ(2) 

♦ NSC 

184 

- 70 

CD74HCT40102M 

189 - 50 

CD4004AE 

RCA 

189 - 34 

CD4013AE 

BELI 

123 

-180 

CD4020AF 

♦ RCA 

190 

-110 

CD4028BMW(1) 

♦NSC 

272 

- 87 


♦ RCA 


CD4004AK 

RCA 

189 - 37 


♦ RCA 



CD4020AK 

RCA 

190 

-182 

CD4028BMW(2) 

♦NSC 

184 

-125 

CD74HCT40103E 

189 - 90 

CD4004AT 

RCA 

191 - 71 

CD4013AF 

BELI 

123 

-181 

CD4020BCJ 

♦ NSC 

190 

-111 

CD4029AD 

♦ RCA 

192 

- 8 


♦ RCA 


CD4004E 

RCA 

189 - 38 


♦ RCA 



CD4020BCN 

♦ NSC 

190 

-112 

CD4029AE 

♦ RCA 

192 

- 9 

CD74HCT40103M 

189 - 84 

CD4006AD 

♦ RCA 

304 - 10 

CD4013AK 

RCA 

124 

- 10 

CD4020BD 

♦ RCA 

190 

-113 

CD4029AF 

♦ RCA 

192 

- 10 


♦ RCA 


CD4006AE 

♦ RCA 

304 - 11 

CD4013BCJ 

♦ NSC 

123 

-182 

CD4020BE 

♦ RCA 

190 

-114 

CD4029AK 

RCA 

192 

- 65 

CD74HCT40104E 

304 - 76 

CD4006AF 

♦ RCA 

304 - 12 

CD4013BCN 

♦ NSC 

123 

-183 

CD4020BF 

♦ RCA 

190 

-115 

CD4029BCJ 

♦ NSC 

192 

- 11 


♦ RCA 


CD4006AK 

♦ RCA 

304 - 40 

CD4013BD 

♦ RCA 

123 

-184 

CD4020BMJ 

♦ NSC 

190 

-116 

CD4029BCN 

♦ NSC 

192 

- 12 

CD74HCT40104M 

304 - 80 

CD4006BD 

♦ RCA 

304 - 13 

CD4013BE 

♦ RCA 

123 

-185 

CD4020BMW 

♦ NSC 

190 

-183 

CD4029BD 

♦ RCA 

192 

- 13 


♦ RCA 



♦ RCA 

304 - 14 

CD4013BF 

♦ RCA 

123 

-186 

CD4020D 

RCA 

190 

-201 

CD4029BE 

♦ RCA 

192 

- 14 

CD74HCT40105E 

315 - 22 


♦ RCA 

304 - 15 

CD4013BH 

RCA 

123 

-169 

CD4020E 

RCA 

190 

-202 

CD4029BF 

♦ RCA 

192 

- 15 


♦ RCA 


CD4007AD 

♦ RCA 

234 - 25 

CD4013BK 

♦ RCA 

124 

- 11 

CD4021AD 

♦ RCA 

305 

- 43 

CD4029BK 

RCA 

192 

- 66 

CD74HCT40105M 

315 - 18 

CD4007AE 

♦ RCA 

234 - 26 

CD4013BMJ 

♦ NSC 

123 

-187 

CD4021AE 

♦ RCA 

305 

- 44 

CD4029BMJ 

♦ NSC 

192 

- 16 


♦ RCA 


CD4007AF 

♦ RCA 

234 - 27 

CD4013BMW 

♦ NSC 

124 

- 12 

CD4021AF 

♦ RCA 

305 

- 45 

CD4029BMW 

♦ NSC 

192 

- 67 

CD74HCU04E 

♦ RCA 

237 -176 

CD4007AH 

♦ RCA 

234 - 20 

CD4013D 

RCA 

124 

- 46 

CD4021AK 

♦ RCA 

305 

- 46 

CD4030AD 

♦ RCA 

181 

- 11 

CD74HCU04M 

♦ RCA 

238 - 4 

CD4007AK 

♦ RCA 

234 - 53 

CD4013E 

RCA 

124 

- 47 

CD4021AY 

RCA 

305 

- 47 

CD4030AE 

BELI 

181 

- 12 

CD2201D 

RCA 

162 - 75 

CD4007CJ 

♦ NSC 

234 - 14 

CD4014AD 

♦ RCA 

304 

- 99 

CD4021BD 

♦ RCA 

305 

- 48 


♦ RCA 



CD2302-946 

RCA 

159 -112 

CD4007CN 

♦ NSC 

234 - 15 

CD4014AE 

♦ RCA 

304 

-100 

CD4021 BE 

♦ RCA 

305 

- 49 

CD4030AF 

BELI 

181 

- 13 

CD2302D946 

RCA 

162 -107 

CD4007UBD 

♦ RCA 

234 - 28 

CD4014AF 

♦ RCA 

304 

-101 

CD4021BF 

♦ RCA 

305 

- 50 


♦ RCA 



CD2302E846 

RCA 

162 -108 

CD4007UBE 

♦ RCA 

234 - 29 

CD4014AK 

♦ RCA 

304 

-147 

CD4022AD 

♦ RCA 

190 

-216 

CD4030AK 

RCA 

159 

- 80 

CD2303-949 

RCA 

159 -113 

CD4007UBF 

♦ RCA 

234 - 30 

CD4014AY 

RCA 

304 

-102 

CD4022AE 

♦ RCA 

190 

-217 

CD4030BD 

♦ RCA 

181 

- 14 

CD2303D949 

RCA 

162 -109 

CD4007UBK 

RCA 

234 - 54 

CD4014BD 

♦ RCA 

304 

-103 

CD4022AF 

♦ RCA 

190 

-218 

CD4030BE 

BELI 

181 

- 15 

CD2303E849 

RCA 

162 -110 

CD4008AD 

♦ RCA 

215 - 22 

CD4014BE 

♦ RCA 

304 

-104 

CD4022AK 

RCA 

191 

- 57 


♦ RCA 



CD2304-945 

RCA 

140 - 41 

CD4008AE 

♦ RCA 

215 - 23 

CD4014BF 

♦ RCA 

304 

-105 

CD4022BCJ 

♦ NSC 

190 

-219 

CD4030BF 

BELI 

181 

- 16 

CD2304D945 

RCA 

140 - 54 

CD4008AF 

♦ RCA 

215 - 24 

CD4014CJ 

NSC 

304 

-106 

CD4022BCN 

♦ NSC 

190 

-220 


♦ RCA 



CD2304E845 

RCA 

140 - 55 

CD4008AK 

RCA 

215 - 79 

CD4014CN 

NSC 

304 

-107 

CD4022BD 

♦ RCA 

191 

- 1 

CD4030CJ 

♦ NSC 

181 

- 17 

CD2305-948 

RCA 

140 - 42 

CD4008BCJ 

♦ NSC 

215 - 25 

CD4014D 

RCA 

304 

-108 

CD4022BE 

♦ RCA 

191 

- 2 

CD4030CN 

♦ NSC 

181 

- 18 

CD2305D948 

RCA 

140 - 56 

CD4008BCN 

♦ NSC 

215 - 26 

CD4014MD 

NSC 

304 

-109 

CD4022BF 

♦ RCA 

191 

- 3 

CD4030MJ 

♦ NSC 

181 

- 19 

CD2305E848 

RCA 

140 - 57 

CD4008BD 

♦ RCA 

215 - 27 

CD4014MF 

NSC 

304 

-148 

CD4022BMJ 

♦ NSC 

191 

- 4 

CD4030MW 

♦ NSC 

159 

- 81 

CD2308-962 

RCA 

160 -152 

CD4008BE 

♦ RCA 

215 - 28 

CD4014MJ 

NSC 

304 

-110 

CD4022BMW 

♦ NSC 

191 

- 58 

CD4031AD 

♦ RCA 

305 

- 98 

CD2308D962 

RCA 

168 - 69 

CD4008BF 

♦ RCA 

215 - 29 

CD4015AD 

♦ RCA 

304 

-173 

CD4023AD 

♦ RCA 

150 

-113 

CD4031AE 

♦ RCA 

305 

- 99 

CD2308E862 

RCA 

168 - 70 

CD4008BK 

RCA 

215 - 80 

CD4015AE 

♦ RCA 

304 

-174 

CD4023AE 

♦ RCA 

150 

-114 

CD4031AF 

♦ RCA 

305 

-100 

CD2309-963 

RCA 

160 -153 

CD4008BMJ 

♦ NSC 

215 - 30 

CD4015AF 

♦ RCA 

304 

-175 

CD4023AF 

♦ RCA 

150 

-115 

CD4031AK 

♦ RCA 

305 

-118 

CD2309D963 

RCA 

168 - 71 

CD4008BMW 

♦ NSC 

215 - 81 

CD4015AK 

♦ RCA 

304 

-176 

CD4023AK 

RCA 

150 

-181 

CD4031BD 

♦ RCA 

305 

-101 

CD2309E863 

RCA 

168 - 72 

CD4009AD 

♦ RCA 

258 -108 

CD4015AY 

RCA 

304 

-177 

CD4023BCJ 

♦ NSC 

150 

-116 

CD4031BE 

♦ RCA 

305 

-102 

CD2315 

RCA 

139 - 46 

CD4009AE 

♦ RCA 

258 -109 

CD4015BD 

♦ RCA 

304 

-178 

CD4023BCN 

♦ NSC 

150 

-117 

CD4031BF 

♦ RCA 

305 

-103 

CD2315D 

RCA 

139 - 53 

CD4009AF 

♦ RCA 

258 -110 

CD4015BE 

♦ RCA 

304 

-179 

CD4023BD 

♦ RCA 

150 

-118 

CD4032AD 

♦ RCA 

215 

-104 

CD2315E 

RCA 

139 - 54 

CD4009AH 

♦ RCA 

258 - 95 

CD4015BF 

♦ RCA 

304 

-180 

CD4023BE 

♦ RCA 

150 

-119 

CD4032AE 

♦ RCA 

215 

-105 

CD2316 

RCA 

140 -198 

CD4009AK 

♦ RCA 

258 -163 

CD4015CJ 

NSC 

304 

-181 

CD4023BF 

♦ RCA 

150 

-120 

CD4032AF 

♦ RCA 

215 

-106 

CD2316D 

RCA 

140 -199 

CD4009AY 

RCA 

258 -111 

CD4015CN 

NSC 

304 

-182 

CD4023BK 

RCA 

150 

-182 

CD4032AK 

RCA 

215 

-107 

CD2316E 

RCA 

140 -200 

CD4009CJ 

♦ NSC 

258 -112 

CD4015D 

RCA 

304 

-183 

CD4023BMJ 

♦ NSC 

150 

-121 

CD4032BD 

♦ RCA 

215 

-108 

CD2317 

RCA 

139 - 83 

CD4009CN 

♦ NSC 

258 -113 

CD4015MD 

NSC 

304 

-184 

CD4023BMW 

♦ NSC 

150 

-183 

CD4032BE 

♦ RCA 

215 

-109 

CD2317D 

RCA 

139 - 84 

CD4009MJ 

♦ NSC 

258 -114 

CD4015MF 

NSC 

305 

- 7 

CD4023CJ 

♦ NSC 

150 

-122 

CD4032BF 

♦ RCA 

215 

-110 

CD2317E 

RCA 

139 - 85 

CD4009MW 

♦ NSC 

258 -164 

CD4015MJ 

NSC 

304 

-185 

CD4023CN 

♦ NSC 

150 

-123 

CD4032BK 

RCA 

215 

-122 

CD2318 

RCA 

140 -171 

CD4009UBD 

♦ RCA 

258 -115 

CD4016AD 

♦ RCA 

260 

- 49 

CD4023MJ 

♦ NSC 

150 

-124 

CD4033AD 

♦ RCA 

192 

- 78 

CD2318D 

RCA 

140 -172 

CD4009UBE 

♦ RCA 

258 -116 

CD4016AE 

♦ RCA 

260 

- 50 

CD4023MW 

♦ NSC 

150 

-184 

CD4033AE 

♦ RCA 

192 

- 79 

CD2318E 

RCA 

140 -173 

CD4009UBF 

♦ RCA 

258 -117 

CD4016AF 

♦ RCA 

260 

- 51 

CD4023UBD 

♦ RCA 

150 

-125 

CD4033AF 

♦ RCA 

192 

- 80 

CD4000 

RCA 

147 -142 

CD4009UBH 

♦ RCA 

258 - 96 

CD4016AH 

♦ RCA 

260 

- 22 

CD4023UBE 

♦ RCA 

150 

-126 

CD4033AK 

RCA 

192 

-100 

CD4000AD 

♦ RCA 

147 - 71 

CD4010AD 

♦ RCA 

258 -190 

CD4016AK 

RCA 

260 

-147 

CD4023UBF 

♦ RCA 

150 

-127 

CD4033BD 

♦ RCA 

192 

- 81 

CD4000AE 

♦ RCA 

147 - 72 

CD4010AE 

♦ RCA 

258 -191 

CD4016AY 

RCA 

260 

- 52 

CD4023UBH 

RCA 

150 

-194 

CD4033BE 

♦ RCA 

192 

- 82 

CD4000AF 

♦ RCA 

147 - 73 

CD4010AF 

♦ RCA 

258 -192 

CD4016BD 

♦ RCA 

260 

- 53 

CD4023UBK 

RCA 

150 

-185 

CD4033BF 

♦ RCA 

192 

- 83 

CD4000AK 

RCA 

147 -122 

CD4010AH 

♦ RCA 

258 -178 

CD4016BE 

♦ RCA 

260 

- 54 

CD4024AD 

♦ RCA 

191 

-107 

CD4033BH 

♦ RCA 

192 

- 77 

CD4000BD 

♦ RCA 

147 - 74 

CD4010AK 

♦ RCA 

259 - 38 

CD4016BF 

♦ RCA 

260 

- 55 

CD4024AE 

♦ RCA 

191 

-108 

CD4034AF 

♦ RCA 

289 

- 33 

CD4000BE 

♦ RCA 

147 - 75 

CD4010AY 

RCA 

258 -193 

CD4016BH 

♦ RCA 

260 

- 23 

CD4024AF 

♦ RCA 

191 

-109 

CD4034AH 

♦ RCA 

289 

- 31 

CD4000BF 

♦ RCA 

147 - 76 

CD4010BD 

♦ RCA 

258 -194 

CD4016CJ 

♦ NSC 

260 

- 56 

CD4024AK 

RCA 

191 

-168 

CD4034AK 

♦ RCA 

289 

- 34 

CD4000BK 

RCA 

147 -123 

CD4010BE 

♦ RCA 

258 -195 

CD4016CN 

♦ NSC 

260 

- 57 

CD4024AT 

RCA 

191 

- 72 

CD4034BH 

♦ RCA 

289 

- 32 

CD4000CJ 

♦ NSC 

147 - 77 

CD4010BF 

♦ RCA 

258 -196 

CD4016MJ 

♦ NSC 

260 

- 58 

CD4024BCJ 

♦ NSC 

191 

-110 

CD4035AD 

♦ RCA 

305 

-165 

CD4000CN 

♦ NSC 

147 - 78 

CD4010BH 

♦ RCA 

258 -179 

CD4017 

RCA 

189 

-129 

CD4024BCN 

♦ NSC 

191 

-111 

CD4035AE 

♦ RCA 

305 

-166 

CD4000D 

RCA 

147 -140 

CD4010CJ 

♦ NSC 

258 -197 

CD4017AD 

♦ RCA 

189 

-133 

CD4024BD 

♦ RCA 

191 

-112 

CD4035AF 

♦ RCA 

305 

-167 

CD4000E 

RCA 

147 -141 

CD4010CN 

♦ NSC 

258 -198 

CD4017AE 

♦ RCA 

189 

-134 

CD4024BE 

♦ RCA 

191 

-113 

CD4035AK 

♦ RCA 

306 

- 8 

CD4000MJ 

♦ NSC 

147 - 79 

CD4010MJ 

♦ NSC 

258 -199 

CD4017AF 

♦ RCA 

189 

-135 

CD4024BF 

♦ RCA 

191 

-114 

CD4035AY 

RCA 

305 

-168 

CD4000MW 

♦ NSC 

147 -124 

CD4010MW 

♦ NSC 

259 - 39 

CD4017AK 

RCA 

189 

-124 

CD4024BMJ 

♦ NSC 

191 

-115 

CD4035BCJ 

NSC 

305 

-169 

CD4000UBD 

♦ RCA 

147 - 80 


RCA 

149 -144 

CD4017BCJ 

♦ NSC 

189 

-136 

CD4024BMW 

♦ NSC 

191 

-169 

CD4035BCN 

NSC 

305 

-170 

CD4000UBE 

♦ RCA 

147 - 81 

CD4011AD 

♦ RCA 

149 - 21 

CD4017BCN 

♦ NSC 

189 

-137 

CD4025AD 

♦ RCA 

151 

- 10 

CD4035BD 

♦ RCA 

305 

-171 

CD4000UBF 

♦ RCA 

147 - 82 

CD4011AE 

BELI 

149 - 22 

CD4017BD 

♦ RCA 

189 

-138 

CD4025AE 

RCA 

151 

- 11 

CD4035BE 

♦ RCA 

305 

-172 

CD4000UBK 

RCA 

147 -125 


♦ RCA 


CD4017BE 

♦ RCA 

189 

-139 

CD4025AF 

♦ RCA 

151 

- 12 

CD4035BF 

♦ RCA 

305 

-173 

CD4001 

RCA 

148 - 66 

CD4011AF 

BELI 

149 - 23 

CD4017BF 

♦ RCA 

189 

-140 

CD4025AK 

RCA 

151 

- 73 

CD4035BMJ 

NSC 

305 

-174 

CD4001AD 

♦ RCA 

147 -170 


♦ RCA 


CD4017BMJ 

♦ NSC 

189 

-141 

CD4025BCJ 

♦ NSC 

151 

- 13 

CD4035BMW 

NSC 

306 

- 9 

CD4001AE 

BELI 

147 -171 

CD4011AK 

RCA 

149 -103 

CD4017BMW 

♦ NSC 

189 

-203 

CD4025BCN 

♦ NSC 

151 

- 14 

CD4035CJ 

NSC 

305 

-175 


♦ RCA 


CD4011BCJ 

♦ NSC 

149 - 24 

CD4017D 

RCA 

190 

- 1 

CD4025BD 

♦ RCA 

151 

- 15 

CD4035CN 

NSC 

305 

-176 

CD4001AF 

BELI 

147 -172 

CD4011BCN 

♦ NSC 

149 - 25 

CD4017E 

RCA 

190 

- 2 

CD4025BE 

♦ RCA 

151 

- 16 

CD4035MD 

NSC 

305 

-177 


♦ RCA 


CD4011BD 

♦ RCA 

149 - 26 

CD4018(2) 

RCA 

190 

- 5 

CD4025BF 

♦ RCA 

151 

- 17 

CD4035MF 

NSC 

306 

- 10 

CD4001AK 

RCA 

148 - 28 

CD4011BE 

BELI 

149 - 27 

CD4018AD 

♦ RCA 

190 

- 10 

CD4025BK 

RCA 

151 

- 74 

CD4035MJ 

NSC 

305 

-178 

CD4001BCJ 

♦ NSC 

147 -173 


♦ RCA 


CD4018AE 

BELI 

190 

- 11 

CD4025BMJ 

♦ NSC 

151 

- 18 

CD4036AD 

RCA 

292 

-154 

CD4001BCN 

♦ NSC 

147 -174 

CD4011BF 

BELI 

149 - 28 


♦ RCA 



CD4025BMW 

♦ NSC 

151 

- 75 

CD4036AK 

RCA 

292 

-158 

CD4001BD 

♦ RCA 

147 -175 


♦ RCA 


CD4018AF 

BELI 

190 

- 12 

CD4025CJ 

♦ NSC 

151 

- 19 

CD4037AD 

♦ RCA 

259 

- 63 

CD4001BE 

BELI 

147 -176 

CD4011BK 

RCA 

149 -104 


♦ RCA 



CD4025CN 

♦ NSC 

151 

- 20 

CD4037AE 

♦ RCA 

259 

- 64 


♦ RCA 


CD4011BMJ 

♦ NSC 

149 - 29 

CD4018AK 

RCA 

190 

- 64 

CD4025MJ 

♦ NSC 

151 

- 21 

CD4037AF 

♦ RCA 

259 

- 65 

CD4001BF 

BELI 

147 -177 

CD4011BMW 

♦ NSC 

149 -105 

CD4018BCJ 

♦ NSC 

190 

- 13 

CD4025MW 

♦ NSC 

151 

- 76 

CD4037AK 

♦ RCA 

259 

- 66 


♦ RCA 


CD4011 BY 

RCA 

149 - 30 

CD4018BCN 

♦ NSC 

190 

- 14 

CD4025UBH 

RCA 

151 

- 87 

CD4038AD 

♦ RCA 

215 

-139 

CD4001BK 

RCA 

147 -156 

CD4011CJ 

♦ NSC 

149 - 31 

CD4018BD 

♦ RCA 

190 

- 15 

CD4025UBK 

RCA 

151 

- 77 

CD4038AE 

♦ RCA 

215 

-140 

CD4001BMJ 

♦ NSC 

147 -178 

CD4011CN 

♦ NSC 

149 - 32 

CD4018BE 

♦ RCA 

190 

- 16 

CD4026AD 

♦ RCA 

191 

-187 

CD4038AF 

♦ RCA 

215 

-141 

CD4001 BMW 

♦ NSC 

148 - 29 


RCA 

149 -145 

CD4018BF 

♦RCA 

190 

- 17 

CD4026AE 

♦ RCA 

191 

-188 

CD4038AK 

RCA 

215 

-142 

CD4001 BY 

RCA 

147 -179 

CD4011E 

RCA 

149 -146 

CD4018BMJ 

♦ NSC 

190 

- 18 

CD4026AF 

♦ RCA 

191 

-189 

CD4038BD 

♦ RCA 

215 

-143 

CD4001CJ 

♦ NSC 

147 -180 

CD4011MJ 

♦ NSC 

149 - 33 

CD4018BMW 

♦ NSC 

190 

- 65 

CD4026AK 

RCA 

191 

-209 

CD4038BE 

♦ RCA 

215 

-144 

CD4001CN 

♦ NSC 

147 -181 

CD4011MW 

♦ NSC 

149 -106 

CD4018D 

RCA 

190 

- 75 

CD4026BD 

♦ RCA 

191 

-190 

CD4038BF 

♦ RCA 

215 

-145 

CD4001D 

RCA 

148 - 67 

CD4011UBD 

♦ RCA 

149 - 34 

CD4018E 

RCA 

190 

- 76 

CD4026BE 

♦ RCA 

191 

-191 

CD4039AD 

RCA 

292 

-160 

CD4001E 

RCA 

148 - 61 

CD4011UBE 

♦ RCA 

149 - 35 

CD4019 

RCA 

150 

- 48 

CD4026BF 

♦ RCA 

191 

-192 

CD4039AK 

RCA 

292 

-164 

CD4001MJ 

♦ NSC 

147 -182 

CD4011UBF 

♦ RCA 

149 - 36 

CD4019AD(1) 

♦ RCA 

263 

-139 

CD4027AD 

♦ RCA 

124 

- 63 

CD4040AD 

♦ RCA 

192 

-134 

CD4001MW 

♦ NSC 

148 - 30 

CD4011UBK 

RCA 

149 -107 

CD4019AD(2) 

♦ RCA 

150 

- 45 

CD4027AE 

♦ RCA 

124 

- 64 

CD4040AE 

♦ RCA 

192 

-135 

CD4001UBD 

♦ RCA 

147 -183 

CD4012(2) 

RCA 

150 - 42 

CD4019AE(1) 

♦ RCA 

263 

-140 

CD4027AF 

♦ RCA 

124 

- 65 

CD4040AF 

♦ RCA 

192 

-136 

CD4001UBE 

♦ RCA 

147 -184 

CD4012AD 

♦ RCA 

149 -164 

CD4019AE(2) 

♦ RCA 

150 

- 46 

CD4027AK 

RCA 

124 

-132 

CD4040AK 

RCA 

192 

-200 

CD4001UBF 

♦ RCA 

147 -185 

CD4012AE 

BELI 

149-165 

CD4019AF(1) 

♦ RCA 

263 

-141 

CD4027BCJ 

♦ NSC 

124 

- 66 

CD4040BCJ 

♦ NSC 

192 

-137 

CD4001UBK 

RCA 

147 -143 


♦ RCA 


CD4019AF(2) 

♦ RCA 

150 

- 47 

CD4027BCN 

♦ NSC 

124 

- 67 

CD4040BCN 

♦ NSC 

192 

-138 

CD4002 

RCA 

148 -214 

CD4012AF 

BELI 

149 -166 

CD4019AH 

♦ RCA 

263 

-135 

CD4027BD 

♦ RCA 

124 

- 68 

CD4040BD 

♦ RCA 

192 

-139 

CD4002AD 

♦ RCA 

148 -100 


♦ RCA 


CD4019AK(1) 

♦ RCA 

263 

-155 

CD4027BE 

♦ RCA 

124 

- 69 

CD4040BE 

♦ RCA 

192 

-140 

CD4002AE 

♦ RCA 

148 -101 

CD4012AK 

RCA 

150 - 8 

CD4019AK(2) 

RCA 

150 

- 85 

CD4027BF 

♦ RCA 

124 

- 70 

CD4040BF 

♦ RCA 

192 

-141 

CD4002AF 

♦ RCA 

148 -177 

CD4012BD 

♦ RCA 

149 -167 

CD4019AY 

♦ RCA 

263 

-142 

CD4027BK 

RCA 

124 

-133 

CD4040BMJ 

♦ NSC 

192 

-142 


D.A.T.A. 


♦ -Mf r’s data sheet available 
in microfilm service 


20 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 
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3. TY P E No. C ROSS INDEX 


HYPE Na , „ 

MFRS 

0 ® 

l£l 


MFRS 

fPg&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Po& 

Lin© 

TYPE NO. 

MFRSIPg&Line I TYPE No. MFRS 1 Pa* 

Line 



tm 

■201 

CD4051BF 

mnzwjm 

mi 

•31 

CD4071BD 


EMI 



WLKPsm 


Bll 



m-i 


CD4041AD 

♦RCA 

259 

- 72 

CD4051BH 

♦ RCA 

261 

• 20 

CD4071BE 

♦ RCA 

151 

-206 

CD4099BD 

♦ RCA 

226 

■ 19 

CD4532BK 

RCA 

289 

- 73 

CD4041AE 

♦RCA 

259 

- 73 

POT™ 

♦ RCA 

261 

- 65 

CD4071BF 

♦ RCA 

151 

-207 

CD4099BE 

♦ RCA 

226 

- 20 

CD4536BD 

♦ RCA 

371 

•158 

GD4041AF 

♦ RCA 

259 

. 74 


♦ NSC 

261 

- 32 

CD4071BH 

RCA 

151 

-197 

CD4099BF 

♦ RCA 

226 

- 21 

CD4536BE 

♦ RCA 

371 

-159 

CD4041AH 

♦ RCA 

259 

. 67 

CD4051 BMW 

♦ NSC 

261 

- 66 

CD4071BK 

RCA 

152 

- 15 

CD4099BK 

RCA 

226 

• 46 

CD4536BF 

♦ RCA 

371 

-160 

CD4041AK 

♦ RCA 

259 

• 86 

CD4052BCJ 

♦ NSC 

261 

- 85 

CD4071BMJ 

♦ NSC 

151 

-208 

CD4099BMJ 

♦ NSC 

226 

• 22 

CD4538BD 

♦RCA 

209 

- 87 

CD4041AV 

RCA 

259 

•75 

CD4052BCN 

♦ NSC 

261 

- 86 

CD4071BMW 

♦ NSC 

im 

- 16 

CD4099BMW 

♦ NSC 

226 

■ 47 

CD4538BE 

♦ RCA 

209 

- 88 

CD4041CJ 

♦NSC 

259 

• 76 

CD4052BD 

♦ RCA 

261 

- 87 

CD4072BD 

♦ RCA 

152 

- 51 

CD4502BD 

♦RCA 

pjcE| 

■118 

CD4538BF 

♦ RCA 

209 

• 89 

CD4041CN 

♦NSC 

259 

• 77 

CD4052BE 

♦ RCA 

261 

- 88 

CD4072BE 

♦ RCA 

152 

- 52 

CD4502BE 

♦ RCA 

pjcfl 

BTFl 

CD4541BD 

♦ RCA 

371 

•188 

CD4041MJ 

♦NSC 

259 

- 78 

CD4052BF 

♦ RCA 

261 


CD4072BF 

♦ RCA 

152 

■ 53 

CD4502BF 

♦ RCA 

pifl 

Em 

CD4541BE 

♦ RCA 

371 

•189 

CD4041MW 

♦ NSC 

259 

■ 87 

CD4052BH 

♦ RCA 

261 

- 78 

CD4072BH 

RCA 

152 

- 44 

CD4503BD 

♦ RCA 

241 

•189 

CD4541BF 

♦ RCA 

371 

-190 

CD4041UBD 

♦ RCA 

259 

- 79 

CD4052BK 

♦ RCA 

261 

-127 

CD4072BK 

RCA 

152 

- 81 

CD4503BE 

♦ RCA 

241 

■190 

CD4541BH 

♦ RCA 

371 

-191 

CD4041UBE 

♦ RCA 

259 

• 80 

CD4052BMJ 

♦ NSC 

261 

- 90 

CD4073BCJ 

♦ NSC 

152 

-112 

CD4503BF 

♦ RCA 

241 

-191 

CD4543BD 

♦ RCA 

252 

•196 

CD4041UBF 

♦ RCA 

259 

- 81 

CD4052BMW 

♦ NSC 

261 

-128 

CD4073BCN 

♦ NSC 

152 

-113 

CD4503BH 

♦ RCA 

235 

■ 73 

CD4543BE 

♦ RCA 

252 

-197 

CD4041UBH 

♦RCA 

259 

• 68 

CD4053BCJ 

♦ NSC 

261 

-149 

CD4073BD 

♦ RCA 

im 

-114 

CD4508BD 

♦ RCA 

226 

- 53 

CD4543BF 

♦ RCA 

252 

•198 

CD4041UBK 

RCA 

259 

• 88 

CD4053BCN 

♦ NSC 

261 

-150 

CD4073BE 

♦ RCA 

nu 

-115 

CD4508BE 

♦ RCA 

226 

- 54 

CD4543BH 

♦ RCA 

252 

-195 

CD4042AD(1) 

♦ RCA 

225 

- 29 

CD4053BD 

♦ RCA 

261 

-151 

CD4073BF 

♦ RCA 

152 

-116 

CD4508BF 

♦ RCA 

226 

- 55 

CD4543BK 

♦ RCA 

252 

•189 

CD4042AE(1) 

♦ RCA 

225 

- 30 

CD4053BE 

♦ RCA 

261 

-152 

CD4073BH 

RCA 

152 

-106 

CD4508BK 

RCA 

226 

- 82 

CD4555BD 

♦ RCA 

272 

-193 

CD4042AF(1) 

♦ RCA 

225 

- 31 

CD4053BF 

♦ RCA 

261 

-153 

CD4073BK 

RCA 

152 

-144 

CD4510BCJ 

♦ NSC 

193 

-118 

CD4555BE(1) 

♦ RCA 

272 

-194 

CD4042AK(1) 

RCA 

225 

- 76 

CD4053BH 

♦ RCA 

261 

-138 

CD4073BMJ 

♦ NSC 

152 

-117 

CD4510BCN 

♦ NSC 

193 

BlEl 

CD4555BE(2) 

RCA 

184 

-197 

CD4042BCJ 

♦NSC 

225 

- 32 

CD4053BK 

♦ RCA 

261 

-187 

CD4073BMW 

♦ NSC 

152 

-145 

CD4510BD 

♦ RCA 

193 

Em 

CD4555BF 

♦ RCA 

272 

-195 

CD4042BCN 

♦ NSC 

225 

- 33 

CD4053BMJ 

♦ NSC 

261 

-154 

CD4075BCJ 

♦ NSC 

152 

-198 

CD4510BE 

♦ RCA 

193 

-121 

CD4555BH 

RCA 

184 

-198 

GD4042BD 

♦ RCA 

225 

- 34 

CD4053BMW 

♦ NSC 

261 

BEa 

CD4075BCN 

♦ NSC 

152 

pm 

CD4510BF 

♦ RCA 

193 

-122 

CD4555BK 

RCA 

272 

-218 

CD4042BE 

♦ RCA 

225 

- 35 

CD4054BD 

♦ RCA 

252 

- 8 

CD4075BD 

♦ RCA 

152 


CD4510BK 

RCA 

193 

-158 

CD4556BD 

♦ RCA 

276 

-185 

CD4042BF 

♦ RCA 

225 

- 36 

CD4054BE 

♦ RCA 

252 

- 9 

CD4075BE 

♦ RCA 

152 

-201 

CD4510BMJ 

♦ NSC 

193 

-123 

CD4556BE 

♦ RCA 

276 

-186 

CD4042BK 

RCA 

225 

- 77 

CD4054BF 

♦ RCA 

252 

- 10 

CD4075BF 

♦ RCA 

152 

-202 

CD4510BMW 

♦ NSC 

193 

sm 

CD4556BF 

♦ RCA 

276 

-187 

CD4042BMJ 

♦ NSC 

225 

- 37 

CD4054BH 

♦ RCA 

252 


CD4075BH 

RCA 

152 

-185 

CD4511BCJ 

♦ NSC 

252 

- 89 

CD4556BH 

RCA 

184 

-210 

GD4042BMW 

♦ NSC 

225 

- 78 

CD4054BK 

♦ RCA 

252 

- 22 

CD4075BK 

RCA 

153 

- 19 

CD4511BCN 

♦ NSC 

252 

- 90 

CD4556BK(1) 

RCA 

273 

-116 

CD4043AD 

♦ RCA 

225 

- 95 

CD4054BY 

RCA 

252 

OED 

CD4075BMJ 

♦ NSC 

152 

-203 

CD4511BD 

♦ RCA 

252 

- 78 

CD4556BK(2) 

RCA 

185 

-111 



ooc 

ae 

rn/inccAn 

DPA 



nn>ir\7gpu'» 

-NSC 

■ICO 

on 

nn^C'jipc 

*DP4 

OGO 

70 

rn^ccnon 

iDPA 

04G 

4CC 

CD4043AF 

♦ RCA 

225 

- 97 

CD4055AE 

RCA 

184 

-135 

CD4076AD 

RCA 

309 

-122 

CD4511BF 

♦ RCA 

252 

- 80 

CD4560BE 

♦ RCA 

215 

-166 

CD4043AK 

RCA 

225 

-149 

CD4055AK 

RCA 

184 

-203 

CD4076AE 

RCA 

309 

-123 

CD4511BH 

♦ RCA 

252 

- 75 

CD4560BF 

♦ RCA 

215 

-167 

CD4043BD 

♦RCA 

225 

- 98 

CD4055BD 

♦ RCA 

252 

- 26 

CD4076AF 

RCA 

309 

-124 

CD4511BK(1) 

RCA 

252 

-128 

CD4560BK 

♦ RCA 

215 

-169 

CD4043BE 

♦ RCA 

225 

- 99 

CD4055BE 

♦ RCA 

252 

- 27 

CD4076AH 

RCA 

306 

-214 

CD4511 BK(2) 

RCA 

184 

-150 

CD4566BD 

♦ RCA 

233 

- 29 

CD4043BF 

♦ RCA 

225 

-100 

CD4055BF 

♦RCA 

252 

- 28 

CD4076AK 

RCA 

306 

-218 

CD4511BMJ 

♦ NSC 

252 

- 91 

CD4566BE 

♦ RCA 

233 

- 30 

CD4043BK 

RCA 

225 

-150 

CD4055BH 

♦ RCA 

252 

- 25 

CD4076AY 

RCA 

309 

-125 

CD4511BMW 

♦ NSC 

252 

-129 

CD4566BF 

♦ RCA 

233 

- 31 

CD4043CJ 

♦ NSC 

225 

-101 

CD4055BK 

♦ RCA 

252 

- 39 

CD4076BC 

♦ NSC 

128 

-119 

CD4512BD 

♦ RCA 

263 

-171 

CD4566BK 

♦ RCA 

233 

- 33 

CD4043CN 

♦ NSC 

225 

-102 

CD4055BY 

RCA 

252 

- 29 

CD4076BD 

♦ RCA 

309 

-126 

CD4512BE 

♦ RCA 

263 

-172 

CD4572UBD(A) 

♦ RCA 

154 

-151 

CD4043MJ 

♦ NSC 

225 

-103 

CD4056AD 

RCA 

184 

-136 

CD4076BE 

♦ RCA 

309 

-127 

CD4512BF 

♦ RCA 

263 

-173 

CD4572UBE(A) 

♦ RCA 

154 

-152 

CD4043MW 

♦NSC 

225 

-151 

CD4056AE 

RCA 

184 

-137 

CD4076BF 

♦ RCA 

309 

-128 

CD4512BH 

♦ RCA 

263 

-166 

CD4572UBF(A) 

♦RCA 

154 

-153 

CD4044AD 

♦ RCA 

225 

-171 

CD4056AK 

RCA 

184 

-138 

CD4076BH 

♦ RCA 

306 

-215 

CD4514BC 

NSC 

184 

-155 

CD4572UBK(A) 

♦ RCA 

154 

-154 

CD4044AE 

♦RCA 

225 

-172 

CD4056BD 

♦ RCA 

252 

- 49 

CD4076BK 

RCA 

306 

-219 

CD4514BD(1) 

♦ RCA 

272 

-149 

CD4585BD 

♦ RCA 

219 

- 25 

CD4044AF 

♦ RCA 

225 

-173 

CD4056BE 

♦RCA 

252 

- 50 

CD4076BM 

♦ NSC 

128 

-120 

CD4514BD(2) 

♦ RCA 

184 

-156 

CD4585BE 

♦ RCA 

219 

- 26 

CD4044AK 

RCA 

226 

- 5 

CD4056BF 

♦RCA 

252 

- 51 

CD4076BY 

RCA 

309 

-129 

CD4514BE(1) 

♦ RCA 

272 

-150 

CD4585BF 

♦ RCA 

219 

- 27 

CD4044BD 

♦ RCA 

225 

-174 

CD4056BH 

♦RCA 

252 

- 42 

CD4077BD 

♦ RCA 

179 

-205 

CD4514BE(2) 

♦ RCA 

184 

-157 

CD4723BCJ 

♦ NSC 

226 

•120 

CD4044BE 

♦RCA 

225 

-175 

CD4056BK 

♦ RCA 

252 

- 57 

CD4077BE 

♦ RCA 

179 

-206 

CD4514BF(1) 

♦ RCA 

272 

-151 

CD4723BCN 

♦ NSC 

226 

-121 

CD4044BF 

♦ RCA 

225 

-176 

CD4056BY 

RCA 

252 

- 43 

CD4077BF 

♦ RCA 

179 

-207 

CD4514BF(2) 

♦ RCA 

184 

-158 

CD4723BMJ 

♦ NSC 

226 

-122 

CD4044BK 

RCA 

226 

- 6 

CD4057AD 

♦ RCA 

221 

- 23 

CD4077BK 

RCA 

159 

- 1 

CD4514BK(1) 

♦ RCA 

272 

-185 

CD4723BMW 

♦ NSC 

226 

-125 

CD4044CJ 

♦NSC 

225 

-177 

CD4057AK 

RCA 

221 

- 26 

CD4078BD 

♦ RCA 

153 

- 61 

CD4514BK(2) 

RCA 

184 

-171 

CD4724BCJ 

♦NSC 

226 

-129 

CD4044CN 

♦NSC 

225 

-178 

CD4059AD 

♦ RCA 

213 

- 46 

CD4078BE 

♦ RCA 

153 

- 62 

CD4514BM 

♦ NSC 

184 

-159 

CD4724BCN 

♦NSC 

226 

-130 

CD4044MJ 

♦NSC 

225 

-179 

CD4059AE 

♦RCA 

213 

- 47 

CD4078BF 

♦ RCA 

153 

- 63 

CD4515BC 

♦ NSC 

184 

-177 

CD4724BD 

♦ RCA 

226 

-131 

CD4044MW 

♦ NSC 

226 

- 7 

CD4059AH 

RCA 

213 

- 34 

CD4078BH 

RCA 

153 

- 56 

CD4515BD(1) 

♦ RCA 

272 

-152 

CD4724BE 

♦ RCA 

226 

-132 

CD4045AD 

♦ RCA 

213 

- 14 

CD4059AK 

RCA 

213 

- 56 

CD4078BK 

RCA 

153 

- 95 

CD4515BD(2) 

♦ RCA 

184 

-178 

CD4724BF 

♦ RCA 

226 

-133 

CD4045AE 

♦ RCA 

213 

- 15 

CD4060AD 

♦RCA 

193 

- 23 

CD4081BCJ 

♦ NSC 

153 

-130 

CD4515BE(lj 

♦ RCA 

272 

-153 

CD4724BMJ 

♦ NSC 

226 

-134 

CD4045AF 

♦ RCA 

213 

- 16 

CD4060AE 

♦ RCA 

193 

- 24 

CD4081BCN 

♦ NSC 

153 

-131 

CD4515BE(2) 

♦ RCA 

184 

-179 

CD4724BMW 

♦NSC 

226 

-144 

CD4045AK 

♦ RCA 

213 

- 17 

CD4060AF 

♦ RCA 

193 

- 25 

CD4081BD 

♦ RCA 

153 

-132 

CD4515BF(1) 

♦ RCA 

272 

-154 

CD22100D 

♦ RCA 

376 

-193 

CD4045BD 

♦RCA 

213 

- 30 

CD4060AH 

RCA 

193 

- 19 

CD4081BE 

♦ RCA 

153 

-133 

CD4515BF(2) 

♦ RCA 

184 

-180 

CD22100E 

♦RCA 

376 

-194 

CD4045BE 

♦RCA 

213 

- 31 

CD4060AK 

RCA 

193 

- 55 

CD4081BF 

♦ RCA 

153 

-134 

CD4515BK(V) 

♦ RCA 

272 

-186 

CD22100F 

♦RCA 

376 

-195 

CD4045BF 

♦ RCA 

213 

- 32 

CD4060BCJ 

♦ NSC 

193 

- 26 

CD4081BH 

RCA 

153 

-125 

CD4515BK(2) 

RCA 

184 

-190 

CD22100H 

♦ RCA 

376 

-196 

CD4045BH 

RCA 

213 

- 33 

CD4060BCN 

♦NSC 

193 

- 27 

CD4081BK 

RCA 

153 

-163 

CD4515BM 

NSC 

184 

-181 

CD22101D 

♦RCA 

376 

-197 

CD4046BCJ 

♦ NSC 

371 

- 61 

CD4060BD 

♦ RCA 

193 

- 28 

CD4081BMJ 

♦ NSC 

153 

-135 

CD4516BCJ 

♦ NSC 

193 

-189 

CD22101E 

♦ RCA 

376 

-198 

CD4046BCN 

♦ NSC 

371 

- 62 

CD4060BE 

♦ RCA 

193 

- 29 

CD4081BMW 

♦ NSC 

153 

-164 

CD4516BCN 

♦ NSC 

193 

-190 

CD22101F 

♦ RCA 

376 

•199 

CD4046BD 

♦ RCA 

371 

- 48 

CD4060BF 

♦ RCA 

193 

- 30 

CD4082BD 

♦ RCA 

153 

-198 

CD4516BD 

♦ RCA 

193 

-191 

CD22101H 

♦RCA 

376 

-200 

CD4046BE(2) 

♦ RCA 

371 

- 49 

CD4060BMJ 

♦ NSC 

193 

- 31 

CD4082BE 

♦ RCA 

153 

-199 

CD4516BE 

♦ RCA 

193 

-192 

CD22102D 

♦RCA 

376 

-201 

CD4046BF 

♦RCA 

371 

- 50 

CD4060BMW 

♦NSC 

193 

- 56 

CD4082BF 

♦ RCA 

153 

-200 

CD4516BF 

♦ RCA 

193 

-193 

CD22102E 

♦RCA 

376 

-202 

CD4046BH 

♦ RCA 

371 

- 51 

CD4061AD 

RCA 

293 

- 3 

CD4082BH 

RCA 

153 

-192 

CD4516BK 

RCA 

194 

- 9 

CD22102F 

♦ RCA 

376 

-203 

CD4046BMJ 

♦ NSC 

371 

- 63 

CD4061AH 

RCA 

293 

- 1 

CD4082BK 

RCA 

154 

- 7 

CD4516BMJ 

♦ NSC 

193 

-194 

CD22102H 

♦RCA 

376 

-204 

CD4046BMN 

♦ NSC 

371 

- 64 

CD4062AK 

♦ RCA 

306 

- 32 

CD4085BD 

♦ RCA 

154 

- 38 

CD4516BMW 

♦ NSC 

194 

- 10 

CD22103D(A) 

♦ RCA 

376 

-166 

CD4047AD 

♦ RCA 

209 

- 28 

CD4062AT 

♦ RCA 

306 

- 33 

CD4085BE 

♦ RCA 

154 

- 39 

CD4517BD 

♦ RCA 

306 

-100 

CD22103H(A) 

♦RCA 

376 

-167 

CD4047AE 

♦ RCA 

209 

- 29 

CD4063BD 

♦ RCA 

219 

- 5 

CD4085BF 

♦ RCA 

154 

- 40 

CD4517BE 

♦RCA 

306 

-101 

CD22223E(A) 

♦RCA 

376 

-187 

CD4047AF 

♦ RCA 

209 

- 30 

CD4063BE 

♦ RCA 

219 

- 6 

CD4085BH 

RCA 

154 

- 32 

CD4517BF 

♦ RCA 

306 

-102 

CD22301 E(A) 

♦RCA 

377 

- 32 

CD4047AK 

RCA 

209 

- 55 

CD4063BF 

♦ RCA 

219 

- 7 

CD4085BK 

RCA 

154 

- 56 

CD4517BH 

♦ RCA 

306 

- 98 

CD22302E 

♦RCA 

376 

-217 

CD4047BCJ 

♦ NSC 

209 

- 31 

CD4063BK 

RCA 

219 

- 8 

CD4086BD 

♦ RCA 

154 

- 71 

CD4517BK 

♦ RCA 

306 

- 97 

CD22302F 

♦RCA 

376 

-218 

CD4047BCN 

♦NSC 

209 

- 32 

CD4066AD 

♦ RCA 

260 

- 59 

CD4086BE 

♦ RCA 

154 

- 72 

CD4518BCJ 

♦ NSC 

194 

- 44 

CD22404D(A) 

♦ RCA 

376 

-219 

CD4047BD 

♦RCA 

209 

- 33 

CD4066AE 

♦ RCA 

260 

- 60 

CD4086BF 

♦ RCA 

154 

- 73 

CD4518BCN 

♦ NSC 

194 

- 45 

CD22404E(A) 

♦ RCA 

376 

-220 

CD4047BE 

♦RCA 

209 

- 34 

CD4066AF 

♦ RCA 

260 

- 61 

CD4086BH 

RCA 

154 

- 65 

CD4518BD 

♦ RCA 

194 

- 46 

CD22404F(A) 

♦ RCA 

377 

- 1 

CD4047BF 

♦RCA 

209 

- 35 

CD4066AH 

♦ RCA 

260 

- 24 

CD4086BK 

RCA 

154 

- 90 

CD4518BE 

♦ RCA 

194 

- 47 

CD22406D(A) 

♦RCA 

379 

-195 

CD4047BMJ 

♦ NSC 

209 

- 36 

CD4066AK 

♦ RCA 

260 

-148 

CD4089BCJ 

♦ NSC 

213 

- 59 

CD4518BF 

♦ RCA 

194 

- 48 

CD22406E(A) 

♦ RCA 

379 

-196 

CD4047BMW 

♦ NSC 

209 

- 56 

CD4066BCJ 

♦ NSC 

260 

- 62 

CD4089BCN 

♦ NSC 

213 

- 60 

CD4518BK 

RCA 

194 

- 91 

CD22406F(A) 

♦ RCA 

379 

-197 

CD4048AD 

♦ RCA 

151 

-114 

CD4066BCN 

♦NSC 

260 

- 63 

CD4089BD 

♦ RCA 

213 

- 61 

CD4518BMJ 

♦ NSC 

194 

- 49 

CD22407D(A) 

♦ RCA 

379 

- 50 

CD4048AE 

♦ RCA 

151 

-115 

CD4066BD 

♦ RCA 

260 

- 64 

CD4089BE 

♦ RCA 

213 

- 62 

CD4518BMW 

♦ NSC 

194 

- 92 

CD22407E(A) 

♦ RCA 

379 

- 51 

CD4048AF 

♦RCA 

151 

-116 

CD4066BE 

♦ RCA 

260 

- 65 

CD4089BF 

♦ RCA 

213 

- 63 

CD4519BC 

♦ NSC 

263 

-207 

CD22407F(A) 

♦ RCA 

379 

- 52 

CD4048AK 

RCA 

233 

- 10 

CD4066BF 

♦ RCA 

260 

- 66 

CD4089BK 

RCA 

213 

- 69 

CD4519BCJ 

♦ NSC 

263 

-208 

CD22414D(A) 

♦ RCA 

377 

- 34 

CD4048BCJ 

♦ NSC 

151 

-117 

CD4066BH 

♦ RCA 

260 

- 25 

CD4089BMJ 

♦ NSC 

213 

- 64 

CD4519BCN 

♦ NSC 

263 

-209 

CD22414E(A) 

♦ RCA 

377 

- 35 

CD4048BCN 

♦ NSC 

151 

-118 

CD4066BMJ 

♦ NSC 

260 

- 67 

CD4089BMW 

♦ NSC 

213 

- 70 

CD4519BM 

♦ NSC 

263 

-210 

CD22414F(A) 

♦ RCA 

377 

- 36 

CD4048BD 

♦ RCA 

151 

-119 

CD4066BMW 

♦ NSC 

260 

-149 

CD4093BCJ 

NSC 

287 

- 18 

CD4519BMJ 

♦ NSC 

263 

-211 

CD22417D 

RCA 

377 

- 48 

CD4048BE 

♦ RCA 

151 

-120 

CD4067BD 

♦ RCA 

262 

- 12 

CD4093BCN 

NSC 

287 

- 19 

CD4519BMW 

♦ NSC 

264 

- 14 

CD22417E 

RCA 

377 

- 49 

CD4048BF 

♦ RCA 

151 

-121 

CD4067BE 

♦ RCA 

262 

- 13 

CD4093BD 

♦ RCA 

287 

- 21 

CD4520BCJ 

♦ NSC 

194 

-123 

CD22859D 

♦ RCA 

377 

- 39 

CD4048BMJ 

♦ NSC 

151 

-122 

CD4067BF 

♦ RCA 

262 

- 14 

CD4093BE 

♦ RCA 

287 

- 22 

CD4520BCN 

♦ NSC 

194 

-124 

CD22859E 

♦ RCA 

377 

- 40 

CD4048BMW 

♦ NSC 

151 

-130 

CD4067BH 

♦ RCA 

261 

-192 

CD4093BF 

♦ RCA 

287 

- 23 

CD4520BD 

♦ RCA 

194 

-125 

CD22859H 

♦ RCA 

377 

- 41 

CD4049AD 

♦ RCA 

258 

-118 

CD4068BD 

♦ RCA 

151 

-147 

CD4093BMJ 

NSC 

287 

- 20 

CD4520BE 

♦ RCA 

194 

-126 

CD40061AD(A) 

RCA 

293 

- 4 

CD4049AE 

♦ RCA 

258 

-119 

CD4068BE 

♦ RCA 

151 

-148 

CD4093BMW 

NSC 

287 

- 29 

CD4520BF 

♦ RCA 

194 

-127 

CD40061AE(A) 

RCA 

293 

- 5 

CD4049AF 

♦ RCA 

258 

-120 

CD4068BF 

♦ RCA 

151 

-149 

CD4094BD 

♦ RCA 

306 

- 56 

CD4520BK 

RCA 

194 

-174 

CD40061 E(A) 

RCA 

293 

- 6 

CD4049CJ 

♦ NSC 

258 

-121 

CD4068BH 

RCA 

151 

-140 

CD4094BE 

♦ RCA 

306 

- 57 

CD4520BMJ 

♦ NSC 

194 

-128 

CD40061 H(A) 

RCA 

293 

. 2 

CD4049CN 

♦ NSC 

258 

-122 

CD4068BK 

RCA 

151 

-172 

CD4094BF 

♦ RCA 

306 

- 58 

CD4520BMW 

♦ NSC 

194 

-175 

CD40100BD 

♦ RCA 

304 

- 53 

CD4049MJ 

♦ NSC 

258 

-123 

CD4069CJ 

♦ NSC 

237 

-177 

CD4094BH 

♦ RCA 

306 

- 53 

CD4521BD 

♦ RCA 

213 

- 88 

CD40100BE 

♦ RCA 

304 

- 54 

CD4049MW 

♦ NSC 

258 

-165 

CD4069CN 

♦ NSC 

237 

-178 

CD4094BK 

♦ RCA 

306 

- 83 

CD4521BE 

♦ RCA 

213 

- 89 

CD40100BF 

♦ RCA 

304 

- 55 

CD4049UBD 

♦ RCA 

258 

-124 

CD4069MJ 

♦ NSC 

237 

-179 

CD4095BD 

♦ RCA 

124 

-154 

CD4521BF 

♦ RCA 

213 

- 90 

CD40100BK 

♦ RCA 

304 

- 60 

CD4049UBE 

♦ RCA 

258 

-125 

CD4069MW 

♦ NSC 

236 

- 45 

CD4095BE 

♦ RCA 

124 

-155 

CD4521BK 

♦ RCA 

213 

- 93 

CD40101BD 

♦ RCA 

224 

- 5 

CD4049UBF 

♦ RCA 

258 

-126 

CD4069UBD 

♦ RCA 

237 

-180 

CD4095BF 

♦ RCA 

124 

-156 

CD4522BC 

♦ NSC 

194 

-189 

CD40101BE 

♦ RCA 

224 

- 6 

CD4050AD 

♦ RCA 

258 

-200 

CD4069UBE 

♦ RCA 

237 

-181 

CD4095BK 

RCA 

124 

-161 

CD4522BM 

♦ NSC 

194 

-190 

CD4Q101BF 

♦ RCA 

224 

. 7 

CD4050AE 

♦ RCA 

258 

-201 

CD4069UBF 

♦ RCA 

237 

-182 

CD4096BD 

♦ RCA 

124 

-163 

CD4526BC 

♦ NSC 

195 

- 9 

CD40101BK 

RCA 

224 

- 12 

CD4050AF 

♦ RCA 

258 

-202 

CD4069UBH 

♦ RCA 

236 

- 32 

CD4096BE 

♦ RCA 

124 

-164 

CD4526BM 

♦ NSC 

195 

- 10 

CD40102AD 

RCA 

189 

- 57 

CD4050BCJ 

♦ NSC 

258 

-203 

CD4069UBK 

RCA 

236 

- 46 

CD4096BF 

♦ RCA 

124 

-165 

CD4527BCJ 

♦ NSC 

213 

-124 

CD40102AE 

RCA 

189 

- 58 

CD4050BCN 

♦ NSC 

258 

-204 

CD4070BCJ 

♦ NSC 

181 

- 20 

CD4096BK 

RCA 

124 

-166 

CD4527BCN 

♦ NSC 

213 

-125 

CD40102AF 

RCA 

189 

- 59 

CD4050BD 

♦ RCA 

258 

-205 

CD4070BCN 

♦ NSC 

181 

- 21 

CD4097BD 

♦ RCA 

262 

- 29 

CD4527BD 

♦ RCA 

213 

-126 

CD40102AK 

RCA 

189 

- 69 

CD4050BE 

♦ RCA 

258 

-206 

CD4070BD 

♦ RCA 

181 

- 22 

CD4097BE 

♦ RCA 

262 

- 30 

CD4527BE 

♦ RCA 

213 

-127 

CD40102AY 

RCA 

189 

- 60 

CD4050BF 

♦ RCA 

258 

-207 

CD4070BE 

♦ RCA 

181 

- 23 

CD4097BF 

♦ RCA 

262 

- 31 

CD4527BF 

♦ RCA 

213 

-128 

CD40102BD 

♦ RCA 

189 

- 61 

CD4050BMJ 

♦ NSC 

258 

-208 

CD4070BF 

♦ RCA 

181 

- 24 

CD4097BH 

♦ RCA 

262 

- 15 

CD4527BK 

RCA 

213 

-157 

CD40102BE 

♦ RCA 

189 

- 62 

CD4050BMW 

♦ NSC 

259 

- 40 

CD4070BK 

RCA 

154 

- 98 

CD4098BD 

♦ RCA 

209 

- 66 

CD4527BMJ 

♦ NSC 

213 

-129 

CD40102BF 

♦ RCA 

189 

- 63 

CD4051BCJ 

♦ NSC 

261 

- 27 

CD4070BMJ 

♦ NSC 

181 

- 25 

CD4098BE 

♦ RCA 

209 

- 67 

CD4527BMW 

♦ NSC 

213 

-158 

CD40102BK 

RCA 

189 

- 70 

CD4051BCN 

♦ NSC 

261 

- 28 

CD4070BMW 

♦ NSC 

159 

- 82 

CD4098BF 

♦ RCA 

209 

-68 

CD4532BD 

♦ RCA 

289 

- 45 

CD40102BY 

RCA 

189 

- 64 

CD4051BD 

♦ RCA 

261 

- 29 

CD4071BCJ 

♦ NSC 

151 

-203 

CD4098BK 

RCA 

209 

- 73 

CD4532BE 

♦ RCA 

289 

- 46 

CD40103AD 

RCA 

189 

- 91 

CD4051BE 

♦ RCA 

261 

- 30 

CD4071BCN 

♦ NSC 

151 

-204 

CD4099BCJ 

♦ NSC 

226 

- 17 

CD4532BF 

♦ RCA 

289 

- 47 

CD40103AE 

RCA 

189 

- 92 
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TYPE No. 

MFRS 

rarcffliaai 


mmz « 

IsKMIlWSM 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 


EgBm 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 1 

CD40103AF 

RCA 

189 

93 

CD40193BCN 

m 

203 

-113 

!■ i~ i"i i'i r !■— 


258 

-127 

CMP03EZ 

PMI 

386 

- 16 

CS595IN 

♦che 

366 

-134 

CD40103AK 

RCA 

189 

103 

CD40193BD 

♦ RCA 

203 

-114 

CM4009AE 

SOD 

258 

-128 

CMP04BY 

♦ PMI 

385 

- 16 

CS1524AJ 

♦CHE 

362 

-220 

CD40103AY 

RCA 

189 

94 

CD40193BE 

♦ RCA 

203 

-115 

CM4010AD 

SOD 

258 

-209 

CMP04FP 

♦ PMI 

385 

- 17 

CS1524J 

♦CHE 

363 

- 1 

CD40103BD 

♦ RCA 

189 

95 

CD40193BF 

♦ RCA 

203 

-116 

CM4010AE 

SOD 

258 

-210 

CMP04FY 

♦ PMI 

385 

- 18 

CS1525AJ 

♦CHE 

363 

- 67 

CD40103BE 

♦RCA 

189 

96 

CD40193BH 

RCA 

196 

-181 

CM4011AD 

♦SOD 

149 

- 37 

CMP05AJ 

PMI 

384 

- 1 

CS1527AJ 

♦CHE 

363 

- 68 

CD40103BF 

♦RCA 

189 

97 

CD40193BK 

RCA 

196 

-185 

CM4011AE 

♦ SOD 

149 

- 38 

CMP05AZ 

PMI 

384 

- 2 

CS2524AJ 

♦CHE 

363 

- 2 

CD40103BK 

RCA 

189 

104 

CD40193BMJ 

NSC 

203 

-117 

CM4012AD 

♦ SOD 

149 

-176 

CMP05BJ 

♦ PMI 

384 

- 3 

CS2524AN 

♦ CHE 

363 

- 3 

CD40103BY 

RCA 

189 

98 

CD40193BMW 

NSC 

196 

-186 

CM4012AE 

♦ SOD 

149 

-177 

CMP05BZ 

♦ PMI 

384 

- 4 

CS2524J 

♦ CHE 

363 

- 4 

CD40104BD 

RCA 

304 

77 

CD40194BE 

RCA 

305 

- 24 

CM4013AD 

♦ SOD 

124 

- 6 

CMP05CJ 

♦ PMI 

384 

- 11 

CS2524N 

♦CHE 

363 

- 5 

CD40104BE 

♦ RCA 

304 

78 

CD40194BF 

♦ RCA 

305 

- 25 

CM4013AE 

♦ SOD 

124 

- 7 

CMP05CZ 

♦ PMI 

384 

- 12 

CS2525AJ 

♦CHE 

363 

- 69 

CD40104BF 

RCA 

304 

79 

CD40208BD 

♦ RCA 

292 

-117 


SOD 

304 

-111 

CMP05EJ 

PMI 

384 

- 5 

CS2525AN 

♦CHE 

363 

- 70 

CD40105BH 

RCA 

304 

81 

CD40208BE 

♦ RCA 

292 

-118 

CM4014AD 

♦ SOD 

304 

-112 

CMP05EP 

PMI 

384 

- 6 

CS2527AJ 

♦CHE 

363 

- 71 

CD40106BCJ 

NSC 

287 

215 

CD40208BF 

♦ RCA 

292 

-119 

CM4014AE 

♦ SOD 

304 

-113 

CMP05EZ 

PMI 

384 

- 7 

CS2527AN 

♦CHE 

363 

- 72 

CD40106BCN 

NSC 

287 

216 

CD40208BK 

♦ RCA 

292 

-120 

CM4014AF 

♦ SOD 

304 

-114 

CMP05FJ 

♦ PMI 

384 

- 8 

CS2842AJ 

♦CHE 

364 

-165 

CD40106BD 

♦ RCA 

287 

209 

CD40257BD 

♦ RCA 

270 

-188 


SOD 

304 

-186 

CMP05FP 

PMI 

384 

- 9 

CS2842AN 

♦CHE 

364 

-166 

CD40106BE 

♦ RCA 

287 

210 

CD40257BE 

♦ RCA 

270 

-189 

CM4015AD 

♦ SOD 

304 

-187 

CMP05FZ 

♦ PMI 

384 

- 10 

CS2842ASO 

♦ CHE 

364 

-167 

CD40106BF 

♦ RCA 

287 

211 

CD40257BF 

♦ RCA 

270 

-190 

CM4015AE 

♦SOD 

304 

-188 

CMP05GJ 

♦ PMI 

384 

- 13 

CS2843AJ 

♦CHE 

364 

-177 

CD40106BH 

♦ RCA 

287 

52 

CD40257BH 

♦ RCA 

265 

- 40 

CM4015AF 

♦ SOD 

304 

-189 

CMP05GP 

♦ PMI 

384 

- 14 

CS2843AN 

♦CHE 

364 

-178 

CD40106BK 

♦ RCA 

287 

55 

CD40257BK 

♦ RCA 

265 

- 41 

CM4016AD 

♦ SOD 

260 

- 68 

CMP05GZ 

♦ PMI 

384 

- 15 

CS2844AJ 

CHE 

364 

-168 

CD40106BMJ 

NSC 

287 

217 

CD40257BY 

RCA 

270 

-191 

CM4016AE 

♦ SOD 

260 

- 69 

CMP07BK(A) 

♦ PMI 

394 

-134 

CS2844AN 

CHE 

364 

-169 

CD4G106BMW 

NSC 

287 

56 

CDP68HC68T1D ♦RCA 

295 

-146 

CM4017AD 

♦ SOD 

189 

-142 

CMP07BQ(A) 

♦ PMI 

394 

-160 

CS2844ASO 

CHE 

364 

-170 

CD40107BD 

♦ RCA 

148 

216 

CDP 68 HC 68 T1E ♦RCA 

295 

-147 

CM4017AE 

♦ SOD 

189 

-143 

CMP07FK 

♦ PMI 

394 

-135 

CS2907D8 

♦ CHE 

370 

-198 

CD40107BE 

♦ RCA 

234 

92 

CDP1823CE 

♦ RCA 

291 

-158 

CM4018AD 

♦ SOD 

190 

- 19 

CMP07FQ(A) 

♦ PMI 

394 

-161 

CS2917-1D14 

♦CHE 

370 

-193 

CD40107BF 

♦ RCA 

234 

93 

CDP1823E 

♦ RCA 

291 

-159 

CM4018AE 

♦ SOD 

190 

- 20 

CMP08BZ(A) 

PMI 

397 

- 61 

CS2917D8 

♦ CHE 

370 

-199 

CD40107BH 

♦ RCA 

234 

91 

CDP1824CD 

♦ RCA 

291 

-161 

CM4019AD 

♦ SOD 

150 

- 57 

CMP08FZ(A) 

PMI 

397 

- 62 

CS3524AJ 

♦CHE 

363 

- 6 

CD40108BD 

♦ RCA 

292 

95 

CDP1824CE 

♦ RCA 

291 

-162 

CM4019AE 

♦SOD 

150 

- 58 

CMP81CY 

PMI 

384 

-145 

CS3524AN 

♦CHE 

363 

- 7 

CD40108BE 

♦ RCA 

292 

96 

CDP1824E 

♦ RCA 

291 

-163 

CM4020AD 

♦SOD 

190 

-101 

CMP81EY 

PMI 

384 

-146 

CS3524J 

♦CHE 

363 

- 8 

CD40108BF 

♦ RCA 

292 

97 

CEM3340(2) 

♦CEL 

371 

- 19 

CM4020AE 

♦ SOD 

190 

-102 

CMP82CJ 

PMI 

386 

- 17 

CS3524N 

♦CHE 

363 

- 9 

CD40109BD(1) 

♦ RCA 

259 

47 

CEM3345(2) 

♦ CEL 

371 

- 20 

CM4021AF 

♦ SOD 

305 

- 51 

CMP82CY 

PMI 

384 

-147 

CS3525AJ 

♦CHE 

363 

- 73 

CD40109BD(2) 

RCA 

304 

88 

CGY20(A) 

♦ MWS 

331 

-146 

CM4022AD 

♦ SOD 

191 

- 5 

CMP82EJ 

PMI 

386 

- 18 

CS3525AN 

♦CHE 

363 

- 74 

CD40109BE(1) 

♦ RCA 

259 

48 


♦ SIEG 



CM4022AE 

♦SOD 

191 

- 6 

CMP82EY 

PMI 

384 

-148 

CS3527AJ 

♦CHE 

363 

- 75 

CD40109BE(2) 

RCA 

304 

89 

CGY20B(A) 

♦ MWS 

331 

-147 

CM4023AD 

♦SOD 

150 

-128 

CMP404AY 

♦ PMI 

392 

-148 

CS3527AN 

♦CHE 

363 

- 76 

CD40109BF(1) 

♦ RCA 

259 

49 


♦ SIEG 



CM4023AE 

♦ SOD 

150 

-129 

CMP404BY 

♦ PMI 

392 

-149 

CS3717A 

CHE 

392 

-138 

CD40109BF(2) 

RCA 

304 

90 

CGY21(A) 

♦ MWS 

331 

-149 

CM4024AD 

♦ SOD 

191 

-102 

CMP404EY 

♦ PMI 

392 

-150 

CS3842AJ 

♦CHE 

364 

-171 

CD40109BH(1) 

♦ RCA 

259 

46 


♦ SIEG 



CM4024AE 

♦ SOD 

191 

-103 

CMP404FY 

♦ PMI 

392 

-151 

CS3842AN 

♦CHE 

364 

-172 

CD40109BH(2) 

RCA 

304 

87 

CGY21B(A) 

♦ MWS 

331 

-150 

CM4025AD 

♦ SOD 

151 

- 22 

CMS1020 

♦CUS 

370 

- 50 

CS3842ASO 

♦CHE 

364 

-173 

CD40109BK(1) 

♦ RCA 

259 

54 


♦ SIEG 



CM4025AE 

♦ SOD 

151 

- 23 

CMS1020I 

♦ CUS 

370 

- 51 

CS3843AJ 

♦CHE 

364 

-179 

CD40109BK(2) 

RCA 

304 

91 

CGY30(A) 

♦ MWS 

331 

-148 

CM4026AD 

SOD 

191 

-193 

COM5026 

♦ SMC 

213 

-179 

CS3843AN 

♦CHE 

364 

-180 

CD40110BD 

♦ RCA 

252 

4 


♦ SIEG 



CM4026AE 

SOD 

191 

-194 

COM5026T 

♦ SMC 

213 

-180 

CS3844AJ 

CHE 

364 

-174 

CD40110BE 

♦ RCA 

252 

5 

CGY31(A) 

♦ MWS 

331 

-151 

CM4027AD 

SOD 

124 

- 72 

COM5046 

♦ SMC 

213 

-181 

CS3844AN 

CHE 

364 

-175 

CD40110BF 

♦ RCA 

252 

6 


♦ SIEG 



CM4027AE 

SOD 

124 

- 73 

COM5046T 

♦ SMC 

213 

-182 

CS3844ASO 

CHE 

364 

-176 

CD40110BH 

♦ RCA 

252 

3 

CH1213 

CER 

375 

-169 

CM4028AD 

SOD 

184 

- 71 

COM9046 

♦ SMC 

383 

-101 

CS5560NJ 

♦CHE 

366 

-200 

CD40114BD(A) 

RCA 

292 

98 

CH1214 

CER 

375 

-170 

CM4028AE 

SOD 

184 

- 72 

COP399N 

♦ NSC 

292 

- 93 

CS5560NN 

♦CHE 

366 

-201 

CD40114BE(A) 

RCA 

292 

99 

CH1215 

CER 

375 

-172 

CM4029AD 

SOD 

192 

- 2 

COP499N 

♦ NSC 

292 

- 94 

CS5560SJ 

♦CHE 

366 

-202 

CD40114BF(A) 

RCA 

292 

100 

CH1216 

CER 

375 

-171 

CM4029AE 

SOD 

192 

- 3 

CP1.0-127-05L 


391 

-143 

CS5560SN 

♦CHE 

366 

-203 

CD40114BH(A) 

RCA 

292 

101 

CHI 230 

CER 

375 

-161 

CM4030AD 

SOD 

181 

- 26 


♦ MEL 



CS5561NJ 

♦ CHE 

366 

-215 

CD40115D 

♦ RCA 

259 

56 

CHI 252 

CER 

375 

-162 

CM4030AE 

SOD 

181 

- 27 

CP1.0-127-06L 


391 

-144 

CS5561NN 

♦CHE 

366 

-216 

CD40116D 

♦ RCA 

259 

58 

CHI 253 

CER 

375 

-163 

CM4032AD 

♦ SOD 

215 

-111 


♦ MEL 



CS5561SJ 

♦CHE 

366 

-217 

CD40116E 

♦ RCA 

259 

59 

CHI257 

CER 

375 

-164 

CM4032AE 

♦ SOD 

215 

-112 

CP1.0-14-06L 

♦ MEL 

391 

-145 

CS5561SN 

♦CHE 

366 

-218 

CD40116H 

♦ RCA 

259 

57 

CHI267A 

♦ CER 

375 

-165 

CM4033AD 

SOD 

192 

- 84 

CPI. 0-31-06L 

♦ MEL 

391 

-146 

CS8204 

♦CHE 

382 

-176 

CD40147BD 

♦ RCA 

289 

26 

CHI 290 

♦ CER 

375 

-166 

CM4033AE 

SOD 

192 

- 85 

CPI .0-63-06L 

♦ MEL 

391 

-147 

CS8205 

♦CHE 

382 

-177 

CD40147BE 

♦ RCA 

289 

27 

CH1295 

CER 

375 

-167 

CM4035AD 

♦ SOD 

305 

-179 

CP1.0-7-06L 

♦ MEL 

391 

-148 

CS34017-1 

♦CHE 

378 

-183 

CD40147BF 

♦ RCA 

289 

28 

CHI 296 

CER 

375 

-168 

CM4035AE 

♦ SOD 

305 

-180 

CPI .4-11-06L 

♦ MEL 

391 

-149 

CS34017-2 

♦CHE 

378 

-184 

CD40147BH 

♦ RCA 

289 

25 

CHI 621(2) 

CER 

376 

- 79 

CM4035AF 

♦ SOD 

305 

-181 

CP1.4-11-10L 

♦ MEL 

391 

-150 

CS34017-3 

♦CHE 

378 

-185 

CD40147BK 

♦ RCA 

289 

30 

CHI 622(2) 

CER 

376 

- 80 

CM4037AD 

SOD 

151 

-107 

CP1.4-127-045L 

391 

-151 

CS34017-4 

♦CHE 

378 

-186 

CD40160BCJ 

NSC 

198 

70 

CHI 623(2) 

CER 

376 

- 81 

CM4037AE 

SOD 

151 

-108 


♦ MEL 



CSH1020 

♦CHS 

375 

- 93 

CD40160BCN 

NSC 

198 

71 

CHI 624(2) 

CER 

376 

- 82 

CM4038AD 

♦ SOD 

215 

-146 

CP1.4-127-06L 


391 

-152 

CTS0002GB 

♦CMI 

317 

-110 

CD40160BD 

♦ RCA 

198 

72 

CHI 666 

CER 

376 

- 83 

CM4038AE 

♦ SOD 

215 

-147 


♦ MEL 




♦CTS 



CD40160BE 

♦ RCA 

198 

73 

CHI667 

CER 

376 

- 84 

CM4040AD 

SOD 

192 

-128 

CPI .4-127-10L 


391 

-153 

CTS0002H/B 

CMI 

317 

-111 

CD40160BF 

♦ RCA 

198 

74 

CHI 668 

CER 

376 

- 85 

CM4040AE 

SOD 

192 

-129 


♦ MEL 



CTS0021ZB 

♦CMI 

317 

- 39 

CD40160BMJ 

♦ NSC 

198 

75 

CHI 671 

CER 

376 

- 86 

CM4041AD 

♦ SOD 

259 

- 82 

CP1.4-17-06L 

♦ MEL 

391 

-154 

CTS0024GB 

♦CMI 

317 

- 46 

CD40160BMW 

♦ NSC 

195 

123 

CHI 672 

CER 

376 

- 87 

CM4041AE 

♦ SOD 

259 

- 83 

CPI.4-17-1OL 

♦ MEL 

391 

-155 

CTS0032 

CMI 

317 

- 57 

CD40161BCJ 

♦ NSC 

199 

44 

CHI 673 

CER 

376 

- 88 

CM4042AD 

SOD 

306 

- 20 

CPI .4-3-06L 

♦ MEL 

391 

-156 

CTS0032ZB 

♦CMI 

317 

- 58 

CD40161BCN 

♦ NSC 

199 

45 

CHI 680 

CER 

376 

- 89 

CM4042AE 

SOD 

306 

- 21 

CPI .4-3-10L 

♦ MEL 

391 

-157 


♦CTS 



CD40161BD 

♦ RCA 

199 

46 

CHI 710-01 (A) 

CER 

376 

- 90 

CM4045AD 

SOD 

213 

- 20 

CPI .4-31-06L 

♦ MEL 

391 

-158 

CTS0033 

CMI 

317 

- 9 

CD40161BE 

♦ RCA 

199 

47 

CHI 720-01 (A) 

CER 

376 

- 92 

CM4045AE 

SOD 

213 

- 21 

CP1.4-31-10L 

♦ MEL 

391 

-159 

CTS0033ZB 

♦CMI 

316 

-220 

CD40161BF 

♦ RCA 

199 

48 

CHI 730-01(A) 

CER 

376 

- 91 

CM4047AD 

SOD 

209 

- 37 

CP1.4-35-06L 

♦ MEL 

391 

-160 


♦CTS 



CD40161BMJ 

♦ NSC 

199 

49 

CHI 740-01 (A) 

CER 

376 

- 93 

CM4047AE 

SOD 

209 

- 38 

CPI.4-35-10L 

♦ MEL 

391 

-161 

CTS0041ZB 

♦CMI 

317 

- 93 

CD40161BMW 

♦ NSC 

195 

177 

CH1820(1) 

CER 

376 

- 95 

CM4047AF 

SOD 

209 

- 57 

CPI .4-7-06L 

♦ MEL 

391 

-162 


♦ CTS 



CD40162BCJ 

♦ NSC 

200 

13 

CHHY001 

♦ SOD 

384 

- 41 

CM4048AD 

SOD 

151 

-123 

CPI .4-7-1 OL 

♦ MEL 

391 

-163 

CTS101A 

CMI 

319 

-117 

CD40162BCN 

♦ NSC 

200 

14 

CHHY002 

♦ SOD 

384 

- 42 

CM4048AE 

SOD 

151 

-124 

CPI .4-71-06L 

♦ MEL 

391 

-164 

CTS101AGB 

CMI 

319 

-118 

CD40162BD 

♦ RCA 

200 

15 

CHHY003 

♦ SOD 

384 

- 43 

CM4049AD 

♦ SOD 

258 

-129 

CP1.4-71-10L 

♦ MEL 

391 

-165 

CTS101AH/B 

CMI 

319 

-119 

CD40162BE 

♦ RCA 

200 

16 

CHHY004 

♦ SOD 

384 

- 44 

CM4049AE 

♦ SOD 

258 

-130 

CP2-3-06L 

♦ MEL 

391 

-166 

CTS108A 

CMI 

324 

- 3 

CD40162BF 

♦ RCA 

200 

17 

CHHY005 

♦ SOD 

384 

- 45 

CM4050AD 

♦ SOD 

258 

-211 

CP2-3-10L 

♦ MEL 

391 

-167 

CTS108AGB 

CMI 

321 

-190 

CD40162BMJ 

♦ NSC 

200 

18 

CHHY006 

♦ SOD 

384 

- 46 

CM4050AE 

♦ SOD 

258 

-212 

CP2-7-06L 

♦ MEL 

391 

-168 

CTS108AH/B 

CMI 

321 

-191 

CD40162BMW 

♦ NSC 

196 

3 

CHHY007 

♦ SOD 

384 

- 47 

CM4066AD 

♦ SOD 

260 

- 70 

CP2-7-10L 

♦ MEL 

391 

-169 

CTS111 

CMI 

386 

- 19 

CD40163BCJ 

♦ NSC 

200 

182 

CHHY008 

♦ SOD 

384 

• 48 

CM4066AE 

♦ SOD 

260 

- 71 

CP2-15-06L 

♦ MEL 

391 

-170 

CTS111GB 

CMI 

386 

- 20 

CD40163BCN 

♦ NSC 

200 

183 

CJCA001 

♦ SOD 

360 

- 1 

CM4066AF 

♦ SOD 

260 

-156 

CP2-15-10L 

♦ MEL 

391 

-171 

CTS 111 H/B 

CMI 

386 

- 21 

CD40163BD 

♦ RCA 

200 

184 

CJCA002 

♦ SOD 

360 

- 2 

CM4066AH 

♦ SOD 

260 

- 26 

CP2-17-06L 

♦ MEL 

391 

-172 

CTS861 

CMI 

359 

- 82 

CD40163BE 

♦ RCA 

200 

185 

CJCA007 

♦ SOD 

360 

- 3 


♦ SOD 

237 

-183 

CP2-17-10L 

♦ MEL 

391 

-173 

CTS861GB 

CMI 

382 

-116 

CD40163BF 

♦ RCA 

200 

186 

CJCA008 

♦ SOD 

360 

- 4 

CM4116AD 

♦ SOD 

260 

- 72 

CP2-31-06L 

♦ MEL 

391 

-174 

CTS862 

CMI 

359 

- 83 

CD40163BMJ 

♦ NSC 

200 

187 

CJSE061 

♦ SOL 

360 

- 11 

CM4116AE 

♦ SOD 

260 

- 73 

CP2-31-10L 

♦ MEL 

391 

-175 

CTS2101AEB(A) CMI 

335 

- 23 

CD40163BMW 

♦ NSC 

197 

152 

CJSE062 

♦ SOL 

360 

- 5 


TSC 

347 

- 37 

CP2-71-06L 

♦ MEL 

391 

-176 

CTS2108AEB(A) CMI 

318 

- 80 

CD40174BC 

♦ NSC 

128 

192 

CJSE063 

♦ SOL 

360 

- 12 

CMC602-1 

TSC 

347 

- 38 

CP2-71-10L 

♦ MEL 

391 

-177 

CTS2111EB(A) 

CMI 

390 

- 18 

CD40174BD(1) 

♦ RCA 

128 

193 

CJSE064 

♦ SOL 

360 

- 6 

CMC602-4 

TSC 

347 

- 39 

CP2.8-32-06L 

♦ MEL 

391 

-178 

CTS600133 

CMI 

382 

- 29 

CD40174BE(1) 

♦ RCA 

128 

194 

CJSE065 

♦ SOL 

360 

- 13 

CMP01BZ 

PMI 

385 

-217 

CP5-31-06L 

♦ MEL 

391 

-179 

CTS600133-1 

♦CTS 

382 

- 30 

CD40174BF(1) 

♦ RCA 

128 

195 

CJSE066 

♦ SOL 

360 

- 7 

CMP01CJ 

♦ PMI 

385 

-218 

CP5-31-10L 

♦ MEL 

391 

-180 

CTS600133-2 

♦CTS 

382 

- 31 

CD40174BH 

♦ RCA 

307 

6 

CJSE067 

♦ SOL 

360 

- 14 

CMP01CP 

♦ PMI 

385 

-219 

CS100 

CHE 

324 

-114 

CTS600134 

CMI 

382 

- 35 

CD40174BM 

♦ NSC 

128 

196 

CJSE068 

♦ SOL 

360 

- 8 

CMP01CZ 

♦ PMI 

385 

-220 

CS140 

CHE 

384 

- 96 

CTS600134-1 

♦CTS 

382 

- 36 

CD40175BC 

♦ NSC 

129 

80 

CJSE069 

♦ SOL 

360 

- 15 


♦ PMI 

386 

- 1 

CS166 

♦ CHE 

384 

- 97 

CTS600134-2 

♦CTS 

382 

- 37 

CD40175BD 

♦ RCA 

129 

81 

CJSE070 

♦ SOL 

360 

- 9 

CMP01EP 

♦ PMI 

386 

- 2 

CS175 

♦ CHE 

384 

- 98 

CTUL953 

FSC 

183 

-118 

CD40175BE 

♦ RCA 

129 

82 

CJSE071 

♦ SOL 

360 

- 16 

CMP01EZ 

♦ PMI ; 

386 

- 3 

CS179(2) 

CHE 

384 

- 99 


SGSI 



CD40175BF 

♦ RCA 

129 

83 

CJSE072(1) 

♦ SOL 

360 

- 10 

CMP01J 

♦ PMI 

386 

- 4 

CS180(2) 

♦CHE 

384 

-100 

CTUL954 

FSC 

183 

-122 

CD40175BH 

♦ RCA 

129 

79 

CLC221AI 

♦ CMN 

331 

-152 

CMP01L 

PMI 

387 

- 85 

CS188 

♦CHE 

360 

- 19 


SGSI 



CD40175BK 

♦ RCA 

125 

41 

CLC221AM 

♦CMN 

331 

-153 

CMP01Z 

♦ PMI 

386 

- 5 

CS191 

♦CHE 

384 

-101 

CX23055(2) 

♦ SONY 

370 

-186 

CD40175BM 

♦ NSC 

129 

84 

CLC231AI 

♦CMN 

331 

-154 

CMP02BJ 

PMI 

386 

- 6 

CS209 

♦CHE 

389 

-153 

CX23055-1 (2) 

♦SONY 

370 

-187 

CD40181BD 

♦ RCA 

221 

96 

CLC231AM 

♦ CMN 

331 

-155 

CMP02BY 

PMI 

384 

-137 

CS216(2) 

CHE 

389 

-154 

CXA4558L 

♦ SONY 

346 

- 81 

CD40181BE 

♦ RCA 

221 

97 

CLC300A 

♦CMN 

335 

-129 


PMI 

386 

- 7 

CS235 

♦CHE 

389 

-155 

CXA4558M 

♦SONY 

326 

-158 

CD40181BF 

♦ RCA 

221 

98 

CLH0002 

TCY 

317 

-109 

CMP02CJ 

♦ PMI 

386 

- 8 

CS258A(1) 

♦CHE 

389 

-156 

CXA4558P 

♦SONY 

326 

-159 

CD40181BK 

RCA 

221 

29 

CM4000AD 

♦ SOD 

147 

- 83 

CMP02CP 

♦ PMI 

386 

- 9 

CS262 

♦CHE 

376 

-106 

D27C64 

♦ ITL 

299 

- 58 

CD40182BD 

♦ RCA 

223 

29 

CM4000AE 

♦ SOD 

147 

- 84 

CMP02CY 

PMI 

384 

-138 

CS272 

♦ CHE 

376 

-107 

D27C64-2 

♦ ITL 

299 

- 59 

CD40182BE 

♦ RCA 

223 

30 

CM4001AD 

♦ SOD 

147 

-186 

CMP02CZ 

♦ PMI 

386 

- 10 

CS555A 

CHE 

372 

- 11 

D27C64-3 

♦ ITL 

299 

- 60 

CD40182BF 

♦ RCA 

223 

31 

CM4001AE 

♦ SOD 

147 

-187 

CMP02EJ 

♦ PMI 

386 

- 11 

CS555B 

CHE 

372 

- 12 

D29C13 

♦ ITL 

377 

-210 

CD40182BK 

RCA 

223 

5 

CM4002AD 

♦ SOD 

148 

-108 

CMP02EP 

♦ PMI 

386 

- 12 

CS560(3) 

♦CHE 

393 

- 53 

D29C14 

♦ ITL 

377 

-189 

CD40192BCJ 

NSC 

202 

172 

CM4002AE 

♦ SOD 

148 

-109 

CMP02EY 

PMI 

384 

-139 

CS593CJ 

♦CHE 

366 

-123 

D29C16 

♦ ITL 

377 

-216 

CD40192BCN 

NSC 

202 

173 

CM4004AD 

SOD 

189 

- 35 


♦ PMI 

386 

- 13 

CS593CN 

♦CHE 

366 

-124 

D51C256HL15(A) 

293 

- 13 

CD40192BD 

♦ RCA 

202 

174 

CM4004AE 

SOD 

189 

- 36 


♦ PMI 

386 

- 14 

CS594CJ 

♦CHE 

366 

-126 


♦ ITL 



CD40192BE 

♦ RCA 

202 

175 

CM4006AD 

♦ SOD 

304 

- 16 

CMP02L 

PMI 

387 

- 86 

CS594CN 

♦ CHE 

366 

-127 

D51C256H L20(A) 

293 

- 14 

CD40192BF 

♦ RCA 

202 

176 

CM4006AE 

♦ SOD 

304 

- 17 

CMP02Y 

PMI 

384 

-140 

CS594IJ 

♦CHE 

366 

-128 


♦ ITL 



CD40192BH 

RCA 

196 

141 

CM4006AF 

♦ SOD 

304 

- 18 

CMP02Z 

♦ PMI 

386 

- 15 

CS594IN 

♦CHE 

366 

-129 

D51C256H 12(A) 

293 

- 15 

CD40192BK 

RCA 

196 

144 

CM4007AD 

♦ SOD 

234 

- 31 

CMP03AJ 

PMI 

384 

-141 

CS594MJ 

♦ CHE 

366 

-130 


♦ ITL 



CD40192BMJ 

NSC 

202 

177 

CM4007AE 

♦ SOD 

234 

- 32 

CMP03AY 

PMI 

384 

-142 

CS595CJ 

♦CHE 

366 

-131 

D51C256H 15(A) 

293 

- 16 

CD40192BMW 

NSC 

196 

145 

CM4008AD 

♦ SOD 

215 

- 31 

CMP03EJ 

PMI 

384 

-143 

CS595CN 

♦ CHE 

366 

-132 


♦ ITL 



CD40193BCJ 

NSC 

203 

112 

CM4008AE 

♦ SOD 

215 

- 32 

CMP03EY 

PMI 

384 

-144 

CS595IJ 

♦CHE 

366 

-133 
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3. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 


maisi 

mssm 


ifllasKi 

H 



IsMIliTJ 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

D51C256H20(A) 


293 

17 

DF341/342 


378 

- 65 

DM54ALS645AJ 

wm r— 

280 - 95 

DM54AS264J(A) 


223 

-123 

DM54H71J 

NSC 

133 

-114 


♦ ITL 



DF820DJ 

♦ ITTG 

382 

-125 

DM54ALS677J (A) 

220 - 50 


♦ NSC 



DM54H71N 

NSC 

133 

-115 

D51C256L15(A) 


293 

18 


♦SIX 




♦ NSC 


DM54AS280J(A) 


224 

-168 

DM54H72J 

NSC 

138 

- 25 


♦ ITL 



DF820DK 

♦ ITTG 

382 

-126 

DM54ALS678J(A) 

220 - 58 


♦NSC 



DM54H72N 

NSC 

138 

- 26 

D51C256L20(A) 


293 

19 


♦SIX 




♦ NSC 


DM54AS282J(A) 


223 

-128 

DM54H73J 

NSC 

130 

-169 


♦ ITL 



DF821DJ 

♦ ITTG 

382 

-118 

DM54ALS679J (A) 

220 - 65 


♦ NSC 



DM54H73N 

NSC 

130 

-170 

D930-1R 

ELLB 

182 

166 

DF821DK 

♦ ITTG 

382 

-119 


♦ NSC 


DM54AS282N 

♦ NSC 

223 

-129 

DM54H74J 

NSC 

131 

-165 

D930-1U 

ELLB 

182 

149 

DF822DJ 

♦ ITTG 

382 

-120 

DM54ALS680J(A) 

220 - 75 

DM54AS286J(A) 


224 

-139 

DM54H74N 

NSC 

131 

-166 

D930-9R 

ELLB 

182 

167 

DF822DK 

♦ ITTG 

382 

-117 


♦ NSC 



♦ NSC 



DM54H76J 

NSC 

137 

-146 

D930-9U 

ELLB 

182 

150 

DF823DJ 

♦ ITTG 

382 

-121 

DM54ALS689J 

♦ NSC 

220 -154 

DM54AS352J 

♦ NSC 

269 

-103 

DM54H76N 

NSC 

137 

-147 

D945-1R 

ELLB 

139 

201 

DF823DK 

♦ ITTG 

382 

-122 

DM54ALS804J 

♦ NSC 

243 -123 

DM54AS353J 

♦ NSC 

269 

-155 

DM54H78J 

NSC 

133 

-152 

D945-1U 

ELLB 

139 

168 

DF824DJ 

♦ ITTG 

382 

-123 

DM54ALS805J 

♦ NSC 

235 -126 

DM54AS373J 

♦NSC 

230 

- 52 

DM54H78N 

NSC 

133 

-153 

D945-9R 

ELLB 

139 

202 

DF824DK 

♦ ITTG 

382 

-124 

DM54ALS808J 

♦ NSC 

243 -136 

DM54AS374J 

♦NSC 

135 

-121 

DM54L00F 

NSC 

154 

-168 

D945-9U 

ELLB 

139 

169 

DG152AL 

♦ INL 

260 

-165 

DM54ALS810J 

♦ NSC 

180 - 85 

DM54AS533J 

♦NSC 

230 

-128 

DM54 LOO J 

♦ NSC 

162 

-166 

D946-1R 

ELLB 

162 

111 

DG152BL 

♦ INL 

260 

-166 

DM54ALS811J 

♦ NSC 

180 - 86 

DM54AS534J 

♦NSC 

136 

-110 

DM54L00N 

NSC 

162 

-167 

D946-1U 

ELLB 

159 

114 

DH3467CD 

NSC 

392 

- 72 

DM54ALS832J 

♦ NSC 

243 -159 

DM54AS573J 

♦NSC 

231 

-101 

DM54L00W 

♦ NSC 

154 

-169 

D946-9R 

ELLB 

162 

112 

DH3467CN 

NSC 

392 

- 73 

DM54ALS873J 

♦ NSC 

229 - 50 

DM54AS574J 

♦NSC 

137 

- 48 

DM54L01F 

NSC 

154 

-215 

D946-9U 

ELLB 

159 

115 

DH3725CD 

NSC 

394 

- 13 

DM54ALS874J 

♦ NSC 

133 - 33 

DM54AS575J 

♦NSC 

132 

-157 

DM54L01J 

♦ NSC 

158 

-187 

D948-1R 

ELLB 

139 

203 

DH3725CN 

NSC 

394 

- 14 

DM54ALS876J 

♦ NSC 

133 - 50 

DM54AS576J 

♦NSC 

132 

-182 

DM54L02F 

NSC 

155 

- 37 

D948-1U 

ELLB 

139 

170 

DIV100HP 

BUB 

375 

- 94 

DM54ALS880J 

♦ NSC 

229 - 71 

DM54AS577J 

♦ NSC 

132 

-126 

DM54L02J 

♦ NSC 

164 

-140 

D948-9R 

ELLB 

139 

204 

DIV100JP 

BUB 

375 

- 95 

DM54ALS1 OOOAv 


236 -194 

DM54AS580J 

♦NSC 

228 

-156 

DM54L02N 

NSC 

164 

-141 

D948-9U 

ELLB 

139 

171 

DIV100KP 

BUB 

375 

- 96 


♦ NSC 


DM54AS620J 

♦NSC 

284 

-215 

DM54L02W 

NSC 

155 

- 38 

D950-1R 

ELLB 

140 

93 

DM01 

ADC 

370 

- 1 

DM54ALS1002Av 


237 - 39 

DM54AS621J 

♦NSC 

285 

- 5 

DM54L03J 

♦ NSC 

165 

-105 

D950-1U 

ELLB 

140 

110 

DM54ALS00AJ 

♦ NSC 

161 

-220 


♦ NSC 


DM54AS622J 

♦NSC 

285 

- 22 

DM54L03N 

NSC 

165 

-106 

D950-9R 

ELLB 

140 

94 

DM54ALS01J 

♦ NSC 

163 

-162 

DM54ALS1003Av 


237 -116 

DM54AS623J 

♦NSC 

285 

- 47 

DM54L08J 

♦ NSC 

160 

- 63 

D950-9U 

ELLB 

140 

111 

DM54ALS02J 

♦ NSC 

164 

- 82 


♦ NSC 


DM54AS638J 

♦NSC 

281 

- 22 

DM54L10F 

NSC 

155 

- 73 

D951-1R 

ELLB 

373 

191 

DM54ALS03AJ 

♦ NSC 

165 

- 55 

DM54ALS1004J 

♦ NSC 

238 -101 

DM54AS639J 

♦NSC 

281 

- 36 

DM54L10J 

♦ NSC 

168 

-124 

D951-1U 

ELLB 

373 

192 

DM54ALS04AJ 

♦ NSC 

238 

-100 

DM54ALS1005J 

♦ NSC 

239 - 45 

DM54AS640J 

♦NSC 

283 

- 83 

DM54L10N 

NSC 

168 

-125 

D951-9R 

ELLB 

373 

193 

DM54ALS05AJ 

♦ NSC 

239 

- 44 

DM54ALS1008A. 


239 -138 

DM54AS641J 

♦NSC 

283 

-129 

DM54L10W 

♦ NSC 

155 

- 74 


ELLB 



i 

t NSC 

1 SS 



A MOQ 


r\ lul EjA 054 2 yj 








D962-1R 

ELLB 

168 

73 

DM54ALS09J 

♦ NSC 

167 

- 79 

DM54ALS1010AJ 


243 - 80 

DM54AS643J 

♦NSC 

284 

-14 

DM54L20F 

NSC 

155 

-216 

D962-1U 

ELLB 

160 

154 

DM54ALS10AJ 

♦ NSC 

167 

-202 


♦ NSC 


DM54AS644J 

♦NSC 

284 

- 38 

DM54 L20J 

♦ NSC 

170 

-130 

D962-9R 

ELLB 

168 

74 

DM54ALS11AJ 

♦ NSC 

169 

- 97 

DM54ALS1011A,. 


243 - 83 

DM54AS645J 

♦NSC 

284 

- 92 

DM54L20N 

NSC 

170 

-131 

D962-9U 

ELLB 

160 

155 

DM54ALS12AJ 

♦ NSC 

170 

- 9 


♦ NSC 


DM54AS646J 

♦NSC 

280 

-149 

DM54L20W 

♦ NSC 

155 

-217 

D2125A2 

♦ ITL 

297 

196 

DM54ALS13J 

♦ NSC 

287 

- 64 

DM54ALS1020A. 


243 - 86 

DM54AS648J 

♦NSC 

284 

-167 

DM54L26J 

♦ NSC 

160 

- 16 

D2125A 

♦ ITL 

297 

197 

DM54ALS14J 

♦ NSC 

240 

-142 


♦ NSC 


DM54AS652J 

♦NSC 

280 

- 96 

DM54L30F 

NSC 

156 

-152 

D2125AL2 

ITL 

297 

198 

DM54ALS15J 

♦ NSC 

172 

- 6 

DM54ALS1032Aw 


243 - 92 

DM54AS804BJ 

♦NSC 

235 

-123 

DM54L30J 

♦ NSC 

173 

-208 

D2125AL 

ITL 

297 

199 

DM54ALS20AJ 

♦ NSC 

172 

- 36 


♦ NSC 


DM54AS805BJ 

♦NSC 

235 

-127 

DM54L30N 

NSC 

173 

-209 

D2125H1 

ITL 

297 

200 

DM54ALS21J 

♦ NSC 

178 

-131 

DM54ALS1034J 

♦ NSC 

243 - 12 

DM54AS808BJ 

♦NSC 

243 

-137 

DM54L42AJ 

♦ NSC 

186 

-137 

D2125H2 

ITL 

297 

201 

DM54ALS22J 

♦ NSC 

172 

- 84 

DM54ALS1035J 

♦ NSC 

243 - 26 

DM54AS810J(A) 


180 

- 87 

DM54L42AW 

NSC 

185 

- 86 

D2125H3 

ITL 

297 

202 

DM54ALS27J 

♦ NSC 

173 

- 35 

DM54ALS1240J 

♦ NSC 

278 -100 


♦ NSC 



DM54L51F 

NSC 

159 

- 74 

D2125H4 

ITL 

297 

203 

DM54ALS28AJ 

♦ NSC 

240 

-160 

DM54ALS1241J 

♦ NSC 

278 -113 

DM54AS811 J(A) 


180 

- 88 

DM54L51J 

♦ NSC 

180 

-106 

D2187A25(A) 

♦ ITL 

294 

30 

DM54ALS30AJ 

♦ NSC 

173 

-151 

DM54ALS1242J 

♦ NSC 

278 - 94 


♦ NSC 



DM54L51N 

NSC 

180 

-107 

D2187A30(A) 

♦ ITL 

294 

31 

DM54ALS32J 

♦ NSC 

174 

-147 

DM54ALS1243J 

♦ NSC 

278 - 97 

DM54AS832BJ 

♦NSC 

235 

-135 

DM54L54F 

NSC 

159 

- 61 

D2187A35(A) 

♦ ITL 

294 

26 

DM54ALS33AJ 

♦ NSC 

237 

- 36 

DM54ALS1244A*. 


278 -101 

DM54AS841J(A) 


228 

-189 

DM54L54J 

♦ NSC 

180 

-140 

D2910A1 

♦ ITL 

377 

181 

DM54ALS37AJ 

♦ NSC 

236 

-193 


♦NSC 



♦NSC 



DM54L54N 

NSC 

180 

-141 

D2910A2 

♦ ITL 

377 

177 

DM54ALS38AJ 

♦ NSC 

236 

-190 

DM54ALS1245A. 


284 - 91 

DM54AS842J(A) 


228 

-198 

DM54L54W 

♦ NSC 

159 

- 62 

D2910A4 

♦ ITL 

377 

175 

DM54ALS40AJ 

♦ NSC 

240 

-126 


♦ NSC 



♦NSC 



DM54L55J 

♦ NSC 

180 

-175 

D2910A 

♦ ITL 

377 

186 

DM54ALS74AJ 

♦ NSC 

131 

- 93 

DM54ALS1620J 

♦ NSC 

284 -214 

DM54AS843J(A) 


228 

-209 

DM54L55W 

NSC 

159 

- 68 

D2911A1 

♦ ITL 

377 

182 

DM54ALS86J 

♦ NSC 

177 

-102 

DM54ALS1621J 

♦ NSC 

282 -213 


♦NSC 



DM54L71J 

♦ NSC 

138 

- 27 

D2911A2 

♦ ITL 

377 

178 

DM54ALS109AJ 

♦ NSC 

134 

- 6 

DM54ALS1622J 

♦ NSC 

283 - 4 

DM54AS844J(A) 


229 

- 4 

DM54L71W 

NSC 

126 

- 96 

D2911A4 

♦ ITL 

377 

176 

DM54ALS112AJ 

♦ NSC 

134 

- 39 

DM54ALS1623J 

♦ NSC 

283 - 21 


♦ NSC 



DM54L72F 

NSC 

126 

-102 

D2911A 

♦ ITL 

377 

187 

DM54ALS113AJ 

♦ NSC 

134 

-138 

DM54ALS1638J 

♦ NSC 

281 - 21 

DM54AS845J(A) 


229 

- 23 

DM54L72J 

♦ NSC 

138 

- 28 

D2912A 

♦ ITL 

377 

191 

DM54ALS114AJ 

♦ NSC 

135 

- 1 

DM54ALS1639J 

♦ NSC 

281 - 35 


♦ NSC 



DM54L72N 

NSC 

138 

- 29 

D2913A(A) 

♦ ITL 

377 

211 

DM54ALS131J 

♦ NSC 

274 

-157 

DM54ALS1640J 

♦NSC 

283 - 82 

DM54AS846J(A) 


229 

- 39 

DM54L72W 

♦ NSC 

126 

-103 

D2914A(A) 

♦ ITL 

377 

190 

DM54ALS132J(A) 

179 

-176 

DM54ALS1641J 

♦NSC 

283 -126 


♦NSC 



DM54L73F 

NSC 

130 

-126 

D2916 

♦ ITL 

377 

217 


♦ NSC 



DM54ALS1642J 

♦NSC 

283 -127 

DM54AS873J 

♦NSC 

229 

- 51 

DM54L73J 

♦ NSC 

130 

-171 

D3205 

ITL 

187 

199 

DM54ALS133J 

♦ NSC 

181 

-167 

DM54ALS1644J 

♦NSC 

283 -128 

DM54AS874J 

♦NSC 

133 

- 34 

DM54L73N 

NSC 

130 

-121 

D3207A1 

ITL 

259 

156 

DM54ALS136J 

♦ NSC 

171 

-183 

DM54AS00J 

♦NSC 

162 - 1 

DM54AS876J 

♦NSC 

133 

- 51 

DM54L73W 

NSC 

125 

- 95 

D3207A 

ITL 

259 

157 

DM54ALS138J 

♦ NSC 

276 

- 59 

DM54AS02J 

♦ NSC 

164 - 83 

DM54AS878J 

♦NSC 

133 

- 70 

DM54L74F 

NSC 

125 

-150 

D8185 

♦ ITL 

298 

182 

DM54ALS151J 

♦ NSC 

266 

- 2 

DM54AS04J 

♦ NSC 

238 -102 

DM54AS879J 

♦NSC 

133 

- 78 

DM54L74J 

♦ NSC 

131 

-167 

D8185-2 

♦ ITL 

298 

183 

DM54ALS153J 

♦ NSC 

266 

-185 

DM54AS08J 

♦ NSC 

166 -134 

DM54AS880J 

♦ NSC 

229 

- 72 

DM54L74N 

NSC 

131 

-168 

DBOS1193 

SSE 

370 

73 

DM54ALS157J 

♦ NSC 

267 

-134 

DM54AS10J 

♦ NSC 

167 -203 

DM54AS881BJ 

♦ NSC 

221 

-135 

DM54L74W 

NSC 

125 

-151 

DBOS1193XA 

SSE 

370 

74 

DM54ALS158J 

♦ NSC 

268 

- 28 

DM54AS11J 

♦NSC 

169 - 98 

DM54AS1000AJ 

♦ NSC 

236 

-195 

DM54L75AJ 

♦ NSC 

226 

-211 

DBOS1193XAN 

SSE 

370 

75 

DM54ALS160AJ 

♦ NSC 

198 

- 49 

DM54AS20J 

♦NSC 

172 - 37 

DM54AS1004AJ 

♦ NSC 

238 

-103 

DM54L75AW 

NSC 

227 

- 1 

DBOS1193XB 

SSE 

370 

76 

DM54ALS161AJ 

♦ NSC 

199 

- 27 

DM54AS21J 

♦NSC 

172 - 70 

DM54AS1008AJ 

♦NSC 

239 

-139 

DM54L78F 

NSC 

138 

-160 

DBOS1193XBN 

SSE 

370 

77 

DM54ALS162AJ 

♦ NSC 

199 

-216 

DM54AS27J 

♦NSC 

173 - 36 

DM54AS1032AJ 

♦ NSC 

243 

- 93 

DM54L78J 

♦ NSC 

138 

-166 

DBOS1193XC 

SSE 

370 

78 

DM54ALS163AJ 

♦ NSC 

200 

-168 

DM54AS30J 

♦NSC 

173 -152 

DM54AS1034AJ 

♦ NSC 

243 

- 98 

DM54L78N 

NSC 

138 

-156 

DBOS1193XCN 

SSE 

370 

79 

DM54ALS165J 

♦ NSC 

308 

-215 

DM54AS32J 

♦NSC 

174 -148 

DM54AS1036AJ 

♦ NSC 

243 

-105 

DM54L78W 

NSC 

126 

-151 

DBOS1193XD 

SSE 

370 

80 

DM54ALS166J 

♦ NSC 

309 

- 67 

DM54AS34J 

♦NSC 

243 - 13 

DM54AS1804J 

♦ NSC 

235 

- 6 

DM54L85F 

NSC 

220 

-174 

DBOS1193XDN 

SSE 

370 

81 

DM54ALS168BJ 

♦ NSC 

207 

-201 

DM54AS74J 

♦NSC 

131 - 94 

DM54AS1805J 

♦ NSC 

235 

- 7 

DM54L85J 

♦ NSC 

220 

-178 

DBOS1193YA 

SSE 

370 

82 

DM54ALS169BJ 

♦ NSC 

208 

- 29 

DM54AS86J(A) 

♦ NSC 

177 -103 

DM54AS1808J 

♦ NSC 

235 

- 8 

DM54L85N 

NSC 

220 

-171 

DBOS1193YAN 

SSE 

370 

83 

DM54ALS190J 

♦ NSC 

201 

-179 

DM54AS95J 

♦NSC 

312 - 78 

DM54AS1832J 

♦ NSC 

235 

- 9 

DM54L85W 

♦ NSC 

219 

- 85 

DBOS1193YB 

SSE 

370 

84 

DM54ALS191J 

♦ NSC 

202 

- 54 

DM 54 AS 109 J( A) 


134 - 7 

DM54AS2620J 

♦NSC 

282 

-198 

DM54L86F 

NSC 

159 

- 92 

DBOS1193YBN 

SSE 

370 

85 

DM54ALS192J 

♦ NSC 

202 

-153 


♦ NSC 


DM54AS2623J 

♦NSC 

282 

-214 

DM54L86J 

♦ NSC 

181 

-137 

DBOS1193YC 

SSE 

370 

86 

DM54ALS193J 

♦ NSC 

203 

- 93 

DM54AS112J(A) 


134 - 40 

DM54AS2640J 

♦ NSC 

283 

- 84 

DM54L86N 

NSC 

181 

-138 

DBOS1193YCN 

SSE 

370 

87 

DM54ALS240AJ 

♦ NSC 

278 

-136 


♦NSC 


DM54AS2645J 

♦ NSC 

284 

- 93 

DM54L86W 

♦ NSC 

158 

- 1 

DBOS1193YD 

SSE 

370 

88 

DM54ALS241 AJ 

♦ NSC 

278 

-142 

DM54AS113J(A) 


134 -139 

DM54H00J 

NSC 

162 

-164 

DM54L89AJ 

NSC 

296 

- 41 

DBOS1193YDN 

SSE 

370 

89 

DM54ALS242AJ 

♦ NSC 

278 

-126 


♦NSC 


DM54H00N 

NSC 

162 

-165 

DM54L89AN 

NSC 

296 

- 42 

DBOS1193ZA 

SSE 

370 

90 

DM54ALS243AJ 

♦ NSC 

278 

-127 

DM54AS114J(A) 


135 - 2 

DM54H01J 

NSC 

165 

-103 

DM54L89AW 

NSC 

295 

- 27 

DBOS1193ZAN 

SSE 

370 

91 

DM54ALS244AJ 

♦ NSC 

278 

- 91 


♦NSC 


DM54H01N 

NSC 

165 

-104 

DM54L90F 

NSC 

197 

- 91 

DBOS1193ZB 

SSE 

370 

92 

DM54ALS245AJ 

♦ NSC 

281 

- 17 

DM54AS131J 

♦ NSC 

274 -158 

DM54H08J 

NSC 

166 

-196 

DM54L90J 

NSC 

205 

-123 

DBOS1193ZBN 

SSE 

370 

93 

DM54ALS251J 

♦ NSC 

268 

-103 

DM 54 AS 136 J( A) 


171 -184 

DM54H08N 

NSC 

166 

-197 

DM54L90N 

NSC 

205 

-124 

DBOS1193ZC 

SSE 

370 

94 

DM54ALS253J 

♦ NSC 

269 

- 49 


♦ NSC 


DM54H10J 

NSC 

168 

-122 

DM54L90W 

NSC 

197 

- 92 

DBOS1193ZCN 

SSE 

370 

95 

DM54ALS258J 

♦ NSC 

271 

- 68 

DM54AS137J 

♦NSC 

275 - 52 

DM54H10N 

NSC 

168 

-123 

DM54L91J 

NSC 

312 

- 42 

DBOS1193ZD 

SSE 

370 

96 

DM54ALS273J 

♦ NSC 

129 

-186 

DM54AS151J 

♦ NSC 

266 - 3 

DM54H11J 

NSC 

169 

-143 

DM54L91W 

NSC 

307 

-195 

DBOS1193ZDN 

SSE 

370 

97 

DM54ALS352J 

♦ NSC 

269 

-102 

DM54AS153J 

♦ NSC 

266 -186 

DM54H1 IN 

NSC 

169 

-144 

DM54L93F 

NSC 

198 

- 1 

DC710F 

DDC 

395 

65 

DM54ALS353J 

♦ NSC 

269 

-154 

DM54AS157J 

♦ NSC 

267 -135 

DM54H20J 

NSC 

170 

-126 

DM54L93J 

NSC 

207 

-180 

DC710H 

DDC 

395 

83 

DM54ALS373J 

♦ NSC 

230 

- 51 

DM54AS158J 

♦ NSC 

268 - 29 

DM54H20N 

NSC 

170 

-127 

DM54L93N 

NSC 

207 

-181 

DC711 

DDC 

395 

140 

DM54ALS374J 

♦ NSC 

135 

-120 

DM54AS160J(A) 


203 - 94 

DM54H21J 

NSC 

178 

-150 

DM54L93W 

NSC 

197 

-148 

DF215CJ 

SIX 

370 

148 

DM54ALS465AJ 

♦ NSC 

278 

-106 


♦ NSC 


DM54H21N 

NSC 

178 

-151 

DM54L95J 

NSC 

313 

-197 

DF216CJ 

SIX 

370 

143 

DM54ALS466AJ 

♦ NSC 

278 

-107 

DM54AS161J 

♦ NSC 

199 - 28 

DM54H22J 

NSC 

172 

-108 

DM54L95W 

NSC 

308 

- 82 

DF320ADJ 

♦SIX 

378 

12 

DM54ALS468AJ 

♦ NSC 

278 

-112 

DM54AS162J 

♦ NSC 

199 -217 

DM54H22N 

NSC 

172 

-109 

DM54L98J 

NSC 

313 

-202 

DF320ADK 

♦ SIX 

378 

13 

DM54ALS518J 

♦ NSC 

220 

- 21 

DM54AS163J 

♦ NSC 

200 -169 

DM54H30J 

NSC 

173 

-206 

DM54L98W 

NSC 

308 

- 84 

DF320ADP 

♦ SIX 

378 

14 

DM54ALS519J 

♦ NSC 

220 

- 22 

DM54AS168J 

♦ NSC 

207 -202 

DM54H30N 

NSC 

173 

-207 

DM54L123N 

NSC 

211 

- 39 

DF320DJ 

♦ ITTG 

378 

15 

DM54ALS520J 

♦ NSC 

220 

- 36 

DM54AS169J 

♦ NSC 

208 - 30 

DM54H40J 

NSC 

170 

-128 

DM54L154AD 

NSC 

185 

-145 


♦ SIX 



DM54ALS521J 

♦ NSC 

220 

- 37 

DM54AS174J(A) 


128 -169 

DM54H40N 

NSC 

170 

-129 

DM54L154AF 

♦ NSC 

185 

- 3 

DF320DK 

♦ SIX 

378 

16 

DM54ALS522J 

♦ NSC 

220 

- 38 


♦ NSC 


DM54H50J 

NSC 

175 

- 91 

DM54L154AJ 

♦ NSC 

185 

-146 

DF320DP 

♦ ITTG 

378 

17 

DM54ALS534J 

♦ NSC 

136 

-109 

DM54AS175J(A) 


129 - 63 

DM54H50N 

NSC 

175 

- 92 

DM54L154AN 

NSC 

185 

-147 


♦SIX 



DM54ALS563J 

♦ NSC 

231 

- 21 


♦ NSC 


DM54H51J 

NSC 

176 

-18 

DM54L164AJ 

♦ NSC 

308 

-141 

DF321DJ 

SIX 

378 

28 

DM54ALS564J 

♦ NSC 

136 

-208 

DM54AS181BJ 

♦ NSC 

221 -134 

DM54H51N 

NSC 

176 

- 19 

DM54L164AN 

NSC 

308 

-142 

DF321DP 

♦ ITTG 

378 

29 

DM54ALS573J 

♦ NSC 

231 

-100 

DM54AS182J(A) 


223 - 77 

DM54H52J 

NSC 

179 

- 4 

DM54L164AW 

NSC 

306 

-162 

DF321DR 

SIX 

378 

30 

DM54ALS574J 

♦ NSC 

137 

- 47 


♦ NSC 


DM54H52N 

NSC 

179 

- 5 

DM54L165AJ 

♦ NSC 

309 

- 23 

DF322DJ 

♦ ITTG 

378 

41 

DM54ALS576J 

♦ NSC 

132 

-181 

DM54AS194J 

♦ NSC 

307 - 69 

DM54H53J 

NSC 

179 

- 35 

DM54L192F 

NSC 

196 

-164 


♦ SIX 



DM54ALS580J 

♦ NSC 

228 

-155 

DM54AS195J 

♦ NSC 

311 - 4 

DM54H53N 

NSC 

179 

- 36 

DM54L192J 

♦ NSC 

203 

- 4 

DF322DK 

♦SIX 

378 

42 

DM54ALS620AJ 

♦ NSC 

282 

-197 

DM54AS230J 

♦ NSC 

278 -120 

DM54H54J 

NSC 

179 

- 75 

DM54L192N 

NSC 

203 

- 5 

DF322DP 

♦ ITTG 

378 

43 

DM54ALS621AJ 

♦ NSC 

285 

- 4 

DM54AS231J 

♦ NSC 

278 -123 

DM54H54N 

NSC 

179 

• 76 

DM54L193F 

NSC 

196 

-206 


♦ SIX 



DM54ALS622AJ 

♦ NSC 

285 

- 21 

DM54AS240J 

♦ NSC 

278 -137 

DM54H55J 

NSC 

179 

- 99 

DM54L193J 

♦ NSC 

203 

-161 

DF323DJ 

♦ ITTG 

378 

48 

DM54ALS623AJ 

♦ NSC 

285 

- 46 

DM54AS241J 

♦ NSC 

278 -143 

DM54H55N 

NSC 

179 

-100 

DM54L193N 

NSC 

203 

-162 

DF323DP 

♦ ITTG 

378 

49 

DM54ALS640AJ 

♦ NSC 

283 

- 81 

DM54AS251J 

♦ NSC 

268 -104 

DM54H60J 

NSC 

176 

-191 

DM54LS00J 

♦ NSC 

162 

- '2 

DF325DJ 

SIX 

378 

18 

DM54ALS641AJ 

♦ NSC 

280 

- 80 

DM54AS253J 

♦ NSC 

269 - 50 

DM54H60N 

NSC 

176 

-192 

DM54LS01J 

♦ NSC 

163 

-163 

DF328DJ 

SIX 

378 

139 

DM54ALS642AJ 

♦ NSC 

280 

- 83 

DM54AS257J 

♦ NSC 

268 -188 

DM54H61J 

NSC 

179 

-127 

DM54LS02J 

♦ NSC 

164 

- 84 

DF331/332 

SIX 

378 

61 

DM54ALS643AJ 

♦ NSC 

280 

- 86 

DM54AS258J 

♦ NSC 

268 -191 

DM54H61N 

NSC 

179 

-128 

DM54LS03J 

♦ NSC 

165 

- 56 

DF334CJ 

SIX 

378 

62 

DM54ALS644AJ 

♦ NSC 

280 

- 87 



i 

DM54H62J 

NSC 

179 

-154 

DM54LS04J 

♦ NSC 

238 

-104 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


23 


DATA 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


23 









54LS05J 
DM54LS08J 
DM54LS09J 
DM54LS10J 
DM54LS11J 
DM54LS12J 
DM54LS13J 
DM54LS13N 
DM54LS13W 
DM54LS14J 
DM54LS14N 
DM54LS14W 
DM54LS15J 
DM54LS20J 
DM54LS21J 
DM54LS22J 
DM54LS26J 
DM54LS27J 
DM54LS30J 
DM54LS32J 
DM54LS37J 
DM54LS38J 
DM54LS40J 
DM54LS42AJ 
DM54LS47J 
DM54LS48J 
DM54LS49J 
DM54LS51J 
DM54LS54J 
DM54LS55J 
DM54LS73AJ 
DM54LS74AJ 
DM54LS75J 
DM54LS76AJ 
DM54LS77W 
DM54LS78AJ 
DM54LS83AJ 
DM54LS83AW 
DM54LS85J 
DM54LS85W 
DM54LS86J 
DM54LS90J 
DM54LS90W 
DM54LS92J 
DM54LS92W 
DM54LS93J 
DM54LS93W 
DM54LS107AJ 
DM54LS109AJ 
DM54LS112AJ 
DM54LS113AJ 
DM54LS114AJ 
DM54LS125AJ 
DM54LS125AN 
DM54LS125AW 
DM54LS126AJ 
DM54LS126AW 
DM54LS132J 
DM54LS132N 
DM54LS132W 
DM54LS136J 
DM54LS138J 
DM54LS151J 
DM54LS153J 
DM54LS154J 
DM54LS155J 
DM54LS157J 
DM54LS158J 
DM54LS160AJ 
DM54LS160AW 
DM54LS161AJ 
DM54LS161AW 
DM54LS162AJ 
DM54LS162AW 
DM54LS163AJ 
DM54LS163AW 
DM54LS164J 
DM54LS164N 
DM54LS164W 
DM54LS165J 
DM54LS166J 
DM54LS168AJ 
DM54LS169AJ 
DM54LS170J 
DM54LS170N 
DM54LS170W 
DM54LS174J 
DM54LS174W 
DM54LS175J 
DM54LS175W 
DM54LS190J 
DM54LS191J 
DM54LS192J 
DM54LS192W 
DM54LS193J 
DM54LS193W 
DM54LS194AJ 
DM54LS194AN 
DM54LS194AW 
DM54LS195AJ 
DM54LS195AN 
DM54LS195AW 
DM54LS196J 
DM54LS196W 
DM54LS197J 
DM54LS197W 
DM54LS241J 
DM54LS242J 
DM54LS244J 
DM54LS245J 
DM54LS245N 
DM54LS247J 
DM54LS248J 
DM54LS249J 




3. 


TYPE No. 


54LS251J 
DM54LS251W 
DM54LS253J 
DM54LS253W 
DM54LS257BJ 
DM54LS257BW 
DM54LS258BJ 
DM54LS258BW 
DM54LS259W 
DM54LS266J 
DM54LS279J 
DM54LS283W 
DM54LS290W 
DM54LS293W 
DM54LS295AJ 
DM54LS295AN 
DM54LS295AW 
DM54LS298J 
DM54LS352J 
DM54LS352N 
DM54LS352W 
DM54LS353J 
DM54LS353N 
DM54LS353W 
DM54LS365AJ 
DM54LS365AN 
DM54LS365AW 
DM54LS366AJ 
DM54LS366AN 
DM54LS366AW 
DM54LS367AJ 
DM54LS367AN 
DM54LS367AW 
DM54LS368AJ 
DM54LS368AN 
DM54LS368AW 
DM54LS373W 
DM54LS374J 
DM54LS374W 
DM54LS380J 
DM54LS386J 
DM54LS390W 
DM54LS393W 
DM54LS450J(A) 

DM54LS451J 

DM54LS453J 

DM54LS460J 

DM54LS461J 

DM54LS465J 

DM54LS466J 

DM54LS467J 

DM54LS468J 

DM54LS469J 

DM54LS471J 

DM54LS491J 

DM54LS498J 

DM54LS670J 

DM54LS670N 

DM54LS670W 

DM54S00J 

DM54S02J 

DM54S03J 

DM54S08J 

DM54S09J 

DM54S10J 

DM54S11J 

DM54S15J 

DM54S20J 

DM54S22J 

DM54S30J 

DM54S32J 

DM54S40J 

DM54S51J 

DM54S64J 

DM54S65J 

DM54S74J 

DM54S86J 

DM54S112J 

DM54S113J 

DM54S114J 

DM54S134J 

DM54S135J 

DM54S140J 

DM54S151J 

DM54S153J 

DM54S157J 

DM54S158J 

DM54S160W 

DM54S161J 

DM54S162W 

DM54S163W 

DM54S174J 

DM54S174W 

DM54S175W 

DM54S188AJ 

DM54S188J 

DM54S189AJ 

DM54S189J 

DM54S196J 

DM54S196W 

DM54S197W 

DM54S240J 

DM54S241J 

DM54S242J 

DM54S244J 

DM54S251J 

DM54S251W 

DM54S253J 

DM54S253W 

DM54S257J 

DM54S257W 

DM54S258J 

DM54S258W 


TYPE 


MFRS 


CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. MFRS 1 

Pq&Line 

ni l ii l — i'i M ll i l"li ■ 

TYPE No. MFRS 1 

Pq&Line 


D.A.T.A. 


DM54S280W 

DM54S283W 

DM54S287AJ 

DM54S287J 

DM54S288J 

DM54S289J 

DM54S373J 

DM54S373W 

DM54S374J 

DM54S387AJ 

DM54S387J 

DM54S472AJ 

DM54S472J 

DM54S473AJ 

DM54S473J 

DM54S474J 

DM54S475J 

DM54S570J 

DM54S571J 

DM54S572J 

DM54S573J 

DM54S940J 

DM54S941J 

DM70L98J 

DM74ALS00AJ 

DM74ALS00AN 

DM74ALS01J 

DM74ALS01N 

DM74ALS02J 

DM74ALS02N 

DM74ALS03AJ 

DM74ALS03AN 

DM74ALS04AJ 

DM74ALS04AN 

DM74ALS05AJ 

DM74ALS05AN 

DM74ALS08J 

DM74ALS08N 

DM74ALS09J 

DM74ALS09N 

DM74ALS10AJ 

DM74ALS10AN 

DM74ALS11AJ 

DM74ALS11 AN 

DM74ALS12AJ 

DM74ALS12AN 

DM74ALS13J 

DM74ALS13N 

DM74ALS14N 

DM74ALS15J 

DM74ALS15N 

DM74ALS20AJ 

DM74ALS20AN 

DM74ALS21J 

DM74ALS21N 

DM74ALS22BJ 

DM74ALS22BN 

DM74ALS27J 

DM74ALS27N 

DM74ALS28AJ 

DM74ALS28AN 

DM74ALS30AJ 

DM74ALS30AN 

DM74ALS32J 

DM74ALS32N 

DM74ALS33AJ 

DM74ALS33AN 

DM74ALS37AJ 

DM74ALS37AN 

DM74ALS38AJ 

DM74ALS38AN 

DM74ALS40AJ 

DM74ALS40AN 

DM74ALS74AJ 

DM74ALS74AN 

DM74ALS86J 

DM74ALS86N 

DM74ALS109AJ 

DM74ALS109AN 

DM74ALS112AJ 

DM74ALS112AN 

DM74ALS113AJ 

DM74ALS113AN 

DM74ALS114AJ 

DM74ALS114AN 

DM74ALS131J 

DM74ALS131N 

DM74ALS132J 

DM74ALS132N(A) 

DM74ALS133J 

DM74ALS133N 

DM74ALS136N 

DM74ALS137J 

DM74ALS137N 

DM74ALS138J 

DM74ALS138N 

DM74ALS151J 

DM74ALS151N 

DM74ALS153J 

DM74ALS153N 

DM74ALS157J 

DM74ALS157N 

DM74ALS158J 

DM74ALS158N 

DM74ALS160AJ 

DM74ALS160AN 

DM74ALS161AJ 

DM74ALS161AN 

DM74ALS162AJ 

DM74ALS162AN 

DM74ALS163AJ 

DM74ALS163AN 

DM74ALS165N 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


DM74ALS166N 

DM74ALS168BJ 

DM74ALS168BN 

DM74ALS169BJ 

DM74ALS169BN 

DM74ALS190J 

DM74ALS190N 

DM74ALS191J 

DM74ALS191N 

DM74ALS192J 

DM74ALS192N 

DM74ALS193J 

DM74ALS193N 

DM74ALS240AJ 

DM74ALS240AN 

DM74ALS241 AJ 

DM74ALS241 AN 

DM74ALS242AJ 

DM74ALS242AN 

DM74ALS243AJ 

DM74ALS243AN 

DM74ALS244AJ 

DM74ALS244AN 

DM74ALS245AJ 

DM74ALS245AN 

DM74ALS251J 

DM74ALS251N 

DM74ALS253J 

DM74ALS253N 

DM74ALS258J 

DM74ALS258N 

DM74ALS273J 

DM74ALS273N 

DM74ALS352J 

DM74ALS352N 

DM74ALS353J 

DM74ALS353N 

DM74ALS373J 

DM74ALS373N 

DM74ALS374J 

DM74ALS374N 

DM74ALS465AJ 

DM74ALS465AN 

DM74ALS466AJ 

DM74ALS466AN 

DM74ALS467AJ 

DM74ALS467AN 

DM74ALS468AJ 

DM74ALS468AN 

DM74ALS518J 

DM74ALS518N 

DM74ALS519J 

DM74ALS519N 

DM74ALS520J 

DM74ALS520N 

DM74ALS521J 

DM74ALS521N 

DM74ALS522J 

DM74ALS522N 

DM74ALS534J 

DM74ALS534N 

DM74ALS563J 

DM74ALS563N 

DM74ALS564J 

DM74ALS564N 

DM74ALS573J 

DM74ALS573N 

DM74ALS574J 

DM74ALS574N 

DM74ALS576J 

DM74ALS576N 

DM74ALS580J 

DM74ALS580N 

DM74ALS620AJ 

DM74ALS620AN 

DM74ALS621AJ 

DM74ALS621AN 

DM74ALS622AJ 

DM74ALS622AN 

DM74ALS623AJ 

DM74ALS623AN 

DM74ALS640AN 

DM74ALS641AN 

DM74ALS642AN 

DM74ALS643AN 

DM74ALS644AN 

DM74ALS645AN 

DM74ALS677J(A) 

DM74ALS677N(A) 

DM74ALS678J(A) 

DM74ALS678N(A) 

DM74ALS679J(A) 

DM74ALS679N(A) 

DM74ALS680J(A) 

DM74ALS680N(A) 

DM74ALS689J 

DM74ALS689N 

DM74ALS804J 

DM74ALS804N 

DM74ALS805J 

DM74ALS805N 

DM74ALS808J 

DM74ALS808N 

DM74ALS810J 

DM74ALS810N 

DM74ALS811J 


M74AL 
207 -204 DM74ALS832J 

207 -205 DM74ALS832N 

208 - 32 DM74ALS873J 
208 - 33 DM74ALS873N 
201 -181 DM74ALS874J 

201 -182 DM74ALS874N 

202 - 56 DM74ALS876J 
202 - 57 DM74ALS876N 
202 -155 DM74ALS880J 

202 -156 DM74ALS880N 

203 - 96 DM74ALS1000AJ 
203 - 97 

278 -138 DM74ALS1000AN 
278 -139 

278 -144 DM74ALS1002AJ 
278 -145 

278 -128 DM74ALS1002AN 
278 -129 

278 -130 DM74ALS1003AJ 
278 -131 

278 - 92 DM74ALS1003AN 
278 - 93 

281-18 DM74ALS1004J 

281 - 19 DM74ALS1004N 
268 -107 DM74ALS1005J 

268 -108 DM74ALS1005N 

269 - 53 DM74ALS1008AJ 
269 - 54 

271 - 71 DM74ALS1008AN 
271 - 72 

129 -187 DM74ALS1010AJ 
129 -188 

269 -106 DM74ALS1010AN 
269 -107 

269 -158 DM74ALS1011AJ 
269 -159 

230 - 53 DM74ALS1011AN 

230 - 54 

135 -123 DM74ALS1020AJ 

135 -124 

278 -108 DM74ALS1020AN 
278 -109 

278 -110 DM74ALS1032AJ 
278 -111 

278 -114 DM74ALS1032AN 
278 -115 

278 -116 DM74ALS1034J 
278 -117 DM74ALS1034N 
220 - 23 DM74ALS1035J 
220 - 24 DM74ALS1035N 
220 - 25 DM74ALS1240J 
220 - 26 DM74ALS1240N 
220 - 39 DM74ALS1241J 
220 - 40 DM74ALS1241N 
220 - 41 DM74ALS1242J 
220 - 42 DM74ALS1242N 
220 - 43 DM74ALS1243J 
220 - 44 DM74ALS1243N 

136 -111 DM74ALS1244AJ 
136 -112 

231 - 22 DM74ALS1244AN 
231 - 23 

136 -209 DM74ALS1245AJ 

136 -210 

231 -102 DM74ALS1245AN 
231 -103 

137 - 49 DM74ALS1620J 
137 - 50 DM74ALS1620N 
132 -183 DM74ALS1621J 
132 -184 DM74ALS1621N 
228 -157 DM74ALS1622J 
228 -158 DM74ALS1622N 

282 -199 DM74ALS1623J 

282 -200 DM74ALS1623N 
285 - 6 DM74ALS1638J 
285 - 7 DM74ALS1638N 
285 - 23 DM74ALS1639J 
285 - 24 DM74ALS1639N 
285 - 48 DM74ALS1640J 
285 - 49 DM74ALS1640N 

283 - 85 DM74AS00J 
283 -130 DM74AS00N 

283 -161 DM74AS02J 

284 - 15 DM74AS02N 
284 - 39 DM74AS04J 
284 - 94 DM74AS04N 
220 - 51 DM74AS08J 

DM74AS08N 
220 - 52 DM74AS10J 
DM74AS10N 
220 - 59 DM74AS11J 
DM74AS11N 
220 - 60 DM74AS20J 
DM74AS20N 
220 - 66 DM74AS21J 
DM74AS21N 
220 - 67 DM74AS27J 
DM74AS27N 
220 - 76 DM74AS30J 
DM74AS30N 
220 - 77 DM74AS32J 
DM74AS32N 
220 -155 DM74AS34J 
220 -156 DM74AS34N 
243 -124 DM74AS74J 
243 -125 DM74AS74N 
235 -128 DM74AS86J(A) 
235 -129 DM74AS86N(A) 
243 -138 DM74AS95J 
243 -139 DM74AS95N 
180 - 89 DM74AS109J(A) 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 

















3. TYPE 


No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

tgHisa 


s 

II 

n 

►: 

■ 

Ml 



HI 

TYPE No. 

MFRS 



MFRS 


DM74ASl09N(A) 


134 

- 11 

DM74AS621.J 

♦ NSC 

285 

- 8 

DM74H52J 

NSC 

179 

6 

DM74LS10N 

♦ NSC 

167 

-209 

DM74LS353W 

NSC 

mm 



♦NSC 



DM74AS621N 

♦ NSC 

285 

- 9 

DM74H52N 

NSC 

179 

7 

DM74LS11N 

♦ NSC 

169 

-104 

DM74LS365AJ 

NSC 

Pum 

31 

DM74AS112J(A) 


134 

- 44 

DM74AS622J 

♦ NSC 

285 

- 25 

DM74H53J 

NSC 

179 

37 

DM74LS12N 

♦NSC 

170 

- 13 

DM74LS365AN 

NSC 

241 

32 


♦NSC 



DM74AS622N 

♦ NSC 

285 

- 26 

DM74H53N 

NSC 

179 

38 

DM74LS13J 

NSC 

288 

- 76 

DM74LS365AW 

NSC 

235 

36 

DM74AS112N(A) 


134 

- 45 

DM74AS623J 

♦ NSC 

285 

- 50 

DM74H54J 

NSC 

179 

77 

DM74LS13N 

NSC 

288 

- 77 

DM74LS366AJ 

NSC 

241 

121 


♦NSC 



DM74AS623N 

♦ NSC 

285 

- 51 

DM74H54N 

NSC 

179 

78 

DM74LS13W 

NSC 

287 

- 77 

DM74LS366AN 

NSC 

241 

122 

DM74AS113J(A) 


134 

-143 

DM74AS638J 

♦ NSC 

281 

- 25 

DM74H55J 

NSC 

179 

101 

DM74LS14J 

NSC 

288 

- 16 

DM74LS366AW 

NSC 

235 

58 


♦ NSC 



DM74AS638N 

♦ NSC 

281 

- 26 

DM74H55N 

NSC 

179 

102 

DM74LS14N 

NSC 

288 

- 17 

DM74LS367AJ 

NSC 

242 

19 

DM74AS113N(A) 


134 

-144 

DM74AS639J 

♦ NSC 

281 

- 39 

DM74H60J 

NSC 

176 

193 

DM74LS14W 

NSC 

287 

- 61 

DM74LS367AN 

NSC 

242 

20 


♦NSC 



DM74AS639N 

♦ NSC 

281 

- 40 

DM74H60N 

NSC 

176 

194 

DM74LS15N 

♦ NSC 

172 

- 10 

DM74LS367AW 

NSC 

235 

84 

DM74AS114J(A) 


135 

- 6 

DM74AS640J 

♦ NSC 

283 

- 88 

DM74H61J 

NSC 

179 

129 

DM74LS20N 

♦ NSC 

172 

- 43 

DM74LS368AJ 

NSC 

242 

118 


♦NSC 



DM74AS640N 

♦ NSC 

283 

- 89 

DM74H61N 

NSC 

179 

130 

DM74LS21N 

♦ NSC 

172 

- 74 

DM74LS368AN 

NSC 

242 

119 

DM74AS114N(A) 


135 

- 7 

DM74AS641J 

♦ NSC 

283 

-131 

DM74H62J 

NSC 

179 

155 

DM74LS22N 

♦ NSC 

172 

- 88 

DM74LS368AW 

NSC 

235 

110 


♦NSC 



DM74AS641N 

♦ NSC 

283 

-132 

DM74H62N 

NSC 

179 

156 

DM74LS26N 

♦ NSC 

165 

- 62 

DM74LS373N 

♦ NSC 

229 

179 

DM74AS131J 

♦NSC 

274 

-161 

DM74AS642J 

♦ NSC 

283 

-162 

DM74H71J 

NSC 

138 

30 

DM74LS27N 

♦ NSC 

173 

- 42 

DM74LS374N 

♦ NSC 

230 

3 

DM74AS131N 

♦NSC 

274 

-162 

DM74AS644N 

♦NSC 

284 

- 40 

DM74H71N 

NvSC 

138 

31 

DM74LS30N 

♦ NSC 

173 

-158 

DM74LS380J 

♦ NSC 

313 

87 

DM74AS136J 

♦NSC 

171 

-187 

DM74AS645J 

♦ NSC 

284 

- 97 

DM74H72J 

NSC 

138 

32 

DM74LS32N 

♦ NSC 

174 

-154 

DM74LS380N 

♦ NSC 

313 

88 

DM74AS136N(A) 


171 

-188 

DM74AS645N 

♦ NSC 

284 

- 98 

DM74H72N 

NSC 

138 

33 

DM74LS37N 

♦ NSC 

236 

-203 

DM74LS386N 

♦ NSC 

177 

98 


♦NSC 



DM74AS646J 

♦ NSC 

280 

-150 

DM74H73J 

NSC 

130 

172 

DM74LS38N 

♦ NSC 

237 

-120 

DM74LS390N 

NSC 

204 

180 

DM74AS137J 

♦ NSC 

275 

- 55 

DM74AS646N 

♦ NSC 

280 

-151 

DM74H73N 

NSC 

130 

173 

DM74LS40N 

♦ NSC 

243 

- 91 

DM74LS393N 

NSC 

205 

19 

DM74AS137N 

♦NSC 

275 

- 56 

DM74AS648J 

♦ NSC 

284 

-168 

DM74H74J 

NSC 

131 

169 

DM74LS42AN 

♦ NSC 

186 

-107 

DM74LS450J(A) 


270 

42 

DM74AS151J 

♦ NSC 

266 

- 7 

DM74AS648N 

♦ NSC 

284 

-169 

DM74H74N 

NSC 

131 

170 

DM74LS47N 

♦ NSC 

254 

- 90 


♦ NSC 



DM74AS151N 

♦ NSC 

266 

- 8 

DM74AS651J 

♦ NSC 

280 

-152 

DM74H76J 

NSC 

137 

148 

DM74LS48N 

♦NSC 

254 

-134 

DM74LS450N(A) 

270 

43 

DM74AS153J 

♦ NSC 

266 

-190 

DM74AS651N 

♦ NSC 

280 

-153 

DM74H76N 

NSC 

137 

149 

DM74LS49N 

♦ NSC 

254 

-170 


♦ NSC 



DM74AS153N 

♦ NSC 

266 

-191 

DM74AS652J 

♦ NSC 

280 

- 97 

DM74H78J 

NSC 

133 

154 

DM74LS51N 

♦ NSC 

180 

- 99 

DM74LS451J 

♦ NSC 

270 

51 

DM74AS157J 

♦NSC 

267 

-139 

DM74AS652N 

♦ NSC 

280 

- 98 

DM74H78N 

NSC 

133 

155 

DM74LS54N 

♦ NSC 

180 

-135 

DM74LS451N 

♦ NSC 

270 

52 

DM74AS157N 

♦NSC 

267 

-140 

DM74AS804BJ 

♦ NSC 

235 

-124 

DM74L00F 

NSC 

154 

170 

DM74LS55N 

♦ NSC 

180 

-170 

DM74LS453J 

♦ NSC 

270 

57 

DM74AS158J 

♦ NSC 

268 

- 33 

DM74AS804BN 

♦ NSC 

235 

-125 

DM74L00J 

NSC 

162 

170 

DM74LS73AN 

♦ NSC 

130 

-123 

DM74LS453N 

♦ NSC 

270 

58 

DM74AS158N 

♦ NSC 

268 

- 34 

DM74AS805BJ 

♦ NSC 

235 

-130 

DM74L00N 

♦ NSC 

162 

171 

DM74LS74AN 

♦ NSC 

131 

-100 

DM74LS460J 

♦ NSC 

220 

15 

DM74AS160J 

♦ NSC 

198 

- 53 

DM74AS805BN 

♦ NSC 

235 

-131 

DM74L01F 

NSC 

154 

216 

DM74LS75N 

♦ NSC 

228 

- 57 

DM74LS460N 

♦ NSC 

220 

16 

DM74AS160N 

♦ NSC 

198 

- 54 

DM74AS808BJ 

♦ NSC 

243 

-140 

DM74L01N 

♦ NSC 

163 

166 

DM74LS76AN 

♦ NSC 

137 

-112 

DM74LS461J 

♦ NSC 

206 

139 

DM74AS161J 

♦ NSC 

199 

- 32 

DM74AS808BN 

♦ NSC 

243 

-141 

DM74L02F 

NSC 

155 

39 

DM74LS77W 

♦ NSC 

227 

- 9 

DM74LS461N 

♦ NSC 

206 

140 

DM74AS161N 

♦ NSC 

199 

- 33 

DM74AS810J(A) 


180 

- 93 

DM74L02J 

NSC 

164 

142 

DM74LS78AN 

♦ NSC 

138 

-158 

DM74LS465N 

♦ NSC 

243 

43 

DM74AS162J 

♦ NSC 

200 

- 1 


♦ NSC 



DM74L02N 

♦ NSC 

164 

143 

DM74LS83AN 

♦ NSC 

216 

-172 

DM74LS466N 

♦ NSC 

243 

54 

DM74AS162N 

♦ NSC 

200 

- 2 

DM74AS810N(A) 


180 

- 94 

DM74L03J 

NSC 

165 

109 

DM74LS85N 

♦ NSC 

219 

-145 

DM74LS467N 

♦ NSC 

243 

60 

DM74AS163J 

♦ NSC 

200 

-173 


♦ NSC 



DM74L03N 

♦NSC 

165 

110 

DM74LS86N 

♦ NSC 

177 

-109 

DM74LS468N 

♦ NSC 

243 

71 

DM74AS163N 

♦NSC 

200 

-174 

DM74AS811 J(A) 


180 

- 95 

DM74L08N 

♦ NSC 

166 

140 

DM74LS90N 

♦ NSC 

205 

-104 

DM74LS469J 

♦ NSC 

206 

144 

DM74AS168J 

♦NSC 

207 

-206 


♦NSC 



DM74L10F 

NSC 

155 

75 

DM74LS92N 

♦NSC 

205 

-218 

DM74LS471J 

♦ NSC 

301 

109 

DM74AS168N 

♦ NSC 

207 

-207 

DM74AS811N(A) 


180 

- 96 

DM74L10J 

NSC 

168 

128 

DM74LS93N 

♦ NSC 

207 

-104 

DM74LS471N 

♦ NSC 

301 

110 

DM74AS169J 

♦ NSC 

208 

- 34 


♦ NSC 



DM74L10N 

♦NSC 

168 

129 

DM74LS107AN 

♦ NSC 

127 

-115 

DM74LS491J 

♦ NSC 

206 

155 

DM74AS169N 

♦ NSC 

208 

- 35 

DM74AS832BJ 

♦ NSC 

235 

-136 

DM74L20F 

NSC 

155 

218 

DM74LS109AN 

♦ NSC 

127 

-198 

DM74LS491N 

♦ NSC 

206 

156 

DM74AS174J(A) 


128 

-171 

DM74AS832BN 

♦ NSC 

235 

-137 

DM74L20J 

NSC 

170 

136 

DM74LS112AN 

♦ NSC 

134 

- 46 

DM74LS498J 

♦ NSC 

313 

131 


♦ NSC 



DM74AS841N(A) 


228 

-190 

DM74L20N 

♦NSC 

170 

137 

DM74LS113AN 

♦ NSC 

134 

-145 

DM74LS498N 

♦ NSC 

313 

132 

DM74AS174N(A) 


128 

-172 


♦ NSC 



DM74L26N 

♦NSC 

165 

60 

DM74LS114AN 

♦ NSC 

135 

- 8 

DM74LS670J 

NSC 

297 

14 


♦ NSC 



DM74AS842N(A) 


228 

-199 

DM74L30F 

NSC 

156 

153 

DM74LS125AN 

♦ NSC 

234 

-176 

DM74LS670N 

NSC 

297 

15 

DM74AS175J(A) 


129 

- 65 


♦ NSC 



DM74L30J 

NSC 

173 

212 

DM74LS126AJ 

NSC 

240 

- 48 

DM74LS670W 

NSC 

295 

48 


♦NSC 



DM74AS843N(A) 


228 

-210 

DM74L30N 

♦NSC 

173 

213 

DM74LS126AN 

NSC 

240 

- 49 

DM74S00N 

NSC 

162 

172 

DM74AS175N(A) 


129 

- 66 


♦ NSC 



DM74L42AF 

NSC 

185 

87 

DM74LS126AW 

NSC 

234 

-201 

DM74S02N 

♦ NSC 

164 

81 


♦ NSC 



DM74AS844N(A) 


229 

- 5 

DM74L42AJ 

NSC 

186 

138 

DM74LS132J 

NSC 

287 

-151 

DM74S03N 

NSC 

165 

111 

DM74AS181BJ 

♦ NSC 

221 

-123 


♦ NSC 



DM74L42AN 

NSC 

186 

139 

DM74LS132N 

NSC 

287 

-152 

DM74S08N 

♦ NSC 

166 

131 

DM74AS181BN 

♦NSC 

221 

-124 

DM74AS845N(A) 


229 

- 24 

DM74L51F 

NSC 

159 

75 

DM74LS132W 

NSC 

287 

- 92 

DM74S09N 

♦ NSC 

167 

78 

DM74AS182J(A) 


223 

- 78 


♦ NSC 



DM74L51J 

NSC 

180 

108 

DM74LS136N 

♦ NSC 

171 

-189 

DM74S10N 

NSC 

168 

130 


♦NSC 



DM74AS846N(A) 


229 

- 40 

DM74L51N 

♦ NSC 

180 

109 

DM74LS138N 

♦ NSC 

276 

- 63 

DM74S1 IN 

NSC 

169 

147 

DM74AS182N(A) 


223 

- 79 


♦ NSC 



DM74L54F 

NSC 

159 

63 

DM74LS151N 

♦ NSC 

267 

-109 

DM74S15N 

NSC 

178 

62 


♦NSC 



DM74AS873J 

♦ NSC 

229 

- 54 

DM74L54J 

NSC 

180 

142 

DM74LS153N 

♦ NSC 

267 

- 38 

DM74S20N 

NSC 

170 

138 

DM74AS194J 

♦NSC 

310 

-117 

DM74AS873N 

♦ NSC 

229 

- 55 

DM74L54N 

♦NSC 

180 

143 

DM74LS154N 

♦ NSC 

273 

-184 

DM74S22N 

NSC 

172 

112 

DM74AS194N 

♦NSC 

310 

-118 

DM74AS874J 

♦ NSC 

133 

- 37 

DM74L55F 

NSC 

159 

69 

DM74LS155N 

♦ NSC 

274 

- 15 

DM74S30N 

♦ NSC 

174 

146 

DM74AS195N 

♦NSC 

311 

- 9 

DM74AS874N 

♦ NSC 

133 

- 38 

DM74L55J 

NSC 

180 

176 

DM74LS157N 

♦ NSC 

267 

- 66 

DM74S32N 

♦ NSC 

174 

155 

DM74AS230J 

♦NSC 

278 

-121 

DM74AS876J 

♦ NSC 

133 

- 54 

DM74L55N 

♦NSC 

180 

177 

DM74LS160AN 

♦ NSC 

198 

-156 

DM74S40N 

NSC 

170 

139 

DM74AS230N 

♦NSC 

278 

-122 

DM74AS876N 

♦NSC 

133 

- 55 

DM74L71N 

♦NSC 

138 

34 

DM74LS161AN 

♦NSC 

199 

-131 

DM74S64N 

NSC 

182 

53 

DM74AS231J 

♦NSC 

278 

-124 

DM74AS878J 

♦ NSC 

133 

- 71 

DM74L72J 

NSC 

138 

35 

DM74 LSI 62AN 

♦ NSC 

200 

- 92 

DM74S65N 

NSC 

182 

75 

DM74AS231N 

♦ NSC 

278 

-125 

DM74AS878N 

♦ NSC 

133 

- 72 

DM74L72N 

♦NSC 

138 

36 

DM74LS163AN 

♦ NSC 

206 

-119 

DM74S74N 

NSC 

131 

173 

DM74AS240J 

♦ NSC 

278 

-140 

DM74AS879J 

♦ NSC 

133 

- 79 

DM74L73F 

NSC 

125 

96 

DM74LS164J 

NSC 

308 

-147 

DM74S86N 

NSC 

177 

133 

DM74AS240N 

♦ NSC 

278 

-141 

DM74AS879N 

♦ NSC 

133 

- 80 

DM74L73J 

♦NSC 

130 

174 

DM74LS164N 

♦ NSC 

308 

-148 

DM74S112N 

NSC 

134 

77 

DM74AS241J 

♦NSC 

278 

-146 

DM74AS880J 

♦ NSC 

229 

- 75 

DM74L73N 

♦NSC 

130 

175 

DM74 LSI 64W 

NSC 

306 

-165 

DM74S113N 

NSC 

134 

168 

DM74AS241N 

♦ NSC 

278 

-147 

DM74AS880N 

♦ NSC 

229 

- 76 

DM74L74F 

NSC 

125 

152 

DM74LS165N 

♦ NSC 

308 

-218 

DM74S114N 

NSC 

135 

28 

DM74AS251J 

♦ NSC 

268 

-109 

DM74AS881BJ 

♦ NSC 

221 

-125 

DM74L74J 

NSC 

131 

171 

DM74LS166N 

♦ NSC 

309 

- 70 

DM74S135N 

NSC 

182 

6 

DM74AS251N 

♦ NSC 

268 

-110 

DM74AS881BN 

♦ NSC 

221 

-126 

DM74L74N 

♦NSC 

131 

172 

DM74LS168AN 

♦ NSC 

207 

-197 

DM74S151N 

♦ NSC 

266 

9 

DM74AS253J 

♦ NSC 

269 

- 55 

DM74AS1000AJ 

♦ NSC 

236 

-201 

DM74L75AN 

♦NSC 

228 

55 

DM74LS169AN 

♦ NSC 

208 

- 36 

DM74S153N 

♦ NSC 

266 

192 

DM74AS253N 

♦ NSC 

269 

- 56 

DM74AS1000AN 

♦ NSC 

236 

-202 

DM74L78F 

NSC 

126 

152 

DM74LS170J 

NSC 

295 

-167 

DM74S157N 

♦ NSC 

267 

141 

DM74AS257J 

♦ NSC 

268 

-189 

DM74AS1004AJ 

♦ NSC 

238 

-111 

DM74L78J 

NSC 

138 

167 

DM74LS170N 

♦ NSC 

295 

-168 

DM74S158N 

♦ NSC 

268 

35 

DM74AS257N 

♦ NSC 

268 

-190 

DM74AS1004AN 

♦ NSC 

238 

-112 

DM74L78N 

♦NSC 

138 

168 

DM74LS170W 

NSC 

294 

-211 

DM74S160N 

NSC 

198 

157 

DM74AS258J 

♦NSC 

268 

-192 

DM74AS1008AJ 

♦ NSC 

239 

-142 

DM74L85F 

NSC 

219 

86 

DM74LS174N 

♦ NSC 

129 

- 14 

DM74S161N 

NSC 

199 

132 

DM74AS258N 

♦NSC 

268 

-193 

DM74AS1008AN 

♦ NSC 

239 

-143 

DM74L85J 

NSC 

220 

180 

DM74LS175N 

♦ NSC 

129 

-155 

DM74S162N 

NSC 

200 

93 

DM74AS264J 

♦NSC 

223 

-124 

DM74AS1032AJ 

♦ NSC 

243 

- 96 

DM74L85N 

NSC 

220 

181 

DM74LS190N 

♦ NSC 

201 

-214 

DM74S163N 

NSC 

206 

120 

DM74AS264N(A) 


223 

-125 

DM74AS1032AN 

♦ NSC 

243 

- 97 

DM74L85W 

NSC 

219 

87 

DM74LS191N 

♦ NSC 

202 

- 90 

DM74S174N 

NSC 

129 

15 


♦NSC 



DM74AS1034AJ 

♦ NSC 

243 

- 99 

DM74L86F 

NSC 

159 

93 

DM74LS192N 

♦ NSC 

203 

- 8 

DM74S175N 

NSC 

129 

156 

DM74AS280J(A) 


224 

-169 

DM74AS1034AN 

♦ NSC 

243 

-100 

DM74L86J 

NSC 

181 

139 

DM74LS193N 

♦ NSC 

203 

-165 

DM74S182N 

NSC 

223 

80 


♦NSC 



DM74AS1036AJ 

♦ NSC 

243 

-106 

DM74L86N 

♦NSC 

181 

140 

DM74LS194AJ 

NSC 

310 

-167 

DM74S188AJ 

♦ NSC 

301 

6 

DM74AS280N(A) 


224 

-170 

DM74AS1036AN 

♦ NSC 

243 

-107 

DM74L89AJ 

NSC 

296 

43 

DM74LS194AN 

♦ NSC 

310 

-168 

DM74S188AN 

♦ NSC 

301 

7 


♦NSC 



DM74AS1804N 

♦ NSC 

240 

-144 

DM74L89AN 

NSC 

296 

44 

DM74LS194AW 

NSC 

307 

-101 

DM74S188J 

♦ NSC 

301 

8 

DM74AS282J 

♦NSC 

223 

-130 

DM74AS1805N 

♦ NSC 

240 

-148 

DM74L89AW 

NSC 

295 

28 

DM74LS195AJ 

NSC 

311 

- 74 

DM74S188N 

♦ NSC 

301 

9 

DM74AS282N(A) 


223 

-131 

DM74AS1808N 

♦ NSC 

240 

-152 

DM74L90F 

NSC 

197 

94 

DM74LS195AN 

♦ NSC 

311 

- 75 

DM74S189AJ 

♦ NSC 

297 

65 


♦ NSC 



DM74AS1832N 

♦ NSC 

240 

-156 

DM74L90J 

NSC 

205 

125 

DM74LS195AW 

NSC 

307 

-150 

DM74S189AN 

♦ NSC 

297 

66 

DM74AS286J (A) 


224 

-140 

DM74AS2620J 

♦ NSC 

282 

-201 

DM74L90N 

NSC 

205 

126 

DM74LS196N 

♦ NSC 

204 

- 23 

DM74S189J 

♦ NSC 

297 

67 


♦ NSC 



DM74AS2620N 

♦ NSC 

282 

-202 

DM74L91N 

NSC 

312 

43 

DM74LS197N 

♦ NSC 

201 

- 84 

DM74S189N 

♦ NSC 

297 

68 

DM74AS286N(A) 


224 

-141 

DM74AS2640J 

♦ NSC 

283 

- 90 

DM74L91W 

NSC 

307 

196 

DM74LS221N 

♦ NSC 

211 

-129 

DM74S194N 

NSC 

310 

169 


♦ NSC 



DM74AS2640N 

♦ NSC 

283 

- 91 

DM74L93F 

NSC 

198 

2 

DM74LS240N 

NSC 

247 

-204 

DM74S195N 

NSC 

311 

76 

DM74AS352J 

♦ NSC 

269 

-108 

DM74AS2645J 

♦ NSC 

284 

- 99 

DM74L93J 

NSC 

207 

182 

DM74LS241N 

NSC 

248 

- 96 

DM74S196N 

NSC 

204 

24 

DM74AS352N 

♦ NSC 

269 

-109 

DM74AS2645N 

♦ NSC 

284 

-100 

DM74L93N 

NSC 

207 

183 

DM74LS242N 

NSC 

281 

-198 

DM74S197N 

NSC 

201 

85 

DM74AS353J 

♦ NSC 

269 

-160 

DM74H00J 

NSC 

162 

-168 

DM74L95N 

NSC 

313 

198 

DM74LS244N 

NSC 

248 

-129 

DM74S240J 

♦ NSC 

247 

205 

DM74AS353N 

♦ NSC 

269 

-161 

DM74H00N 

♦ NSC 

162 

-169 

DM74L98N 

NSC 

313 

203 

DM74LS245N 

♦ NSC 

280 

- 63 

DM74S240N 

♦ NSC 

247 

206 

DM74AS373J 

♦ NSC 

230 

- 55 

DM74H01J 

♦ NSC 

165 

-107 

DM74L123N 

NSC 

211 

40 

DM74LS247N 

♦ NSC 

253 

-116 

DM74S241J 

♦ NSC 

248 

97 

DM74AS373N 

♦ NSC 

230 

- 56 

DM74H01N 

♦ NSC 

165 

-108 

DM74L154AD 

NSC 

185 

148 

DM74LS248N 

♦ NSC 

253 

-141 

DM74S241N 

♦ NSC 

248 

98 

DM74AS374J 

♦ NSC 

135 

-125 

DM74H08J 

NSC 

166 

-198 

DM74L154AF 

NSC 

185 

4 

DM74LS249N 

♦ NSC 

254 

-171 

DM74S242N 

NSC 

281 

199 

DM74AS374N 

♦ NSC 

135 

-126 

DM74H08N 

♦ NSC 

166 

-199 

DM74L154AN 

NSC 

185 

149 

DM74LS251N 

NSC 

268 

-111 

DM74S244N 

NSC 

247 

9 

DM74AS533J 

♦NSC 

230 

-129 

DM74H10J 

NSC 

168 

-126 

DM74L164AJ 

NSC 

308 

145 

DM74LS253N 

NSC 

269 

- 57 

DM74S251N 

NSC 

268 

112 

DM74AS533N 

♦ NSC 

230 

-130 

DM74H10N 

NSC 

168 

-127 

DM74L164AN 

♦ NSC 

308 

146 

DM74LS257BN 

NSC 

270 

-213 

DM74S253N 

NSC 

269 

58 

DM74AS534J 

♦ NSC 

136 

-113 

DM74H11J 

NSC 

169 

-145 

DM74L164AW 

NSC 

306 

164 

DM74LS258BN 

NSC 

271 

- 73 

DM74S257N 

NSC 

270 

214 

DM74AS534N 

♦ NSC 

136 

-114 

DM74H11N 

♦ NSC 

169 

-146 

DM74L165AN 

♦NSC 

309 

24 

DM74LS259N 

♦ NSC 

226 

-166 

DM74S258N 

NSC 

271 

74 

DM74AS573J 

♦ NSC 

231 

-104 

DM74H20J 

NSC 

170 

-132 

DM74L192F 

NSC 

196 

166 

DM74LS266N 

♦ NSC 

179 

-191 

DM74S280N 

NSC 

224 

171 

DM74AS573N 

♦ NSC 

231 

-105 

DM74H2QN 

♦ NSC 

170 

-133 

DM74L192J 

NSC 

203 

6 

DM74LS279N 

♦ NSC 

227 

-218 

DM74S283N 

NSC 

216 

71 

DM74AS574J 

♦ NSC 

137 

- 51 

DM74H21J 

NSC 

178 

-152 

DM74L192N 

NSC 

203 

7 

DM74LS283N 

NSC , 

216 

- 70 

DM74S287AJ 

♦ NSC 

301 

73 

DM74AS574N 

♦ NSC 

137 

- 52 

DM74H21N 

♦ NSC 

178 

-153 

DM74L193F 

NSC 

196 

208 

DM74LS290N 

NSC 

204 

- 91 

DM74S287AN 

♦ NSC 

301 

74 

DM74AS575J 

♦ NSC 

132 

-158 

DM74H22J 

NSC 

172 

-110 

DM74L193J 

NSC 

203 

163 

DM74LS293N 

NSC 

204 

-113 

DM74S287J 

♦ NSC 

301 

28 

DM74AS575N 

♦ NSC 

132 

-159 

DM74H22N 

♦ NSC 

172 

-111 

DM74L193N 

NSC 

203 

164 

DM74LS295AJ 

NSC 

312 

-198 

DM74S287N 

♦ NSC 

301 

29 

DM74AS576J 

♦ NSC 

132 

-185 

DM74H30J 

NSC 

173 

-210 

DM74LS00N 

♦ NSC 

162 

7 

DM74LS295AN 

NSC 

312 

-199 

DM74S288J 

♦ NSC 

301 

50 

DM74AS576N 

♦ NSC 

132 

-186 

DM74H30N 

♦ NSC 

173 

-211 

DM74LS01N 

♦ NSC 

163 

167 

DM74LS295AW 

NSC 

308 

- 24 

DM74S288N 

♦ NSC 

301 

51 

DM74AS577J 

♦ NSC 

132 

-127 

DM74H40J 

NSC 

170 

-134 

DM74LS02N 

♦ NSC 

164 

89 

DM74LS298N 

♦ NSC 

268 

-173 

DM74S289J 

♦ NSC 

298 

70 

DM74AS577N 

♦ NSC 

132 

-128 

DM74H40N 

♦ NSC 

170 

-135 

DM74LS03N 

♦ NSC 

165 

61 

DM74LS352J 

NSC 

269 

-110 

DM74S289N 

♦ NSC 

298 

71 

DM74AS580J 

♦ NSC 

228 

-159 

DM74H50J 

NSC 

175 

- 93 

DM74LS04N 

♦ NSC 

238 

113 

DM74LS352N 

NSC 

269 

-111 

DM74S289W 

NSC 

297 

111 

DM74AS580N 

♦ NSC 

228 

-160 

DM74H50N 

♦ NSC 

175 

- 94 

DM74LS05N 

♦NSC 

239 

51 

DM74LS352W 

NSC 

264 

-211 

DM74S373N 

NSC 

229 

180 

DM74AS620J 

♦ NSC 

284 

-218 

DM74H51J 

NSC 

176 

- 20 

DM74LS08N 

♦ NSC 

166 

141 

DM74LS353J 

NSC 

269 

-162 

DM74S374N 

NSC 

230 

4 

DM74AS620N 

♦ NSC 

284 

-219 

DM74H51N 

♦ NSC 

176 

- 21 

DM74LS09N 

♦ NSC 

167 

83 

DM74LS353N 

NSC 

269 

-163 

DM74S381N 

NSC 

222 

32 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


25 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


25 










_ 3. TYPE 

Nq. 


inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

[TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

m i li'l —a 1 i 

laEEffliEl 


■ 1 11 11 


TYPE No. 

MFRS 

mmm 


■m 

mi 

77T 

Mill III — 


EI2KMI 

DM5490W 


iLU 

T-gr 

DM7490N 


m i 


1 II 1 1 1 [i— 

NSC 

w 

048 

DM74S307AN 

♦ NSC 

301 

• 76 

DM5401J 

♦ NSC 

163 -183 

DM5492AW 

NSC 

197 

-127 

DM7492AN 

♦ NSC 

206 

- 1 

DM9004CN 

NSC 

170 

-149 

DM74S387J 

♦ NSC 

301 

• 77 

DM5401N 

NSC 

165 -112 

DM5492J 

♦ NSC 

205 

-219 

DM7492J 

NSC 

206 

- 2 

DM9005CJ 

NSC 

175 

- 99 

DM74S387N 

♦ NSC 

301 

• 78 

DM5401W 

♦ NSC 

154 -217 

DM5492N 

NSC 

205 

-220 

DM7492N 

♦ NSC 

206 

- 3 

DM9005CN 

NSC 

175 

-100 

DM74S472AJ 

♦ NSC 

301 

•140 

DM5402J 

♦ NSC 

164 -144 

DM5492W 

♦ NSC 

197 

■128 

DM7493AN 

♦ NSC 

207 

-107 

DM9006CJ 

NSC 

176 

-214 

DM74S472AN 

♦ NSC 

301 

•141 

DM5402N 

NSC 

164 -145 

DM5493AW 

NSC 

197 

-196 

DM7493J 

NSC 

207 

-108 

DM9006CN 

NSC 

176 

-215 

DM74S472J 

♦ NSC 

301 

•142 

DM5402W 

♦ NSC 

155 ■ 40 

DM5493J 

♦ NSC 

207 

-105 

DM7493N 

♦ NSC 

207 

-109 

DM9008CJ 

NSC 

179 

- 39 

DM74S472N 

♦ NSC 

301 

•143 

DM5403J 

♦ NSC 

165 -113 

DM5493N 

NSC 

207 

-106 

DM7495N 

♦ NSC 

312 

- 89 

DM9008CN 

NSC 

179 

- 40 

DM74S473AJ 

♦ NSC 

301 

•168 

DM5403N 

NSC 

165 -114 

DM5493W 

♦ NSC 

197 

-197 

DM7496J 

♦ NSC 

312 

-126 

DM9009CJ 

NSC 

170 

-150 

DM74S473AN 

♦ NSC 

301 

■169 

DM5408J 

♦ NSC 

166 -200 

DM5495J 

♦ NSC 

312 

- 88 

DM7496N 

NSC 

312 

-127 

DM9009CN 

NSC 

170 

-151 

DM74S473J 

♦ NSC 

301 

•170 

DM5408N 

NSC 

166 -201 

DM5495W 

NSC 

307 

-209 

DM7511J 

NSC 

138 

-213 

DM9012CJ 

NSC 

165 

-126 

DM74S473N 

♦ NSC 

301 

■171 

DM5408W 

♦ NSC 

160 - 83 

DM5496J 

♦ NSC 

312 

•125 

DM751 IN 

NSC 

138 

-214 

DM9012CN 

NSC 

165 

-127 

DM74S474J 

♦ NSC 

301 

-193 

DM5409J 

♦ NSC 

167 -102 

DM5496W 

NSC 

308 

- 6 

DM7511W 

NSC 

139 

- 1 

DM9024J 

♦ NSC 

127 

-200 

DM74S474N 

♦ NSC 

301 

■194 

DM5409N 

NSC 

167 -103 

DM7219F 

NSC 

264 

■ 21 

DM7512J 

NSC 

139 

- 9 

DM9093N 

NSC 

139 

- 73 

DM74S475J 

♦ NSC 

301 

-216 

DM5409W 

♦ NSC 

160 -113 

DM7219J 

NSC 

265 

-141 

DM7512N 

NSC 

139 

- 10 

DM9094N 

NSC 

139 

• 74 

DM74S475N 

♦ NSC 

301 

-217 

DM5410J 

NSC 

168 -131 

DM7280J 

♦ NSC 

204 

- 25 

DM7512W 

NSC 

139 

- 13 

DM9097N 

NSC 

139 

•118 

DM74S570J 

♦ NSC 

302 

■ 50 

DM5410N 

NSC 

168 -132 

DM7280W 

♦ NSC 

197 

- 11 

DM7542J 

♦ NSC 

314 

- 59 

DM9099N 

NSC 

139 

-119 

DM74S570N 

♦ NSC 

302 

- 51 

DM5410W 

NSC 

155 - 76 

DM7281J 

♦ NSC 

201 

- 86 

DM7542W 

NSC 

314 

- 61 

DM9310J 

♦ NSC 

195 

-116 

DM74S571J 

♦ NSC 

302 

- 66 

DM5411J 

♦ NSC 

169 -148 

DM7400J 

NSC 

162 

-177 

DM7546J 

NSC 

314 

- 62 

DM931OW 

NSC 

195 

-153 

DM74S571N 

♦NSC 

302 

• 67 

DM541 IN 

NSC 

169 -149 

DM7400N 

♦ NSC 

162 

-178 

DM7546W 

NSC 

314 

- 63 

DM9316J 

♦ NSC 

195 

-169 

DM74S572AJ 

♦ NSC 

302 

■ 92 

DM5413J 

NSC 

288 - 78 

DM7401J 

NSC 

163 

-184 

DM7551J 

♦ NSC 

309 

-159 

DM9316W 

NSC 

195 

-201 

DM74S572AN 

♦ NSC 

302 

- 93 

DM5413N. 

NSC 

288 - 79 

DM7401N 

♦ NSC 

163 

-185 

DM7551W 

♦ NSC 

307 

- 3 

DM9334J 

NSC 

227 

-197 

DM74S572J 

♦ NSC 

302 

- 94 

DM5413W 

NSC 

287 - 78 

DM7402J 

NSC 

164 

-146 

DM7552J 

NSC 

208 

- 84 

DM9334W 

NSC 

226 

-182 

DM74S572N 

♦ NSC 

302 

- 95 

DM5414J 

NSC 

288 - 18 

DM7402N 

♦ NSC 

164 

-147 

DM7552W 

NSC 

208 

- 89 

DM9602J 

♦ NSC 

209 

-179 

DM74S573AJ 

♦ NSC 

300 

-215 

DM5414N 

NSC 

288 - 19 

DM7403J 

NSC 

165 

-117 

DM7553J 

NSC 

232 

- 19 

DM9602N 

♦ NSC 

209 

-180 

DM74S573AN 

♦ NSC 

301 

- 1 

DM5414W 

NSC 

287 - 62 

DM7403N 

♦ NSC 

165 

-118 

DM7553W 

NSC 

232 

- 22 

DM9602W 

NSC 

209 

-203 

DM74S573J 

♦NSC 

301 

■ 2 

DM5416J 

NSC 

238 -183 

DM7408J 

NSC 

166 

-20 2 

DM7554J 

NSC 

208 

- 95 

DM10414AJ 

♦ NSC 

291 

- 14 

DM74S573N 

♦NSC 

301 

■ 3 

DM5416W 

NSC 

236 - 88 

DM7408N 

♦ NSC 

166 

-203 

DM7554W 

NSC 

208 

-101 

DM10414J 

♦ NSC 

291 

- 15 

DM74S940J 

♦ NSC 

248 

-148 

DM5420J 

♦ NSC 

170 -140 

DM7409J 

NSC 

167 

-104 

DM7555J 

NSC 

208 

-103 

DM10414N 

NSC 

291 

- 16 

DM74S940N 

♦ NSC 

248 

■149 

DM5420N 

NSC 

170 -141 

DM7409N 

♦ NSC 

167 

-105 

DM7555N 

NSC 

208 

-104 

DM10422A7J 

♦ NSC 

291 

- 22 

DM74S941J 

♦ NSC 

246 

-186 

DM5420W 

NSC 

155 -219 

DM741OJ 

NSC 

168 

-133 

DM7555W 

NSC 

208 

-106 

DM 10422A J (A) 

♦ NSC 

291 

- 23 

DM74S941N 

♦ NSC 

246 

-187 

DM5423J 

♦ NSC 

172 -190 

DM741 ON 

♦ NSC 

168 

-134 

DM7556J 

♦ NSC 

208 

-107 

DM10422J 

♦ NSC 

291 

- 24 

DM75L1 ID 

NSC 

138 

-208 

DM5423N 

NSC 

172 -191 

DM7411J 

NSC 

169 

-150 

DM7556N 

♦ NSC 

208 

-108 

DM10470A 

♦ NSC 

291 

- 62 

DM75L11F 

NSC 

138 

-217 

DM5423W 

♦ NSC 

156 -110 

DM741 IN 

♦ NSC 

169 

-151 

DM7556W 

♦ NSC 

208 

-110 

DM10470AJ 

♦ NSC 

291 

- 63 

DM75L11J 

NSC 

138 

-209 

DM5425J 

♦ NSC 

172 -208 

DM7413J 

NSC 

288 

- 80 

DM7560J 

♦ NSC 

203 

- 10 

DM10470LJ 

♦ NSC 

291 

- 64 

DM75L1 IN 

NSC 

138 

-210 

DM5425N 

NSC 

172 -209 

DM7413N 

NSC 

288 

- 81 

DM7560W 

♦ NSC 

196 

-167 

DM 10474(A) 

♦ NSC 

291 

- 98 

DM75L11W 

NSC 

138 

-218 

DM5425W 

♦ NSC 

156 -117 

DM7413W 

NSC 

287 

- 79 

DM7563J 

♦ NSC 

203 

-167 

DM10474A8J 

♦ NSC 

291 

- 99 

DM75L12F 

NSC 

139 

- 11 

DM5426J 

♦ NSC 

160 - 17 

DM7414J 

NSC 

288 

- 20 

DM7563W 

♦ NSC 

196 

-209 

DM10474A8W 

♦ NSC 

291 

-121 

DM75L12J 

NSC 

139 

- 5 

DM5427J 

NSC 

173 - 71 

DM7414N 

NSC 

288 

- 21 

DM7570D 

NSC 

308 

-149 

DM10474A10J 

♦ NSC 

291 

-100 

DM75L12N 

NSC 

139 

- 6 

DM5427N 

NSC 

173 - 72 

DM7414W 

NSC 

287 

- 63 

DM7570J 

NSC 

308 

-150 

DM10474A10W 

♦ NSC 

291 

-122 

DM75L12W 

NSC 

138 

-219 

DM5427W 

NSC 

156 -130 

DM7416N 

NSC 

238 

-184 

DM7570W 

NSC 

306 

-166 

DM10474A(A) 

♦ NSC 

291 

-101 

DM75L52F 

NSC 

208 

- 87 

DM5430J 

♦ NSC 

173 -214 

DM7420J 

NSC 

170 

-144 

DM7590J 

NSC 

309 

- 25 

DM54107J 

♦ NSC 

127 

-131 

DM75L52J 

NSC 

208 

- 80 

DM5430N 

NSC 

173 -215 

DM7420N 

♦ NSC 

170 

-145 

DM7590W 

NSC 

306 

-188 

DM54107N 

NSC 

127 

-132 

DM75L52N 

NSC 

208 

- 81 

DM5430W 

♦ NSC 

156 -154 

DM7423J 

NSC 

172 

-192 

DM7599J 

NSC 

297 

- 73 

DM54109J 

♦ NSC 

124 

-203 

DM75L52W 

NSC 

208 

-111 

DM5432J 

♦ NSC 

174 -208 

DM7423N 

NSC 

172 

-193 

DM7599N 

NSC 

297 

- 74 

DM54121J 

♦ NSC 

210 

-113 

DM75L54F 

NSC 

208 

- 98 

DM5432N 

NSC 

174 -209 

DM7423W 

NSC 

156 

-111 

DM7819J 

♦ NSC 

167 

-106 

DM54121N 

NSC 

210 

-114 

DM75L54J 

NSC 

208 

- 91 

DM5432W 

♦ NSC 

156 -209 

DM7425J 

NSC 

172 

-210 

DM7819N 

♦ NSC 

167 

-107 

DM54121W 

♦ NSC 

210 

- 11 

DM75L54N 

NSC 

208 

- 92 

DM5437J 

♦ NSC 

162 -175 

DM7425N 

NSC 

172 

-211 

DM7819W 

♦ NSC 

160 

-114 

DM54123J 

♦ NSC 

210 

- 50 

DM75L54W 

NSC 

208 

- 99 

DM5437N 

NSC 

162 -176 

DM7425W 

NSC 

156 

-118 

DM7853J 

NSC 

211 

- 41 

DM54123N 

NSC 

211 

- 44 

DM75S06J 

♦ NSC 

296 

-186 

DM5437W 

♦ NSC 

159 -166 

DM7426N 

♦ NSC 

165 

- 63 

DM7853W 

NSC 

210 

- 58 

DM54125J 

♦ NSC 

239 

-199 

DM75S06N 

♦ NSC 

298 

- 38 

DM5438J 

NSC 

165 -115 

DM7427J 

NSC 

173 

- 73 

DM7875AJ 

♦ NSC 

218 

- 78 

DM54125N 

♦ NSC 

239 

-200 

DM75S07AJ 

♦ NSC 

296 

-201 

DM5438N 

NSC 

165 -116 

DM7427N 

NSC 

173 

- 74 

DM7875BJ 

♦ NSC 

218 

- 80 

DM54125W 

♦ NSC 

234 

-180 

DM75S07AN 

♦NSC 

296 

-202 

DM5438W 

NSC 

160 - 27 

DM7427W 

NSC 

156 

-131 

DM8024N 

♦ NSC 

127 

-199 

DM54126J 

NSC 

240 

- 50 

DM75S07J 

♦NSC 

296 

-203 

DM5440J 

♦ NSC 

170 -142 

DM7430J 

NSC 

173 

-216 

DM8219N 

NSC 

265 

-142 

DM54126W 

NSC 

234 

-202 

DM75S07N 

♦NSC 

296 

-204 

DM5440N 

NSC 

170 -143 

DM7430N 

♦ NSC 

173 

-217 

DM8280J 

♦ NSC 

204 

- 26 

DM54132J 

NSC 

287 

-153 

DM76L93D 

NSC 

207 

-174 

DM5440W 

♦ NSC 

155 -220 

DM7432J 

NSC 

174 

-210 

DM8280N 

♦ NSC 

204 

- 27 

DM54132N 

NSC 

287 

-154 

DM76L93F 

NSC 

198 

- 3 

DM5441 AJ(1) 

♦ NSC 

253 -162 

DM7432N 

NSC 

174 

-211 

DM8280W 

♦ NSC 

197 

- 12 

DM54132W 

NSC 

287 

- 93 

DM76L93J 

NSC 

207 

-184 

DM5441 AJ(2) 

♦ NSC 

186 - 47 

DM7437J 

NSC 

162 

-179 

DM8281J 

♦ NSC 

201 

- 87 

DM54141 J(1) 

♦ NSC 

253 

-165 

DM76L93N 

NSC 

207 

-185 

DM5441 AW(1) 

♦ NSC 

253 - 41 

DM7437N 

NSC 

162 

-180 

DM8281N 

♦ NSC 

201 

- 88 

DM54141 J(2) 

NSC 

186 

- 22 

DM76L99J 

NSC 

297 

- 69 

DM5441 AW(2) 

♦ NSC 

185 - 29 

DM7437W 

NSC 

159 

-167 

DM8281W 

♦ NSC 

196 

- 68 

DM54141 W( 1 ) 

♦ NSC 

253 

- 18 

DM76L99N 

NSC 

297 

- 70 

DM5442J 

♦ NSC 

253 - 93 

DM7438J 

NSC 

165 

-119 

DM831 ON 

NSC 

198 

-158 

DM54141 W(2) 

NSC 

186 

- 23 

DM76L99W 

NSC 

295 

- 64 

DM5445J 

♦ NSC 

254 - 17 

DM7438N 

NSC 

165 

-120 

DM8316N 

NSC 

195 

-171 

DM54145J(1) 

♦ NSC 

253 

-102 

DM80L98N 

♦ NSC 

242 

-120 

DM5446AJ 

♦ NSC 

254 - 23 

DM7438W 

NSC 

160 

- 28 

DM8334J 

NSC 

227 

-195 

DM54145J(2) 

NSC 

187 

- 64 

DM85L11D 

NSC 

138 

-211 

DM5446AN 

♦ NSC 

254 - 24 

DM7440J 

NSC 

170 

-146 

DM8334N 

NSC 

227 

-196 

DM54145W 

NSC 

185 

- 53 

DM85L11F 

NSC 

138 

-220 

DM5446AW 

♦ NSC 

253 - 56 

DM7440N 

♦ NSC 

170 

-147 

DM8334W 

NSC 

226 

-181 

DM54147J 

♦ NSC 

289 

-154 

DM85L11N 

NSC 

138 

-212 

DM5447AJ 

♦ NSC 

254 - 25 

DM7441 AJ(1) 

♦ NSC 

253 

-163 

DM8500E 

NSC 

137 

-154 

DM54148J 

♦ NSC 

289 

-200 

DM85L12F 

NSC 

139 

- 12 

DM5447AN 

♦ NSC 

254 - 26 

DM7441 AJ(2) 

NSC 

186 

- 48 

DM8501D 

NSC 

130 

-180 

DM54150J 

♦ NSC 

265 

-116 

DM85L12J 

NSC 

139 

- 7 

DM5447AW 

♦ NSC 

253 - 57 

DM7441 AN 

♦ NSC 

186 

- 49 

DM8511J 

NSC 

138 

-215 

DM54151 AJ 

♦ NSC 

266 

- 10 

DM85L12N 

NSC 

139 

- 8 

DM5448J 

♦ NSC 

254 -117 

DM7441N 

NSC 

253 

-164 

DM851 IN 

NSC 

138 

-216 

DM54153J 

♦ NSC 

266 

-193 

DM85L52F 

NSC 

208 

- 88 

DM5448N 

♦ NSC 

254 -118 

DM7442J 

NSC 

186 

-140 

DM8511W 

NSC 

139 

- 2 

DM54154F 

NSC 

185 

- 5 

DM85L52J 

NSC 

208 

- 82 

DM5448W 

♦ NSC 

253 - 78 

DM7442N 

♦ NSC 

253 

-181 

DM8512J 

NSC 

139 

- 3 

DM54154J(1) 

♦ NSC 

267 

- 39 

DM85L52N 

NSC 

208 

- 83 

DM5450J 

♦ NSC 

175 - 95 

DM7445J 

NSC 

187 

- 63 

DM8512N 

♦ NSC 

139 

- 4 

DM54154J(2) 

NSC 

185 

-150 

DM85L54F 

NSC 

208 

-100 

DM5450N 

NSC 

175 - 96 

DM7445N 

♦ NSC 

254 

- 18 

DM8512W 

NSC 

139 

- 14 

DM54156J 

♦ NSC 

267 

- 41 

DM85L54J 

NSC 

208 

- 93 

DM5450W 

♦ NSC 

157 - 21 

DM7445W 

NSC 

185 

- 52 

DM8542N 

♦ NSC 

314 

- 60 

DM54157J 

♦ NSC 

267 

-110 

DM85L54N 

NSC 

208 

- 94 

DM5451J 

♦ NSC 

176 - 22 

DM7446AJ 

♦ NSC 

254 

- 27 

DM8551N 

♦ NSC 

309 

-160 

DM54160AJ 

♦ NSC 

195 

-117 

DM85L60N 

NSC 

203 

- 9 

DM5451N 

NSC 

176 - 23 

DM7446AN 

♦ NSC 

254 

- 28 

DM8552J 

NSC 

208 

- 85 

DM54160AW 

♦ NSC 

195 

-154 

DM85L63N 

NSC 

203 

-166 

DM5451W 

♦ NSC 

157 - 65 

DM7446AW 

♦ NSC 

253 

- 58 

DM8552N 

NSC 

208 

- 86 

DM54160N 

NSC 

198 

-159 

DM85S06J 

♦ NSC 

296 

-187 

DM5453J 

♦ NSC 

176 -104 

DM7447AJ 

♦ NSC 

254 

- 29 

DM8552W 

NSC 

208 

- 90 

DM54161 AJ 

♦ NSC 

195 

-170 

DM85S07AJ 

♦ NSC 

296 

-205 

DM5453N 

NSC 

176 -105 

DM7447AN 

♦ NSC 

254 

- 30 

DM8553J 

NSC 

232 

- 20 

DM54161 AW 

♦ NSC 

195 

-202 

DM85S07AN 

♦ NSC 

296 

-206 

DM5453W 

♦ NSC 

157 -102 

DM7447AW 

♦ NSC 

253 

- 59 

DM8553N 

NSC 

232 

- 21 

DM54161N 

NSC 

199 

-133 

DM85S07J 

♦ NSC 

296 

-207 

DM5454J 

♦ NSC 

176 -106 

DM7448J 

♦ NSC 

254 

-119 

DM8553W 

NSC 

232 

- 23 

DM54162AJ 

♦ NSC 

195 

-217 

DM85S07N 

♦ NSC 

296 

-208 

DM5454N 

NSC 

176 -107 

DM7448N 

NSC 

254 

-120 

DM8554J 

NSC 

208 

- 96 

DM54162N 

NSC 

200 

- 94 

DM86L93D 

NSC 

207 

-175 

DM5454W 

♦ NSC 

157 -149 

DM7448W 

NSC 

253 

- 79 

DM8554N 

NSC 

208 

- 97 

DM54163AJ 

♦ NSC 

196 

- 38 

DM86L93F 

NSC 

198 

- 4 

DM5460J 

♦ NSC 

176 -210 

DM7450J 

NSC 

175 

- 97 

DM8554W 

NSC 

208 

-102 

DM54163AW 

♦ NSC 

196 

- 45 

DM86L93J 

NSC 

207 

-186 

DM5460N 

NSC 

176 -211 

DM7450N 

♦ NSC 

175 

- 98 

DM8555N 

NSC 

208 

-105 

DM54164J 

♦ NSC 

308 

-152 

DM86L93N 

NSC 

207 

-187 

DM5460W 

♦ NSC 

157 -167 

DM7451J 

NSC 

176 

- 24 

DM8556N 

NSC 

208 

-109 

DM54164W 

NSC 

306 

-167 

DM86L99J 

NSC 

297 

- 71 

DM5470J 

♦NSC 

130 - 55 

DM7451N 

♦NSC 

176 

- 25 

DM8560J 

♦ NSC 

203 

- 11 

DM54165J 

♦ NSC 

309 

- 27 

DM86L99N 

NSC 

297 

- 72 

DM5470N 

NSC 

130 - 56 

DM7453J 

NSC 

176 

-108 

DM8560N 

♦ NSC 

203 

- 12 

DM54165W 

NSC 

306 

-189 

DM86L99W 

NSC 

295 

- 65 

DM5470W 

♦ NSC 

125 - 60 

DM7453N 

♦ NSC 

176 

-109 

DM8563J 

♦ NSC 

203 

-168 

DM54166J 

♦ NSC 

309 

- 86 

DM337 

HIS 

371 

- 21 

DM5472J 

♦ NSC 

138 - 37 

DM7454J 

NSC 

157 

-120 

DM8563N 

♦ NSC 

203 

-169 

DM54166W 

NSC 

306 

-207 

DM71 OF 

DDC 

395 

- 66 

DM5472N 

NSC 

138 - 38 

DM7454N 

♦ NSC 

157 

-121 

DM8570N 

NSC 

308 

-151 

DM54170N 

NSC 

295 

-169 

DM71 OH 

DDC 

395 

- 84 

DM5472W 

♦ NSC 

126 -104 

DM7460J 

NSC 

176 

-212 

DM8590N 

NSC 

309 

- 26 

DM54173J 

♦ NSC 

309 

-110 

DM711 

DDC 

395 

-141 

DM5473J 

♦ NSC 

130 -176 

DM7460N 

♦ NSC 

176 

-213 

DM8599J 

NSC 

297 

- 75 

DM54174J(1) 

♦ NSC 

128 

-173 

DM930N 

NSC 

182 

-105 

DM5473N 

NSC 

130 -177 

DM7470J 

NSC 

130 

- 57 

DM8599N 

NSC 

297 

- 76 

DM54174J(2) 

NSC 

309 

-180 

DM932N 

NSC 

183 

- 27 

DM5473W 

♦ NSC 

125 - 97 

DM7470N 

NSC 

130 

- 58 

DM8602J 

NSC 

209 

-177 

DM54174N 

NSC 

309 

-181 

DM944N 

NSC 

183 

- 28 

DM5474J 

♦ NSC 

131 -174 

DM7472J 

NSC 

138 

- 39 

DM8602N 

NSC 

209 

-178 

DM54174W(1) 

NSC 

125 

- 30 

DM945N 

NSC 

139 

-148 

DM5474N 

NSC 

131 -175 

DM7472N 

♦ NSC 

138 

- 40 

DM8602W 

NSC 

209 

-202 

DM54174W(2) 

NSC 

307 

- 14 

DM946N 

NSC 

162 

- 76 

DM5474W 

♦ NSC 

125 -153 

DM7473J 

NSC 

130 

-178 

DM8810 

NSC 

165 

-121 

DM54175J(2) 

NSC 

310 

- 13 

DM948N 

NSC 

139 

-149 

DM5475J 

♦ NSC 

228 - 83 

DM7473N 

♦ NSC 

130 

-179 

DM8810N 

♦ NSC 

165 

-122 

DM54175N 

NSC 

310 

- 14 

DM949N 

NSC 

162 

- 77 

DM5475N 

NSC 

228 - 84 

DM7474J 

NSC 

131 

-176 

DM8811 

NSC 

163 

-186 

DM54175W(2) 

NSC 

307 

- 34 

DM958N 

NSC 

183 

-126 

DM5475W 

♦ NSC 

227 - 2 

DM7474N 

♦ NSC 

131 

-177 

DM881 IN 

♦ NSC 

165 

-123 

DM54176J 

♦ NSC 

201 

- 61 

DM961N 

NSC 

182 

-106 

DM5476J 

♦ NSC 

137 -150 

DM7475J 

NSC 

228 

- 85 

DM8819J 

♦ NSC 

167 

-108 

DM54176W 

NSC 

196 

- 52 

DM962N 

NSC 

168 

- 40 

DM5476N 

NSC 

137 -151 

DM7475N 

♦ NSC 

228 

- 86 

DM8819N 

♦ NSC 

167 

-109 

DM54177J 

♦ NSC 

201 

- 89 

DM963N 

NSC 

168 

- 41 

DM5476W 

♦ NSC 

126 - 81 

DM7476J 

NSC 

137 

-152 

DM8819W 

♦ NSC 

160 

-115 

DM54177W 

NSC 

196 

- 69 

DM1800N 

♦ NSC 

141 

- 3 

DM5483J 

♦ NSC 

216 -173 

DM7476N 

♦ NSC 

137 

-153 

DM8840D 

NSC 

186 

- 26 

DM54180J 

♦ NSC 

224 

-100 

DM1801N 

♦ NSC 

141 

- 4 

DM5483W 

♦ NSC 

216 - 23 

DM7483J 

NSC 

216 

-174 

DM8853J 

NSC 

211 

- 42 

DM54180W 

NSC 

224 

- 69 

DM3510B 

INI 

371 

- 26 

DM5485N 

NSC 

219 -146 

DM7483N 

♦ NSC 

216 

-175 

DM8853N 

NSC 

211 

- 43 

DM54181J 

♦ NSC 

221 

-161 

DM3520B 

INI 

371 

- 27 

DM5485W 

♦ NSC 

219 - 65 

DM7485N 

NSC 

219 

-147 

DM8853W 

NSC 

210 

- 59 

DM54182J 

♦ NSC 

223 

- 81 

DM371 OB 

INI 

371 

- 28 

DM5486J 

♦ NSC 

177 -134 

DM7486J 

NSC 

177 

-136 

DM8875AN 

♦ NSC 

218 

- 93 

DM54184J(1) 

♦ NSC 

185 

-217 

DM3720B 

INI 

371 

- 29 

DM5486N 

NSC 

177 -135 

DM7486N 

♦ NSC 

177 

-137 

DM8875BN 

♦ NSC 

218 

- 97 

DM54185AJ 

NSC 

303 

- 9 

DM441 OB 

INI 

371 

- 30 

DM5486W 

♦ NSC 

158 - 2 

DM7489J 

NSC 

296 

- 46 

DM9002CJ 

NSC 

165 

-124 

DM54185AW 

NSC 

303 

- 2 

DM4420B 

INI 

371 

- 31 

DM5489J 

NSC 

296 - 45 

DM7489N 

NSC 

296 

- 47 

DM9002CN 

NSC 

165 

-125 

DM54190J 

♦ NSC 

201 

-215 

DM5400J 

♦ NSC 

162 

-173 

DM5490J 

♦ NSC 

205 -127 

DM7490AN 

♦ NSC 

205 

-115 

DM9003CJ 

NSC 

168 

-135 

DM54190W 

NSC 

196 

-103 

DM5400N 

NSC 

162 

-174 

DM5490N 

NSC 

205 -128 

DM7490J 

NSC 

205 

-129 

DM9003CN 

NSC 

168 

-136 

DM54191J 

♦NSC 1 

202 

- 91 
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3. 

TYPE 

NO. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

IgmiiiTSl 

jfiEaEEMM 

MFRS 

Pa&Line 

U j | il l w 


mum 

hi ( 1 111 1 — 

MFRS 

[SEMillE 

DM54191W 

NSC 

196 

-128 

DM74251N 

NSC 

268 

-114 

DN74LS138P2 

♦ MATJ 

275 

-205 

DP8409-2N48 

♦ MMI 

315 

-175 

DS8820AN 

MULB 

279 -125 

DM54192J 

♦NSC 

203 

- 13 

DM74259N 

NSC 

227 

-198 

DN74LS138P5 

♦ MATJ 

275 

-220 

DP8409-3D48 

♦MMI 

315 

-176 

♦ NSC 

PHIN 


DM54192W 

♦NSC 

196 

-168 

DM74365J 

NSC 

241 

- 35 

DN74LS139P2 

♦ MATJ 

eza 

SPu 

DP8409-3N48 

♦ MMI 

315 

-177 

RTCF 

VALG 


DM54193J 

♦ NSC 

203 

-170 

DM74365N 

NSC 

241 

- 36 

DN74LS139P5 

♦ MATJ 

276 

-165 

DP8409D48 

MMI 

315 

-171 

DS8820AW 

NSC 

279 -133 

DM54193W 

♦ NSC 

196 

-210 

DM74365W 

NSC 

235 

- 38 

DN74LS145P2 

♦ MATJ 

253 

-182 

DP8409N48 

MMI 

315 

-172 

DS8820F 

MULB 

279 -126 

DM54194J 

♦ NSC 

307 

- 82 

DM74366J 

NSC 

241 

-125 

DN74LS145P5 

♦ MATJ 

253 

-184 

DP84240J3(A) 

♦ NSC 

245 

- 16 

PHIN 

RTCF 


DM54194W 

NSC 

307 

-102 

DM74366N 

NSC 

241 

-126 

DN74LS151P2 

♦ MATJ 

265 

-167 

DP84244J3(A) 

♦ NSC 

244 

- 29 


VALG 


DM54195J 

♦ NSC 

311 

- 77 

DM74366W 

NSC 

235 

- 60 

DN74LS151P5 

♦ MATJ 

265 

-180 

DQ5133-350(A) 

SEE 

299 

- 61 

DS8820J 

♦ NSC 

279 -127 

DM54195W 

NSC 

307 

-151 

DM74367J 

NSC 

242 

- 23 

DN74LS153P2 

♦ MATJ 

266 

-118 

DS26LS31CJ 

♦ NSC 

249 

- 48 

DS8820N 

MULB 

279 -128 

DM54196J 

NSC 

204 

- 28 

DM74367N 

NSC 

242 

- 24 

DN74LS153P5 

♦ MATJ 

266 

-127 

DS26LS31CN 

♦ NSC 

249 

- 49 

♦ NSC 

PHIN 


DM54197J 

NSC 

201 

- 90 

DM74367W 

NSC 

235 

- 86 

DN74LS155P2 

♦ MATJ 

274 

- 1 

DS26LS31MJ 

♦ NSC 

249 

- 50 

RTCF 

VALG 


DM54198J 

♦NSC 

311 

-137 

DM74368J 

NSC 

242 

-123 

DN74LS155P5 

♦ MATJ 

274 

- 2 

DS78C20J 

♦ NSC 

279 

-117 

DS8820W 

NSC 

279 -134 

DM54199J 

NSC 

311 

-151 

DM74368N 

NSC 

242 

-124 

DN74LS156P2 

♦ MATJ 

274 

- 55 

DS78C120J 

♦ NSC 

279 

- 97 

DS8830F 

MULB 

249 - 55 

DM54251J 

NSC 

268 

-113 

DM74368W 

NSC 

235 

-112 

DN74LS156P5 

♦ MATJ 

274 

- 56 

DS78L12J 

♦NSC 

259 

-125 

PHIN 

RTCF 


DM54251W 

NSC 

264 

-154 

DM100470AJ 

♦ NSC 

291 

- 65 

DN74LS157P2 

♦ MATJ 

267 

- 67 

DS78L12W 

NSC 

259 

- 98 


VALG 


DM54259J 

♦NSC 

226 

-164 

DM100470J 

♦ NSC 

291 

- 66 

DN74LS157P5 

♦ MATJ 

267 

- 79 

DS78LS120J 

♦NSC 

279 

-100 

DS8830J 

♦ NSC 

249 - 56 

DM54259W 

NSC 

226 

-183 

DN74LS00P1 

♦ MATJ 

162 

- 8 

DN74LS158P2 

♦ MATJ 

268 

- 15 

DS88C20J 

♦NSC 

279 

-118 

DS8830N 

MULB 

249 - 57 

DM54365J 

♦NSC 

241 

- 33 

DN74LS00P4 

♦ MATJ 

162 

- 14 

DN74LS158P5 

♦ MATJ 

268 

- 20 

DS88C120J 

♦ NSC 

279 

- 98 

♦ NSC 

PHIN 


DM54365N 

♦NSC 

241 

- 34 

DN74LS01 PI 

♦ MATJ 

163 

-168 

DN74LS160AP2 

♦ MATJ 

198 

- 55 

DS88C120N 

♦ NSC 

279 

- 99 

RTCF 

VALG 


DM54365W 

♦ NSC 

235 

- 37 

DN74LS01P4 

♦ MATJ 

163 

-172 

DN74LS160AP5 

♦ MATJ 

198 

- 58 

DS88L12J 

♦ NSC 

259 

-126 

DS8830W 

NSC 

249 - 62 

DM54366J 

♦ NSC 

241 

-123 

DN74LS02P1 

♦ MATJ 

164 

- 90 

DN74LS161AP2 

♦ MATJ 

199 

- 34 

DS88L12N 

♦NSC 

259 

-127 

DS8856J 

NSC 

254 -107 

DM54366N 

♦NSC 

241 

-124 

DN74LS02P4 

♦ MATJ 

164 

- 99 

DN74LS161AP5 

♦ MATJ 

199 

- 37 

DS88LS120J 

♦ NSC 

279 

-101 

DS8856N 

NSC 

254 -108 

DM54366W 

♦ NSC 

235 

- 59 

DN74LS03P1 

♦ MATJ 

165 

- 64 

DN74LS162AP2 

♦ MATJ 

200 

- 3 

DS88LS120N 

♦NSC 

279 

-102 

DS8857J 

NSC 

254 -109 

DM54367J 

♦ NSC 

242 

- 21 

DN74LS03P4 

♦ MATJ 

165 

- 69 

DN74LS162AP5 

♦ MATJ 

200 

- 5 

DS1201 

♦ DAL 

315 

- 1 

DS8858J 

NSC 

254 -110 

DM54367N 

♦ NSC 

242 

- 22 

DN74LS04P1 

♦ MATJ 

237 

-156 

DN74LS163AP2 

♦ MATJ 

200 

-175 

DS1210 

♦ DAL 

315 

- 2 

DS8858N 

NSC 

254 -111 

DM54367W 

♦ NSC 

235 

- 85 

DN74LS04P4 

♦ MATJ 

237 

-163 

DN74LS163AP5 

♦ MATJ 

200 

-177 

DS1211 

♦ DAL 

315 

- 3 

DS8870J 

♦ NSC 

254 -202 

DM54368J 

♦ NSC 

242 

-121 

DN74LS05P1 

♦ MATJ 

238 

-143 

DN74LS164 

MATJ 

312 

-181 

DS1212 

♦ DAL 

315 

- 4 

DS8870N 

♦ NSC 

254 -203 

DM54368N 

NSC 

242 

-122 

DN74LS05P4 

♦ MATJ 

238 

-148 

DN74LS164S 

MATJ 

312 

-182 

DS1212Q 

DAL 

315 

- 5 

DS8877J 

NSC 

254 -204 

DM54368W 

♦ NSC 

235 

-111 

DN74LS08P1 

♦ MATJ 

166 

HEEl 

DN74LS170P2 

♦ MATJ 

295 

-172 

DS1213 

♦ DAL 

315 

- 6 

DS8877N 

♦ NSC 

254 -196 

nHil7/HA7 1 

A MOP 

1 


OApOA 

t m ATi_r 

1 S 6 

-■J4S 
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DM74107N 

♦NSC 

127 

-134 

DN74LS09PT 

♦ MATJ 

167 

- 84 

DN74LS173P1 

♦ MATJ 

128 

-Ill 

DS1215(A) 

♦ DAL 

209 

- 1 

DS8880N 

MULB 

254 -182 

DM74109N 

♦NSC 

127 

-201 

DN74LS09P4 

♦ MATJ 

167 

- 89 

DN74LS173P2 

♦MATJ 

128 

-112 

DS1216 

♦ DAL 

315 

- 8 

♦ NSC 

PHIN 


DM74121J 

NSC 

210 

-115 

DN74LS10P1 

♦ MATJ 

167 

-210 

DN74LS173P4 

♦ MATJ 

128 

-113 

DS1216C 

♦ DAL 

315 

- 9 

RTCF 

VALG 


DM74121N 

NSC 

210 

-116 

DN74LS10P4 

♦ MATJ 

167 

-218 

DN74LS173P5 

♦ MATJ 

128 

-114 

DS1216E(A) 

♦ DAL 

315 

- 10 

DS55107J 

♦ NSC 

278 -156 

DM74123N 

NSC 

211 

- 45 

DN74LS11P1 

♦ MATJ 

169 

-105 

DN74LS174P2 

♦ MATJ 

128 

-174 

DS1220Y150 

♦ DAL 

292 

-102 

DS55107W 

NSC 

278 -169 

DM74125J 

NSC 

239 

-201 

DN74LS11P4 

♦ MATJ 

169 

-110 

DN74LS174P5 

♦ MATJ 

128 

-183 

DS1220Y200 

♦ DAL 

292 

-103 

DS55108J 

♦ NSC 

278 -182 

DM74125N 

NSC 

239 

-202 

DN74LS12P1 

♦ MATJ 

170 

- 14 

DN74LS175P2 

♦ MATJ 

129 

- 67 


♦ DAL 

315 

- 11 

DS55108W 

NSC 

278 -196 

DM74125W 

NSC 

234 

-181 

DN74LS12P4 

♦ MATJ 

170 

- 18 

DN74LS175P5 

♦ MATJ 

129 

- 75 

DS1231-20 

♦ DAL 

362 

-112 

DS55109J 

NSC 

248 -156 

DM74126N 

NSC 

240 

- 51 

DN74LS13P1 

♦ MATJ 

288 

- 34 

DN74LS190P2 

♦ MATJ 

201 

-183 

DS1231-35 

♦ DAL 

362 

-113 

DS55113J 

♦ NSC 

248 -186 

DM74132J 

NSC 

287 

-155 

DN74LS13P4 

♦ MATJ 

288 

- 46 

DN74LS190P5 

♦ MATJ 

201 

-188 

DS1231-50 

♦ DAL 

362 

-114 

DS55114J 

♦ NSC 

248 -192 

DM74132N 

NSC 

287 

-156 

DN74LS14P1 

♦ MATJ 

288 

-105 

DN74LS191P2 

♦MATJ 

202 

- 58 

DS1232(A) 

♦ DAL 

362 

-115 

DS55121J 

♦NSC 

248 -201 

DM74132W 

NSC 

287 

- 94 

DN74LS14P4 

♦ MATJ 

288 

-113 

DN74LS191P5 

♦ MATJ 

202 

- 61 

DS1234(A) 

♦ DAL 

315 

- 12 

DS55121W 

NSC 

249 - 1 

DM74141J(1) 

♦ NSC 

253 

-166 

DN74LS15P1 

♦ MATJ 

172 

- 11 

DN74LS192P2 

♦ MATJ 

202 

-157 

DS1259 

♦ DAL 

362 

-116 

DS55122J 

♦ NSC 

278 -214 

DM74141 J(2) 

♦ NSC 

186 

- 50 

DN74LS15P4 

♦ MATJ 

172 

- 13 

DN74LS192P5 

♦ MATJ 

202 

-161 

DS1260-25 

♦ DAL 

362 

-117 

DS55122W 

NSC 

279 - 12 

DM74141 N(1) 

♦ NSC 

253 

-167 

DN74LS20P1 

♦ MATJ 

172 

- 44 

DN74LS193P2 

♦ MATJ 

203 

- 98 

DS1260-50 

♦ DAL 

362 

-118 

DS55325J 

♦ NSC 

250 - 52 

DM74141 N(2) 

♦ NSC 

186 

- 51 

DN74LS20P4 

♦ MATJ 

172 

- 48 

DN74LS193P5 

♦ MATJ 

203 

-101 

DS1260-100 

♦ DAL 

362 

-119 

DS55325W 

NSC 

250 - 58 

DM74141W(1) 

♦ NSC 

253 

- 19 

DN74LS21 PI 

♦ MATJ 

172 

- 75 

DN74LS194A 

MATJ 

312 

-183 


♦ NSC 

249 

- 70 

DS55451H 

♦ NSC 

251 - 87 

DM74141 W(2) 

♦ NSC 

184 

-213 

DN74LS21P4 

♦ MATJ 

172 

- 76 

DN74LS194AS 

MATJ 

312 

-184 


♦NSC 

249 

- 71 

DS55451J8 

♦ NSC 

251 - 71 

DM74145N 

♦ NSC 

253 

-103 

DN74LS22P1 

♦ MATJ 

172 

- 89 

DN74LS195A 

MATJ 

312 

-185 

DS1489AJ 

♦ NSC 

279 

-158 

DS55452H 

♦ NSC 

251 - 24 

DM74147J 

♦NSC 

289 

-155 

DN74LS22P4 

♦ MATJ 

172 

- 92 

DN74LS195AS 

MATJ 

312 

-186 

DS1489AN 

♦ NSC 

279 

-159 

DS55452J8 

♦ NSC 

251 - 9 

DM74147N 

♦NSC 

289 

-156 

DN74LS26P1 

♦ MATJ 

237 

- 46 

DN74LS196P1 

♦MATJ 

204 

- 14 

DS1489J 

♦ NSC 

279 

-160 

DS55453H 

♦ NSC 

251 -114 

DM74148J 

♦NSC 

289 

-201 

DN74LS26P4 

♦ MATJ 

237 

- 59 

DN74LS196P4 

♦MATJ 

206 

-134 

DS1489N 

♦ NSC 

279 

-161 

DS55453J8 

♦ NSC 

251 - 96 

DM74148N 

♦NSC 

289 

-202 

DN74LS27P1 

♦ MATJ 

173 

- 43 

DN74LS197P1 

♦ MATJ 

206 

-136 

DS1630J 

♦ NSC 

243 

-177 

DS55454H 

♦ NSC 

251 -140 

DM74150N 

♦ NSC 

265 

-117 

DN74LS27P4 

♦ MATJ 

173 

- 46 

DN74LS197P4 

♦ MATJ 

206 

-137 

DS1648J 

♦ NSC 

271 

- 75 

DS55454J8 

♦ NSC 

251 -119 

DM74153N 

♦ NSC 

266 

-194 

DN74LS28P1 

♦ MATJ 

237 

- 1 

DN74LS240P3 

♦ MATJ 

247 

-144 

DS1678J 

♦ NSC 

271 

- 76 

DS55461H 

♦ NSC 

251 - 88 

DM74154N 

♦ NSC 

267 

- 36 

DN74LS28P4 

♦ MATJ 

237 

- 7 

DN74LS240P6 

♦MATJ 

247 

-162 

DS2168(A) 

DAL 

376 

-165 

DS55461J8 

♦ NSC 

251 - 72 

DM74155N 

♦ NSC 

267 

- 40 

DN74LS30P1 

♦ MATJ 

173 

-159 

DN74LS241P3 

♦ MATJ 

248 

- 41 

DS3630J 

♦ NSC 

243 

-178 

DS55462H 

♦ NSC 

251 - 25 

DM74156N 

♦ NSC 

267 

- 42 

DN74LS30P4 

♦ MATJ 

173 

-168 

DN74LS241P6 

♦ MATJ 

248 

- 61 

DS3630N 

♦ NSC 

243 

-179 

DS55462J8 

♦ NSC 

251 - 10 

DM74157N 

♦ NSC 

267 

-111 

DN74LS32P1 

♦ MATJ 

174 

-156 

DN74LS244P3 

♦ MATJ 

247 

- 10 

DS3648J 

♦ NSC 

271 

- 77 

DS55463H 

♦ NSC 

251 -115 

DM74160AN 

NSC 

198 

-160 

DN74LS32P4 

♦ MATJ 

174 

-162 

DN74LS244P6 

♦ MATJ 

247 

- 26 

DS3648N 

♦ NSC 

271 

- 78 

DS55463J8 

♦ NSC 

251 - 97 

DM74160N 

NSC 

198 

-161 

DN74LS33P1 

♦ MATJ 

240 

-166 

DN74LS245P3 

♦ MATJ 

282 

- 92 

DS3678J 

♦ NSC 

271 

- 79 

DS55464H 

♦ NSC 

251 -141 

DM74161 AN 

NSC 

199 

-134 

DN74LS33P4 

♦ MATJ 

240 

-168 

DN74LS245P6 

♦ MATJ 

282 

-105 

DS3678N 

♦ NSC 

271 

- 80 

DS55464J8 

♦ NSC 

251 -120 

DM74161N 

NSC 

199 

-135 

DN74LS37P1 

♦ MATJ 

236 

-132 

DN74LS251P2 

♦ MATJ 

268 

- 58 

DS5522AJ 

NSC 

286 

- 19 

DS55493J 

♦ NSC 

254 -207 

DM74162AN 

NSC 

200 

- 95 

DN74LS37P4 

♦ MATJ 

236 

-143 

DN74LS251P5 

♦ MATJ 

268 

- 71 

DS5522J 

NSC 

286 

- 20 

DS55494J 

♦ NSC 

254 -211 

DM74162N 

NSC 

200 

- 96 

DN74LS38P1 

♦ MATJ 

237 

- 47 

DN74LS253P2 

♦ MATJ 

269 

- 11 

DS5522W 

NSC 

286 

- 43 

DS75107J 

♦ NSC 

278 -157 

DM74163AN 

NSC 

201 

- 17 

DN74LS38P4 

♦ MATJ 

237 

- 60 

DN74LS253P5 

♦ MATJ 

269 

- 20 

DS5523J 

NSC 

286 

- 21 

DS75107N 

♦ NSC 

278 -158 

DM74163N 

NSC 

201 

- 18 

DN74LS40P1 

♦ MATJ 

240 

- 68 

DN74LS257AP2 

♦ MATJ 

270 

-158 

DS5534J 

NSC 

286 

- 73 

DS75108J 

♦ NSC 

278 -183 

DM74164J 

NSC 

308 

-153 

DN74LS40P4 

♦ MATJ 

240 

- 75 

DN74LS257AP5 

♦ MATJ 

270 

-173 

DS5538J 

NSC 

286 

- 76 

DS75108N 

♦ NSC 

278 -184 

DM74164N 

♦NSC 

308 

-154 

DN74LS42P2 

♦ MATJ 

186 

-108 

DN74LS258AP2 

♦MATJ 

271 

- 31 

DS7522AJ 

NSC 

286 

- 22 

DS75113J 

♦ NSC 

248 -187 

DM74165N 

♦NSC 

309 

- 28 

DN74LS42P5 

♦ MATJ 

186 

-109 

DN74LS258AP5 

♦ MATJ 

271 

- 41 

DS7522AN 

NSC 

286 

- 23 

DS75113N 

♦ NSC 

248 -188 

DM74166N 

♦NSC 

309 

- 87 

DN74LS51P1 

♦ MATJ 

180 

- 75 

DN74LS260P1 

♦ MATJ 

182 

- 24 

DS7522J 

NSC 

286 

- 24 

DS75114J 

♦ NSC 

248 -193 

DM74170J 

NSC 

295 

-170 

DN74LS51P4 

♦ MATJ 

180 

- 76 

DN74LS260P4 

♦ MATJ 

182 

- 26 

DS7522N 

NSC 

286 

- 25 

DS75114N 

♦ NSC 

248 -194 

DM74170N 

♦ NSC 

295 

-171 

DN74LS54P1 

♦ MATJ 

180 

-136 

DN74LS266P1 

♦ MATJ 

179 

-192 

DS7523J 

NSC 

286 

- 26 

DS75121J 

♦ NSC 

248 -202 

DM74173N 

♦ NSC 

309 

-111 

DN74LS54P4 

♦ MATJ 

180 

-137 

DN74LS266P4 

♦ MATJ 

179 

-195 

DS7523N 

NSC 

286 

- 27 

DS75121N 

♦ NSC 

248 -203 

DM74174J 

NSC 

309 

-182 

DN74LS55P1 

♦ MATJ 

180 

-171 

DN74LS279P2 

♦ MATJ 

227 

-219 

DS7810J 

♦ NSC 

259 

-115 

DS75122J 

♦ NSC 

278 -215 

DM74174N(1) 

NSC 

129 

- 16 

DN74LS55P4 

♦ MATJ 

180 

-172 

DN74LS279P5 

♦ MATJ 

228 

- 4 

DS7810W 

NSC 

259 

- 95 

DS75122N 

♦ NSC 

278 -216 

DM74174N(2) 

NSC 

309 

-183 

DN74LS73P1 

♦ MATJ 

130 

-124 

DN74LS283P2 

♦ MATJ 

216 

- 72 


♦ NSC 

259 

-110 

DS75123J 

♦ NSC 

248 -204 

DM74174W 

NSC 

307 

- 15 

DN74LS73P4 

♦ MATJ 

130 

-127 

DN74LS283P5 

♦MATJ 

216 

- 96 

DS7811W 

NSC 

259 

- 93 

DS75123N 

♦ NSC 

248 -205 

DM74175J 

NSC 

310 

- 15 

DN74LS74AP1 

♦ MATJ 

131 

-101 

DN74LS290P1 

♦ MATJ 

204 

- 83 


♦ NSC 

259 

-128 

DS75124J 

♦ NSC 

278 -217 

DM74175N(1) 

NSC 

129 

-157 

DN74LS74AP4 

♦ MATJ 

131 

-107 

DN74LS290P4 

♦ MATJ 

204 

- 86 

DS7812W 

NSC 

259 

- 99 

DS75124N 

♦ NSC 

278 -218 

DM74175N(2) 

NSC 

310 

- 16 

DN74LS76P2 

♦ MATJ 

137 

-113 

DN74LS293P1 

♦ MATJ 

204 

-108 

DS7819J(1) 

♦ NSC 

259 

-131 

DS75125J 

♦ NSC 

279 - 18 

DM74175W 

NSC 

307 

- 35 

DN74LS76P5 

♦ MATJ 

137 

-114 

DN74LS293P4 

♦ MATJ 

204 

-109 

DS7819J(2) 

NSC 

167 

-110 

DS75125N 

♦ NSC 

279 - 19 

DM74176J 

NSC 

201 

- 62 

DN74LS78P1 

♦ MATJ 

138 

-159 

DN74LS365AP2 

♦ MATJ 

246 

-102 

DS7819W 

♦ NSC 

259 

-100 

DS75127J 

♦ NSC 

279 - 25 

DM74176N 

NSC 

201 

- 63 

DN74LS78P4 

♦ MATJ 

138 

-161 

DN74LS365AP5 

♦ MATJ 

246 

-107 

DS7820AF 

MULB 

279 

-119 

DS75127N 

♦ NSC 

279 - 26 

DM74176W 

NSC 

196 

- 53 

DN74LS83AP2 

♦ MATJ 

216 

-176 

DN74LS366AP2 

♦ MATJ 

246 

-124 

PHIN 

RTCF 



DS75128J 

♦ NSC 

279 - 32 

DM74177J 

NSC 

201 

- 91 

DN74LS83AP5 

♦ MATJ 

216 

-219 

DN74LS366AP5 

♦ MATJ 

246 

-129 


VALG 



DS75128N 

♦ NSC 

279 - 33 

DM74177N 

NSC 

201 

- 92 

DN74LS86P1 

♦ MATJ 

177 

-110 

DN74LS367AP2 

♦ MATJ 

246 

-134 

DS7820AJ 

♦ NSC 

279 

-120 

DS75129J 

♦ NSC 

279 - 42 

DM74177W 

NSC 

196 

- 70 

DN74LS86P4 

♦ MATJ 

177 

-114 

DN74LS367AP5 

♦ MATJ 

246 

-139 

DS7820AW 

NSC 

279 

-132 

DS75129N 

♦ NSC 

279 - 43 

DM74180J 

NSC 

224 

-101 

DN74LS90P1 

♦ MATJ 

205 

-105 

DN74LS368AP2 

♦ MATJ 

246 

-144 

DS7820F 

MULB 

279 

-121 

DS75150J8 

♦ NSC 

249 - 9 

DM74180N 

NSC 

224 

-102 

DN74LS90P4 

♦ MATJ 

205 

-108 

DN74LS368AP5 

♦ MATJ 

246 

-149 

PHIN 

RTCF 



DS75150J 

NSC 

249 - 10 

DM74180W 

NSC 

224 

- 70 

DN74LS92P1 

♦ MATJ 

205 

-206 

DN74LS373P3 

♦ MATJ 

230 

- 57 


VALG 



DS75150N8 

NSC 

249 - 11 

DM74181J 

NSC 

221 

-162 

DN74LS92P4 

♦ MATJ 

205 

-208 

DN74LS373P6 

♦ MATJ 

230 

- 62 

DS7820J 

♦ NSC 

279 

-122 

DS75150N 

♦ NSC 

249 - 12 

DM74181N 

NSC 

221 

-163 

DN74LS93P1 

♦ MATJ 

207 

- 91 

DN74LS386P1 

♦ MATJ 

180 

-217 

DS7830F 

MULB 

249 

- 53 

DS75154J 

♦ NSC 

279 - 85 

DM74185AN 

NSC 

303 

- 10 

DN74LS93P4 

♦ MATJ 

207 

- 93 

DN74LS386P4 

♦ MATJ 

181 

- 1 

PHIN 

RTCF 



DS75154N 

♦ NSC 

279 - 86 

DM74190J 

NSC 

201 

-216 

DN74LS95B 

MATJ 

312 

-187 

DN74LS390P2 

♦ MATJ 

204 

-150 


VALG 



DS75207J 

♦ NSC 

279 -188 

DM74190N 

NSC 

201 

-217 

DN74LS95BS 

MATJ 

312 

-188 

DN74LS390P5 

♦ MATJ 

204 

-152 

DS7830J 

♦ NSC 

249 

- 54 

DS75207N 

♦ NSC 

279 -189 

DM74190W 

NSC 

196 

-104 

DN74LS107P1 

♦ MATJ 

127 

-116 

DN74LS393P1 

♦ MATJ 

204 

-211 

DS7856J 

NSC 

254 

-105 

DS75208J 

♦ NSC 

279 -190 

DM74191J 

NSC 

202 

- 92 

DN74LS107P4 

♦ MATJ 

127 

-117 

DN74LS393P4 

♦ MATJ 

204 

-212 

DS7856W 

NSC 

255 

- 82 

DS75208N 

♦ NSC 

279 -191 

DM74191N 

NSC 

202 

- 93 

DN74LS109P2 

♦ MATJ 

134 

- 12 

DN74LS395A 

MATJ 

313 

-118 

DS7858J 

NSC 

254 

-106 

DS75325J 

♦ NSC 

250 - 53 

DM74191W 

NSC 

196 

-129 

DN74LS109P5 

♦ MATJ 

134 

- 16 

DN74LS395S 

MATJ 

313 

-119 

DS7858W 

NSC 

255 

- 83 

DS75325N 

♦ NSC 

250 - 54 

DM74192J 

NSC 

203 

- 14 

DN74LS112P2 

♦ MATJ 

134 

- 47 

DN74LS490P2 

♦ MATJ 

205 

- 67 

DS8810J 

NSC 

259 

-116 

DS75361J8 

♦ NSC 

259 -147 

DM74192N 

NSC 

203 

- 15 

DN74LS112P5 

♦ MATJ 

134 

- 51 

DN74LS490P5 

♦ MATJ 

205 

- 70 

DS8810N 

NSC 

259 

-117 

DS75361N8 

NSC 

259 -148 

DM74193J 

NSC 

203 

-171 

DN74LS113P1 

♦ MATJ 

134 

-146 

DN851 

MATJ 

208 

-124 

DS8811J 

NSC 

259 

-111 

DS75361N 

♦ NSC 

259 -149 

DM74193N 

NSC 

203 

-172 

DN74LS113P4 

♦ MATJ 

134 

-150 

DN1093 

MATJ 

139 

- 55 

DS8811N 

NSC 

259 

-112 

DS75362J8 

♦ NSC 

259 -164 

DM74194N 

♦NSC 

310 

-170 

DN74LS114P1 

♦ MATJ 

135 

- 9 

DN1097 

MATJ 

140 

-153 

DS8812J 

NSC 

259 

-129 

DS75362N8 

NSC 

259 -165 

DM74195J 

NSC 

311 

- 78 

DN74LS114P4 

♦ MATJ 

135 

- 13 

DN1099 

MATJ 

140 

-154 

DS8812N 

NSC 

259 

-130 

DS75362N 

♦ NSC 

259 -166 

DM74195N 

♦ NSC 

311 

- 79 

DN74LS123P2 

♦ MATJ 

211 

- 46 

DN1944 

MATJ 

183 

- 69 

DS8819J(1) 

♦ NSC 

259 

-132 

DS75364J8 

NSC 

250 - 81 

DM74195W 

NSC 

307 

-152 

DN74LS123P5 

♦ MATJ 

211 

- 91 

DN1946 

MATJ 

162 

-113 

DS8819J(2) 

NSC 

167 

-111 

DS75364N8 

NSC 

250 - 77 

DM74196J 

NSC 

204 

- 29 

DN74LS125AP1 

♦ MATJ 

239 

-154 

DN1949 

MATJ 

162 

-114 

DS8819N(1) 

♦ NSC 

259 

-133 

DS75364N 

NSC 

250 - 78 

DM74196N 

NSC 

204 

- 30 

DN74LS125AP4 

♦ MATJ 

239 

-161 

DN1962 

MATJ 

168 

- 75 

DS8819N(2) 

NSC 

167 

-112 

DS75365J 

♦ NSC 

259 -169 

DM74197J 

NSC 

201 

- 93 

DN74LS132P1 

♦ MATJ 

288 

-168 

DN1963 

MATJ 

168 

- 76 

DS8820AF 

MULB 

279 

-123 

DS75365N 

♦ NSC 

259 -170 

DM74197N 

NSC 

201 

- 94 

DN74LS132P4 

♦ MATJ 

288 

-177 

DP8408D48 

MMI 

315 

-160 

PHIN 

RTCF 



DS75450J 

♦ NSC 

251 - 46 

DM74198N 

♦ NSC 

311 

-138 

DN74LS136P1 

♦ MATJ 

171 

-190 

DP8408N48 

MMI 

315 

-161 


VALG 



DS75450N 

♦ NSC 

251 - 47 

DM74199N 

NSC 

311 

-152 

DN74LS136P4 

♦ MATJ 

171 

-191 

DP8409-2D48 

♦ MMI 

315 

-174 

DS8820AJ 

♦ NSC 

279 

-124 

DS75451H 

♦ NSC 

251 - 89 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

M 


■KISH 

lasiana 


■KTSM 

M 


■KldsH 

IGMUEI 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

DS75451J8 

♦NSC 

251 - 73 

E304D7 


182 

-154 

EL231CG 


331 

-156 

F10470DC 

agUFi*** 

291 - 67 

FJH 121 

APX 

169 - 33 

DS75451N8 

NSC 

251 ■ 74 

E304F2 

♦SGSI 

182 

-109 

EL231G 

♦ ELA 

331 

-157 

F10470FC 

FSC 

291 - 86 

MULB 

PHIN 


DS75451N 

♦NSC 

251 - 75 

E304F7 

♦SGSI 

182 

-110 

EL2003CH(A) 

♦ ELA 

346 

- 8 

F10474DC(A) 

FSC 

291 -102 


RTCF 


DS75452H 

♦NSC 

251 - 26 

E2004G 

ELA 

317 

-106 

EL2003CJ(A) 

♦ ELA 

335 

- 4 

F10474FC(A) 

FSC 

291 -120 

FJH121-7410 

PHIN 

168 -137 

DS75452J8 

♦ NSC 

251 • 11 

EDH51664-30CMHR 

299 

-152 

EL2003CN(A) 

♦ ELA 

335 

- 5 

F10480DC(A) 

♦FSC 

291 -123 

FJH122A 

MULB 

169 - 34 

DS75452N8 

NSC 

251 - 12 


♦ ELD 



EL2003H(A) 

♦ ELA 

346 

- 9 

F10480FC(A) 

FSC 

291 -142 

FJH122B 

MULB 

161 - 4 

DS75452N 

♦NSC 

251 - 13 

EDH51664-35CMHR 

299 

-153 

EL2003J(A) 

♦ ELA 

346 

- 10 

F35316-35P 

♦ FSC 

299 -126 

FJH126 

MULB 

169 - 35 

DS75453H 

♦ NSC 

251 -116 


♦ ELD 



EL2004CG 

♦ ELA 

317 

- 81 

F35316-35S 

♦ FSC 

299 -127 

FJH131 

APX 

163 -101 

DS75453J8 

♦ NSC 

251 - 98 

EDH51664-45CMHR 

299 

-154 

EL2004CG/E 

♦ ELA 

317 

- 82 

F35316-45P 

♦ FSC 

299 -128 

MULB 

PHIN 


DS75453N8 

NSC 

251 - 99 


♦ ELD 



EL2004G 

♦ ELA 

317 

- 83 

F35316-45S 

♦FSC 

299 -129 


RTCF 


DS75453N 

♦NSC 

251 -100 

EF7331C(2) 

♦THEF 

382 

- 99 

EL2004L 

♦ ELA 

335 

- 1 

F100104DC(A) 

♦ FSC 

141 - 69 

FJH131-7400 

♦ PHIN 

162 -181 

DS75454H 

♦ NSC 

251 -142 

EF7331P(2) 

♦THEF 

382 

-100 

EL2005CG 

♦ ELA 

317 

- 84 

F100104FC(A) 

♦FSC 

141 - 70 

FJH132A 

MULB 

163 -102 

DS75454J8 

♦ NSC 

251 -121 

EFB7510C 

♦ THEF 

382 

-107 


MXM 



F100480DC(A) 

FSC 

291 -124 

FJH132B 

MULB 

159 -186 

DS75454N8 

NSC 

251 -122 

EFB7510J 

♦THEF 

382 

-108 

EL2005CG/E 

♦ ELA 

317 

- 85 

F100480FC(A) 

FSC 

291 -143 

FJH136 

MULB 

163 -103 

DS75454N 

♦NSC 

251 -123 

EHA1-2520-8 

ELA 

344 

- 83 

EL2005G 

♦ ELA 

317 

- 86 

FA501 

♦ MMD 

343 -134 

FJH141 

APX 

171 -107 

DS75461H 

♦NSC 

251 - 90 

EHA1-2600-8(A) 


344 

- 84 


MXM 



FA550 

INT 

344 -149 

MULB 

PHIN 


DS75461J8 

♦ NSC 

251 - 76 


ELA 



EL2006ACG 

♦ ELA 

317 

- 59 

FA551 

INT 

344 -150 


RTCF 


DS75461N8 

NSC 

251 - 77 

EHA1-2620-2(A) 


344 

- 85 

EL2006ACG/E 

♦ ELA 

317 

- 60 

FC0.45-12-05L 


391 -181 

FJH141-7440 

♦ PHIN 

170 -153 

DS75461N 

♦NSC 

251 - 78 


ELA 



EL2006AG 

♦ ELA 

317 

- 61 


♦ MEL 


FJH142A 

MULB 

171 -108 

DS75462H 

♦NSC 

251 - 27 

EHA1-2620-8(A) 


344 

- 86 

EL2006AL 

♦ ELA 

335 

- 2 

FC0.45-18-05L 


391 -182 

FJH142B 

MULB 

155 -176 

DS75462J8 

♦ NSC 

251 - 14 


ELA 



EL2006CG 

♦ ELA 

317 

- 62 


♦ MEL 


FJH146 

MULB 

171 -109 

DS75462N8 

NSC 

251 - 15 

EHA1-2622-2(A) 


344 

- 87 

EL2006CG/E 

♦ ELA 

317 

- 63 

FC0.45-32-05L 


391 -183 

FJH151 

APX 

175 -182 

DS75462N 

♦NSC 

251 - 16 


ELA 



EL2006G 

♦ ELA 

317 

- 64 


♦ MEL 


MULB 

PHIN 


DS75463H 

♦NSC 

251 -117 

EHA1-2622-8(A) 


344 

- 88 

EL2006L 

♦ ELA 

335 

- 3 

FC0.45-4-05L 

♦ MEL 

391 -184 


RTCF 


DS75463J8 

♦NSC 

251 -101 


ELA 



EL2007-2CD 

♦ ELA 

389 

-193 

FC0.45-66-05L 


391 -185 

FJH151-7450 

PHIN 

175 -101 

DS75463N8 

NSC 

251 -102 

EHA1-2625-5(A) 


344 

- 89 

EL2007-2CD/E 

♦ ELA 

389 

-194 


♦ MEL 


FJH152A 

MULB 

175 -177 

DS75463N 

♦ NSC 

251 -103 


ELA 



EL2017CJ 

♦ ELA 

389 

-195 

FC0.45-8-05L 

♦ MEL 

391 -186 

FJH152B 

MULB 

161 -122 

DS75464H 

♦NSC 

251 -143 

EHA2-2500-2 

♦ ELA 

344 

- 90 

EL2017CN 

♦ ELA 

389 

-196 

FC0.6-12-05L 

♦ MEL 

391 -187 

FJH156 

MULB 

175 -183 

DS75464J8 

♦NSC 

251 -124 

EHA2-2500-8 

♦ ELA 

344 

- 91 

EL2017J 

♦ ELA 

389 

-197 

FC0.6-12-06L 

♦ MEL 

391 -188 

FJH161 

APX 

175 -184 

DS75464N8 

NSC 

251 -125 

EHA2-2502-2 

♦ ELA 

344 

- 92 

EL2018CH(A) 

♦ ELA 

389 

-198 

FC0.6-18-05L 

♦ MEL 

391 -189 

MULB 

PHIN 


DS75464N 

♦NSC 

251 -126 

EHA2-2502-8 

♦ ELA 

344 

- 93 

EL2018CJ(A) 

♦ ELA 

389 

-199 

FC0.6-18-06L 

♦ MEL 

391 -190 


RTCF 


DS75491J 

♦NSC 

254 -192 

EHA2-2505-5 

♦ ELA 

344 

- 94 

EL2018CN(A) 

♦ ELA 

389 

-200 

FC0.6-32-05L 

♦ MEL 

391 -191 

FJH161-7451 

PHIN 

175 -102 

DS75491N 

♦NSC 

254 -193 

EHA2-2510-2 

♦ ELA 

344 

- 95 

EL2018H 

♦ ELA 

389 

-201 

FC0.6-32-06L 

♦ MEL 

391 -192 

FJH162A 

MULB 

175 -185 

DS75492J 

♦NSC 

254 -215 

EHA2-2510-8 

♦ ELA 

344 

- 96 

EL2018J 

♦ ELA 

389 

-202 

FC0.6-4-05L 

♦ MEL 

391 -193 

FJH162B 

MULB 

157 - 75 

DS75492N 

♦ NSC 

254 -216 

EHA2-2512-2 

♦ ELA 

344 

- 97 

EL2019CH 

♦ ELA 

389 

-203 

FC0.6-4-06L 

♦ MEL 

391 -194 

FJH 166 

MULB 

175 -186 

DS75493J 

♦ NSC 

254 -208 

EHA2-2512-8 

♦ ELA 

344 

- 98 

EL2019CJ(A) 

♦ ELA 

389 

-204 

FC0.6-66-05L 

♦ MEL 

391 -195 

FJH171 

APX 

176 -166 

DS75493N 

♦ NSC 

254 -209 

EHA2-2515-5 

♦ ELA 

344 

- 99 

EL2019CN(A) 

♦ ELA 

389 

-205 

FC0.6-66-06L 

♦ MEL 

391 -196 

MULB 

PHIN 


DS75494J 

♦ NSC 

254 -212 

EHA2-2520-2 

♦ ELA 

344 

-100 

EL2019H(A) 

♦ ELA 

389 

-206 

FC0.6-8-05L 

♦ MEL 

391 -197 


RTCF 


DS75494N 

♦ NSC 

254 -213 

EHA2-2520-8 

♦ ELA 

344 

-101 

EL2019J(A) 

♦ ELA 

389 

-207 

FC0.6-8-06L 

♦ MEL 

391 -198 

FJH171-7453 

PHIN 

176 -110 

DTA114E 

♦ RHMJ 

384 -103 

EHA2-2522-2 

♦ ELA 

344 

-102 

EL2020CJ 

♦ ELA 

335 

- 6 

FC0.7-12-05L 

♦ MEL 

391 -199 

FJH172A 

MULB 

179 - 63 

DTA114Y 

♦ RHMJ 

384 -104 

EHA2-2522-8 

♦ ELA 

344 

-103 

EL2020CN 

♦ ELA 

335 

- 7 

FC0.7-18-05L 

♦ MEL 

391 -200 

FJH172B 

MULB 

158 -116 

DTA124E 

♦ RHMJ 

384 -105 

EHA2-2525-5 

♦ ELA 

344 

-104 

EL2020J 

♦ ELA 

335 

- 8 

FC0.7-32-05L 

♦ MEL 

391 -201 

FJH176 

MULB 

179 - 64 

DTA124X 

♦ RHMJ 

384 -106 

EHA2-2600-1(A) 


344 

-105 

EL2033CN 

♦ ELA 

346 

- 1 

FC0.7-4-05L 

♦ MEL 

391 -202 

FJH181 

APX 

176 -167 

DTA143E 

♦ RHMJ 

384 -107 


♦ ELA 



ELH0002CH 

♦ ELA 

317 

-112 

FC0.7-8-05L 

♦ MEL 

391 -203 

MULB 

PHIN 


DTA143X 

♦ RHMJ 

384 -108 

EHA2-2600-2(A) 


344 

-106 

ELH0002CH/E 

♦ ELA 

317 

-113 

FCH301 

PHIN 

186 -105 


RTCF 


DTA144E 

♦ RHMJ 

384 -109 


♦ ELA 



ELH0002H 

♦ ELA 

317 

-114 

FCJ111 

PHIN 

139 -180 

FJH181-7454 

PHIN 

176 -111 

DTA144W 

♦ RHMJ 

384 -110 

EHA2-2600-8(A) 


344 

-107 

ELH0002H/883 

ELA 

317 

-115 

FCK101 

APX 

370 - 52 

FJH182A 

MULB 

176 -168 

DTL393051 

SSD 

182 -151 


♦ ELA 



ELH0021CK 

♦ ELA 

317 

- 40 

MULB 

PHIN 


FJH182B 

MULB 

157 -153 

DTL393059 

SSD 

182 -152 

EHA2-2602-2(A) 


344 

-108 

ELH0021CK/E 

♦ ELA 

317 

- 41 


RTCF 


FJH186 

MULB 

176 -169 

DTL394451 

SSD 

183 - 52 


♦ ELA 



ELH0021K 

♦ ELA 

317 

- 42 

FCK102Q 

PHIN 

370 - 63 

FJH221 

APX 

165 - 16 

DTL394459 

SSD 

183 - 53 

EHA2-2602-8(A) 


344 

-109 

ELH0021K/883 

♦ ELA 

317 

- 43 

FCK111 

PHIN 

370 -192 

MULB 

PHIN 


DTL394551 

SSD 

139 -176 


♦ ELA 



ELH0032CG 

♦ ELA 

317 

- 65 

FF2483E 

♦ FERB 

394 -199 


RTCF 


DTL394559 

SSD 

139 -177 

EHA2-2605-5(A) 


344 

-110 

ELH0032CG/E 

♦ ELA 

317 

- 66 

FF2484E 

♦ FERB 

394 -200 

FJH221-7402 

♦ PHIN 

164 -148 

DTL394651 

SSD 

159 -116 


♦ ELA 



ELH0032G 

♦ ELA 

317 

- 67 

FHH101A 

APX 

143 - 90 

FJH231 

APX 

164 - 33 

DTL394659 

SSD 

159 -117 

EHA2-2620-1(A) 


344 

-111 

ELH0032G/883 

ELA 

317 

- 68 


RTCF 


MULB 

PHIN 


DTL394851 

SSD 

139 -178 


♦ ELA 



ELH0033CG 

♦ ELA 

317 

- 10 

FHH101B 

APX 

143 - 91 


RTCF 


DTL394859 

SSD 

139 -179 

EHA2-2620-2(A) 


344 

-112 

ELH0033CG/E 

♦ ELA 

317 

- 11 


RTCF 


FJH231-7401 

♦ PHIN 

163 -187 

DTL395051 

SSD 

140 -119 


♦ ELA 



ELH0033G 

♦ ELA 

317 

- 12 

FHH121A 

APX 

142 - 44 

FJH232A 

MULB 

164 - 34 

DTL395059 

SSD 

140 -120 

EHA2-2620-8(A) 


344 

-113 

ELH0041CG 

♦ ELA 

317 

- 94 


RTCF 


FJH232B 

MULB 

158 -195 

DTL395151 

SSD 

373 -195 


♦ ELA 



ELH0041CG/E 

♦ ELA 

317 

- 95 

FHH121B 

APX 

142 - 45 

FJH261 

APX 

186 -111 

DTL395159 

SSD 

373 -196 

EHA2-2622-2(A) 


344 

-114 

ELH0041G 

♦ ELA 

317 

- 96 


RTCF 


MULB 

RTCF 


DTL396251 

SSD 

160 -156 


♦ ELA 



ELH0041G/883 

ELA 

317 

- 97 

FHH141A 

APX 

145 -111 

FJH261-7442 

PHIN 

186 -141 

DTL396259 

SSD 

160 -157 

EHA2-2622-8(A) 


344 

-115 

ELH0101ACK 

♦ ELA 

317 

-128 


RTCF 


FJH271 

APX 

177 -138 

DTL693051 

SSD 

182 -107 


♦ ELA 



ELH0101ACK/E 

♦ ELA 

317 

-129 

FHH141B 

APX 

145 -112 

MULB 

RTCF 


DTL693059 

SSD 

182 -108 

EHA2-2625-5(A) 


344 

-116 

ELH0101AK 

♦ ELA 

317 

-130 


RTCF 


FJH271-7486 

VALG 

177 -208 

DTL694451 

SSD 

183 - 29 


♦ ELA 



ELH0101AK/883 

ELA 

317 

-131 

FHH161A 

APX 

142 -171 

FJH291 

APX 

166 - 69 

DTL694459 

SSD 

183 - 30 

EHA3-2505-5 

ELA 

344 

-117 

ELH0101CK 

♦ ELA 

317 

-132 


RTCF 


MULB 

RTCF 


DTL694551 

SSD 

139 -157 

EHA3-2515-5 

ELA 

344 

-118 

ELH0101CK/E 

♦ ELA 

317 

-133 

FHH161B 

APX 

142 -172 

FJH291-7403 

PHIN 

165 -128 

DTL694559 

SSD 

139 -158 

EHA3-2525-5 

ELA 

344 

-119 

ELH0101K 

♦ ELA 

317 

-134 


RTCF 


FJH301 

APX 

166 - 70 

DTL694651 

SSD 

162 - 78 

EHA3-2605-5(A) 


344 

-120 

ELH0101K/883 

ELA 

317 

-135 

FHH181A 

APX 

144 -105 

MULB 

RTCF 


DTL694659 

SSD 

162 - 79 


ELA 



EN2016ACJ 

♦ ELA 

392 

-112 


RTCF 


FJH301-7403S1 

VALG 

166 - 71 

DTL694851 

SSD 

139 -159 

EHA3-2625-5(A) 


344 

-121 

EN2016ACN 

♦ ELA 

392 

-113 

FHH181B 

APX 

144 -106 

FJH301-7426 

PHIN 

165 -129 

DTL694859 

SSD 

139 -160 


ELA 



EN2016AJ 

♦ ELA 

392 

-114 


RTCF 


FJH311 

APX 

164 - 35 

DTL695051 

SSD 

140 -112 

EHA4-2520-8 

ELA 

343 

-140 

EN2016CJ 

♦ ELA 

392 

-115 

FHJ101A 

APX 

123 - 23 

MULB 

RTCF 


DTL695059 

SSD 

140 -113 

EHA4-2620-8(A) 


343 

-141 

EN2016CN 

♦ ELA 

392 

-116 


RTCF 


FJH311-7401 

PHIN 

163 -188 

DTL695151 

SSD 

373 -197 


ELA 



EN2016J 

♦ ELA 

392 

-117 

FHJ101B 

APX 

123 - 24 

FJH311-7401 SI 

PHIN 

163 -189 

DTL695159 

SSD 

373 -198 

EHA7-2500-2 

ELA 

344 

-122 

EP2015ACJ 

♦ ELA 

392 

- 74 


RTCF 


FJH341 

RTCF 

185 -131 

DTL696251 

SSD 

168 - 42 

EHA7-2500-8 

ELA 

344 

-123 

EP2015ACN 

♦ ELA 

392 

- 75 

FHY101 

APX 

146 - 7 

FJH421 

RTCF 

163 - 84 

DTL696259 

SSD 

168 - 43 

EHA7-2502-2 

ELA 

344 

-124 

EP2015AJ 

♦ ELA 

392 

- 76 


RTCF 


FJJ101 

APX 

130 - 90 

DTUL930(1) 

ELLB 

183 - 54 

EHA7-2502-8 

ELA 

344 

-125 

EP2015AJ-8 

ELA 

392 

- 77 

FJB93H00 

MULB 

311 - 80 

MULB 

PHIN 


FSC 

SGSI 


EHA7-2505-5 

ELA 

344 

-126 

EP2015CJ 

♦ ELA 

392 

- 78 

FJB93L00 

MULB 

311 - 81 


RTCF 


DTUL930(2) 

ELLB 

183 - 31 

EHA7-2510-2 

ELA 

344 

-127 

EP2015CN 

♦ ELA 

392 

- 79 

FJB93L10 

MULB 

198 -162 

FJJ101-7470 

PHIN 

130 - 59 

FSC 

SGSI 


EHA7-2510-8 

ELA 

344 

-128 

EP2015J 

♦ ELA 

392 

- 80 

FJB93L11 

MULB 

185 -129 


VALG 


DTUL933(1) 

ELLB 

183 - 11 

EHA7-2512-2 

ELA 

344 

-129 

EP2015J-8 

ELA 

392 

- 81 

FJB93L16 

MULB 

199 -136 

FJJ106 

MULB 

130 - 91 

FSC 

SGSI 


EHA7-2512-8 

ELA 

344 

■130 

ESM707 

THEF 

373 

-107 

FJB93L21 

MULB 

184 -205 

FJJ111 

APX 

138 -133 

DTUL933(2) 

ELLB 

183 - 12 

EHA7-2515-5 

ELA 

344 

-131 

ESM1350P 

♦ THEF 

325 

-179 

FJB9310 

MULB 

198 -163 

MULB 

PHIN 


FSC 

SGSI 


EHA7-2520-2 

ELA 

344 

-132 

ESM1600 

♦ THEF 

389 

-112 

FJB9311 

MULB 

185 -130 


RTCF 


DTUL944(1) 

ELLB 

183 - 55 

EHA7-2520-8 

ELA 

344 

-133 

ESM1600B 

♦ THEF 

389 

-113 

FJB9316 

MULB 

199 -137 

FJJ111-7472 

♦ PHIN 

138 - 41 

FSC 

SGSI 


EHA7-2522-2 

ELA 

344 

-134 

ESM1602 

♦ THEF 

389 

-114 

FJB9317 

MULB 

187 -123 

FJJ116 

MULB 

138 -134 

DTUL944(2) 

ELLB 

183 - 32 

EHA7-2522-8 

ELA 

344 

-135 

F38T56DC 

FSC 

299 

-142 

FJB9321 

MULB 

187 -212 

FJJ121 

APX 

131 - 45 

FSC 

SGSI 


EHA7-2525-5 

ELA 

344 

-136 

F38T56DL 

FSC 

299 

-143 

FJB9330 

MULB 

186 - 27 

MULB 

PHIN 


DTUL945(1) 

ELLB 

139 -150 

EHA7-2600-2(A) 


344 

-137 

F38T56DM 

FSC 

299 

-144 

FJB9352 

MULB 

186 -110 


RTCF 


FSC 

SGSI 



ELA 



F38T56PC 

FSC 

299 

-145 

FJB9357 

MULB 

187 -124 

FJJ 121-7473 

♦ PHIN 

130 -181 

DTUL945(2) 

ELLB 

139 -172 

EHA7-2600-8(A) 


344 

■138 

F38T56PL 

FSC 

299 

-146 

FJB9360 

MULB 

203 - 16 

FJJ126 

MULB 

131 - 46 

FSC 

SGSI 



ELA 



F38T56PM 

FSC 

299 

-147 

FJB93164 

MULB 

308 -155 

FJJ131 

APX 

132 - 72 

DTUL948(1) 

ELLB 

139 -173 

EHA7-2602-2(A) 


344 

-139 

F3851DC 

♦ FSC 

299 

-130 

FJB93190 

MULB 

201 -218 

MULB 

PHIN 


FSC 

SGSI 



ELA 



F3851DL 

FSC 

299 

-131 

FJB93191 

MULB 

202 - 94 


RTCF 


DTUL948(2) 

ELLB 

139 -151 

EHA7-2602-8(A) 


344 

-140 

F3851DM 

♦ FSC 

299 

-132 

FJB93196 

MULB 

204 - 31 

FJJ131-7474 

♦ PHIN 

131 -178 

FSC 

SGSI 



ELA 



F3851PC 

♦ FSC 

299 

-133 

FJB93197 

MULB 

201 - 95 

FJJ136 

MULB 

132 - 73 

DTUL950(1) 

FSC 

140 - 85 

EHA7-2605-5(A) 


344 

-141 

F3851PL 

FSC 

299 

-134 

FJH101 

APX 

174 - 89 

FJJ141 

APX 

205 -186 


SGSI 



ELA 



F3851PM 

FSC 

299 

-135 

MULB 

PHIN 


MULB 

PHIN 


DTUL950(2) 

FSC 

140 - 98 

EHA7-2620-2(A) 


344 

-142 

F3856DC 

♦ FSC 

299 

-136 


RTCF 



RTCF 



SGSI 



ELA 



F3856DL 

FSC 

299 

-137 

FJH101-7430 

PHIN 

173 -218 

FJJ141-7490 

♦ PHIN 

205 -131 

DTUL951 

ELLB 

373 -199 

EHA7-2620-8(A) 


344 

-143 

F3856DM 

♦ FSC 

299 

-138 

FJH102A 

MULB 

174 - 90 

FJJ181-7475 

MULB 

312 - 35 

FSC 

SGSI 



ELA 



F3856PC 

♦ FSC 

299 

-139 

FJH102B 

MULB 

161 -102 

PHIN 

SIC 


E302D2 

♦SGSI 

159 -118 

EHA7-2622-2(A) 


344 

.144 

F3856PL 

FSC 

299 

-140 

FJH106 

MULB 

174 - 91 

FJJ191 

APX 

137 -155 

E302D7 

♦SGSI 

159 -119 


ELA 



F3856PM 

FSC 

299 

-141 

FJH111 

APX 

171 -105 

MULB 

PHIN 


E302F2 

♦SGSI 

162 - 80 

EHA7-2622-8(A) 


344 

-145 

F10010FC 

FSC 

189 

- 2 

MULB 

PHIN 



RTCF 


E302F7 

♦SGSI 

162 - 81 


ELA 



F10010PC 

FSC 

189 

- 1 


RTCF 


FJJ191-7476 

♦ PHIN 

137 -156 

E303D2 

♦SGSI 

160 -158 

EHA7-2625-5(A) 


344 

-146 

F10414DC 

FSC 

291 

- 17 

FJH111-7420 

PHIN 

170 -152 

FJJ21 1 

APX 

207 -110 

E303D7 

♦SGSI 

160 -159 


ELA 



F10414FC 

FSC 

291 

-141 

FJH112A 

MULB 

172 -182 

MULB 

RTCF 


E303F2 

♦SGSI 

168 - 44 

EHA8-2525-5 

♦ ELA 

344 

-147 

F10414PC 

FSC 

291 

- 18 

FJH112B 

MULB 

156 -101 

FJJ211-7493 

PHIN 

207 -111 

E303F7 

♦SGSI 

168 - 45 

EHA8-2625-5(A) 


344 

■148 

F10422DC(A) 

♦ FSC 

291 

- 25 

FJH116 

MULB 

171 -106 

FJJ251 

APX 

206 - 49 

E304D2 

♦SGSI 

182 -153 


♦ ELA 



F10422FC(A) 

♦ FSC 

291 

- 43 




MULB 

RTCF 



D.A.T.A. 
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TYPE No. 

MFRS 

wmitm 

FJJ251-7492 

PHIN 

206 - 4 

FJJ261 

APX 

127 -169 

MULB 

RTCF 


FJJ261-74107 

PHIN 

127 -135 

FJJ291 

MULB 

RTCF 

128 - 93 

FJJ291-74118 

VALG 

128 - 92 

FJJ411D 

RTCF 

203 -173 

FJJ411P 

RTCF 

203 -174 

FJK101 

APX 

210 -146 

MULB 

RTCF 


FJK101-74121 ♦PHIN 

210 -117 

FJL101 

APX 

186 - 28 

MULB 

PHIN 

RTCF 


FJL101-7441A 

PHIN 

VALG 

186 - 29 

FJL151 

RTCF 

186 - 30 

FJY101 

APX 

177 - 65 

MULB 

PHIN 

RTCF 


FJY101-7460 < 

► PHIN 

177 - 51 

FJY102A 

MULB 

177 - 66 

FJY102B 

MULB 

157 -198 

FJY106 

MULB 

177 - 67 

FLH101-7400 

SIEG 

162 -182 

FLH105-8400 

SIEG 

162 -183 

FLH111-7410 

SIEG 

168 -138 

FLH 115-8410 

SIEG 

168 -139 

FLH121-742G 

olEG 

170 -154 

FLH 125-8420 

SIEG 

170 -155 

FLH 131-7430 

SIEG 

173 -219 

FLH 135-8430 

SIEG 

173 -220 

FLH141-7440 

SIEG 

170 -156 

FLH 145-8440 

SIEG 

170 -157 

FLH151-7450 

SIEG 

175 -103 

FLH 155-8450 

SIEG 

175 -104 

FLH161-7451 

SIEG 

175 -105 

FLH165-8451 

SIEG 

175 -106 

FLH171-7453 

SIEG 

176 -112 

FLH 175-8453 

SIEG 

176 -113 

FLH 181-7454 

SIEG 

176 -114 

FLH 185-8454 

SIEG 

176 -115 

FLH191-7402 

SIEG 

164 -149 

FLH191S7402S1 

SIEG 

164 -150 

FLH 195-8402 

SIEG 

164 -151 

FLH195S8402S1 

SIEG 

164 -152 

FLH201-7401 

SIEG 

163 -190 

FLH201S7401S1 

SIEG 

163 -191 

FLH201T7401S3 

SIEG 

163 -192 

FLH205-8401 

SIEG 

163 -193 

FLH205S8401S1 

SIEG 

163 -194 

FLH205T8401S3 

SIEG 

163 -195 

FLH281-7442 

SIEG 

186 -142 

FLH285-8442 

SIEG 

186 -143 

FLH291-7403 

SIEG 

165 -130 

FLH291S7403S1 

SIEG 

165 -131 

FLH291T7403S3 

SIEG 

165 -132 

FLH291U7426 

SIEG 

165 -133 

FLH295-8403 

SIEG 

165 -134 

FLH295S8403S1 

SIEG 

165 -135 

FLH295T8403S3 

SIEG 

165 -136 

FLH295U8426 

SIEG 

165 -137 

FLH321-4930 

SIEG 

145 -125 

FLH325-49830 

SIEG 

145 -126 

FLH341-7486 

SIEG 

177 -139 

FLH345-8486 

SIEG 

177 -140 

FLH351-7413 

SIEG 

288 - 82 

FLH355-8413 

SIEG 

288 - 83 

FLH361-7443 

SIEG 

186 -201 

FLH365-8443 

SIEG 

186 -202 

FLH371-7444 

SIEG 

187 - 19 

FLH375-8444 

SIEG 

187 - 20 

FLH381-7408 

SIEG 

166 -204 

FLH385-8408 

SIEG 

166 -205 

FLH391-7409 

SIEG 

167 -113 

FLH391T7409S1 

SIEG 

167 -114 

FLH395-8409 

SIEG 

167 -115 

FLH395T8409S1 

SIEG 

167 -116 

FLH441-74H87 

SIEG 

233 -122 

FLH445-84H87 

SIEG 

233 -123 

FLH501-7412 

SIEG 

170 - 26 

FLH505-8412 

SIEG 

170 - 27 

FLH511-7423 

SIEG 

172 -194 

FLH515-8423 

SIEG 

172 -195 

FLH521-7425 

SIEG 

172 -212 

FLH525-8425 

SIEG 

172 -213 

FLH531-7437 

SIEG 

162 -184 

FLH535-8437 

SIEG 

162 -185 

FLH541-7438 

SIEG 

165 -138 

FLH545-8438 

SIEG 

165 -139 

FLH551-7448 

SIEG 

254 -121 

FLH555-8448 

SIEG 

254 -122 

FLH561-74184(1) 


185 -218 


SIEG 


FLH565-84184(1) 


185 -219 


SIEG 


FLH571-74185A(1) 

SIEG 

185 -220 

FLH575-84185A(1) 

SIEG 

186 - 1 

FLH581 

SIEG 

166 -206 

FLH585 

SIEG 

166 -207 

FLH591 

SIEG 

167 -117 

FLH595 

SIEG 

167 -118 

FLH601-74132 

SIEG 

287 -157 

FLH605-84132 

SIEG 

287 -158 

FLH611-7422 

SIEG 

172 -113 

FLH615-8422 

SIEG 

172 -114 

FLH621-7427 

SIEG 

173 - 75 

FLH625-8427 

SIEG 

173 - 76 

FLH631-7432 

SIEG 

174 -212 

FLH635-8432 

SIEG 

174 -213 

FLH661-7428 

SIEG 

164 -153 


FLH661-7433 

FLH661-74128 

FLH661-74136 


FLH665-84128 


FLJ131-7476 
FLJ135-8476 


FLJ161-7490A 


FLJ171-7492A 

FLJ175-8492A 




3. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 


175 - 54 FLY165-84156(2) 

128 SIEG 164 -154 SIEG 

136 SIEG 171 -195 FLY171-74157 SIEG 267 

IB SIEG 164 -155 FLY175-84157 SIEG 267 

33 SIEG 175 - 55 FPM05PG ♦ FJKJ 38' 

128 SIEG 164 -156 FPM07PG ♦FJKJ 38' 

136 SIEG 171 -196 FPM10PG ♦ FJKJ 38' 

147 SIEG 185 -126 FPM15PG ♦ FJKJ 38' 

'0 SIEG 130 - 60 FPM20PG ♦ FJKJ 38' 

'0 SIEG 130-61 FPM30PG ♦ FJKJ 38' 

’2 SIEG 138 - 42 FPM50PG ♦ FJKJ 38' 

’3 SIEG 130 -182 FPM70PG ♦ FJKJ 38' 

’3 SIEG 130 -183 FPM100PG ♦ FJKJ 38' 

'6 SIEG 137 -157 FPM120PG ♦ FJKJ 38' 

'6 SIEG 137 -158 FPQ2222 ♦FSC 39' 

'4 SIEG 131 -179 FPQ2907 ♦ FSC 395 

I 0 A SIEG 205 -132 FPQ3467 FSC 395 

90S1 SIEG 205 -133 FPQ3468 FSC 395 

90S1 SIEG 205 -134 FPQ3724 FSC 39' 

I 2 A SIEG 206 - 5 FPQ3725 FSC 39' 

I 2 A SIEG 206 - 6 FQ3467 FSC 395 

I3A SIEG 207 -112 FQ3468 FSC 395 

ISA SIEG 207 -113 FQ3724 FSC 39' 

90 SIEG 201 -219 FQ3725 FSC 39' 

90 SIEG 201 -220 FQH121-846 SGSI 165 

91 SIEG 202 - 95 FQH131-849 SGSI 16* 

91 SIEG 202 - 96 FQH181-862 SGSI 16* 

92 SIEG 203 - 17 FQH191-863 SGSI 16* 

92 SIEG 203 - 18 FQJ101-845 SGSI 14C 

93 SIEG 203 -175 FGJ111-648 SGSi i 4C 

93 SIEG 203 -176 FQJ121 SGSI 13* 

07 SIEG 127 -136 FQJ131 SGSI 14C 

07 SIEG 127 -137 FQJ141 SGSI 13* 

04 SIEG 127 - 51 FQJ151 SGSI 14< 

SIEG 127 - 52 FT5701 FCAJ 39' 

05 SIEG 127 - 77 FT5701AM FCAJ 39' 

SIEG 127 - 78 FT5702 FCAJ 39' 

10 SIEG 138 - 43 FT5702M FCAJ 39' 

10 SIEG 138 - 44 FT5709 FCAJ 39' 

11 SIEG 128 - 85 FT5709M FCAJ 39' 

11 SIEG 128 - 86 FT5712M FCAJ 39' 

96 SIEG 204 - 32 FT5713M FCAJ 39' 

96 SIEG 204 - 33 FT5714M FCAJ 395 

97 SIEG 201 - 96 FT5715M FCAJ 39' 

97 SIEG 201 - 97 FT5723M FCAJ 39' 

60 SIEG 198 -164 FT5742M FCAJ 39' 

60 SIEG 198 -165 FT5743M FCAJ 39' 

61 SIEG 199 -138 FT5746M FCAJ 39-! 

61 SIEG 199 -139 FT5747M FCAJ 39' 

62 SIEG 200 - 97 FT5748M FCAJ 39* 

62 SIEG 200 - 98 FT5749M FCAJ 39' 

63 SIEG 201-19 FT5751M FCAJ 39' 

63 SIEG 201 - 20 FT5753M ♦ FCAJ 39' 

64 SIEG 308 -156 FT5754M ♦FCAJ 39' 

64 SIEG 308 -157 FT5755M ♦FCAJ 39' 

74 SIEG 309 -184 FT5756M ♦FCAJ 39' 

74 SIEG 309 -185 FT5757M ♦FCAJ 39' 

75 SIEG 310 - 17 FT5758M ♦FCAJ 39' 

75 SIEG 310 - 18 FT5759M ♦FCAJ 39' 

09 SIEG 128 - 20 FT5760M ♦FCAJ 39' 

77 SIEG 201 - 98 FT5761M ♦FCAJ 39' 

95 SIEG 311 - 82 FT5763M ♦FCAJ 39' 

09 SIEG 128-21 FT5764M ♦FCAJ 39' 

76 SIEG 201 - 64 FT5766M ♦FCAJ 39' 

77 SIEG 201 - 99 FT5767M ♦FCAJ 39' 

95 SIEG 311 - 83 FT5769M ♦FCAJ 39' 

121 SIEG 210 -118 FT5770M ♦FCAJ 39' 

121 SIEG 210 -119 FUL93129 FSC 13* 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


FLY121-74151A 
FLY125-84151A 
FLY131-74153 


FLY141-74154 


FLY151-74155(1) 


FUL95029(1) 



TYPE No. 

■flidsMfirmirihid i w\ i— 


185 

-203 


■a 

248 

- 73 

GFB74153 

■■ hi ■ 

2§6 

-197 



G74SC241P 

GTE 

248 

- 74 

GFB74154 

RTCF 

185 

-153 

267 

-142 

G74SC244D 

GTE 

248 

-135 

GFB74155 

RTCF 

RZ1 

- 18 

267 

-143 

G74SC244P 

GTE 

248 

-136 

GFB74157 

RTCF 

267 

-144 

384 

-111 

G74SC245D 

GTE 

282 

-122 

GFB74193 

RTCF 

203 

-177 

384 

-112 

G74SC245P 

GTE 

282 

-123 

GJB74H00P 

RTCF 

162 

-186 

384 

-113 

G74SC373D 

GTE 

229 

-133 

GJB74H01P 

RTCF 

165 

-140 

384 

-114 

G74SC373P 

GTE 

229 

-134 

GJB74H10P 

RTCF 

168 

-140 

384 

-115 

G74SC374D 

GTE 

135 

-143 

GJB74H11P 

RTCF 

169 

-152 

384 

-116 

G74SC374P 

GTE 

135 

-144 

GJB74H20P 

RTCF 

170 

-158 

384 

-117 

G74SC534D 

GTE 

136 

- 95 

GJB74H30P 

RTCF 

174 

- 1 

384 

-118 

G74SC534P 

GTE 

136 

- 96 

GJB74H40P 

RTCF 

170 

-159 

384 

-119 

G74SC545D 

GTE 

281 

- 65 

GJB74H50P 

RTCF 

175 

-188 

384 

-120 

G74SC545P 

GTE 

281 

- 66 

GJB74H51P 

RTCF 

176 

- 86 

394 

- 15 

G74SC564D 

GTE 

132 

-165 

GJB74H53P 

RTCF 

179 

- 65 

392 

- 82 

G74SC564P 

GTE 

132 

-166 

GJB74H54P 

RTCF 

179 

- 94 

392 

- 83 

G74SC574D 

GTE 

137 

- 26 

GJB74H72P 

RTCF 

138 

- 17 

392 

- 84 

G74SC574P 

GTE 

137 

- 27 

GJB74H74P 

RTCF 

131 

-180 

394 

- 16 

G 106(1) 

EEC 

317 

-148 

GJH101 

RTCF 

174 

- 2 

394 

- 17 

G403 

EEC 

183 

-125 

GJH111 

RTCF 

170 

-160 

392 

- 85 

G506(2) 

EEC 

370 

- 64 

GJH121 

RTCF 

168 

-141 

392 

- 86 

G4320DI 

GTE 

378 

- 19 

GJH131 

RTCF 

162 

-187 

394 

- 18 

G4320DM 

GTE 

378 

- 20 

GJH141 

RTCF 

170 

-161 

394 

- 19 

G4320P 

GTE 

378 

- 21 

GJH151 

RTCF 

175 

-107 

162 

-115 

G4320PI 

GTE 

378 

- 22 

GJH161 

RTCF 

175 

-108 

162 

-116 

G4325CM 

GTE 

378 

- 31 

GJH171 

RTCF 

176 

-116 

168 

- 77 

G4325DI 

GTE 

378 

- 32 

GJH181 

RTCF 

176 

-117 

168 

- 78 

G4325P 

GTE 

378 

- 33 

GJH231 

RTCF 

165 

-141 

140 

- 65 

G4325PI 

GTE 

378 

- 34 

GJH261 

RTCF 

169 

-153 

IW 

- 00 


t 


- dt> 

GJJm 

HlUh 

138 

- 45 

139 

- 56 

G4326DI 

GTE 

378 

- 36 

GJJ131 

RTCF 

131 

-181 

140 

-201 

G4326P 

GTE 

378 

- 37 

GL1000 

♦ GMC 

388 

- 70 

139 

- 86 

G4326PI 

GTE 

378 

- 38 

GL1200 

♦ GMC 

388 

-127 

140 

-174 

G5087DI(A) 

GTE 

380 

-168 

GL2000 

♦ GMC 

389 

-208 

394 

- 20 

G5087P(A) 

GTE 

380 

-169 

GTB74S00P 

RTCF 

163 

-105 

394 

- 21 

G5087PI(A) 

GTE 

380 

-170 

GTB74S03P 

RTCF 

166 

- 74 

394 

- 22 

G5089DI(A) 

GTE 

380 

-171 

GTB74S10P 

RTCF 

169 

- 37 

394 

- 23 

G5089P(A) 

GTE 

380 

-172 

GTB74S1 IP 

RTCF 

169 

-154 

394 

- 24 

G5089PI(A) 

GTE 

380 

-173 

GTB74S20P 

RTCF 

171 

-112 

394 

- 25 

G8860DI 

GTE 

382 

-203 

GTB74S64P 

RTCF 

182 

- 54 

394 

- 26 

G8860P(A) 

GTE 

382 

-204 

GTB74S74 

RTCF 

132 

- 75 

394 

- 27 

G8860PI(A) 

GTE 

382 

-205 

GTB74S86P 

RTCF 

177 

-209 

392 

- 87 

G8860XDI 

GTE 

382 

-201 

GTB74S112 

RTCF 

134 

-128 

394 

-201 

G8860XPI 

GTE 

382 

-202 

GTB3101AD 

RTCF 

297 

- 77 

394 

- 28 

G8862P 

GTE 

378 

-132 

GTC3101AD 

RTCF 

297 

- 78 

394 

- 98 

G8862PI 

GTE 

378 

-133 

GXB10114D 

♦ MULB 

278 

- 6 

394 

-101 

G8863DI 

GTE 

378 

-134 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



394 

- 99 

G8863PI 

GTE 

378 

-135 


♦VALG 



394 

-102 

G8865XDI 

GTE 

382 

-215 

GXB10114P 

♦ MULB 

278 

- 7 

392 

- 88 

G8865XPI 

GTE 

382 

-216 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



394 

-100 

G8870ACI(A) 

GTE 

383 

- 10 


♦VALG 



394 

- 29 

G8870ADI(A) 

GTE 

383 

- 11 

GXB10115D 

♦ MULB 

278 

- 25 

394 

-103 

G8870AEI(A) 

GTE 

383 

- 12 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



394 

-104 

G8870API(A) 

GTE 

383 

- 13 


♦VALG 



394 

-107 

G8870CI 

♦GTE 

383 

- 14 

GXB10115P 

♦ MULB 

278 

- 26 

394 

-108 

G8870DI 

♦GTE 

383 

- 15 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



394 

-109 

G8870EI(A) 

GTE 

383 

- 16 


♦VALG 



394 

-112 

G8870PI 

♦GTE 

383 

- 17 

GXB10116D 

♦ MULB 

278 

- 50 

394 

-113 

G8912BDI 

♦GTE 

377 

-206 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



394 

-114 

G8912DI(A) 

GTE 

377 

-192 


♦VALG 



394 

-115 

GAP01 AX/883 

♦PMI 

316 

- 23 

GXB10116P 

♦ MULB 

278 

- 51 

394 

-105 

GAP01BX/883 

♦ PMI 

316 

- 24 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



394 

-106 

GAP01EP 

♦ PMI 

316 

- 25 


♦VALG 



394 

-110 

GAP01EP/883 

PMI 

316 

- 26 

GXB10124 

♦ MULB 

258 

- 1 

394 

-111 

GAP01EX 

♦ PMI 

316 

- 27 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



394 

-116 

GAP01 EX/883 

PMI 

316 

- 28 


♦ VALG 



394 

-117 

GAP01FP/883 

PMI 

316 

- 29 

GXB10124P 

♦ MULB 

258 

- 7 

139 

-205 

GAP01FX/883 

PMI 

316 

- 30 

♦ PHIN 

♦ RTCF 





GBX10422AD 

♦ MULB 

291 

- 26 


♦VALG 



183 

- 70 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



GXB10125 

♦ MULB 

258 

- 32 




♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



183 

- 71 

GEL741D1 

GESY 

348 

- 96 


♦VALG 





GEL741D2 

GESY 

348 

- 97 

GXB10125P 

♦ MULB 

258 

- 38 

139 

-206 

GEL741F1 

GESY 

351 

-161 

♦ PHIN 

♦ RTCF 





GEL1495 

GESY 

376 

- 9 


♦ VALG 



162 

-117 

GEL1496 

GESY 

375 

-187 

GXB10129P 

♦ MULB 

278 

- 80 



GEL1595 

GESY 

376 

- 10 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



139 

-207 

GEL1596 

GESY 

375 

-188 


♦ VALG 





GEL1741AD 

GESY 

351 

-162 

GXB10161P(1) 

♦ MULB 

272 

- 5 

140 

- 86 

GFB7400 

RTCF 

163 

-104 

♦ RTCF 

♦VALG 





GFB7401 

RTCF 

164 

- 36 

GXB10162P(1) 

♦ MULB 

272 

- 32 

140 

- 99 

GFB7401S1 

RTCF 

164 

- 37 

♦ RTCF 

♦VALG 





GFB7402 

RTCF 

165 

- 17 

GXB10171 P(1) 

♦ MULB 

272 

- 58 

373 

-200 

GFB7403 

RTCF 

166 

- 72 

♦ PHIN 

RTCF 





GFB7404D 

MULB 

238 

- 47 


♦VALG 



259 

-113 

GFB7405D 

MULB 

238 

-185 

GXB10172D(1) 

MULB 

272 

- 73 

259 

-114 

GFB7408 

RTCF 

1 166 

-208 

PHIN 

RTCF 




D.A.T.A. 


FZH265 

FZH301 

FZH305 

FZL101(1) 

FZL101(2) 

FZL105(1) 

FZL105(2) 

FZL111 

FZY101 

FZY105 

G74SC137D 

G74SC137P 

G74SC138D 

G74SC138P 

G74SC139D 

G74SC139P 

G74SC237D 

G74SC237P 

G74SC238D 

G74SC238P 

G74SC239D 

G74SC239P 

G74SC240D 

G74SC240P 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦SIEG 183 
♦VALG 
SIEG 183 
♦SIEG 178 

♦ SIEG 178 
SIEG 253 

♦SIEG 186 
♦VALG 
SIEG 253 

♦ SIEG 186 

♦ SIEG 254 
♦SIEG 362 
♦SIEG 362 

GTE 275 
GTE 275 
GTE 276 
GTE 276 
GTE 276 
GTE 276 
GTE 275 
GTE 275 
GTE 275 
GTE 275 
GTE 275 
GTE 275 
GTE 247 


- 1 GFB7410 RTCF 169 

GFB7420 RTCF 171 

2 GFB7426 RTCF 166 

44 GFB7430 RTCF 174 

45 GFB7440 RTCF 171 

179 GFB7440D MULB 240 

123 GFB7442 RTCF 186 

GFB7450 RTCF 175 

180 GFB7451 RTCF 176 

124 GFB7453 RTCF 176 

116 GFB7454 RTCF 157 

73 GFB7460 RTCF 177 

74 GFB7470 RTCF 130 

20 GFB7472 RTCF 138 

21 GFB7473 RTCF 131 

25 GFB7474 RTCF 132 

26 GFB7476 RTCF 137 

188 GFB7486 RTCF 177 

189 GFB7490 RTCF 205 

91 GFB7493 RTCF 207 

92 GFB7496D ♦MULB 312 

109 ♦PHIN ♦RTCF 

110 ♦VALG 

128 GFB74107 RTCF 127 ■ 

129 GFB74121 RTCF 210 • 

174 GFB74141 RTCF 186 ■ 

175 IGFB74150 _ RTCF 1265 • 

♦ -Mf r’s data sheet available 
in microfilm service 


GXB10191P 
PHIN 

GXB10216D 

♦ PHIN 

GXB10216P 

♦ PHIN 

GXB10422AN 

GXB10422F 

GXB10422N 

H74SC137C(A) 

H74SC137D(A) 

H74SC137P(A) 

H74SC138C(A) 

H74SC138D(A) 

H74SC138P(A) 

H74SC139C(A) 

H74SC139D(A) 

H74SC139P(A) 

H74SC237C(A) 

H74SC237D(A) 

H74SC237P(A) 

H74SC238C(A) 

H74SC238D(A) 















3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


KTas£i 


mm 

TYPE No. 

MFRS 

IZEWBM 

TYPE No. 

■EHsfcl 

fsffEWiTJ 



\-M\mm 


mmsM 

liEHSIiHil 



275 

-113 

HA1-23551-4(A) 


390 

- 34 

HA2-5180-8 

■mi■ 

325 

- 92 

HA4-5135-2 

♦ HAS 

346 

- 22 

HA9-2522-2 

INL 

343 

-150 

H74SC239C(A) 

STX 

275 

-130 


HAS 



HA2-5180A2 

♦ HAS 

325 

- 93 

HA4-5135-5 

♦ HAS 

346 

- 23 

HA9-2525 

HAS 

345 

- 7 

H74SC239D(A) 

STX 

275 

-131 

HA1-23551-5(A) 


390 

- 35 

HA2-5180A4 

♦ HAS 

325 

- 94 

HA4-5170-2 

♦ HAS 

346 

- 61 

HA9-2525-5 

INL 

343 

-151 

H74SC239P(A) 

STX 

275 

-132 


HAS 



HA2-5180A5 

♦ HAS 

325 

- 95 

HA4-5170-5 

♦ HAS 

346 

- 62 

HA9-2600 

HAS 

335 

- 99 

H74SC240C(A) 

STX 

247 

-176 

HA2-909 

HAS 

359 

-164 

HA2-5180A8 

♦ HAS 

325 

- 96 

HA40P27A8 

HAS 

332 

-125 

HA9-2600-2 

INL 

345 

- 87 

H74SC240D(A) 

STX 

247 

-177 

HA2-909A 

HAS 

359 

-165 

HA2-5195-5 

♦ HAS 

346 

- 63 

HA40P27B8 

HAS 

332 

-126 

HA9-2602 

HAS 

335 

-100 

H74SC240P(A) 

STX 

247 

-178 

HA2-911 

HAS 

359 

-166 

HA2-23080-2 

HAS 

340 

-154 

HA40P27C8 

HAS 

332 

-127 

HA9-2602-2 

INL 

345 

- 88 

H74SC241C(A) 

STX 

248 

- 75 

HA2-1608-2 

HAS 

389 

- 96 

HA2-23080-5 

HAS 

340 

-155 

HA40P37A8 

HAS 

332 

-128 

HA9-2605 

HAS 

335 

-101 

H74SC241 D(A) 

STX 

248 

- 76 

HA2-1608-5 

HAS 

389 

- 97 

HA2A2101 

HAS 

319 

- 13 

HA40P37B8 

HAS 

332 

-129 

HA9-2605-5 

INL 

345 

- 89 

H74SC241P(A) 

STX 

248 

- 77 

HA2-2050 

HAS 

344 

-151 

HA2A2101A 

HAS 

319 

- 14 

HA40P37C8 

HAS 

332 

-130 

HA9-2620-2 

INL 

345 

- 90 

H74SC242C(A) 

STX 

281 

-183 

HA2-2050A 

HAS 

344 

-152 

HA2A2107 

HAS 

335 

- 31 

HA7-2500-2 

HAS 

344 

-196 

HA9-2622-2 

INL 

345 

- 91 

H74SC242D(A) 

STX 

281 

-184 

HA2-2055 

HAS 

344 

-153 

HA2A2107-3 

HAS 

335 

- 32 

HA7-2500-8 

HAS 

344 

-197 

HA9-2625-5 

INL 

345 

- 92 

H74SC242P(A) 

STX 

281 

-185 

HA2-2055A 

HAS 

344 

-154 

HA2A2201A 

HAS 

319 

- 15 

HA7-2502-2 

HAS 

344 

-198 

HA9W2101 

HAS 

319 

- 17 

H74SC243C(A) 

STX 

282 

- 46 

HA2-2060 

HAS 

344 

-155 

HA2A2207 

HAS 

335 

- 33 

HA7-2502-8 

HAS 

344 

-199 

HA9W2101A 

HAS 

319 

- 18 

H74SC243D(A) 

STX 

282 

- 47 

HA2-2060A 

HAS 

344 

-156 

HA2A2301A 

HAS 

319 

- 16 

HA7-2505-5 

HAS 

344 

-200 

HA9W2107 

HAS 

335 

- 38 

H74SC243P(A) 

STX 

282 

- 48 

HA2-2065 

HAS 

344 

-157 

HA2A2307 

HAS 

335 

- 34 

HA7-2510-2 

♦ HAS 

344 

-201 

HA9W2107-3 

HAS 

335 

- 39 

H74SC244C(A) 

STX 

247 

- 38 

HA2-2065A 

HAS 

344 

-158 

HA2OP07-2 

HAS 

332 

-199 

HA7-2510-8 

♦ HAS 

344 

-202 

HA9W2201A 

HAS 

319 

- 19 

H74SC244D(A) 

STX 

247 

- 39 

HA2-2111 

HAS 

386 

- 25 

HA2OP07-8 

HAS 

332 

-200 

HA7-2512-2 

HAS 

344 

-203 

HA9W2207 

HAS 

335 

- 40 

H74SC244P(A) 

STX 

247 

- 40 

HA2-2211 

HAS 

386 

- 26 

HA2OP07A2 

HAS 

332 

-201 

HA7-2512-8 

HAS 

344 

-204 

HA9W2301A 

HAS 

319 

- 20 

H74SC245C(A) 

STX 

284 

- 64 

HA2-2311 

HAS 

386 

- 27 

HA2OP07A8 

HAS 

332 

-202 

HA7-2515-5 

HAS 

344 

-205 

HA9W2307 

HAS 

335 

- 41 

H74SC245D(A) 

STX 

284 

- 65 

HA2-2500-2 

HAS 

344 

-159 

HA2OP07C5 

HAS 

332 

-203 

HA7-2520-2 

HAS 

344 

-206 

HA1110 

HITJ 

340 

- 33 

H74SC245P(A) 

STX 

284 

- 66 

HA2-2500-8 

HAS 

344 

-160 

HA2OP07E5 

HAS 

332 

-204 

HA7-2520-8 

HAS 

344 

-207 

HA1127 

♦ HITJ 

391 

- 52 

H74SC540C(A) 

STX 

247 

- 86 

HA2-2502-2 

HAS 

344 

-161 

HA20P27A2 

HAS 

332 

-205 

HA7-2522-2 

HAS 

344 

-208 

HA1201 

HITJ 

325 

-160 

H74SC540D(A) 

STX 

247 

- 87 

HA2-2502-8 

HAS 

344 

-162 

HA20P27A8 

HAS 

332 

-20 6 

HA7-2522-8 

HAS 

344 

-209 

HA1211(2) 

HITJ 

325 

-161 

H74SC540P(A) 

STX 

247 

- 88 

HA2-2505-5 

HAS 

344 

-163 

HA20P27B2 

HAS 

332 

-207 

HA7-2525-5 

HAS 

344 

-210 

HA1303 

HITJ 

325 

-173 

H74SC541C(A) 

STX 

247 

-103 

HA2-2510-2 

HAS 

344 

-164 

HA20P27B8 

HAS 

332 

-208 

HA7-2600-2 

♦ HAS 

344 

-211 

HA1608-2 

♦ HAS 

389 

- 98 

H74SC541D(A) 

STX 

247 

-104 

HA2-2510-8 

HAS 

344 

-165 

HA20P27C2 

HAS 

332 

-209 

HA7-2602-2 

♦ HAS 

344 

-212 

HA1608-5 

♦ HAS 

389 

- 99 

H74SC541P(A) 

STX 

247 

-105 

HA2-2512-2 

HAS 

344 

-166 

HA20P27C8 

HAS 

332 

-210 

HA7-2605-5 

♦ HAS 

344 

-213 

HA1807 

♦ HITJ 

389 

-128 

H105D1 

SGSI 

161 

-177 

HA2-2512-8 

HAS 

344 

-167 

HA20P27E4 

HAS 

332 

-211 

HA7-2620-2 

♦ HAS 

344 

-214 

HA1812GS 

♦ HITJ 

389 

-129 

H105D2 

SGSI 

161 

-178 

HA2-2515-5 

HAS 

344 

-168 

HA20P27F4 

HAS 

332 

-212 

HA7-2622-2 

♦ HAS 

344 

-215 

HA1812PS 

♦ HITJ 

389 

-130 

H105D6 

SGSI 

161 

-179 

HA2-2520-2 

HAS 

344 

-169 

HA20P27G4 

HAS 

332 

-213 

HA7-2625-5 

♦ HAS 

344 

-216 

HA1813PS 

♦ HITJ 

389 

-131 

H109D1 

♦SGSI 

141 

-190 

HA2-2520-8 

HAS 

344 

-170 

HA20P37A2 

HAS 

332 

-214 

HA7-2640-2 

♦ HAS 

344 

-217 

HA1835P 

♦ HITJ 

364 

- 57 

H109D2 

♦ SGSI 

141 

-191 

HA2-2522-2 

HAS 

344 

-171 

HA20P37A8 

HAS 

332 

-215 

HA7-2645-5 

♦ HAS 

344 

-218 

HA2507 

INL 

345 

- 8 

H109D6 

♦ SGSI 

141 

-192 

HA2-2522-8 

HAS 

344 

-172 

HA20P37B2 

HAS 

332 

-216 

HA7-2720-2 

♦ HAS 

342 

-156 

HA2517 

♦ INL 

345 

- 9 

H122D1 

♦SGSI 

162 

- 82 

HA2-2525-5 

HAS 

344 

-173 

HA20P37B8 

HAS 

332 

-217 

HA7-2725-5 

♦ HAS 

342 

-157 

HA2527 

♦ INL 

345 

- 10 

H122D2 

♦ SGSI 

162 

- 83 

HA2-2530 

HAS 

335 

- 88 

HA20P37C2 

HAS 

332 

-218 

HA7-5002-2 

♦ HAS 

346 

- 12 

HA2607 

♦ INL 

345 

- 11 

H122D6 

♦ SGSI 

162 

- 84 

HA2-2535 

HAS 

335 

- 89 

HA20P37C8 

HAS 

332 

-219 

HA7-5002-5 

♦ HAS 

346 

- 13 

HA2627 

♦ INL 

345 

- 12 

H124D1 

♦SGSI 

183 

- 33 

HA2-2541-2(A) 


335 

- 76 

HA20P37E4 

HAS 

332 

-220 

HA7-5002-8 

♦ HAS 

346 

- 14 

HA2655 

HAS 

335 

- 91 

H124D2 

♦ SGSI 

183 

- 34 


♦ HAS 



HA20P37F4 

HAS 

333 

- 1 

HA7-5102-2(A) 


326 

-178 

HA2740-5(A) 

HAS 

324 

- 69 

H124D6 

♦SGSI 

183 

- 35 

HA2-2541-5(A) 


335 

- 77 

HA20P37G4 

HAS 

333 

- 2 


♦ HAS 



HA4602-2 

HAS 

336 

- 59 

H205B1 

SGSI 

161 

-180 


♦ HAS 



HA3-2406-5 

HAS 

335 

- 68 

HA7-5102-5(A) 


326 

-179 

HA4920-2 

HAS 

393 

- 6 

H209B1 

♦ SGSI 

141 

-193 

HA2-2541-8(A) 


335 

- 78 

HA3-2500-2 

♦ HAS 

344 

-182 


♦ HAS 



HA4925-5 

HAS 

393 

- 7 

H222B1 

♦ SGSI 

162 

-118 


♦ HAS 



HA3-2502-2 

♦ HAS 

344 

-183 

HA7-5102-8(A) 


326 

-180 

HA4950-2 

HAS 

393 

- 8 

H224B1 

♦ SGSI 

183 

- 72 

HA2-2542-2(A) 

HAS 

335 

- 79 

HA3-2505-5 

HAS 

344 

-184 


♦ HAS 



HA4950-5 

HAS 

393 

- 9 

HA1-2111 

HAS 

386 

- 22 

HA2-2542-5(A) 

HAS 

335 

- 80 

HA3-2507 

HAS 

344 

-185 

HA7-5112-2(A) 


326 

-181 

HA4950-8 

HAS 

393 

- 10 

HA1-2211 

HAS 

386 

- 23 

HA2-2542-8(A) 

HAS 

335 

- 81 

HA3-2510-2 

♦ HAS 

344 

-186 


♦ HAS 



HA5062-2 

HAS 

326 

-190 

HA1-2311 

HAS 

386 

- 24 

HA2-2600-2 

♦ HAS 

344 

-174 

HA3-2512-2 

♦ HAS 

344 

-187 

HA7-5112-5(A) 


326 

-182 

HA5062-5 

♦ HAS 

326 

-191 

HA1 -2400-2 

HAS 

335 

- 63 

HA2-2602-2 

♦ HAS 

344 

-175 

HA3-2515-5 

HAS 

344 

-188 


♦ HAS 



HA5062A5 

HAS 

326 

-192 

HA1-2400-8 

HAS 

335 

- 64 

HA2-2605-2 

INL 

335 

- 92 

HA3-2517 

HAS 

344 

-189 

HA7-5112-8(A) 


326 

-183 

HA5062B5 

HAS 

326 

-193 

HA1-2404-4 

HAS 

335 

- 65 

HA2-2605-5 

♦ HAS 

344 

-176 

HA3-2520-2 

♦ HAS 

344 

-190 


♦ HAS 



HA5064-2 

HAS 

341 

- 91 

HA1-2405-5 

HAS 

335 

- 66 

HA2-2620 

HAS 

33S - 

- 93 

HA3-2522-2 

♦ HAS 

344 

-191 

HA7-5130-2 

♦ HAS 

346 

- 30 

HA5064-5(A) 

HAS 

341 

- 92 

HA1-2406-5 

HAS 

335 

- 67 

HA2-2620-2 

♦ HAS 

344 

-177 

HA3-2525-5 

HAS 

344 

-192 

HA7-5130-5 

♦ HAS 

346 

- 31 

HA5064A5(A) 

HAS 

341 

- 93 

HA1-2539-2 

HAS 

335 

- 72 

HA2-2622 

HAS 

335 

- 94 

HA3-2527 

HAS 

344 

-193 

HA7-5135-2 

♦ HAS 

346 

- 32 

HA5064B5(A) 

HAS 

341 

- 94 

HA1-2539-5 

HAS 

335 

- 73 

HA2-2622-2 

♦ HAS 

344 

-178 

HA3-2539-5 

HAS 

335 

- 75 

HA7-5135-5 

♦ HAS 

346 

- 33 

HA5082-2 

HAS 

326 

-194 

HA1-2539-8 

HAS 

335 

- 74 

HA2-2625 

HAS 

335 

- 95 

HA3-2540-5 

HAS 

318 

-124 

HA7-5141-2 

♦ HAS 

320 

-217 

HA5082-5 

HAS 

326 

-195 

HA1-2540-2 

HAS 

318 

-121 

HA2-2625-2 

INL 

335 

- 96 

HA3-2542-5(A) 

HAS 

316 

-106 

HA7-5141-5 

♦ HAS 

320 

-218 

HA5082A5 

HAS 

326 

-196 

HA1-2540-5 

HAS 

318 

-122 

HA2-2625-5 

♦ HAS 

344 

-179 

HA3-2605-5 

♦ HAS 

344 

-194 

HA7-5141-8 

♦ HAS 

320 

-219 

HA5082B5 

HAS 

326 

-197 

HA1-2540-8 

HAS 

318 

-123 

HA2-2630-2 

♦ HAS 

335 

- 9 

HA3-2607 

HAS 

335 

- 97 

HA7-5141A2 

♦ HAS 

320 

“220 

HA5084-2 

HAS 

341 

- 95 

HA1-2541-2(A) 


316 

-100 

HA2-2635-5 

♦ HAS 

335 

- 10 

HA3-2625-5 

♦ HAS 

344 

-195 

HA7-5141A5 

♦ HAS 

321 

- 1 

HA5084-5 

HAS 

341 

- 96 


♦ HAS 



HA2-2640-2 

♦ HAS 

344 

-180 

HA3-2627 

HAS 

335 

- 98 

HA7-5141A8 

♦ HAS 

321 

- 2 

HA5084-8 

HAS 

341 

- 97 

HA1-2541-5(A) 


316 

-101 

HA2-2645-5 

♦ HAS 

344 

-181 

HA3-2655-5 

♦ HAS 

326 

- 38 

HA7-5142-2 

♦ HAS 

326 

-184 

HA5084A5 

HAS 

341 

- 98 


♦ HAS 



HA2-2650 

HAS 

335 

- 90 

HA3-2740-5 

HAS 

324 

- 68 

HA7-5142-5 

♦ HAS 

326 

-185 

HA5084B5 

HAS 

341 

- 99 

HA1 -2541 -8(A) 


316 

-102 

HA2-2650-2 

♦ HAS 

326 

-160 

HA3-4156-5 

HAS 

336 

- 48 

HA7-5142-8 

♦ HAS 

326 

-186 

HA5100-2 

HAS 

342 

-158 


♦ HAS 



HA2-2655-5 

♦ HAS 

326 

-161 

HA3-4600-5 

♦ HAS 

336 

- 49 

HA7-5142A2 

♦ HAS 

326 

-187 

HA5100-5 

HAS 

342 

-159 

HA1 -2542-2(A) 

HAS 

316 

-103 

HA2-2700 

HAS 

335 

-107 

HA3-4605-5 

♦ HAS 

336 

- 50 

HA7-5142A5 

♦ HAS 

326 

-188 

HA5105-5 

HAS 

342 

-160 

HA1-2542-5(A) 

HAS 

316 

-104 

HA2-2704 

HAS 

335 

-108 

HA3-4620-5 

HAS 

336 

- 51 

HA7-5142A8 

♦ HAS 

326 

-189 

HA5110-2 

HAS 

342 

-161 

HA1 -2542-8(A) 

HAS 

316 

-105 

HA2-2705 

HAS 

335 

-109 

HA3-4625-5 

HAS 

336 

- 52 

HA7-5170-2 

♦ HAS 

348 

-102 

HA5110-5 

HAS 

342 

-162 

HA1-2600-2 

INL 

344 

- 2 

HA2-2720-2 

♦ HAS 

342 

-154 

HA3-4741-2 

♦ HAS 

336 

- 53 

HA7-5170-5 

♦ HAS 

348 

-103 

HA5115-5 

HAS 

342 

-163 

HA1-2602-2 

INL 

344 

- 3 

HA2-2725-5 

♦ HAS 

342 

-155 

HA3-4741-5 

♦ HAS 

336 

- 54 

HA7-5180-2 

♦ HAS 

348 

-104 

HA5130-2 

♦ HAS 

335 

-139 

HA1 -2605-5 

INL 

344 

- 4 

HA2-2900 

HAS 

335 

-124 


♦ RTN 



HA7-5180-4 

♦ HAS 

348 

-105 

HA5130-5 

♦ HAS 

335 

-140 

HA1-2620-2 

INL 

344 

- 5 

HA2-2904 

HAS 

335 

-125 

HA3-4741-5DB 

RTN 

343 

-116 

HA7-5180-5 

♦ HAS 

348 

-106 

HA5130-8 

♦ HAS 

335 

-141 

HA1-2622-2 

INL 

344 

- 6 

HA2-2905 

HAS 

335 

-126 

HA3-5002-5 

♦ HAS 

346 

- 11 

HA7-5180-8 

♦ HAS 

348 

-107 

HA5135-2 

♦ HAS 

335 

-142 

HA1-2625-5 

INL 

344 

- 7 

HA2-5002-2 

♦ HAS 

346 

- 2 

HA3-5033-5 

♦ HAS 

346 

- 5 

HA7-5180A2 

♦ HAS 

348 

■108 

HA5135-5 

♦ HAS 

335 

-143 

HA1-2650-2 

♦ HAS 

326 

- 36 

HA2-5002-5 

♦ HAS 

346 

- 3 

HA3-5102-5(A) 


326 

-174 

HA7-5180A4 

♦ HAS 

348 

-109 

HA5135-8 

♦ HAS 

335 

-144 

HA1-2655-5 

♦ HAS 

326 

- 37 

HA2-5002-8 

♦ HAS 

346 

- 4 


♦ HAS 



HA7-5180A5 

♦ HAS 

348 

-110 

HA5147(A) 

♦ HAS 

346 

- 34 

HA1-2730-2 

HAS 

335 

-105 

HA2-5033-2 

♦ HAS 

346 

- 16 

HA3-5104-5(A) 


336 

- 55 

HA7-5180A8 

♦ HAS 

348 

-111 

HA5160-2 

♦ HAS 

346 

- 57 

HA1-2735-5 

HAS 

335 

-106 

HA2-5033-5 

♦ HAS 

346 

- 17 


♦ HAS 



HA7-23080-2 

HAS 

340 

-157 

HA5160-5 

♦ HAS 

346 

- 58 

HA1-2740-2 

HAS 

324 

- 66 

HA2-5033-8 

♦ HAS 

346 

- 18 

HA3-5112-5(A) 


326 

-175 

HA7-23080-5 

HAS 

340 

-158 

HA5162-2 

♦ HAS 

346 

- 59 

HA1-2740-5 

HAS 

324 

- 67 

HA2-5102-2(A) 


326 

-162 


♦ HAS 



HA7OP07-2 

HAS 

333 

- 11 

HA5162-5 

♦ HAS 

346 

- 60 

HA1-4156-5 

HAS 

336 

- 25 


♦ HAS 



HA3-5114-5(A) 


336 

- 56 

HA7OP07-8 

HAS 

333 

- 12 

HA5190-2 

HAS 

346 

- 72 

HA1-4600-2 

♦ HAS 

336 

- 26 

HA2-5102-5(A) 


326 

-163 


♦ HAS 



HA7OP07A2 

HAS 

333 

- 13 

HA5190-8 

HAS 

346 

- 73 

HA1-4600-5 

♦ HAS 

336 

- 27 


♦ HAS 



HA3-5130-5 

♦ HAS 

346 

- 28 

HA7OP07A8 

HAS 

333 

- 14 

HA5195-5 

HAS 

346 

- 74 

HA1-4620-2 

HAS 

336 

- 28 

HA2-5102-8(A) 


326 

-164 

HA3-5135-5 

♦ HAS 

346 

- 29 

HA7OP07C5 

HAS 

333 

- 15 

HA11713(2) 

♦ HITJ 

388 

-123 

HA1-4620-5 

HAS 

336 

- 29 


♦ HAS 



HA3-5141-5 

♦ HAS 

320 

-215 

HA7OP07E5 

HAS 

333 

- 16 

HA11714(2) 

♦ HITJ 

388 

-124 

HA1-4622-2 

♦ HAS 

336 

- 30 

HA2-5112-2(A) 


326 

-165 

HA3-5141A5 

♦ HAS 

320 

-216 

HA70P27A8 

HAS 

333 

- 17 

HA11715(2) 

♦ HITJ 

388 

-125 

HA1-4625-5 

HAS 

336 

- 31 


♦ HAS 



HA3-5142-5 

♦ HAS 

326 

-176 

HA70P27B8 

HAS 

333 

- 18 

HA11749(2) 

♦ HITJ 

388 

-122 

HA1-4640-1 

HAS 

336 

- 32 

HA2-5112-5(A) 


326 

-166 

HA3-5142A5 

♦ HAS 

326 

-177 

HA70P27C8 

HAS 

333 

- 19 

HA12032(2) 

HITJ 

388 

-147 

HA1-4741-2 

RTN 

336 

- 33 


♦ HAS 



HA3-5144-5 

♦ HAS 

336 

- 57 

HA70P27E4 

HAS 

333 

- 20 

HA13405 

HITJ 

388 

-154 

HA1-4741-5 

RTN 

336 

- 34 

HA2-5112-8(A) 


326 

-167 

HA3-5144A5 

♦ HAS 

336 

- 58 

HA70P27F4 

HAS 

333 

- 21 

HA13406 

HITJ 

388 

-155 

HA1-4741-8 

RTN 

336 

- 35 


♦ HAS 



HA3-5170-5 

♦ HAS 

348 

-100 

HA70P27G4 

HAS 

333 

- 22 

HA13406W 

♦ HITJ 

388 

-156 

HA1-4900-2 

HAS 

392 

-220 

HA2-5130-2 

♦ HAS 

346 

- 24 

HA3-5180-5 

♦ HAS 

348 

-101 

HA70P37A8 

HAS 

333 

- 23 

HA13409(2) 

♦ HITJ 

388 

-211 

HA1-4900-8 

HAS 

393 

- 1 

HA2-5130-5 

♦ HAS 

346 

- 25 

HA3-23080-5 

HAS 

340 

-156 

HA70P37B8 

HAS 

333 

- 24 

HA13411(2) 

HITJ 

388 

-212 

HA1-4902-2 

♦ HAS 

393 

- 2 

HA2-5135-2 

♦ HAS 

346 

- 26 

HA3OP07C5 

HAS 

333 

- 3 

HA70P37C8 

HAS 

333 

- 25 

HA13412 

HITJ 

388 

-157 

HA1-5104-2(A) 


336 

- 36 

HA2-5135-5 

♦ HAS 

346 

- 27 

HA3OP07E5 

HAS 

333 

- 4 

HA70P37E4 

HAS 

333 

- 26 

HA13421 AMP 

♦ HITJ 

388 

-151 


♦ HAS 



HA2-5141-2 

♦ HAS 

320 

-209 

HA30P27E5 

HAS 

333 

- 5 

HA70P37F4 

HAS 

333 

- 27 

HA13425 

HITJ 

388 

-158 

HA1-5104-5(A) 


336 

- 37 

HA2-5141-5 

♦ HAS 

320 

-210 

HA30P27F5 

HAS 

333 

- 6 

HA70P37G4 

HAS 

333 

- 28 

HA13425MP 

HITJ 

388 

-159 


♦ HAS 



HA2-5141-8 

♦ HAS 

320 

-211 

HA30P27G5 

HAS 

333 

- 7 

HA9-909 

HAS 

359 

-170 

HA13426 

♦ HITJ 

388 

-160 

HA1-5104-8(A) 


336 

- 38 

HA2-5141A2 

♦ HAS 

320 

-212 

HA30P37E5 

HAS 

333 

- 8 

HA9-909A 

HAS 

359 

-171 

HA13431 

♦ HITJ 

388 

-161 


♦ HAS 



HA2-5141A5 

♦ HAS 

320 

-213 

HA30P37F5 

HAS 

333 

- 9 

HA9-911 

HAS 

359 

-172 

HA13432 

♦ HITJ 

388 

-152 

HA1-5114-2(A) 


336 

- 39 

HA2-5141A8 

♦ HAS 

320 

-214 

HA30P37G5 

HAS 

333 

- 10 

HA9-2500 

HAS 

344 

-219 

HA13432MP 

♦ HITJ 

388 

-153 


♦ HAS 



HA2-5142-2 

♦ HAS 

326 

-168 

HA4-2400-8 

HAS 

335 

- 62 

HA9-2500-2 

INL 

343 

■143 

HA16629P 

♦ HITJ 

370 

-108 

HA1-5114-5(A) 


336 

- 40 

HA2-5142-5 

♦ HAS 

326 

-169 

HA4-2510-8 

HAS 

343 

-142 

HA9-2502 

HAS 

344 

-220 

HA16636P 

♦ HITJ 

364 

- 29 


♦ HAS 



HA2-5142-8 

♦ HAS 

326 

-170 

HA4-2539-2 

♦ HAS 

335 

- 82 

HA9-2502-2 

INL 

343 

-144 

HA17080GS 

♦ HITJ 

317 

-199 

HA1-5114-8(A) 


336 

- 41 

HA2-5142A2 

♦ HAS 

326 

-171 

HA4-2539-5 

♦ HAS 

335 

- 83 

HA9-2505 

HAS 

345 

- 1 

HA17080GSA 

HITJ 

319 

-120 


♦ HAS 



HA2-5142A5 

♦ HAS 

326 

-172 

HA4-2539-8 

HAS 

335 

- 84 

HA9-2505-5 

INL 

343 

-145 

HA17080PS 

♦ HITJ 

317 

-200 

HA1-5144-2 

♦ HAS 

336 

- 42 

HA2-5142A8 

♦ HAS 

326 

-173 

HA4-2540-8 

HAS 

335 

- 85 

HA9-2510 

HAS 

345 

- 2 

HA17080PSA 

HITJ 

319 

-121 

HA1-5144-5 

♦ HAS 

336 

- 43 

HA2-5160-2 

♦ HAS 

346 

- 54 

HA4-4741-2 

♦ HAS 

339 

- 90 

HA9-2510-2 

INL 

343 

-146 

HA17082GS 

♦ HITJ 

326 

-198 

HA 1-5144-8 

♦ HAS 

336 

- 44 

HA2-5160-5 

♦ HAS 

346 

- 55 

HA4-4741-5 

♦ HAS 

339 

- 91 

HA9-2512 

HAS 

345 

- 3 

HA17082GSA 

HITJ 

326 

-199 

HA1-5144A2 

♦ HAS 

336 

- 45 

HA2-5162-5 

♦ HAS 

346 

- 56 

HA4-4900-2 

♦ HAS 

393 

- 3 

HA9-2512-2 

INL 

343 

-147 

HA17082PS 

♦ HITJ 

326 

-200 

HA1-5144A5 

♦ HAS 

336 

- 46 

HA2-5170-2 

♦ HAS 

348 

- 98 

HA4-4902-2 

♦ HAS 

393 

- 4 

HA9-2515 

HAS 

345 

- 4 

HA17082PSA 

HITJ 

326 

-201 

HA1-5144A8 

♦ HAS 

336 

- 47 

HA2-5170-5 

♦ HAS 

348 

- 99 

HA4-4905-5 

♦ HAS 

393 

- 5 

HA9-2515-5 

INL 

343 

-148 

HA17083G 

♦ HITJ 

353 

- 84 

HA1-23551-2(A) 


390 

- 33 

HA2-5180-2 

♦ HAS 

325 

- 89 

HA4-5002-8 

♦ HAS 

345 

-220 

HA9-2520 

HAS 

345 

- 5 

HA17083GA 

♦ HITJ 

353 

- 85 


HAS 



HA2-5180-4 

♦ HAS 

325 

- 90 

HA4-5130-2 

♦ HAS 

346 

- 20 

HA9-2520-2 

INL 

343 

-149 

HA17083P 

♦ HITJ 

353 

- 86 





HA2-5180-5 

♦ HAS 

325 

- 91 

HA4-5130-5 

♦ HAS 

346 

- 21 

HA9-2522 

HAS 

345 

- 6 

HA17083PA 

♦ HITJ 

353 

- 87 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


Wi ldsfl 


TYPE No. 

MFRS 

[sSETWTS 

TYPE No. 

MFRS 

itfmr.Ta 

TYPE NO. 

MFRS 

EE 


TYPE No. 

MFRS 

EPW IBM 

HA17084G 

HITJ 

336 • 60 

HBC4026AK 

§GSl” 

191 

-210 

HBF4027AE 

♦SGSI 

124 

- 76 

HC4-551208 

♦ HAS 

377 

-205 

HCC4043BK 


225 

-153 

HA17084P 

♦ HITJ 

336 - 61 

HBC4027AD 

♦SGSI 

124 

- 74 

HBF4027AF 

♦SGSI 

124 

- 77 

HC4-55564-2 

♦ HAS 

381 

-145 

HCC4Q44BD 

♦SGSI 

225 

-184 

HA17084PA 

♦ HITJ 

336 ■ 62 

HBC4027AF 

♦SGSI 

124 

- 75 

HBF4028AE 

♦SGSI 

184 

- 75 

HC4-55564-5 

♦ HAS 

381 

'-146 

HCC4044BF 

♦SGSI 

225 

-185 

HA17301G 

♦ HITJ 

331 -130 

HBC4027AK 

♦SGSI 

124 

-135 

HBF4028AF 

♦SGSI 

184 

- 76 

HC4-55564-8 

♦ HAS 

381 

-147 

HCC4044BK 

♦SGSI 

226 

- 9 

HA17301P 

♦ HITJ 

331 -131 

HBC4028AD 

♦SGSI 

184 

- 73 

HBF4029AE 

♦SGSI 

192 

-19 

HC4-55564-9 

♦ HAS 

381 

-148 

HCC4045BD 

♦SGSI 

192 

-216 

HA17324 

♦ HITJ 

336 - 63 

HBC4028AF 

♦SGSI 

184 

- 74 

HBF4029AF 

♦SGSI 

192 

- 20 

HC4P5509-5(A) 


381 

-112 

HCC4045BF 

♦SGSI 

192 

-219 

HA17324G 

♦ HITJ 

336 - 64 

HBC4028AK 

♦SGSI 

184 

-126 

HBF4030AE 

SGSI 

181 

- 30 


♦ HAS 



HCC4045BK 

♦SGSI 

192 

-218 

HA17324P 

♦ HITJ 

336 - 65 

HBC4029AD 

♦SGSI 

192 

- 17 

HBF4030AF 

SGSI 

181 

- 31 

HC5510-5(A) 

♦ HAS 

378 

- 78 

HCC4047BD 

♦SGSI 

209 

- 41 

HA17339 

♦ HITJ 

387 -126 

HBC4029AF 

♦SGSI 

192 

- 18 

HBF4031AE 

SGSI 

305 

-106 

HC5510-7(A) 

♦ HAS 

378 

- 79 

HCC4047BF 

♦SGSI 

209 

- 42 

HA17358 

♦ HITJ 

326 -202 

HBC4029AK 

♦SGSI 

192 

- 68 

HBF4031AF 

SGSI 

305 

-107 

HC5511-5(A) 

♦ HAS 

378 

-101 

HCC4047BK 

♦ SGSI 

209 

- 59 

HA17393 

♦ HITJ 

386 -200 

HBC4030AD 

SGSI 

181 

- 28 

HBF4032AE 

♦SGSI 

215 

-115 

HC5511-7(A) 

♦ HAS 

378 

-102 

HCC4048BD 

♦SGSI 

151 

-128 

HA17458 

♦ HITJ 

326 -203 

HBC4030AF 

SGSI 

181 

- 29 

HBF4032AF 

♦SGSI 

215 

-116 

HC5552(Aj 

♦ HAS 

381 

-114 

HCC4048BF 

♦SGSI 

151 

-134 

HA17458GS 

♦ HITJ 

326 -204 

HBC4030AK 

SGSI 

159 

- 83 

HBF4033AE 

SGSI 

192 

- 88 

HC5553(A) 

♦ HAS 

381 

-115 

HCC4048BK 

♦SGSI 

151 

-132 

HA17458M 

HITJ 

326 -205 

HBC4031AD 

SGSI 

305 

-104 

HBF4033AF 

SGSI 

192 

- 89 

HC5554(A) 

♦ HAS 

381 

-116 

HCC4049BD 

SGSI 

258 

-131 

HA17458PS 

♦ HITJ 

326 -206 

HBC4031AF 

SGSI 

305 

-105 

HBF4034AD 

SGSI 

305 

-130 

HC5557(A) 

♦HAS 

381 

-117 

HCC4049BF 

SGSI 

258 

-132 

HA17524G 

♦ HITJ 

364 - 49 

HBC4031AK 

SGSI 

305 

-119 

HBF4034AE 

SGSI 

305 

-131 

HCC4000BD 

♦SGSI 

147 

- 89 

HCC4049BK 

SGSI 

258 

-133 

HA17524P 

♦ HITJ 

364 - 50 

HBC4032AD 

♦SGSI 

215 

-113 

HBF4035AE 

SGSI 

305 

-184 

HCC4000BF 

♦SGSI 

147 

- 90 

HCC4050BD 

♦SGSI 

258 

-213 

HA17555 

♦ HITJ 

372 - 13 

HBC4032AF 

♦SGSI 

215 

-114 

HBF4035AF 

SGSI 

305 

-185 

HCC4000BK 

♦SGSI 

147 

-127 

HCC4050BF 

♦SGSI 

258 

-214 

HA17555GS 

♦ HITJ 

372 - 14 

HBC4032AK 

SGSI 

215 

-123 

HBF4036AD 

SGSI 

292 

-156 

HCC4001BD 

♦ SGSI 

147 

-192 

HCC4050BK 

♦SGSI 

258 

-215 

HA17555PS 

♦ HITJ 

372 - 15 

HBC4033AD 

SGSI 

192 

- 86 

HBF4036AE 

SGSI 

292 

-157 

HCC4001BF 

♦SGSI 

147 

-193 

HCC4051BD 

♦SGSI 

261 

- 33 

HA17558 

♦ HITJ 

326 -207 

HBC4033AF 

SGSI 

192 

- 87 

HBF4037AE 

SGSI 

151 

-111 

HCC4001BK 

♦SGSI 

148 

- 32 

HCC4051BF 

♦SGSI 

261 

- 34 

HA17558GS 

♦ HITJ 

326 -208 

HBC4033AK 

SGSI 

192 

-101 

HBF4037AF 

SGSI 

151 

-112 

HCC4002BD 

♦SGSI 

148 

-114 

HCC4051BK 

♦SGSI 

261 

- 67 

HA17558PS 

♦ HITJ 

326 -209 

HBC4034AD 

SGSI 

305 

-128 

HBF4038AE 

♦SGSI 

215 

-150 

HCC4002BF 

♦SGSI 

148 

-115 

HCC4052BD 

♦SGSI 

261 

- 91 

HA17715G 

♦ HITJ 

352 -214 

HBC4034AK 

SGSI 

305 

-129 

HBF4038AF 

♦SGSI 

215 

-151 

HCC4002BK 

♦SGSI 

148 

-181 

HCC4052BF 

♦SGSI 

261 

- 92 

HA17715M 

HITJ 

331 -129 

HBC4035AD 

SGSI 

305 

-182 

HBF4039AD 

SGSI 

292 

-162 

HCC4006BD 

SGSI 

304 

- 23 

HCC4052BK 

♦SGSI 

261 

-129 

HA17723G 

♦ HITJ 

366 -140 

HBC4035AF 

SGSI 

305 

-183 

HBF4039AE 

SGSI 

292 

-163 

HCC4006BF 

SGSI 

304 

- 24 

HCC4053BD 

♦SGSI 

261 

-155 

HA17723M 

HITJ 

368 - 34 

HBC4035AK 

SGSI 

306 

- 11 

HBF4040AE 

♦SGSI 

192 

-145 

HCC4006BK 

SGSI 

304 

- 42 

HCC4053BF 

♦SGSI 

261 

-156 

HA17733 

♦ HITJ 

353 - 28 

HBC4036AD 

SGSI 

292 

-155 

HBF4040AF 

♦SGSI 

192 

-146 

HCC4008BD 

♦SGSI 

215 

- 37 

HCC4053BK 

♦SGSI 

261 

-189 

HA17733G 

♦ HITJ 

354 -155 

HBC4036AK 

SGSI 

292 

-159 

HBF4042AE(1) 

♦SGSI 

225 

- 40 

HCC4008BF 

♦SGSI 

215 

- 38 

HCC4054BD 

♦SGSI 

252 

- 12 

HA1773°M 

urr i 

OC A ACC 

r\o**7 a n 

i iwvtvv i r\ 

OUUI 

ttn 

-103 


0V30I 

ouo 

- c* 

nOO4UU0D»\ 


210 

- 03 

MUU4U54bh 

♦SGSI 

252 

- 13 

HA17733P 

♦i-ii+j 

353 - 29 

HBC4037AF 

SGSI 

151 

-110 

HBF4042AF(1) 

♦SGSI 

225 

- 41 

HCC4011BD 

♦SGSI 

149 

- 43 

HCC4054BK 

♦SGSI 

252 

- 23 

HA17741 

♦ HITJ 

348 -112 

HBC4037AK 

SGSI 

151 

-113 

HBF4042AF(2) 

SGSI 

306 

- 25 

HCC4011BF 

♦ SGSI 

149 

- 44 

HCC4055BD 

♦SGSI 

252 

- 34 

HA17741G 

♦ HITJ 

351 -163 

HBC4038AD 

♦ SGSI 

215 

-148 

HBF4043AE 

♦SGSI 

225 

-106 

HCC4011BK 

♦ SGSI 

149 

-109 

HCC4055BF 

♦SGSI 

252 

- 35 

HA17741GS 

♦ HITJ 

348 -113 

HBC4038AF 

♦SGSI 

215 

-149 

HBF4043AF 

♦SGSI 

225 

-107 

HCC4012BD 

♦SGSI 

149 

-182 

HCC4055BK 

♦SGSI 

252 

- 41 

HA17741M 

HITJ 

348 -114 

HBC4038AK 

♦SGSI 

215 

-157 

HBF4044AE 

♦SGSI 

225 

-182 

HCC4012BF 

♦SGSI 

149 

-183 

HCC4056BD 

♦SGSI 

252 

- 44 

HA17741PS 

♦ HITJ 

348 -115 

HBC4039AD 

SGSI 

292 

-161 

HBF4044AF 

♦SGSI 

225 

-183 

HCC4012BK 

♦SGSI 

150 

- 13 

HCC4056BF 

♦SGSI 

252 

- 45 

HA17747 

♦ HITJ 

353 - 88 

HBC4039AK 

SGSI 

292 

-165 

HBF4045AE(1) 

♦SGSI 

213 

- 24 

HCC4013BD 

♦SGSI 

123 

-192 

HCC4056BK 

♦SGSI 

252 

- 56 

HA17747G 

♦ HITJ 

353 - 89 

HBC4040AD 

♦ SGSI 

192 

-143 

HBF4045AE(2) 

♦SGSI 

371 

- 82 

HCC4013BF 

♦SGSI 

123 

-193 

HCC4060BD 

♦SGSI 

193 

- 36 

HA17747M 

HITJ 

354 -200 

HBC4040AF 

♦ SGSI 

192 

-144 

HBF4045AF(1) 

♦SGSI 

213 

- 25 

HCC4013BK 

♦SGSI 

124 

- 14 

HCC4060BF 

♦SGSI 

193 

- 37 

HA17747P 

♦ HITJ 

353 - 90 

HBC4040AK 

♦ SGSI 

192 

-202 

HBF4045AF(2) 

♦SGSI 

371 

- 83 

HCC4014BD 

SGSI 

304 

-119 

HCC4060BK 

♦SGSI 

193 

- 58 

HA17901G 

♦ HITJ 

385 - 19 

HBC4042AD(1) 

♦ SGSI 

225 

- 38 

HBF4047AE 

SGSI 

209 

- 40 

HCC4014BF 

SGSI 

304 

-120 

HCC4063BD 

♦SGSI 

219 

- 9 

HA17901P 

♦ HITJ 

385 - 20 

HBC4042AD(2) 

SGSI 

306 

- 22 

HBF4048AE 

♦SGSI 

151 

-127 

HCC4014BK 

SGSI 

304 

-150 

HCC4063BF 

♦SGSI 

219 

- 10 . 

HA17902 

♦ HITJ 

336 - 66 

HBC4042AF(1) 

♦ SGSI 

225 

- 39 

HBF4048AF 

♦SGSI 

151 

-131 

HCC4015BD 

SGSI 

304 

-194 

HCC4063BK 

♦SGSI 

219 

- 15 

HA17902G 

♦ HITJ 

336 - 67 

HBC4Q42AF(2) 

SGSI 

306 

- 23 

HBF4054AE 

♦SGSI 

252 

- 19 

HCC4015BF 

SGSI 

304 

-195 

HCC4066BD 

♦SGSI 

260 

- 76 

HA17902P 

♦ HITJ 

336 - 68 

HBC4042AK(1) 

♦SGSI 

225 

- 79 

HBF4054AF 

♦SGSI 

252 

- 20 

HCC4015BK 

SGSI 

305 

- 9 

HCC4066BF 

♦SGSI 

260 

- 77 

HA17903GS 

♦ HITJ 

386 -201 

HBC4042AK(2) 

SGSI 

306 

- 29 

HBF4055AE 

♦SGSI 

252 

- 32 

HCC4016BD 

♦SGSI 

260 

- 74 

HCC4066BK 

♦SGSI 

260 

-151 

HA17903PS 

♦ HITJ 

386 -202 

HBC4043AD 

♦ SGSI 

225 

-104 

HBF4055AF 

♦SGSI 

252 

- 33 

HCC4016BF 

♦SGSI 

260 

- 75 

HCC4068BD 

♦SGSI 

151 

-150 

HA17904GS 

♦ HITJ 

326 -210 

HBC4043AF 

♦ SGSI 

225 

-105 

HBF4056AE 

♦SGSI 

252 

- 54 

HCC4016BK 

♦SGSI 

260 

-150 

HCC4068BF 

♦SGSI 

151 

-151 

HA17904PS 

♦ HITJ 

326 -211 

HBC4043AK 

♦SGSI 

225 

-152 

HBF4056AF 

♦SGSI 

252 

- 55 

HCC4017BD 

♦SGSI 

189 

-148 

HCC4068BK 

♦SGSI 

151 

-173 

HAD1000 

EGG 

325 - 73 

HBC4044AD 

♦ SGSI 

225 

-180 

HBF4057AD 

♦SGSI 

221 

- 25 

HCC4017BF 

♦SGSI 

189 

-149 

HCC4070BD 

♦SGSI 

181 

- 34 

HAMP1001 

♦ HPA 

339 -215 

HBC4044AF 

♦ SGSI 

225 

-181 

HBF4059AD 

♦SGSI 

213 

- 49 

HCC4017BK 

♦SGSI 

189 

-205 

HCC4070BF 

♦SGSI 

181 

- 35 

HAMP1001TXV 

♦ HPA 

339 -216 

HBC4044AK 

♦ SGSI 

226 

- 8 

HBF4059AE 

♦SGSI 

213 

- 50 

HCC4018BD 

♦SGSI 

190 

- 25 

HCC4070BK 

♦SGSI 

159 

- 85 

HAMP1002 

♦ HPA 

339 -217 

HBC4045AD 

♦ SGSI 

213 

- 22 

HBF4060AE 

♦SGSI 

193 

- 34 

HCC4018BF 

♦SGSI 

190 

- 26 

HCC4071BD 

♦SGSI 

151 

-209 

HAMP1002TXV 

♦ HPA 

339 -218 

HBC4045AF 

SGSI 

213 

- 23 

HBF4060AF 

♦SGSI 

193 

- 35 

HCC4018BK 

♦SGSI 

190 

- 67 

HCC4071BF 

♦SGSI 

151 

-194 

HAMP1003 

♦ HPA 

339 -219 

HBC4045AK 

♦ SGSI 

213 

- 28 

HBF4062AE 

SGSI 

306 

- 34 

HCC4019BD 

♦SGSI 

150 

- 59 

HCC4071BK 

♦SGSI 

152 

- 17 

HAMP1003TXV 

♦ HPA 

339 -220 

HBC4047AD 

SGSI 

209 

- 39 

HCO-55516-2 

♦HAS 

381 

-124 

HCC4019BF 

♦SGSI 

150 

- 93 

HCC4072BD 

♦SGSI 

152 

- 54 

HAMP1004 

♦ HPA 

340 - 1 

HBC4047AK 

SGSI 

209 

- 58 

HCO-55516-6 

♦ HAS 

381 

-125 

HCC4019BK 

♦SGSI 

150 

- 86 

HCC4072BF 

♦SGSI 

152 

- 55 

HAMP1004TXV 

♦ HPA 

340 - 2 

HBC4048AD 

♦SGSI 

151 

-133 

HCO-55516-8 

♦ HAS 

381 

-126 

HCC4020BD 

♦SGSI 

190 

-121 

HCC4072BK 

♦SGSI 

152 

- 82 

HBC4000AD 

SGSI 

147 - 85 

HBC4048AF 

♦SGSI 

151 

-125 

HCO-55516-9 

♦ HAS 

381 

-127 

HCC4020BF 

♦SGSI 

190 

-185 

HCC4073BD 

♦SGSI 

152 

-118 

HBC4000AF 

SGSI 

147 - 86 

HBC4048AK 

♦SGSI 

151 

-126 

HC0-55532-2 

♦ HAS 

381 

-128 

HCC4020BK 

♦SGSI 

190 

-186 

HCC4073BF 

♦ SGSI 

152 

-119 

HBC4000AK 

SGSI 

147 -126 

HBC4054AD 

♦SGSI 

252 

- 17 

HC0-55532-6 

♦HAS 

381 

-129 

HCC4021BD 

SGSI 

305 

- 56 

HCC4073BK 

♦SGSI 

152 

-146 

HBC4001AD 

♦SGSI 

147 -188 

HBC4054AF 

♦SGSI 

252 

- 18 

HC0-55532-8 

♦ HAS 

381 

-130 

HCC4021BF 

SGSI 

305 

- 57 

HCC4075BD 

♦SGSI 

152 

-204 

HBC4001AF 

♦SGSI 

147 -189 

HBC4054AK 

♦SGSI 

252 

- 24 

HC0-55532-9 

♦ HAS 

381 

-131 

HCC4021BK 

SGSI 

305 

- 90 

HCC4075BF 

♦ SGSI 

152 

-205 

HBC4001AK 

♦SGSI 

148 - 31 

HBC4055AD 

♦SGSI 

252 

- 30 

HC1-5502-5(A) 


381 

-102 

HCC4022BD 

♦SGSI 

191 

- 11 

HCC4075BK 

♦ SGSI 

153 

- 21 

HBC4002AD 

♦SGSI 

148 -110 

HBC4055AF 

♦ SGSI 

252 

- 31 


♦ HAS 



HCC4022BF 

♦SGSI 

191 

- 12 

HCC4076BD 

SGSI 

309 

-130 

HBC4002AF 

♦SGSI 

148 -111 

HBC4055AK 

♦SGSI 

252 

- 40 

HC1-5502A5(A) 


381 

-103 

HCC4022BK 

♦SGSI 

191 

- 60 

HCC4076BF 

SGSI 

309 

-131 

HBC4002AK 

♦SGSI 

148 -180 

HBC4056AD 

♦SGSI 

252 

- 52 


♦ HAS 



HCC4023BD 

♦SGSI 

150 

-134 

HCC4076BK 

SGSI 

306 

-220 

HBC4006AD 

SGSI 

304 - 19 

HBC4056AF 

♦SGSI 

252 

- 53 

HC1-5502A7(A) 


381 

-104 

HCC4023BF 

♦SGSI 

150 

-135 

HCC4077BD 

♦ SGSI 

179 

-208 

HBC4006AF 

SGSI 

304 - 20 

HBC4056AK 

♦SGSI 

252 

- 58 


♦ HAS 



HCC4023BK 

♦SGSI 

150 

-187 

HCC4077BF 

♦SGSI 

179 

-209 

HBC4006AK 

SGSI 

304 - 41 

HBC4057AD 

♦SGSI 

221 

- 24 

HC1-5504 

♦ HAS 

381 

-107 

HCC4024BD 

♦SGSI 

191 

-120 

HCC4077BK 

♦ SGSI 

159 

- 2 

HBC4008AD 

♦SGSI 

215 - 33 

HBC4059AD 

♦SGSI 

213 

- 48 

HC1-5504-5 

♦ HAS 

381 

-108 

HCC4024BF 

♦SGSI 

191 

-121 

HCC4078BD 

♦SGSI 

153 

- 64 

HBC4008AF 

♦SGSI 

215 - 34 

HBC4059AK 

♦SGSI 

213 

- 57 

HC1-5508-5(A) 


381 

-110 

HCC4024BK 

♦SGSI 

191 

-171 

HCC4078BF 

♦SGSI 

153 

- 65 

HBC4008AK 

♦SGSI 

215 - 82 

HBC4060AD 

♦ SGSI 

193 

- 32 


♦ HAS 



HCC4025BD 

♦SGSI 

151 

- 28 

HCC4078BK 

♦SGSI 

153 

- 96 

HBC4011AD 

♦SGSI 

149 - 39 

HBC4060AF 

♦ SGSI 

193 

- 33 

HC1-5510-4 

♦ HAS 

378 

- 77 

HCC4025BF 

♦SGSI 

151 

- 29 

HCC4081 BD 

♦ SGSI 

153 

-136 

HBC4011AF 

♦SGSI 

149 - 40 

HBC4060AK 

♦SGSI 

193 

- 57 

HC1-5511-4 

♦ HAS 

378 

-100 

HCC4025BK 

♦SGSI 

151 

- 79 

HCC4081 BF 

♦ SGSI 

153 

-137 

HBC4011AK 

♦SGSI 

149 -108 

HBC4062AK 

SGSI 

306 

- 35 

HC1-5512-4 

♦ HAS 

378 

- 81 

HCC4026BD 

♦SGSI 

191 

-199 

HCC4081 BK 

♦ SGSI 

153 

-165 

HBC4012AD 

♦SGSI 

149 -178 

HBF4000AE 

SGSI 

147 

- 87 

HC1-5512-5 

♦ HAS 

377 

-196 

HCC4026BF 

♦SGSI 

191 

-200 

HCC4082BD 

♦SGSI 

153 

-201 

HBC4012AF 

♦SGSI 

149 -179 

HBF4000AF 

SGSI 

147 

- 88 

HC1-5512-7 

♦ HAS 

377 

-197 

HCC4026BK 

♦SGSI 

191 

-211 

HCC4082BF 

♦SGSI 

153 

-202 

HBC4012AK 

♦SGSI 

150 - 12 

HBF4001AE 

♦SGSI 

147 

-190 

HC1-5512A4 

♦ HAS 

378 

- 82 

HCC4027BD 

♦SGSI 

124 

- 78 

HCC4082BK 

♦SGSI 

154 

- 8 

HBC4013AD 

♦SGSI 

123 -188 

HBF4001AF 

♦SGSI 

147 

-191 

HC1-5512A5 

♦ HAS 

377 

-198 

HCC4027BF 

♦SGSI 

124 

- 79 

HCC4085BD 

♦SGSI 

154 

- 41 

HBC4013AF 

♦SGSI 

123 -189 

HBF4002AE 

♦SGSI 

148 

-112 

HC1-5512A7 

♦ HAS 

377 

-199 

HCC4027BK 

♦SGSI 

124 

-136 

HCC4085BF 

♦ SGSI 

154 

- 42 

HBC4013AK 

♦SGSI 

124 - 13 

HBF4002AF 

♦SGSI 

148 

-113 

HC1-5512C4 

♦ HAS 

378 

- 83 

HCC4028BD 

♦SGSI 

184 

- 77 

HCC4085BK 

♦SGSI 

154 

- 57 

HBC4014AD 

SGSI 

304 -115 

HBF4006AE 

SGSI 

304 

- 21 

HC1-5512C5 

♦ HAS 

377 

-200 

HCC4028BF 

♦SGSI 

184 

- 78 

HCC4086BD 

♦ SGSI 

154 

- 74 

HBC4014AF 

SGSI 

304 -116 

HBF4006AF 

SGSI 

304 

- 22 

HC1-5512C7 

♦ HAS 

377 

-201 

HCC4028BK 

♦SGSI 

184 

-127 

HCC4086BF 

♦SGSI 

154 

- 75 

HBC4014AK 

SGSI 

304 -149 

HBF4008AE 

♦ SGSI 

215 

- 35 

HC1-5512D2 

♦ HAS 

377 

-202 

HCC4029BD 

♦SGSI 

192 

- 21 

HCC4086BK 

♦SGSI 

154 

- 91 

HBC4015AD 

SGSI 

304 -190 

HBF4008AF 

♦SGSI 

215 

- 36 

HC1-5512D8 

♦ HAS 

377 

-203 

HCC4029BF 

♦SGSI 

192 

- 22 

HCC4089BD 

♦SGSI 

213 

- 65 

HBC4015AF 

SGSI 

304 -191 

HBF4011AE 

♦ SGSI 

149 

- 41 

HC1-55516-2 

HAS 

381 

-132 

HCC4029BK 

♦SGSI 

192 

- 69 

HCC4089BF 

♦SGSI 

213 

- 66 

HBC4015AK 

SGSI 

305 - 8 

HBF4011AF 

♦ SGSI 

149 

- 42 

HC1-55516-6 

HAS 

381 

-133 

HCC4030BD 

♦SGSI 

181 

- 32 

HCC4089BK 

♦SGSI 

213 

- 71 

HBC4017AD 

♦ SGSI 

189 -144 

HBF4012AE 

♦ SGSI 

149 

-180 

HC1-55516-8 

HAS 

381 

-134 

HCC4030BF 

♦SGSI 

181 

- 33 

HCC4094BD 

SGSI 

306 

- 59 

HBC4017AF 

♦ SGSI 

189 -145 

HBF4012AF 

♦ SGSI 

149 

-181 

HC1-55516-9 

HAS 

381 

-135 

HCC4030BK 

♦SGSI 

159 

- 84 

HCC4094BF 

SGSI 

306 

- 60 

HBC4017AK 

♦ SGSI 

189 -204 

HBF4013AE 

♦ SGSI 

123 

-190 

HC1-55532-2 

HAS 

381 

-136 

HCC4031BD 

SGSI 

305 

-108 

HCC4094BK 

SGSI 

306 

- 84 

HBC4018AD 

SGSI 

190 - 21 

HBF4013AF 

♦ SGSI 

123 

-191 

HC1 -55532-6 

HAS 

381 

-137 

HCC4031BF 

SGSI 

305 

-109 

HCC4095BD 

♦SGSI 

124 

-157 

HBC4018AF 

SGSI 

190 - 22 

HBF4014AE 

SGSI 

304 

-117 

HC1-55532-8 

HAS 

381 

-138 

HCC4031BK 

SGSI 

305 

-120 

HCC4095BF 

♦SGSI 

124 

-158 

HBC4018AK 

SGSI 

190 - 66 

HBF4014AF 

SGSI 

304 

-118 

HC1-55532-9 

HAS 

381 

-139 

HCC4032BD 

♦SGSI 

215 

-117 

HCC4095BK 

♦SGSI 

124 

-162 

HBC4020AD 

♦SGSI 

190 -117 

HBF4015AE 

SGSI 

304 

-192 

HC1-55536-2 

♦ HAS 

381 

-118 

HCC4032BF 

♦SGSI 

215 

-118 

HCC4098BD 

♦SGSI 

209 

- 69 

HBC4020AF 

♦ SGSI 

190 -118 

HBF4015AF 

SGSI 

304 

-193 

HC1-55536-5 

♦ HAS 

381 

-119 

HCC4032BK 

♦SGSI 

215 

-124 

HCC4098BF 

♦SGSI 

209 

- 70 

HBC4020AK 

♦ SGSI 

190 -184 

HBF4017AE 

♦ SGSI 

189 

-146 

HC1-55536-7 

♦ HAS 

381 

-120 

HCC4033BD 

♦ SGSI 

192 

- 90 

HCC4098BK 

♦SGSI 

209 

- 74 

HBC4021AD 

SGSI 

305 - 52 

HBF4017AF 

♦ SGSI 

189 

-147 

HC1-55536-8 

♦ HAS 

381 

-121 

HCC4033BF 

♦SGSI 

192 

- 91 

HCC4099BD 

♦SGSI 

226 

- 23 

HBC4021AF 

SGSI 

305 - 53 

HBF4018AE 

SGSI 

190 

- 23 

HC1-55536-9 

♦ HAS 

381 

-122 

HCC4033BK 

♦SGSI 

192 

-102 

HCC4099BF 

♦SGSI 

226 

- 24 

HBC4021AK 

SGSI 

305 - 89 

HBF4018AF 

SGSI 

190 

- 24 

HC1-55564-2 

♦ HAS 

381 

-140 

HCC4034BD 

SGSI 

305 

-132 

HCC4099BK 

♦SGSI 

226 

- 48 

HBC4022AD 

♦ SGSI 

191 - 7 

HBF4020AE 

♦ SGSI 

190 

-119 

HC1-55564-5 

♦ HAS 

381 

-141 

HCC4035BD 

SGSI 

305 

-186 

HCC4508BD 

♦SGSI 

226 

- 56 

HBC4022AF 

♦SGSI 

191 - 8 

HBF4020AF 

♦SGSI 

190 

-120 

HC1-55564-8 

♦ HAS 

381 

-142 

HCC4035BF 

SGSI 

305 

-187 

HCC4508BK 

♦SGSI 

226 

- 83 

HBC4022AK 

♦SGSI 

191 - 59 

HBF4021AE 

SGSI 

305 

- 54 

HC1-55564-9 

♦ HAS 

381 

-143 

HCC4035BK 

SGSI 

305 

-188 

HCC4510BD 

♦SGSI 

193 

-124 

HBC4023AD 

♦ SGSI I 

150 -130 

HBF4021AF 

SGSI 

305 

- 55 

HC3-5502-5(A) 


381 

-105 

HCC4038BD 

♦SGSI 

215 

-152 

HCC4510BF 

♦SGSI 

193 

-125 

HBC4023AF 

♦SGSI 

150 -131 

HBF4022AE 

♦SGSI 

191 

- 9 


♦ HAS 



HCC4038BF 

♦SGSI 

215 

-153 

HCC4510BK 

♦SGSI 

193 

-160 

HBC4023AK 

♦SGSI 

150 -186 

HBF4022AF 

♦SGSI 

191 

- 10 

HC3-5502A5(A) 


381 

-106 

HCC4038BK 

♦SGSI 

215 

-158 

HCC4511BD 

♦SGSI 

252 

-111 

HBC4024AD 

♦SGSI 

191 -116 

HBF4023AE 

♦SGSI 

150 

-132 


♦ HAS 



HCC4040BD 

♦SGSI 

192 

-147 

HCC4511BF 

♦SGSI 

252 

-112 

HBC4024AF 

♦SGSI 

191 -117 

HBF4023AF 

♦SGSI 

150 

-133 

HC3-5504-5 

♦ HAS 

381 

-109 

HCC4040BF 

♦SGSI 

192 

-148 

HCC4511BK 

♦SGSI 

252 

-132 

HBC4024AK 

♦SGSI 

191 -170 

HBF4024AE 

♦SGSI 

191 

-118 

HC3-5508-5(A) 


381 

-111 

HCC4040BK 

♦SGSI 

192 

-203 

HCC4514BD 

♦SGSI 

184 

-160 

HBC4025AD 

♦SGSI 

151 - 24 

HBF4024AF 

♦ SGSI 

191 

-119 


♦ HAS 



HCC4042BD 

♦SGSI 

225 

. 42 

HCC4515BD 

♦SGSI 

184 

-182 

HBC4025AF 

♦SGSI 

151 - 25 

HBF4025AE 

♦SGSI 

151 

- 26 

HC3-5521A5 

♦ HAS 

381 

-113 

HCC4042BF 

♦ SGSI 

225 

- 43 

HCC4516BD 

SGSI 

193 

-195 

HBC4025AK 

♦SGSI 

151 - 78 

HBF4025AF 

♦SGSI 

151 

- 27 

HC3-55536-5 

♦ HAS 

381 

-123 

HCC4042BK 

♦SGSI 

225 

- 80 

HCC4516BF 

SGSI 

193 

-196 

HBC4026AD 

SGSI 

191 -195 

HBF4026AE 

SGSI 

191 

-197 

HC3-55564-5 

♦ HAS 

381 

-144 

HCC4043BD 

♦SGSI 

225 

-108 

HCC4516BK 

SGSI 

194 

- 11 

HBC4026AF 

SGSI 

191 -196 

HBF4026AF 

SGSI 

191 

-198 

HC4-5512D2 

♦ HAS 

377 

-204 

HCC4043BF 

♦SGSI 

225 

-109 

HCC4518BD 

♦SGSI 

194 

- 50 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

wmr.rji 

TYPE No. 




■Jildskl 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

RCC45T8SF 

♦SGSI 

194 

- 51 

HCF4042BE 


225 

. 44 

HCF40174&E ‘ 


128 

-199 

HD1-4029A9 


192 

- 26 

HD9-4043A2 

HAS 

225 

-154 

HCC4518BK 

♦SGSI 

194 

- 93 

HCF4042BF 

♦SGSI 

225 

- 45 

HCF40174BF 

♦ SGSI 

128 

-200 

HD1-4030A2 

HAS 

181 

- 40 

HD9-4043A9 

HAS 

225 

-155 

HCC4520BD 

♦SGSI 

194 

-129 

HCF4043BE 

♦SGSI 

225 

-110 

HCMP23C16CD(A) 

299 

- 1 

HD1-4030A9 

HAS 

181 

- 41 

HD9-4044A2 

HAS 

226 

- 10 

HCC4520BF 

♦SGSI 

194 

-130 

HCF4043BF 

♦SGSI 

225 

-111 


♦ HAG 



HD1-4035A2 

HAS 

305 

-191 

HD9-4044A9 

HAS 

226 

- 11 

HCC4520BK 

♦ SGSI 

194 

-176 

HCF4044BE 

♦SGSI 

225 

-186 

HCMP23C16CP(A) 

299 

- 2 

HD1-4035A9 

HAS 

305 

-192 

HD9-4081B2 

HAS 

153 

-120 

HCC4527BD 

♦SGSI 

213 

-130 

HCF4044BF 

♦SGSI 

225 

-187 


♦ HAC 



HD1-4040A2 

HAS 

192 

-151 

HD9-4081B9 

HAS 

153 

-121 

HCC4527BF 

♦ SGSI 

213 

-131 

HCF4045BE 

♦SGSI 

192 

-217 

HCMP23C16D(A) 


299 

- 3 

HD1-4040A9 

HAS 

192 

-152 

HD9-6495-2 

♦HAS 

246 

-114 

HCC4527BK 

♦SGSI 

213 

-159 

HCF4045BF 

♦SGSI 

192 

-220 


♦ HAC 



HD1-4043A2 

HAS 

225 

-112 

HD9-6495-8 

♦ HAS 

246 

-115 

HCC4532BD 

♦SGSI 

289 

- 48 

HCF4047BE 

♦SGSI 

209 

- 43 

HCMP23C16P(A) 


299 

- 4 

HD1-4043A9 

HAS 

225 

-113 

HD9-6495-9 

♦ HAS 

246 

-116 

HCC4532BF 

♦ SGSI 

289 

- 49 

HCF4047BF 

♦SGSI 

209 

- 44 


♦ HAC 



HD1-4044A2 

HAS 

225 

-188 

HD74ALS00 

HITJ 

162 

- 9 

HCC4532BK 

♦SGSI 

289 

- 74 

HCF4048BE 

♦SGSI 

151 

-129 

HCMP23C32CD(A) 

299 

- 5 

HD1-4044A9 

HAS 

225 

-189 

HD74ALS01 

HITJ 

163 

-169 

HCC4556BK 

♦SGSI 

185 

-112 

HCF4048BF 

♦SGSI 

151 

-135 


♦ HAC 



HD1-4081B2 

HAS 

153 

-118 

HD74ALS03 

HITJ 

165 

- 65 

HCC40100BD 

SGSI 

304 

- 56 

HCF4049BE 

SGSI 

258 

-134 

HCMP23C32CP(A) 

299 

- 6 

HD1-4081B9 

HAS 

153 

-119 

HD74ALS04 

HITJ 

237 

-157 

HCC40100BF 

SGSI 

304 

- 57 

HCF4049BF 

SGSI 

258 

-135 


♦ HAC 



HD1-6495-2 

♦ HAS 

246 

-108 

HD74ALS05 

HITJ 

238 

-144 

HCC40100BK 

SGSI 

304 

- 61 

HCF4050BE 

♦SGSI 

258 

-216 

HCMP23C32D(A) 


299 

- 7 

HD1-6495-8 

♦ HAS 

246 

-109 

HD74ALS08 

HITJ 

166 

-143 

HCC40101BD 

♦SGSI 

224 

- 8 

HCF4050BF 

♦ SGSI 

258 

-217 


♦ HAC 



HD1-6495-9 

♦ HAS 

246 

-110 

HD74ALS09 

HITJ 

167 

- 85 

HCC40101BF 

♦SGSI 

224 

- 9 

HCF4051BE 

♦SGSI 

261 

- 35 

HCMP23C32P(A) 


299 

- 8 

HD1W4019-2 

HAS 

150 

- 63 

HD74ALS20 

HITJ 

172 

- 45 

HCC40101BK 

♦SGSI 

224 

- 13 

HCF4051BF 

♦SGSI 

261 

- 36 


♦ HAC 



HD1W4019-9 

HAS 

150 

- 64 

HD74ALS21 

HITJ 

178 

-134 

HCC40102BD 

♦SGSI 

189 

- 65 

HCF4052BE 

♦ SGSI 

261 

- 93 

HCMP1823CD 

♦ HAC 

291 

-160 

HD3-6495-2 

♦ HAS 

246 

-111 

HD74ALS22 

HITJ 

172 

-115 

HCC40102BF 

♦SGSI 

189 

- 66 

HCF4052BF 

♦SGSI 

261 

- 94 

HCMP96850SID(A) 

394 

-162 

HD3-6495-8 

♦ HAS 

246 

-112 

HD74ALS112 

HITJ 

134 

- 48 

HCC40102BK 

♦SGSI 

189 

- 71 

HCF4053BE 

♦ SGSI 

261 

-157 


♦ HONS 



HD3-6495-9 

♦ HAS 

246 

-113 

HD74ALS112P 

HITJ 

134 

- 49 

HCC40103BD 

♦SGSI 

189 

- 99 

HCF4053BF 

♦SGSI 

261 

-158 

HCMP96850SIM(A) 

394 

-163 

HD4-6495-2 

♦ HAS 

246 

-117 

HD74ALS113 

HITJ 

134 

-147 

HCC40103BF 

♦SGSI 

189 

-100 

HCF4054BE 

♦ SGSI 

252 

- 14 


HONS 



HD4-6495-8 

♦ HAS 

246 

-118 

HD74ALS113P 

HITJ 

134 

-148 

HCC40103BK 

♦SGSI 

189 

-105 

HCF4054BF 

♦ SGSI 

252 

- 15 

HCMP96870SIC(A) 

394 

-154 

HD4-6495-9 

♦ HAS 

246 

-119 

HD74ALS114 

HITJ 

135 

- 10 

HCC40105BD 

SGSI 

304 

- 82 

HCF4055BE 

♦ SGSI 

252 

- 36 


♦ HONS 



HD9-54C00 

HAS 

159 

-104 

HD74ALS114P 

HITJ 

135 

- 11 

HCC40105BF 

SGSI 

304 

- 83 

HCF4055BF 

♦ SGSI 

252 

- 37 

HCMP96870SID(A) 

394 

-172 

HD9-54C02 

HAS 

159 

-213 

HD74ALS175 

HITJ 

129 

- 68 

HCC40105BK 

SGSI 

304 

- 86 

HCF4056BE 

♦ SGSI 

252 

- 46 


♦ HONS 



HD9-54C08 

HAS 

160 

- 72 

HD74ALS175P 

HITJ 

129 

- 69 

HCC40106BD 

SGSI 

287 

-205 

HCF4056BF 

♦SGSI 

252 

- 47 

HD1-54COO 

HAS 

162 

- 29 

HD9-54C10 

HAS 

160 

-138 

HD74HC00FP 

HITJ 

162 

- 58 

HCC40106BF 

SGSI 

287 

-206 

HCF4060BE 

♦SGSI 

193 

- 38 

HD1-54C02 

HAS 

164 

-107 

HD9-54C107 

HAS 

126 

- 20 

HD74HC00P 

HITJ 

162 

- 31 

HCC40106BK 

SGSI 

287 

- 57 

HCF4060BF 

♦SGSI 

193 

- 39 

HD1-54C08 

HAS 

166 

-157 

HD9-54C14 

HAS 

287 

-106 

HD74HC01FP 

HITJ 

163 

-175 

HCC40109BD 

♦SGSI 

259 

- 50 

HCF4063BE 

♦ SGSI 

219 

- 11 

HD1-54C10 

HAS 

168 

- 11 

HD9-54C154 

HAS 

184 

-219 

HD74HC01P 

HITJ 

163 

-174 

HCC40109BF 

♦SGSI 

259 

- 51 

HCF4063BF 

♦ SGSI 

219 

- 12 

HD1-54C107 

HAS 

133 

-188 

HD9-54C160 

HAS 

195 

-125 

HD74HC02FP 

HITJ 

164 

-129 

HCC40109BK 

♦SGSI 

259 

- 55 

HCF4066BE 

♦ SGSI 

260 

- 80 

HD1-54C14 

HAS 

287 

-218 

HD9-54C161 

HAS 

195 

-179 

HD74HC02P 

HITJ 

164 

-109 

HCC40160BD 

♦SGSI 

198 

- 76 

HCF4066BF 

♦SGSI 

260 

- 81 

HD1-54C154 

HAS 

185 

-140 

HD9-54C162 

HAS 

196 

- 5 

HD74HC04FP 

HITJ 

238 

- 5 

HCC40160BF 

♦SGSI 

198 

- 77 

HCF4068BE 

♦SGSI 

151 

-152 

HD1-54C160 

HAS 

198 

- 80 

HD9-54C163 

HAS 

197 

-154 

HD74HC04P 

HITJ 

237 

-184 

HCC40160BK 

♦SGSI 

195 

-124 

HCF4068BF 

♦ SGSI 

151 

-153 

HD1-54C161 

HAS 

199 

- 54 

HD9-54C174 

HAS 

307 

- 7 

HD74HC08FP 

HITJ 

166 

-179 

HCC40161BD 

♦SGSI 

199 

- 50 

HCF4070BE 

♦ SGSI 

181 

- 38 

HD1-54C162 

HAS 

200 

- 23 

HD9-54C175 

HAS 

307 

- 27 

HD74HC08P 

HITJ 

166 

-159 

HCC40161BF 

♦SGSI 

199 

- 51 

HCF4070BF 

♦SGSI 

181 

- 39 

HD1-54C163 

HAS 

206 

- 96 

HD9-54C192 

HAS 

196 

-146 

HD74HC09FP 

HITJ 

167 

- 95 

HCC40161BK 

♦SGSI 

195 

-178 

HCF4071BE 

♦SGSI 

151 

-210 

HD1-54C174 

HAS 

309 

-165 

HD9-54C193 

HAS 

196 

-187 

HD74HC09P 

HITJ 

167 

- 92 

HCC40162BD 

♦SGSI 

200 

- 19 

HCF4071BF 

♦SGSI 

151 

-211 

HD1-54C175 

HAS 

309 

-218 

HD9-54C221 

HAS 

210 

- 71 

HD74HC10FP 

HITJ 

168 

- 33 

HCC40162BF 

♦SGSI 

200 

- 20 

HCF4072BE 

♦SGSI 

152 

- 56 

HD1-54C192 

HAS 

202 

-178 

HD9-54C30 

HAS 

161 

- 86 

HD74HC10P 

HITJ 

168 

- 13 

HCC40162BK 

♦SGSI 

196 

- 4 

HCF4072BF 

♦SGSI 

152 

- 57 

HD1-54C193 

HAS 

203 

-118 

HD9-54C32 

HAS 

156 

-191 

HD74HC11FP 

HITJ 

169 

-131 

HCC40163BD 

♦SGSI 

200 

-188 

HCF4073BE 

♦ SGSI 

152 

-120 

HD1-54C20 

HAS 

170 

- 77 

HD9-54C73 

HAS 

125 

- 77 

HD74HC1IP 

HITJ 

169 

-120 

HCC40163BF 

♦SGSI 

200 

-189 

HCF4073BF 

♦SGSI 

152 

-121 

HD1-54C221 

HAS 

211 

-101 

HD9-54C74 

HAS 

127 

- 11 

HD74HC14FP 

HITJ 

288 

-123 

HCC40163BK 

♦SGSI 

197 

-153 

HCF4075BE 

♦SGSI 

152 

-206 

HD1-54C30 

HAS 

173 

-177 

HD9-54C76 

HAS 

137 

-108 

HD74HC14P 

HITJ 

288 

-134 

HCC40174BD 

♦SGSI 

128 

-197 

HCF4075BF 

♦SGSI 

152 

-207 

HD1-54C32 

HAS 

174 

-190 

HD9-54C85 

HAS 

219 

- 84 

HD74HC20FP 

HITJ 

172 

- 60 

HCC40174BF 

♦SGSI 

128 

-198 

HCF4076BE(1) 

♦SGSI 

128 

-121 

HD1-54C73 

HAS 

130 

-133 

HD9-54C86 

HAS 

157 

-212 

HD74HC20P 

HITJ 

172 

- 57 

HCC40174BK 

♦SGSI 

125 

- 24 

HCF4076BE(2) 

SGSI 

309 

-132 

HD1-54C74 

HAS 

131 

-124 

HD9-74C00 

HAS 

159 

-105 

HD74HC21FP 

HITJ 

178 

-142 

HCF4000BE 

♦SGSI 

147 

- 91 

HCF4076BF(1) 

♦SGSI 

128 

-136 

HD1-54C76 

HAS 

137 

-103 

HD9-74C02 

HAS 

159 

-214 

HD74HC21P 

HITJ 

178 

-137 

HCF4000BF 

♦SGSI 

147 

- 92 

HCF4076BF(2) 

SGSI 

309 

-133 

HD1-54C85 

HAS 

220 

-165 

HD9-74C08 

HAS 

160 

- 73 

HD74HC27FP 

HITJ 

173 

- 66 

HCF4001 BE 

♦SGSI 

147 

-194 

HCF4077BE 

♦SGSI 

179 

-210 

HD1-54C86 

HAS 

177 

-118 

HD9-74C107 

HAS 

126 

- 21 

HD74HC27P 

HITJ 

173 

- 52 

HCF4001BF 

♦SGSI 

147 

-195 

HCF4077BF 

♦SGSI 

179 

-211 

HD1-74C00 

HAS 

162 

- 30 

HD9-74C14 

HAS 

287 

-107 

HD74HC30FP 

HITJ 

173 

-193 

HCF4002BE 

♦ SGSI 

148 

-116 

HCF4078BE 

♦SGSI 

153 

- 66 

HD1-74C02 

HAS 

164 

-108 

HD9-74C154 

HAS 

184 

-220 

HD74HC30P 

HITJ 

173 

-179 

HCF4002BF 

♦SGSI 

148 

-117 

HCF4078BF 

♦SGSI 

153 

- 67 

HD1-74C08 

HAS 

166 

-158 

HD9-74C160 

HAS 

195 

-126 

HD74HC32FP 

HITJ 

174 

-188 

HCF4006BE 

SGSI 

304 

- 25 

HCF4081BE 

♦SGSI 

153 

-138 

HD1-74C10 

HAS 

168 

- 12 

HD9-74C161 

HAS 

195 

-127 

HD74HC32P 

HITJ 

174 

-170 

HCF4006BF 

SGSI 

304 

- 26 

HCF4081BF 

♦SGSI 

153 

-139 

HD1-74C107 

HAS 

133 

-189 

HD9-74C162 

HAS 

196 

- 6 

HD74HC42FP 

HITJ 

186 

- 97 

HCF4008BE 

♦ SGSI 

215 

- 39 

HCF4082BE 

♦SGSI 

153 

-203 

HD1-74C14 

HAS 

287 

-219 

HD9-74C163 

HAS 

197 

-155 

HD74HC42P 

HITJ 

186 

- 84 

HCF4008BF 

♦ SGSI 

215 

- 40 

HCF4082BF 

♦SGSI 

153 

-204 

HD1-74C154 

HAS 

185 

-141 

HD9-74C174 

HAS 

307 

- 8 

HD74HC51FP 

HITJ 

180 

- 74 

HCF4011BE 

♦ SGSI 

149 

- 45 

HCF4085BE 

♦SGSI 

154 

- 43 

HD1-74C160 

HAS 

198 

- 81 

HD9-74C175 

HAS 

307 

- 28 

HD74HC51P 

HITJ 

180 

- 67 

HCF4011BF 

♦ SGSI 

149 

- 46 

HCF4085BF 

♦SGSI 

154 

- 44 

HD1-74C161 

HAS 

199 

- 55 

HD9-74C192 

HAS 

196 

-147 

HD74HC73FP 

HITJ 

130 

-152 

HCF4012BE 

♦SGSI 

149 

-184 

HCF4086BE 

♦SGSI 

154 

- 76 

HD1-74C162 

HAS 

200 

- 24 

HD9-74C193 

HAS 

196 

-188 

HD74HC73P 

HITJ 

130 

-135 

HCF4012BF 

♦SGSI 

149 

-185 

HCF4086BF 

♦SGSI 

154 

- 77 

HD1-74C163 

HAS 

206 

- 97 

HD9-74C20 

HAS 

155 

-135 

HD74HC74FP 

HITJ 

131 

-148 

HCF4013BE 

♦SGSI 

123 

-194 

HCF4089BE 

♦SGSI 

213 

- 67 

HD1-74C164 

HAS 

308 

-129 

HD9-74C221 

HAS 

210 

- 72 

HD74HC74P 

HITJ 

131 

-126 

HCF4013BF 

♦SGSI 

123 

-195 

HCF4089BF 

♦SGSI 

213 

- 68 

HD1-74C165 

HAS 

309 

- 9 

HD9-74C30 

HAS 

161 

- 87 

HD74HC75FP 

HITJ 

228 

- 71 

HCF4014BE 

SGSI 

304 

-121 

HCF4094BE 

SGSI 

306 

- 61 

HD1-74C174 

HAS 

309 

-166 

HD9-74C32 

HAS 

156 

-192 

HD74HC75P 

HITJ 

228 

- 59 

HCF4014BF 

SGSI 

304 

-122 

HCF4094BF 

SGSI 

306 

- 62 

HD1-74C175 

HAS 

309 

-219 

HD9-74C73 

HAS 

125 

- 78 

HD74HC76FP 

HITJ 

137 

-133 

HCF4015BE 

SGSI 

304 

-196 

HCF4095BE 

♦SGSI 

124 

-159 

HD1-74C192 

HAS 

202 

-179 

HD9-74C74 

HAS 

127 

- 12 

HD74HC76P 

HITJ 

137 

-116 

HCF4015BF 

SGSI 

304 

-197 

HCF4095BF 

♦ SGSI 

124 

-160 

HD1-74C193 

HAS 

203 

-119 

HD9-74C76 

HAS 

137 

-109 

HD74HC77FP 

HITJ 

231 

-200 

HCF4016BE 

♦SGSI 

260 

- 78 

HCF4098BE 

♦ SGSI 

209 

- 71 

HD1-74C20 

HAS 

170 

- 78 

HD9-74C85 

HAS 

220 

-170 

HD74HC77P 

HITJ 

231 

-194 

HCF4016BF 

♦SGSI 

260 

- 79 

HCF4098BF 

♦SGSI 

209 

- 72 

HD1-74C221 

HAS 

211 

-102 

HD9-74C86 

HAS 

157 

-213 

HD74HC78FP 

HITJ 

133 

-147 

HCF4017BE 

♦SGSI 

189 

-150 

HCF4099BE 

♦SGSI 

226 

- 25 

HD1-74C30 

HAS 

173 

-178 

HD9-4000A2 

HAS 

147 

-132 

HD74HC78P 

HITJ 

133 

-142 

HCF4017BF 

♦SGSI 

189 

-151 

HCF4099BF 

♦SGSI 

226 

- 26 

HD1-74C32 

HAS 

174 

-191 

HD9-4000A9 

HAS 

147 

-133 

HD74HC83FP 

HITJ 

216 

-158 

HCF4018BE 

♦SGSI 

190 

- 27 

HCF4508BD 

♦ SGSI 

226 

- 57 

HD1-74C73 

HAS 

130 

-134 

HD9-4001A2 

HAS 

148 

- 40 

HD74HC83P 

HITJ 

216 

-155 

HCF4018BF 

♦SGSI 

190 

- 28 

HCF4508BE 

♦SGSI 

226 

- 58 

HD1-74C74 

HAS 

131 

-125 

HD9-4001A9 

HAS 

148 

- 41 

HD74HC85FP 

HITJ 

219 

-138 

HCF4019BE 

♦SGSI 

150 

- 60 

HCF4510BE 

♦SGSI 

193 

-126 

HD1-74C76 

HAS 

137 

-104 

HD9-4002A2 

HAS 

148 

-191 

HD74HC85P 

HITJ 

219 

-128 

HCF4019BF 

♦SGSI 

150 

- 94 

HCF4510BF 

♦SGSI 

193 

-127 

HD1-74C85 

HAS 

220 

-166 

HD9-4002A9 

HAS 

148 

-192 

HD74HC86FP 

HITJ 

177 

-121 

HCF4020BE 

♦SGSI 

190 

-122 

HCF4511BE 

♦ SGSI 

252 

-113 

HD1-74C86 

HAS 

177 

-119 

HD9-4008A2 

HAS 

215 

- 88 

HD74HC86P 

HITJ 

177 

-120 

HCF4020BF 

♦SGSI 

190 

-123 

HCF4511BF 

♦ SGSI 

252 

-114 

HD1-4000A2 

HAS 

147 

- 93 

HD9-4008A9 

HAS 

215 

- 89 

HD74HC91FP 

HITJ 

312 

- 37 

HCF4021BE(1) 

SGSI 

124 

- 50 

HCF4514BD 

♦ SGSI 

184 

-161 

HD1-4000A9 

HAS 

147 

- 94 

HD9-4011A2 

HAS 

149 

-121 

HD74HC91P 

HITJ 

312 

- 36 

HCF4021BE(2) 

SGSI 

305 

- 58 

HCF4514BE 

♦SGSI 

184 

-162 

HD1-4001A2 

HAS 

147 

-196 

HD9-4011A9 

HAS 

149 

-122 

HD74HC93FP 

HITJ 

207 

- 87 

HCF4021BF(1) 

SGSI ! 

124 

- 53 

HCF4515BD 

♦ SGSI 

184 

-183 

HD1-4001A9 

HAS 

147 

-197 

HD9-4012A2 

HAS 

150 

- 22 

HD74HC93P 

HITJ | 

207 

- 80 

HCF4021BF(2) 

SGSI 

305 

- 59 

HCF4515BE 

♦ SGSI 

184 

-184 

HD1-4002A2 

HAS 

148 

-118 

HD9-4012A9 

HAS 

150 

- 23 

HD74HC95FP 

HITJ 

312 

- 77 

HCF4022BE 

♦SGSI 

191 

- 13 

HCF4516BE 

♦ SGSI 

193 

-197 

HD1-4002A9 

HAS 

148 

-119 

HD9-4013A2 

HAS 

124 

- 24 

HD74HC95P 

HITJ 

312 

- 76 

HCF4022BF 

♦SGSI 

191 

- 14 

HCF4516BF 

♦SGSI 

193 

-198 

HD1-4008A2 

HAS 

215 

- 41 

HD9-4013A9 

HAS 

124 

- 25 

HD74HC107FP 

HITJ 

133 

-204 

HCF4023BE 

♦SGSI 

150 

-136 

HCF4518BE 

♦ SGSI 

194 

- 52 

HD1-4008A9 

HAS 

215 

- 42 

HD9-4015A2 

HAS 

305 

- 10 

HD74HC107P 

HITJ 

133 

-190 

HCF4023BF 

♦SGSI 

150 

-137 

HCF4518BF 

♦SGSI 

194 

- 53 

HD1-4011A2 

HAS 

149 

- 47 

HD9-4015A9 

HAS 

305 

- 11 

HD74HC108FP 

HITJ 

133 

-148 

HCF4024BE 

♦SGSI 

191 

-122 

HCF4520BE 

♦ SGSI 

194 

-131 

HD1-4011A9 

HAS 

149 

- 48 

HD9-4017A2 

HAS 

189 

-206 

HD74HC108P 

HITJ 

133 

-143 

HCF4024BF 

♦SGSI 

191 

-123 

HCF4520BF 

♦ SGSI 

194 

-132 

HD1-4012A2 

HAS 

149 

-186 

HD9-4017A9 

HAS 

189 

-207 

HD74HC109FP 

HITJ 

134 

- 19 

HCF4025BE 

♦SGSI 

151 

- 30 

HCF4527BE 

♦ SGSI 

213 

-132 

HD1-4012A9 

HAS 

149 

-187 

HD9-4018A2 

HAS 

190 

- 68 

HD74HC109P 

HITJ 

134 

- 18 

HCF4025BF 

♦SGSI 

151 

- 31 

HCF4527BF 

♦SGSI 

213 

-133 

HD1-4013A2 

HAS 

123 

-196 

HD9-4018A9 

HAS 

190 

- 69 

HD74HC112FP 

HITJ 

134 

- 68 

HCF4026BE 

♦SGSI 

191 

-214 

HCF4532BE 

♦SGSI 

289 

- 50 

HD1-4013A9 

HAS 

123 

-197 

HD9-4019A2 

HAS 

150 

- 87 

HD74HC112P 

HITJ 

134 

- 57 

HCF4026BF 

♦SGSI 

191 

-201 

HCF4532BF 

♦SGSI 

289 

- 51 

HD1-4015A2 

HAS 

304 

-198 

HD9-4019A9 

HAS 

150 

- 88 

HD74HC113FP 

HITJ 

134 

-163 

HCF4027BE 

♦SGSI 

124 

- 80 

HCF40100BE 

SGSI 

304 

- 58 

HD1-4015A9 

HAS 

304 

-199 

HD9-4020A2 

HAS 

190 

-187 

HD74HC113P 

HITJ 

134 

-154 

HCF4027BF 

♦SGSI 

124 

- 81 

HCF40100BF 

SGSI 

304 

- 59 

HD1-4017A2 

HAS 

189 

-152 

HD9-4020A9 

HAS 

190 

-188 

HD74HC114FP 

HITJ 

135 

- 22 

HCF4028BE 

♦SGSI 

184 

- 79 

HCF40101 BE 

♦SGSI 

224 

- 10 

HD1-4017A9 

HAS 

189 

-153 

HD9-4022A2 

HAS 

191 

- 61 

HD74HC114P 

HITJ 

135 

- 18 

HCF4028BF 

♦SGSI 

184 

- 80 

HCF40101BF 

♦SGSI 

224 

- 11 

HD1-4018A2 

HAS 

190 

- 29 

HD9-4022A9 

HAS 

191 

- 62 

HD74HC123 

♦ HITJ 

211 

- 4 

HCF4029BE 

♦SGSI 

192 

- 23 

HCF40102BE 

♦ SGSI 

189 

- 67 

HD1-4018A9 

HAS 

190 

- 30 

HD9-4023A2 

HAS 

150 

-195 

HD74HC123AFP 

HITJ 

211 

- 16 

HCF4029BF 

♦SGSI 

192 

- 24 

HCF40102BF 

♦SGSI 

189 

- 68 

HD1-4019A2 

HAS 

150 

- 61 

HD9-4023A9 

HAS 

150 

-196 

HD74HC123AP 

HITJ 

210 

-217 

HCF4030BE 

♦SGSI 

181 

- 36 

HCF40103BE 

♦SGSI 

189 

-101 

HD1-4019A9 

HAS 

150 

- 62 

HD9-4024A2 

HAS 

191 

-180 

HD74HC125FP 

HITJ 

239 

-153 

HCF4030BF 

♦SGSI 

181 

- 37 

HCF40103BF 

♦ SGSI 

189 

-102 

HD1-4020A2 

HAS 

190 

-124 

HD9-4024A9 

HAS 

191 

-181 

HD74HC125P 

HITJ 

239 

-146 

HCF4031BE 

SGSI 

305 

-110 

HCF40105BE 

SGSI 

304 

- 84 

HD1-4020A9 

HAS 

190 

-125 

HD9-4025A2 

HAS 

151 

- 88 

HD74HC126FP 

HITJ 

240 

- 8 

HCF4031BF 

SGSI 

305 

-111 

HCF40105BF 

SGSI 

304 

- 85 

HD1-4022A2 

HAS 

191 

- 15 

HD9-4025A9 

HAS 

151 

- 89 

HD74HC126P 

HITJ 

240 

- 2 

HCF4032BE 

♦SGSI 

215 

-119 

HCF40106BE 

SGSI 

287 

-207 

HD1-4022A9 

HAS 

191 

- 16 

HD9-4027A2 

HAS 

124 

-137 

HD74HC132FP 

HITJ 

288 

-167 

HCF4032BF 

♦SGSI 

215 

-120 

HCF40106BF 

SGSI 

287 

-208 

HD1-4023A2 

HAS 

150 

-138 

HD9-4027A9 

HAS 

124 

-138 

HD74HC132P 

HITJ 

288 

-156 

HCF4033BE 

♦SGSI 

192 

- 92 

HCF40109BE 

♦SGSI 

259 

- 52 

HD1-4023A9 

HAS 

150 

-139 

HD9-4028A2 

HAS 

184 

-128 

HD74HC133FP 

HITJ 

181 

-180 

HCF4033BF 

♦SGSI 

192 

- 93 

HCF40109BF 

♦ SGSI 

259 

- 53 

HD1-4024A2 

HAS 

191 

-124 

HD9-4028A9 

HAS 

184 

-129 

HD74HC133P 

HITJ 

181 

-170 

HCF4034BD 

SGSI 

305 

-133 

HCF40160BE 

♦ SGSI 

198 

- 78 

HD1-4024A9 

HAS 

191 

-125 

HD9-4029A2 

HAS 

192 

- 70 

HD74HC137FP 

HITJ 

275 

- 4 

HCF4034BE 

SGSI 

305 

-134 

HCF40160BF 

♦SGSI 

198 

- 79 

HD1-4025A2 

HAS 

151 

- 32 

HD9-4029A9 

HAS 

192 

- 71 

HD74HC137P 

HITJ 

274 

-211 

HCF4035BE 

SGSI 

305 

-189 

HCF40161BE 

♦ SGSI 

199 

- 52 

HD1-4025A9 

HAS 

151 

- 33 

HD9-4030A2 

HAS 

159 

- 90 

HD74HC138FP 

HITJ 

275 

-191 

HCF4035BF 

SGSI 

305 

-190 

HCF40161BF 

♦SGSI 

199 

- 53 

HD1-4027A2 

HAS 

124 

- 82 

HD9-4030A9 

HAS 

159 

- 91 

HD74HC138P 

HITJ 

275 

-138 

HCF4038BE 

♦SGSI 

215 

-154 

HCF40162BE 

♦SGSI 

200 

- 21 

HD1-4027A9 

HAS 

124 

- 83 

HD9-4035A2 

HAS 

306 

- 12 

HD74HC139FP 

HITJ 

276 

-129 

HCF4038BF 

♦SGSI 

215 

-155 

HCF40162BF 

♦SGSI 

200 

- 22 

HD1-4028A2 

HAS 

184 

- 81 

HD9-4035A9 

HAS 

306 

- 13 

HD74HC139P 

HITJ 

276 

- 88 

HCF4040BE 

♦SGSI 

192 

-149 

HCF40163BE 

♦SGSI 

200 

-190 

HD1-4028A9 

HAS 

184 

- 82 

HD9-4040A2 

HAS 

192 

-204 

HD74HC147FP(A) 


289 

-141 

HGF4040BF 

♦SGSI 

192 

-150 

HCF40163BF 

♦SGSI 

200 

-191 

HD1-4029A2 

HAS 

192 

- 25 

HD9-4040A9 

HAS 

192 

-205 


HITJ 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

X 

i TYPE NU 

MSER SEQUENCE 


■fiUsEI 

ixwxm 

m i mil Mi 

MFRS 


TYPE No MfftS 


ii i nr 1 rM 



mfi'i — 

ESI 

Pa&Line 


n:ik« 


lil'lfliiP'nTMi 

HITJ 

2l5 -207 

RD74HC678P 

HITJ 

2ST 

T5?T 

H074LS01G 

♦ HITJ 

TOTW 



'258-169 

HD74HC143FP(A) 

289 -171 

HD74HC298FP(A) 

268 -148 

HD74HC679FP 

HITJ 

220 

- 64 

HD74LS01P 

♦ HITJ 

163 -197 


♦ HITJ 


I 

HITJ 



♦ HITJ 


HD74HC679P 

HITJ 

220 

- 63 

HD74LS02G 

♦ HITJ 

164 *157 

HD74LS132P 

♦ HITJ 

288 -170 

HD74HC148P 

♦ HITJ 

289 -167 

HD74HC298P 

♦ HITJ 

268 -141 

HD74HC680FP 

HITJ 

220 

- 74 

HD74LS02P 

♦ HITJ 

164 -158 

HD74LS136G 

♦ HITJ 

171 -197 

HD74HC151 FP(A) 

265 -161 

HD74HC299FP 

HITJ 

314 - 15 

HD74HC680P 

HITJ 

220 

■ 73 

HD74LS03G 

♦ HITJ 

165 -142 

HD74LS136P 

♦ HITJ 

171 -198 


♦ HITJ 


HD74HC299P 

HITJ 

313 -214 

HD74HC682FP 

HITJ 

220 

- 85 

HD74LS03P 

♦ HITJ 

165 -143 

HD74LS138G 

♦HITJ 

275 -206 

[HD74HC151P 

♦ HITJ 

265 *143 

HD74HC323FP 

HITJ 

313 ■ 36 

HD74HC682P 

HITJ 

220 

- 83 

HD74LS04G 

♦ HITJ 

237 -158 

HD74LS138P 

♦ HITJ 

275 -207 

HD74HC152FP(A) 

266 - 70 

HD74HC323P 

HITJ 

313 - 35 

HD74HC684FP 

HITJ 

220 

- 98 

HD74LS04P 

♦ HITJ 

237 -159 

HD74LS139G 

♦ HITJ 

276 -152 


♦ HITJ 


HD74HC352FP 

HITJ 

269 - 87 

HD74HC684P 

HITJ 

220 

- 96 

HD74LS05G 

♦ HITJ 

238 -145 

HD74LS139P 

♦ HITJ 

276 -153 

HD74HC152P 

♦ HITJ 

266 - 67 

HD74HC352P 

HITJ 

269 - 84 

HD74HC686FP 

HITJ 

220 

-112 

HD74LS05P 

♦ HITJ 

238 -146 

HD74LS145G 

♦ HITJ 

254 - 19 

HD74HC153FP(A) 

266 -111 

HD74HC353FP 

HITJ 

269 -147 

HD74HC686P 

HITJ 

220 

-111 

HD74LS08G 

♦ HITJ 

166 -209 

HD74LS145P 

♦ HITJ 

254 - 20 


♦ HITJ 


HD74HC353P 

HITJ 

269 -144 

HD74HC688FP 

HITJ 

219 

- 97 

HD74LS08P 

♦ HITJ 

166 -210 

HD74LS148G 

♦ HITJ 

289 -203 

HD74HC153P 

♦ HITJ 

266 - 83 

HD74HC354FP(A) 

269 -181 

HD74HC688P 

HITJ 

219 

- 92 

HD74LS09G 

♦ HITJ 

167 -119 

HD74LS148P 

♦ HITJ 

289 -204 

IHD74HC154FP(A) 

273 -156 


♦ HITJ 


HD74HC881FP 

HITJ 

221 

-116 

HD74LS09P 

♦ HITJ 

167 -120 

HD74LS151 

♦ HITJ 

266 - 13 


HITJ 


HD74HC354P 

♦ HITJ 

269 -176 

HD74HC881P 

HITJ 

221 

- 90 

HD74LS1QG 

♦ HITJ 

168 -142 

HD74LS151P 

♦HITJ 

266 - 14 

HD74HC154P 

♦ HITJ 

273 -142 

HD74HC356FP(A) 

269 -214 

HD74HC4017FP 

HITJ 

189 

-208 

HD74LS10P 

♦ HITJ 

168 -143 

HD74LS152 

♦ HITJ 

266 - 73 

HD74HC155FP(A) 

273 -220 


♦ HITJ 


HD74HC4017P 

HITJ 

189 

-154 

HD74LS11G 

♦ HITJ 

169 -155 

HD74LS152P 

♦ HITJ 

266 - 74 


HITJ 


HD74HC356P 

♦ HITJ 

269 -203 

HD74HC4020FP 

HITJ 

190 

-189 

HD74LS11P 

♦ HITJ 

169 -156 

HD74LS153 

♦ HITJ 

266 -198 

|HD74HC155P 

♦ HITJ 

273 -218 

HD74HC365FP(A) 

244 - 46 

HD74HC4020P 

HITJ 

190 

-126 

HD74LS12G 

♦ HITJ 

170 - 66 

HD74LS153P 

♦ HITJ 

266 -199 

IHD74HC157FP(A) 

267 - 60 


♦ HITJ 


HD74HC4022FP 

HITJ 

191 

- 63 

HD74LS12P 

♦ HITJ 

170 - 67 

HD74LS154G 

♦ HITJ 

273 -185 

| 

♦ HITJ 


HD74HC365P 

♦ HITJ 

244 - 45 

HD74HC4022P 

HITJ 

191 

- 17 

HD74LS13G 

♦ HITJ 

288 - 98 

HD74LS154P 

♦ HITJ 

273 -186 

|HD74HC157P 

♦ HITJ 

267 - 43 

HD74HC366FP(A) 

241 - 74 

HD74HC4024FP 

HITJ 

191 

-172 

HD74LS13P 

♦ HITJ 

288 - 99 

HD74LS155G 

♦ HITJ 

274 - 19 

HD74HC158FP(A) 

268 - 11 


♦ HITJ 


HD74HC4024P 

HITJ 

191 

-126 

HD74LS15G 

♦ HITJ 

178 - 63 

HD74LS155P 

♦ HITJ 

274 - 20 


♦ HITJ 


HD74HC366P 

♦ HITJ 

241 - 68 

HD74HC4040FP 

HITJ 

192 

-206 

HD74LS15P 

♦ HITJ 

178 - 64 

HD74LS156G 

♦ HITJ 

274 - 67 

HD74HC158P 

♦ HITJ 

267 -218 

HD74HC367FP(A) 

241 -167 

HD74HC4040P 

HITJ 

192 

-153 

HD74LS20G 

♦ HITJ 

170 -162 

HD74LS156P 

♦ HITJ 

274 - 68 

HD74HC160FP 

HITJ 

198 -124 


♦ HITJ 


HD74HC4060FP 

♦ HITJ 

193 

- 59 

HD74LS20P 

♦ HITJ 

170 -163 

HD74LS157 

♦ HITJ 

267 -145 

HD74HC160P 

HITJ 

198 - 82 

HD74HC367P 

♦ HITJ 

241 -158 

HD74HC4060P 

♦ HITJ 

193 

- 40 

HD74LS21G 

♦ HITJ 

178 -154 

HD74LS157P 

♦ HITJ 

267 -146 

HD74HC161FP 

HITJ 

199 - 99 

HD74HC368FP(A) 

242 - 65 

HD74HC4511FP 

HITJ 

252 

-133 

HD74LS21P 

♦ HITJ 

178 -155 

HD74LS158 

♦ HITJ 

270 -104 

HD74HC161P 

HITJ 

199 - 56 


HITJ 


HD74HC451 IP 

HITJ 

252 

-115 

HD74LS22G 

♦ HITJ 

172 .116 

HITMI SI 66P 

*WITI 

97H .inti 

HD74HC162FP 

HITJ 

200 - 67 

HD74HC368P 

♦ HITJ 

242 - 57 

HD74HC4514FP 

HITJ 

184 

-172 

HD74LS22P 

♦HITJ 

172 -117 

HD74LS160G 

♦ HITJ 

198 -166 

HD74HC162P 

HITJ 

200 - 25 

HD74HC373FP 

HITJ 

230 - 72 

HD74HC4514P 

HITJ 

184 

-170 

HD74LS26G 

♦ HITJ 

237 - 48 

HD74LS160P 

♦ HITJ 

198 -167 

HD74HC163FP 

HITJ 

206 -115 

HD74HC373P 

HITJ 

230 - 68 

HD74HC4515FP 

HITJ 

184 

-191 

HD74LS26P 

♦ HITJ 

237 - 49 

HD74LS161G 

♦ HITJ 

199 -140 

HD74HC163P 

HITJ 

206 - 98 

HD74HC374FP 

HITJ 

135 -169 

HD74HC4515P 

HITJ 

184 

-189 

HD74LS27G 

♦ HITJ 

173 - 77 

HD74LS161P 

♦ HITJ 

199 -141 

HD74HC164FP 

HITJ 

308 -113 

HD74HC374P 

HITJ 

135 -145 

HD74HC4518FP 

HITJ 

194 

- 94 

HD74LS27P 

♦ HITJ 

173 - 78 

HD74LS162G 

♦ HITJ 

200 - 99 

HD74HC164P 

HITJ 

308 - 95 

HD74HC375FP 

HITJ 

230 - 84 

HD74HC4518P 

HITJ 

194 

- 54 

HD74LS30G 

♦ HITJ 

174 - 3 

HD74LS162P 

♦ HITJ 

200 -100 

HD74HC165FP 

HITJ 

308 -214 

HD74HC375P 

HITJ 

230 - 81 

HD74HC4520FP 

HITJ 

194 

-177 

HD74LS30P 

♦ HITJ 

174 - 4 

HD74LS163G 

♦ HITJ 

206 -121 

HD74HC165P 

HITJ 

308 -196 

HD74HC377FP 

HITJ 

136 - 36 

HD74HC4520P 

HITJ 

194 

-133 

HD74LS32G 

♦ HITJ 

174 -214 

HD74LS163P 

♦ HITJ 

206 -122 

HD74HC166F 

HITJ 

309 - 65 

HD74HC377P 

HITJ 

136 - 32 

HD74HC4538FP 

HITJ 

209 

-149 

HD74LS32P 

♦ HITJ 

174 -215 

HD74LS164G 

♦ HITJ 

308 -158 

HD74HC166P 

HITJ 

309 - 46 

HD74HC386FP 

HITJ 

181 - 97 

HD74HC4538P 

HITJ 

209 

- 90 

HD74LS37G 

♦ HITJ 

236 -133 

HD74LS164P 

♦HITJ 

308 -159 

HD74HC173FP 

HITJ 

128 -131 

HD74HC386P 

HITJ 

181 - 42 

HD74HC4543FP 

HITJ 

252 

-190 

HD74LS37P 

♦ HITJ 

236 -134 

HD74LS165AP 

♦ HITJ 

308 -219 

HD74HC173P 

HITJ 

128 -122 

HD74HC390FP 

HITJ 

204 -174 

HD74HC4543P 

HITJ 

252 

-167 

HD74LS38G 

♦ HITJ 

237 - 50 

HD74LS166AP 

♦ HITJ 

309 - 71 

HD74HC174FP 

HITJ 

129 - 6 

HD74HC390P 

HITJ 

204 -165 

HD74HC7266FP 

HITJ 

180 

- 16 

HD74LS38P 

♦ HITJ 

237 - 51 

HD74LS166G 

♦ HITJ 

309 - 88 

HD74HC174P 

HITJ 

128 -201 

HD74HC393FP 

HITJ 

205 - 18 

HD74HC7266P 

HITJ 

179 

-213 

HD74LS40G 

♦ HITJ 

244 - 47 

HD74LS166P 

♦ HITJ 

309 • 89 

HD74HC175FP 

HITJ 

129 -109 

HD74HC393P 

HITJ 

205 - 4 

HD74HCT125FP 

HITJ 

239 

-182 

HD74LS40P 

♦ HITJ 

244 - 48 

HD74LS170G 

♦ HITJ 

295 -175 

HD74HC175P 

HITJ 

129 - 85 

HD74HC423AFP(A) 

211 -168 

HD74HCT125P 

HITJ 

239 

-169 

HD74LS42G 

♦ HITJ 

186 -145 

HD74LS170P 

♦ HITJ 

294 -200 

HD74HC180FP 

HITJ 

224 - 96 


HITJ 


HD74HCT126FP 

HITJ 

240 

- 34 

HD74LS42P 

♦ HITJ 

186 -146 

HD74LS173P 

HITJ 

128 -137 

HD74HC180P 

HITJ 

224 - 95 

HD74HC423AP(A) 

211 -156 

HD74HCT126P 

HITJ 

240 

- 23 

HD74LS47G 

♦HITJ 

254 - 39 

HD74LS174G 

♦ HITJ 

129 - 17 

HD74HC181P 

HITJ 

221 -201 


HITJ 


HD74HCT137FP 

HITJ 

275 

- 45 

HD74LS47P 

♦HITJ 

254 - 40 

HD74LS174P 

♦HITJ 

129 - 18 

HD74HC182FP 

HITJ 

223 -116 

HD74HC442FP 

HITJ 

244 - 56 

HD74HCT137P 

HITJ 

275 

- 25 

HD74LS48G 

♦ HITJ 

254 -123 

HD74LS175G 

♦ HITJ 

129 -127 

HD74HC182P 

HITJ 

223 -115 

HD74HC442P 

HITJ 

244 - 55 

HD74HCT138FP(A) 

275 

-192 

HD74LS48P 

♦ HITJ 

254 -124 

HD74LS175P 

♦HITJ 

129 -128 

HD74HC189FP 

HITJ 

297 - 34 

HD74HC443FP 

HITJ 

244 - 61 


♦HITJ 



HD74LS49G 

♦ HITJ 

254 -163 

HD74LS181G 

♦ HITJ 

221 -188 

HD74HC189P 

HITJ 

297 - 31 

HD74HC443P 

HITJ 

244 - 60 

HD74HCT138P 

♦ HITJ 

275 

-139 

HD74LS49P 

♦ HITJ 

254 -164 

HD74LS181P 

♦HITJ 

221 -189 

HD74HC190FP 

HITJ 

201 -198 

HD74HC444FP 

HITJ 

244 - 66 

HD74HCT237FP 

HITJ 

275 

- 46 

HD74LS51G 

♦ HITJ 

180 -110 

HD74LS190G 

♦ HITJ 

201 -184 

HD74HC190P 

HITJ 

201 -191 

HD74HC444P 

HITJ 

244 - 65 

HD74HCT237P 

HITJ 

275 

- 26 

HD74LS51P 

♦ HITJ 

180 -111 

HD74LS190P 

♦ HITJ 

201 -185 

HD74HC191FP 

HITJ 

202 - 75 

HD74HC490FP 

HITJ 

205 - 76 

HD74HCT238FP 

♦ HITJ 

275 

- 76 

HD74LS54G 

♦ HITJ 

180 -144 

HD74LS191G 

♦ HITJ 

202 - 97 

HD74HC191P 

HITJ 

202 - 68 

HD74HC490P 

HITJ 

205 - 72 

HD74HCT238P 

♦ HITJ 

275 

- 74 

HD74LS54P 

♦ HITJ 

180 -145 

HD74LS191P 

♦ HITJ 

202 - 98 

HD74HC192FP 

HITJ 

202 -201 

HD74HC533FP 

HITJ 

230 -167 

HD74HCT240FP(A) 

247 

-134 

HD74LS55G 

♦ HITJ 

180 -178 

HD74LS192G 

♦ HITJ 

203 - 19 

HD74HC192P 

HITJ 

202 -180 

HD74HC533P 

HITJ 

230 -147 


HITJ 



HD74LS55P 

♦ HITJ 

180 -179 

HD74LS192P 

♦ HITJ 

203 - 20 

HD74HC193FP 

HITJ 

203 -141 

HD74HC534FP 

HITJ 

136 -145 

HD74HCT240P 

♦ HITJ 

247 

-107 

HD74LS73G 

HITJ 

130 -184 

HD74LS193G 

♦ HITJ 

203 -178 

HD74HC193P 

HITJ 

203 -120 

HD74HC534P 

HITJ 

136 -127 

HD74HCT241 FP(A) 

248 

- 33 

HD74LS73P 

HITJ 

130 -185 

HD74LS193P 

♦ HITJ 

203 -179 

HD74HC194FP 

HITJ 

310 -111 

HD74HC540FP(A) 

247 - 79 


♦ HITJ 



HD74LS74AG 

♦HITJ 

131 -182 

HD74LS194AG 

♦HITJ 

310 -171 

HD74HC194P 

HITJ 

310 - 96 


♦ HITJ 


HD74HCT241P 

♦ HITJ 

248 

- 8 

HD74LS74AP 

♦HITJ 

131 -183 

HD74LS194AP 

♦ HITJ 

310 -172 

HD74HC195FP 

HITJ 

310 -217 

HD74HC540P 

♦ HITJ 

247 - 73 

HD74HCT242FP(A) 

281 

-148 

HD74LS74P 

HITJ 

131 -184 

HD74LS195AG 

♦ HITJ 

311 - 84 

HD74HC195P 

HITJ 

310 -199 

HD74HC541 FP(A) 

247 - 96 


♦ HITJ 



HD74LS75G 

♦ HITJ 

228 - 87 

HD74LS195AP 

♦ HITJ 

311 - 85 

HD74HC221 AFP(A) 

211 -149 


♦ HITJ 


HD74HCT242P 

♦ HITJ 

281 

-131 

HD74LS75P 

♦HITJ 

228 - 88 

HD74LS221G 

♦ HITJ 

211 -130 

. ... 

HITJ 


HD74HC541P 

♦ HITJ 

247 - 90 

HD74HCT243FP(A) 

282 

- 9 

HD74LS76 

HITJ 

137 -160 

HD74LS221P 

♦ HITJ 

211 -131 

HD74HC221 AP(A) 

211 -148 

HD74HC563FP 

HITJ 

228 -152 


♦ HITJ 



HD74LS76AG 

♦ HITJ 

132 -105 

HD74LS240 

♦ HITJ 

247 -145 


HITJ 


HD74HC563P 

HITJ 

228 -148 

HD74HCT243P 

♦ HITJ 

281 

■215 

HD74LS76AP 

♦HITJ 

132 -106 

HD74LS240P 

♦ HITJ 

247 -146 

HD74HC237FP 

HITJ 

275 - 75 

HD74HC564FP 

HITJ 

132 -178 

HD74HCT244FP(A) 

247 

- 53 

HD74LS76P 

HITJ 

137 -161 

HD74LS241 

♦ HITJ 

248 - 42 

HD74HC237P 

HITJ 

275 - 73 

HD74HC564P 

HITJ 

j 132 -167 


♦ HITJ 



HD74LS77G 

♦HITJ 

231 -207 

HD74LS241P 

♦ HITJ 

248 - 43 

HD74HC238F 

♦ HITJ 

274 -131 

HD74HC573FP 

HITJ 

231 -141 

HD74HCT244P 

♦ HITJ 

247 

- 42 

HD74LS77P 

♦ HITJ 

231 -208 

HD74LS242 

♦ HITJ 

281 -154 

HD74HC238P 

♦ HITJ 

274 -127 

HD74HC573P 

HITJ 

1231 -119 

HD74HCT245FP(A) 

282 

- 88 

HD74LS78 

HITJ 

138 -169 

HD74LS242P 

♦ HITJ 

281 -155 

HD74HC240FP(A) 

247 -135 

HD74HC574FP 

HITJ 

137 - 88 


♦ HITJ 



HD74LS78AG 

♦ HITJ 

138 -170 

HD74LS243 

♦ HITJ 

282 - 14 


HITJ 


HD74HC574P 

HITJ 

137 - 70 

HD74HCT245P 

♦ HITJ 

282 

- 73 

HD74LS78AP 

♦ HITJ 

138 -171 

HD74LS243P 

♦ HITJ 

282 - 15 

|HD74HC240P 

♦ HITJ 

247 -115 

HD74HC589FP 

HITJ 

,313 -147 

HD74HCT373FP 

HITJ 

229 

-160 

HD74LS78P 

HITJ 

138 -172 

HD74LS244 

♦ HITJ 

248 -130 

HD74HC241 FP(A) 

248 - 34 

HD74HC589P 

HITJ 

313 -143 

HD74HCT373P 

HITJ 

229 

-135 

HD74LS83AG 

♦ HITJ 

216 -177 

HD74LS244P 

♦ HITJ 

248 -131 


HITJ 


HD74HC590FP 

HITJ 

[205 - 92 

HD74HCT374FP 

HITJ 

135 

-170 

HD74LS83AP 

♦ HITJ 

216 -178 

HD74LS245 

♦ HITJ 

282 - 93 

|HD74HC241P 

♦ HITJ 

248 - 15 

HD74HC590P 

HITJ 

205 - 91 

HD74HCT374P 

HITJ 

135 

-146 

HD74LS85G 

♦ HITJ 

219 -148 

HD74LS245P 

♦ HITJ 

282 - 94 

HD74HC242FP(A) 

281 -147 

HD74HC592FP(A) 

205 - 95 

HD74HCT533FP 

HITJ 

230 

-168 

HD74LS85P 

♦ HITJ 

219 -149 

HD74LS247G 

♦ HITJ 

253 -105 


♦ HITJ 



HITJ 


HD74HCT533P 

HITJ 

230 

-148 

HD74LS86G 

♦ HITJ 

177 -142 

HD74LS247P 

♦ HITJ 

253 -106 

|hD74HC242P 

♦ HITJ 

281 -130 

HD74HC592P(A) 

HITJ 

205 - 93 

HD74HCT534FP 

HITJ 

136 

-146 

HD74LS86P 

♦ HITJ 

177 -143 

HD74LS248G 

♦ HITJ 

253 -142 

HD74HC243FP(A) 

282 - 8 

HD74HC593FP 

HITJ 

205 - 98 

HD74HCT534P 

HITJ 

136 

-128 

HD74LS90G 

♦ HITJ 

205 -135 

HD74LS248P 

♦ HITJ 

253 -143 


HITJ 


HD74HC593P 

HITJ 

205 - 96 

HD74HCT540FP 

HITJ 

244 

-113 

HD74LS90P 

♦ HITJ 

205 -136 

HD74LS249G 

♦ HITJ 

253 -144 

HD74HC243P 

♦ HITJ 

281 -214 

HD74HC597FP 

HITJ 

311 -212 

HD74HCT540P 

HITJ 

244 

- 97 

HD74LS91G 

♦ HITJ 

312 - 44 

HD74LS249P 

♦ HITJ 

253 -145 

HD74HC244FP(A) 

247 - 52 

HD74HC597P 

HITJ 

311 -201 

HD74HCT541FP 

HITJ 

244 

-176 

HD74LS91P 

♦ HITJ 

312 - 45 

HD74LS251 

♦ HITJ 

268 -115 


♦ HITJ 


HD74HC620FP 

HITJ 

284 -211 

HD74HCT541P 

HITJ 

244 

-158 

HD74LS92G 

♦ HITJ 

206 - 7 

HD74LS251P 

♦ HITJ 

268 -116 

HD74HC244P 

♦ HITJ 

247 - 41 

HD74HC620P 

HITJ 

284 -206 

HD74HCT563FP 

HITJ 

231 

- 55 

HD74LS92P 

♦ HITJ 

206 - 8 

HD74LS253 

♦ HITJ 

269 - 59 

HD74HC245FP(A) 

282 - 87 

HD74HC623FP 

HITJ 

285 - 43 

HD74HCT563P 

HITJ 

231 

- 40 

HD74LS93G 

♦HITJ 

207 -188 

HD74LS253P 

♦ HITJ 

269 - 60 


♦ HITJ 


HD74HC623P 

HITJ 

285 - 38 

HD74HCT564FP 

HITJ 

136 

-201 

HD74LS93P 

♦ HITJ 

207 -189 

HD74LS257 

♦ HITJ 

270 -215 

HD74HC245P 

♦ HITJ 

282 - 72 

HD74HC640FP(A) 

283 - 70 

HD74HCT564P 

HITJ 

136 

-190 

HD74LS95BG 

♦ HITJ 

312 - 90 

HD74LS257P 

♦ HITJ 

270 -216 

HD74HC251FP(A) 

268 - 53 


♦ HITJ 


HD74HCT573FP 

HITJ 

231 

-142 

HD74LS95BP 

♦ HITJ 

312 - 91 

HD74LS258 

♦ HITJ 

271 - 81 


♦ HITJ 


HD74HC640P 

♦ HITJ 

283 - 36 

HD74HCT573P 

HITJ 

231 

-120 

HD74LS96 

♦ HITJ 

312 -129 

HD74LS258P 

♦ HITJ 

271 - 82 

[HD74HC251P 

♦ HITJ 

268 - 40 

HD74HC643FP(A) 

284 - 7 

HD74HCT574FP 

HITJ 

137 

- 89 

HD74LS96P 

♦HITJ 

312 -130 

HD74LS259G 

♦ HITJ 

226 -167 

HD74HC253FP(A) 

269 - 6 


♦ HITJ 


HD74HCT574P 

HITJ 

137 

- 71 

HD74LS107 

HITJ 

133 -208 

HD74LS259P 

♦ HITJ 

227 -199 


♦ HITJ 


HD74HC643P 

♦ HITJ 

283 -200 

HD74HCT620FP 

HITJ 

284 

-212 

HD74LS107A 

♦ HITJ 

127 -138 

HD74LS266G 

♦ HITJ 

180 - 39 

HD74HC253P 

♦ HITJ 

268 -205 

HD74HC646FP(A) 

280 -118 

HD74HCT620P 

HITJ 

284 

-207 

HD74LS107P 

HITJ 

133 -209 

HD74LS266P 

♦ HITJ 

180 - 40 

HD74HC257FP(A) 

270 -155 


♦ HITJ 


HD74HCT623FP 

HITJ 

285 

- 44 

HD74LS109AG 

♦ HITJ 

128 - 22 

HD74LS273G 

♦ HITJ 

135 • 75 


♦ HITJ 


HD74HC646P 

♦ HITJ 

280 -114 

HD74HCT623P 

HITJ 

285 

- 39 

HD74LS109AP 

♦ HITJ 

128 - 23 

HD74LS273P 

♦ HITJ 

135 • 76 

|HD74HC257P 

♦ HITJ 

270 -139 

HD74HC648FP(A) 

284 -156 

HD74HCT640FP(A) 

283 

- 71 

HD74LS109P 

HITJ 

128 - 24 

HD74LS279G 

♦ HITJ 

228 - 19 

HD74Hu2ooFP(A) 

271 - 28 


♦ HITJ 



♦ HITJ 



HD74LS112G 

♦ HITJ 

134 - 78 

HD74LS279P 

♦ HITJ 

228 - 20 


♦ HI IJ 


HD74HC648P 

♦ HITJ 

284 -144 

HD74HCT640P 

♦ HITJ 

283 

- 37 

HD74LS112P 

♦ HITJ 

134 - 79 

HD74LS280G 

♦ HITJ 

224 -198 

HD74HC258P 

♦ HITJ 

271 - 23 

HD74HC668FP 

HITJ 

206 - 91 

HD74HCT643FP(A) 

284 

- 8 

HD74LS113G 

♦ HITJ 

134 -169 

HD74LS280P 

♦ HITJ 

224 -199 

HD74HC259FP 

HITJ 

227 -175 

HD74HC668P 

HITJ 

206 - 90 


♦ HITJ 



HD74LS113P 

♦ HITJ 

134 -170 

HD74LS283G 

♦ HITJ 

216 - 73 

HD74HC259P 

HI 1J 

227 -170 

HD74HC669FP 

HITJ 

206 - 93 

HD74HCT643P 

♦ HITJ 

283 

-201 

HD74LS114G 

♦ HITJ 

135 - 29 

HD74LS283P 

♦ HITJ 

216 - 74 

HD74HC266 

♦ HITJ 

179 -212 

HD74HC669P 

HITJ 

206 - 92 

HD74HCT646FP 

HITJ 

280 

-144 

HD74LS114P 

♦ HITJ 

135 - 30 

HD74LS290G 

♦ HITJ 

204 - 84 

HD74HC273FP 

Ml 1 J 

130 - 4 

HD74HC670FP 

HITJ 

297 - 1 

HD74HCT646P 

HITJ 

280 

-135 

HD74LS122G 

♦ HITJ 

210 -166 

HD74LS290P 

♦ HITJ 

204 - 85 

HD74HC273P 

HITJ 

129 -206 

HD74HC670P 

HITJ 

296 -218 

HD74HCT648FP 

HITJ 

284 

•157 

HD74LS122P 

♦ HITJ 

210 -167 

HD74LS293G 

♦HITJ 

204 -114 

HD74HC280FP 

HITJ 

224 -193 

HD74HC673FP 

HITJ 

313 -164 

HD74HCT648P 

HITJ 

284 

-145 

HD74LS123G 

♦ HITJ 

211 - 49 

HD74LS293P 

♦ HITJ 

204 -115 

HD74HC280P 

HITJ 

224 -183 

HD74HC673P 

HITJ 

313 -163 

HD74HCT651P 

♦ HITJ 

280 

-161 

HD74LS123P 

♦ HITJ 

211 - 50 

HD74LS295B 

♦ HITJ 

312 -200 

HD74HC283FP 

HITJ 

216 -107 

HD74HC674FP 

HITJ 

313 -180 

HD74HCT652P 

♦ HITJ 

280 

-167 

HD74LS125AG 

♦ HITJ 

239 -155 

HD74LS295BP 

♦ HITJ 

312 -201 

HD74HC283P 

HITJ 

216 -103 

HD74HC674P 

HITJ 

313 -179 

HD74HCT688FP 

HITJ 

219 

- 98 

HD74LS125AP 

♦ HITJ 

239 -156 

HD74LS298 

♦ HITJ 

268 -174 

HD74HC292FP 

HITJ 

213 -203 

HD74HC677FP 

HITJ 

220 - 49 

HD74HCT688P 

HITJ 

219 

- 93 

HD74LS126AG 

♦ HITJ 

240 - 9 

HD74LS298P 

♦ HITJ 

268 -175 

HD74HC292P 

HITJ 

213 -196 

HD74HC677P 

HITJ 

220 - 47 

HD74LS00G 

♦ HITJ 

162 

-188 

HD74LS126AP 

♦ HITJ 

240 - 10 

HD74LS299G 

♦ HITJ 

314 - 42 

HD74HC294FP 

HI 1J 

213 -211 

HD74HC678FP 

HITJ 

220 - 57 

HD74LS00P 

♦ HITJ 

162 

-189 

HD74LS132 

♦ HITJ 

179 -179 

HD74LS299P 

♦ HITJ 

314 - 43 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 





I'g.Wl.TsM 



IsSKmiM 




m ray 

MFRS 

n 

H&74LS365AG 

♦ HITJ 

246 

-103 

HD14536B 


371 -171 

HEF4001UBT 




HEF4014BP 

♦ MULB 

304 -125 

HEF4023BD 

♦ MULB 

150 -142 

HD74LS365AP 

♦ HITJ 

246 

-104 

HD14537B 

HITJ 

294 - 78 

(cont.) 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


HD74LS366AG 

♦ HITJ 

246 

-125 

HD14538B 

HITJ 

209 -142 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦SIC 

♦ VALG 



VALG 


HD74LS366AP 

♦ HITJ 

246 

-126 

HD14539BFP 

HITJ 

266 -112 

HEF4001UBTD 

SIC 

148 

- 34 

HEF4014BT 

♦ MULB 

304 -151 

HEF4023BP 

MULB 

150 -143 

HD74LS367AG 

♦ HITJ 

246 

-135 

HD14539BG 

HITJ 

266 - 84 

HEF4002 

RTCF 

148 

-121 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


HD74LS367AP 

♦ HITJ 

246 

-136 

HD14539BP 

HITJ 

266 - 85 

HEF4002BD 

♦ MULB 

148 

-122 

♦ SIC 

♦VALG 



♦VALG 


HD74LS368AG 

♦ HITJ 

246 

-145 

HD14543B(1) 

♦ HITJ 

252 -163 

PHIN 

♦ RTCF 



HEF4014P 

♦ MULB 

304 -126 

HEF4023BT 

♦ MULB 

150 -188 

HD74LS368AP 

♦ HITJ 

246 

-146 

HD14543B(2) 

HITJ 

184 -192 


♦ VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


HD74LS373G 

♦ HITJ 

230 

- 58 

HD14552B 

HITJ 

294 - 85 

HEF4002BDF 

SIC 

148 

-123 


♦VALG 



VALG 


HD74LS373P 

♦ HITJ 

230 

- 59 

HD14553B 

HITJ 

195 - 73 

HEF4002BP 

♦ MULB 

148 

-124 

HEF4015B 

♦ MULB 

304 -200 

HEF4023P 

♦ MULB 

150 -197 

HD74LS374G 

♦ HITJ 

135 

-127 

HD14554B 

HITJ 

218 - 63 

PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦VALG 


HD74LS374P 

♦ HITJ 

135 

-128 

HD14557B 

HITJ 

306 -138 


♦VALG 




♦VALG 


HEF4024 

RTCF 

191 -128 

HD74LS375G 

♦ HITJ 

230 

- 90 

HD14558B 

HITJ 

184 -212 

HEF4002BPN 

SIC 

148 

-125 

HEF4015BD 

♦ MULB 

304 -201 

HEF4024BD 

♦ MULB 

191 -129 

HD74LS375P 

♦ HITJ 

230 

- 91 

HD14560B 

HITJ 

215 -173 

HEF4002BT 

♦ MULB 

148 

- 80 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HD74LS386G 

♦ HITJ 

181 

-141 

HD14562B 

HITJ 

306 -145 

PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 



♦VALG 


HD74LS386P 

♦ HITJ 

181 

-142 

HD14566B 

♦ HITJ 

233 - 32 


♦VALG 



HEF4015BP 

♦ MULB 

304 -202 

HEF4024BDF 

SIC 

191 -130 

HD74LS390G 

♦ HITJ 

204 

-181 

HD14569B 

HITJ 

195 - 93 

HEF4002BTD 

SIC 

148 

-182 

♦ PHIN 

RTCF 


HEF4024BP 

♦ MULB 

191 -131 

HD74LS390P 

♦ HITJ 

204 

-182 

HD14572UB 

HITJ 

233 - 55 

HEF4002P 

♦ MULB 

148 

-193 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HD74LS393G 

♦ HITJ 

205 

- 21 

HD14580B 

HITJ 

294 -130 

PHIN 

♦VALG 



HEF4015BT 

♦ MULB 

305 - 12 


♦ VALG 


HD74LS393P 

♦ HITJ 

205 

- 22 

HD14581B 

HITJ 

221 -111 

HEF4006B 

♦ MULB 

304 

- 46 

♦ PHIN 

RTCF 


HEF4024BPN 

SIC 

191 -132 

HD74LS490G 

♦ HITJ 

205 

- 68 

HD14582B 

HITJ 

223 - 32 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIC 

♦VALG 


HEF4024BT 

♦ MULB 

191 -173 

HD74LS490P 

♦ HITJ 

205 

- 69 

HD14585B 

♦ HITJ 

219 - 16 


♦ VALG 



HEF4015P 

♦ MULB 

304 -203 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HD74LS640 

♦ HITJ 

283 

- 92 

HD44231B 

♦ HITJ 

379 -177 

HEF4006BD 

♦ MULB 

304 

- 4 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


HD74LS640P 

♦ HITJ 

283 

- 93 

HD44231C 

♦ HITJ 

379 -205 

♦ PHIN 

RTCF 




♦VALG 


HEF4024BTD 

SIC 

191 -174 

HD74LS641 

♦ HITJ 

283 

-133 

HD44232B 

♦ HITJ 

379 -179 

♦ SIC 

♦ VALG 



HEF4016BD 

PHIN 

260 - 27 

HEF4024P 

♦ MULB 

191 -182 

HD74LS641P 

♦ HITJ 

283 

-134 

HD44232C 

♦ HITJ 

379 -216 

HEF4006BP 

♦ MULB 

304 

- 5 

HEF4016BP 

♦ MULB 

260 - 28 

♦ PHIN 

♦VALG 


HD74LS642 

♦ HITJ 

283 

-163 

HD44233B 

♦ HITJ 

379 -181 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


HEF4025 

RTCF 

151 - 35 

HD74LS642P 

♦ HITJ 

283 

-164 

HD44233C 

♦ HITJ 

380 - 1 

♦ SIC 

♦ VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


HEF4025BD 

♦ MULB 

151 - 36 

HD74LS645 

♦ HITJ 

284 

-101 

HD44234B 

♦ HITJ 

379 -183 

HEF4006BT 

♦ MULB 

304 

- 38 

HEF4016BT 

PHIN 

260 -138 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HD74LS645P 

♦ HITJ 

284 

-102 

HD44234C 

♦ HITJ 

380 - 12 

♦ PHIN 

RTCF 



HEF4017 

RTCF 

189 -156 


♦VALG 


HD74LS668G 

♦ HITJ 

205 

- 99 

HD44235 

♦ HITJ 

379 -178 

♦ SIC 

♦VALG 



HEF4017BD 

♦ MULB 

189 -157 

HEF4025BDF 

SIC 

150 -214 

HD74LS668P 

♦ HITJ 

205 

-100 

HD44235C 

♦ HITJ 

379 -206 

HEF4006P 

♦ MULB 

304 

- 27 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4025BP 

♦ MULB 

151 - 37 

HD74LS669G 

♦ HITJ 

208 

- 50 

HD44236 

♦ HITJ 

379 -180 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HD74LS669P 

♦ HITJ 

208 

- 51 

HD44236C 

♦ HITJ 

379 -217 

SIC 

VALG 



HEF4017BDF 

SIC 

189 -110 


♦ VALG 


HD74LS670G 

♦ HITJ 

297 

- 16 

HD44237 

♦ HITJ 

379 -182 

HEF4007P 

MULB 

234 

- 34 

HEF4017BP 

♦ MULB 

189 -158 

HEF4025BPN 

SIC 

151 - 38 

HD74LS670P 

♦ HITJ 

294 

-201 

HD44237C 

♦ HITJ 

380 - 2 

PHIN 

SIC 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4025BT 

♦ MULB 

151 - 80 

HD10116 

♦ HITJ 

278 

- 54 

HD44238 

♦ HITJ 

379 -184 


VALG 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HD10124 

♦ HITJ 

258 

- 8 

HD44238C 

♦ HITJ 

380 - 13 

HEF4007UBD 

♦ MULB 

234 

- 16 

HEF4017BPN 

SIC 

189 -159 


♦VALG 


HD10125 

♦ HITJ 

258 

- 39 

HD44247C 

♦ HITJ 

379 -185 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF4017BT 

♦ MULB 

189 -209 

HEF4025BTD 

SIC 

151 - 81 

HD10132 

♦ HITJ 

263 

- 3 

HD44248C 

♦ HITJ 

379 -186 

HEF4007UBP 

PHIN 

234 

• 17 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4025P 

♦ MULB 

151 - 90 

HD10134(1) 

♦ HITJ 

263 

- 15 

HD75107A 

♦ HITJ 

278 -159 

HEF4007UBT 

PHIN 

234 

- 19 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


HD10161 

♦ HITJ 

272 

- 6 

HD75108A 

♦ HITJ 

278 -185 

HEF4008 

RTCF 

215 

- 44 

HEF4017BTD 

SIC 

189 -210 

HEF4027 

RTCF 

124 - 85 

HD10162 

♦ HITJ 

272 

- 33 

HD75108AP 

♦ HITJ 

278 -186 

HEF4008B 

♦VALG 

215 

- 45 

HEF4017P 

♦ MULB 

189 -160 

HEF4027BD 

♦ MULB 

124 - 86 

HD10164 

♦ HITJ 

263 

- 62 

HD75109 

♦ HITJ 

248 -157 

HEF4008BD 

♦ MULB 

215 

- 15 

♦ PHIN 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HD10165 

HITJ 

289 

- 20 

HD75109P 

♦ HITJ 

248 -158 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF4018 

RTCF 

190 - 32 


♦VALG 


HD10174 

♦ HITJ 

263 

-107 

HD75110 

♦ HITJ 

248 -159 


♦VALG 



HEF4018BD 

♦ MULB 

190 - 33 

HEF4027BDF 

SIC 

124 - 56 

HD14000UB 

HITJ 

147 

- 95 

HD75110P 

♦ HITJ 

248 -160 

HEF4008BP 

♦ MULB 

215 

- 46 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4027BP 

♦ MULB 

124 - 87 

HD14001B 

HITJ 

147 

-198 

HD75154 

♦ HITJ 

279 - 87 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HD14001UB 

HITJ 

147 

-147 

HD75154P 

♦ HITJ 

279 - 88 


♦ VALG 



HEF4018BDF 

SIC 

190 - 3 


♦VALG 


HD14002B 

HITJ 

148 

-120 

HD75188 

♦ HITJ 

249 - 72 

HEF4008BPN 

SIC 

215 

- 47 

HEF4018BP 

♦ MULB 

190 - 34 

HEF4027BPN 

SIC 

124 - 88 

HD14006B 

HITJ 

304 

- 43 

HD75188P 

♦ HITJ 

249 - 73 

HEF4008BT 

♦ MULB 

215 

- 84 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4027BT 

♦ PHIN 

124 -139 

HD14007UB 

HITJ 

234 

- 33 

HD75189 

♦ HITJ 

279 -162 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


HEF4027BTD 

SIC 

124 -140 

HD14008B 

HITJ 

215 

- 43 

HD75189P 

♦ HITJ 

279 -163 


♦VALG 



HEF4018BPN 

SIC 

190 - 35 

HEF4027P 

♦ MULB 

124 - 89 

HD14011B 

HITJ 

149 

- 49 

HD75450A 

♦ HITJ 

251 - 48 

HEF4008BTD 

SIC 

215 

- 85 

HEF4018BT 

♦ MULB 

190 - 70 

♦ PHIN 

♦VALG 


HD14011UB 

HITJ 

149 

- 50 

HD75451A 

♦ HITJ 

251 - 79 

HEF4008P 

♦ MULB 

215 

- 48 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4028 

RTCF 

184 - 83 

HD14012B 

HITJ 

149 

-188 

HD75451AP 

♦ HITJ 

251 - 80 

♦ PHIN 

VALG 




♦VALG 


HEF4028B 

♦VALG 

184 - 84 

HD14013B 

HITJ 

123 

-198 

HD75452 

♦ HITJ 

251 - 17 

HEF4011 

RTCF 

149 

- 51 

HEF4018BTD 

SIC 

190 - 71 

HEF4028BD 

♦ PHIN 

184 -119 

HD14014B 

HITJ 

304 

-152 

HD75452P 

♦ HITJ 

251 - 18 

HEF4011BD 

♦ MULB 

149 

- 52 

HEF4018P 

♦ MULB 

190 - 36 

HEF4028BDF 

SIC 

184 - 42 

HD14015B 

HITJ 

305 

- 16 

HD75453 

♦ HITJ 

251 -104 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦VALG 


HEF4028BP 

♦ PHIN 

184 -120 

HD14017B 

HITJ 

189 

-155 

HD75453P 

♦ HITJ 

251 -105 


♦ VALG 



HEF4019BD 

♦ MULB 

263 -149 

HEF4028BPN 

SIC 

184 - 43 

HD14018B 

HITJ 

190 

- 31 

HD75454 

♦ HITJ 

251 -127 

HEF4011BDF 

SIC 

148 

-217 

♦ PHIN 

RTCF 


HEF4028BT 

♦ PHIN 

184 - 52 

HD14020B 

HITJ 

190 

-127 

HD75454P 

♦ HITJ 

251 -128 

HEF401IBP 

♦ MULB 

149 

- 53 

♦ SIC 

♦VALG 


HEF4028BTD 

SIC 

184 - 53 

HD14022B 

HITJ 

191 

- 18 

HDD930R 

HAS 

182 -168 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF4019BP 

♦ MULB 

263 -150 

HEF4028P 

♦ MULB 

184 - 85 

HD14023B 

HITJ 

150 

-140 

HDD932R 

HAS 

182 -169 


♦VALG 



♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦VALG 


HD14024B 

HITJ 

191 

-127 

HDD944R 

HAS 

183 - 73 

HEF4011BPN 

SIC 

149 

- 54 

♦ SIC 

♦VALG 


HEF4029 

RTCF 

192 - 27 

HD14025B 

HITJ 

151 

- 34 

HDD945R 

HAS 

140 - 17 

HEF4011BT 

♦ MULB 

149 

- 3 

HEF4019BT 

♦ MULB 

263 -157 

HEF4029B 

♦VALG 

192 - 28 

HD14027B 

HITJ 

124 

- 84 

HDD946R 

HAS 

159 -126 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4029BD 

♦ MULB 

192 - 29 

HD14028B 

♦ HITJ 

184 

- 41 

HDD962R 

HAS 

160 -165 


♦ VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HD14032B 

HITJ 

215 

-121 

HDT54H00R 

HAS 

154 -185 

HEF4011BTD 

SIC 

149 

-110 

HEF4020 

RTCF 

190 -128 


♦VALG 


HD14035B 

HITJ 

306 

- 17 

HDT54H20R 

HAS 

156 - 24 

HEF4011P 

♦ MULB 

149 

-123 

HEF4020BD 

♦ MULB 

190 -129 

HEF4029BDF 

SIC 

191 -216 

HD14038B 

HITJ 

215 

-156 

HDT54H51R 

HAS 

157 - 76 

♦ PHIN 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4029BP 

♦ MULB 

192 - 30 

HD14040B 

HITJ 

192 

-154 

HDT54H54R 

HAS 

158 -137 

HEF4011U 

RTCF 

149 

- 55 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HD14042B 

HITJ 

225 

- 46 

HDT54H74R 

HAS 

125 -166 

HEF4011UBD 

♦ MULB 

149 

- 56 

HEF4020BDF 

SIC 

190 - 84 


♦VALG 


HD14043B 

HITJ 

225 

-114 

HEF4000B 

PHIN 

147 -134 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF4020BP 

♦ MULB 

190 -130 

HEF4029BPN 

SIC 

192 - 31 

HD14044B 

HITJ 

225 

-190 


♦VALG 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4029BT 

♦ MULB 

192 - 72 

HD14068B 

HITJ 

151 

-154 

HEF4000BD 

♦ MULB 

147 - 96 

HEF4011UBDF 

SIC 

148 

-218 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HD14069UB 

♦ HITJ 

237 

-185 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4011UBP 

♦ MULB 

148 

-219 

HEF4020BPN 

SIC 

190 -131 


♦VALG 


HD14070B 

HITJ 

181 

- 43 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF4020BT 

♦ MULB 

190 -190 

HEF4029BTD 

SIC 

192 - 73 

HD14071B 

HITJ 

151 

-212 

HEF4000BDF 

SIC 

147 - 64 


♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4029P 

♦ MULB 

192 - 32 

HD14072B 

HITJ 

152 

- 58 

HEF4000BP(A) 

♦ MULB 

147 - 97 

HEF4011UBPN 

SIC 

149 

- 57 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


HD14073B 

HITJ 

152 

-122 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4011UBT 

♦ MULB 

149 

-111 

HEF4020BTD 

SIC 

190 -191 

HEF4030 

RTCF 

181 - 44 

HD14075B 

HITJ 

152 

-208 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF4020P 

♦ MULB 

190 -132 

HEF4030BD 

♦ MULB 

180 -206 

HD14076B 

HITJ 

227 

-138 

HEF4000BPN 

SIC 

147 - 98 


♦VALG 



♦ PHIN 

♦VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


HD14077B 

HITJ 

179 

-214 

HEF4000BT 

♦ MULB 

147 -128 

HEF4011UBTD 

SIC 

149 

-112 

HEF4021B 

♦ MULB 

305 - 60 


♦VALG 


HD14078B 

HITJ 

153 

- 68 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4012 

RTCF 

149 

-189 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4030BP 

♦ MULB 

180 -207 

HD14081B 

HITJ 

153 

-140 


♦VALG 


HEF4012BD 

♦ MULB 

149 

-190 


♦VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


HD14082B 

HITJ 

153 

-205 

HEF4000BTD 

SIC 

147 -129 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF4021BD 

♦ MULB 

305 - 61 


♦VALG 


HD14161B 

HITJ 

199 

- 57 

HEF4001 

RTCF 

147 -199 


♦VALG 



♦ PHIN 

RTCF 


HEF4030BT 

♦ MULB 

180 -213 

HD14163B 

HITJ 

206 

- 99 

HEF4001BD 

♦ MULB 

147 -200 

HEF4012BDF 

SIC 

149 

-151 

♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


HD14174B 

HITJ 

128 

-202 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4012BP 

♦ MULB 

149 

-191 

HEF4021BP 

♦ MULB 

305 - 62 


♦VALG 


HD14175B 

HITJ 

129 

- 86 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


HEF4030BTD 

SIC 

181 - 98 

HD14501UB 

HITJ 

154 

-122 

HEF4001BDF 

SIC 

147 -148 


♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


HEF4030P 

♦ MULB 

181 -115 

HD14502BFP 

HITJ 

234 

-117 

HEF4001BP 

♦ MULB 

147 -201 

HEF4012BPN 

SIC 

149 

-192 

HEF4021BT 

♦ MULB 

305 - 91 

♦ PHIN 

♦VALG 


HD14502BG 

HITJ 

234 

-114 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4012BT 

♦ MULB 

150 

- 14 

♦ PHIN 

RTCF 


HEF4031B 

♦ MULB 

305 -112 

HD14502BP 

HITJ 

234 

-115 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HD14506B 

HITJ 

154 

-144 

HEF4001BPN 

SIC 

147 -202 


♦VALG 



HEF4021P 

♦ MULB 

305 - 63 


♦VALG 


HD14508B 

HITJ 

226 

- 59 

HEF4001BT 

♦ MULB 

147 -157 

HEF4012BTD 

SIC 

150 

- 15 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4031BD 

♦ MULB 

305 -113 

HD14510B 

HITJ 

193 

-128 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4012P 

♦ MULB 

150 

- 24 


♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


HD14511B(1) 

♦ HITJ 

252 

- 71 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 



HEF4022 

RTCF 

191 - 19 

♦ SIC 

♦VALG 


HD14511B(2) 

HITJ 

184 

-142 

HEF4001BTD 

SIC 

148 - 33 

HEF4013 

RTCF 

123 

-199 

HEF4022BD 

♦ MULB 

191 - 20 

HEF4031BP 

♦ MULB 

305 -114 

HD14514B 

HITJ 

184 

-163 

HEF4001P 

♦ MULB 

148 - 42 

HEF4013BD 

♦ PHIN 

123 

-200 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


HD14515B 

HITJ 

184 

-185 

PHIN 

♦ VALG 


HEF4013BDF 

SIC 

123 

-166 


♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


HD14516B 

HITJ 

193 

-199 

HEF4001U 

RTCF 

147 -203 

HEF4013BP 

♦ PHIN 

123 

-201 

HEF4022BDF 

SIC 

190 -203 

HEF4031BT 

♦ MULB 

305 -121 

HD14517B 

HITJ 

306 

-121 

HEF4001UB 

PHIN 

147 -149 

HEF4013BPN 

SIC 

123 

-202 

HEF4022BP 

♦ MULB 

191 - 21 

♦ PHIN 

RTCF 


HD14518B 

HITJ 

194 

- 55 

HEF4001UBD 

♦ MULB 

147 -150 

HEF4013BT 

♦ PHIN 

124 

- 15 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


HD14520B 

HITJ 

194 

-134 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4013BTD 

SIC 

124 

- 16 


♦VALG 


HEF4031P 

♦ MULB 

305 -115 

HD14521B 

HITJ 

213 

- 96 


♦VALG 


HEF4013P 

♦ MULB 

124 

- 26 

HEF4022BPN 

SIC 

191 - 22 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HD14522B 

HITJ 

194 

-191 

HEF4001UBDF 

SIC 

147 -151 

♦ PHIN 

♦VALG 



HEF4022BT 

♦ MULB 

191 - 64 


♦VALG 


HD14524B 

HITJ 

299 

-151 

HEF4001UBP 

♦ MULB 

147 -152 

HEF4014B 

♦ MULB 

304 -123 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4035B 

♦ MULB 

305 -193 

HD14526B 

HITJ 

195 

- 11 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HD14527B 

HITJ 

213 

-134 


♦VALG 



♦VALG 



HEF4022BTD 

SIC 

191 - 65 


♦VALG 


HD14530B 

HITJ 

233 

- 11 

HEF4001UBPN 

SIC 

147 -204 

HEF4014BD 

♦ MULB 

304 -124 

HEF4022P 

♦ MULB 

191 - 23 

HEF4035BD 

♦ MULB 

305 -194 

HD14531B 

HITJ 

224 

- 37 

HEF4001UBT 

♦ MULB 

147 -158 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


HD14534B 

HITJ 

195 

- 51 

cont.next col. 



♦ SIC 

♦ VALG 



HEF4023 

RTCF 

150 -141 

♦ SIC 

♦ VALG 
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A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


■n 

mmm 




TYPE No. 

MFRS 

mam 



EEE31BE1 

TYPE No. 

MtdsEJ 


HEF4035BP 

♦ MULB 

305 -195 

HEF4051BD 

♦ MULB 

261 - 37 

HEF4071P 

♦ MULB 

152 - 25 

HEF4082BT 

♦ MULB 

154 - 9 

HEF4574BD 

KKI 

272 -105 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


HEF4072 

RTCF 

152 - 59 


♦VALG 

*■ 

♦SIC 

♦VALG 


HEF4035BT 

♦ MULB 

306 - 14 

HEF4051BP 

♦ MULB 

261 - 38 

HEF4072BD 

♦ PHIN 

152 - 60 

HEF4082BTD 

SIC 

154 - 10 

HEF4514BP 

♦ MULB 

272 -106 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


HEF4082P 

♦ MULB 

154 - 15 

♦ PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


HEF4072BDF 

SIC 

152 - 40 

♦ PHIN 

♦ VALG 


♦SIC 

VALG 


HEF4035P 

♦ MULB 

305 -196 

HEF4051BT 

♦ MULB 

261 - 68 

HEF4072BP 

♦ MULB 

152 - 61 

HEF4085 

RTCF 

154 - 45 

HEF4514BT 

♦ MULB 

272 - 95 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4085BD 

♦ MULB 

154 - 46 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 



♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


HEF4040 

RTCF 

192 -155 

HEF4052BD 

♦ MULB 

261 - 95 

HEF4072BPN 

SIC 

152 - 62 


♦ VALG 


HEF4515BD 

♦ MULB 

272 -155 

HEF4040BD 

♦ MULB 

192 -156 

♦ PHIN 

RTCF 


HEF4072BT 

♦ MULB 

152 - 83 

HEF4085BDF 

SIC 

154 - 31 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4085BP 

♦ MULB 

154 - 47 

♦SIC 

♦VALG 



♦VALG 


HEF4052BP 

♦ MULB 

261 - 96 


♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4515BP 

♦ MULB 

272 -156 

HEF4040BDF 

SIC 

192 -111 

♦ PHIN 

RTCF 


HEF4072BTD 

SIC 

152 - 84 


♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4040BP 

♦ MULB 

192 -157 

♦SIC 

♦VALG 


HEF4072P 

♦ MULB 

152 - 89 

HEF4085BPN 

SIC 

154 - 48 

♦SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4052BT 

♦ MULB 

261 -130 

♦ PHIN 

♦VALG 


HEF4085BT 

♦ MULB 

154 - 58 

HEF4515BT 

♦ MULB 

272 -139 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4073 

RTCF 

152 -123 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4040BPN 

SIC 

192 -158 

♦ SIC 

♦VALG 


HEF4073B 

♦VALG 

152 -153 


♦ VALG 


♦SIC 

♦VALG 


HEF4040BT 

♦ MULB 

192 -207 

HEF4053BD 

♦ MULB 

261 -159 

HEF4073BD 

♦ MULB 

152 -124 

HEF4085BTD 

SIC 

154 - 59 

HEF4516 

RTCF 

193 -200 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4085P 

♦ MULB 

154 - 62 

HEF4516B 

♦VALG 

193 -201 


♦VALG 


♦SIC 

♦ VALG 



♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ VALG 


HEF4516BD 

♦ MULB 

193 -202 

HEF4040BTD 

SIC 

192 -208 

HEF4053BP 

♦ MULB 

261 -160 

HEF4073BDF 

SIC 

152 -104 

HEF4086 

RTCF 

154 - 78 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4040P 

♦ MULB 

192 -159 

♦ PHIN 

RTCF 


HEF4073BP 

♦ MULB 

152 -125 

HEF4086B 

♦ VALG 

154 - 96 


♦VALG 


PHIN 

♦VALG 


♦SIC 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4086BD 

♦ MULB 

154 - 79 

HEF4516BDF 

SIC 

193 -168 

HEF4041BD 

♦ MULB 

259 - 84 

HEF4053BT 

♦ MULB 

261 -190 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4516BP 

♦ MULB 

193 -203 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4073BPN 

SIC 

152 -126 


♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


HEF4073BT 

♦ MULB 

152 -147 

HEF4086BDF 

SIC 

154 - 64 


♦VALG 


HEF4041 BP 

♦ MULB 

259 - 85 

HEF4059BD 

♦ MULB 

213 - 51 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4086BP 

♦ MULB 

154 - 80 

HEF4516BPN 

SIC 

193 -204 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4516BT 

♦ MULB 

194 - 12 

tSiC 

vmlG 



♦ VALAi 


Htf-40/3BID 

SIC 

152 -148 


♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4041BT 

♦ MULB 

259 - 89 

HEF4059BDF 

SIC 

213 - 39 

HEF4073P 

♦ PHIN 

152 -127 

HEF4086BPN 

SIC 

154 - 81 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4059BP 

♦ MULB 

213 - 52 

HEF4075 

RTCF 

152 -209 

HEF4086BT 

♦ MULB 

154 - 92 

HEF4516BTD 

SIC 

194 - 13 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4075B 

♦VALG 

153 - 30 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4517BD 

♦ MULB 

306 -103 

HEF4042 

RTCF 

225 - 47 


♦VALG 


HEF4075BD 

♦ MULB 

152 -210 


♦ VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


HEF4042BD 

♦ MULB 

225 - 48 

HEF4059BPN 

SIC 

213 - 53 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4086BTD 

SIC 

154 - 93 

♦SIC 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4059BT 

♦ PHIN 

213 - 58 


♦ VALG 


HEF4086P 

♦ PHIN 

154 - 82 

HEF4517BP 

♦ MULB 

306 -104 


♦VALG 


HEF4060BD 

♦ MULB 

193 - 41 

HEF4075BDF 

SIC 

152 -171 

HEF4093BD 

♦ MULB 

287 - 24 

♦ PHIN 

RTCF 


HEF4042BDF 

SIC 

225 - 21 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4075BP 

♦ MULB 

152 -211 

♦ PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


HEF4042BP 

♦ MULB 

225 - 49 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


HEF4517BT 

♦ MULB 

306 -120 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4060BDF 

SIC 

193 - 3 


♦VALG 


HEF4093BP 

♦ MULB 

287 - 25 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


HEF4060BP 

♦ MULB 

193 - 42 

HEF4075BPN 

SIC 

152 -212 

♦ PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


HEF4042BPN 

SIC 

225 - 50 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4075BT 

♦ MULB 

153 - 22 

♦ SIC 

VALG 


HEF4518 

RTCF 

194 - 56 

HEF4042BT 

♦ MULB 

225 - 81 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4093BT 

♦ MULB 

287 - 30 

HEF4518BD 

♦ MULB 

194 - 57 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4060BPN 

SIC 

193 - 43 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


HEF4060BT 

♦ MULB 

193 - 60 

HEF4075BTD 

SIC 

153 - 23 

♦SIC 

♦VALG 



♦ VALG 


HEF4042BTD 

SIC 

225 - 82 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4076B 

♦ MULB 

309 -134 

HEF4094BD 

♦ MULB 

306 - 63 

HEF4518BP 

♦ MULB 

194 - 58 

HEF4042P 

♦ MULB 

225 - 51 


♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦VALG 


HEF4060BTD 

SIC 

193 - 61 


♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



♦ VALG 


HEF4043 

RTCF 

225 -115 

HEF4066BD 

♦ MULB 

260 - 82 

HEF4076BD 

♦ MULB 

309 -135 

HEF4094BP 

♦ MULB 

306 - 64 

HEF4518BPN 

SIC 

194 - 59 

HEF4043BD 

♦ MULB 

225 -116 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


HEF4518BT 

♦ MULB 

194 - 35 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 



♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


HEF4066BP 

♦ MULB 

260 - 83 

HEF4076BP 

♦ MULB 

309 -136 

HEF4094BT 

♦ MULB 

306 - 85 


♦VALG 


HEF4043BDF 

SIC 

225 - 87 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


HEF4518BTD 

SIC 

194 - 95 

HEF4043BP 

♦ MULB 

225 -117 

♦SIC 

♦VALG 



♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


HEF4518P 

♦ MULB 

194 - 60 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4066BT 

♦ MULB 

260 -152 

HEF4076BT 

♦ MULB 

307 - 1 

HEF4502BD 

♦ MULB 

234 -121 

♦ PHIN 

♦VALG 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


HEF4519BD 

♦ MULB 

263 -212 

HEF4043BPN 

SIC 

225 -118 

♦SIC 

♦VALG 



♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


HEF4043BT 

♦MULB 

225 -156 

HEF4067BD 

♦ MULB 

261 -202 

HEF4076P 

MULB 

309 -137 

HEF4502BP 

♦ MULB 

234 -122 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


HEF4519BP 

♦ MULB 

263 -213 


♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 



VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


HEF4043BTD 

SIC 

225 -157 

HEF4067BP 

♦ MULB 

261 -203 

HEF4077 

RTCF 

179 -215 

HEF4502BT 

♦ MULB 

234 -136 

♦SIC 

VALG 


HEF4043P 

♦ MULB 

225 -119 

♦PHIN 

RTCF 


HEF4077B 

♦VALG 

180 - 20 

♦ PHIN 

♦RTCF 

i 

HEF4519BT 

♦ MULB 

264 - 15 

♦ PHIN 

♦VALG 


♦SIC 

VALG 


HEF4077BD 

♦ MULB 

179 -216 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4044 

RTCF 

225 -191 

HEF4067BT 

♦ MULB 

262 - 9 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4505BD 

♦ MULB 

294 - 51 


♦VALG 


HEF4044BD 

♦ MULB 

225 -192 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


HEF4520 

RTCF 

194 -183 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


HEF4077BP 

♦ MULB 

179 -217 

♦ SIC 

♦VALG 


HEF4520BD 

♦ MULB 

194 -135 


♦VALG 


HEF4068 

RTCF 

151 -155 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4505BP 

♦ MULB 

294 - 52 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4044BDF 

SIC 

225 -163 

HEF4068BD 

♦ MULB 

151 -156 


♦ VALG 


♦ PHIN 

RTCF 



♦VALG 


HEF4044BP 

♦ MULB 

225 -193 

PHIN 

♦ RTCF 


HEF4077BPN 

SIC 

179 -218 

♦ SIC 

♦VALG 


HEF4520BP 

♦ MULB 

194 -136 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


HEF4077BT 

♦ MULB 

159 - 3 

HEF4505BT 

PHIN 

294 - 58 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


HEF4068BDF 

SIC 

151 -137 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4508 

RTCF 

226 - 60 


♦VALG 


HEF4044BPN 

SIC 

225 -194 

HEF4068BP 

♦ MULB 

151 -157 


♦ VALG 


HEF4508BD 

♦ MULB 

226 - 61 

HEF4520BPN 

SIC 

194 -137 

HEF4044BT 

♦ PHIN 

226 - 12 

PHIN 

♦ RTCF 


HEF4077BTD 

SIC 

159 - 4 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4520BT 

♦ MULB 

194 -178 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


HEF4077P 

♦ PHIN 

179 -219 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4044BTD 

SIC 

226 - 13 

HEF4068BPN 

SIC 

151 -158 

HEF4078 

RTCF 

153 - 69 

HEF4508BDF 

SIC 

226 - 50 


♦VALG 


HEF4044P 

♦ MULB 

225 -195 

HEF4068BT 

♦ MULB 

151 -174 

HEF4078BD 

♦ MULB 

153 - 70 

HEF4508BP 

♦ MULB 

226 - 62 

HEF4520BTD 

SIC 

194 -179 

♦PHIN 

♦VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4520P 

♦ MULB 

194 -138 

HEF4047 

RTCF 

209 - 45 


♦VALG 



♦ VALG 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


HEF4047B 

♦VALG 

209 - 65 

HEF4068BTD 

SIC 

151 -175 

HEF4078BDF 

SIC 

153 - 50 

HEF4508BPN 

SIC 

226 - 63 

HEF4521 

RTCF 

213 - 97 

HEF4047BD 

♦ MULB 

209 - 46 

HEF4068P 

♦ MULB 

151 -179 

HEF4078BP 

♦ MULB 

153 ■ 71 

HEF4508BT 

♦ MULB 

226 - 84 

HEF4521BD 

♦ MULB 

213 -114 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


HEF4069P 

♦ MULB 

237 -186 


♦ VALG 



♦VALG 



♦VALG 


HEF4047BP 

♦ MULB 

209 - 47 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4078BPN 

SIC 

153 - 72 

HEF4510 

RTCF 

193 -129 

HEF4521BDF 

SIC 

213 - 91 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


HEF4078BT 

♦ MULB 

153 - 97 

HEF4510B 

♦VALG 

193 -130 

HEF4521BP 

♦ MULB 

213 -115 


♦VALG 


HEF4069UBD 

PHIN 

237 -187 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4510BD 

♦ MULB 

193 -131 

PHIN 

♦ RTCF 


HEF4047BPN 

SIC 

209 - 48 

HEF4069UBP 

PHIN 

237 -188 


♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


HEF4047BT 

♦ MULB 

209 - 60 

HEF4069UBT 

PHIN 

238 - 6 

HEF4078BTD 

SIC 

153 - 98 


♦VALG 


HEF4521BPN 

SIC 

213 - 98 

♦PHIN 

♦ RTCF 


HEF4070 

RTCF 

181 - 45 

HEF4078P 

♦ MULB 

153 -103 

HEF4510BDF 

SIC 

193 -132 

HEF4521BT 

♦ MULB 

213 - 92 


♦VALG 


HEF4070BD 

♦ MULB 

181 - 46 

♦ PHIN 

♦ VALG 


HEF4510BP 

♦ MULB 

193 -133 

PHIN 

♦ RTCF 


HEF4047BTD 

SIC 

209 - 61 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4081 

RTCF 

153 -141 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


HEF4049BD 

♦ MULB 

258 -136 


♦VALG 


HEF4081BD 

♦ MULB 

153 -142 


♦VALG 


HEF4521BTD 

SIC 

213 -118 

♦ PHIN 

RTCF 


HEF4070BP 

♦ MULB 

181 - 47 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4510BPN 

SIC 

193 -134 

HEF4522 

RTCF 

194 -192 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


HEF4510BT 

♦ MULB 

'193 -161 

HEF4522BD 

♦ MULB 

194 -193 

HEF4049BP 

♦ MULB 

258 -137 


♦VALG 


HEF4081BDF 

SIC 

153 -122 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


HEF4070BPN 

SIC 

181 • 48 

HEF4081BP 

♦ MULB 

153 -143 


♦VALG 



♦VALG 


♦SIC 

VALG 


HEF4070BT 

♦ MULB 

181 - 99 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4510BTD 

SIC 

193 -162 

HEF4522BP 

♦ MULB 

194 -194 

HEF4049BT 

♦ MULB 

258 -166 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


HEF4511BD 

♦ MULB 

252 - 92 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


HEF4081BPN 

SIC 

153 -144 

♦ PHIN 

RTCF 



♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


HEF4070BTD 

SIC 

181 -100 

HEF4081BT 

♦ MULB 

153 -166 

♦ SIC 

VALG 


HEF4522BPN 

SIC 

194 -195 

HEF4049P 

MULB 

258 -138 

HEF4070P 

♦ MULB 

181 -116 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4511BP 

♦ MULB 

252 - 93 

HEF4522BT 

♦ MULB 

194 -219 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

VALG 



♦ VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


HEF4071 

RTCF 

151 -213 

HEF4081BTD 

SIC 

153 -167 

♦SIC 

♦VALG 



♦VALG 


HEF4050BD 

♦ MULB 

258 -218 

HEF4071BD 

♦ MULB 

151 -214 

HEF4081P 

♦ MULB 

153 -173 

HEF4511BT 

♦ MULB 

252 -130 

HEF4522BTD 

SIC 

194 -220 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4526 

RTCF 

195 - 12 

♦SIC 

♦VALG 



♦VALG 


HEF4082 

RTCF 

153 -206 

♦ SIC 

VALG 


HEF4526BD 

♦ MULB 

195 - 13 

HEF4050BP 

♦ MULB 

258 -219 

HEF4071BDF 

SIC 

151 -195 

HEF4082BD 

♦ MULB 

153 -207 

HEF4512BD 

♦ MULB 

263 -174 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


HEF4071BP 

♦ MULB 

151 -215 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 



♦VALG 


♦SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


HEF4526BP 

♦ MULB 

195 - 14 

HEF4050BT 

♦ MULB 

259 - 41 


♦VALG 


HEF4082BDF 

SIC 

153 -189 

HEF4512BP 

♦ MULB 

263 -175 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF4071BPN 

SIC 

151 -216 

HEF4082BP 

♦ MULB 

153 -208 

♦ PHIN 

RTCF 



♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


HEF4071BT 

♦ MULB 

152 - 18 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


HEF4526BPN 

SIC 

195 - 15 

HEF4050P 

MULB 

258 -220 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


HEF4512BT 

♦ MULB 

263 -200 

HEF4526BT 

♦ MULB 

195 - 40 

PHIN 

RTCF 



♦VALG 


HEF4082BPN 

SIC 

153 -209 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG i 


HEF4071BTD 

SIC 

152 - 19 




♦ SIC 

♦VALG 

i 


♦VALG 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 



■Vlasta 

rswmi 



IsMUiM 


mmm 



■maun 

WjMIlikll 

HEF4526&TD 

SIC 

195 

- 41 

HEF4556P 

mm iiii ■ 


HEF40161BD 



HEF40193BP 


203 -124 

HEPC6052G 


348 

-116 

HEF4527BD 

♦ MULB 

213 

-135 

PHIN 

SIC 

■an 

(cont.) 

PHIN 


1 ♦PHIN 

♦ RTCF 


HEPC6052P 

MOTA 

348 

-117 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


HEPC6053G 

MOTA 

331 

- 45 


♦ VALG 



HEF4557BD 

♦ MULB 

306 -122 

HEF40161BDF 

SIC 

199 - 61 

HEF40193BPN 

SIC 

203 -125 

HEPC6053L 

MOTA 

331 

- 46 

HEF4527BDF 

SIC 

213 

-120 

♦ PHIN 

RTCF 


HEF40161BP 

♦ MULB 

199 - 62 

HEF40193BT 

♦ MULB 

196 -189 

HEPC6054G 

MOTA 

362 

-159 

HEF4527BP 

♦ MULB 

213 

-136 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEPC6054R 

MOTA 

362 

-160 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF4557BP 

♦ MULB 

306 -123 


♦VALG 



♦VALG 


HEPC6059P 

MOTA 

347 

- 52 


♦VALG 



♦ PHIN 

RTCF 


HEF40161BPN 

SIC 

199 - 63 

HEF40193BTD 

SIC 

196 -190 

HF1-10-2(A) 

♦ HAS 

375 

- 48 

HEF4527BPN 

SIC 

213 

-137 

♦ SIC 

♦VALG 


HEF40161BT 

♦ MULB 

195 -167 

HEF40193P 

♦ MULB 

203 -126 

HF1-10-5 

♦ HAS 

375 

- 49 

HEF4527BT 

♦ PHIN 

213 

-160 

HEF4557BT 

♦ MULB 

306 -137 

PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ VALG 


HF1-10-7 

♦ HAS 

375 

- 50 

HEF4528 

RTCF 

371 

-161 

♦ PHIN 

RTCF 



♦VALG 


HEF40194B 

MULB 

305 - 26 

HF1-10-8 

♦ HAS 

375 

- 51 

HEF4528B 

♦VALG 

209 

- 91 

♦ SIC 

♦VALG 


HEF40161BTD 

SIC 

195 -180 

PHIN 

RTCF 


HF3-10-2 

♦ HAS 

375 

- 52 

HEF4528BD 

♦ MULB 

209 

- 92 

HEF4583BD 

MULB 

287 - 47 

HEF40162 

RTCF 

200 - 26 


VALG 


HFB7 

♦ DDC 

316 

- 31 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF4583BP 

MULB 

287 - 48 

HEF40162B 

♦ VALG 

200 - 27 

HEF40194BD 

♦ MULB 

310 - 97 

HFS23 

♦ DDC 

332 

- 26 


♦VALG 



HEF4585 

RTCF 

219 - 28 

HEF40162BD 

♦ MULB 

200 - 28 

♦ PHIN 

RTCF 


HI1-1818A2 

♦ HAS 

261 

- 39 

HEF4528BDF 

SIC 

371 

-162 

HEF4585BD 

♦ MULB 

219 - 29 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


HI1-1818A5 

♦ HAS 

261 

- 40 

HEF4528BP 

♦ MULB 

209 

- 93 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


HEF40194BP 

♦ MULB 

310 - 98 

HI1-1828A2 

♦ HAS 

261 

- 97 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦ VALG 


HEF40162BDF 

SIC 

200 - 29 

♦ PHIN 

RTCF 


HI1-1828A5 

♦ HAS 

261 

- 98 


♦ VALG 



HEF4585BDF 

SIC 

219 - 19 

HEF40162BP 

♦ MULB 

200 - 30 

♦ SIC 

♦VALG 


HI8573 

HLT 

344 

- 25 

HEF4528BPN 

SIC 

371 

-163 

HEF4585BP 

♦ MULB 

219 - 30 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF40194BT 

♦ MULB 

310 -112 

HI8574 

HLT 

392 

-206 

HEF4528BT 

♦ MULB 

209 

-150 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


HI8575 

HLT 

344 

- 20 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


HEF40162BPN 

SIC 

200 - 31 

♦ SIC 

♦VALG 


HKZ101 

♦COO 

384 

-121 


♦VALG 



HEF4585BPN 

SIC 

219 - 31 

HEF40162BT 

♦ MULB 

196 - 7 

HEF40194P 

♦ MULB 

305 - 27 


SIEG 



HEF4528BTD 

SIC 

371 

-164 

HEF4585BT 

♦ MULB 

219 - 51 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


| ♦PHIN 

♦ RTCF 


HKZ101S 

♦ COO 

384 

■122 

HEF4531 

RTCF 

224 

- 38 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦VALG 



SIEG 



HEF4531B 

♦VALG 

224 

- 39 


♦VALG 


HEF40162BTD 

SIC 

196 - 8 

HEF40195B 

♦ MULB 

311 - 24 

HM1-6508-2 

HAS 

297 

-152 

HEF4531BD 

♦ MULB 

224 

- 59 

HEF4585BTD 

SIC 

219 - 52 

HEF40163 

RTCF 

200 -192 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HM1-6508-5 

HAS 

297 

-153 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF4720B 

♦ MULB 

294 -144 

HEF40163B 

♦VALG 

200 -193 


♦VALG 


HM 1-6508-9 

HAS 

297 

-154 


♦ VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF40163BD 

♦ MULB 

200 -194 

HEF40195BD 

♦ MULB 

311 - 25 

HM1-6508B2 

HAS 

297 

-155 

HEF4531BDF 

SIC 

224 

- 32 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


HM1-6508B9 

HAS 

297 

-156 

HEF4531 BP 

♦ MULB 

224 

- 60 

HEF4720P 

♦ MULB 

294 -145 


♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


HM 1-6551-2 

HAS 

296 

- 64 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF40163BDF 

SIC 

200 -195 

HEF40195BP 

♦ MULB 

311 - 26 

HM1-6551-5 

HAS 

296 

- 65 


♦ VALG 




♦VALG 


HEF40163BP 

♦ MULB 

200 -196 

♦ PHIN 

RTCF 


HM 1-6551-9 

HAS 

296 

- 66 

HEF4531BPN 

SIC 

224 

- 40 

HEF4724 

RTCF 

226 -135 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 


HM1-6551B2 

HAS 

296 

- 67 

HEF4531BT 

♦ MULB 

224 

- 65 

HEF4724BD 

♦ PHIN 

226 -136 


♦VALG 


HEF40195BT 

♦ MULB 

307 -121 

HM1-6551B9 

HAS 

296 

- 68 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF4724BP 

♦ PHIN 

226 -137 

HEF40163BPN 

SIC 

200 -197 

j ♦PHIN 

RTCF 


HM3-6508-2 

HAS 

297 

-157 


♦ VALG 



HEF4724BPN 

SIC 

226 -138 

HEF40163BT 

♦ MULB 

197 -156 

♦ SIC 

♦ VALG 


HM3-6508-5 

HAS 

297 

-158 

HEF4531BTD 

SIC 

224 

- 63 

HEF4724BT 

♦ PHIN 

226 -145 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF40195P 

♦ MULB 

311 - 27 

HM3-6508-9 

HAS 

297 

-159 

HEF4532BD 

♦ MULB 

289 

- 52 

HEF4724BTD 

SIC 

226 -146 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HM3-6508B2 

HAS 

297 

-160 

♦ PHIN 

RTCF 



HEF4737 

RTCF 

195 -101 

HEF40163BTD 

SIC 

197 -157 


♦ VALG 


HM3-6508B9 

HAS 

297 

-161 

♦SIC 

♦ VALG 



HEF4737BD 

♦ PHIN 

195 -102 

HEF40174B 

MULB 

309 -167 

HEF40240B 

♦ MULB 

234 - 99 

HM3-6551-2 

HAS 

296 

- 69 

HEF4532BP 

♦ MULB 

289 

- 53 

HEF4737BP 

♦ MULB 

195 -103 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


HM3-6551-5 

HAS 

296 

- 70 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 



♦ VALG 


HM3-6551-9 

HAS 

296 

- 71 

! ♦SIC 

♦ VALG 




♦VALG 


HEF40174BD(1) 


128 -203 

HEF40240BP 

♦ MULB 

244 -218 

HM3-6551B2 

HAS 

296 

- 72 

HEF4532BT 

♦ MULB 

289 

- 75 

HEF4737BPN 

SIC 

195 -106 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HM3-6551B9 

HAS 

296 

- 73 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF4737VD 

♦ PHIN 

195 -104 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


HM9-6508-2 

HAS 

297 

-185 

♦SIC 

♦ VALG 



HEF4737VP 

♦ PHIN 

195 -105 

HEF40174BD(2) 

MULB 

309 -168 

HEF40240BT 

♦ MULB 

236 -114 

HM9-6508-5 

HAS 

297 

-186 

HEF4534 

RTCF 

195 

- 52 

HEF4737VPN 

SIC 

195 -100 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HM9-6508-9 

HAS 

297 

-187 

HEF4534BD 

♦ MULB 

195 

- 53 

HEF4751VD 

♦ MULB 

213 -176 


VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


HM9-6508B2 

HAS 

297 

-188 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF40174BDF 

SIC 

128 -150 

HEF40244B 

MULB 

234 -100 

HM9-6508B9 

HAS 

297 

-189 


♦ VALG 




♦VALG 


HEF40174BP(1) 


128 -204 

PHIN 

RTCF 


HM2504 

HITJ 

296 

-157 

HEF4534BDF 

SIC 

195 

- 47 

HEF4751VP 

♦ MULB 

213 -177 

♦ MULB 

♦PHIN 



VALG 


HM2504-1 

HITJ 

296 

-158 

HEF4534BP 

♦ MULB 

195 

- 54 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


HEF40244BP 

♦ MULB 

234 -101 

HM4716A1 

HITJ 

294 

-131 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


HEF40174BP(2) 

MULB 

309 -169 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HM4716A2 

HITJ 

294 

-132 


♦VALG 



HEF4751VT 

♦ MULB 

213 -178 

PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


HM4716A3 

HITJ 

294 

-133 

HEF4534BPN 

SIC 

195 

- 48 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


HEF40244BT 

♦ MULB 

235 -178 

HM4716A4 

HITJ 

294 

-134 

HEF4534BT 

♦ MULB 

195 

- 70 


♦VALG 


HEF40174BPN 

SIC 

128 -205 

! ♦PHIN 

♦ RTCF 


HM4716AP1 

HITJ 

294 

-135 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF4752VD 

♦ PHIN 

392 -215 

HEF40174BT 

♦ MULB 

125 - 25 

♦ SIC 

♦ VALG 


HM4716AP2 

HITJ 

294 

-136 


♦VALG 



HEF4752VP 

♦ PHIN 

392 -216 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF40245BP 

♦ MULB 

280 -106 

HM4716AP3 

HITJ 

294 

-137 

HEF4538BD 

♦ MULB 

209 

- 94 

HEF4752VT 

PHIN 

392 -217 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HM4716AP4 

HITJ 

294 

-138 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF4753BD 

♦ PHIN 

195 -111 

HEF40174BT(1) 

PHIN 

129 - 7 

♦ SIC 

♦VALG 


HM4816A3 

HITJ 

294 

-152 


♦VALG 



HEF4753BP 

♦ PHIN 

195 -112 

HEF40174BTD 

SIC 

125 - 26 

HEF40245BT 

♦ MULB 

280 -104 

HM4816A3E 

HITJ 

294 

-158 

HEF4538BDF 

SIC 

209 

- 95 

HEF4753BPN 

SIC 

195 -113 

HEF40174P(1) 

♦ MULB 

128 -206 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HM4816A4 

HITJ 

294 

-153 

HEF4538BP 

♦ MULB 

209 

- 96 

HEF40097BD 

♦ MULB 

241 -192 

♦ PHIN 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


HM4816A7 

HITJ 

294 

-154 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF40174P(2) 

MULB 

309 -170 

HEF40373B(A) 

♦ MULB 

225 - 16 

HM4816AP3 

HITJ 

294 

-155 


♦VALG 



♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



SIC 


HM4816AP3E 

HITJ 

294 

-159 

HEF4538BPN 

SIC 

209 

- 97 

HEF40097BP 

♦ MULB 

241 -193 


VALG 


HEF40373BP 

♦ MULB 

225 - 17 

HM4816AP4 

HITJ 

294 

-156 

HEF4538BT 

♦ MULB 

209 

-151 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF40175B 

MULB 

309 -220 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HM4816AP7 

HITJ 

294 

-157 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 



♦VALG 


HM4864CC2 

HITJ 

294 

-169 


♦VALG 



HEF40097BT 

♦ MULB 

242 - 6 


VALG 


HEF40373BT 

♦ MULB 

225 - 18 

HM4864CC3 

HITJ 

294 

-170 

HEF4538BTD 

SIC 

209 

-152 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF40175BD(1) 


129 - 87 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HM4864I2 

HITJ 

294 

-165 

HEF4539BD 

♦ MULB 

266 

-145 

♦SIC 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


HM4864I3 

HITJ 

294 

-166 

♦ PHIN 

RTCF 



HEF40097P 

♦ MULB 

241 -194 

♦ RTCF 

♦VALG 


HEF40374B(A) 

♦ MULB 

135 -147 

HM4864K2 

HITJ 

294 

-167 

♦ SIC 

♦ VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF40175BD(2) 

MULB 

310 - 1 


SIC 


HM4864K3 

HITJ 

294 

-168 

HEF4539BP 

♦ MULB 

266 

-146 


♦VALG 


PHIN 

RTCF 


HEF40374BP 

♦ MULB 

124 -152 

HM10414 

♦ HITJ 

291 

- 53 

♦ PHIN 

RTCF 



HEF40098BD 

♦ MULB 

242 - 87 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HM10414-1 

♦ HITJ 

291 

- 54 

♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

RTCF 


HEF40175BDF 

SIC 

129 - 88 


♦VALG 


HM10422 

♦ HITJ 

291 

- 27 

HEF4539BT 

♦ MULB 

264 

- 69 

♦SIC 

♦VALG 


HEF40175BP(1) 


129 - 89 

HEF40374BT 

♦ MULB 

124 -153 

HM 10422-7 

♦ HITJ 

291 

- 28 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF40098BP 

♦ MULB 

242 - 88 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HM 10470 

♦ HITJ 

291 

- 68 

♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


HM 10470-1 

♦ HITJ 

291 

- 69 

HEF4541BD 

♦ PHIN 

210 

- 6 

♦SIC 

VALG 


HEF40175BP(2) 

MULB 

310 - 2 

HEP590 

MOTA 

331 - 96 

HM 10470-20 

♦ HITJ 

291 

- 70 

HEF4541BDF 

SIC 

371 

-192 

HEF40098BT 

♦ MULB 

235 -101 

PHIN 

RTCF 


HEP591 

MOTA 

325 -174 

HM10474 

♦ HITJ 

291 

-103 

HEF4541BP 

♦ PHIN 

210 

- 7 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


HEPC0901P 

MOTA 

127 - 38 

HM10474-8(A) 

♦ HITJ 

291 

-104 

HEF4541BPN 

SIC 

371 

-193 

♦SIC 

♦VALG 


HEF40175BPN 

SIC 

129 - 90 

HEPC0902P 

MOTA 

162 -119 

HM10474-10(A) 


291 

-105 

HEF4541BT 

♦ PHIN 

210 

- 8 

HEF40098P 

♦ MULB 

242 - 89 

HEF40175BT 

♦ MULB 

125 - 42 

HEPC0903P 

MOTA 

161 -167 


♦ HITJ 



HEF4541 BTD 

SIC 

371 

-194 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEPC0904P 

MOTA 

168 - 79 

HM10480(A) 

♦ HITJ 

291 

-125 

HEF4543BD 

♦ MULB 

252 

-168 


♦VALG 



♦VALG 


HEPC0905P 

MOTA 

161 -151 

HM10480-15(A) 


291 

-126 

♦ PHIN 

RTCF 



HEF40106BD 

♦ MULB 

287 -190 

HEF40175BT(1) 

PHIN 

129 -110 

HEPC0906P 

MOTA 

127 - 44 


♦ HITJ 



| ♦SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

RTCF 


HEF40175BTD 

SIC 

125 - 43 

HEPC0909P 

MOTA 

162 -120 

HM10480-20(A) 


291 

-127 

HEF4543BP 

♦ MULB 

252 

-169 

♦SIC 

♦VALG 


HEF40175P(1) 

♦ MULB 

129 - 91 

HEPC0912P 

MOTA 

141 -189 


♦ HITJ 



♦ PHIN 

RTCF 



HEF40106BP 

♦ MULB 

287 -191 

♦ PHIN 

♦VALG 


HEPC1038P 

MOTA 

208 -112 

HM10480F 

♦ HITJ 

291 

-144 

♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

RTCF 


HEF40175P(2) 

MULB 

310 - 3 

HEPC1039P 

MOTA 

208 -121 

HM10484-15(A) 


291 

-152 

HEF4543BT 

♦ MULB 

252 

-191 

♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


HEPC1045P 

MOTA 

140 - 79 


♦ HITJ 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF40106BT 

♦ MULB 

287 - 54 


VALG 


HEPC1052P 

MOTA 

140 -175 

HM10484-20(A) 


291 

-153 

♦SIC 

VALG 



♦ PHIN 

RTCF 


HEF40192 

RTCF 

202 -181 

HEPC1058P 

MOTA 

183 -131 


♦ HITJ 



HEF4555BD 

♦ MULB 

272 

-196 

♦SIC 

♦VALG 


HEF40192BD 

♦ MULB 

202 -182 

HEPC1062P 

MOTA 

168 - 80 

HM50256-12 

♦ HITJ 

292 

- 49 

♦ PHIN 

RTCF 



HEF40160 

RTCF 

198 - 83 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEPC3000P 

MOTA 

163 -106 

HM50256-15 

♦ HITJ 

292 

- 50 

♦SIC 

♦ VALG 



HEF40160B 

♦VALG 

198 - 84 


♦VALG 


HEPC3001P 

MOTA 

164 - 38 

HM50256-20 

♦ HITJ 

292 

- 51 

HEF4555BP 

♦ MULB 

272 

-197 

HEF40160BD 

♦ MULB 

198 - 85 

HEF40192BDF 

SIC 

202 -183 

HEPC3004P 

MOTA 

237 -121 

HM50256P12 

♦ HITJ 

292 

- 52 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF40192BP 

♦ MULB 

202 -184 

HEPC3020P 

MOTA 

171 -113 

HM50257-12 

♦ HITJ 

292 

- 53 

♦SIC 

VALG 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEPC3030P 

MOTA 

174 - 93 

HM50257-15 

♦ HITJ 

292 

- 54 

HEF4555BT 

♦ MULB 

272 -219 

HEF40160BDF 

SIC 

198 - 86 


♦VALG 


HEPC3041P 

MOTA 

186 - 54 

HM50257-20 

♦ HITJ 

292 

- 55 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF40160BP 

♦ MULB 

198 - 87 

HEF40192BPN 

SIC 

202 -185 

HEPC3050P 

MOTA 

175 -189 

HM100422 

♦ HITJ 

291 

- 29 

♦SIC 

♦ VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF40192BT 

♦ MULB 

196 -148 

HEPC3073P 

MOTA 

131 - 48 

HM100470 

♦ HITJ 

291 

- 71 

HEF4556BD 

♦ MULB 

276 

-193 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEPC3800P 

MOTA 

205 -188 

HM100474-15 

HITJ 

291 

- 1 

♦ PHIN 

RTCF 



HEF40160BPN 

SIC 

198 - 88 


♦VALG 


HEPC3801P 

MOTA 

206 - 50 

HM 100480(A) 

♦ HITJ 

291 

-128 

♦SIC 

♦ VALG 



HEF40160BT 

♦ MULB 

195 -128 

HEF40192BTD 

SIC 

196 -149 

HEPC3803P 

MOTA 

371 - 35 

HM 100480-15(A) 


291 

-129 

HEF4556BP 

♦ MULB 

276 

-194 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEF40192P 

♦ MULB 

202 -186 

HEPC3804P 

MOTA 

211 -152 


♦ HITJ 



♦ PHIN 

RTCF 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


HEPC6001 

MOTA 

347 - 49 

HM100480-20(A) 


291 

-130 

♦SIC 

VALG 



HEF40160BTD 

SIC 

195 -129 

HEF40193 

RTCF 

203 -121 

HEPC6009 

MOTA 

382 - 25 


♦ HITJ 



HEF4556BT 

♦ MULB 

277 

- 2 

HEF40161 

RTCF 

199 - 58 

HEF40193BD 

♦ MULB 

203 -122 

HEPC6010 

MOTA 

347 - 51 

HM100480F(A) 

♦ HITJ 

291 

-145 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



HEF40161B 

♦VALG 

199 - 59 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


HEPC6049G 

MOTA 

362 -147 

HM100484-15(A) 


291 

-154 

♦SIC 

♦ VALG 



HEF40161BD 

♦ MULB 

199 - 60 


♦VALG 


HEPC6049R 

MOTA 

362 -148 


♦ HITJ 







cont.next col. 



HEF40193BDF 

SIC 

203 -123 

HEPC6051L 

MOTA 

331 - 37 
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3. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



D.AT .A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 













3. TYPE 

No. CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE NO. 

MFRS 


TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

TYPE Na MFRS 

Pa&Une 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 1 

ICL8038CCJD 

♦ INL 

mi 

-156 

1D5T25AC "TTTC 

297 




ATT 

IDT74FCT139-001 




IMO 

KEE1 

409 

ICL8043CDE 

♦ INL 

359 

-149 

ID2125H1 ITL 

297 

•206 

♦ IDT 




♦ IDT 



IMS2600S15M 

IMO 

294 

-110 

ICL8043CJE 

♦ INL 

359 

■150 

ID2125H2 ITL 

297 

-207 

IDT54FCT244-002 

235 

-180 

IDT74FCT139-002 

276 

-141 

IMS2630P12 

IMO 

291 

-178 

ICL8043CPE 

♦ INL 

359 

■151 

ID2125H3 ITL 

297 

-208 

♦ IDT 




♦ IDT 



IMS2630P15 

IMO 

291 

-179 

ICL8043MDE 

♦ INL 

359 

■152 

ID2125H4 ITL 

297 

-209 

IDT54FCT245-001 

280 

- 47 

IDT74FCT182D 

♦ IDT 

223 

- 25 

IMS2630P20 

IMO 

291 

-180 

ICL8043MJE 

♦ INL 

359 

■153 

ID4101A SOD 

319 

• 21 

♦ IDT 



IDT74FCT240-001 

247 

•117 

IN27C64 

♦ ITL 

299 

- 75 

ICL8048BCDE 

♦ INL 

382 

-160 

ID4250 SOD 

343 

- 6 

IDT54FCT245-002 

280 

- 51 


♦ IDT 



IN27C64-1 

♦ITL 

299 

- 76 

ICL8048BCJE 

♦ INL 

382 

-161 

ID4251 SOD 

343 

- 7 

♦ IDT 



IDT74FCT240-002 

247 

-139 

IN27C64-15 

♦ ITL 

299 

- 77 

ICL8048BCPE 

♦ INL 

382 

■162 

ID4251C SOD 

343 

- 8 

IDT54FCT273D ♦IDT 

129 

-167 


♦ IDT 



IN27C64-2 

♦ ITL 

299 

- 78 

ICL8048CCDE 

♦ INL 

382 

-163 

ID4301A SOD 

319 

- 22 

IDT54FCT273DB 

129 

-168 

1DT74FCT244-001 

246 

-205 

IN27C64-20 

♦ ITL 

299 

- 79 

ICL8048CCJE 

♦ INL 

382 

-164 

ID4741 SOD 

348 

-133 

♦ IDT 




♦ IDT 



IN27C64-200 

♦ ITL 

299 

- 80 

ICL8048CCPE 

♦ INL 

382 

-165 

ID4741C SOD 

348 

-134 

IDT54FCT299D(A) 

313 

-217 

IDT74FCT244-002 

247 

- 5 

IN27C64-25 

♦ ITL 

299 

- 81 

ICL8049BCDE 

♦ INL 

382 

-168 

ID8185 ITL 

298 

-178 

♦ IDI IDT 




♦ IDT 



IN27C64-250 

♦ ITL 

299 

- 82 

ICL8049BCJE 

♦ INL 

382 

-169 

IDM29702JC ♦NSC 

292 

- 26 

IDT54FCT299DB(A) 

313 

-218 

IDT74FCT245-001 

280 

- 49 

IN27C64-3 

♦ ITL 

299 

- 83 

ICL8049BCPE 

♦ INL 

382 

-170 

IDM29702JM ♦NSC 

292 

- 27 

♦ IDI IDT 




♦ IDT 



IN27C64-300 

♦ ITL 

299 

- 84 

ICL8049CCDE 

♦ INL 

382 

-171 

IDM29702JM/883 

292 

- 28 

IDT54FCT373D ♦IDT 

230 

- 8 

IDT74FCT245-002 

280 

- 53 

INA101AG 

♦ BUB 

317 

-157 

ICL8049CCJE 

♦ INL 

382 

-172 

♦NSC 



IDT54FCT373DB 

230 

- 9 


♦ IDT 



INA101 AM 

♦ BUB 

317 

-150 

ICL8049CCPE 

♦ INL 

382 

-173 

IDM29702NC ♦NSC 

292 

- 29 

♦ IDT 



IDT74FCT273D 

♦ IDT 

129 

-170 

INA101CG 

♦ BUB 

317 

-158 

ICL8063CJE 

♦ INL 

359 

- 97 

IDM29703JC ♦NSC 

292 

- 30 

IDT54FCT374C ♦IDT 

124 

-148 

IDT74FCT299D(A) 

314 

- 1 

INA101CM 

♦ BUB 

317 

-151 

ICL8063CPE 

♦ INL 

359 

- 98 

IDM29703JM ♦NSC 

292 

- 31 

IDT54FCT374L ♦IDT 

124 

-150 

♦ IDI 

IDT 



INA101 HP 

♦ BUB 

317 

-159 

ICL8063MJE 

♦ INL 

359 

- 99 

IDM29703JM/883 

292 

- 32 

IDT54FCT377D ♦IDT 

135 

-218 

IDT74FCT373D 

♦ IDT 

230 

- 11 

INA101SG 

♦ BUB 

317 

-160 

ICL8211CBA 

♦ INL 

369 

- 97 

♦ NSC 



IDT54FCT377DB 

135 

-219 

IDT74FCT374C 

♦ IDT 

124 

-149 

INA101SM 

♦ BUB 

317 

-152 

ICL8211CPA 

♦ INL 

369 

- 98 

IDM29703NC ♦NSC 

292 

- 33 

♦ IDT 



IDT74FCT374L 

♦ IDT 

124 

-151 

INA102AG 

♦ BUB 

317 

-161 

ICL821 ICTY 

♦ INL 

369 

- 91 

IDM29705AJC ♦NSC 

292 

- 13 

IDT54FCT521D ♦IDT 

220 

- 29 

IDT74FCT377D 

♦ IDT 

136 

- 1 

INA102CG 

♦ BUB 

317 

-162 

ICL8211D 

♦ INL 

369 

- 99 

IDM29705AJM883 

292 

- 14 

IDT54FCT521DB 

220 

- 30 

IDT74FCT521D 

♦ IDT 

220 

- 32 

INA104AM 

♦ BUB 

317 

-165 

ICL8211MTY 

♦ INL 

369 

- 92 

♦ NSC 



♦ IDT 



IDT74FCT533D 

♦ IDT 

230 

-105 

INA104BM 

♦ BUB 

317 

-166 

ICL8212CBA 

♦ INL 

369 

-100 

IDM29705AJM ♦NSC 

292 

- 15 

IDT54FCT533D ♦IDT 

230 

-102 

IDT74FCT534D 

♦ IDT 

136 

- 85 

INA104CM 

♦ BUB 

317 

-167 

ICL8212CPA 

♦ INL 

369 

-101 

IDM29705ANC ♦NSC 

292 

- 16 

IDT54FCT533DB 

230 

-103 

1DT7 4FCT640-001 

283 

- 41 

INA104HP 

♦ BUB 

317 

-168 

ICL8212CTY 

♦ INL 

369 

- 93 

IDM29705JC ♦NSC 

292 

- 17 

♦ IDT 




♦ IDT 



INA104JP 

♦ BUB 

317 

-169 

ICL8212D 

♦ INL 

369 

-102 

IDM29705JM883 

292 

- 18 

IDT54FCT534D ♦IDT 

136 

- 82 

IDT74FCT640-002 

283 

- 78 

INA104KP 

♦ BUB 

317 

-170 

ICL8212MTY 

♦ INL 

369 

- 94 

♦ NSC 



IDT54FCT534DB 

136 

- 83 


♦ IDT 



INA104SM 

♦ BUB 

317 

-171 

ICL8240CPE 

INL 

373 

-165 

IDM29705JM ♦NSC 

292 

- 19 

♦ IDT 



IDT74FCT645-001 

284 

- 68 

INA105AM 

♦ BUB 

341 

-161 

ICL8240MDE 

INL 

373 

-166 

IDM29705NC ♦NSC 

292 

- 20 

1 DT 54FCT640-001 

283 

- 39 


♦ IDT 



INA105AP 

♦ BUB 

341 

-162 

ICL8250CPE 

INL 

373 

-167 

IDT39C02AD ♦IDT 

223 

- 18 

♦ IDT 



IDT74FCT645-002 

284 

- 86 

INA105BM 

♦ BUB 

341 

-163 

ICL8250MDE 

INL 

373 

-168 

IDT39C02ADB ♦IDT 

223 

- 19 

IDT54FCT640-002 

283 

- 76 


♦ IDT 



INA105BP 

♦ BUB 

341 

-164 

ICL8260CPE 

INL 

373 

-169 

IDT54AHCT138-001 

273 

- 76 

♦ IDT 



IDT74HCT139DB1 

276 

- 99 

INA105KM 

♦ BUB 

341 

-165 

ICL8260MDE 

INL 

373 

-170 

♦ IDT 



IDT54FCT645-001 

280 

- 89 


♦ IDT 



INA105KP 

♦ BUB 

341 

-166 

ICM1115A!PA(2) 

396 

-158 

IDT54AHCT138-002 

273 

- 80 

♦ IDT 



IDT74HCT139DB2 

276 

-100 

INA110AG 

♦ BUB 

324 

-184 


♦ INL 



♦ IDT 



IDT54FCT645-002 

280 

- 91 


♦ IDT 



INA110BG 

♦ BUB 

324 

-185 

|ICM1115BIPA(2) 

396 

-159 

IDT54AHCT139-001 

273 

-107 

♦ IDT 



IDT74HCT139D1 


276 

-101 

INA258UG 

♦ BUB 

331 

-169 


♦ INL 



♦ IDT 



IDT54HCT139DB1 

276 

- 89 


♦ IDT 



INA258UL 

♦ BUB 

331 

-166 

ICM7038A 

♦ INL 

396 

-156 

IDT54AHCT139-002 

273 

-109 

♦ IDT 



IDT74HCT139D2 


276 

-102 

INA258VG 

♦ BUB 

331 

-170 

ICM7038B 

♦ INL 

396 

-157 

♦ IDT 



IDT54HCT139DB2 

276 

- 90 


♦ IDT 



INA258VL 

♦ BUB 

331 

-167 

ICM7050IPA(3) 


396 

-160 

IDT54AHCT182D 

223 

- 20 

♦ IDT 



IDT74HCT139LB1 

276 

-142 

INA258WG 

♦ BUB 

331 

-171 


♦ INL 



♦ IDT 



IDT54HCT139D1 

276 

- 91 


♦ IDT 



INA258WL 

♦ BUB 

331 

-168 

ICM7051A 

♦ INL 

396 

-162 

IDT54AHCT182DB 

223 

- 21 

♦ IDT 



IDT74HCT139LB2 

276 

-143 

INS4000S 

INS 

147 

- 99 

ICM7051B 

♦ INL 

396 

-163 

♦ IDT 



IDT54HCT139D2 

276 

- 92 


♦ IDT 



INS4001S 

INS 

147 

-205 

ICM7070PA 

♦ INL 

396 

-161 

1DT 54 AHCT240-001 

235 

-159 

♦ IDT 



IDT74HCT139L1 


276 

-144 

INS4002S 

INS 

148 

426 

ICM7206/D 

♦ INL 

382 

- 79 

♦ IDT 



IDT54HCT139LB1 

276 

-132 


♦ IDT 



INS4011S 

INS 

149 

- 58 

ICM7206A/D 

♦ INL 

382 

- 80 

1DT54 A H CT240-002 

235 

-161 

♦ IDT 



IDT74HCT139L2 


276 

-145 

INS4012S 

INS 

149 

-193 

ICM7206AIPE 

♦ INL 

382 

- 89 

♦ IDT 



IDT54HCT139LB2 

276 

-133 


♦ IDT 



INS4023S 

INS 

150 

-144 

ICM7206AJPE 

♦ INL 

382 

- 81 

IDT54AHCT244-001 

235 

-176 

♦ IDT 



IM65X08-1ID 

INL 

297 

-162 

INS4025S 

INS 

151 

- 39 

ICM7206B/D 

♦ INL 

382 

- 82 

♦ IDT 



IDT54HCT139L1 

276 

-134 

IM65X08-1IJ 

INL 

297 

-163 

INS4030S 

INS 

181 

-117 

ICM7206BIPE 

♦ INL 

382 

- 90 

IDT54AHCT244-002 

235 

-179 

♦ IDT 



IM65X08-1MD 

INL 

297 

-164 

IOS0223 

EEC 

370 

- 18 

ICM7206BJPE 

♦ INL 

382 

- 83 

♦ IDT 



IDT54HCT139L2 

276 

-135 

IM65X08-1MJ 

INL 

297 

-165 

IOS0224 

EEC 

370 

- 19 

ICM7206C/D 

♦ INL 

382 

- 84 

IDT54AHCT245-001 

280 

- 46 

♦ IDT 



IM65X08AID 

INL 

297 

-166 

IP117AHVK 

♦ IPS 

360 

-211 

ICM7206CIPE 

♦ INL 

382 

- 91 

♦ IDT 



IDT72T339DB1 ♦IDT 

276 

- 93 

IM65X08AIJ 

INL 

297 

-167 

IP117AK 

♦ IPS 

360 

-212 

ICM7206CJPE 

♦ INL 

382 

- 85 

IDT54AHCT245-002 

280 

- 50 

IDT72T339DB2 ♦IDT 

276 

- 94 

IM65X08AMD 

INL 

297 

•168 

IP117HVK 

♦ IPS 

360 

-213 

ICM7206D/D 

♦ INL 

382 

- 86 

♦ IDT 



IDT72T339D1 ♦IDT 

276 

- 95 

IM65X08AMJ 

INL 

297 

-169 

IP117K 

♦ IPS 

360 

-214 

ICM7206DIPE 

♦ INL 

382 

- 92 

IDT54AHCT273D 

129 

-165 

IDT72T339D2 ♦IDT 

276 

- 96 

IM65X08A1ID 

INL 

297 

-170 

IP137AHVK 

♦ IPS 

361 

- 73 

ICM7206DJPE 

♦ INL 

382 

- 87 

♦ IDT 



IDT72T339LB1 ♦IDT 

276 

-136 

IM65X08CJ 

INL 

297 

-171 

IP137AK 

♦IPS 

361 

- 74 

ICM7206IPE 

♦ INL 

382 

- 93 

IDT54AHCT273DB 

129 

-166 

IDT72T339LB2 ♦IDT 

276 

-137 

IM65X08HJ 

INL 

297 

-172 

IP137HVK 

♦ IPS 

361 

- 75 

ICM7206JPE(2) 


382 

- 88 

♦ IDT 



IDT72T339L1 ♦IDT 

276 

-138 

IM65X08ID 

INL 

297 

-173 

IP137K 

♦ IPS 

361 

- 76 


♦ INL 



IDT54AHCT299D(A) 

313 

-215 

IDT72T339L2 ♦IDT 

276 

-139 

IM65X08IJ 

INL 

297 

-174 

IP138AK 

♦ IPS 

360 

-215 

ICM7209IJA 

♦ INL 

373 

-122 

♦ IDI 



IDT74AHCT138-001 

275 

-141 

IM65X08MD 

INL 

297 

-175 

IP138K 

♦ IPS 

360 

-216 

ICM7209IPA(2) 


373 

-123 

IDT54AHCT299DB(A) 



♦ IDT 



IM65X08MJ 

INL 

297 

-176 

IP150AK 

♦ IPS 

360 

-217 


♦ INL 



♦ IDI IDT 

313 

-216 

IDT74AHCT138-002 

275 

-198 

IM65X18-1 ID 

INL 

296 

-114 

IP150K 

♦ IPS 

360 

-218 

ICM7213IJD 

♦ INL 

373 

-124 

IDT54AHCT373D 

230 

- 6 

♦ IDT 



IM65X18-1IJ 

INL 

296 

-115 

IP217AHVK 

♦ IPS 

360 

-219 

ICM7213IPD(2) 


373 

-125 

♦ IDT 



IDT74AHCT139-001 

276 

- 97 

IM65X18-1MD 

INL 

296 

-116 

IP217AK 

♦ IPS 

360 

-220 


♦ INL 



IDT54AHCT373DB 

230 

- 7 

♦ IDT 



IM65X18-1MF 

INL 

295 

- 31 

IP217HVK 

♦ IPS 

361 

- 1 

ICM7240IJE 

INL 

370 

•149 

♦ IDT 



IDT74AHCT139-002 

276 

-140 

IM65X18-1MJ 

INL 

296 

-117 

IP217K 

♦ IPS 

361 

- 2 


♦ MXM 



IDT54AHCT374D 

135 

- 88 

♦ IDT 



IM65X18AID 

INL 

296 

-118 

IP237AHVK 

♦ IPS 

361 

- 77 

ICM7240IPE 

♦ MXM 

370 

-150 

♦ IDT 



IDT74AHCT182D 

223 

- 24 

IM65X18AIJ 

INL 

296 

-119 

IP237AK 

♦ IPS 

361 

- 78 

ICM7242CBA 

INL 

370 

-171 

IDT54AHCT374DB 

135 

- 89 

♦ IDT 



IM65X18AMD 

INL 

296 

-120 

IP237HVK 

♦ IPS 

361 

- 79 


MXM 



♦ IDT 



1DT7 4 AHCT240-001 

247 

-116 

IM65X18AMF 

INL 

295 

- 32 

IP237K 

♦ IPS 

361 

- 80 

ICM7242IJA 

INL 

370 

-172 

IDT54AHCT377D 

135 

-216 

♦ IDT 



IM65X18AMJ 

INL 

296 

-121 

IP238AK 

♦ IPS 

361 

- 3 


MXM 



♦ IDT 



1DT74AHCT240-002 

247 

-138 

IM65X18CJ 

INL 

296 

-122 

IP238K 

♦ IPS 

361 

- 4 

ICM7242IPA 

INL 

370 

-173 

IDT54AHCT377DB 

135 

-217 

♦ IDT 



IM65X18ID 

INL 

296 

-123 

IP250AK 

♦ IPS 

361 

- 5 


MXM 



♦ IDT 



1DT7 4AHCT244-001 

246 

-204 

IM65X18IJ 

INL 

296 

-124 

IP250K 

♦ IPS 

361 

- 6 

ICM7250IJE 

INL 

370 

-151 

IDT54AHCT521D 

220 

- 27 

♦ IDT 



IM65X18MD 

INL 

296 

-125 

IP317AHVK 

♦ IPS 

361 

- 7 


♦ MXM 



♦ IDT 



1DT7 4 AHCT244-002 

247 

- 4 

IM65X18MF 

INL 

295 

- 33 

IP317AHVT 

♦ IPS 

360 

- 39 

ICM7250IPE 

♦ MXM 

370 

-152 

IDT54AHCT521DB 

220 

- 28 

♦ IDT 



IM65X18MJ 

INL 

296 

-126 

IP317AK 

♦ IPS 

361 

- 8 

ICM7260IJE 

INL 

370 

-153 

♦ IDT 



1DT7 4AHCT245-001 

280 

- 48 

IM65X51-1IJF 

INL 

296 

- 74 

IP317AT 

♦ IPS 

360 

- 40 


♦ MXM 



IDT54AHCT533D 

230 

-100 

♦ IDT 



IM65X51-1IPF 

INL 

296 

- 75 

IP317HVK 

♦ IPS 

361 

- 9 

ICM7260IPE 

♦ MXM 

370 

-154 

♦ IDT 



1DT7 4 AHCT245-002 

280 

- 52 

IM65X51-1MJF 

INL 

296 

- 76 

IP317HVT 

♦ IPS 

360 

- 41 

ICM7555CBA 

♦ INL 

372 

- 16 

IDT54AHCT533DB 

230 

-101 

♦ IDT 



IM65X51AIJF 

INL 

296 

- 77 

IP317K 

♦ IPS 

361 

- 10 

ICM7555IJA 

♦ MXM 

370 

-210 

♦ IDT 



IDT74AHCT273D 

129 

-169 

IM65X51AIPF 

INL 

296 

- 78 

IP317T 

♦ IPS 

360 

- 42 

ICM7555IPA 

♦ INL 

372 

- 17 

IDT54AHCT534D 

136 

- 80 

♦ IDT 



IM65X51AMJF 

INL 

296 

- 79 

IP337AHVK 

♦ IPS 

361 

- 81 

ICM7555ISO 

♦ MXM 

370 

-211 

♦ IDT 



IDT74AHCT299D 

313 

-219 

IM65X51CJF 

INL 

296 

- 80 

IP337AHVT 

♦ IPS 

360 

- 63 

ICM7555ITV 

♦ INL 

372 

- 18 

IDT54AHCT534DB 

136 

- 81 

♦ IDT 



IM65X51CPF 

INL 

296 

- 81 

IP337AK 

♦ IPS 

361 

- 82 


♦ MXM 



♦ IDT 



IDT74AHCT373D 

230 

- 10 

IM65X51 IJF 

INL 

296 

- 82 

IP337AT 

♦ IPS 

360 

- 64 

ICM7555MJA 

♦ MXM 

370 

-212 

1 DT 54 AHCT640-001 

283 

- 38 

♦ IDT 



IM65X51 IPF 

INL 

296 

- 83 

IP337HVK 

♦ IPS 

361 

- 83 

ICM7555MTV 

♦ INL 

372 

- 19 

♦ IDT 



IDT74AHCT374D 

135 

- 90 

IM65X51MJF 

INL 

296 

- 84 

IP337HVT 

♦ IPS 

360 

- 65 


♦ MXM 



1 DT 54AHCT640-002 

283 

- 75 

♦ IDT 



IM5603CFE 

INL 

300 

- 33 

IP337K 

♦ IPS 

361 

- 84 

ICM7556IPD 

♦ INL 

372 

-165 

♦ IDT 



IDT74AHCT377D 

135 

-220 

IM5603CJE 

INL 

301 

- 79 

IP337T 

♦ IPS 

360 

- 66 

ICM7556ISO 

♦ MXM 

372 

-166 

1 DT 54 AHCT645-001 

280 

- 88 

♦ IDT 



IM5603CPE 

INL 

301 

- 80 

IP338AK 

♦ IPS 

361 

- 11 

ICM7556MDD 

♦ INL 

372 

-167 

♦ IDT 



IDT74AHCT521D 

220 

- 31 

IM5603MJE 

INL 

301 

- 81 

IP338AV 

♦ IPS 

360 

- 43 

ICM7556MJD 

♦ INL 

372 

-168 

1 DT 54 AHCT645-002 

280 

- 90 

♦ IDT 



IM6518-1ID 

INL 

296 

-127 

IP338K 

♦ IPS 

361 

- 12 


♦ MXM 



♦ IDT 



IDT74AHCT533D 

230 

-104 

IM6518-1IJ 

INL 

296 

-128 

IP338V 

♦ IPS 

360 

- 44 

ID27C64 

♦ ITL 

299 

- 65 

IDT54FCT138-001 

273 

- 77 

♦ IDT 



IM6518-1MD 

INL 

296 

-129 

IP350AK 

♦ IPS 

361 

- 13 

ID27C64-1 

♦ ITL 

299 

- 66 

♦ IDT 



IDT74AHCT534D 

136 

- 84 

IM6518-1MF 

INL 

295 

- 34 

IP350AT 

♦ IPS 

360 

- 45 

ID27C64-15 

♦ ITL 

299 

- 67 

IDT54FCT138-002 

273 

- 81 

♦ IDT 



IM6518-1MJ 

INL 

296 

-130 

IP350AV 

♦ IPS 

360 

- 46 

ID27C64-2 

♦ ITL 

299 

- 68 

♦ IDT 



1DT7 4AHCT640-001 

283 

- 40 

IM6551IPF 

INL 

296 

- 85 

IP350K 

♦ IPS 

361 

- 14 

ID27C64-20 

♦ ITL 

299 

- 69 

IDT54FCT139-001 

273 

-108 

♦ IDT 



IM7027-1CJE 

INL 

295 

-148 

IP350T 

♦ IPS 

360 

- 47 

ID27C64-200 

♦ ITL 

299 

- 70 

♦ IDT 



IDT74AHCT640-002 

283 

- 77 

IM7027-2CJE 

INL 

295 

-149 

IP350V 

♦ IPS 

360 

- 48 

ID27C64-25 

♦ ITL 

299 

- 71 

iDT54FCT139-002 

273 

-110 

♦ IDT 



IM7027-2CTE 

INL 

295 

-150 

IP494ACJ 

♦ IPS 

365 

-175 

ID27C64-250 

♦ ITL 

299 

- 72 

♦ IDT 



1DT7 4AHCT645-001 

284 

- 67 

IM7027-3CJE 

INL 

295 

-151 

IP494ACN 

♦ IPS 

365 

-176 

ID27C64-3 

♦ ITL 

299 

- 73 

IDT54FCT182D ♦IDT 

223 

- 22 

♦ IDT 



IM7027-3CTE 

INL 

295 

-152 

IP494AJ 

♦ IPS 

365 

-177 

ID27C64-300 

♦ ITL 

299 

- 74 

IDT54FCT182DB 

223 

- 23 

1DT7 4AHCT645-002 

284 

- 85 

IM7027-4CJE 

INL 

295 

-153 

IP1524BJ 

♦ IPS 

363 

- 10 

ID2118-10 

ITL 

291 

-165 

♦ IDT 



♦ IDT 



IMS2600P10 

IMO 

294 

-104 

IP1524J 

♦ IPS 

363 

- 11 

ID2118-12 

ITL 

291 

-166 

IDT54FCT240-001 

235 

-160 

IDT74FCT138-001 

275 

-142 

IMS2600P12 

IMO 

294 

-105 

IP1525AJ 

♦ IPS 

363 

- 77 

ID2118-15 

ITL 

291 

-167 

♦ IDT 



♦ IDT 



IMS2600P15 

IMO 

294 

-106 

IP1526AJ(A) 

♦ IPS 

363 

-156 

ID2125A 

♦ ITL 

297 

-204 

1 DT 54FCT240-002 

235 

-162 

IDT74FCT138-002 

275 

-199 

IMS2600S10 

IMO 

294 

-107 

IP1526J(A) 

♦ IPS 

363 

-157 

ID2125AL2 

♦ ITL 

297 

-195 

♦ IDT 



♦ IDT 



IMS2600S12 

IMO 

294 

-108 

IP1527AJ 

♦ IPS 

363 

- 78 


D.A.T.A. 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


38 


38 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 













3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


IAImSc] 


TYPE No. 

MFRS 

liEMIsa 



mssm 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


IP1543J 


363 -197 

ITT325-Ib 

1 FTG 

141 -137 

JM38510/11403BGC 

341 - 23 

C296(A5 “ 

♦SGSI 


LA710H 

THEF' 

396 - 78 

IP1544J 

♦ IPS 

363 -214 

ITT325-5D 

ITTG 

141 -138 


♦PMI 



♦UNI 


LA711(1) 

THEF 

395 -142 

IP1842J 

♦ IPS 

364 - 76 

ITT326-1D 

ITTG 

141 -139 

JM38510/11404BGC 

341 - 24 

L297(A) 

♦SGSI 

389 '-168 

LA711CH 

THEF 

395 -143 

IP1843J 

♦ IPS 

364 - 81 

ITT326-5D 

ITTG 

141 -140 


♦PMI 


L297A(A) 

♦SGSI 

389 -169 

LA711F 

THEF 

395 -144 

IP2115A2 

♦ ITL 

295 -118 

ITT342-1D 

ITTG 

371 - 22 

JM38510/11405BGC 

341 - 25 

L387(A) 

♦SGSI 

365 -145 

LA711H 

THEF 

395 -145 

1P2115AL2 

♦ ITL 

295 -119 

ITT342-5D 

ITTG 

371 - 23 


♦PMI 


L465(A) 

♦SGSI 

325 -158 

LA723CH 

THEF 

368 - 36 

IP2125A2 

ITL 

297 -210 

ITT370-1D(1) 

ITTG 

122 -170 

J M38510/11406BGC 

341 - 26 

L465A(A) 

♦SGSI 

325 -159 

LA723H 

THEF 

368 - 86 

IP2125A 

♦ ITL 

297 -211 

ITT370-5D(1) 

ITTG 

122 -171 


♦PMI 


L487(A) 

♦SGSI 

365 -146 

LA741CH 

THEF 

357 - 71 

IP2125AL2 

ITL 

297 -212 

ITT2559 

♦ ITTG 

377 - 62 

JSFC404 

THEF 

236 - 31 

L702B 

♦SGSI 

396 -145 

LA741F 

THEF 

357 - 47 

IP2125AL 

♦ ITL 

297 -213 

ITT4027-2D 

ITTG 

292 -121 

JSFC440 

THEF 

235 - 10 

L702N 

♦SGSI 

396 -144 

LA741H 

THEF 

357 - 72 

IP2125H1 

ITL 

297 -214 

ITT4027-2N 

ITTG 

292 -122 

K155IP3 

USSR 

221 -118 

L723 

♦ RSCB 

368 -176 

LA748CH 

THEF 

319 -131 

IP2125H2 

ITL 

297 -215 

ITT4027-3D 

ITTG 

292 -123 

K155IR13 

USSR 

311 -139 

L780S05 

♦TSAJ 

369 - 73 

LA748H 

THEF 

354 - 58 

IP2125H4 

♦ ITL 

297 -216 

ITT4027-3N 

ITTG 

292 -124 

K155RP1 

USSR 

297 - 17 

L780S06 

♦TSAJ 

369 - 74 

LA910(A) 

♦ LTIC 

359 -185 

IP2524BD 

♦ IPS 

363 - 12 

ITT4027-4D 

ITTG 

292 -125 

K155RU1 

USSR 

295 -218 

L780S07 

♦TSAJ 

369 - 75 

LA910M(A) 

♦ LTIC 

359 -186 

IP2524BJ 

♦ IPS 

363 - 13 

ITT4027-4N 

ITTG 

292 -126 

K155RU2 

USSR 

296 - 48 

L780S08 

♦TSAJ 

369 - 76 

LAI 222(2) 

♦ TSAJ 

325 -163 

IP2524BN 

♦ IPS 

363 - 14 

ITT4027-6D 

ITTG 

292 -127 

K155RU5 

USSR 

296 -159 

L780S09 

♦TSAJ 

369 - 77 

LAI 362(2) 

♦ TSAJ 

375 -179 

IP2524J 

♦ IPS 

363 - 15 

ITT4027-6N 

ITTG 

292 -128 

K176ID1 

USSR 

184 - 39 

L780S10 

♦TSAJ 

369 - 78 

LA2400 

♦TSAJ 

390 - 41 

IP2525AJ 

♦ IPS 

363 - 79 

ITT5400J 

ITTG 

163 -108 

K176IE5 

USSR 

305 - 17 

L780S12 

♦TSAJ 

369 - 79 

LA2600(2) 

♦ TSAJ 

376 -108 

IP2526AJ(A) 

♦ IPS 

363 -158 

ITT5401J 

ITTG 

164 - 39 

K176IE8 

USSR 

189 -128 

L780S15 

♦TSAJ 

369 - 80 

LA3110 

TSAJ 

392 - 24 

IP2526J(A) 

♦ IPS 

363 -159 

ITT5402J 

ITTG 

165 - 19 

K176IR10 

USSR 

304 - 52 

L780S18 

♦TSAJ 

369 - 81 

LA3120 

TSAJ 

392 - 25 

IP2527AJ 

♦ IPS 

363 - 80 

ITT5404J 

ITTG 

238 - 52 

K176LA7 

USSR 

149 - 7 

L780S20 

♦TSAJ 

369 - 82 

LA5112(2) 

TSAJ 

366 -196 

IP2543J 

♦ IPS 

363 -198 

ITT5405J 

ITTG 

238 -189 

K176LA8 

USSR 

149 -158 

L911CJ 

SIX 

397 - 44 

LA5511(2) 

♦ TSAJ 

393 -212 

IP2544J 

♦ IPS 

363 -215 

ITT5406J 

ITTG 

238 -190 

K176LA9 

USSR 

150 -108 

L5560D 

MMI 

297 - 79 

LA5512(2) 

♦ TSAJ 

393 -213 

IP2842J 

♦IPS 

364 - 77 

ITT5410J 

ITTG 

168 -145 

K176LE6 

USSR 

148 - 85 

L5560F 

MMI 

297 -112 

LA5521D(2) 

♦ TSAJ 

393 -214 

IP2842N 

♦IPS 

364 - 78 

ITT5413J 

ITTG 

288 - 85 

K176LE10 

USSR 

151 - 5 

L5560J 

MMI 

297 - 80 

LA5521M(2) 

♦ TSAJ 

393 -215 

IP2843J 

♦ IPS 

364 - 82 

ITT5416J 

ITTG 

238 -191 

K176LP1 

USSR 

289 - 23 

L5560N 

MMI 

297 - 81 

LA5522(2) 

♦TSAJ 

393 -216 

IP3524BD 

♦IPS 

363 - 16 

ITT5420J 

ITTG 

171 -114 

K176LP2 

USSR 

180 -216 

L5561D 

MMI 

297 - 82 

LA5523(2) 

♦TSAJ 

393 -148 

IP3524BJ 

♦ IPS 

363 - 17 

ITT5430J 

ITTG 

174 - 95 

K176LP4 

USSR 

147 - 68 

L5561F 

MMI 

297 -113 

LA5524(2) 

♦ TSAJ 

393 -203 

IP3524BN 

♦ IPS 

363 - 18 

ITT5437J 

ITTG 

236 -157 

K176RM1 

USSR 

295 -206 

L5561J 

MMI 

297 - 83 

LA5524M(?1 

♦ TSA.I 

3Q3 .901 


♦ IKS 

383 - iy 

1115440J 

ITTG 

171 -115 

K176TM2 

USSR 

123 -173 

L5561N 

MMI 

297 - 84 

LA5525(2) 

♦TSAJ 

393 -149 

IP3524N 

♦ IPS 

363 - 20 

ITT5450J 

ITTG 

175 -190 

KD221K0510 

PRX 

390 - 27 

L5631 (2) 

♦TSAJ 

394 - 5 

LA5536(2) 

♦TSAJ 

393 -206 

IP3525AJ 

♦ IPS 

363 - 81 

ITT5451J 

ITTG 

176 - 26 

KD421K1010(1) 


392 -184 

L6560D 

MMI 

297 - 85 

LA5537(2) 

♦TSAJ 

393 -205 

IP3525AN 

♦ IPS 

363 - 82 

ITT5453J 

ITTG 

176 -118 


♦ PRX 


L6560N 

MMI 

297 - 86 

LA5550(2) 

♦TSAJ 

393 -207 

IP3526AJ(A) 

♦ IPS 

363 -160 

ITT5454J 

ITTG 

176 -119 

KD22450510(1) 


390 - 28 

L6561D 

MMI 

297 - 87 

LA5658 

♦TSAJ 

367 - 18 

IP3526AN(A) 

♦ IPS 

363 -161 

ITT5460J 

ITTG 

176 -216 


♦ PRX 


L6561N 

MMI 

297 - 88 

LA6082D 

♦TSAJ 

325 - 1 

IP3526J(A) 

♦ IPS 

363 -162 

ITT5470J 

ITTG 

130 - 62 

KD32451010(1) 


392 - 37 

LAI OOF 

THEF 

365 - 7 

LA6082M 

♦TSAJ 

325 - 2 

IP3526N(A) 

♦ IPS 

363 -163 

ITT5472J 

ITTG 

138 - 46 


♦ PRX 


LAIOOG 

THEF 

364 -200 

LA6082S 

♦TSAJ 

346 - 82 

IP3527AJ 

♦ IPS 

363 - 83 

ITT5473J 

ITTG 

130 -187 

KMZ10A(A) 

♦ MULB 

384 -127 

LA100H 

THEF 

364 -201 

LA6083D 

♦TSAJ 

353 - 98 

IP3527AN 

♦ IPS 

363 - 84 

ITT5474J 

ITTG 

131 -186 

♦ PHIN 

♦RTCF 


LAIOIAF 

THEF 

323 -102 

LA6324 

♦TSAJ 

336 - 86 

IP3543J 

♦ IPS 

363 -199 

ITT5475J 

ITTG 

228 - 89 


♦VALG 


LAI 01 AH 

THEF 

319 -124 

LA6324M 

♦TSAJ 

336 - 87 

IP3543N 

♦ IPS 

363 -200 

ITT5476J 

ITTG 

137 -163 

KMZIOB(A) 

♦ MULB 

384 -128 

LA101F 

THEF 

323 -103 

LA6339 

TSAJ 

385 - 21 

IP3544J 

♦ IPS 

363 -216 

ITT5482J 

ITTG 

216 -143 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


LAIOIG 

THEF 

319 -125 

LA6339M 

♦TSAJ 

347 - 64 

IP3545N 

♦IPS 

363 -217 

ITT5490J 

ITTG 

205 -138 


♦VALG 


LA101H 

THEF 

319 -126 

LA6358 

♦TSAJ 

327 - 7 

IP3842J 

♦ IPS 

364 - 79 

ITT5492J 

ITTG 

206 - 9 

KMZ10C(A) 

♦ MULB 

384 -129 

LA102H 

THEF 

323 -156 

LA6358M 

♦ TSAJ 

327 - 8 

IP3842N 

♦ IPS 

364 - 80 

ITT5493J 

ITTG 

207 -116 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


LA104H 

THEF 

360 - 63 

LA6358S 

♦TSAJ 

347 - 82 

IP3843J 

♦ IPS 

364 - 83 

ITT5522J 

ITTG 

286 - 28 


♦VALG 


LA105F 

THEF 

361 -127 

LA6393D 

♦TSAJ 

327 - 9 

IP3843N 

♦ IPS 

364 - 84 

ITT5522N 

ITTG 

286 - 29 

KP100A(A) 

♦ MULB 

384 -134 

LA105G 

THEF 

360 -111 

LA6393M 

♦TSAJ 

327 - 10 

IP5560CJ 

♦ IPS 

366 -204 

ITT5523J 

ITTG 

286 - 30 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


LA105H 

THEF 

360 -112 

LA6393S 

♦TSAJ 

347 - 83 

IP5560CN 

♦ IPS 

366 -205 

ITT5523N 

ITTG 

286 - 31 


♦VALG 


LA106H 

THEF 

385 -176 

LA6458D 

♦TSAJ 

327 - 11 

IP5560J 

♦ IPS 

366 -206 

ITT7400J 

ITTG 

162 -190 

KP101A(A) 

♦ MULB 

384 -135 

LA107F 

THEF 

323 -191 

LA6458M 

TSAJ 

327 - 12 

IP5561CJ 

♦ IPS 

366 -219 

ITT7401J 

ITTG 

163 -198 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


LA107H 

THEF 

321 ■ 23 

LA6458S 

♦TSAJ 

347 - 84 

IP5561CN 

♦ IPS 

366 -220 

ITT7402J 

ITTG 

164 -159 


♦VALG 


LA108AH 

THEF 

321 -194 

LA8048BC 

DTL 

382 -166 

IP5561J 

♦ IPS 

367 - 1 

ITT7403J 

ITTG 

165 -144 

KPY10 

♦SIEG 

384 -130 

LA108H 

THEF 

321 -195 

LA8048CC 

DTL 

382 -167 

IP8185 

♦ ITL 

298 -179 

ITT7404J 

ITTG 

238 - 53 

KPY12 

♦SIEG 

384 -131 

LA109H 

THEF 

361 -137 

LA8049BC 

DTL 

382 -174 

IP33063J 

♦ IPS 

365 - 54 

ITT7404N 

ITTG 

238 - 54 

KPY14 

♦SIEG 

384 -132 

LA109K 

THEF 

360 -167 

LA8049CC 

DTL 

382 -175 

IP33063N 

♦ IPS 

365 - 55 

ITT7405J 

ITTG 

238 -192 

KPY16 

♦SIEG 

384 -133 

LA170H 

THEF 

324 -150 

LAS723 

♦ LAM 

368 - 87 

IP34060AJ 

♦ IPS 

365 - 95 

ITT7405N 

ITTG 

238 -193 

KPZ20G(A) 

♦ MULB 

389 -157 

LA200F 

THEF 

365 - 8 

LAS723B 

♦ LAM 

368 - 88 

IP34060AN 

♦ IPS 

365 - 96 

ITT7406J 

ITTG 

238 -194 

♦ PHIN 

♦RTCF 


LA200G 

THEF 

364 -202 

LAS 1000 

♦ LAM 

362 -189 

IP34063J 

♦IPS 

365 - 56 

ITT7406N 

ITTG 

238 -195 


♦VALG 


LA200H 

THEF 

364 -203 

LAS1100 

♦ LAM 

362 -190 

IP34063N 

♦ IPS 

365 - 57 

ITT7410J 

ITTG 

168 -146 

KPZ21G(A) 

♦ MULB 

389 -158 

LA201AH 

THEF 

319 -127 

LAS3820 

LAM 

365 -134 

IP35060AJ 

♦ IPS 

365 - 97 

ITT7413J 

ITTG 

288 - 86 

♦ PHIN 

♦RTCF 


LA201F 

THEF 

323 -104 

LAS3820P 

LAM 

365 -135 

IP35063J 

♦ IPS 

365 - 58 

ITT7413N 

ITTG 

288 - 87 


♦VALG 


LA201G 

THEF 

319 -128 

LAS3840 

LAM 

365 -136 

IRFE110 

♦ MOTA 

384 -125 

ITT7416J 

ITTG 

238 -196 

KSY13 

♦SIEG 

384 -136 

LA201H 

THEF 

319 -129 

LAS3840P 

LAM 

365 -137 

IRFE113 

♦ MOTA 

384 -126 

ITT7416N 

ITTG 

238 -197 

L103T1 

SGSI 

355 -105 

LA202H 

THEF 

323 -157 

LAS4082P 

♦ LAM 

366 - 2 

IRFE9120 

♦ MOTA 

397 - 54 

ITT7420J 

ITTG 

170 -165 

L103T2 

SGSI 

355 -106 

LA204H 

THEF 

360 - 84 

LAS6300 

LAM 

368 - 10 

IRFE9123 

♦ MOTA 

397 - 55 

ITT7430J 

ITTG 

174 - 5 

L115T1 

SGSI 

354 -146 

LA205F 

THEF 

361 -128 

LAS6301 

LAM 

368 - 3 

IRFG1Z0 

♦ INR 

384 -187 

ITT7437J 

ITTG 

236 -158 

LI 20(2) 

SIX 

324 -131 

LA205G 

THEF 

360 -113 

LAS6302 

LAM 

368 - 14 

IRFG1Z3 

♦ INR 

384 -188 

ITT7437N 

ITTG 

236 -159 

L120A 

SIX 

324 -132 

LA205H 

THEF 

360 -114 

LAS6320P 

♦ LAM 

368 - 16 

IRFG110 

♦ INR 

384 -189 

ITT7440J 

ITTG 

170 -166 

L120AB 

♦SGSI 

362 - 81 

LA206H 

THEF 

385 -177 

LAS6321P 

LAM 

367 -217 

IRFG113 

♦ INR 

384 -190 

ITT7450J 

ITTG 

175 -109 

L120B1 

SGSI 

362 - 82 

LA207H 

THEF 

321 - 24 

LAS6330A 

♦ LAM 

368 - 11 

IT550 

♦ INL 

392 -166 

ITT7451J 

ITTG 

176 - 27 

L121AB 

♦SGSI 

362 - 83 

LA208AH 

THEF 

321 -196 

LAS6330P1 

♦ LAM 

368 - 1 

ITT54H04J 

ITTG 

238 - 48 

ITT7453J 

ITTG 

176 -120 

L121B1 

SGSI 

362 - 84 

LA208H 

THEF 

321 -197 

LAS6331A 

♦ LAM 

368 - 4 

ITT54H05J 

ITTG 

238 -186 

ITT7454J 

ITTG 

157 -122 

LI 23 

♦RSCB 

368 - 35 

LA209H 

THEF 

361 -138 

LAS6331P1 

♦ LAM 

367 -219 

ITT74H04J 

ITTG 

238 - 49 

ITT7460J 

ITTG 

176 -217 

L123CB 

♦SGSI 

368 -121 

LA209K 

THEF 

360 -168 

LAS6332 

♦ LAM 

368 - 15 

ITT74H04N 

ITTG 

238 - 50 

ITT7470J 

ITTG 

130 - 63 

L123CT 

♦SGSI 

368 - 82 

LA270H 

THEF 

324 -151 

LAS6350 

♦ LAM 

368 - 12 

ITT74H05J 

ITTG 

238 -187 

ITT7472J 

ITTG 

138 - 47 

L123CTB 

♦SGSI 

368 - 83 

LA300F 

THEF 

365 - 9 

LAS6350P1 

♦ LAM 

367 -220 

ITT74H05N 

ITTG 

238 -188 

ITT7473J 

ITTG 

130 -188 

L123D1 

SGSI 

368 - 61 

LA300G 

THEF 

364 -204 

LAS6351 

♦ LAM 

368 - 5 

ITT74LS00 

ITTG 

163 -107 

ITT7474J 

ITTG 

131 -187 

L123D2 

SGSI 

368 - 62 

LA300H 

THEF 

364 -205 

LAS6351P1 

♦ LAM 

367 -218 

ITT74LS02 

ITTG 

165 - 18 

ITT7475J 

ITTG 

228 - 90 

L123T 

♦SGSI 

368 - 84 

LA301AH 

THEF 

319 -130 

LAS6380 

♦ LAM 

368 - 13 

ITT74LS04N 

ITTG 

238 - 51 

ITT7476J 

ITTG 

137 -164 

LI 23TB 

♦SGSI 

368 - 85 

LA301AN 

THEF 

317 -201 

LAS6381(A) 

♦ LAM 

368 - 6 

ITT74LS08 

ITTG 

167 - 64 

ITT7482J 

ITTG 

216 -144 

L127T2 

SGSI 

324 -133 

LA302 

THEF 

323 -158 

LAS6381P 

♦ LAM 

368 - 2 

ITT74LS09 

ITTG 

167 -174 

ITT7483J 

ITTG 

216 -179 

L127T9 

SGSI 

324 -134 

LA302H 

THEF 

323 -159 

LAS8100 

♦ LAM 

397 - 15 

ITT74LS10 

ITTG 

168 -144 

ITT7492J 

ITTG 

206 - 10 

L137AA 

SIX 

324 -135 

LA304H 

THEF 

360 - 85 

LAS8100P 

♦ LAM 

397 - 14 

ITT74LS11 

ITTG 

170 - 4 

ITT7493J 

ITTG 

207 -117 

L137CA 

SIX 

324 -136 

LA305F 

THEF 

361 -129 

LAS8101 

♦ LAM 

397 - 16 

ITT74LS13N 

ITTG 

288 - 84 

ITT7522J 

ITTG 

286 - 32 

L141B1 

SGSI 

351 -164 

LA305G 

THEF 

360 -115 

LAS8500P 

♦ LAM 

397 - 19 

ITT74LS14N 

ITTG 

288 - 22 

ITT7522N 

ITTG 

286 - 33 

L141D1 

SGSI 

351 -165 

LA305H 

THEF 

360 -116 

LAS8501P 

♦ LAM 

397 - 20 

ITT74LS15 

ITTG 

158 - 43 

ITT7523J 

ITTG 

286 - 34 

L141D2 

SGSI 

351 -166 

LA306H 

THEF 

385 -178 

LB1287 

♦ TSAJ 

388 -128 

ITT74LS20 

ITTG 

170 -164 

ITT7523N 

ITTG 

286 - 35 

L141T1 

SGSI 

348 -135 

LA307H 

THEF 

321 - 25 

LB1288 

♦ TSAJ 

388 -129 

ITT74LS22 

ITTG 

172 -118 

ITT9322-1D 

ITTG 

267 -147 

L141T2 

SGSI 

348 -136 

LA308AH 

THEF 

321 -198 

LB1601 

♦ TSAJ 

389 -104 

ITT74LS27 

ITTG 

173 -125 

ITT9322-5D 

ITTG 

267 -148 

L143AL 

SIX 

317 -174 

LA308H 

THEF 

321 -199 

LB1620 

♦ TSAJ 

389 -105 

ITT74LS30 

ITTG 

174 - 94 

ITT9322-5N 

ITTG 

267 -149 

L143AP 

SIX 

317 -175 

LA309H 

THEF 

361 -139 

LB1623 

♦ TSAJ 

389 -106 

ITT74LS32 

ITTG 

175 - 46 

ITT74145J 

ITTG 

254 - 12 

L143CL 

SIX 

317 -176 

LA309K 

THEF 

360 -169 

LB1630 

♦ TSAJ 

389 -100 

ITT74LS51 

ITTG 

180 -132 

ITT74145N 

ITTG 

254 - 13 

L143CP 

SIX 

317 -177 

LA370H 

THEF 

324 -152 

LB1640N 

♦ TSAJ 

389 -101 

ITT74LS54 

ITTG 

180 -165 

JM38510-10104BGCJ 


L144CL 

SIX 

324 - 64 

LA703 

THEF 

355 -107 

LB1642 

♦TSAJ 

389 -102 

ITT74LS73 

ITTG 

130 -186 


♦ PMI 

|321 -193 

L144CP 

SIX 

324 - 65 

LA703C 

THEF 

355 -108 

LB1645N 

♦ TSAJ 

389 -103 

ITT74LS74 

ITTG 

131 -185 

JM38510-11004BCBY2 


L149V(2) 

♦SGSI 

324 -180 

LA703CH 

THEF 

355 -109 

LB8555D 

TSAJ 

372 -142 

ITT74LS76 

ITTG 

137 -162 


♦ PMI 

342 - 35 

L161AL 

♦SIX 

387 -187 

LA703H 

THEF 

355 -110 

LB8555M(2) 

TSAJ 

372 -143 

ITT74LS78 

ITTG 

138 -173 

JM38510-13501BGA 

353 - 59 

L161AP 

♦SIX 

387 -188 

LA709AF 

THEF 

355 -139 

LB8555S 

TSAJ 

372 -144 

ITT74LS90 

ITTG 

205 -137 


♦ PMI 


L161BL 

SIX 

387 -189 

LA709AH 

THEF 

355 -173 

LC74HC00 

♦TSAJ 

161 -198 

ITT74LS93 

ITTG 

207 -115 

JM38510-13501BGC 

353 - 60 

L161BP 

♦SIX 

387 -190 

LA709CF 

THEF 

347 - 87 

LC74HC02 

♦ TSAJ 

164 - 68 

ITT74LS107 

ITTG 

133 -183 


♦ PMI 


L161CJ 

♦SIX 

387 -191 

LA709CG 

THEF 

347 -143 

LC74HC04 

♦TSAJ 

237 -135 

ITT74LS109A 

ITTG 

128 - 25 

JM38510-13501BPB 

353 - 61 

LI 65V 

♦SGSI 

325 -157 

LA709CH 

THEF 

355 -174 

LC74HC08 

♦TSAJ 

166 -114 

iTT74LS112 

ITTG 

134 - 80 


♦ PMI 


L174H 

SIX 

323 - 86 

LA709CN 

THEF 

356 - 23 

LC74HC10 

♦TSAJ 

167 -189 

1TT74LS114 

ITTG 

135 - 31 

JM38510-13502BGC 

353 - 62 

L201B4 

♦SGSI 

389 -212 

LA709F 

THEF 

355 -140 

LC74HC11 

♦TSAJ 

169 - 81 

ITT74LS138N 

ITTG 

276 - 64 


♦ PMI 


L202B4 

♦SGSI 

389 -213 

LA709G 

THEF 

347 -144 

LC74HC14 

♦TSAJ 

288 -103 

ITT74LS139N 

ITTG 

277 - 29 

JM38510-13502BPB 

353 - 63 

L203B4 

♦SGSI 

389 -214 

LA709H 

THEF 

355 -175 

LC74HC20 

♦TSAJ 

172 - 19 

ITT74LS174 

ITTG 

309 -186 


♦ PMI 


L204B4 

♦SGSI 

389 -215 

LA710AF 

THEF 

396 - 52 

LC74HC21 

♦TSAJ 

172 - 61 

ITT74LS175 

ITTG 

310 - 19 

JM38510/10106BEB 

335 - 45 

L272B 

♦SGSI 

332 - 30 

LA710AG 

THEF 

395 - 85 

LC74HC27 

♦TSAJ 

173 - 19 

ITT312-1D 

ITTG 

122 -154 


♦ PMI 


L272MB 

♦SGSI 

331 -219 

LA710AH 

THEF 

396 - 76 

LC74HC32 

♦TSAJ 

174 -127 

1TT312-5D 

ITTG 

122 -155 

; JM38510/11401 BGC 

341 - 21 

L290B 

♦SGSI 

389 -170 

LA710CF 

THEF 

395 - 67 

LC74HC74 

♦TSAJ 

131 - 76 

ITT323-1D 

ITTG 

141 - 85 


♦ PMI 


L291B 

♦SGSI 

389 -171 

LA710CG 

THEF 

395 - 86 

LC74HC138 

♦TSAJ 

275 -143 

ITT323-5D 

ITTG 

141 - 86 

JM38510/11402BGC 

341 - 22 

L292 

♦SGSI 

389 -172 

LA710CH 

THEF 

396 - 77 

LC74HC139 

♦TSAJ 

276 -103 

ITT324-1D 

ITTG 

141 -106 

■ 

♦ PMI 


L292V 

♦UNI 

389 -173 

LA710CN 

THEF 

396 -107 

LC74HC151 

♦TSAJ 

265 -144 

ITT324-5D 

ITTG 

141 -107 

L. 




J 


LA710F 

THEF 

396 - 53 

LC74HC245 

♦TSAJ 

282 - 74 
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3. TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


M'l 1 1 1 




lift'MIl'iTJ 

b 11 ■i mm 

■Ui 

EjEDBia 



msssm 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

LC74HC367 

MU 1 !!■ 

241 -159 

LF157AL 

Til 

348 

-171 

LF356AP 


349 - 15 

LF2257L 

Til 

327 

- 68 

LH2308AD 

♦ INL 

335 

- 28 

LC74HC373 

♦TSAJ 

230 - 25 

LF157AT 

MULB 

348 

-172 


Til 


LF2257P 

Til 

327 

- 69 

LH2308D 

♦ INL 

335 

- 29 

LC74HCU04 

♦TSAJ 

237 -136 

PHIN 

VALG 



LF356AT 

MULB 

349 - 16 

LF2355AJG 

Til 

327 

- 70 

LH2308F(1) 

MULB 

335 

- 30 

LC507(2A) 

♦ LTIC 

345 -100 

LF157F 

RTN 

347 

-114 

PHIN 

♦ VALG 


LF2355AL 

Til 

327 

- 71 

PHIN 

VALG 



LC508L(A) 

♦ LTIC 

343 -136 

LF157H 

♦ NSC 

348 

-173 

LF356B 

MOTA 

349 - 17 

LF2355AP 

Til 

327 

- 72 

LH2311F(1) 

♦ MULB 

390 

- 23 

LC508M(A) 

♦ LTIC 

343 -137 

LF157J 

MOTA 

348 

-174 

LF356BH 

♦ MOTA 

349 - 18 

LF2355JG 

Til 

327 

- 73 

♦ PHIN 

VALG 



LC508P(A) 

♦ LTIC 

343 -138 

LF157JG 

Til 

348 

-175 

LF356BJ 

♦ MOTA 

349 - 19 

LF2355L 

Til 

327 

- 74 

LH4001CN 

♦ NSC 

342 

- 20 

LC552D(A) 

♦ LTIC 

343 -139 

LF157L 

Til 

348 

-176 

LF356BN 

MOTA 

349 - 20 

LF2355P 

Til 

327 

- 75 

LH4002CH 

♦ NSC 

342 

- 21 

LC700(A) 

LTIC 

355 - 97 

LF157T 

MULB 

348 

-177 

LF356D 

RTCF 

349 - 21 

LF2356AJG 

Til 

327 

- 76 

LH4002CN 

♦ NSC 

342 

- 22 

LC4001B 

♦TSAJ 

147 -206 

PHIN 

VALG 




♦VALG 


LF2356AL 

Til 

327 

- 77 

LH4002H 

♦ NSC 

342 

- 23 

LC4001BM 

♦TSAJ 

147 -159 

LF211D 

NSC 

386 

- 31 

LF356FE 

♦ VALG 

349 - 22 

LF2356AP 

Til 

327 

- 78 

LH4101CD 

♦ NSC 

342 

- 24 

LC4011B 

♦ TSAJ 

149 - 59 

LF211F 

NSC 

386 

- 32 

LF356H 

♦ LTC 

349 - 23 

LF2356JG 

Til 

327 

- 79 

LH4101D 

♦ NSC 

342 

- 25 

LC4011BM 

♦TSAJ 

149 -113 

LF211H 

♦ NSC 

386 

- 33 

♦ MOTA 

♦ NSC 


LF2356L 

Til 

327 

- 80 

LH4104CG(A) 

♦ NSC 

342 

- 26 

LC4012B 

TSAJ 

149 -194 

LF211J 

NSC 

390 

- 19 

RTCF 

♦ VALG 


LF2356P 

Til 

327 

- 81 

LH4104G(A) 

♦ NSC 

342 

- 27 

LC4013B 

TSAJ 

123 -203 

LF252D 

NSC 

324 

-141 

LF356J 

♦ MOTA 

349 - 24 

LF2357AJG 

Til 

327 

- 82 

LM2-118-2 

HAS 

323 

- 1 

LC4013BM 

♦TSAJ 

124 - 17 

LF255DE 

RTN 

348 

-178 

LF356JG 

Til 

349 - 25 

LF2357AL 

Til 

327 

- 83 

LM2-318-5 

HAS 

323 

- 2 

LC4015B(1) 

TSAJ 

124 - 49 

LF255H 

♦ NSC 

348 

-179 

LF356L 

Til 

349 - 26 

LF2357AP 

Til 

327 

- 84 

LM3-318-5 

HAS 

323 

- 3 

LC4016B 

♦TSAJ 

260 - 84 

LF255J 

MOTA 

348 

-180 

LF356N8 

♦ LTC 

349 - 27 

LF2357JG 

Til 

327 

- 85 

LM7-118-2 

HAS 

323 

- 4 

LC4016BM 

♦ TSAJ 

260 -157 

LF255JG 

Til 

348 

-181 

LF356N 

♦ NSC 

349 - 28 

LF2357L 

Til 

327 

- 86 

LM7-318-5 

HAS 

323 

- 5 

LC4019B 

♦TSAJ 

150 - 65 

LF255L 

Til 

348 

-182 

RTCF 

♦ VALG 


LF2357P 

Til 

327 

- 87 

LM10BH 

♦ LTC 

323 

- 89 

LC4020B 

♦TSAJ 

190 -133 

LF255N 

MOTA 

348 

-183 

LF356P 

Til 

349 - 29 

LF13006D(A) 

♦ NSC 

375 

-175 


♦ NSC 



LC4023B 

♦TSAJ 

150 -145 

LF255P 

Til 

348 

-184 

LF356T 

MULB 

349 - 30 

LF13006N(A) 

♦ NSC 

375 

-176 

LM10BJ8 

♦ LTC 

323 

- 90 

LC4025B 

♦TSAJ 

151 - 40 

LF255T 

MULB 

348 

-185 

♦ PHIN 

♦ VALG 


LF13007D(A) 

♦ NSC 

375 

-177 

LM10BLH 

♦ LTC 

323 

- 91 

LC4027B 

♦TSAJ 

124 - 90 

♦ PHIN 

VALG 



LF357 

MOTA 

349 - 31 

LF13007N(A) 

♦NSC 

375 

-178 


♦ NSC 



LC4028B 

♦TSAJ 

184 - 44 

LF256DE 

RTN 

348 

-186 

LF357AH 

♦ NSC 

349 - 32 

LF13741H 

♦NSC 

349 

- 62 

LM10BLJ8 

♦ LTC 

323 

- 92 

LC4040B 

♦TSAJ 

192 -160 

LF256H 

♦ NSC 

348 

-187 

LF357AJG 

Til 

349 - 33 

LF13741N 

♦NSC 

349 

- 63 

LM10CH 

♦ LTC 

323 

- 93 

LC4066B 

♦TSAJ 

260 - 85 

LF256J 

MOTA 

348 

-188 

LF357AL 

Til 

349 - 34 

LFT155H 

NSC 

349 

- 64 


♦ NSC 



LC4066BM 

♦TSAJ 

260 -158 

LF256JG 

Til 

348 

-189 

LF357AN 

RTN 

349 - 35 

LFT156H 

NSC 

349 

- 65 

LM10CJ8 

♦ LTC 

323 

- 94 

LC4070B 

♦TSAJ 

181 - 49 

LF256L 

Til 

348 

-190 

LF357AP 

INL 

349 - 36 

LFT355H 

NSC 

349 

- 66 

LM10CLH 

♦ LTC 

323 

- 95 

LC4071B 

♦TSAJ 

151 -217 

LF256N 

MOTA 

348 

-191 


Til 


LFT356H 

NSC 

349 

- 67 


♦ NSC 



LC4073B 

♦TSAJ 

152 -128 

LF256P 

Til 

348 

-192 

LF357AT 

MULB 

349 - 37 

LGH1 

♦ALP 

379 

-135 

LM10CLJ8 

♦ LTC 

323 

- 96 

LC4075B 

♦TSAJ 

152 -213 

LF256T 

MULB 

348 

-193 

PHIN 

VALG 


LH0001ACD 

GIC 

317 

- 23 

LM10CLN8 

♦ LTC 

323 

- 97 

LC4077B 

♦TSAJ 

179 -220 

PHIN 

VALG 



LF357B 

MOTA 

349 - 38 


NSC 



LM10CN8 

♦ LTC 

323 

- 98 

LC4081B 

♦TSAJ 

153 -145 

LF257DE 

RTN 

348 

-194 

LF357BH 

♦ MOTA 

349 - 39 

LH0001ACF 

GIC 

317 

- 24 

LM10H 

♦ LTC 

323 

- 99 

LC4081BM 

♦TSAJ 

153 -168 

LF257H 

♦ NSC 

348 

-195 

LF357BJ 

♦ MOTA 

349 - 40 


NSC 




♦ NSC 



LC4082B 

TSAJ 

153 -210 

LF257J 

MOTA 

348 

-196 

LF357BN 

MOTA 

349 - 41 

LH0001ACH 

GIC 

317 

- 25 

LM10J8 

♦ LTC 

323 

-100 

LC4520B 

♦TSAJ 

194 -139 

LF257JG 

Til 

348 

-197 

LF357CP 

♦ ANS 

349 - 42 


NSC 



LM11CD 

♦ MOTA 

324 

- 39 

LC4528B 

♦TSAJ 

209 - 98 

LF257L 

Til 

348 

-198 

LF357H 

♦ MOTA 

349 - 43 

LH0001AD 

GIC 

317 

- 26 


♦ NSC 



LC7500(2) 

♦TSAJ 

382 -105 

LF257N 

MOTA 

348 

-199 


♦ NSC 



NSC 



LM11CH 

♦ MOTA 

356 

-106 

LC7530(2) 

♦TSAJ 

382 -106 

LF257P 

Til 

348 

-200 

LF357J 

♦ MOTA 

349 - 44 

LH0001AF 

GIC 

317 

- 27 


♦ NSC 



LC7650(2) 

TSAJ 

396 -196 

LF257T 

MULB 

348 

-201 

LF357JG 

Til 

349 - 45 


NSC 



LM11CJ8 

♦ MOTA 

356 

-107 

LC7651(2) 

TSAJ 

396 -197 

PHIN 

VALG 



LF357L 

Til 

349 - 46 

LH0001AH 

GIC 

317 

- 28 

LM11CJ 

♦ MOTA 

324 

- 40 

LC7652(2) 

♦TSAJ 

396 -198 

LF311D 

NSC 

386 

- 34 

LF357N 

♦ NSC 

349 - 47 


NSC 



LM11CLD 

♦ MOTA 

324 

- 41 

LC7653(2) 

♦TSAJ 

396 -199 

LF311F 

NSC 

386 

- 35 

LF357P 

Til 

349 - 48 

LH0001H 

NSC 

317 

- 29 


♦ NSC 



LC7660 

♦TSAJ 

396 -200 

LF311H 

♦ NSC 

386 

- 36 

LF357T 

MULB 

349 - 49 

LH0002CH 

NSC 

317 

-119 

LM11CLH 

♦ MOTA 

356 

-108 

LC7662 

♦TSAJ 

396 -201 

LF347AJ 

NSC 

336 

- 93 

PHIN 

VALG 


LH0002CN 

NSC 

342 

- 19 


♦ NSC 



LC7665 

♦ TSAJ 

396 -202 

LF347AN 

NSC 

336 

- 94 

LF400ACH(A) 

♦ NSC 

341 -185 

LH0002H 

NSC 

317 

-120 

LM11CLJ8 

♦ MOTA 

356 

-109 

LCE306 

FERB 

370 -205 

LF347BJ 

NSC 

336 

- 95 

LF400CH(A) 

♦ NSC 

341 -186 

LH0032ACG(A) 

♦ NSC 

317 

- 70 

LM11CLJ 

♦ MOTA 

324 

- 42 

LCE406 

FERB 

371 - 52 

LF347BN 

♦ MOTA 

336 

- 96 

LF400CN 

♦ NSC 

341 -187 

LH0032AG(A) 

♦ NSC 

317 

- 71 

LM11CLN14 

♦ MOTA 

324 

- 43 

LD119L 

AMD 

384 -203 


♦ NSC 



LF401 ACD(A) 

♦ NSC 

341 -190 

LH0032CG(A) 

♦ NSC 

317 

- 72 


♦ NSC 



LD155 

AMD 

348 -137 

LF347D 

♦ MOTA 

336- 

- 97 

LF401CD(A) 

♦ NSC 

341 -191 

LH0032G(A) 

♦ NSC 

317 

- 73 

LM11CLN 

♦ MOTA 

356 

-110 

LD155A 

AMD 

348 -138 


NSC 



LF411ACH 

NSC 

349 - 50 

LH0033 

♦ NSC 

317 

- 13 


♦ NSC 



LD156 

AMD 

348 -139 

LF347J 

NSC 

336 

- 98 

LF411AMH 

NSC 

349 - 51 

LH0033A 

♦ NSC 

317 

- 14 

LM11CN14 

♦ MOTA 

324 

- 44 

LD156A 

AMD 

348 -140 

LF347N 

♦ MOTA 

336 

- 99 

LF411CH 

NSC 

349 - 52 

LH0033AC 

♦ NSC 

317 

- 15 


♦ NSC 



LD157 

AMD 

348 -141 


♦ NSC 



LF411MH 

NSC 

349 - 53 

LH0033ACG 

♦ MXM 

317 

- 16 

LM11CN 

♦ MOTA 

356 

-111 

LD157A 

AMD 

348 -142 

LF351AH 

NSC 

348 

-202 

LF412ACH 

NSC 

327 - 32 

LH0033AG 

♦ MXM 

317 

- 17 


♦ NSC 



LD355 

AMD 

348 -143 

LF351AN1 

NSC 

348 

-203 

LF412ACN 

NSC 

327 - 33 

LH0033C 

♦NSC 

317 

- 18 

LM11CND 

♦ MOTA 

356 

-112 

LD355A 

AMD 

348 -144 

LF351AN 

NSC 

348 

-204 

LF412AMH 

LTC 

327 - 34 

LH0033CG 

♦ MXM 

317 

- 19 

LM11CNDS 

♦ MOTA 

356 

-113 

LD356 

AMD 

348 -145 

LF351BH 

NSC 

348 

-205 


NSC 


LH0033G 

♦ MXM 

317 

- 20 

LM11CNS 

♦ MOTA 

356 

-114 

LD356A 

AMD 

348 -146 

LF351BN1 

NSC 

348 

-206 

LF412CH 

LTC 

327 - 35 

LH0042 

♦ INL 

317 

-100 

LM11D 

♦ NSC 

324 

- 45 

LD357 

AMD 

348 -147 

LF351BN 

NSC 

348 

-207 


NSC 


LH0042C 

♦ INL 

317 

-101 

LM11H 

♦ MOTA 

356 

-115 

LD357A 

AMD 

348 -148 

LF351D 

♦ MOTA 

357 

- 73 

LF412CN 

NSC 

327 - 36 

LH0042CF 

NSC 

317 

-102 


♦ NSC 



LF1-147*2 

HAS 

336 - 88 


♦ NSC 



LF412MH 

LTC 

327 - 37 

LH0042F883 

NSC 

317 

-103 

LM11HD 

♦ MOTA 

356 

-116 

LF1 -347-5 

HAS 

336 - 89 

LF351H 

♦ NSC 

348 

-208 


NSC 


LH0042F 

NSC 

317 

-104 

LM11HDS 

♦ MOTA 

356 

-117 

LF2-353-5 

HAS 

327 - 13 

LF351N 

♦ MOTA 

357 

- 74 

LF441ACH 

♦ NSC 

349 - 54 

LH0042H 

NSC 

317 

-105 

LM11HS 

♦ MOTA 

356 

-118 

LF2-353A5 

HAS 

327 - 14 


♦ NSC 



LF441ACN 

♦ NSC 

349 - 55 

LH0063 

♦ NSC 

317 

- 3 

LM11J8 

♦ MOTA 

356 

-119 

LF2-353B5 

♦ HAS 

327 - 15 

LF352D 

NSC 

324 

-142 

LF441AMH 

♦ NSC 

349 - 56 

LH0063C 

♦ NSC 

317 

- 4 

LM11J 

♦ MOTA 

324 

- 46 

LF3-347-5 

♦ HAS 

336 - 90 

LF353AH 

NSC 

327 

- 22 

LF441BCH 

♦ NSC 

349 - 57 

LH0063CK 

♦ MXM 

317 

- 5 

LM12CK(A) 

♦ NSC 

324 

-127 

LF3-347B5 

HAS 

336 - 91 

LF353AN 

NSC 

327 

- 23 

LF441BCN 

♦ NSC 

349 - 58 

LH0063K 

♦ MXM 

317 

- 6 

LM12CLK(A) 

♦ NSC 

324 

-128 

LF3-353-5 

HAS 

327 - 16 

LF353BH 

NSC 

327 

- 24 

LF441BMH 

♦ NSC 

349 - 59 

LH0086CD 

♦ NSC 

317 

- 21 

LM12K(A) 

♦ NSC 

324 

-129 

LF3-353A5 

HAS 

327 - 17 

LF353BN 

NSC 

327 

- 25 

LF441CH 

♦ NSC 

349 - 60 

LH0086D 

♦ NSC 

317 

- 22 

LM12LK(A) 

♦ NSC 

324 

-130 

LF3-353B5 

HAS 

327 - 18 

LF353D 

♦ MOTA 

327 

- 26 

LF441CN 

MOTA 

349 - 61 

LH0101ACK 

♦ MXM 

317 

-136 

LM34AH(A) 

♦ NSC 

390 

-149 

LF7-353-5 

HAS 

327 - 19 


♦ NSC 




♦ NSC 



♦ NSC 



LM34CAH(A) 

♦ NSC 

390 

-150 

LF7-353A5 

HAS 

327 - 20 

LF353H 

NSC 

327 

- 27 

LF442ACH 

NSC 

327 - 38 

LH0101AK 

♦ MXM 

317 

-137 

LM34CAZ 

♦ NSC 

390 

-143 

LF7-353B5 

HAS 

327 - 21 

LF353N 

♦ MOTA 

327 

- 28 

LF442ACN 

NSC 

327 - 39 


♦ NSC 



LM34CH(A) 

♦ NSC 

390 

-151 

LF111D 

NSC 

386 - 28 


♦ NSC 



LF442AMH 

fisc 

327 - 40 

LH0101CK 

♦ MXM 

317 

-138 

LM34CZ 

♦ NSC 

390 

-144 

LF111F 

NSC 

386 - 29 

LF353ND 

♦ MOTA 

327 

- 29 

LF442CH 

NSC 

327 - 41 


♦ NSC 



LM34DH(A) 

♦ NSC 

390 

-152 

LF111H 

♦ NSC 

386 - 30 

LF353NDS 

♦ MOTA 

327 

- 30 

LF442CN 

MOTA 

327 - 42 

LH0101K 

♦ MXM | 

317 

-139 

LM34DZ(A) 

♦ NSC 

390 

-145 

LF147D 

NSC 

336 - 92 

LF353NS 

♦ MOTA 

327 

- 31 


NSC 



♦ NSC 



LM34H(A) 

♦ NSC 

390 

-153 

LF152D 

NSC 

324 -140 

LF354AN 

NSC 

353 

- 99 

LF444ACN 

♦ NSC 

336 -100 

LH101D 

NECJ 

318 

-125 

LM35AH(A) 

♦ NSC 

390 

-154 

LF155AF 

RTN 

348 -149 

LF354BN 

NSC 

353 

-100 

LF444AMD 

♦ NSC 

336 -101 

RTN 

SIX 



LM35CAH(A) 

♦ NSC 

390 

-155 

LF155AH 

♦ LTC 

348 -150 

LF354N 

NSC 

353 

-101 

LF444CD 

MOTA 

336 -102 

LH0132CG 

♦ NSC 

317 

- 74 

LM35CAZ 

♦ NSC 

390 

-146 


♦ NSC 


LF355 

MOTA 

348 

-209 


♦ NSC 


LH0132G 

♦ NSC 

317 

- 75 

LM35CH(A) 

♦ NSC 

390 

-156 

LF155AJG 

Til 

348 -151 

LF355AH 

♦ LTC 

348 

-210 

LF444CN 

MOTA 

336 -103 

LH201D 

RTN 

318 

-126 

LM35CZ 

♦ NSC 

390 

-147 

LF155AL 

Til 

348 -152 


♦ NSC 




♦ NSC 



SIX 



LM35DH(A) 

♦ NSC 

390 

-157 

LF155AT 

MULB 

348 -153 

LF355AJG 

Til 

348 

-211 

LF580L(A) 

♦ LTIC 

380 -117 

LH201F 

NSC 

323 

-192 

LM35DZ(A) 

♦ NSC 

390 

-148 

♦ PHIN 

VALG 


LF355AL 

Til 

348 

-212 

LF580M(A) 

♦ LTIC 

380 -118 


SIX 



LM35H(A) 

♦ NSC 

390 

-158 

LF155F 

RTN 

347 -110 

LF355AN8 

♦ LTC 

348 

-213 

LF580P(A) 

♦ LTIC 

380 -119 

LH400ACH(A) 

NSC 

341 

-188 

LM100F 

INL 

365 

- 10 

LF155H 

♦ LTC 

348 -154 

LF355AN 

RTN 

348 

-214 

LF2155AJG 

Til 

327 - 43 

LH4Q0CH(A) 

NSC 

341 

-189 


NSC 




♦ NSC 


LF355AP 

INL 

348 

-215 

LF2155AL 

Til 

327 - 44 

LH2101AD 

♦ INL 

335 

- 17 

LM100T 

INL 

364 

-206 

LF155J 

MOTA 

348 -155 


Tl! 



LF2155AP 

Til 

327 - 45 

LH2101AF 

MULB 

335 

- 18 

LM101A 

MOTA 

319 

-132 

LF155JG 

Til 

348 -156 

LF355AT 

MULB 

348 

-216 

LF2155JG 

Til 

327 - 46 

♦ NSC 

PHIN 




RTN 



LF155L 

Til 

348 -157 

PHIN 

♦ VALG 



LF2155L 

Til 

327 - 47 


VALG 



LM101AD 

♦ INL 

317 

-202 

LF155T 

MULB 

348 -158 

LF355B 

MOTA 

348 

-217 

LF2155P 

Til 

327 - 48 

LH2101AJ 

RTN 

335 

- 44 

LM101ADE883B 

RTN 

319 

-133 

♦ PHIN 

VALG 


LF355BH 

♦ MOTA 

348 

-218 

LF2156AJG 

Til 

327 - 49 

LH2108AD 

♦ INL 

335 

- 24 

LM101ADE 

♦ RTN 

319 

-134 

LF156 

NSC 

348 -159 

LF355BJ 

♦ MOTA 

348 

-219 

LF2156AL 

Til 

327 - 50 


♦ LTC 



LM101AF 

♦ INL 

323 

-105 

LF156AF 

RTN 

347 -111 

LF355BN 

MOTA 

348 

-220 

LF2156AP 

Til 

327 - 51 

LH2108D 

♦ INL 

335 

- 25 

MULB 

PHIN 



LF156AH 

♦ LTC 

348 -160 

LF355H 

♦ LTC 

349 

- 1 

LF2156JG 

Til 

327 - 52 


♦ LTC 




VALG 




♦ NSC 


♦ MOTA ♦NSC 



LF2156L 

Til 

327 - 53 

LH2108F(1) 

MULB 

335 

- 26 

LM101AFH 

RTN 

317 

-178 

LF156AJG 

Til 

348 -161 

LF355J 

♦ MOTA 

349 

- 2 

LF2156P 

Til 

327 - 54 

PHIN 

VALG 



LM101AFK 

RTN 

317 

-179 

LF156AL 

Til 

348 -162 

LF355JG 

Til 

349 

- 3 

LF2157AJG 

Til 

327 - 55 

LH2111 F(1) 

MULB 

390 

- 21 

LM101AH883 

♦ NSC 

319 

-135 

LF156AT 

MULB 

348 -163 

LF355L 

Til 

349 

- 4 

LF2157AL 

Til 

327 - 56 

PHIN 

VALG 



LM101AH883B 

RTN 

319 

-136 

PHIN 

VALG 


LF355N8 

♦ LTC 

349 

- 5 

LF2157AP 

Til 

327 - 57 

LH2201AD(1) 

RTN 

335 

- 19 

LM101AH 

♦ LTC 

319 

-137 

LF156F 

RTN 

347 -112 

LF355N 

♦ NSC 

349 

- 6 

LF2157JG 

Til 

327 - 58 

LH2201AF(1) 

MULB 

335 

- 20 

♦ MOTA 

♦ RTN 



LF156H 

♦ LTC 

348 -164 

LF355P 

Til 

349 

- 7 

LF2157L 

Til 

327 - 59 

PHIN 

VALG 



LM1Q1AH(2) 

RTN 

319 

-138 


♦ NSC 


LF355T 

MULB 

349 

- 8 

LF2157P 

Til 

327 - 60 

LH2208AD(1) 

AMD 

318 

- 81 

LM101AHD 

♦ MOTA 

319 

-139 

LF156J 

MOTA 

348 -165 

PHIN 

♦VALG 



LF2211J 

NSC 

390 - 20 

LH2208D(1) 

AMD 

318 

- 82 


RTN 



LF156JG 

Til 

348 -166 

LF356 

MOTA 

349 

- 9 

LF2255JG 

Til 

327 - 61 

LH2208F(1) 

MULB 

335 

- 27 

LM101AHDS 

♦ MOTA 

319 

-140 

LF156L 

Til 

348 -167 

LF356AH 

♦ LTC 

349 

- 10 

LF2255L 

Til 

327 - 62 

PHIN 

VALG 




RTN 



LF156T 

MULB 

348 -168 


♦ NSC 



LF2255P 

Til 

327 - 63 

LH2211F 

♦ MULB 

390 

- 22 

LM101AHS 

♦ MOTA 

319 

-141 

PHIN 

VALG 


LF356AJG 

Til 

349 

- 11 

LF2256JG 

Til 

327 - 64 

♦ PHIN 

VALG 



LM101AJ03 

RTN 

319 

-142 

LF157AF 

RTN 

347 -113 

LF356AL 

Til 

349 

- 12 

LF2256L 

Til 

327 - 65 

LH2301 AD(1) 

RTN 

335 

- 21 

LM101AJ8 

♦ LTC 

319 

-143 

LF157AH 

♦ NSC 

348 -169 

LF356AN8 

♦ LTC 

349 

- 13 

LF2256P 

Til 

327 - 66 

LH2301AF(1) 

MULB 

335 

- 22 

LM101AJ14 

♦ NSC 

317 

-203 

LF157AJG 

Til 

348 -170 

LF356AN 

RTN 

349 

- 14 

LF2257JG 

Til 

327 - 67 

PHIN 

VALG 




RTN 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

IsfiralriTsl 

TYPE No. 

MFRS 



MdsEl 


TYPE No. 

MFRS 

r=ff:YlT.7a 


msam 

esami 

LM101AJ 

♦MOTA 

317 -204 

LM1080E 

RTN 

321 ^208 

LM118J8 

NSC 

323 - 11 

LM139N 



LM193N 

MULB 

386 -213 

♦NSC 

♦SGSI 


LM108E 

TSC 

321 -209 

LM118J 

♦ NSC 

318 -159 

(cont.) 

♦ PHIN 


PHIN 

♦SIC 


LM101AJD 

♦ MOTA 

317 -205 

LM108F883 

NECJ 

321 -210 

LM118JG 

TII 

323 - 12 

♦SIC 

♦VALG 

*■ 


VALG 



RTN 


LM108F 

♦ INL 

318 - 85 

LM118JH 

♦ LTC 

323 - 13 

LM141F 

TSC 

357 - 75 

LM193T 

MULB 

386 -214 

LM101AJDS 

♦ MOTA 

317 -206 

MULB 

PHIN 


LM118L 

AMD 

323 - 14 

LM141H 

TSC 

357 - 76 

PHIN 

VALG 



RTN 



VALG 



TII 


LM141J 

TSC 

357 - 77 

LM196K 

♦ NSC 

361 - 19 

LM101AJG 

RTN 

319 -144 

LM108H0 

RTN 

321 -211 

LM118P 

RTN 

323 - 15 

LM142F 

TSC 

323 -194 

LM200F 

INL 

365 - 11 

LM101AJS 

♦ MOTA 

317 -207 

LM108H883 

NECJ 

321 -212 

LM118U 

TII 

324 - 53 

LM142J 

TSC 

318 -129 


NSC 



RTN 


LM108H 

♦ INL 

324 - 6 

LM119D883 

NSC 

386 -154 

LM143F 

NSC 

347 -115 

LM200H 

INL 

364 -207 

LM101AL 

RTN 

319 -145 

♦ LTC 

♦ MOTA 


LM119D 

AMD 

386 -155 

LM143H 

♦NSC 

339 -147 


NSC 


LM101AN14 

MULB 

317 -208 

LM108J03 

RTN 

321 -213 


NSC 


LM143J 

HAS 

339 -148 

LM201A 

MOTA 

319 -154 

PHIN 

RTN 


LM108J8 

♦LTC 

324 - 7 

LM119F883 

NSC 

386 -156 

LM144D 

NSC 

317 -212 

MULB 

PHIN 



VALG 



♦ MOTA 


LM119F 

♦ MULB 

387 - 93 

LM144F 

NSC 

323 -108 

LM201AD 

♦ MOTA 

319 -155 

LM101AN 

MULB 

319 -146 

LM108J 

♦ INL 

318 - 86 

♦ PHIN 

♦SIC 


LM144H 

♦NSC 

319 -153 


♦ SGSI 

. 

PHIN 

RTN 


♦ MOTA 

♦ NSC 



♦VALG 


LM145K 

NSC 

362 - 76 

LM201ADE 

♦ RTN 

340 -176 


VALG 


LM108JG 

Til 

321 -214 

LM119H883 

♦ NSC 

386 -157 

LM146-2J 

NSC 

323 - 58 

LM201AF 

MULB 

317 -213 

LM101AP 

RTN 

319 -147 

LM108L 

AMD 

318 - 87 

LM119H 

♦ LTC 

386 -158 

LM146J 

♦NSC 

324 - 88 

PHIN 

VALG 


LM101AT 

MULB 

319 -148 


TSC 


♦ MULB 

♦ PHIN 


LM148 

INL 

336 -118 

LM201AH 

♦ MOTA 

319 -156 

PHIN 

RTN 


LM108N 

♦ MOTA 

321 -215 

♦ RTCF 

♦ SIC 


LM148AJ 

HAS 

336 -119 

♦ NSC 

♦ RTN 



VALG 


MULB 

PHIN 



♦VALG 


LM148D 

AMD 

336 -120 

LM201AHD 

♦ MOTA 

319 -157 

LM101AU 

Til 

317 -209 


VALG 


LM119J 

♦ LTC 

387 - 94 


NSC 


LM201AHDS 

♦ MOTA 

319 -158 

LM101AW - 

Til 

317 -210 

LM108T 

♦ INL 

321 -216 

LM119K 

MULB 

386 -159 

LM148F 

INL 

336 -121 

LM201AHS 

♦ MOTA 

319 -159 

LM101F883 

♦ NSC 

323 -106 

MULB 

PHIN 


♦ PHIN 

VALG 


NSC 

RTN 


LM201AJ14 

♦ NSC 

317 -214 

LM101F 

MULB 

323 -107 


VALG 


LM119L 

AMD 

386 -160 

LM148FH 

TII 

339 - 94 

LM201AJ 

♦ MOTA 

319 -160 

PHIN 

VALG 


LM109DA 

MULB 

360 -170 

LM119N 

MULB 

386 -161 

LM148J 

♦ MOTA 

336 -122 

♦ NSC 

♦ SGSI 


LM101H 

FSC 

319 -149 

♦ PHIN 

VALG 


PHIN 

♦ SIC 


♦ NSC 

♦ RTN 


LM201AJG 

TII 

319 -161 

NSC 

RTN 


LM109DB 

MULB 

361 -140 


VALG 



♦TII 


LM201AL 

TII 

319 -162 


SIX 


♦ PHIN 

VALG 


LM121AD 

NSC 

323 - 56 

LM148L 

AMD 

339 - 95 

LM201AN14 

♦ MOTA 

317 -215 

LM101J14 

RTN 

319 -150 

LM109H03 

RTN 

361 -141 

LM121AF 

NSC 

318 -170 

LM149(1) 

INL 

336 -123 

MULB 

PHIN 


1 Hit-1 fH Ml A 

MULB 

317 -211 

LM1G3H 

♦MOTA 

36i -142 

LMi21AH 

♦ NbC 

324 - 62 

LM149D 

NSC 

336 -124 


VALG 


'PHIN 

RTN 



♦ NSC 


LM121D 

NSC 

323 - 57 

LM149F 

INL 

336 -125 

LM201AN 

♦ MOTA 

317 -216 


VALG 


LM109HD 

♦ MOTA 

361 -143 

LM121F 

NSC 

318 -171 

NSC 

RTN 


MULB 

PHIN 


LM101N 

MULB 

319 -151 

LM109K03 

RTN 

360 -171 

LM121H 

♦ NSC 

324 - 63 

LM149J 

♦ NSC 

336 -126 


VALG 


PHIN 

VALG 


LM109K 

♦ MOTA 

360 -172 

LM122F 

♦ NSC 

370 - 20 

LM149N 

RTN 

336 -127 

LM201AND 

♦ MOTA 

317 -217 

LM101T 

MULB 

319 -152 


♦ NSC 


LM122H 

♦NSC 

370 - 21 

LM150K 

♦ LTC 

362 - 68 

LM201AP 

♦TII 

319 -163 

PHIN 

RTN 


LM109KD 

♦ MOTA 

360 -173 

LM124AD 

INL 

336 -104 


♦ MOTA 


LM201AT 

MULB 

319 -164 


VALG 


LM109KDS 

♦ MOTA 

360 -174 


NSC 


LM158AH 

♦ NSC 

327 - 88 

PHIN 

VALG 


LM102F 

♦ INL 

318 -117 

LM109KS 

♦ MOTA 

360 -175 

LM124AF 

MULB 

336 -105 

LM158AJ 

♦SGSI 

331 - 19 

LM201AU 

TII 

317 -218 

LM102H883 

♦ NSC 

323 -160 

LM109LA 

TII 

361 -144 

PHIN 

♦VALG 


LM158AN 

MULB 

327 - 89 

LM201AW 

TII 

317 -219 

LM102H 

♦ INL 

323 -161 

LM110D 

♦ INL 

320 -175 

LM124AJ 

♦ NSC 

336 -106 

PHIN 

♦VALG 


LM201D 

♦SGSI 

317 -220 


♦ NSC 


LM110H883 

♦ NSC 

323 -162 


♦SGSI 


LM158AT 

MULB 

327 - 90 

LM201F 

MULB 

323 -109 

LM104F883 

NECJ 

360 -104 

LM110H 

♦ INL 

323 -163 

LM124AN 

MULB 

336 -107 

PHIN 

♦VALG 


PHIN 

VALG 



NSC 



♦ NSC 


PHIN 

♦VALG 


LM158FE 

♦ MULB 

327 - 91 

LM201H 

DDC 

319 -165 

LM104F 

NSC 

360 - 86 

LM110J 

♦ NSC 

320 -176 

LM124D 

INL 

336 -108 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


FSC 

NSC 



RTN 


LM110JG 

TII 

323 -164 

NSC 

RTN 


♦SIC 

♦VALG 


RTN 

SIX 


LM104H03 

RTN 

360 -105 

LM111D 

♦ INL 

384 -149 


TSC 


LM158FH 

TII 

323 - 71 

LM201J14 

NSC 

319 -166 

LM104H883 

♦ NSC 

360 -106 

LM111DE 

♦ RTN 

386 - 37 

LM124F 

♦ MULB 

336 -109 

LM158FK 

TII 

323 - 72 

LM201J 

NSC 

319 -167 

LM104H 

♦ NSC 

360 - 87 

LM111F 

MULB 

386 - 38 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


LM158H 

♦ MOTA 

327 - 92 

LM201N14 

MULB 

318 - 1 

LM104J 

Til 

360 - 22 

♦ PHIN 

♦SIC 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ NSC 

♦ PHIN 


PHIN 

VALG 


LM104L 

Til 

360 - 88 


VALG 


LM124FH 

TII 

339 - 92 

♦SIC 

♦VALG 


LM201N 

MULB 

319 -168 

LM104N 

Til 

360 - 23 

LM111FE 

♦ MULB 

386 - 39 

LM124FK 

TII 

339 - 93 

LM158HD 

♦ MOTA 

327 - 93 

PHIN 

♦SGSI 


LM105AJG 

Til 

360 -117 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


LM124J0 

RTN 

336 -110 

LM158HDS 

♦ MOTA 

327 - 94 


VALG 


LM105AL 

Til 

360 -118 


♦ VALG 


LM124J 

♦ MOTA 

336 -111 

LM158HS 

♦ MOTA 

327 - 95 

LM201T 

MULB 

319 -169 

LM105AP 

Til 

360 -119 

LM111FH 

TII 

384 -199 

♦ NSC 

♦ RTN 


LM158J 

♦ MOTA 

327 - 96 

PHIN 

VALG 


LM105D 

RTN 

360 -120 

LM111FK 

TII 

384 -200 

♦ SGSI 

♦TII 



♦SGSI 


LM201V 

MULB 

319 -170 

LM105F883 

NECJ 

361 -130 

LM111H03 

RTN 

386 - 40 

LM124JD 

♦ MOTA 

336 -112 

LM158JD 

♦ MOTA 

327 - 97 


PHIN 



NSC 


LM111H 

♦ LTC 

386 - 41 

LM124JDS 

♦MOTA 

336 -113 

LM158JDS 

♦ MOTA 

327 - 98 

LM202H 

♦ NSC 

323 -165 

LM105F 

♦ INL 

361 -131 

♦ MOTA 

♦ SIC 


LM124JS 

♦ MOTA 

336 -114 

LM158JG 

♦TII 

327 - 99 

LM204 

NSC 

360 -107 

LM105H883 

♦ NSC 

360 -121 


♦VALG 


LM124L 

TSC 

336 -115 

LM158JS 

♦ MOTA 

327 -100 

LM204F 

NSC 

360 - 89 

LM105H 

♦ NSC 

360 -122 

LM111HD 

♦ MOTA 

386 - 42 

LM124N 

♦MULB 

336 -116 

LM158L 

TII 

327 -101 

LM204H 

♦ NSC 

360 - 90 

LM105JG 

Til 

360 -123 

LM111HDS 

♦ MOTA 

386 - 43 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


LM158N 

♦ MULB 

327 -102 

LM204J 

TII 

360 - 24 

LM105L 

Til 

360 -124 

LM111HS 

♦ MOTA 

386 - 44 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦SIC 


LM204L 

TII 

360 - 91 

LM105P 

RTN 

360 -125 

LM111J8 

♦ LTC 

386 - 45 

LM124W 

♦TII 

336 -117 


♦VALG 


LM204N 

TII 

360 - 25 


Til 



♦ MOTA 


LM125H 

♦ NSC 

362 - 22 

LM158T 

MULB 

327 -103 

LM205F 

INL 

361 -132 

LM105T 

♦ INL 

360 -126 

LM111J8D 

♦ LTC 

386 - 46 

LM126H 

♦ NSC 

362 - 23 

PHIN 

♦VALG 


NSC 

TSC 


LM106F 

NSC 

387 - 76 


♦ MOTA 


LM127H 

NSC 

362 - 34 

LM158U 

TII 

324 - 94 

LM205H 

♦ NSC 

360 -127 


RTN 


LM111J8DS 

♦ LTC 

386 - 47 

LM133K 

♦ NSC 

361 - 85 

LM159J 

♦ NSC 

324 - 99 

LM205JG 

TII 

360 -128 

LM106H 

♦ NSC 

385 -179 


♦ MOTA 


LM134H3 

♦ LTC 

387 -112 

LM160D 

NSC 

386 -184 

LM205L 

TII 

360 -129 

LM106J 

Til 

384 -191 

LM111J8S 

♦ LTC 

386 - 48 

LM134H6 

♦ LTC 

387 -113 

LM160F 

NSC 

387 -127 

LM205P 

TII 

360 -130 

LM106JG 

Til 

385 -180 


♦ MOTA 


LM134H 

♦ LTC 

387 -109 

LM160H 

♦NSC 

387 -128 

LM206 

NSC 

385 -183 

LM106L 

Til 

385 -181 

LM111J 

♦ NSC 

386 - 49 


♦ NSC 


LM160J14 

NSC 

386 -185 

LM206D 

TII 

384 -193 

LM106N 

Til 

387 - 77 

LM111JG 

TII 

386 - 50 

LM135AH 

♦ NSC 

387 -118 

LM160N14 

♦ NSC 

386 -186 

LM206F 

♦ NSC 

387 - 79 

LM106P 

Til 

385 -182 

LM111L 

♦ AMD 

386 - 51 

LM135H 

♦ NSC 

387 -119 

LM161D 

NSC 

387 -132 

LM206H 

♦ NSC 

385 -184 

LM106U 

Til 

387 - 78 

LM111N 

TII 

386 - 52 

LM137H 

♦ LTC 

362 - 39 

LM161F 

NSC 

387 -133 

LM206J 

TII 

384 -194 

LM106W 

Til 

384 -192 

LM111P 

RTN 

386 - 53 


♦ MOTA 


LM161H 

♦ NSC 

387 -134 

LM206JG 

TII 

385 -185 

LM107 

NSC 

321 - 26 


TII 


LM137HVH 

♦ LTC 

362 - 40 

LM161J 

♦ NSC 

387 -135 

LM206L 

TII 

385 -186 

LM107D 

NSC 

321 - 27 

LM111T 

MULB 

386 - 54 

LM137HVK 

♦ LTC 

361 - 86 

LM163AN8-10 

♦NSC 

323 - 73 

LM206N 

TII 

384 -195 


RTN 


♦ PHIN 

VALG 


LM137K 

♦ LTC 

362 - 41 

LM163AN8-100 

♦ NSC 

323 - 74 

LM206P 

TII 

385 -187 

LM107DE 

RTN 

321 - 28 

LM111U 

TII 

386 - 55 


♦ MOTA 


LM163AN8-500 

♦ NSC 

323 - 75 

LM206U 

TII 

387 - 80 

LM107H883 

♦ NSC 

321 - 29 

LM112D 

NSC 

356 -120 

LM137MR 

♦ MOTA 

362 - 42 

LM163AN 

♦ NSC 

324 -105 

LM207 

NSC 

321 - 38 

LM107H 

♦ LTC 

321 - 30 


RTN 


LM138K 

♦ LTC 

361 - 18 

LM163D 

♦ NSC 

324 -106 

LM207D 

NSC 

321 - 39 

LM107J8 

♦ LTC 

321 - 31 

LM112F 

NSC 

354 -150 

LM139A 

MULB 

385 - 22 

LM163N8-10 

♦ NSC 

323 - 76 


RTN 


LM107J14 

♦ NSC 

318 -127 


RTN 



PHIN 


LM163N8-100 

♦ NSC 

323 - 77 

LM207DE 

RTN 

321 - 40 

LM107J 

♦ NSC 

321 - 32 

LM112H03 

RTN 

356 -121 

LM139AA 

MULB 

385 - 23 

LM163N8-500 

♦ NSC 

323 - 78 

LM207F 

MULB 

318 -130 

LM107JG 

Til 

321 - 33 

LM112H 

♦ NSC 

356 -122 


PHIN 


LM163N 

♦ NSC 

324 -107 

PHIN 

VALG 


LM107L 

Til 

321 - 34 

LM116AD 

RTN 

356 -123 

LM139AD 

SIC 

385 - 24 

LM170(2) 

LSI 

324 -153 

LM207H 

♦ NSC 

321 - 41 


TSC 


LM116AF 

RTN 

356 -124 

LM139AF(A) 

MULB 

385 - 25 


NSC 


LM207J14 

♦ NSC 

318 -131 

LM107N 

MULB 

321 - 35 

LM116AH 

RTN 

356 -125 

PHIN 

SIC 


LM170H(2) 

NSC 

324 -154 

LM207J 

♦ NSC 

321 - 42 

PHIN 

VALG 


LM116D 

RTN 

356 -126 


VALG 


LM171 

LSI 

324 -166 

LM207JG 

TII 

321 - 43 

LM107P 

Til 

321 - 36 

LM116F 

RTN 

356 -127 

LM139AJ 

♦ MOTA 

385 - 26 


NSC 


LM207L 

TII 

321 - 44 

LM107T 

♦ INL 

321 - 37 

LM116H 

RTN 

356 -128 

♦ NSC 

♦ RTN 


LM171H 

NSC 

324 -167 


TSC 


MULB 

PHIN 


LM117H 

♦ LTC 

361 -181 

♦SGSI 

♦TII 


LM175D(2) 

NSC 

375 - 66 

LM207N 

MULB 

321 - 45 


VALG 



♦ MOTA 


LM139AL 

AMD 

386 -177 

LM192H 

♦ NSC 

387 -144 

PHIN 

VALG 


LM107U 

Til 

323 -193 

LM117HD 

♦ MOTA 

361 -182 

LM139AN 

MULB 

385 - 27 

LM192J 

♦ NSC 

327 -104 

LM207P 

TII 

321 - 46 

LM107W 

Til 

318 -128 

LM117HDS 

♦ MOTA 

361 -183 

PHIN 

SIC 


LM193AFE 

SIC 

386 -203 

LM207T 

MULB 

321 - 47 

LM108AD 

♦ INL 

321 -200 

LM117HS 

♦ MOTA 

361 -184 


VALG 


LM193AH 

♦ MOTA 

386 -204 

PHIN 

VALG 


LM108AF 

♦ INL 

318 - 83 

LM117HVH 

♦ LTC 

361 -185 

LM139D 

SIC 

385 - 28 

NSC 

SIC 


LM207U 

TII 

323 -195 

MULB 

PHIN 


LM117HVK 

♦ LTC 

361 - 15 

LM139F(A) 

♦ MULB 

385 - 29 

LM193AJ 

♦ SGSI 

386 -205 

LM207W 

TII 

318 -132 


VALG 


LM117K 

♦ LTC 

361 - 16 

♦ PHIN 

SIC 


LM193AN 

MULB 

386 -206 

LM208AD 

♦ MOTA 

321 -217 

LM108AH883 

NECJ 

321 -201 


♦ MOTA 



♦VALG 


PHIN 

♦ SIC 


LM208ADE 

RTN 

321 -218 

LM108AH 

♦ INL 

324 - 4 

LM117KA 

TII 

361 -186 

LM139FH 

TII 

384 -166 


VALG 


LM208AF 

MULB 

318 - 88 

♦ LTC 

♦ MOTA 


LM117KDS 

♦ MOTA 

361 - 17 

LM139FK 

TII 

384 -167 

LM193AT 

MULB 

386 -207 

PHIN 

VALG 


LM108AJ8 

♦ MOTA 

321 -202 

LM117LH 

♦ MOTA 

361 -187 

LM139H 

TSC 

385 - 30 


VALG 


LM208AH 

♦ MOTA 

321 -219 

LM108AJ8D 

♦ MOTA 

321 -203 

LM117MR 

MOTA 

361 -188 

LM139J0 

RTN 

385 - 31 

LM193FE 

♦ MULB 

386 -208 


NSC 


LM108AJ8DS 

♦ MOTA 

321 -204 

LM118D883 

NSC 

323 - 6 

LM139J 

♦ MOTA 

385 - 32 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


LM208AJ8 

♦ MOTA 

321 -220 

LM108AJ8S 

♦ MOTA 

321 -205 

LM118D 

RTN ! 

318 -158 

♦ NSC 

♦ RTN 


♦SIC 

♦ VALG 


LM208AJ 

♦ MOTA 

318 - 89 

LM108AJ 

♦ INL 

318 - 84 

LM118DE 

RTN 

323 - 7 

♦ SGSI 

♦TII 


LM193FH 

TII 

384 -168 


♦ NSC 


♦ MOTA 

♦ NSC 


LM118F 

AMD 

324 - 52 

LM139JD 

♦ MOTA 

385 - 33 

LM193FK 

TII 

384 -169 

LM208AL 

AMD 

318 -152 

LM108AL 

AMD 

318 -151 

NSC 

RTN 


LM139JDS 

♦ MOTA 

385 - 34 

LM193H 

♦ MOTA 

386 -209 

LM208AN 

♦ MOTA 

322 - 1 

LM108AN 

♦ MOTA 

324 - 5 


TSC 


LM139JS 

♦ MOTA 

385 - 35 

♦ NSC 

SIC 


LM208AT 

MULB 

322 - 2 

LM108AT 

♦ INL 

321 -206 

LM118H0 

RTN 

323 - 8 

LM139L 

AMD 

386 -178 

LM193J 

♦ SGSI 

386 -210 

PHIN 

VALG 


MULB 

PHIN 


LM118H883 

♦ NSC 

323 - 9 


TSC 


LM193JG 

♦TII 

386 -211 

LM208D 

♦ MOTA 

322 - 3 


VALG 


LM118H 

♦ LTC 

323 - 10 

LM139N 

♦ MULB 

385 - 36 

LM193L 

TII 

386 -212 

LM208DE 

RTN 

322 - 4 

LM108D 

♦ INL 

321 -207 


♦ NSC 


cont.next col. 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

KiA&l 

ld.WI.TJ 


■Msgi 


liJJ EE— 



LM208F 

MULB 

318 - 90 


Tl! 

324 - 55 

LM241H * 


357 - 79 

LM301AN8 

♦ INL 

319 -180 

LM308F 

♦ INL 

318 - 95 

PHIN 

VALG 


LM219D 

AMD 

386 -162 

LM241J 

K^«l 

357 - 80 

MOTA 

MULB 


MULB 

PHIN 


LM208H 

♦ MOTA 

322 - 6 


NSC 


LM242F 

TSC 

323 -196 

♦ NSC 

PHIN 



VALG 


♦ NSC 

♦ RTN 


LM219F 

♦ MULB 

387 - 95 

LM242J 

TSC 

318 -133 


♦VALG 


LM308H 

♦ INL 

324 - 10 

LM208J8 

♦ MOTA 

322 - 7 

♦ PHIN 

♦SIC 


LM245K 

NSC 

362 - 77 

LM301AN14 

MULB 

318 - 8 

♦ LTC 

♦ MOTA 


LM208J 

♦ MOTA 

318 - 91 


♦VALG 


LM246-2J 

NSC 

323 - 59 

PHIN 

♦VALG 


LM308HD 

♦ MOTA 

324-11 


♦ NSC 


LM219H 

♦ MULB 

386 -163 

LM246J 

♦ NSC 

324 - 70 

LM301AN 

♦ MOTA 

318 - 9 

LM308HDS 

♦ MOTA 

324 - 12 

LM208JG 

Til 

322 - 8 

♦ NSC 

♦ PHIN 


LM246N 

NSC 

324 - 71 

♦ RTN 

♦ SGSI 


LM308HS 

♦ MOTA 

324 - 13 

LM208L 

AMD 

318 - 92 

♦ RTCF 

♦ SIC 


LM248 

INL 

336 -144 

LM301 AN(1) 

MOTA 

318 - 10 

LM308J8 

♦ LTC 

324 - 14 


TSC 



♦VALG 


LM248D 

AMD 

336 -145 


♦SGSI 



♦ MOTA 


LM208N 

♦ MOTA 

322 - 9 

LM219J 

♦ NSC 

386 -164 

NSC 

Til 


LM301 AN(2) 

RTN 

340 -177 

LM308J8D 

♦ MOTA 

324 - 15 

MULB 

PHIN 


LM219K 

MULB 

386 -165 

LM248J 

♦ MOTA 

336 -146 

LM301AND 

♦ MOTA 

318 - 11 

LM308J8DS 

♦ MOTA 

324 - 16 


VALG 


♦ PHIN 

VALG 


NSC 

♦ RTN 


LM301ANDS 

♦ MOTA 

318 - 12 

LM308J8S 

♦ MOTA 

324 - 17 

LM208P 

Til 

322 - 10 

LM219L 

♦AMD 

384 -204 

LM248L 

AMD 

339 - 96 

LM301ANS 

♦ MOTA 

318 - 13 

LM308J 

♦ INL 

318 - 96 

LM208T 

MULB 

322 - 11 

LM219N 

MULB 

386 -166 

LM248N 

♦ MOTA 

336 -147 

LM301AP 

♦TII 

318 - 14 

♦ MOTA 

♦ NSC 


PHIN 

VALG 


PHIN 

♦ SIC 



♦ RTN 


LM301AT 

MULB 

319 -181 

LM308JD 

♦ MOTA 

318 - 97 

LM209DA 

MULB 

360 -176 


VALG 


LM249 

INL 

336 -148 

PHIN 

♦ VALG 


LM308JDS 

♦ MOTA 

318 - 98 

♦ PHIN 

VALG 


LM221AD 

NSC 

323 - 52 

LM249D 

NSC 

336 -149 

LM301AU 

TII 

318 - 15 

LM308JG 

TII 

322 - 28 

LM209DB 

MULB 

361 -145 

LM221AF 

NSC 

318 -166 

LM249J 

NSC 

336 -150 

LM301AV 

MULB 

319 -182 

LM308JS 

♦ MOTA 

318 - 99 

♦ PHIN 

VALG 


LM221AH 

♦ NSC 

324 - 58 

LM250K 

♦ MOTA 

362 - 69 


PHIN 


LM308L 

AMD 

318 -154 

LM209H 

♦ MOTA 

361 -146 

LM221D 

NSC 

323 - 53 


NSC 


LM301AW 

TII 

318 - 16 

LM308N8 

♦ LTC 

322 - 29 


♦ NSC 


LM221F 

NSC 

318 -167 

LM258AH 

NSC 

327 -105 

LM301D 

RTN 

318 - 17 

LM308N 

♦ INL 

322 - 30 

LM209HD 

♦ MOTA 

361 -147 

LM221H 

♦ NSC 

324 - 59 

LM258AJ 

♦SGSI 

331 - 20 

LM301F 

PHIN 

323 -111 

♦ MOTA 

MULB 


LM209HDS 

♦ MOTA 

361 -148 

LM222H 

♦ NSC 

370 - 22 

LM258AN 

MULB 

327 -106 

LM301H 

RTN 

319 -183 

♦ NSC 

PHIN 


LM209HS 

♦ MOTA 

361 -149 

LM223K 

♦ MOTA 

362 - 18 

PHIN 

♦ VALG 


LM301N 

RTN 

319 -184 


VALG 


LM209K 

♦ MOTA 

360 -177 


♦ NSC 


LM258AT 

MULB 

327 -107 

LM304F 

NSC 

360 - 92 

LM308ND 

♦ MOTA 

322 - 31 


♦ NSC 


LM224AD 

INL 

336 -128 

PHIN 

♦ VALG 



RTN 


LM308NDS 

♦ MOTA 

322 - 32 

LM209KDS 

♦ MOTA 

360 -178 

NSC 

Til 


LM258D 

♦ MOTA 

331 - 21 

LM304H 

♦ NSC 

360 - 93 

LM308NS 

♦ MOTA 

322 - 33 

LM209KS 

♦ MOTA 

360 -179 

LM224AF 

MULB 

336 -129 

♦ SGSI 

♦TII 


LM304J 

TII 

360 - 26 

LM308P 

TII 

322 - 34 

LM209LA 

Til 

361 -150 


PHIN 


LM258FE 

♦ PHIN 

327 -108 

LM304L 

TII 

360 - 94 

LM308T 

♦ INL 

324 - 18 

LM210D 

INL 

320 -177 

LM224AJ 

♦ NSC 

336 -130 

♦ SIC 

♦ VALG 


LM304N 

TII 

360 - 27 

MULB 

PHIN 



NSC 



♦ SGSI 


LM258H 

♦ MOTA 

327 -109 

LM305AD 

RTN 

360 -131 


VALG 


LM210F 

INL 

318 -118 

LM224AN 

MULB 

336 -131 

♦ NSC 

♦ PHIN 


LM305AF 

RTN 

361 -133 

LM309DA 

MULB 

360 -180 


NSC 


PHIN 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


LM305AH 

♦ NSC 

360 -132 

♦ PHIN 

VALG 


LM210H 

♦ NSC 

323 -166 

LM224AW 

Til 

336 -132 

LM258J 

♦ MOTA 

327 -110 

LM305AJG 

TII 

360 -133 

LM309DB 

MULB 

361 -151 

LM210J 

♦ NSC 

320 -178 

LM224D 

♦ MOTA 

336 -133 


♦ SGSI 


LM305AL 

TII 

360 -134 

♦ PHIN 

VALG 


LM210JG 

Til 

323 -167 

♦SGSI 

♦Til 


LM258JG 

TII 

327 -111 

LM305AP 

RTN 

360 -135 

LM309H 

♦ MOTA 

361 -152 

LM210P 

Til 

323 -168 

LM224F 

♦ MULB 

336 -134 

LM258L 

TII 

327 -112 


TII 



♦ NSC 


LM211D 

♦ MOTA 

384 -150 

i ♦PHIN 

♦ SIC 


LM258N 

♦ MOTA 

327 -113 

LM305D 

RTN 

360 -136 

LM309HD 

♦ MOTA 

361 -153 

LM211DE 

RTN 

386 - 56 


♦VALG 


♦ SGSI 

♦VALG 


LM305F 

NSC 

361 -134 

LM309HDS 

♦ MOTA 

361 -154 

LM211F 

MULB 

386 - 57 

LM224J 

♦ MOTA 

336 -135 

LM258P 

TII 

327 -114 

LM305H 

♦ NSC 

360 -137 

LM309HS 

♦ MOTA 

361 -155 

♦ PHIN 

♦SIC 


♦ NSC 

♦ RTN 


LM258T 

MULB 

327 -115 

LM305JG 

TII 

360 -138 

LM309K 

♦ MOTA 

360 -181 


VALG 



♦ SGSI 


PHIN 

♦VALG 


LM305L 

TII 

360 -139 


♦ NSC 


LM211FE 

♦ MULB 

386 - 58 

LM224JD 

♦ MOTA 

336 -136 

LM258U 

TII 

324 - 95 

LM305P 

RTN 

360 -140 

LM309KD 

♦ MOTA 

360 -182 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


LM224JDS 

♦ MOTA 

336 -137 

LM260D 

NSC 

386 -187 


TII 


LM309KDS 

♦ MOTA 

360 -183 


♦VALG 


LM224JS 

♦ MOTA 

336 -138 

LM260H 

♦ NSC 

387 -129 

LM305T 

♦ INL 

360 -141 

LM309KS 

♦ MOTA 

360 -184 

LM211H 

♦ MOTA 

386 - 59 

LM224L 

TSC 

336 -139 

LM260J14 

♦ NSC 

386 -188 

LM306 

NSC 

385 -188 

LM309LA 

Tl! 

361 -156 

♦ NSC 

♦ SIC 


LM224N 

♦ MOTA 

336 -140 

LM260N14 

♦ NSC 

386 -189 

LM306D 

TII 

384 -196 

LM310D 

♦ INL 

320 -179 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


LM261D 

NSC 

387 -136 

LM306H 

♦ NSC 

385 -189 

LM310F 

NSC 

318 -119 

LM211HD 

♦ MOTA 

386 - 60 

♦ RTN 

♦ SIC 


LM261H 

♦ NSC 

387 -137 

LM306J 

TII 

384 -197 

LM310H 

♦ INL 

323 -169 

♦ NSC 

♦ SIC 


♦Til 

♦ VALG 


LM261-J 

♦ NSC 

387 -138 

LM306JG 

TII 

385 -190 


♦ NSC 



♦VALG 


LM224ND 

♦ MOTA 

336 -141 

LM270(2) 

LSI 

324 -155 

LM306L 

TII 

385 -191 

LM310J8 

♦ NSC 

323 -170 

LM211HDS 

♦ MOTA 

386 - 61 

LM224NS 

♦ MOTA 

336 -142 


NSC 


LM306N 

TII 

384 -198 

LM310J 

♦ NSC 

320 -180 

LM211HS 

♦ MOTA 

386 - 62 

LM224W 

Til 

336 -143 

LM270H(2) 

NSC 

324 -156 

LM306P 

♦TII 

385 -192 

LM310JG 

TII 

323 -171 

LM211J8 

♦ MOTA 

386 - 63 

LM225H 

NSC 

362 - 24 

LM271 

LSI 

324 -168 

LM306U 

TII 

387 - 81 

LM310N 

♦ NSC 

323 -172 

LM211J8D 

♦ MOTA 

386 - 64 

LM226H 

NSC 

362 - 25 


NSC 


LM307D 

NSC 

321 - 48 

LM310P 

TII 

323 -173 

LM211J8DS 

♦ MOTA 

386 - 65 

LM227H 

NSC 

362 - 35 

LM271H 

NSC 

324 -169 

RTN 

TII 


LM311D 

♦ INL 

384 -153 

LM211J8S 

♦ MOTA 

386 - 66 

LM234H3 

♦ LTC 

387 -114 

LM275D(2) 

NSC 

375 - 67 

LM307DE 

RTN 

321 - 49 

♦ MOTA 

♦ MULB 


LM211J 

♦ NSC 

384 -151 

LM234H6 

♦ LTC 

387 -115 

LM292H 

♦ NSC 

327 -116 

LM307F 

MULB 

323 -197 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


LM211JG 

Til 

386 - 67 

LM234H 

♦ NSC 

387 -110 

LM292J 

♦ NSC 

327 -117 

PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦ TII 


LM211L 

AMD 

384 -201 

LM234Z3 

♦ LTC 

387 -116 

LM293AD 

TII 

386 -215 

LM307H 

♦ LTC 

321 - 50 


♦VALG 


LM211N14 

MULB 

384 -152 

LM234Z6 

♦ LTC 

387 -117 

LM293AFE 

♦ MULB 

386 -216 

LM307J8 

♦ LTC 

321 - 51 

LM311DE 

RTN 

386 - 71 

PHIN 

SIC 


LM235AH 

♦ NSC 

387 -120 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


LM307J14 

♦NSC 

318 -134 

LM311F 

♦ INL 

386 - 72 


VALG 


LM235H 

♦ NSC 

387 -121 

♦ SIC 

♦VALG 


LM307J 

♦ NSC 

318 -135 

MULB 

♦ PHIN 


LM211N 

♦ MULB 

386 - 68 

LM237H 

♦ MOTA 

362 - 43 

LM293AH 

♦ MOTA 

386 -217 

LM307JG 

TII 

321 - 52 

♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦SIC 



♦ NSC 



NSC 


LM307L 

TII 

321 - 53 

LM311FE 

♦ MULB 

386 - 73 


♦VALG 


LM237HVH 

♦ NSC 

362 - 44 

LM293AJ 

♦ SGSI 

386 -218 


TSC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


LM211P 

♦Til 

386 - 69 

LM237HVK 

♦ NSC 

361 - 87 

LM293AJG 

TII 

386 -219 

LM307N8 

TSC 

321 - 54 


♦VALG 


LM211T 

MULB 

386 - 70 

LM237K 

♦ MOTA 

361 - 88 

LM293AN 

♦ MULB 

386 -220 

LM307N 

♦ INL 

321 - 55 

LM311H 

♦ INL 

386 - 74 

♦ PHIN 

VALG 



♦ NSC 


♦ PHIN 

♦ SIC 


♦ MOTA 

MULB 


♦ LTC 

♦ MOTA 


LM212D 

NSC 

356 -129 

LM237KC 

Til 

360 - 67 


♦VALG 


♦ NSC 

PHIN 


♦ NSC 

♦ SIC 



RTN 


LM237MR 

♦ MOTA 

362 - 45 

LM293AP 

TII 

387 - 1 


VALG 



♦ VALG 


LM212F 

NSC 

354 -151 

LM238K 

NSC 

361 - 25 

LM293AT 

MULB 

387 - 2 

LM307P 

TII 

321 - 56 

LM311HD 

♦ MOTA 

386 - 75 

LM212H 

♦ NSC 

356 -130 

LM239A 

MULB 

385 - 37 


VALG 


LM307T 

♦ INL 

321 - 57 

LM311HDS 

♦ MOTA 

386 - 76 

LM216AD 

NSC 

356 -131 


♦ PHIN 


LM293D 

♦ MOTA 

387 - 3 

MULB 

PHIN 


LM311HS 

♦ MOTA 

386 - 77 


RTN 


LM239AA 

MULB 

385 - 38 


♦ SGSI 



VALG 


LM311J8 

♦ LTC 

386 - 78 

LM216AF 

NSC 

356 -132 


PHIN 


LM293FE 

♦ MULB 

387 - 4 

LM307U 

TII 

323 -198 

♦ MOTA 

♦ NSC 



RTN 


LM239AD 

SIC 

385 - 39 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


LM307V 

MULB 

321 - 58 

LM311J8D 

♦ MOTA 

386 - 79 

LM216AH 

♦ NSC 

356 -133 

LM239AF 

MULB 

385 - 40 

♦ SIC 

♦VALG 



PHIN 


LM311J8DS 

♦ MOTA 

386 - 80 

LM216D 

NSC 

356 -134 

PHIN 

SIC 


LM293H 

♦ MOTA 

387 - 5 

LM307W 

TII 

318 -136 

LM311J8S 

♦ MOTA 

386 - 81 


RTN 



VALG 



♦ NSC 


LM308AD 

♦ INL 

322 - 12 

LM311J 

♦ NSC 

384 -154 

LM216F 

NSC 

356 -135 

LM239AJ 

♦ MOTA 

385 - 41 

LM293J 

♦ SGSI 

387 - 6 


♦ MOTA 


LM311JG 

TII 

386 - 82 


RTN 


♦ NSC 

♦ SGSI 


LM293JG 

TII 

387 - 7 

LM308ADE 

RTN 

322 - 13 

LM311L 

AMD 

386 - 83 

LM216H 

♦ NSC 

356 -136 

LM239AJD 

♦ MOTA 

385 - 42 

LM293L 

TII 

387 - 8 

LM308AF 

♦ INL | 

318 - 93 


TII 


LM217H 

♦ MOTA 

361 -189 

LM239AJDS 

♦ MOTA 

385 - 43 

LM293N 

♦ MULB 

387 - 9 

MULB 

VALG 


LM311N8 

♦ LTC 

384 -155 


♦ NSC 


LM239AJS 

♦ MOTA 

385 - 44 

♦ PHIN 

♦ SGSI 


LM308AH1 

♦ NSC 

322 - 14 

LM311N14 

♦ NSC 

384 -156 

LM217HD 

♦ MOTA 

361 -190 

LM239AL 

AMD 

386 -179 


♦ VALG 


LM308AH2 

♦ LTC 

322 - 15 


♦ SIC 


LM217HDS 

♦ MOTA 

361 -191 

LM239AN 

♦ MOTA 

385 - 45 

LM293P 

TII 

387 - 10 

♦ MOTA 

♦ NSC 


LM311N 

♦ MOTA 

386 - 84 

LM217HS 

♦ MOTA 

361 -192 

MULB 

PHIN 


LM293T 

MULB 

387 - 11 

LM308AH 

♦ INL 

324 - 8 

♦ MULB 

♦ NSC 


LM217HVH 

NSC 

361 -193 

♦ RTN 

SIC 


PHIN 

VALG 


♦ LTC 

♦ MOTA 


PHIN 

♦ RTN 


LM217HVK 

NSC 

361 - 20 


VALG 


LM300 

NSC 

364 -208 

LM308AHDS 

♦ MOTA 

324 - 9 


♦VALG 


LM217K 

♦ MOTA 

361 - 21 

LM239AND 

♦ MOTA 

385 - 46 

LM300F 

NSC 

365 - 12 

LM308AJ8 

♦MOTA 

322 - 16 

LM311ND 

♦ MOTA 

386 - 85 

NSC 

♦SGSI 


LM239ANDS 

♦ MOTA 

385 - 47 

LM300T 

INL 

364 -209 


♦ NSC 


LM311NDS 

♦ MOTA 

386 - 86 

LM217KA 

Til 

361 -194 

LM239ANS 

♦ MOTA 

385 - 48 

LM301AD 

♦ MOTA 

318 - 2 

LM308AJ8D 

♦ MOTA 

322 - 17 

LM311NS 

♦ MOTA 

386 - 87 

LM217KC 

Til 

361 -195 

LM239D 

♦ MOTA 

385 - 49 


♦ SGSI 


LM308AJ8DS 

♦ MOTA 

322 - 18 

LM311P 

♦TII 

386 - 88 

LM217KD 

♦ MOTA 

361 - 22 

♦ SGSI 

SIC 


LM301ADE 

♦ RTN 

319 -171 

LM308AJ8S 

♦ MOTA 

322 - 19 

LM311T 

MULB 

386 - 89 

LM217KDS 

♦ MOTA 

361 - 23 


♦TII 


LM301AF 

MULB 

323 -110 

LM308AJ 

♦ INL 

318 - 94 

♦ PHIN 

VALG 


LM217KS 

♦ MOTA 

361 - 24 

LM239F 

♦ MULB 

385 - 50 

PHIN 

♦ VALG 


♦ MOTA 

♦ NSC 


LM311U 

TII 

386 - 90 

LM217LH 

♦ MOTA 

361 -196 

♦ PHIN 

♦ SIC 


LM301AFE 

RTCF 

319 -172 

LM308AL 

AMD 

318 -153 

LM311V 

MULB 

386 - 91 

LM217MR 

MOTA 

361 -197 


♦VALG 



SIC 


LM308AN8 

♦ LTC 

322 - 20 


♦ PHIN 


LM218D 

AMD 

318 -160 

LM239J 

♦ MOTA 

385 - 51 

LM301AH 

♦ LTC 

319 -173 

LM308AN 

♦ INL 

322 - 21 

LM312D 

NSC 

356 -137 

NSC 

RTN 


♦ NSC 

♦SGSI 


♦ MOTA 

♦ RTN 


♦ MOTA 

MULB 



RTN 


Til 

TSC 


LM239JD 

♦ MOTA 

385 - 52 

LM301AHD 

♦ MOTA 

319 -174 

♦ NSC 

PHIN 


LM312F 

NSC 

354 -152 

LM218DE 

RTN 

323 - 16 

LM239JDS 

♦ MOTA 

385 - 53 

LM301AHDS 

♦ MOTA 

319 -175 


VALG 


LM312H 

♦ NSC 

356 -138 

LM218F 

AMD 

324 - 54 

LM239JS 

♦ MOTA 

385 ■ 54 

LM301AHS 

♦ MOTA 

319 -176 

LM308AND 

♦ MOTA 

322 - 22 

LM312N 

RTN 

356 -139 

NSC 

RTN 


LM239L 

AMD 

386 -180 

LM301AJ8 

♦ LTC 

319 -177 

LM308ANDS 

♦ MOTA 

322 - 23 

LM316AD 

NSC 

356 -140 


TSC 



TSC 


LM301AJ14 

♦ NSC 

318 - 3 

LM308ANS 

♦ MOTA 

322 - 24 


RTN 


LM218H 

♦ NSC 

323 - 17 

LM239N 

♦ MOTA 

385 - 55 

LM301AJ 

♦ MOTA 

318 - 4 

LM308AT 

♦ INL 

322 - 25 

LM316AF 

NSC 

356 -141 

LM218J8 

♦ NSC 

323 - 18 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ NSC 

♦ SGSI 


MULB 

PHIN 



RTN 


LM218J 

♦ NSC 

318 -161 

♦SGSI 

♦SIC 


LM301AJD 

♦ MOTA 

318 - 5 


VALG 


LM316AH 

♦ NSC 

356 -142 

LM218JG 

Til 

323 - 19 

♦Til 

♦VALG 


LM301AJDS 

♦ MOTA 

318 - 6 

LM308D 

♦ INL 

322 - 26 

LM316D 

NSC 

356 -143 

LM218L 

AMD 

323 - 20 

LM239ND 

♦ MOTA 

385 - 56 

LM301AJG 

TII 

319 -178 


♦ MOTA 



RTN 



Til 


LM239NDS 

♦ MOTA 

385 - 57 

LM301AJS 

♦ MOTA 

318 - 7 

LM308DE 

RTN 

322 - 27 

LM316F 

NSC 

356 -144 

LM218P 

♦Til 

323 - 21 

LM241F 

TSC 

357 - 78 

LM301AL 

TII 

319 -179 





RTN 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


■siasa 

IsfiMllrel 



[sffEWiTtB 

TYPE No. 

MFRS 



■fllsTsfcl 

KflFlir«T3i 



EEHai 

LM316H 


356 -145 



386 -175 

LM358AN 

MULB 

331 - 31 

1B Ti EKK1J1 

BMa 

EEMKE1 


♦ MOTA 

357 - 85 

LM317H 

♦ LTC 

361 -198 

LM335AH 

♦ NSC 

387 -122 

PHIN 

♦SGSI 



♦ MOTA 

387 -149 

♦NSC 

♦SGSI 



♦ MOTA 


LM335AZ 

♦ NSC 

387 -123 


♦VALG 


LM393P 

’♦TII 

387 - 25 

LM741CJ14 

♦ NSC 

358 - 68 

LM317HD 

♦ MOTA 

361 -199 

LM335H 

♦ NSC 

387 -124 

LM358AP 

♦TII 

327 -120 

LM393T 

MULB 

387 - 26 

LM741CJ 

♦ MOTA 

357 - 86 

LM317HDS 

♦MOTA 

361 -200 

LM335Z 

♦ NSC 

387 -125 

LM358AT 

MULB 

327 -121 

PHIN 

VALG 



♦ NSC 


LM317HS 

♦MOTA 

361 -201 

LM337H 

♦ LTC 

362 - 46 

PHIN 

♦VALG 


LM396K 

♦NSC 

361 - 32 

LM741CN14 

♦ NSC 

358 - 69 

LM317HVH 

♦ LTC 

361 -202 


♦ MOTA 


LM358AU 

TII 

324 - 96 

LM555CH 

♦NSC 

372 - 20 

LM741CN 

♦ MOTA 

357 - 87 

LM317HVK 

♦LTC 

361 - 26 

LM337HVH 

♦ LTC 

362 - 47 

LM358CM 

♦SGSI 

327 -122 

LM555CJ 

♦NSC 

372 - 21 

♦ NSC 

♦ SGSI 


LM317K 

♦ LTC 

361 - 27 

LM337HVK 

♦ LTC 

361 - 91 

LM358D 

♦ MOTA 

327 -123 

LM555CN 

♦NSC 

372 - 22 

LM741D 

NSC 

351 -170 


♦ MOTA 


LM337K 

♦ LTC 

362 - 48 

♦ MULB 

♦ PHIN 


LM555H 

♦NSC 

372 - 23 


SPR 


LM317KA 

Til 

361 -203 


♦ MOTA 


RTCF 

♦SGSI 


LM555J 

♦NSC 

372 - 24 

LM741ED 

NSC 

351 -171 

LM317KC 

TII 

361 -204 

LM337KC 

♦TII 

360 - 70 

♦ SIC 

♦TII 


LM556CJ 

♦NSC 

372 -169 

LM741EH 

♦ NSC 

357 - 88 

LM317KD 

♦ MOTA 

361 - 28 

LM337MP 

♦ NSC 

360 - 71 


♦ VALG 


LM556CN 

♦NSC 

372 -170 

LM741EJ14 

NSC 

351 -172 

LM317KDS 

♦ MOTA 

361 - 29 

LM337MR 

♦ MOTA 

362 - 49 

LM358FE 

♦ PHIN 

327 -124 

LM556J 

♦NSC 

372 -171 


SPR 


LM317KS 

♦ MOTA 

361 - 30 

LM337MT 

♦ MOTA 

362 - 50 

♦ RTCF 

♦SIC 


LM565CH 

♦NSC 

373 - 23 

LM741EJ 

NSC 

351 -173 

LM317LH 

♦ MOTA 

361 -205 

LM337T 

♦ LTC 

362 - 51 


♦VALG 


LM565CN 

MOTA 

373 - 24 

LM741EN 

♦ NSC 

357 - 89 

LM317MR 

MOTA 

361 -206 


♦ MOTA 


LM358H 

♦ MOTA 

327 -125 


♦NSC 


LM741F 

NSC 

351 -174 

LM317MT 

♦ MOTA 

361 -207 

LM338K 

♦ LTC 

361 - 31 

♦ NSC 

♦ PHIN 


LM565H 

♦NSC 

373 - 25 


SPR 


LM317T 

♦ LTC 

360 - 49 

LM339A 

MULB 

385 - 58 

♦ RTCF 

♦SIC 


LM566CH 

NSC 

373 - 35 

LM741H883 

NSC 

357 - 90 


♦ MOTA 


♦ PHIN 

SMGK 



♦VALG 


LM566H 

NSC 

373 - 36 

LM741H 

♦ NSC 

357 - 91 

LM317TDS 

♦ MOTA 

360 - 50 

LM339AA 

MULB 

385 - 59 

LM358J 

♦ MOTA 

327 -126 

LM567CH 

♦NSC 

372 -114 


♦SGSI 


LM317TS 

♦ MOTA 

360 - 51 


PHIN 



♦SGSI 


LM567CN 

♦ NSC 

372 -115 

LM741J14 

NSC 

358 - 70 

LM318D 

♦TII 

318 -162 

LM339AD 

SIC 

385 - 60 

LM358JD 

♦ MOTA 

327 -127 

LM567H 

♦ NSC 

372 -116 

LM741J 

INL 

351 -175 

LM318DE 

RTN 

323 - 22 


♦TII 


LM358JDS 

♦ MOTA 

327 -128 

LM592AM 

♦ NSC 

353 - 30 

LM747-1AD 

NSC 

353 -102 

LM318F 

AMD 

324 - 56 

LM339AF 

MULB 

385 - 61 

LM358JG 

TII 

327 -129 

LM592AN 

♦ NSC 

353 - 31 

LM747-1AH 

NSC 

353 -103 

RTN 

TSC 


PHIN 

SIC 


LM358JS 

♦MOTA 

327 -130 

LM592M 

♦ NSC 

353 - 32 

LM747-1AJ 

NSC 

353 -104 

LM318H 

♦ LTC 

323 - 23 


VALG 


LM358L 

TII 

327 -131 

LM592N 

♦ NSC 

353 - 33 

LM747-1CD 

NSC 

353 -105 

LM318J8 

♦ LTC 

323 - 24 

LM339AJ 

♦ MOTA 

385 - 62 

LM358M 

♦ RTN 

325 -208 

LM607ACH(A) 

♦ NSC 

346 -210 

LM747-1CH 

NSC 

353 -106 

LM318J 

♦ NSC 

318 -163 

♦ NSC 

♦ RTN 


LM358N 

♦MOTA 

327 -132 

LM607ACJ(A) 

♦ NSC 

346 -215 

LM747-1CJ 

NSC 

353 -107 

LM318JG 

TII 

323 - 25 


♦ SGSI 


♦ Mill R 

4PUIN 


1 MCA7AOKI/AV 

A MAA 
▼ 1 XvJV/ 

OHO -(CIO 

Livi t h t - 1 CIn 

INSU 

353 -108 

uviaittL 

AMD 

323 - 26 

LM339AJD 

♦ MOTA 

385 - 63 

♦SIC 

♦VALG 


LM607AMH(A) 

♦ NSC 

346 -211 

LM747-1D 

NSC 

353 -109 


TII 


LM339AJDS 

♦ MOTA 

385 - 64 

LM358NB 

♦ RTN 

325 -209 

LM607AMJ(A) 

♦ NSC 

346 -217 

LM747-1ED 

NSC 

353 -110 

LM318N8 

♦ LTC 

323 - 27 

LM339AJS 

♦ MOTA 

385 - 65 

LM358ND 

♦ MOTA 

327 -133 

LM607BCH(A) 

♦ NSC 

346 -212 

LM747-1EH 

NSC 

353 -111 

LM318N 

♦ NSC 

318 -164 

LM339AL 

AMD 

386 -181 

LM358NDS 

♦MOTA 

327 -134 

LM607BCJ(A) 

♦ NSC 

346 -218 

LM747-1EJ 

NSC 

353 -112 

LM318P 

♦TII 

318 -165 

LM339AM 

♦ RTN 

385 - 66 

LM358NS 

♦ MOTA 

327 -135 

LM607BCN(A) 

♦NSC 

346 -219 

LM747-1EN 

NSC 

353 -113 

LM318U 

TII 

324 - 57 

LM339AN 

♦ MOTA 

385 - 67 

LM358P 

♦TII 

327 -136 

LM607BMH(A) 

♦NSC 

346 -213 

LM747-1H 

NSC 

353 -114 

LM319D 

♦ MULB 

387 - 96 

MULB 

♦ NSC 


LM358T 

MULB 

327 -137 

LM607BMJ(A) 

♦ NSC 

346 -220 

LM747-1J 

NSC 

353 -115 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ SGSI 


PHIN 

♦VALG 


LM607CH(A) 

♦NSC 

346 -214 

LM747AH 

♦NSC 

354 -201 

♦SIC 

♦VALG 


SIC 

♦ TII 


LM358U 

TII 

324 - 97 

LM607CJ(A) 

♦ NSC 

347 - 1 

LM747AJ 

♦ NSC 

353 -116 

LM319F 

♦ MULB 

386 -167 


VALG 


LM359J 

♦NSC 

324 -100 

LM607CM(A) 

♦NSC 

347 - 2 

LM747CD 

NSC 

354 -202 

♦PHIN 

♦ SIC 


LM339AND 

♦ MOTA 

385 - 68 

LM359N 

♦NSC 

324 -101 

LM607CN(A) 

♦ NSC 

347 - 3 

LM747CF 

NSC 

354 -203 


♦VALG 


LM339ANDS 

♦ MOTA 

385 - 69 

LM360D 

NSC 

386 -190 

LM621 EJ(A) 

♦NSC 

394 -177 

LM747CH 

♦ NSC 

354 -204 

LM319H 

♦ LTC 

386 -168 

LM339ANS 

♦ MOTA 

385 - 70 

LM360H 

♦ NSC 

387 -130 

LM621 EN(A) 

♦NSC 

394 -178 

LM747CJ 

♦ NSC 

353 -117 

♦ MULB 

♦ PHIN 


LM339CM(A) 

♦SGSI 

385 - 71 

LM360J14 

NSC 

386 -191 

LM621J(A) 

♦NSC 

394 -179 

LM747CN 

♦ NSC 

353 -118 

♦RTCF 

♦ SIC 


LM339D 

♦MOTA 

385 - 72 

LM360N8 

NSC 

387 -131 

LM621 MJ(A) 

♦NSC 

394 -180 

LM747D 

NSC 

354 -205 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


LM360N14 

♦ NSC 

386 -192 

LM621 N(A) 

♦NSC 

394 -181 

LM747EH 

♦NSC 

354 -206 

LM319J 

♦ LTC 

387 - 97 

♦ RTCF 

♦SGSI 


LM360N 

♦ NSC 

386 -193 

LM675T 

♦NSC 

347 - 31 

LM747EJ 

♦ NSC 

353 -119 

LM319K 

MULB 

386 -169 

SIC 

♦TII 


LM361D 

NSC 

387 -139 

LM703 

NSC 

355 -111 

LM747EN 

♦NSC 

353 -120 

♦ PHIN 

VALG 



♦VALG 


LM361H 

♦ NSC 

387 -140 

LM703C 

NSC 

355 -112 

LM747F 

NSC 

354 -207 

LM319L 

AMD 

384 -205 

LM339F 

♦ MULB 

385 - 73 

LM361J 

♦ NSC 

387 -141 

LM703E 

NSC 

355 -113 

LM747H883 

♦ NSC 

354 -208 

LM319N 

♦ LTC 

387 - 98 

♦ PHIN 

♦SIC 


LM361N 

♦ NSC 

387 -142 

LM703LH 

NSC 

355 -114 

LM747H 

♦ NSC 

354 -209 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


LM363AD 

♦ NSC 

324 -108 

LM703LN 

NSC 

355 -115 

LM747J 

♦NSC 

353 -121 

♦SIC 

♦VALG 


LM339J 

♦ MOTA 

385 - 74 

LM363AN8-10 

♦ NSC 

323 - 79 

LM709AH 

♦ NSC 

355 -176 

LM748CJ 

♦ NSC 

319 -186 

LM321AD 

NSC 

323 - 54 

♦ NSC 

♦ RTN 


LM363AN8-100 

♦ NSC 

323 - 80 

LM709AJ 

NSC 

352 - 30 

LM748CN 

♦ NSC 

319 -187 

LM321AF 

NSC 

318 -168 


♦SGSI 


LM363AN8-500 

♦ NSC 

324 -149 

LM709CH 

♦ NSC 

355 -177 


♦SGSI 


LM321AH 

♦NSC 

324 - 60 

LM339JD 

♦ MOTA 

385 - 75 

LM363AN 

♦ NSC 

324 -109 

LM709CJ 

NSC 

352 - 31 

LM748H 

♦NSC 

319 -188 

LM321D 

NSC 

323 - 55 

LM339JDS 

♦ MOTA 

385 - 76 

LM363D 

♦NSC 

324 -110 

LM709CN8 

NSC 

355 -178 


♦SGSI 


LM321F 

NSC 

318 -169 

LM339JS 

♦ MOTA 

385 - 77 

LM363N8-10 

♦NSC 

323 - 81 

LM709CN 

♦ NSC 

356 - 24 

LM748J 

♦ NSC 

319 -189 

LM321H 

♦ NSC 

324 - 61 

LM339L 

AMD 

386 -182 

LM363N8-100 

♦NSC 

323 - 82 

LM709F 

NSC 

347 - 88 

LM748N 

INL 

318 - 19 

LM322H 

♦NSC 

370 - 23 


TSC 


LM363N8-500 

♦NSC 

323 - 83 

LM709H 

♦ NSC 

355 -179 


NSC 


LM322N 

♦NSC 

370 - 24 

LM339M 

♦ RTN 

385 - 78 

LM363N 

♦NSC 

324 -111 

LM709J 

NSC 

352 - 32 

LM833AN(A) 

♦ NSC 

327 -141 

LM324AD 

♦MOTA 

336 -151 

LM339N(A) 

♦ MOTA 

385 - 79 

LM368H2.5(A) 

♦NSC 

390 -164 

LM710AF 

NSC 

395 - 68 

LM837M 

♦ NSC 

336 -188 


♦TII 


♦ MULB 

♦ NSC 


LM368YH2.5(A) 


390 -165 

LM710AH 

NSC 

395 - 87 

LM837N 

♦NSC 

336 -189 

LM324AF 

MULB 

336 -152 

♦ PHIN 

♦ RTN 



♦NSC 


LM710CF 

NSC 

396 - 54 

LM1014AN 

♦ NSC 

388 - 75 

PHIN 

♦VALG 


♦ SGSI 

♦ SIC 


LM370(2) 

LSI 

324 -157 

LM710CH 

♦NSC 

396 - 79 

LM1014N2 

♦ NSC 

388 - 76 

LM324AJ 

♦ NSC 

336 -153 

♦TII 

♦ VALG 



NSC 


LM710CN 

♦NSC 

395 -112 

LM1014N 

♦ NSC 

388 - 77 


♦SGSI 


LM339ND(A) 

♦ MOTA 

385 - 80 

LM370H(2) 

NSC 

324 -158 

LM710H 

♦NSC 

396 -108 

LM1030 

NSC 

388 - 79 

LM324AN 

♦ MOTA 

336 -154 

LM339NDS(A) 

♦ MOTA 

385 - 81 

LM370N(2) 

NSC 

324 -159 

LM710N 

♦NSC 

396 -109 

LM1414J 

♦ NSC 

389 - 82 

MULB 

♦ NSC 


LM339NS(A) 

♦ MOTA 

385 - 82 

LM371 

LSI 

324 -170 

LM711AF 

NSC 

395 -146 

LM1414N 

♦ NSC 

389 - 83 

PHIN 

♦SGSI 


LM341F 

TSC 

357 - 81 

LM371H 

NSC 

324 -171 

LM711AH 

NSC 

395 -147 

LM1458-14 

NSC 

326 - 39 


♦VALG 


LM341H 

TSC 

357 - 82 

LM375D(2) 

NSC 

375 - 68 

LM711CF 

NSC 

395 -148 

LM1458AN 

HAS 

327 -142 

LM324AND 

♦ MOTA 

336 -155 

LM341J 

TSC 

357 - 83 

LM375N(2) 

NSC 

375 - 69 

LM711CH 

♦NSC 

395 -149 

LM1458H 

♦ NSC 

327 -143 

LM324ANDS 

♦ MOTA 

336 -156 

LM342F 

TSC 

323 -199 

LM376JG 

TII 

360 -142 

LM711CN 

♦NSC 

395 -150 

LM1458J 

♦ NSC 

327 -144 

LM324ANS 

♦ MOTA 

336 -157 

LM342J 

TSC 

318 -137 

LM376L 

TII 

360 -143 

LM711H 

♦NSC 

395 -151 

LM1458N 

♦ NSC 

327 -145 

LM324AW 

TII 

336 -158 

LM343H 

♦ NSC 

339 -149 

LM376N 

♦ NSC 

360 -144 

LM723CD 

♦MOTA 

368 -122 

LM1514J 

♦ NSC 

389 - 84 

LM324CM 

♦ SGSI 

336 -159 

LM343J 

HAS 

339 -150 

LM376P 

TII 

360 -145 

LM723CH 

♦MOTA 

368 - 89 

LM1524J 

NSC 

363 - 61 

LM324D 

♦ MOTA 

336 -160 

LM343N 

HAS 

339 -151 

LM392H 

♦ NSC 

327 -138 

♦ NSC 

♦SGSI 


LM1524N 

NSC 

363 - 62 

♦ SCSI 

♦ SIC 


LM344D 

NSC 

318 - 18 

LM392J 

♦ NSC 

327 -139 

LM723CJ 

♦MOTA 

368 -123 

LM1558AH 

HAS 

327 -146 

♦TII 

♦VALG 


LM344H 

♦ NSC 

319 -185 

LM392N 

♦ NSC 

327 -140 


♦NSC 


LM1558AJ 

HAS 

327 -147 

LM324F 

♦ MULB 

336 -161 

LM345K 

NSC 

362 - 78 

LM393AFE 

♦ MULB 

387 - 12 

LM723CM(A) 

♦NSC 

368 - 63 

LM1558H 

♦ NSC 

327 -148 

♦ PHIN 

♦ SIC 


LM346-2J 

NSC 

323 - 60 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


LM723CN 

♦MOTA 

368 -124 

LM1558J 

♦ NSC 

327 -149 


♦VALG 


LM346-2N 

NSC 

323 - 61 

♦SIC 

♦VALG 


♦ NSC 

♦SGSI 


LM1578H(A) 

♦ NSC 

364 - 10 

LM324J 

♦ MOTA 

336 -162 

LM346J 

♦ NSC 

324 - 72 

LM393AH 

♦ MOTA 

387 - 13 

LM723CT 

INL 

368 - 90 

LM1801N 

♦ NSC 

389 -127 

♦ NSC 

♦ RTN 


LM346N 

♦ NSC 

324 - 73 

♦NSC 

SIC 


LM723D 

INL 

368 -125 

LM1812A 

♦ NSC 

388 - 78 


♦ SGSI 


LM348 

INL 

336 -172 

LM393AJ 

♦ SGSI 

387 - 14 


NSC 


LM1815N(2) 

♦NSC 

389 -132 

LM324JD 

♦ MOTA 

336 -163 

LM348AJ 

HAS 

336 -173 

LM393AJG 

TII 

387 - 15 

LM723H 

♦ NSC 

368 - 91 

LM1821S 

NSC 

370 -111 

LM324JDS 

♦ MOTA 

336 -164 

LM348AN 

HAS 

336 -174 

LM393AN 

♦ MOTA 

387 -145 


♦SGSI 


LM1830H 

NSC 

389 -134 

LM324JS 

♦ MOTA 

336 -165 

LM348D 

♦ MOTA 

336 -175 

♦ MULB 

♦ NSC 


LM723J 

♦ NSC 

368 -126 

LM1830N 

♦NSC 

389 -135 

LM324L 

TSC 

336 -166 


♦TII 


♦ PHIN 

♦ SGSI 


LM723N 

INL 

368 -127 

LM1851N 

♦ NSC 

364 -103 

LM324M 

♦ RTN 

335 -200 

LM348J 

♦ MOTA 

336 -176 

♦ SIC 

♦VALG 



NSC 


LM1900J 

NSC 

331 -132 

LM324N 

♦ MOTA 

336 -167 

NSC 

♦ RTN 


LM393AP 

TII 

387 - 16 

LM723T 

INL 

368 - 92 


TII 


♦ MULB 

♦ PHIN 


LM348JD 

♦ MOTA 

336 -177 

LM393AT 

MULB 

387 - 17 

LM725AH 

♦ NSC 

356 -146 

LM1913J 

NSC 

370 -112 

♦ RTN 

♦SIC 


LM348JDS 

♦ MOTA 

336 -178 


VALG 


LM725AJ 

NSC 

356 -147 

LM2524J 

NSC 

363 - 63 

♦Til 

♦ VALG 


LM348JS 

♦ MOTA 

336 -179 

LM393CM 

♦SGSI 

387 - 18 

LM725CH 

♦ NSC 

356 -148 

LM2524N 

NSC 

363 - 64 

LM324ND 

♦ MOTA 

336 -168 

LM348N 

♦ MOTA 

336 -180 

LM393D 

♦MOTA 

387 - 19 

LM725CJ 

NSC 

356 -149 

LM2578H(A) 

♦ NSC 

364 - 11 

LM324NDS 

♦ MOTA 

336 -169 

NSC 

♦ RTN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


LM725CN 

♦ NSC 

356 -150 

LM2578N(A) 

♦ NSC 

364 - 12 

LM324NS 

♦ MOTA 

336 -170 


♦ TII 


♦ RTCF 

♦SGSI 


LM725D 

NSC 

356 -151 

LM2900J 

♦ NSC 

331 -133 

LM324W 

TII 

336 -171 

LM348ND 

♦ MOTA 

336 -181 

♦SIC 

♦TII 


LM725H 

♦ NSC 

356 -152 

LM2900N 

♦ MOTA 

331 -134 

LM325AN 

♦ NSC 

362 - 26 

LM348NDS 

♦ MOTA 

336 -182 


♦VALG 


LM725J 

NSC 

356 -153 

♦ NSC 

♦ RTN 


LM325AS 

NSC 

362 - 27 

LM348NS 

♦ MOTA 

336 -183 

LM393FE 

♦ MULB 

387 - 20 

LM733CD 

NSC 

353 - 34 

LM2901CM(A) 

♦ SGSI 

385 - 83 

LM325H 

NSC 

362 - 28 

LM349 

INL 

336 -184 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


LM733CH(2) 

♦ NSC 

354 -157 

LM2901D 

♦ MOTA 

385 - 84 

LM325N 

NSC 

362 - 29 

LM349D 

NSC 

336 -185 

♦SIC 

♦VALG 


LM733CJ 

NSC 

353 - 35 

♦ SGSI 

♦ TII 


LM325S 

NSC 

362 - 30 

LM349J 

NSC 

336 -186 

LM393H 

♦ MOTA 

387 - 21 

LM733CN(2) 

♦NSC 

353 - 36 

LM2901F 

♦ MULB 

385 - 85 

LM326H 

NSC 

362 - 31 

LM349N 

NSC 

336 -187 

♦ NSC 

SIC 


LM733D 

NSC 

353 - 37 

♦ PHIN 

♦ SIC 


LM326N 

NSC 

362 - 32 

LM350K 

♦ LTC 

362 - 70 

LM393J 

♦SGSI 

387 - 22 

LM733H(2) 

♦NSC 

354 -158 


♦ VALG 


LM326S 

NSC 

362 - 33 


♦ MOTA 


LM393JG 

TII 

387 - 23 

LM733J 

NSC 

353 - 38 

LM2901J 

♦ NSC 

385 - 86 

LM327H 

NSC 

362 - 36 

LM350KC 

TII 

360 - 52 

LM393L 

TII 

387 - 24 

LM740CT 

INL 

343 -191 


♦ SGSI 


LM327N 

NSC 

362 - 37 

LM350T 

♦ LTC 

362 - 71 

LM393M 

♦ RTN 

390 - 44 

LM740T 

INL 

343 -192 

LM2901L 

TSC 

385 - 87 

LM327S 

NSC 

362 - 38 


♦ MOTA 


LM393N 

♦ MOTA 

387 -146 

LM741AD 

NSC 

351 -167 

LM2901N 

♦ MOTA 

385 - 88 

LM333AK 

♦NSC 

361 - 89 

LM358AD 

TII 

327 -118 

♦ MULB 

♦ NSC 


LM741AF 

NSC 

351 -168 

♦ MULB 

♦ PHIN 


LM333AT 

♦ NSC 

360 - 68 

LM358AH 

♦ NSC 

327 -119 

♦ PHIN 

♦SGSI 


LM741AH 

♦NSC 

357 - 84 

♦ RTN 

♦ SIC 


LM333K 

♦ NSC 

361 - 90 

LM358AJ 

♦SGSI 

331 - 22 

♦SIC 

♦VALG 



♦SGSI 


♦TII 

♦VALG 


LM333T 

♦NSC 

360 - 69 

LM358AJG 

TII 

324 -143 

LM393NB 

♦ RTN 

390 - 45 

LM741AJ14 

♦NSC 

358 - 67 

LM2901ND 

♦ MOTA 

385 - 89 

LM334H 

♦ LTC 

387 -111 




LM393ND 

♦ MOTA 

387 -147 

LM741CD 

♦MOTA 

351 -169 

LM2901NDS 

♦ MOTA 

385 - 90 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 




mmm 

m m i.— 


iswairrEi 

hfirrri— 

EjEEEi 


ii"n ffTT 

MFRS 

Pq&Line 1 

LM2901NS 

♦ MOT A 

385 

- 91 

LM4250H 


mh 

LS307T 


321 

- 65 

LT 1002 ACJ 

♦ LTC 

318 

-191 

LT1055CH 

tutc 

349 

- 82 

LM2902 

INL 

336 

-190 

LM4250J 

♦ NSC 

343 - 13 

LS307TB 

♦ SGSI 

321 

- 66 

LT1002ACN 

♦ LTC 

318 

-192 

LT1055CN8 

♦ LTC 

349 

- 83 

LM2902CM 

♦SGSI 

336 

-191 

LM8369 

TSAJ 

373 -171 

LS342D 

♦ SGSI 

378 

- 56 

LT1002AMJ 

♦ LTC 

318 

-193 

LT1055MH 

♦ LTC 

357 

- 34 

LM2902D 

♦MOTA 

336 

-192 

LM11600AJ 

NSC 

325 -185 

LS356B 

♦SGSI 

378 

- 57 

LT1002CJ 

♦ LTC 

318 

-194 

LT1056ACH 

♦ LTC 

349 

- 84 

♦SGSI 

♦Til 



LM11700AJ 

♦ NSC 

325 -186 

LS370 

LSI 

324 

-162 

L.T1002CN 

♦ LTC 

318 

-195 

LT1056AMH 

♦ LTC 

349 

- 85 

LM2902J 

♦NSC 

336 

-193 

LM13080CP 

♦ANS 

325 -181 

LS371 

LSI 

324 

-174 

LT1002MJ 

♦ LTC 

318 

-196 

LT1056CH 

♦ LTC 

349 

- 86 

LM2902L 

TSC 

336 

-194 

LM13080N 

♦ NSC 

325 -182 

LS404CB 

♦ SGSI 

336 

-214 

LT1007ACH 

♦ LTC 

333 

- 82 

LT1056CN8 

♦ LTC 

349 

- 87 

LM2902N 

♦ MOTA 

336 

-195 

LM13080P 

♦ NSC 

325 -180 

LS404CM 

♦SGSI 

336 

-215 

LT1007ACJ8 

♦ LTC 

333 

- 83 

LT1056MH 

♦ LTC 

349 

- 88 

♦ NSC 

♦ RTN 



LM13600AD 

♦ SIC 

325 -187 

LS404M 

♦ SGSI 

336 

-216 

LT1007ACN8 

♦ LTC 

333 

- 84 

LT1070CHVK 

♦ LTC 

362 

- 91 

♦SGSI 

♦Til 



LM13600AJ 

♦ NSC 

325 -188 

LS510NA 

LSI 

345 

-176 

LT1007AMH 

♦ LTC 

333 

- 85 

LT1070CHVT 

♦ LTC 

362 

- 92 

LM2902ND 

♦ MOTA 

336 

-196 

LM13600AN 

♦ NSC 

325 -189 

LS510SA 

LSI 

345 

-177 

LT1007AM J 8 

♦ LTC 

333 

- 86 

LT1070CK 

♦ LTC 

362 

- 93 

LM2902NDS 

♦ MOTA 

336 

-197 

♦ SIC 

♦VALG 


LS656B 

♦SGSI 

378 

- 58 

LT1007CH 

♦ LTC 

333 

- 87 

LT1070CT 

♦ LTC 

362 

- 94 

LM2902NS 

♦ MOTA 

336 

-198 

LM13600D 

♦ SIC 

325 -190 

LS703L 

LSI 

355 

-116 

LT1007CJ8 

♦ LTC 

333 

- 88 

LT1070MHVK 

♦ LTC 

362 

- 95 

LM2902W 

Til 

336 

-199 


♦VALG 


LS709AT 

♦SGSI 

355 

-180 

LT1007CN8 

♦ LTC 

333 

- 89 

LT1070MK 

♦ LTC 

362 

- 96 

LM2903CM 

♦SGSI 

387 

- 27 

LM13600J 

♦ NSC 

325 -191 

LS709ATB 

♦SGSI 

355 

-181 

LT1007MH 

♦ LTC 

333 

- 90 

LT1524J 

♦ LTC 

363 

- 21 

LM2903D 

♦ MOTA 

387 

- 28 

LM13600N 

♦ NSC 

325 -192 

LS709CB 

♦SGSI 

356 

- 25 

LT1007MJ8 

♦ LTC 

333 

- 91 

LT1525AJ 

♦ LTC 

363 

- 85 

♦ SGSI 

♦Til 



♦SIC 

♦VALG 


LS709CT 

♦SGSI 

355 

-182 

LT1008CH 

♦ LTC 

333 

- 92 

LT1527AJ 

♦ LTC 

363 

- 86 

LM2903FE 

SIC 

387 

- 29 

LM13700AN 

♦ NSC 

325 -193 

LS709CTB 

♦ SGSI 

355 

-183 

LT1008CJ8 

♦ LTC 

333 

- 93 

LT3524J 

♦ LTC 

363 

- 22 

LM2903H 

SIC 

387 

- 30 

LM13700J 

♦NSC 

325 -194 

LS709T 

♦ SGSI 

355 

-184 

LT1008CN8 

♦ LTC 

333 

- 94 

LT3524N 

♦ LTC 

363 

- 23 

LM2903J 

♦SGSI 

387 

- 31 

LM13700N 

♦ NSC 

325 -195 

LS709TB 

♦ SGSI 

355 

-185 

LT1008MH 

♦ LTC 

333 

- 95 

LT3525AJ 

♦ LTC 

363 

- 87 

LM2903JG 

Til 

387 

- 32 

LM18293N 

♦ NSC 

389 -133 

LS776CB 

♦SGSI 

343 

- 14 

LT1008MJ8 

♦ LTC 

333 

- 96 

LT3525AN 

♦ LTC 

363 

- 88 

LM2903L 

Til 

387 

- 33 

LMC555CH(A) 

♦ NSC 

372 - 25 

LS776CM 

♦ SGSI 

343 

- 15 

LT1010CH 

♦ LTC 

325 

- 71 

LT3527AJ 

♦ LTC 

363 

- 89 

LM2903N 

♦ MOTA 

387 

-150 

LMC555CM 

♦ NSC 

372 - 26 

LS776CT 

♦SGSI 

343 

- 16 

LT1010CK 

♦LTC 

324 

-215 

LT3527AN 

♦ LTC 

363 

- 90 

MULB 

♦ NSC 



LMC555CN 

♦ NSC 

372 - 27 

LS776CTB 

♦ SGSI 

343 

- 17 

LT1010CT 

♦ LTC 

324 

-214 

LTA320 

♦APX 

390 

-174 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



LMC567M 

♦ NSC 

372 -117 

LS776T 

♦ SGSI 

343 

- 18 

LT1010MH 

♦ LTC 

325 

- 72 

LTA709 

♦APX 

347 

-145 

♦SGSI 

♦SIC 



LMC567N 

♦ NSC 

372 -118 

LS776TB 

♦ SGSI 

343 

- 19 

LT1010MK 

♦ LTC 

324 

-216 

LTA709C 

♦ APX 

347 

-146 


♦VALG 



LMC669D 

♦ NSC 

394 -182 

LSI495 

LSI 

376 

- 11 

LT1011ACH 

♦ LTC 

384 

-178 

LTA741 

♦APX 

349 

- 89 

LM2903ND 

♦ MOTA 

387 

-151 

LOGIOOJP 

BUB 

375 - 97 

LSI 595 

LSI 

376 

- 12 

LT1011ACJ8 

♦ LTC 

386 

- 96 

LTA741C 

♦ APX 

349 

- 90 

LM2903NDS 

♦ MOTA 

387 

-152 

LP124J 

♦ NSC 

336 -208 

LS3028A 

LSI 

340 

-108 

LT1011ACN8 

♦ LTC 

386 

- 97 

LTA747 

♦APX 

353 

-122 

LM2903NS 

♦ MOTA 

387 

-153 

LP165D 

♦ NSC 

387 -155 

LS3028B 

LSI 

340 

-109 

LT1011AMH 

♦ LTC 

384 

-179 

LTA747C 

♦APX 

353 

-123 

LM2903P 

♦TII 

387 

- 34 


♦ RTN 


LS3053 

LSI 

340 

-110 

LT1011AMJ8 

♦ LTC 

386 

- 98 

LTC1040CJ(A) 

♦ LTC 

388 

- 96 

LM2903T 

MULB 

387 

- 35 

LP165N 

♦ NSC 

387 -156 

LS4558NB(A) 

♦ SGSI 

327 

-174 

LT1011CH 

♦ LTC 

384 

-180 

LTC1040CN(A) 

♦ LTC 

388 

- 97 

PHIN 

VALG 



LP311H 

♦ NSC 

386 - 92 

LS4558NM(A) 

♦ SGSI 

327 

-175 

LT1011CJ8 

♦ LTC 

386 

- 99 

LTC1040MJ(A) 

♦ LTC 

388 

- 98 

LM2904CM 

♦SGSI 

327 

-150 

LP311N 

♦ NSC 

386 - 93 

LS7210(2) 

♦ LSC 

373 

-126 

LT1011CN8 

♦ LTC 

386 

-100 

LTC1041CN8(A) 


388 

- 99 

LM2904D 

♦ MOTA 

331 

- 23 

LP324J 

♦ NSC 

336 -209 

LS7237(2) 

♦ LSC 

368 

-191 

LT1011MH 

♦ LTC 

384 

-181 


♦ LTC 



♦ SGSI 

♦ TII 



LP324M 

NSC 

336 -210 

LS7261 

♦ LSC 

396 

-169 

LT1011MJ6 

♦ LTC 

386 

-101 

LTC1041MJ(A) 

♦ LTC 

388 

-100 

LM2904H 

♦ MOTA 

327 

-151 

LP324N 

♦ NSC 

336 -211 

LS7262 

♦ LSC 

396 

-170 

LT1012CH 

♦ LTC 

320 

- 7 

LTC1043CN 

♦ LTC 

388 

-101 

LM2904J 

♦ MOTA 

327 

-152 

LP339M 

♦ NSC 

385 - 95 

LS7263-01 

♦ LSC 

396 

-165 

LT1012CJ8 

♦ LTC 

356 

-154 

LTC1043MD 

♦ LTC 

388 

-102 


♦SGSI 



LP339N 

♦ NSC 

385 - 96 

LS7263-02 

♦ LSC 

396 

-166 

LT1012CN8 

♦ LTC 

356 

-155 

LTC1052CH 

♦ LTC 

359 

- 23 

LM2904JD 

♦ MOTA 

327 

-153 

LP365AD 

♦ RTN 

387 -157 

LS7263-03 

♦ LSC 

396 

-167 

LT1012MH 

♦ LTC 

320 

- 8 

LTC1052CJ8 

♦ LTC 

325 

- 86 

LM2904JDS 

♦ MOTA 

327 

-154 

LP365AN 

♦ NSC 

387 -158 

LS7263-07 

♦ LSC 

396 

-168 

LT1012MJ8 

♦ LTC 

356 

-156 

LTC1052CJ 

♦ LTC 

358 

-196 

LM2904JG 

TII 

327 

-155 


♦ RTN 


LS7264 

♦ LSC 

396 

-171 

LT1013ACH 

♦ LTC 

327 

-179 

LTC1052CN8 

♦ LTC 

325 

- 87 

LM2904JS 

♦ MOTA 

327 

-156 

LP365D 

♦ NSC 

387 -159 

LS8025M 

♦ SGSI 

375 

- 6 

LT1013ACJ8 

♦ LTC 

327 

-180 

LTC1052CN 

♦ LTC 

358 

-197 

LM2904L 

TII 

327 

-157 


♦ RTN 


LS8045M(2) 

♦ SGSI 

319 

-218 

LT1013AMH 

♦ LTC 

327 

-181 

LTC1052MH 

♦ LTC 

359 

- 24 

LM2904N 

♦ MOTA 

327 

-158 

LP365N 

♦ NSC 

387 -160 

LS8101 AM 

♦ SGSI 

319 

-219 

LT1013AMJ8 

♦ LTC 

327 

-182 

LTC1052MJ8 

♦ LTC 

325 

- 88 

NSC 

♦ SGSI 




♦ RTN 


LS8101M 

♦ SGSI 

319 

-220 

LT1013CH 

♦ LTC 

327 

-183 

LTC1052MJ 

♦ LTC 

358 

-198 

LM2904ND 

♦ MOTA 

327 

-159 

LP508L(A) 

♦ LTIC 

345 -135 

LS8107M 

♦ SGSI 

321 

- 67 

LT1013CJ8 

♦ LTC 

327 

-184 

LTC1059ACJ 

♦ LTC 

375 

-119 

LM2904NDS 

♦ MOTA 

327 

-160 

LP508M(A) 

♦ LTIC 

345 -136 

LS8141 AM 

♦ SGSI 

349 

- 73 

LT1013CN8 

♦ LTC 

327 

-185 

LTC1059ACN 

♦ LTC 

375 

-120 

LM2904NS 

♦ MOTA 

327 

-161 

LP508P(A) 

♦ LTIC 

345 -137 

LS8141CM 

♦ SGSI 

349 

- 74 

LT1013DN8 

♦ LTC 

327 

-186 

LTC1059AMJ 

♦ LTC 

375 

-121 

LM2904P 

♦TII 

327 

-162 

LP2902M 

NSC 

336 -212 

LS8141M 

♦SGSI 

349 

- 75 

LT1013MH 

♦ LTC 

327 

-187 

LTC1059CJ 

♦ LTC 

375 

-122 

LM2904U 

TII 

324 

- 98 

LP2902N 

♦ NSC 

336 -213 

LS8148AM 

♦ SGSI 

320 

- 1 

LT1013MJ8 

♦ LTC 

327 

-188 

LTC1059CN 

♦ LTC 

375 

-123 

LM2905N 

♦ NSC 

370 

-202 

LS025M 

♦ SGSI 

375 - 4 

LS814&CM 

♦ SGSI 

320 

- 2 

LT1014ACJ 

♦ LTC 

336 

-219 

LTC1059MJ 

♦ LTC 

375 

-124 

LM2907J 

♦ NSC 

370 

-194 

LS025T 

♦SGSI 

375 - 5 

LS8148M 

♦ SGSI 

320 

- 3 

LT1014AMJ 

♦ LTC 

336 

-220 

LTC1060ACJ 

♦ LTC 

375 

- 53 

LM2907N8 

♦ NSC 

370 

-200 

LS045T (2) 

♦ SGSI 

319 -190 

LS8159M 

♦ SGSI 

390 

-220 

LT1014CJ 

♦ LTC 

337 

- 1 

LTC1060ACN 

♦ LTC 

375 

- 54 

LM2907N 

♦ NSC 

370 

-195 

LSI01AT 

♦ SGSI 

319 -191 

LS8201 AM 

♦SGSI 

320 

- 4 

LT1014CN 

♦ LTC 

337 

- 2 

LTC1060AMJ 

♦ LTC 

375 

- 55 

LM2908J 

HAS 

336 

-200 

LS101ATB 

♦ SGSI 

319 -192 

LS8201M 

♦ SGSI 

320 

- 5 

LT1014DN 

♦ LTC 

337 

- 3 

LTC1060CJ 

♦ LTC 

375 

- 56 

LM2908N 

HAS 

336 

-201 

LS101T 

♦ SGSI 

319 -193 

LS8204AM 

♦ SGSI 

327 

-176 

LT1014MJ 

♦ LTC 

337 

- 4 

LTC1060CN 

♦ LTC 

375 

- 57 

LM2913J 

NSC 

370 

-113 

LS101TB 

♦ SGSI 

319 -194 

LS8204CM 

♦ SGSI 

327 

-177 

LT1016ACH 

♦ LTC 

394 

-146 

LTC1060MJ 

♦ LTC 

375 

- 58 

LM2917J 

♦ NSC 

370 

-196 

LSI07T 

♦ SGSI 

321 - 59 

LS8204M 

♦ SGSI 

327 

-178 

LT1016ACJ 

♦ LTC 

394 

-128 

LTC1061ACJ 

♦ LTC 

375 

-125 

LM2917N8 

♦ NSC 

370 

-201 

LSI07TB 

♦SGSI 

321 - 60 

LS8207M 

♦SGSI 

321 

- 68 

LT1016ACN 

♦ LTC 

394 

-129 

LTC1061ACN 

♦ LTC 

375 

-126 

LM2917N 

♦ NSC 

370 

-197 

LSI 41 AT 

♦ SGSI 

349 - 68 

LS8301 AM 

♦ SGSI 

320 

- 6 

LT1016AMH 

♦ LTC 

394 

-147 

LTC1061AMJ 

♦ LTC 

375 

-127 

LM2924J 

♦ NSC 

327 

-163 

LS141ATB 

♦ SGSI 

357 - 92 

LS8307M 

♦SGSI 

321 

- 69 

LT1016AMJ 

♦ LTC 

394 

-130 

LTC1061CJ 

♦ LTC 

375 

-128 

LM2924N 

♦ NSC 

327 

-164 

LS141CB 

♦ SGSI 

349 - 69 

LS8404CM 

♦SGSI 

336 

-217 

LT1016CH 

♦ LTC 

394 

-148 

LTC1061CN 

♦ LTC 

375 

-129 

LM2925T(A) 

♦ NSC 

364 

-181 

LSI 41 CM 

♦ SGSI 

349 - 70 

LS8404M 

♦SGSI 

336 

-218 

LT1016CJ 

♦ LTC 

394 

-131 

LTC1061MJ 

♦ LTC 

375 

-130 

LM2931 AD5.0 

♦ MOTA 

364 

-182 

LS141CT 

♦ SGSI 

349 - 71 

LS8776CM 

♦ SGSI 

343 

- 20 

LT1016CN 

♦ LTC 

394 

-132 

LTC1062CJ8 

♦ LTC 

375 

-131 


♦ NSC 



LS141CTB 

♦ SGSI 

357 - 93 

LS8776M 

♦ SGSI 

343 

- 21 

LT1016MH 

♦ LTC 

394 

-149 

LTC1062CN8 

♦ LTC 

375 

-132 

LM2931AT5.0 

♦ MOTA 

364 

-183 

LS141T 

♦ SGSI 

349 - 72 

LT111AH 

♦ LTC 

386 

- 94 

LT1016MJ 

♦ LTC 

394 

-133 

LTC1062MJ8 

♦ LTC 

375 

-133 


♦ NSC 



LS141TB 

♦SGSI 

357 - 94 

LT111AJ8 

♦ LTC 

386 

- 95 

LT1019ACH2.5 

♦ LTC 

387 

-161 

LTC7652CH 

♦ LTC 

359 

- 25 

LM2931 D5.0 

♦ MOTA 

364 

-184 

LSI48AT 

♦ SGSI 

319 -195 

LT117AH 

♦ LTC 

361 

-208 

LT1019ACH5 

♦ LTC 

387 

-162 

LTC7652MH 

♦ LTC 

359 

- 26 


♦ NSC 



LS148ATB 

♦SGSI 

319 -196 

LT117AHVH 

♦ LTC 

361 

-209 

LT1019ACH10 

♦ LTC 

387 

-163 

LX5600AH 

NSC 

394 

- 2 

LM2931T5.0 

♦ MOTA 

364 

-185 

LS148CB 

♦ SGSI 

319 -197 

LT117AHVK 

♦ LTC 

361 

- 33 

LT1019ACN8-10 


387 

-164 

LX5600H 

NSC 

394 

- 3 


♦ NSC 



LS148CM 

♦SGSI 

319 -198 

LT117AK 

♦ LTC 

361 

- 34 


♦ LTC 



LX5700H 

NSC 

394 

- 4 

LM3011H 

NSC 

340 

- 72 

LS148CT 

♦SGSI 

319 -199 

LT118AH 

♦ LTC 

323 

- 28 

LT1019ACN8-2.5 


387 

-165 

M5A26LS31P 

MITJ 

249 

- 41 

LM3026H 

NSC 

340 

- 83 

LS148CTB 

♦SGSI 

319 -200 

LT118AJ8 

♦ LTC 

323 

- 29 


♦ LTC 



M5E555AL 

♦ MITA 

373 

- 70 

LM3028AH 

NSC 

340 

-104 

LS148T 

♦ SGSI 

319 -201 

LT119AH 

♦ LTC 

386 

-170 

LT1019ACN8-5 

♦ LTC 

387 

-166 


♦ MITJ 



LM3028BH 

NSC 

340 

-105 

LSI48TB 

♦ SGSI 

319 -202 

LT119AJ 

♦ LTC 

387 

- 99 

LT1019AMH2.5 

♦ LTC 

387 

-167 

M5E555AP 

♦ MEHK 

373 

- 49 

LM3046D 

♦ SGSI 

391 

- 68 

LS156B(A) 

♦ SGSI 

375 - 65 

LT137AH 

♦ LTC 

362 

- 52 

LT1019AMH5 

♦ LTC 

387 

-168 

♦ MITA 

MITJ 



LM3046J 

♦SGSI 

391 

- 69 

LSI 59M 

♦SGSI 

390 -219 

LT137AHVH 

♦ LTC 

362 

- 53 

LT1019AMH10 

♦ LTC 

387 

-169 

M5E555P 

MEHK 

372 

- 28 

LM3053H(2) 

NSC 

340 

-106 

LSI 70 

LSI 

324 -160 

LT137AHVK 

♦ LTC 

361 

- 92 

LT1019CH2.5 

♦ LTC 

387 

-170 

♦ MITA 

♦ MITJ 




SPR 



LSI 71 

LSI 

324 -172 

LT137AK 

♦ LTC 

361 

- 93 

LT1019CH5 

♦ LTC 

387 

-171 

M5E556A 

♦ MITA 

372 

-172 

LM3053N 

NSC 

340 

-107 

LS201AT 

SGSI 

319 -203 

LT138AK 

♦ LTC 

361 

- 35 

LT1019CH10 

♦ LTC 

387 

-172 

M5E556AP 

♦ MEHK 

372 

-173 

LM3054N 

NSC 

340 

- 50 

LS201ATB 

♦SGSI 

319 -204 

LT150AK 

♦ LTC 

361 

- 36 

LT1019CN8-10 

♦ LTC 

387 

-173 

♦ MITA 

MITJ 



LM3080AH 

NSC 

340 

-159 

LS201B 

♦SGSI 

319 -205 

LT311AH 

♦ LTC 

387 

-179 

LT1019CN8-2.5 


387 

-174 

M5E565P(2) 

♦ MITA 

373 

- 64 

LM3080AJ 

♦ NSC 

340 

-160 

LS201M 

♦SGSI 

319 -206 

LT311AJ8 

♦ LTC 

387 

-180 


♦ LTC 




♦ MITJ 



LM3080AN 

♦ NSC 

340 

-161 

LS201T 

♦SGSI 

319 -207 

LT311AN8 

♦ LTC 

387 

-181 

LT1019CN8-5 

♦ LTC 

387 

-175 

M5F741P 

♦ MEHK 

349 

- 91 

LM3080H 

NSC 

340 

-162 

LS201TB 

♦SGSI 

319 -208 

LT317AH 

♦ LTC 

361 

-210 

LT1019MH2.5 

♦ LTC 

387 

-176 


♦ MITA 



LM3080J 

♦ NSC 

340 

-163 

LS204AT 

♦SGSI 

327 -165 

LT317AHVH 

♦ LTC 

361 

-211 

LT1019MH5 

♦ LTC 

387 

-177 

M5K4164ANP12 

♦ MITA 

293 

-155 

LM3302D 

TII 

385 

- 92 

LS204ATB 

♦SGSI 

327 -166 

LT317AHVK 

♦ LTC 

361 

- 37 

LT1019MH10 

♦ LTC 

387 

-178 


MITJ 



LM3302J 

♦ NSC 

385 

- 93 

LS204CB 

♦SGSI 

327 -167 

LT317AK 

♦ LTC 

361 

- 38 

LT1022ACH 

♦ LTC 

349 

- 76 

M5K4164ANP15 

♦ MITA 

293 

-156 

LM3302N 

♦ NSC 

385 

- 94 

LS204CM 

♦SGSI 

327 -168 

LT318AH 

♦ LTC 

323 

- 30 

LT1022AM H 

♦ LTC 

349 

- 77 


MITJ 




SIC 



LS204CT 

♦SGSI 

327 -169 

LT318AJ8 

♦ LTC 

323 

- 31 

LT1022CH 

♦ LTC 

349 

- 78 

M5K4164ANP20 

♦ MITA 

293 

-157 

LM3303J 

♦NSC 

336 

-202 

LS204CTB 

♦ SGSI 

327 -170 

LT318AN8 

♦ LTC 

323 

- 32 

LT1022CN8 

♦ LTC 

349 

- 79 

M5K4164ANS10 

MITJ 

293 

-158 

LM3303M 

♦ NSC 

336 

-203 

LS204M 

♦ SGSI 

327 -171 

LT319AH 

♦ LTC 

386 

-171 

LT1022MH 

♦ LTC 

349 

- 80 

M5K4164ANS12 

MITJ 

293 

-159 

LM3303N 

♦ NSC 

336 

-204 

LS204T 

♦ SGSI 

327 -172 

LT319AJ 

♦ LTC 

387 

-100 

LT1024ACN 

♦ LTC 

318 

-172 

M5K4164AP10 

♦ MITJ 

293 

-160 

LM3403J 

♦NSC 

336 

-205 

LS204TB 

♦ SGSI 

327 -173 

LT319AN 

♦ LTC 

387 

-101 

LT1024AMD 

♦ LTC 

318 

-173 

M5K4164AS10 

MITJ 

293 

-161 

LM3403M 

♦NSC 

336 

-206 

LS207T 

♦ SGSI 

321 - 61 

LT337AH 

♦ LTC 

362 

- 54 

LT1024CN 

♦ LTC 

318 

-174 

M5K4164AS12 

MITJ 

293 

-162 

LM3403N 

♦ NSC 

336 

-207 

LS207TB 

♦SGSI 

321 - 62 

LT337AHVH 

♦ LTC 

362 

- 55 

LT1024MD 

♦ LTC 

318 

-175 

M5K4164AS15 

MITJ 

293 

-163 

LM3524J 

NSC 

363 

- 65 

LS240AT 

SGSI 

319 -209 

LT337AHVK 

♦ LTC 

361 

- 94 

LT1033CK 

♦ LTC 

361 

- 96 

M5K4164NP12 

MITJ 

293 

-164 

LM3524N 

NSC 

363 

- 66 

LS240CB 

SGSI 

319 -210 

LT337AK 

♦ LTC 

361 

- 95 

LT1033CT 

♦ LTC 

360 

- 73 

M5K4164NP15 

MITJ 

293 

-165 

LM3578H(A) 

♦ NSC 

364 

- 13 

LS240CM 

SGSI 

319 -211 

LT337AT 

♦ LTC 

360 

- 72 

LT1033MK 

♦ LTC 

361 

- 97 

M5K4164NP20 

MITJ 

293 

-166 

LM3578N(A) 

♦ NSC 

364 

- 14 

LS240CT 

SGSI 

319 -212 

LT338AK 

♦ LTC 

361 

- 39 

LT1037ACH 

♦ LTC 

333 

- 97 

M5K4164NS15 

MITJ 

293 

-167 

LM3900D 

♦ MOTA 

331 

-144 

LS240M 

SGSI 

331 -218 

LT350AK 

♦ LTC 

361 

- 40 

LT1037ACJ8 

♦ LTC 

333 

- 98 

M5K4164NS20 

MITJ 

293 

-168 

LM3900J 

TII 

331 

-135 

LS240T 

SGSI 

319 -213 

LT1001ACH 

♦ LTC 

333 

- 72 

LT1037ACN8 

♦ LTC 

333 

- 99 

M5K4164P15 

MITJ 

293 

-169 

LM3900N 

♦ MOTA 

331 

-136 

LS270 

LSI 

324 -161 

LT1001ACJ8 

♦ LTC 

333 

- 73 

LT1037AMH 

♦ LTC 

333 

-100 

M5K4164P20 

MITJ 

293 

-170 

♦ NSC 

♦ RTN 



LS271 

LSI 

324 -173 

LT1001ACN 8 

♦ LTC 

333 

- 74 

LT1037AMJ8 

♦ LTC 

333 

-101 

M5L2112AP4 

MITJ 

297 

-151 

LM3905N 

♦ NSC 

370 

-203 

LS285AB 

♦SGSI 

376 -117 

LT1001AMH/883 


333 

- 75 

LT1037CH 

♦ LTC 

333 

-102 

M5N324P 

♦ MEHK 

337 

- 5 

LM3911H05 

NSC 

392 

-146 

LS285B 

♦SGSI 

376 -118 


♦ LTC 



LT1037CJ8 

♦ LTC 

333 

-103 

♦ MITA 

MITJ 



LM3911H46 

NSC 

392 

-147 

LS288B 

♦SGSI 

376 -119 

LT1001AMJ8/883 


333 

- 76 

LT1037CN8 

♦ LTC 

333 

-104 

M5N339P 

♦ MEHK 

385 

- 97 

LM3913J 

NSC 

370 

-114 

LS301AB 

♦ SGSI 

319 -214 


♦ LTC 



LT1037MH 

♦ LTC 

333 

-105 


MITJ 



LM3913N 

NSC 

370 

-115 

LS301AM 

♦SGSI 

319 -215 

LT1001CH 

♦ LTC 

333 

- 77 

LT1037MJ8 

♦ LTC 

333 

-106 

M5N358P 

♦ MEHK 

327 

-189 

LM4250CH 

♦ NSC 

343 

- 9 

LS301AT 

♦SGSI 

319 -216 

LT1001CJ8 

♦ LTC 

333 

- 78 

LT1038CK 

♦ LTC 

361 

- 41 

♦ MITA 

MITJ 



LM4250CJ 

♦ NSC 

343 

- 10 

LS301ATB 

♦SGSI 

319 -217 

LT1001CN8 

♦ LTC 

333 

- 79 

LT1038MK 

♦ LTC 

361 

- 42 

M5N393P 

♦ MITA 

390 

- 46 

LM4250CN 

♦ NSC 

343 

- 11 

LS307B 

♦SGSI 

321 - 63 

LT1001MH 

♦ LTC 

333 

- 80 

LT1055ACH 

♦ LTC 

349 

- 81 


♦ MITJ 



LM4250F 

♦ NSC 

343 

- 96 

LS307M 

♦SGSI 

321 - 64 

LT1001MJ8 

♦ LTC 

333 

- 81 

LT1055AMH 

♦ LTC 

357 

- 33 
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3. TYPE 

No. 

cross inde; 

( IN TYPE NU 

mm SEQUENCE 

■irriirn— 

lAiSialci 





HTI . ■ r l M 



Hi 1 111 — 






M5R4558P 



M54HC534F1 (A) 


T36^97 


mamtm 

wr 

20T 

M74ALS1002P 

♦MITA 

237 - 3 

M74HCTT2BT(Ar 


134-23 

♦ MITA 

MITJ 



♦ SGSI 



MITJ 




MITJ 



♦ SGSI 


M5SOOOP 

MITJ 

162 -191 

M54HC563F1(A) 


230 -219 

M74ALS169AP 

♦MITA 

208 

37 

M74ALS1003P 

•♦MITA 

237 - 53 

M74HC112F1(A) 


134 • 24 

M5S003P 

MITJ 

165 -145 


♦ SGSI 



MITJ 




MITJ 



♦ SGSI 


M5S004P 

MITJ 

238 -116 

M54HC564F1(A) 


136 -191 

M74ALS174P 

♦ MITA 

128 

175 

M74ALS1004P 

MITA 

242 -179 

M74HC11381(A) 


134 -130 

M5S005P 

MITJ 

239 ■ 53 


♦ SGSI 



MITJ 




MITJ 



♦SGSI 


M5S010P 

MITJ 

168 -147 

M54HC573F1(A) 


231 - 72 

M74ALS175P 

♦ MITA 

129 

70 

M74ALS1005P 

MITA 

242 -189 

M74HC113F1(A) 


134 -131 

M5S011P 

MITJ 

169 -157 


♦SGSI 



MITJ 




MITJ 



♦ SGSI 


M5S015P 

MITJ 

178 - 65 

M54HC574F1(A) 


137 - 28 

M74ALS190P 

♦ MITA 

201 

186 

M74ALS1008P 

♦ MITA 

239 -135 

M74HC133B1(A) 


171 -178 

M5S020P 

MITJ 

170 -167 


♦SGSI 



MITJ 




MITJ 



♦SGSI 


M5S022P 

MITJ 

172 -119 

M54HC688F1 (A) 


220 -134 

M74ALS191P 

♦ MITA 

202 

59 

M74ALS1010P 

♦MITA 

239 -144 

M74HC133F1(A) 


171 -179 

M5S030P 

MITJ 

151 -143 


♦SGSI 



MITJ 




MITJ 



♦ SGSI 


M5S040P 

MITJ 

238 -139 

M54HC4002F1 (A) 

148 - 70 

M74ALS192P 

♦ MITA 

202 

158 

M74ALS1011P 

♦ MITA 

239 -145 

M74HC138P 

MITJ 

187 -192 

M5S085P 

MITJ 

219 -150 


♦SGSI 



MITJ 




MITJ 


M74HC160B1(A) 


198 - 31 

M5S112P 

MITJ 

134 - 81 

M54HC4017F1(A) 

189 -111 

M74ALS193P 

♦ MITA 

203 

99 

M74ALS1020P 

♦ MITA 

240 -164 


♦SGSI 


M5S113P 

MITJ 

134 -171 


♦SGSI 



MITJ 




MITJ 


M74HC160F1(A) 


198 - 32 

M5S114P 

MITJ 

135 - 32 

M54HC4020F1(A) 

190 - 85 

M74ALS240A1 P(A) 

247 

207 

M74ALS1032P 

♦ MITA 

240 -165 


♦SGSI 


M5S133P 

MITJ 

181 -184 


♦SGSI 



MITA 




MITJ 


M74HC16181(A) 


199 - 8 

M5S151P 

MITJ 

266 ■ 15 

M54HC4022F1 (A) 

190 -204 

M74ALS241A1 P(A) 

248 

99 

M74ALS1034P 

MITA 

243 - 5 


♦SGSI 


M5S157P 

MITJ 

267 -150 


♦SGSI 



MITA 




MITJ 


M74HC161 FI (A) 


199 - 9 

M5S158P 

MITJ 

270 -106 

M54HC4024F1 (A) 

191 - 80 

M74ALS241P 

♦ MITA 

245 

43 

M74ALS1035P 

MITA 

243 - 25 


♦SGSI 


M5S181P 

MITJ 

221 -164 


♦SGSI 



MITJ 




MITJ 


M74HC16281(A) 


199 -200 

M5S251P 

MITJ 

268 -117 

M54HC4028F1 (A) 

184 - 45 

M74ALS242P 

♦ MITA 

281 

156 

M74ALS1240P 

♦ MITA 

247 -208 


♦SGSI 


M5S257P 

MITJ 

270 -217 


♦SGSI 



MITJ 




MITJ 


M74HC162F1(A) 


199 -201 

M5S258P 

MITJ 

271 - 83 

M54HC4040F1 (A) 

192 -112 

M74ALS243P 

♦ MITA 

282 

16 

M74ALS1241P 

♦ MITA 

248 -100 


♦SGSI 


M5T082P 

♦ MITA 

327 -191 


♦SGSI 



MITJ 




MITJ 


M74HC163B1(A) 


200 -150 


♦ MITJ 


M54HC4060F1 (A) 

193 - 4 

M74ALS244A1 P(A) 

248 

142 

M74ALS1242P 

♦ MITA 

281 -157 


♦SGSI 


M5T494FP 

MITJ 

365 -178 


♦ SGSI 



MITA 




MITJ 


M74HC163F1(A) 


200 -151 

M5T494P 

MITJ 

365 -179 

M54HC4072F1 (A) 

152 - 41 

M74ALS244P 

♦ MITA 

244 

30 

M74ALS1243P 

♦ MITA 

282 - 17 


♦SGSI 


M5T4044PP0 

MIT 1 

OQO .1K7 


t SCSI 



Mllvl 




MITJ 


M74HC164B1(A) 

SGSI 

308 - 97 

M5T4044P30 

MITJ 

292 -168 

M54HC4075F1 (A) 

152 -172 

M74ALS245A1 P(A) 

281 

20 

M74ALS1244P 

♦ MITA 

247 - 63 

M74HC164F1(A) 


308 - 98 

M5T4044P45 

MITJ 

292 -169 


♦SGSI 



MITA 




MITJ 



♦SGSI 


M5T4044S20 

MITJ 

292 -170 

M54HC4078F1 (A) 

153 - 51 

M74ALS245P 

♦MITA 

282 

142 

M74ALS1245P 

♦ MITA 

282 - 95 

M74HC165B1(A) 

SGSI 

308 -198 

M5T4044S30 

MITJ 

292 -171 


♦SGSI 



MITJ 




MITJ 


M74HC165F1(A) 

SGSI 

308 -199 

M5T4044S45 

MITJ 

292 -172 

M54HC4094F1 (A) 

306 - 38 

M74ALS257P(A] 

MITA 

270 

218 

M74ALS1620P 

♦ MITA 

284 -220 

M74HC166B1(A) 

SGSI 

309 - 48 

M54HC00F1(A) 

♦SGSI 

161 -199 


SGSI 


M74ALS258P(A] 

MITA 

271 

84 


MITJ 


M74HC166F1(A) 

SGSI 

309 - 49 

M54HC02F1(A) 

♦SGSI 

164 - 69 

M54HCT563F1 (A) 

230 -220 

M74ALS273P 

♦ MITA 

129 

189 

M74ALS1621P 

♦ MITA 

285 - 10 

M74HC173B1(A) 

SGSI 

309 -107 

M54HC03F1(A) 

♦SGSI 

165 - 40 


♦ SGSI 



MITJ 




MITJ 


M74HC173F1(A) 

SGSI 

309 -108 

M54HC08F1(A) 

♦SGSI 

166 -115 

M54HCT564F1(A) 

136 -192 

M74ALS299P 

MITA 

314 

44 

M74ALS1622P 

♦ MITA 

285 - 27 

M74HC174B1(A) 


128 -152 

M54HC10F1(A) 

♦SGSI 

167 -190 


♦ SGSI 


M74ALS323P 

MITA 

313 

43 


MITJ 



♦ SGSI 


M54HC11F1(A) 

♦SGSI 

169 - 82 

M54HCT573F1 (A) 

231 - 73 

M74ALS373P 

♦ MITA 

230 

60 

M74ALS1623P 

♦ MITA 

285 - 53 

M74HC174F1(A) 


128 -153 

M54HC20F1(A) 

♦SGSI 

172 - 20 


♦ SGSI 



MITJ 




MITJ 



♦SGSI 


M54HC21F1(A) 

♦SGSI 

172 - 14 

M54HCT574F1 (A) 

137 - 29 

M74ALS374P 

♦MITA 

130 

28 

M74ALS1640P 

♦ MITA 

283 - 96 

M74HC174P 

MITJ 

128 -154 

M54HC27F1(A) 

♦SGSI 

173 - 20 


♦SGSI 



MITJ 




MITJ 


M74HC175B1(A) 


129 - 50 

M54HC30F1(A) 

♦SGSI 

173 -134 

M74ALS00AP 

♦ MITA 

162 -192 

M74ALS533P 

♦ MITA 

230 

131 

M74ALS1641P 

♦ MITA 

283 -135 


♦SGSI 


M54HC32F1(A) 

♦SGSI 

174 -128 


MITJ 



MITJ 




MITJ 


M74HC175F1(A) 


129 - 51 

M54HC42F1(A) 

♦SGSI 

186 - 85 

M74ALS01P 

♦ MITA 

163 -199 

M74ALS534P 

♦ MITA 

136 

115 

M74ALS1642P 

♦ MITA 

283 -166 


♦SGSI 


M54HC51F1(A) 

♦SGSI 

180 - 68 


MITJ 



MITJ 




MITJ 


M74HC194B1(A) 

SGSI 

310 - 99 

M54HC73F1(A) 

♦SGSI 

130 -107 

M74ALS02P 

♦ MITA 

164 -160 

M74ALS560AP 

♦ MITA 

206 

66 

M74ALS1643P 

♦ MITA 

284 - 17 

M74HC194F1(A) 

SGSI 

310 -100 

M54HC74F1(A) 

♦SGSI 

131 - 77 


MITJ 



MITJ 




MITJ 


M74HC195B1(A) 

SGSI 

310 -201 

M54HC75F1(A) 

♦SGSI 

228 - 38 

M74ALS03AP 

♦ MITA 

165 -146 

M74ALS561AP 

♦ MITA 

206 

71 

M74ALS1644P 

♦ MITA 

284 - 42 

M74HC195F1(A) 

SGSI 

310 -202 

M54HC76F1(A) 

♦SGSI 

137 -105 


MITJ 



MITJ 




MITJ 


M74HC259BKA) 


227 -144 

M54HC77F1(A) 

♦SGSI 

231 -189 

M74ALS04P 

♦ MITA 

237 -160 

M74ALS563P 

♦MITA 

231 

61 

M74ALS1645P 

♦ MITA 

282 - 96 


♦SGSI 


M54HC85F1(A) 

♦SGSI 

220 -167 

M74ALS05P 

♦ MITA 

238 -147 


MITJ 




MITJ 


M74HC259F1(A) 


227 -145 

M54HC86F1(A) 

♦SGSI 

177 - 86 

M74ALS08P 

♦ MITA 

166 -211 

M74ALS564P 

♦ MITA 

137 

18 

M74HC00B1(A) 

♦SGSI 

161 -200 


♦SGSI 


M54HC107F1(A) 


127 -101 


MITJ 



MITJ 



M74HC00F1(A) 

♦ SGSI 

161 -201 

M74HC266B1(A) 


179 -183 


♦SGSI 


M74ALS09P 

♦ MITA 

167 -121 

M74ALS568AP 

♦ MITA 

206 

183 

M74HC00P 

MITJ 

161 -202 


♦SGSI 


M54HC109F1(A) 


134 - 2 


MITJ 



MITJ 



M74HC02B1(A) 

♦SGSI 

164 - 70 

M74HC266F1(A) 


179 -184 


♦SGSI 


M74ALS10AP 

MITJ 

167 -211 

M74ALS569AP 

♦ MITA 

206 

200 

M74HC02F1(A) 

♦SGSI 

164 - 71 


♦ SGSI 


M54HC112F1(A) 


134 - 22 

M74ALS10P 

♦ MITA 

168 -148 


MITJ 



M74HC02P 

MITJ 

164 - 72 

M74HC273B1(A) 


129 -173 


♦SGSI 


M74ALS11AP 

MITJ 

169 -106 

M74ALS573P 

♦ MITA 

231 

147 

M74HC03B1(A) 

♦SGSI 

165 - 41 


♦SGSI 


M54HC113F1(A) 


134 -129 

M74ALS1 IP 

♦ MITA 

169 -158 


MITJ 



M74HC03F1(A) 

♦SGSI 

165 - 42 

M74HC273F1(A) 


129 -174 


♦SGSI 


M74ALS12AP 

MITJ 

170 - 15 

M74ALS574P 

♦ MITA 

137 

93 

M74HC08B1(A) 

♦SGSI 

166 -116 


♦SGSI 


M54HC133F1(A) 


171 -177 

M74ALS12P 

♦ MITA 

170 • 28 


MITJ 



M74HC08F1(A) 

♦SGSI 

166 -117 

M74HC273P 

MITJ 

129 -175 


♦SGSI 


M74ALS15AP 

MITJ 

172 - 12 

M74ALS575P 

♦ MITA 

132 

111 

M74HC08P 

MITJ 

166 -118 

M74HC279B1(A) 


227 -216 

M54HC160F1(A) 


198 - 30 

M74ALS15P 

♦ MITA 

178 - 66 


MITJ 



M74HC1081(A) 

♦SGSI 

167 -191 


♦SGSI 



♦SGSI 


M74ALS20AP 

♦ MITA 

170 -168 

M74ALS576P 

♦ MITA 

132 

187 

M74HC10F1(A) 

♦SGSI 

167 -192 

M74HC279F1(A) 


227 -217 

M54HC161F1(A) 


199 - 7 


MITJ 



MITJ 



M74HC10P 

MITJ 

167 -193 


♦ SGSI 



♦SGSI 


M74ALS21P 

♦ MITA 

178 -156 

M74ALS577P 

♦ MITA 

132 

129 

M74HC11B1(A) 

♦SGSI 

169 - 83 

M74HC280B1(A) 


224 -154 

M54HC162F1(A) 


199 -199 


MITJ 



MITJ 



M74HC11F1(A) 

♦SGSI 

169 - 84 


♦ SGSI 



♦SGSI 


M74ALS22AP 

♦ MITA 

172 -120 

M74ALS580P 

♦ MITA 

228 

161 

M74HC20B1(A) 

♦SGSI 

172 - 21 

M74HC280F1(A) 


224 -155 

M54HC163F1(A) 


200 -149 


MITJ 



MITJ 



M74HC20F1(A) 

♦SGSI 

172 - 22 


♦ SGSI 



♦SGSI 


M74ALS27P 

♦ MITA 

173 - 79 

M74ALS620A1 P(A) 

282 

203 

M74HC20P 

MITJ 

172 - 23 

M74HC283B1(A) 


216 - 39 

M54HC164F1(A) 

SGSI 

308 - 96 


MITJ 



MITA 



M74HC21B1(A) 

♦SGSI 

172 - 15 


♦SGSI 


M54HC165F1(A) 

SGSI 

308 -197 

M74ALS28P 

♦ MITA 

237 - 2 

M74ALS620P 

♦ MITA 

282 

180 

M74HC21F1(A) 

♦SGSI 

172 - 16 

M74HC283F1 (A) 


216 - 40 

M54HC166F1(A) 

SGSI 

309 - 47 


MITJ 



MITJ 



M74HC27B1(A) 

♦SGSI 

173 - 21 


♦SGSI 


M54HC173F1(A) 

SGSI 

309 -106 

M74ALS30AP 

MITJ 

173 -160 

M74ALS621P 

♦ MITA 

282 

206 

M74HC27F1(A) 

♦SGSI 

173 - 22 

M74HC299B1(A) 

SGSI 

314 - 3 

M54HC174F1(A) 


128 -151 

M74ALS30P 

♦ MITA 

174 - 6 


MITJ 



M74HC27P 

MITJ 

173 - 23 

M74HC299F1(A) 

SGSI 

314 - 4 


♦SGSI 


M74ALS32P 

♦ MITA 

174 -216 

M74ALS622P 

♦ MITA 

282 

217 

M74HC30B1(A) 

♦SGSI 

173 -135 

M74HC323B1(A) 

SGSI 

313 - 19 

M54HC175F1(A) 


129 - 49 


MITJ 



MITJ 



M74HC30F1(A) 

♦SGSI 

173 -136 

M74HC323F1(A) 

SGSI 

313 • 20 


♦SGSI 


M74ALS33P 

♦ MITA 

240 -167 

M74ALS623A1 P(A) 

285 

52 

M74HC32B1(A) 

♦SGSI 

174 -129 

M74HC373B1 (A) 


230 - 27 

M54HC194F1(A) 

SGSI 

307 - 64 


MITJ 



MITA 



M74HC32F1(A) 

♦SGSI 

174 -130 


♦SGSI 


M54HC195F1(A) 

SGSI 

310 -200 

M74ALS37P 

♦ MITA 

236 -160 

M74ALS623P 

♦ MITA 

283 

11 

M74HC32P 

MITJ 

174 -131 

M74HC373F1(A) 


230 - 28 

M54HC259F1 (A) 


227 -143 


MITJ 



MITJ 



M74HC42B1(A) 

♦SGSI 

186 - 86 


♦SGSI 



♦SGSI 


M74ALS38P 

♦ MITA 

237 - 52 

M74ALS640A1 P(A) 

283 

94 

M74HC42F1(A) 

♦SGSI 

186 - 87 

M74HC374B1(A) 


135 -102 

M54HC266F1(A) 


179 -182 


MITJ 



MITA 



M74HC42P 

MITJ 

186 - 88 


♦SGSI 



♦SGSI 


M74ALS40P 

♦ MITA 

240 -163 

M74ALS640P 

♦ MITA 

283 

95 

M74HC51B1(A) 

♦SGSI 

180 - 69 

M74HC374F1(A) 


135 -103 

M54HC273F1(A) 


129 -172 


MITJ 



MITJ 



M74HC51F1(A) 

♦SGSI 

180 - 70 


♦ SGSI 



♦SGSI 


M74ALS74AP 

MITJ 

131 -102 

M74ALS641P 

♦ MITA 

282 

143 

M74HC73B1(A) 

♦SGSI 

130 -108 

M74HC374P 

MITJ 

135 -104 

M54HC279F1(A) 


227 -215 

M74ALS74P 

♦ MITA 

131 -188 


MITJ 



M74HC73C1 (A) 

♦SGSI 

130 -120 

M74HC375B1(A) 


230 - 77 


♦SGSI 


M74ALS109AP 

MITJ 

134 - 13 

M74ALS642P 

♦ MITA 

283 

165 

M74HC73F1(A) 

♦SGSI 

130 -109 


♦SGSI 


M54HC280F1(A) 


224 -153 

M74ALS109P 

♦ MITA 

128 - 26 


MITJ 



M74HC74B1(A) 

♦SGSI 

131 - 78 

M74HC375F1(A) 


230 - 78 


♦SGSI 


M74ALS112AP 

♦ MITA 

134 - 82 

M74ALS643P 

♦ MITA 

284 

16 

M74HC74F1(A) 

♦SGSI 

131 - 79 


♦SGSI 


M54HC283F1(A) 


216 - 38 


MITJ 



MITJ 



M74HC74P 

MITJ j 

131 - 80 

M74HC377B1(A) 


136 - 5 


♦SGSI 


M74ALS113AP 

♦ MITA 

134 -172 

M74ALS644P 

♦ MITA 

284 

41 

M74HC75B1(A) 

♦ SGSI 

228 - 39 


♦SGSI 


M54HC299F1(A) 

SGSI 

314 - 2 


MITJ 



MITJ 



M74HC75F1(A) 

♦SGSI 

228 - 40 

M74HC377F1(A) 


136 - 6 

M54HC323F1 (A) 

SGSI 

313 - 18 

M74ALS114AP 

♦ MITA 

135 - 33 

M74ALS645A1 P(A) 

284 

103 

M74HC76B1(A) 

♦SGSI 

137 -106 


♦SGSI 


M54HC373F1 (A) 


230 - 26 


MITJ 



MITA 



M74HC76C1(A) 

♦SGSI 

137 -110 

M74HC386B1(A) 


180 -209 


♦SGSI 


M74ALS131P 

♦ MITA 

274 -163 

M74ALS645P 

♦ MITA 

284 

104 

M74HC76F1(A) 

♦SGSI 

137 -107 


♦SGSI 


M54HC374F1(A) 


135 -101 


MITJ 



MITJ 



M74HC77B1(A) 

♦SGSI 

231 -190 

M74HC386F1(A) 


180 -210 


♦SGSI 


M74ALS137P 

♦ MITA 

275 - 5 

M74ALS873P 

♦ MITA 

229 

56 

M74HC77F1(A) 

♦SGSI 

231 -191 


♦ SGSI 


M54HC375F1(A) 


230 - 76 


MITJ 



MITJ 



M74HC85B1(A) 

♦SGSI 

220 -168 

M74HC390B1(A) 


204 -136 


♦SGSI 


M74ALS138P 

♦ MITA 

275 -208 

M74ALS874P 

♦ MITA 

133 

42 

M74HC85F1(A) 

♦SGSI 

220 -169 


♦SGSI 


M54HC377F1 (A) 


136 - 4 


MITJ 



MITJ 



M74HC86B1(A) 

♦SGSI 

177 - 87 

M74HC390F1(A) 


204 -137 


♦SGSI 


M74ALS157P(A) 

MITA 

267 -151 

M74ALS876P 

♦ MITA 

133 

63 

M74HC86F1(A) 

♦SGSI 

177 - 88 


♦SGSI 


M54HC386F1(A) 


180 -208 

M74ALS158P(A) 

MITA 

268 - 36 


MITJ 



M74HC86P 

MITJ 

177 - 89 

M74HC393B1(A) 


204 -198 


♦SGSI 


M74ALS160AP 

♦ MITA 

198 -168 

M74ALS878P 

♦ MITA 

132 

142 

M74HC107B1(A) 


127 -102 


♦SGSI 


M54HC390F1(A) 


204 -135 


MITJ 



MITJ 




♦SGSI 


M74HC393F1(A) 


204 -199 


♦SGSI 


M74ALS161AP 

♦ MITA 

199 - 35 

M74ALS879P 

♦ MITA 

132 

149 

M74HC107F1(A) 


127 -103 


♦ SGSI 


M54HC393F1(A) 


204 -197 


MITJ 



MITJ 




♦SGSI 


M74HC533B1(A) 


230 -110 


♦SGSI 


M74ALS162AP 

♦ MITA 

200 -101 

M74ALS880P 

♦ MITA 

229 

77 

M74HC109B1(A) 


134 - 3 


♦SGSI 


M54HC533F1(A) 


230 -109 


MITJ 



MITJ 




♦SGSI 


M74HC533F1(A) 


230 -111 


♦SGSI 


M74ALS163AP 

♦ MITA 

200 -176 

M74ALS1000P 

♦ MITA 

236 

161 

M74HC109F1(A) 


134 - 4 


♦SGSI 






MITJ 

_I 


MITJ 




♦SGSI 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. MFRS 





TYPE No. 

■KISsH 

laraw 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line | 

M74HC534B1(A) 

136 - 98 

FiT FZfl VfilE! 


288 

- 23 

I'll ■ hi 1 1 ■ 

KU 

274 - 69 

M74LS368AP 

♦ MITA 

246 -150 

M4011BP 

MITJ 

149 

- 60 

♦SGSI 



♦ MITJ 




♦ MITJ 



♦MITJ 


M4011UBP 

MITJ 

149 

- 61 

M74HC534F1 (A) 

136 - 99 

M74LS15P 

♦ MITA 

178 

- 67 

M74LS157P 

♦ MITA 

267 -152 

M74LS368P 

MITJ 

242 -125 

M4012BP 

MITJ 

149 

-195 

♦SGSI 



♦ MITJ 




♦ MITJ 


M74LS373P 

♦ MITA 

229 -181 

M4013BP 

♦ MITJ 

123 

-204 

M74HC534P MITJ 

136 -100 

M74LS18P 

♦ MITA 

288 

-186 

M74LS158P 

♦ MITA 

270 -107 


♦ MITJ 


M4015BP 

♦ MITJ 

304 

-155 

M74HC563B1 (A) 

231 - 1 


MITJ 




♦ MITJ 


M74LS374P 

♦ MITA 

135 -181 

M4016BP 

♦ MITA 

260 

- 86 

♦SGSI 


M74LS19P 

♦ MITA 

288 

-188 

M74LS160AP 

♦ MITA 

198 - 56 


♦ MITJ 



MITJ 



M74HC563F1(A) 

231 - 2 


MITJ 




♦ MITJ 


M74LS375P 

♦ MITA 

230 - 92 

M4017BP 

♦ MITJ 

189 

-161 

♦ SGSI 


M74LS20P 

♦ MITA 

170 

-169 

M74LS160P 

MITJ 

198 -169 


♦ MITJ 


M4018BP 

♦ MITJ 

190 

- 37 

M74HC564B1 (A) 

136 -193 


♦ MITJ 



M74LS161AP 

♦ MITA 

199 -142 

M74LS377P 

♦ MITA 

136 - 41 

M4019BP(1) 

MITJ 

263 

-151 

♦SGSI 


M74LS21P 

♦ MITA 

178 

-135 


♦ MITJ 



♦ MITJ 


M4019BP(2) 

♦ MITJ 

150 

- 66 

M74HC564F1 (A) 

136 -194 


♦ MITJ 



M74LS161P 

MITJ 

199 -143 

M74LS386P 

♦ MITA 

181 -143 

M4020BP 

♦ MITJ 

190 

-134 

♦SGSI 


M74LS22P 

♦ MITA 

172 

-121 

M74LS162AP 

♦ MITA 

200 -102 


MITJ 


M4021BP 

♦ MITJ 

305 

- 34 

M74HC573B1(A) 

231 - 74 


♦ MITJ 




♦ MITJ 


M74LS390P 

♦ MITA 

204 -183 

M4022BP 

♦ MITJ 

191 

- 24 

♦SGSI 


M74LS24P 

♦ MITA 

288 

-191 

M74LS162P 

MITJ 

200 -103 


♦ MITJ 


M4023BP 

MITJ 

150 

-146 

M74HC573F1 (A) 

231 - 75 


MITJ 



M74LS163AP 

♦ MITA 

206 -123 

M74LS393P 

♦ MITA 

205 - 23 

M4024BP 

♦ MITJ 

190 

-135 

♦ SGSI 


M74LS27P 

♦ MITA 

173 

- 80 


♦ MITJ 



♦ MITJ 


M4025BP 

MITJ 

151 

- 41 

M74HC574B1(A) 

137 - 30 


♦ MITJ 



M74LS163P 

MITJ 

201 - 21 

M74LS395AP 

♦ MITA 

313 -110 

M4027BP 

♦ MITJ 

124 

- 91 

♦SGSI 


M74LS30P 

♦ MITA 

174 

- 7 

M74LS164P 

♦ MITA 

308 -160 


♦ MITJ 


M4027P2B1 

SGSI 

292 

-129 

M74HC574F1(A) 

137 - 31 


♦ MITJ 




♦ MITJ 


M74LS395P 

♦ MITJ 

313 -111 

M4027P2D1 

SGSI 

292 

-130 

♦ SGSI 


M74LS32P 

♦ MITA 

174 

-217 

M74LS165AP 

MITA 

309 - 29 

M74LS423P 

♦ MITA 

211 -173 

M4027P2F1 

SGSI 

292 

-131 

M74HC688B1(A) 

220 -135 


♦ MITJ 




MITJ 



MITJ 


M4027P3B1 

SGSI 

292 

-132 

♦SGSI 


M74LS37P 

♦ MITA 

236 

-162 

M74LS165P 

MITJ 

308 -220 

M74LS490P 

♦ MITA 

205 - 80 

M4027P3D1 

SGSI 

292 

-133 

M74HC688F1(A) 

220 -136 


♦ MITJ 



M74LS166AP 

♦ MITA 

309 - 90 


MITJ 


M4027P3F1 

SGSI 

292 

-134 

♦SGSI 


M74LS38P 

♦ MITA 

237 

- 77 


♦ MITJ 


M74LS540P(A) 

♦ MITA 

244 -122 

M4027P4B1 

SGSI 

292 

-135 

M74HC4002B1 (A) 

148 - 71 


♦ MITJ 



M74LS170P 

♦ MITA 

295 -194 


♦ MITJ 


M4027P4D1 

SGSI 

292 

-136 

♦SGSI 


M74LS40P 

♦ MITA 

240 

- 94 


♦ MITJ 


M74LS541P(A) 

♦ MITA 

244 -182 

M4027P4F1 

SGSI 

292 

-137 

M74HC4002F1 (A) 

148 - 72 


♦ MITJ 



M74LS173AP(1) 


128 -138 


♦ MITJ 


M4028BP(1) 

MITJ 

272 

- 88 

♦SGSI 


M74LS42P 

♦ MITA 

186 

-147 

♦ MITA 

MITJ 


M74LS620P 

♦ MITA 

282 -181 

M4028BP(2) 

MITJ 

184 

- 48 

M74HC4017B1 (A) 

189 -112 


♦ MITJ 



M74LS173AP(2) 


309 -161 


♦ MITJ 


M4029BP 

♦ MITJ 

192 

- 33 

♦ SGSI 


M74LS47P 

♦ MITA 

254 

- 91 


♦ MITJ 


M74LS630P 

MITJ 

296 -215 

M4030BP 

♦ MITJ 

181 

- 50 

M74HC4017F1(A) 

189 -113 


♦ MITJ 



M74LS174P 

♦ MITA 

129 - 19 

M74LS640-1P 

♦ MITA 

283 - 97 

M4035BP 

♦ MITJ 

305 

-153 

♦ SGSI 


M74LS48P 

♦ MITA 

254 

-135 


♦ MITJ 



♦ MITJ 


M4040BP 

♦ MITJ 

192 

-161 

M74HC4020B1 (A) 

190 - 86 


♦ MITJ 



M74LS175P 

♦ MITA 

129 -129 

M74LS640P 

♦ MITA 

283 - 98 

M4042BP 

♦ MITJ 

225 

- 52 

♦ SGSI 


M74LS51P 

♦ MITA 

180 

-112 


♦ MITJ 



MITJ 


M4043BP 

♦ MITJ 

225 

-120 

M74HC4020F1 (A) 

190 - 87 


♦ MITJ 



M74LS183P 

MITJ 

217 - 7 

M74LS641-1P 

♦ MITA 

282 -145 

M4044BP 

♦ MITJ 

225 

-196 

♦ SGSI 


M74LS73AP 

♦ MITA 

130 

-189 

M74LS190P 

♦ MITA 

202 - 1 


♦ MITJ 


M4049BP 

MITJ 

258 

-139 

M74HC4022B1 (A) 

190 -205 


♦ MITJ 




♦ MITJ 


M74LS641P 

♦ MITA 

282 -146 

M4049UBP 

MITJ 

258 

-140 

♦ SGSI 


M74LS73P 

MITJ 

130 

-190 

M74LS191P 

♦ MITA 

202 - 99 


MITJ 


M4050BP 

MITJ 

259 

- 1 

M74HC4022F1 (A) 

190 -206 

M74LS74AP 

♦ MITA 

131 

-189 


♦ MITJ 


M74LS642-1P 

♦ MITA 

283 -167 

M4051BP 

♦ MITA 

261 

- 41 

♦ SGSI 



♦ MITJ 



M74LS192P 

♦ MITA 

203 - 21 


♦ MITJ 



MITJ 



M74HC4024B1 (A) 

191 - 81 

M74LS74P 

MITJ 

131 

-190 


♦ MITJ 


M74LS642P 

♦ MITA 

283 -168 

M4052BP 

♦ MITA 

261 

- 99 

♦SGSI 


M74LS75P 

♦ MITA 

228 

- 91 

M74LS193P 

♦ MITA 

203 -180 


MITJ 



MITJ 



M74HC4024F1 (A) 

191 - 82 


♦ MITJ 




♦ MITJ 


M74LS643-1P 

♦ MITA 

284 - 18 

M4053BP 

♦ MITA 

261 

-161 

♦SGSI 


M74LS76AP 

♦ MITA 

137 

-165 

M74LS194AP 

♦ MITA 

310 -173 


♦ MITJ 



MITJ 



M74HC4028B1 (A) 

184 - 46 


♦ MITJ 




♦ MITJ 


M74LS643P 

♦ MITA 

284 - 19 

M4063BP 

♦ MITJ 

219 

- 13 

♦SGSI 


M74LS83AP 

♦ MITA 

216 

-180 

M74LS195AP 

♦ MITA 

311 - 86 


MITJ 


M4066BP 

♦ MITA 

260 

- 87 

M74HC4028F1 (A) 

184 - 47 


♦ MITJ 




♦ MITJ 


M74LS644-1P 

♦ MITA 

284 - 43 


MITJ 



♦ SGSI 


M74LS83P 

MITJ 

216 

-181 

M74LS196P 

♦ MITA 

201 - 65 


♦ MITJ 


M4068BP 

♦ MITJ 

151 

-159 

M74HC4040B1 (A) 

192 -113 

M74LS85P 

♦ MITA 

219 

-151 


♦ MITJ 


M74LS644P 

♦ MITA 

284 - 44 

M4069UBP 

MITJ 

237 

-138 

♦SGSI 



♦ MITJ 



M74LS197P 

♦ MITA 

201 -100 


MITJ 


M4071BP 

MITJ 

151 

-196 

M74HC4040F1 (A) 

192 -114 

M74LS86P 

♦ MITA 

177 

-144 


♦ MITJ 


M74LS645-1P 

♦ MITA 

284 -105 

M4072BP 

♦ MITJ 

152 

- 63 

♦SGSI 



♦ MITJ 



M74LS221P 

♦ MITA 

211 -132 


♦ MITJ 


M4073BP 

♦ MITJ 

152 

-129 

M74HC4060B1 (A) 

193 - 5 

M74LS90P 

♦ MITA 

205 

-139 


♦ MITJ 


M74LS645P 

♦ MITA 

284 -106 

M4075BP 

♦ MITJ 

152 

-214 

♦SGSI 



♦ MITJ 



M74LS240P 

♦ MITA 

247 -209 


MITJ 


M4076BP 

♦ MITJ 

309 

-109 

M74HC4060F1 (A) 

193 - 6 

M74LS91P 

♦ MITA 

312 

- 46 


♦ MITJ 


M74LS668P 

♦ MITA 

208 - 21 

M4078BP 

♦ MITJ 

153 

- 73 

♦SGSI 



♦ MITJ 



M74LS241P 

♦ MITA 

248 - 44 


MITJ 


M4081BP 

♦ MITJ 

153 

-146 

M74HC4072B1 (A) 

152 - 42 

M74LS92P 

♦ MITA 

206 

- 11 


♦ MITJ 


M74LS669P 

♦ MITA 

208 - 52 

M4082BP 

♦ MITJ 

153 

-211 

♦ SGSI 



♦ MITJ 



M74LS242P 

♦ MITA 

281 -200 


MITJ 


M4093BP 

MITJ 

287 

- 16 

M74HC4072F1 (A) 

152 - 43 

M74LS93P 

♦ MITA 

207 

-118 


♦ MITJ 


M74LS670P 

♦ MITA 

297 - 26 

M4094BP 

♦ MITJ 

306 

- 41 

♦SGSI 



♦ MITJ 



M74LS243P 

♦ MITA 

282 - 61 


♦ MITJ 


M4099BP 

♦ MITJ 

226 

- 27 

M74HC4075B1 (A) 

152 -173 

M74LS95BP 

♦ MITA 

312 

- 92 


♦ MITJ 


M74LS682P 

♦ MITA 

220 - 86 

M4503BP 

MITJ 

241 

-195 

♦ SGSI 



♦ MITJ 



M74LS244P 

♦ MITA 

248 -143 

M74LS683P 

♦ MITA 

220 - 91 

M4508BP 

♦ MITJ 

226 

- 64 

M74HC4075F1 (A) 

152 -174 

M74LS96P 

♦ MITA 

312 

-131 


♦ MITJ 


M74LS684P 

♦ MITA 

220 - 99 

M4510BP 

♦ MITJ 

193 

-135 

♦ SGSI 



♦ MITJ 



M74LS245P 

♦ MITA 

282 -144 

M74LS685P 

♦ MITA 

220 -104 

M4511BAP 

MITJ 

252 

- 94 

M74HC4078B1 (A) 

153 - 52 

M74LS107AP 

♦ MITA 

133 

-210 


♦ MITJ 


M74LS688P 

♦ MITA 

220 -143 

M4511BP 

MITJ 

252 

- 95 

♦ SGSI 



♦ MITJ 



M74LS247P 

♦ MITA 

253 -117 

M74LS689P 

♦ MITA 

220 -157 

M4512BP 

MITJ 

263 

-176 

M74HC4078F1 (A) 

153 - 53 

M74LS107P 

MITJ 

133 

-211 


♦ MITJ 


M206B1 

♦ SGSI 

370 -142 

M4514BP(1) 

MITJ 

272 

-107 

♦SGSI 


M74LS109AP 

♦ MITA 

128 

- 84 

M74LS248P 

♦ MITA 

253 -146 

M238 

♦CPD 

331 -161 

M4514BP(2) 

MITJ 

184 

-164 

M74HC4078P MITJ 

153 - 54 


♦ MITJ 




♦ MITJ 


M247 

♦CPD 

331 -164 

M4515BP(1) 

MITJ 

272 

-157 

M74HC4094B1 (A) 

306 - 39 

M74LS109P 

MITJ 

128 

- 27 

M74LS251P 

♦ MITA 

268 -118 

M248 

♦CPD 

331 -165 

M4515BP(2) 

MITJ 

184 

-186 

SGSI 


M74LS112AP 

♦ MITA 

134 

- 83 


♦ MITJ 


M316 

GECB 

339 -138 

M4516BP 

♦ MITJ 

193 

-205 

M74HC4094F1 (A) 

306 - 40 


♦ MITJ 



M74LS253P 

♦ MITA 

269 - 61 

M418 

♦CPD 

341 -183 

M4518BP 

♦ MITJ 

194 

- 61 

SGSI 


M74LS112P 

MITJ 

134 

- 84 


♦ MITJ 


M438 

♦CPD 

341 -184 

M4520BP 

♦ MITJ 

194 

-140 

M74HCT563B1 (A) 

231 - 3 

M74LS113AP 

♦ MITA 

134 

-173 

M74LS257AP 

♦ MITA 

270 -219 

M501A 

ANA 

345 - 94 

M4521BP 

♦ MITJ 

213 

- 99 

♦SGSI 



♦ MITJ 




♦ MITJ 


M501B 

ANA 

345 - 95 

M4528BP 

♦ MITJ 

209 

- 99 

M74HCT563F1 (A) 

231 - 4 

M74LS114AP 

♦ MITA 

135 

- 34 

M74LS258AP 

♦ MITA 

271 - 85 

M501C 

ANA 

345 - 96 

M4532BP 

MITJ 

289 

- 54 

♦SGSI 



♦ MITJ 




♦ MITJ 


M501D 

ANA 

345 - 97 

M4538BP 

♦ MITJ 

209 

-100 

M74HCT564B1 (A) 

136 -195 

M74LS122P 

♦ MITA 

210 

-168 

M74LS259P 

♦ MITA 

227 -200 

M530J 

INT 

380 -140 

M4539BP 

MITJ 

266 

-147 

♦SGSI 



♦ MITJ 




♦ MITJ 


M530K 

INT 

380 -141 

M4555BP 

MITJ 

272 

-198 

M74HCT564F1 (A) 

136 -196 

M74LS123P 

♦ MITA 

211 

- 51 

M74LS266P 

♦ MITA 

180 - 41 

M530L 

INT 

380 -142 

M4556BP 

MITJ 

276 

-196 

♦SGSI 



♦ MITJ 




♦ MITJ 


M530S 

INT 

380 -143 

M4572BP 

♦ MITJ 

154 

-155 

M74HCT573B1 (A) 

231 - 76 

M74LS125AP 

♦ MITA 

239 

-203 

M74LS273P 

♦ MITA 

130 - 12 

M540J 

INT 

380 -144 

M4584BP 

MITJ 

287 

-220 

♦SGSI 



♦ MITJ 




♦ MITJ 


M540K 

INT 

380 -145 

M4585BP 

♦ MITJ 

219 

- 32 

M74HCT573F1 (A) 

231 - 77 

M74LS125P 

MITJ 

239 

-204 

M74LS279P 

♦ MITA 

228 - 21 

M927 

♦TLT 

383 - 68 

M5109P 

♦ MITA 

346 

- 75 

♦SGSI 


M74LS126AP 

♦ MITA 

240 

- 52 


♦ MITJ 


M947 

♦TLT 

383 - 69 


♦ MITJ 



M74HCT574B1 (A) 

137 - 32 


♦ MITJ 



M74LS280P 

♦ MITA 

224 -200 

M948 

♦TLT 

383 - 70 

M5113P 

MITJ 

340 

- 75 

♦ SGSI 


M74LS126P 

MITJ 

240 

- 53 


♦ MITJ 


M956 

♦TLT 

383 - 71 

M5113T 

MITJ 

340 

- 76 

M74HCT574F1 (A) 

137 - 33 

M74LS132P 

♦ MITA 

287 

-159 

M74LS290P 

♦ MITA 

204 - 92 

M956C 

♦TLT 

383 - 72 

M5123L 

MITJ 

388 

-137 

♦SGSI 



♦ MITJ 




♦ MITJ 


M956P 

♦TLT 

383 - 73 

M5123TL 

MITJ 

388 

-138 

M74HCU04P MITJ 

237 -137 

M74LS133P 

♦ MITA 

181 

-185 

M74LS293P 

♦ MITA 

204 -116 

M957 

♦TLT 

383 - 74 

M5126T 

MITJ 

387 

-154 

M74LS00P ♦MITA 

162 -193 


♦ MITJ 




♦ MITJ 


M957-01C 

♦TLT 

383 - 75 

M5133P 

MITJ 

340 

-115 

♦ MITJ 


M74LS136P 

♦ MITA 

171 

-199 

M74LS295AP 

♦ MITJ 

312 -202 

M957-01P 

♦TLT 

383 - 76 

M5141T 

MITJ 

346 

- 65 

M74LS02P ♦MITA 

164 -161 


♦ MITJ 



M74LS295BP 

♦ MITA 

312 -203 

M957C 

TLT 

383 - 77 

M5142P(2) 

MITJ 

324 

-137 

♦ MITJ 


M74LS137P 

♦ MITA 

275 

- 57 


♦ MITJ 


M958-01 

♦TLT 

383 -138 

M5172L 

♦ MEHK 

366 

-198 

M74LS03P ♦MITA 

165 -147 


♦ MITJ 



M74LS298P 

♦ MITA 

268 -176 

M958-02 

♦TLT 

383 - 87 


♦ MITA 



♦ MITJ 


M74LS138P 

♦ MITA 

276 

- 65 


♦ MITJ 


M959 

♦TLT 

383 - 78 

M5172P 

MITJ 

366 

-197 

M74LS04P ♦MITA 

238 - 55 


♦ MITJ 



M74LS299P 

♦ MITA 

314 - 45 

M967(A) 

♦TLT 

383 - 79 

M5174P 

♦ MITA 

393 

-168 

♦ MITJ 


M74LS139P 

♦ MITA 

277 

- 30 


♦ MITJ 


M969C 

♦TLT 

383 - 88 

M5199AY 

MITJ 

362 

- 72 

M74LS05P ♦MITA 

238 -198 


♦ MITJ 



M74LS323P 

♦ MITA 

313 - 44 

M969P 

♦TLT 

383 - 89 

M5199Y 

MITJ 

361 

-123 

MITJ 


M74LS145P(1) 

♦ MITJ 

253 

-198 


♦ MITJ 


M980C 

♦ TLT 

383 -139 

M5201FP 

MITJ 

327 

-192 

M74LS08P ♦MITA 

166 -212 

M74LS145P(2) 

♦ MITA 

187 

- 68 

M74LS352P 

♦ MITA 

269 -112 

M980P 

♦TLT 

383 -140 

M5201L 

MITJ 

325 

-210 

♦ MITJ 



♦ MITJ 




♦ MITJ 


M981C 

♦ TLT 

383 - 90 

M5201P 

MITJ 

327 

-193 

M74LS09P ♦MITA 

167 -122 

M74LS147P 

♦ MITA 

289 

-157 

M74LS353P 

♦ MITA 

269 -164 

M981P 

♦TLT 

383 - 91 

M5209FP 

MITJ 

327 

-194 

♦ MITJ 



♦ MITJ 




♦ MITJ 


M982C 

♦ TLT 

383 - 92 

M5209L 

MITJ 

325 

-211 

M74LS10P ♦MITA 

168 -149 

M74LS148P 

♦ MITA 

289 

-176 

M74LS365AP 

♦ MITA 

246 -120 

M982P 

♦TLT 

383 - 93 

M5209P 

MITJ 

327 

-195 

♦ MITJ 



♦ MITJ 




♦ MITJ 


M984 

♦TLT 

383 - 94 

M5210FP 

MITJ 

327 

-196 

M74LS11P ♦MITA 

169 -159 

M74LS151P 

♦ MITA 

266 

- 16 

M74LS365P 

MITJ 

241 - 37 

M991 

♦TLT 

383 - 67 

M5210L 

MITJ 

325 

-212 

♦ MITJ 



♦ MITJ 



M74LS366AP 

♦ MITA 

246 -130 

M993C 

♦TLT 

383 - 95 

M5210P 

MITJ 

327 

-197 

M74LS12P ♦MITA 

170 - 29 

M74LS153P 

♦ MITA 

266 

-200 


♦ MITJ 


M993P 

♦TLT 

383 - 96 

M5216FP 

MITJ 

327 

-198 

♦ MITJ 



♦ MITJ 



M74LS366P 

MITJ 

241 -127 

M4001BP 

MITJ 

147 -207 

M5216L 

♦ MEHK 

325 

-213 

M74LS13P ♦MITA 

288 • 88 

M74LS155P 

♦ MITA 

274 

- 21 

M74LS367AP 

♦ MITA 

246 -140 

M4002BP 

MITJ 

148 -127 

♦ MITA 

MITJ 



♦ MITJ 



♦ MITJ 




♦ MITJ 


M4006BP 

♦ MITJ 

304 - 2 

M5216P 

♦ MEHK 

327 

-199 







M74LS367P 

MITJ 

242 - 25 

M4007UBP 

♦ MITJ 

234 - 35 

♦ MITA 

MITJ 




♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 





Mill 

mm* 


■EEiESI 



MiMJifcj 





M5218FP 

MITJ 

327 

-200 

M51204TL 


393 -157 

M53351P 

■■ mm 

266-17 

MA00318CP 

ANS^ 

349 

- 95 

MAT04EP -- 


384 

- 21 

M5218L 

♦ MEHK 

325 

-220 

M51205FP 

MITJ 

393 -158 

M53353P 

MITJ 

266 -201 

MA318 

ANS 

349 

- 96 

MAT04EY 

♦ PMI 

384 

- 22 

♦ MITA 

MITJ 



M51205L 

♦ MEHK 

388 -142 

M53354P(1) 

MITJ 

273 -187 

MA324 

1 ANS 

339 

-176 

MAT04FP 

♦ PMI 

384 

- 23 

M5218P 

♦ MEHK 

325 

- 3 

♦ MITA 

♦ MITJ 


M53354P(2) 

♦ MITJ 

185 -154 

MA327 

ANS 

339 

-177 

MAT04FY 

♦ PMI 

384 

- 24 

♦ MITA 

MITJ 



M51205TL 

MITJ 

393 -159 

M53355P(1) 

MITJ 

274 - 22 

MA329 

♦ANS 

339 

-178 

MAX400CPA 

♦ MXM 

333 

-109 

M5219FP 

MITJ 

327 

-201 

M51206FP 

MITJ 

393 -160 

M53355P(2) 

♦ MITJ 

185 -186 

MA332CP(2) 

♦ANS 

321 

- 70 

MAX400CTV 

♦ MXM 

333 

-110 

M5219L 

MITJ 

325 

-214 

M51206L 

♦ MEHK 

388 -135 

M53356P 

MITJ 

274 - 70 

MA333CP 

♦ANS 

339 

-182 

MAX400EJA 

♦ MXM 

333 

-111 

M5219P 

MITJ 

327 

-202 

♦ MITA 

♦ MITJ 


M53357P 

♦ MITJ 

267 -153 

MA334 

♦ANS 

339 

-183 

MAX400ETV 

♦MXM 

333 

-112 

M5220FP 

MITJ 

327 

-203 

M51206TL 

MITJ 

393 -161 

M53358P 

♦ MITJ 

270 -108 

MA336CP 

♦ANS 

327 

-213 

MAX400MJA 

♦ MXM 

333 

-113 

M5220L 

MITJ 

325 

-215 

M51207L 

♦ MEHK 

393 -162 

M53360P 

♦ MITJ 

198 -170 

MA337 

ANS 

339 

-184 

MAX400MTV 

♦ MXM 

333 

-114 

M5220P 

MITJ 

327 

-204 

♦ MITA 

MITJ 


M53361P 

♦ MITJ 

199 -144 

MA344CP(A) 

ANS 

349 

- 97 

MAX420CPA 

♦MXM 

358 

-209 

M5221FP 

MITJ 

327 

-205 

M51209P 

♦ MITA 

385 -100 

M53362P 

♦ MITJ 

200 -104 

MA345CP(A) 

♦ANS 

327 

-214 

MAX420EPA 

♦ MXM 

358 

-210 

M5221L 

♦ MEHK 

325 

-216 


MITJ 


M53363P 

♦ MITJ 

201 - 22 

MA00357CP 

ANS 

339 

-185 

MAX420MTV 

♦MXM 

359 

- 27 

♦ MITA 

MITJ 



M51361P(2) 

♦ MITA 

373 - 65 

M53364P 

♦ MITJ 

308 -190 

MA00357MD 

ANS 

339 

-186 

MAX421CPD 

♦ MXM 

358 

-199 

M5221P 

♦ MEHK 

327 

-206 


♦ MITJ 


M53365P 

♦ MITJ 

309 - 30 

MA362CP 

♦ANS 

333 

-107 

MAX421EPD 

♦MXM 

358 

-200 

♦ MITA 

MITJ 



M51660L 

♦ MITA 

393 -163 

M53366P 

♦ MITJ 

309 - 91 

MA367CP(A) 

ANS 

333 

-108 

MAX421MJD 

♦ MXM 

358 

-201 

M5222FP 

MITJ 

381 

- 57 


♦ MITJ 


M53370P 

♦ MITJ 

297 - 18 

MA374CP 

♦ANS 

337 

- 10 

MAX600LPA2 

♦ MXM 

367 

- 41 

M5222L 

MITJ 

381 

- 58 

M51709T 

MITJ 

355 -186 

M53374P 

♦ MITJ 

309 -187 

MA400 

ANS 

339 

-187 

MAX601LPA2 

♦ MXM 

367 

- 39 

M5222P 

MITJ 

381 

- 59 

M51710T 

MITJ 

396 - 80 

M53375P 

♦ MITJ 

310 - 20 

MA401 

ANS 

341 

-213 

MAX602LPA2 

♦ MXM 

367 

- 42 

M5223FP 

MITJ 

327 

-207 

M51711T 

MITJ 

395 -152 

M53380P 

♦ MITJ 

224 -103 

MA403IP(A) 

ANS 

349 

- 98 

MAX610CP 

♦MXM 

367 

- 43 

M5223L 

♦ MITA 

325 

-217 

M51712P 

♦ MITA 

393 -164 

M53381P 

MITJ 

221 -165 

MA406IP(A) 

ANS 

327 

-215 

MAX611CP 

♦ MXM 

367 

- 40 


♦ MITJ 




♦ MITJ 


M53382P 

MITJ 

223 - 82 

MA500CP 

Til 

345 

-138 

MAX612CP 

♦ MXM 

367 

- 44 

M5223P 

♦ MEHK 

327 

-208 

M51714P 

♦ MITA 

393 -165 

M53390P 

♦ MITJ 

202 - 2 

MA525 

♦ AEIL 

380 

-135 

MAX630CJA 

♦ MXM 

366 

- 53 

♦ MITA 

MITJ 




♦ MITJ 


M53391P 

♦ MITJ 

202 -100 

MA700(2) 

ANS 

355 

- 98 

MAX630CPA 

♦ MXM 

366 

- 54 

M5224FP 

MITJ 

337 

- 6 

M51723FP 

♦ MEHK 

373 - 66 

M53392P 

♦ MITJ 

203 - 22 

MA709AMJ 

Til 

356 

- 26 

MAX630CSA 

♦MXM 

366 

- 55 

M5224P 

♦ MEHK 

337 

- 7 


♦ MITA 


M53393P 

♦ MITJ 

203 -181 

MA709AMJG 

Til 

355 

-187 

MAX630EJA 

♦ MXM 

366 

- 56 

♦ MITA 

MITJ 



M51723P 

♦ MEHK 

373 - 67 

M53398P 

♦ MITJ 

311 -140 

MA709AML 

Til 

347 

-147 

MAX630EPA 

♦ MXM 

366 

- 57 

M5228FP 

MITJ 

337 

- 8 


♦ MITA 


M53399P 

♦ MITJ 

311 -153 

MA709CJ 

TII 

356 

- 27 

MAX630ESA 

♦ MXM 

366 

- 58 

M5228P 

MITJ 

337 

- 9 

M51724P 

♦ MITA 

393 -166 

M53478P 

♦ MITJ 

313 -209 

MA709CJG 

Til 

355 

-188 

MAX630MJA 

♦ MXM 

366 

- 59 

MR931L 

amita 




▼ m!TJ 


ivioh i u i r 

f Mil J 

300 -145 

MA/U9CL 

TII 

347 

-148 

MAX631ACPA 

MXM 

367 

- 45 


♦wiitj 



M51728L 

♦ MITA 

393 -167 

M54120P 

♦ MITJ 

366 -136 

MA709CN 

TII 

356 

- 28 

MAX631ACSA 

MXM 

367 

- 46 

M5232FP 

MITJ 

393 

-170 


♦ MITJ 


M54121L 

♦ MITJ 

366 -137 

MA709CP 

TII 

355 

-189 

MAX631AEJA 

MXM 

367 

- 47 

M5232P 

MITJ 

393 

-171 

M51802L 

♦ MITA 

346 - 77 

M54122L 

♦ MITJ 

366 -138 

MA709MJ 

TII 

356 

- 29 

MAX631AEPA 

MXM 

367 

- 48 

M5233FP 

MITJ 

388 

-143 


♦ MITJ 


M54123L 

♦ MITJ 

366 -139 

MA709ML 

TII 

347 

-149 

MAX631AESA 

MXM 

367 

- 49 

M5233L 

MITJ 

393 

-172 

M51802P 

♦ MITA 

349 - 92 

M54402P 

MITJ 

186 - 7 

MA709MP 

TII 

355 

-190 

MAX631AMJA 

MXM 

367 

- 50 

M5233P 

MITJ 

390 

- 47 


MITJ 


M54405P 

♦ MITJ 

254 - 41 

MA711CJ 

TII 

395 

-153 

MAX631BCPA 

MXM 

367 

- 51 

M5234FP 

MITJ 

385 

- 98 

M51841P 

♦ MITA 

373 - 50 

M54406P 

♦ MITJ 

253 -108 

MA711CL 

TII 

395 

-154 

MAX631BCSA 

MXM 

367 

- 52 

M5234P 

MITJ 

385 

- 99 


MITJ 


M54512L 

♦ MITA 

393 -174 

MA711CN 

TII 

395 

-155 

MAX631BEJA 

MXM 

367 

- 53 

M5238FP 

MITJ 

327 

-209 

M51843P 

♦ MEHK 

373 - 68 


♦ MITJ 


MA711MJ 

TII 

395 

-156 

MAX631BEPA 

MXM 

367 

- 54 

M5238L 

MITJ 

325 

-218 

♦ MITA 

MITJ 


M54514AP 

♦ MITA 

393 -177 

MA711MN 

TII 

395 

-157 

MAX631BESA 

MXM 

367 

- 55 

M5238P 

MITJ 

327 

-210 

M51845L 

MITJ 

373 - 69 


♦ MITJ 


MA711NL 

TII 

395 

-158 

MAX631BMJA 

MXM 

367 

- 56 

M5239L 

MITJ 

388 

-139 

M51847P 

♦ MITA 

372 -174 

M54514P 

♦ MITJ 

393 -178 

MA733CJ 

TII 

353 

- 18 

MAX632ACPA 

MXM 

367 

- 57 

M5241L 

MITJ 

381 

- 60 


MITJ 


M54515P 

♦ MITA 

393 -179 

MA733CL 

TII 

353 

- 19 

MAX632ACSA 

MXM 

367 

- 58 

M5260FP 

MITJ 

327 

-211 

M51848L 

♦ MEHK 

373 - 71 


♦ MITJ 


MA733CN 

TII 

353 

- 20 

MAX632AEJA 

MXM 

367 

- 59 

M5260L 

MITJ 

325 

-219 

♦ MITA 

MITJ 


M54516P 

♦ MITA 

393 -180 

MA733ML 

TII 

353 

- 21 

MAX632AEPA 

MXM 

367 

- 60 

M5260P 

MITJ 

327 

-212 

M51848P 

♦ MITA 

373 - 51 


♦ MITJ 


MA733MN 

TII 

353 

- 22 

MAX632AESA 

MXM 

367 

- 61 

M5304P 

MITJ 

177 

- 39 


MITJ 


M54517P 

♦ MITA 

393 -175 

MA741CJ 

TII 

358 

- 71 

MAX632AMJA 

MXM 

367 

- 62 

M5310P 

MITJ 

174 

- 8 

M51849L 

♦ MEHK 

373 - 72 


♦ MITJ 


MA741CJG 

TII 

358 

- 72 

MAX632BCPA 

MXM 

367 

- 63 

M5320P 

MITJ 

178 

-107 

♦ MITA 

MITJ 


M54519P 

♦ MITA 

393 -176 

MA741CL 

TII 

351 

-176 

MAX632BCSA 

MXM 

367 

- 64 

M5330P 

MITJ 

168 

-150 

M51922L 

MITJ 

388 -144 


♦ MITJ 


MA741CN 

TII 

358 

- 73 

MAX632BEJA 

MXM 

367 

- 65 

M5340P 

MITJ 

163 

-200 

M51923FP 

MITJ 

388 -145 

M54521P 

♦ MITA 

393 -181 

MA741CP 

TII 

349 

- 99 

MAX632BEPA 

MXM 

367 

- 66 

M5352P 

MITJ 

175 

-110 

M51923P 

MITJ 

388 -146 


♦ MITJ 


MA741MJ 

TII 

358 

- 74 

MAX632BESA 

MXM 

367 

- 67 

M5362P 

MITJ 

186 

-112 

M51924FP 

MITJ 

385 -101 

M54522P 

♦ MITA 

393 -182 

MA741MJG 

TII 

357 

- 95 

MAX632BMJA 

MXM 

367 

- 68 

M5372P 

MITJ 

138 

- 48 

M51924P 

MITJ 

385 -102 


♦ MITJ 


MA741MP 

TII 

357 

- 96 

MAX633ACPA 

♦MXM 

367 

- 69 

M5373P 

MITJ 

130 

-125 

M51961L 

♦ MITA 

373 - 73 

M54523P 

♦ MITA 

389 - 9 

MA747-1CJ 

TII 

353 

-124 

MAX633ACSA 

♦ MXM 

367 

- 70 

M5374P 

MITJ 

131 

-191 

M51970L 

♦ MITA 

393 -169 


♦ MITJ 


MA747-1CN 

Tl! 

353 

-125 

MAX633AEJA 

♦MXM 

367 

- 71 

M5375P 

MITJ 

130 

- 64 


♦ MITJ 


M54524P 

♦ MITA 

389 - 10 

MA747-1MJ 

TII 

353 

-126 

MAX633AEPA 

♦ MXM 

367 

- 72 

M5376P 

MITJ 

137 

-166 

M52051P 

MITJ 

372 -145 


♦ MITJ 


MA747CJ 

TII 

353 

-127 

MAX633AESA 

♦MXM 

367 

- 73 

M5944P 

MITJ 

183 

- 36 

M53200P 

♦ MITJ 

162 -194 

M54525P 

♦ MITA 

389 - 11 

MA747CL 

TII 

353 

-128 

MAX633AMJA 

♦ MXM 

367 

- 74 

M5945P 

MITJ 

139 

-161 

M53201P 

♦ MITJ 

163 -201 


♦ MITJ 


MA747CN 

TII 

353 

-129 

MAX633BCPA 

♦MXM 

367 

- 75 

M5946P 

MITJ 

162 

- 85 

M53202P 

♦ MITJ 

164 -162 

M54526P 

♦ MITA 

389 - 12 

MA747MJ 

TII 

353 

-130 

MAX633BCSA 

♦MXM 

367 

- 76 

M5948P 

MITJ 

139 

-162 

M53203P 

♦ MITJ 

165 -148 


♦ MITJ 


MA747ML 

TII 

353 

-131 

MAX633BEJA 

♦ MXM 

367 

- 77 

M5949P 

MITJ 

162 

- 86 

M53204P 

MITJ 

238 -117 

M54528P 

♦ MITA 

389 - 13 

MA747MN 

TII 

353 

-132 

MAX633BEPA 

♦ MXM 

367 

* 78 

M5952P 

MITJ 

140 

-135 

M53205P 

MITJ 

239 - 54 


♦ MITJ 


MA748CJ 

TII 

318 

- 20 

MAX633BESA 

♦ MXM 

367 

- 79 

M5953P 

MITJ 

139 

- 39 

M53206P 

♦ MITJ 

239 - 87 

M54530P 

♦ MITA 

389 - 14 

MA748CJG 

TII 

320 

- 9 

MAX633BMJA 

♦ MXM 

367 

- 80 

M5955P 

MITJ 

140 

-136 

M53207P 

♦ MITJ 

239 -117 


♦ MITJ 


MA748CL 

TII 

320 

- 10 

MAX634CPA 

♦MXM 

366 

- 83 

M5962P 

MITJ 

168 

- 46 

M53208P 

♦ MITJ 

166 -213 

M54531P 

♦ MITA 

389 - 15 

MA748CN 

TII 

318 

- 21 

MAX634CSA 

♦ MXM 

366 

- 84 

M5963P 

MITJ 

168 

- 47 

M53209P 

♦ MITJ 

167 -123 


♦ MITJ 


MA748CP 

TII 

320 

- 11 

MAX634EJA 

♦ MXM 

366 

- 85 

Ml 042285(A) 

MITJ 

291 

- 31 

M53210P 

♦ MITJ 

168 -151 

M54532P 

♦ MITA 

393 -183 

MA748MJ 

TII 

318 

- 22 

MAX634EPA 

♦ MXM 

366 

- 86 

M10422S7(A) 

MITA 

291 

- 32 

M53213P 

MITJ 

288 -100 


♦ MITJ 


MA748MJG 

TII 

320 

- 12 

MAX634ESA 

♦ MXM 

366 

- 87 

M22100B1 

♦SGSI 

376 

-205 

M53214P 

MITJ 

288 - 30 

M54537P 

♦ MITA 

393 -184 

MA748MP 

TII 

320 

- 13 

MAX634MJA 

♦ MXM 

366 

- 88 

M22100D1 

♦SGSI 

376 

-206 

M53216P 

♦ MITJ 

239 - 55 


♦ MITJ 


MA777CJ 

TII 

352 

-140 

MAX635ACPA 

♦ MXM 

367 

- 81 

M40160BP 

♦ MITJ 

198 

- 89 

M53217P 

♦ MITJ 

239 -118 

M54560P 

♦ MITJ 

393 -192 

MA777CJG 

TII 

352 

-141 

MAX635ACSA 

♦ MXM 

367 

- 82 

M40161BP 

♦ MITJ 

199 

- 64 

M53220P 

♦ MITJ 

170 -170 

M54561P 

♦ MITJ 

393 -193 

MA777CL 

TII 

352 

-142 

MAX635AEJA 

♦ MXM 

367 

- 83 

M40162BP 

♦ MITJ 

200 

- 32 

M53225P 

♦ MITJ 

172 -214 

M54562P 

♦ MITJ 

393 -195 

MA777CN 

TII 

352 

-143 

MAX635AEPA 

♦ MXM 

367 

- 84 

M40163BP 

♦ MITJ 

206 

-100 

M53227P 

♦ MITJ 

173 - 81 

M54563P 

♦ MITA 

393 -196 

MA777CP 

TII 

354 

-128 

MAX635AESA 

♦ MXM 

367 

- 85 

M40174BP 

♦ MITJ 

128 

-207 

M53230P 

♦ MITJ 

174 - 9 


♦ MITJ 


MA777MJ 

TII 

352 

-144 

MAX635AMJA 

♦ MXM 

367 

- 86 

M40175BP 

♦ MITJ 

129 

- 92 

M53237P 

MITJ 

236 -204 

M54564P 

♦ MITA 

393 -197 

MA777MJG 

TII 

352 

-145 

MAX635BCPA 

♦ MXM 

367 

- 87 

M41256FN10 

♦ATT 

293 

- 30 

M53238P 

MITJ 

237 -122 


♦ MITJ 


MA777ML 

TII 

354 

-129 

MAX635BCSA 

♦ MXM 

367 

- 88 

M41256FN12 

♦ATT 

293 

- 31 

M53240P 

MITJ 

240 -130 

M54565P 

♦ MITA 

393 -198 

MA777MP 

TII 

354 

-130 

MAX635BEJA 

♦ MXM 

367 

- 89 

M41256FN15 

♦ATT 

293 

- 32 

M53241 P(1) 

MITJ 

253 -178 


♦ MITJ 


MAI 458 

♦TELC 

327 

-216 

MAX635BEPA 

♦ MXM 

367 

- 90 

M41256FP10 

♦ATT 

293 

- 33 

M53241 P(2) 

MITJ 

186 - 32 

M54566P 

♦ MITA 

393 -199 

MA3000 

♦TELC 

340 

- 29 

MAX635BESA 

♦ MXM 

367 

- 91 

M41256FP12 

♦ ATT 

293 

- 34 

M53242P 

♦ MITJ 

186 -148 


♦ MITJ 


MA3005 

♦TELC 

340 

-173 

MAX635BMJA 

♦ MXM 

367 

- 92 

M41256FP15 

♦ATT 

293 

- 35 

M53243P 

MITJ 

186 -193 

M54567P 

♦ MITA 

393 -200 

MA3006 

♦TELC 

340 

-174 

MAX636ACPA 

♦ MXM 

367 

- 93 

M41258HN10 

♦ATT 

293 

- 36 

M53244P 

MITJ 

187 - 11 


♦ MITJ 


MAI 3080 

ANS 

325 

-184 

MAX636ACSA 

♦MXM 

367 

- 94 

M41256HN12 

♦ATT 

293 

- 37 

M53245P(1) 

♦ MITJ 

253 -199 

M54568P 

MITJ 

393 -201 

MAA436 

♦TELC 

365 

-147 

MAX636AEJA 

♦ MXM 

367 

- 95 

M41256HN15 

♦ATT 

293 

- 38 

M53245P(2) 

♦ MITJ 

187 - 69 

M54569P 

♦ MITA 

393 -202 

MAA501 

♦TELC 

317 

- 47 

MAX636AEPA 

♦ MXM 

367 

- 96 

M41256HP10 

♦ATT 

293 

- 39 

M53246P 

MITJ 

186 - 2 


♦ MITJ 


MAA502 

♦TELC 

317 

- 48 

MAX636AESA 

♦ MXM 

367 

- 97 

M41256HP12 

♦ ATT 

293 

- 40 

M53247P 

MITJ 

253 -107 

M54576FP 

♦ MITA 

393 -185 

MAA503 

♦TELC 

318 

- 23 

MAX636AMJA 

♦ MXM 

367 

- 98 

M41256HP15 

♦ATT 

293 

- 41 

M53248P 

MITJ 

253 -133 


♦ MITJ 


MAA504 

♦TELC 

317 

- 49 

MAX636BCPA 

♦MXM 

367 

- 99 

M41256PN10 

♦ATT 

293 

- 42 

M53250P 

♦ MITJ 

175 -111 

M54576P 

♦ MEHK 

393 -186 

MAA661 

♦TELC 

347 

- 32 

MAX636BCSA 

♦ MXM 

367 

-100 

M41256PN12 

♦ ATT 

293 

- 43 

M53253P 

♦ MITJ 

176 -121 


♦ MITA 


MAA723 

♦TELC 

368 

- 37 

MAX636BEJA 

♦ MXM 

367 

-101 

M41256PN15 

♦ATT 

293 

- 44 

M53260P 

♦ MITJ 

177 - 40 

M54577FP 

♦ MITA 

393 -187 

MAA723H 

♦TELC 

368 

- 38 

MAX636BEPA 

♦ MXM 

367 

-102 

M41256PP10 

♦ ATT 

293 

- 45 

M53270P 

♦ MITJ 

130 - 65 


♦ MITJ 


MAA725 

♦TELC 

356 

-157 

MAX636BESA 

♦ MXM 

367 

-103 

M41256PP12 

♦ATT 

293 

- 46 

M53272P 

♦ MITJ 

138 - 49 

M54577P 

♦ MITA 

393 -188 

MAA725B 

♦TELC 

356 

-158 

MAX636BMJA 

♦ MXM 

367 

-104 

M41256PP15 

♦ ATT 

293 

- 47 

M53273P 

♦ MITJ 

130 -191 


♦ MITJ 


MAA725C 

♦TELC 

356 

-159 

MAX637ACJA 

MXM 

367 

-105 

M51177L 

MITJ 

346 

- 76 

M53274P 

♦ MITJ 

131 -192 

M54580P 

♦ MITA 

397 - 6 

MAA725H 

♦TELC 

356 

-160 

MAX637ACPA 

MXM 

367 

-106 

M51200P 

♦ MITA 

[388 

-136 

M53275P 

♦ MITJ 

228 - 92 


♦ MITJ 


MAA725J 

♦TELC 

356 

-161 

MAX637ACSA 

MXM 

367 

-107 


MITJ 



M53276P 

♦ MITJ 

137 -167 

M54655P 

♦ MITJ 

279 -164 

MAA725K 

♦TELC 

356 

-162 

MAX637AEJA 

MXM 

367 

-108 

M51201FP 

MITJ 

393 

-153 

M53284P 

MITJ 

296 - 10 

M54656P 

♦ MITJ 

279 -165 

MAA741 

♦TELC 

343 

-193 

MAX637AEPA 

MXM 

367 

-109 

M51201L 

♦ MITA 

388 

-140 

M53285P 

♦ MITJ 

219 -152 

M58479P 

♦ MITA 

373 - 82 

MAA741C 

♦ TELC 

343 

-194 

MAX637AESA 

MXM 

367 

-110 


♦ MITJ 



M53286P 

♦ MITJ 

177 -145 


♦ MITJ 


MAA748 

♦ TELC 

354 

- 59 

MAX637AMJA 

MXM 

367 

-111 

M51201TL 

MITJ 

388 

-130 

M53295P 

MITJ 

312 - 93 

M58482P 

♦ MITA 

373 - 83 

MAA748C 

♦TELC 

354 

- 60 

MAX637BCJA 

MXM 

367 

•112 

M51202FP 

MITJ 

393 

-154 

M53296P 

MITJ 

312 -132 


♦ MITJ 


MAB311 

♦TELC 

386 

-102 

MAX637BCPA 

MXM 

367 

-113 

M51202L 

♦ MITA 

388 

-131 

M53307P 

♦ MITJ 

127 -139 

M75188P 

MITJ 

249 - 74 

MAB355 

♦TELC 

343 

-195 

MAX637BCSA 

MXM 

367 

-114 


♦ MITJ 



M53321P 

♦ MITJ 

210 -120 

M402100BP 

MITJ 

376 -207 

MAB356 

♦TELC 

343 

-196 

MAX637BEJA 

MXM 

367 

-115 

M51202TL 

MITJ 

388 

-132 

M53322P 

♦ MITJ 

210 -169 

MA00017 

ANS 

339 -181 

MAB357 

♦TELC 

343 

-197 

MAX637BEPA 

MXM 

367 

-116 

M51203FP 

MITJ 

393 

-155 

M53323P 

♦MITJ 

211 - 52 

MA00087CP 

ANS 

349 - 93 

MAC111 

♦TELC 

386 

-103 

MAX637BESA 

MXM 

367 

-117 

M51203L 

♦ MITA 

388 

-141 

M53325P 

MITJ 

240 - 1 

MA00088CP 

ANS 

349 - 94 

MAGI 55 

♦TELC 

343 

-198 

MAX637BMJA 

MXM 

367 

-118 


♦ MITJ 



M53326P 

♦ MITJ 

240 - 67 

MA112(1) 

ANS 

325 -183 

MAC156 

♦TELC 

343 

-199 

MAX638CPA 

♦ MXM 

367 

-119 

M51203TL 

MITJ 

388 

-133 

M53332P 

MITJ 

[287 -170 

MA113(1) 

ANS 

324 -122 

MAGI 57 

♦TELC 

343 

-200 

MAX638CSA 

♦ MXM 

367 

-120 

M51204FP 

MITJ 

393 

-156 

M53345P(1) 

♦ MITJ 

253 -200 

MA206(1) 

ANS 

332 - 39 

MAF100 

♦TELC 

389 

-177 

MAX638EJA 

♦ MXM 

[367 

-121 

M51204L 

♦ MITA 

388 

-134 

M53345P(2) 

♦ MITJ 

[187 - 70 

MA207CP 

ANS 

332 - 20 

MAT04AY 

♦ PMI 

384 

- 19 

MAX638EPA 

♦ MXM 

367 

-122 


♦ MITJ 



M53350P 

MITJ 

265 -121 

MA208M) 

ANS 

332 - 40 

MAT04BY 

♦ PMI 

384 

- 20 

MAX638ESA 

♦ MXM 

[367 

-123 
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ifsaa 






wr 

-124 

MAX641ACPA 

♦MXM 

367 

-125 

MAX641ACSA 

♦MXM 

367 

-126 

MAX641AEJA 

♦ MXM 

367 

-127 

MAX641AEPA 

MXM 

367 

-128 

MAX641AESA 

♦ MXM 

367 

-129 

MAX641AMJA 

♦ MXM 

367 

-130 

MAX641BCPA 

♦ MXM 

367 

-131 

MAX641BCSA 

♦ MXM 

367 

-132 

MAX641BEJA 

♦ MXM 

367 

-133 

MAX641BEPA 

♦ MXM 

367 

-134 

MAX641BESA 

♦ MXM 

367 

-135 

MAX641BMJA 

♦ MXM 

367 

-136 

MAX642ACPA 

♦ MXM 

367 

-137 

MAX642ACSA 

♦ MXM 

367 

-138 

MAX642AEJA 

♦ MXM 

367 

-139 

MAX642AEPA 

♦ MXM 

367 

-140 

MAX642AESA 

♦ MXM 

367 

-141 

MAX642AMJA 

♦ MXM 

367 

-142 

MAX642BCPA 

♦ MXM 

367 

-143 

MAX642BCSA 

♦ MXM 

367 

-144 

MAX642BEJA 

♦ MXM 

367 

-145 

MAX642BEPA 

♦ MXM 

367 

-146 

MAX642BESA 

♦ MXM 

367 

-147 

MAX642BMJA 

♦ MXM 

367 

-148 

MAX643ACPA 

MXM 

367 

-149 

MAX643ACSA 

MXM 

367 

-150 

MAX643AEJA 

MXM 

367 

-151 

MAX643AEPA 

MXM 

367 

-152 

MAX643AESA 

MXM 

367 

-153 

MAX643AMJA 

MXM 

367 

-154 

MAX643BCPA 

MXM 

367 

-155 

MAX643BCSA 

MXM 

367 

-156 

MAX643BEJA 

MXM 

367 

-157 

MAX643BEPA 

MXM 

367 

-158 

MAX643BESA 

MXM 

367 

-159 

MAX643BMJA 

MXM 

367 

-160 

MAX663CPA 

♦ MXM 

369 

- 41 

MAX663CSA 

♦ MXM 

369 

- 42 

MAX663EJA 

♦ MXM 

369 

- 43 

MAX663EPA 

♦ MXM 

369 

- 44 

MAX663ESA 

♦ MXM 

369 

- 45 

MAX663MJA 

♦ MXM 

369 

- 46 

MAX664CPA 

♦ MXM 

369 

- 17 

MAX664CSA 

♦ MXM 

369 

- 18 

MAX664EJA 

♦ MXM 

369 

- 19 

MAX664EPA 

♦ MXM 

369 

- 20 

MAX664ESA 

♦ MXM 

369 

- 21 

MAX664MJA 

♦ MXM 

369 

- 22 

MAX666CPA 

♦ MXM 

367 

-161 

MAX666CSA 

♦ MXM 

367 

-162 

MAX666EJA 

♦ MXM 

367 

-163 

MAX666EPA 

♦ MXM 

367 

-164 

MAX666ESA 

♦ MXM 

367 

-165 

MAX666MJA 

♦ MXM 

367 

-166 

MAX680CPA(A) 

♦ MXM 

367 

-167 

MAX680CSA(A) 

♦ MXM 

367 

-168 

MAX680EJA(A) 

♦ MXM 

367 

-169 

MAX680EPA 

♦ MXM 

367 

-170 

MAX680ESA(A) 

♦ MXM 

367 

-171 

MAX680MJA(A) 

♦ MXM 

367 

-172 

MAX690CPA(A) 

♦ MXM 

367 

-173 

MAX690CSA(A) 

♦ MXM 

367 

-174 

MAX690EJA(A) 

♦ MXM 

367 

-175 

MAX690EPA(A) 

♦ MXM 

367 

-176 

MAX690ESA(A) 

♦ MXM 

367 

-177 

MAX690MJA(A) 

♦MXM 

367 

-178 

MAX691CPA(A) 

♦MXM 

367 

-179 

MAX691CSA(A) 

♦ MXM 

367 

-180 

MAX691 EJA(A) 

♦MXM 

367 

-181 

MAX691 EPA(A) 

♦MXM 

367 

-182 

MAX691ESA(A) 

♦ MXM | 

367 

-183 

MAX691 MJA(A) 

♦ MXM ! 

367 

-184 

MAX4193CJA 

♦ MXM 

366 

- 60 

MAX4193CPA 

♦ MXM 

366 

- 61 

MAX4193CSA 

♦ MXM 

366 

- 62 

MAX4193EJA 

♦MXM 

366 

- 63 

MAX4193EPA 

♦ MXM 

366 

- 64 

MAX4193ESA 

♦ MXM 

366 

- 65 

MAX4193MJA 

♦ MXM 

366 

- 66 

MAX4391CPA 

♦ MXM 

366 

- 89 

MAX4391CSA 

♦ MXM 

366 

- 90 

MAX4391EJA 

♦ MXM 

366 

- 91 

MAX4391EPA 

♦ MXM 

366 

- 92 

MAX4391 ESA 

♦ MXM 

366 

- 93 

MAX4391MJA 

♦ MXM 

366 

- 94 

MAX8211 CPA 

♦ MXM 

369 

-103 

MAX8211CSA 

♦ MXM 

369 

-104 

MAX8211CTY 

♦ MXM 

369 

- 95 

MAX8212CPA 

♦ MXM 

369 

-105 

MAX8212CSA 

♦ MXM 

369 

-106 

MAX8212CTY 

♦ MXM 

369 

- 96 

MB74LS00 

FCAJ 

162 

-195 

MB74LS00M 

FCAJ 

162 

-196 

MB74LS01 

FCAJ 

163 

-202 

MB74LS01M 

FCAJ 

163 

-203 

MB74LS02 

FCAJ 

164 

-163 

MB74LS02M 

FCAJ 

164 

-164 

MB74LS03 

FCAJ 

165 

-149 

MB74LS03M 

FCAJ 

165 

-150 

MB74LS04 

FCAJ 

238 

- 56 

MB74LS04M 

FCAJ 

244 

-214 

MB74LS05 

FCAJ 

238 

-199 

MB74LS05M 

FCAJ 

238 

-200 

MB74LS08 

FCAJ 

166 

-214 

MB74LS08M 

FCAJ 

166 

-215 

MB74LS09 

FCAJ 

167 

-124 

MB74LS09M 

FCAJ 

167 

-125 

MB74LS10 

FCAJ 

168 

-152 

MB74LS10M 

FCAJ 

168 

-153 

MB74LS11 

FCAJ 

169 

-160 

MB74LS11M 

FCAJ 

169 

-161 

MB74LS12 

FCAJ 

170 

- 30 

MB74LS12M 

FCAJ 

170 

- 31 


_3. 


TYPE No. 


74IS1; 
MB74LS13M 
MB74LS14 
MB74LS14M 
MB74LS15 
MB74LS15M 
MB74LS20 
MB74LS20M 
MB74LS21 
MB74LS21M 
MB74LS22 
MB74LS22M 
MB74LS26 
MB74LS26M 
MB74LS27 
MB74LS27M 
MB74LS28 
MB74LS28M 
MB74LS30 
MB74LS30M 
MB74LS32 
MB74LS32M 
MB74LS33 
MB74LS33M 
MB74LS37 
MB74LS37M 
MB74LS38 
MB74LS38M 
MB74LS40 
MB74LS40M 
MB74LS42 
MB74LS42M 
MB74LS47 
MB74LS47M 
MB74LS48 
MB74LS48M 
MB74LS49 
MB74LS49M 
MB74LS51 
MB74LS51M 
MB74LS54 
MB74LS54M 
MB74LS55 
MB74LS55M 
MB74LS73A 
MB74LS73AM 
MB74LS74A 
MB74LS74AM 
MB74LS76A 
MB74LS76AM 
MB74LS78 
MB74LS78AM 
MB74LS83A 
MB74LS83AM 
MB74LS85 
MB74LS85M 
MB74LS86 
MB74LS86M 
MB74LS107 
MB74LS107A 
MB74LS107AM 
MB74LS107M 
MB74LS109A 
MB74LS109AM 
MB74LS112A 
MB74LS112AM 
MB74LS113A 
MB74LS113AM 
MB74LS114A 
MB74LS114AM 
MB74LS122 
MB74LS122M 
MB74LS123 
MB74LS123M 
MB74LS125A 
MB74LS125AM 
MB74LS126A 
MB74LS126AM 
MB74LS132 
MB74LS132M 
MB74LS136 
MB74LS136M 
MB74LS138 
MB74LS138M 
MB74LS139 
MB74LS139M 
MB74LS145 
MB74LS145M 
MB74LS151 
MB74LS151M 
MB74LS153 
MB74LS153M 
MB74LS155 
MB74LS155M 
MB74LS156 
MB74LS156M 
MB74LS157 
MB74LS157M 
MB74LS158 
MB74LS158M 
MB74LS160A 
MB74LS160AM 
MB74LS161A 
MB74LS161AM 
MB74LS162A 
MB74LS162AM 
MB74LS163A 
MB74LS163AM 
MB74LS174 
MB74LS174M 
MB74LS175 
MB74LS175M 
MB74LS181 
MB74LS181M 


TYPE No. 


MFRS 


CROSS INDEX 


\m5SSm 




MB74LS183M 

MB74LS190 

MB74LS190M 

MB74LS191 

MB74LS192 

MB74LS192M 

MB74LS193 

MB74LS193M 

MB74LS221 

MB74LS221M 

MB74LS240 

MB74LS240M 

MB74LS241 

MB74LS242 

MB74LS242M 

MB74LS243 

MB74LS243M 

MB74LS244 

MB74LS244M 

MB74LS245 

MB74LS245M 

MB74LS247 

MB74LS247M 

MB74LS248 

MB74LS248M 

MB74LS249 

MB74LS249M 

MB74LS251 

MB74LS251M 

MB74LS253 

MB74LS253M 

MB74LS257 

MB74LS257M 

MB74LS258 

MB74LS258M 

MB74LS266 

MB74LS266M 

MB74LS280 

MB74LS280M 

MB74LS283 

MB74LS283M 

MB74LS352 

MB74LS352M 

MB74LS353 

MB74LS353M 

MB74LS365A 

MB74LS365AM 

MB74LS366A 

MB74LS366AM 

MB74LS367A 

MB74LS367AM 

MB74LS368A 

MB74LS368AM 

MB74LS386 

MB74LS386M 

MB74LS640 

MB74LS640M 

MB74LS641 

MB74LS641M 

MB74LS642 

MB74LS642M 

MB74LS643 

MB74LS643M 

MB74LS644 

MB74LS644M 

MB74LS645 

MB74LS645M 


m 

2U» 22 
2U»ji 
J jell 
3 Us 3 

S IS £ 33 
3U»a 

3U» 

j|i| 

jiii 

3 u s a 
312.33 
3U,a 

pii 

3 U J m 

ill 

H 
||1 
3 US : 

335 a 

335 a 

Ilf 

I HI 


FCAJ 217 
FCAJ 202 
FCAJ 202 
FCAJ 202 
FCAJ 203 
FCAJ 203 
FCAJ 203 
FCAJ 203 
FCAJ 211 
FCAJ 211 
FCAJ 247 
FCAJ 247 
FCAJ 248 
FCAJ 281 
FCAJ 281 
FCAJ 282 
FCAJ 282 
FCAJ 248 
FCAJ 248 
FCAJ 282 
FCAJ 282 
FCAJ 253 
FCAJ 253 
FCAJ 253 
FCAJ 253 
FCAJ 253 
FCAJ 253 
FCAJ 268 
FCAJ 268 
FCAJ 269 
FCAJ 269 
FCAJ 270 
FCAJ 271 
FCAJ 271 
FCAJ 271 
FCAJ 180 
FCAJ 180 
FCAJ 224 
FCAJ 224 
FCAJ 216 
FCAJ 216 
FCAJ 269 
FCAJ 269 
FCAJ 269 
FCAJ 269 
FCAJ 241 
FCAJ 241 
FCAJ 241 
FCAJ 241 
FCAJ 242 
FCAJ 242 
FCAJ 242 
FCAJ 242 
FCAJ 181 
FCAJ 181 
FCAJ 283 
FCAJ 283 
FCAJ 283 
FCAJ 283 
FCAJ 283 
FCAJ 283 
FCAJ 284 
FCAJ 284 
FCAJ 284 
FCAJ 284 
FCAJ 284 
FCAJ 284 
GECB 339 
FCAJ 162 
FCAJ 162 
FCAJ 162 
FCAJ 162 
FCAJ 172 
FCAJ 172 
FCAJ 174 
FCAJ 174 
FCAJ 170 
FCAJ 170 
FCAJ 175 
FCAJ 175 
FCAJ 176 
FCAJ 176 
FCAJ 138 
FCAJ 138 
FCAJ 216 
FCAJ 216 
FCAJ 127 
FCAJ 127 
FCAJ 176 
FCAJ 176 
FCAJ 165 
FCAJ 165 
FCAJ 164 
FCAJ 164 
FCAJ 238 
FCAJ 238 
FCAJ 131 
FCAJ 131 
FCAJ 285 
FCAJ 285 
FCAJ 248 
FCAJ 248 
FCAJ 231 
FCAJ 231 
FCAJ 165 
FCAJ 165 
FCAJ 165 
FCAJ 165 
FCAJ 162 
FCAJ 162 
FCAJ 211 
FCAJ 211 
FCAJ 1186 


442 
3 MB443 

3 MB443M 

4 MB445 
101 MB445M 

23 MB447 

24 MB447M 
220 MB448 
182 MB448M 

150 MB449 

151 MB449M 

147 MB450 

148 MB450M 
45 MB451 

201 MB451M 

202 MB456 

62 MB456M 

63 MB457 
132 MB457M 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 


. 10124 




186 -152 
FCAJ 187-71 MB10125 
FCAJ 187 - 72 MB10125M 
FCAJ 266 - 20 MB10164 
FCAJ 266 - 21 MB10174 
FCAJ 224 -104 MB10174M 
FCAJ 224 -105 MB81257-12WC 
FCAJ 220 -182 

FCAJ 220 -183 MB81257-15WC 


> Pq&Line 


- 10 


FCAJ 177 
FCAJ 177 
FCAJ 198 
FCAJ 198 
FCAJ 198 
FCAJ 198 
FCAJ 202 
FCAJ 202 
FCAJ 202 
FCAJ 202 


MB458 

FCAJ 

221 

-119 

MB84008B 

FCAJ 

MB458M 

FCAJ 

221 

-120 

MB84008BM 

FCAJ 

MB459 

FCAJ 

223 

- 83 

MB84008M 

FCAJ 

MB459M 

FCAJ 

223 

- 84 

MB84011 

FCAJ 

MB460 

FMI 

295 

-176 

MB84011B 

FCAJ 

MB460M 

FMI 

295 

-177 

MB84011BM 

FCAJ 

MB601 

FCAJ 

162 

-203 

MB84011M 

FCAJ 

MB602 

FCAJ 

168 

-154 

MB84012 

FCAJ 

MB603 

FCAJ 

170 

-175 

MB84012B 

FCAJ 

MB604 

FCAJ 

174 

- 14 

MB84012BM 

FCAJ 

MB605 

FCAJ 

170 

-176 

MB84012M 

FCAJ 

MB606 

FCAJ 

175 

-114 

MB84013 

FCAJ 

MB607 

FCAJ 

177 

- 41 

MB84013B 

FCAJ 

MB609 

FCAJ 

138 

- 52 

MB84013BM 

FCAJ 

MB614 

FCAJ 

178 

-159 

MB84013M 

FCAJ 

MB618 

FCAJ 

133 

-156 

MB84015 

FMI 

MB3501K 

FCAJ 

341 

-112 

MB84015M 

FMI 

MB3501M 

FCAJ 

341 

-113 

MB84016B 

FCAJ 

MB3501PF 

FCAJ 

341 

-114 

MB84016BM 

FCAJ 

MB3602C 

FCAJ 

356 

- 30 

MB84017 

FCAJ 

MB3602K 

FCAJ 

347 

- 89 

MB84017B 

FCAJ 

MB3602M 

FCAJ 

356 

- 31 

MB84017BM 

FCAJ 

MB3603C 

FCAJ 

341 

-146 

MB84017M 

FCAJ 

MB3603K 

FCAJ 

341 

-147 

MB84019 

FCAJ 

MB3603M 

FCAJ 

341 

-148 

MB84019B 

FCAJ 

MB3604C 

FCAJ 

337 

- 11 

MB84019BM 

FCAJ 

MB3604M 

FCAJ 

337 

- 12 

MB84019M 

FCAJ 

MB3607C 

FCAJ 

341 

-149 

MB84020 

FCAJ 

MB3607K 

FCAJ 

341 

-150 

MB84020B 

FCAJ 

MB3607M 

FCAJ 

341 

-151 

MB84020BM 

FCAJ 

MB3607PF 

FCAJ 

341 

-152 

MB84020M 

FCAJ 

MB3608C 

FCAJ 

341 

-154 

MB84022 

FCAJ 

MB3608K 

FCAJ 

341 

-155 

MB84022B 

FCAJ 

MB3608M 

FCAJ 

341 

-156 

MB84022BM 

FCAJ 

MB3608PF 

FCAJ 

341 

-153 

MB84022M 

FCAJ 

MB3609C 

FCAJ 

341 

-157 

MB84023 

FCAJ 

MB3609M 

FCAJ 

341 

-158 

MB84023B 

FCAJ 

MB3612C 

FCAJ 

347 

-150 

MB84023BM 

FCAJ 

MB3612M 

FCAJ 

347 

-151 

MB84023M 

FCAJ 

MB3614C 

FCAJ 

337 

- 13 

MB84024 

FCAJ 

MB3614M 

FCAJ 

337 

- 14 

MB84024M 

FCAJ 

MB3615M 

FCAJ 

337 

- 15 

MB84025 

FCAJ 

MB3759C 

♦ FCAJ 

365 

-163 

MB84025B 

FCAJ 

MB3759M 

♦ FCAJ 

365 

-164 

MB84025BM 

FCAJ 

MB3760C 

♦ FCAJ 

365 

-198 

MB84025M 

FCAJ 

MB3760M 

♦ FCAJ 

365 

-199 

MB84027 

FCAJ 

MB3761M 

FCAJ 

365 

-133 

MB84027B 

FCAJ 

MB4001K 

FCAJ 

392 

-179 

MB84027BM 

FCAJ 

MB4002K 

FCAJ 

392 

-180 

MB84027M 

FCAJ 

MB4204 

FCAJ 

392 

-181 

MB84028 

FCAJ 

MB4204C 

FCAJ 

392 

-182 

MB84028B 

FCAJ 

MB4204M 

FCAJ 

392 

-183 

MB84028BM 

FCAJ 

MB6001 

♦ FCAJ 

382 

- 23 

MB84028M 

FCAJ 

MB6002 

♦ FCAJ 

382 

- 24 

MB84029 

FCAJ 

MB7053P 

FMI 

302 

- 68 

MB84029B 

FCAJ 

MB7053Z 

FMI 

302 

- 69 

MB84029BM 

FCAJ 

MB7058P 

FMI 

302 

- 52 

MB84029M 

FCAJ 

MB7058Z 

FMI 

302 

- 53 

MB84040 

FCAJ 

MB7124HZ 

FMI 

301 

-144 

MB84040B 

FCAJ 

MB8116EP 

♦ FMI 

298 

-164 

MB84040BM 

FCAJ 

MB8116EZ 

♦ FMI 

298 

-165 

MB84040M 

FCAJ 

MB8116HP 

FMI 

298 

-166 

MB84049B 

FCAJ 

MB8116HZ 

FMI 

298 

-167 

MB84049BM 

FCAJ 

MB8117-10P 

FMI 

298 

-168 

MB84050B 

FCAJ 

MB8117-10Z 

♦ FMI 

298 

-169 

MB84050BM 

FCAJ 

MB8117-12P 

♦ FMI 

298 

-170 

MB84051B 

FCAJ 

MB8117-12Z 

FMI 

298 

-171 

MB84051BM 

FCAJ 

MB8117-15C 

FMI 

298 

-172 

MB84052B 

FCAJ 

MB8118-10P 

FCAJ 

298 

-173 

MB84052BM 

FCAJ 

MB8118-10Z 

FCAJ 

298 

-174 

MB84053B 

FCAJ 

MB8118-12P 

FCAJ 

298 

-175 

MB84053BM 

FCAJ 


♦ FMI 



MB84060B 

FCAJ 

MB8118-12Z 

FCAJ 

298 

-176 

MB84060BM 

FCAJ 


♦ FMI 



MB84066B 

FCAJ 

MB8264-15C 

FMI 

298 

-188 

MB84066BM 

FCAJ 

MB8264-15Z 

♦ FCAJ 

298 

-189 

MB84068 

FCAJ 

MB8264-20C 

FMI 

298 

-190 

MB84068B 

FCAJ 

MB8264-20Z 

FMI 

298 

-191 

MB84068BM 

FCAJ 

MB8265-15Z 

♦ FCAJ 

298 

-192 

MB84068M 

FCAJ 

MB8265-20Z 

♦ FCAJ 

298 

-193 

MB84069 

FCAJ 

MB8265A10P(A) 


298 

-194 

MB84069B 

♦ FCAJ 

♦ FCAJ 

♦ FMI 



MB84069BM 

♦ FCAJ 

MB8265A10Z 

♦ FCAJ 

298 

-195 

MB84069M 

FCAJ 


♦ FMI 



MB84070 

FCAJ 

MB8265A12P(A) 


298 

-196 

MB84070B 

FCAJ 

♦ FCAJ 

♦ FMI 



MB84070BM 

FCAJ 

MB8265A12Z 

♦ FCAJ 

298 

-197 

MB84070M 

FCAJ 


♦ FMI 



MB84071 

FCAJ 

MB8265A15P 

♦ FCAJ 

298 

-198 

MB84071B 

FCAJ 


♦ FMI 



MB84071BM 

FCAJ 

MB8265A15Z 

♦ FCAJ 

298 

-199 

MB84071M 

FCAJ 


♦ FMI 



MB84072 

FCAJ 

MB10115 

FCAJ 

278 

- 39 

MB84072B 

FCAJ 

MB10115M 

FCAJ 

278 

- 40 

MB84072BM 

FCAJ 

MB10124 

FCAJ 

258 

- 9 

MB84072M 

FCAJ 


148 

149 MB84001 

173 MB84001B 

174 MB84001BM 

175 MB84001M 

176 MB84002 

5 MB84002B 

6 MB84002BM 

7 MB84002M 

8 MB84008 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 














3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

USER SEQUENCE 


mm 


TYPE No. 

mmm 

figMWiEl 


lk T ilfla£l 


TYPE No. 

MFRS 


iirrri— 

L'iaiSI 


MB84073 

FCAJ 

152 -130 

MC10H115N(A) 

■JAIAIH 

278 

- 28 

MC0034C(A) 

UMSM 

360 

- 18 

MC54HC112J(A) 


134 

- 58 

MC54HC534J(A) 



-129 

MB84073B 

FCAJ 

152 -131 

MC10H116J(A) 

♦ MMI 

278 

- 55 

MC34F19AL(A) 

♦ MOTA 

378 

-187 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB84073BM 

FCAJ 

152 -132 

MC10H116N(A) 

♦ MMI 

278 

- 56 

MC34F19L(A) 

♦ MOTA 

378 

-188 

MC54HC113J 

♦ MOTA 

134 

-132 

MC54HC541 J(A) 


244 

-128 

MB84073M 

FCAJ 

152 -133 

MC10H124FN 

♦ MOTA 

258 

-11 

MC0041(A) 

♦ MRA 

317 

- 98 

MC54HC125J(A) 


239 

-147 


♦ MOTA 



MB84075 

FCAJ 

152 -215 

MC10H124J(A) 

♦ MMI 

258 

- 12 

MC0041 C(A) 

♦ MRA 

317 

- 99 


♦ MOTA 



MC54HC563J(A) 


227 

- 90 

MB84075B 

FCAJ 

152 -216 

MC10H124L 

♦ MOTA 

258 

- 13 

MC54F00J(A) 

♦ MOTA 

162 

-204 

MC54HC126J(A) 


240 

- 3 


♦ MOTA 



MB84075BM 

FCAJ 

152 -217 

MC10H124LD 

♦ MOTA 

258 

- 14 

MC54F02J(A) 

♦ MOTA 

164 

-167 


♦ MOTA 



MC54HC564J(A) 


132 

-160 

MB84075M 

FCAJ 

152 -218 

MC10H124LDS 

♦ MOTA 

258 

- 15 

MC54F08J(A) 

♦ MOTA 

166 

-216 

MC54HC132J(A) 


288 

-157 


♦ MOTA 



MB84077B 

FCAJ 

180 - 1 

MC10H124N(A) 

♦ MMI 

258 

- 16 

MC54F10J(A) 

♦ MOTA 

168 

-155 


♦ MOTA 



MC54HC574J(A) 


137 

- 19 

MB84077BM 

FCAJ 

180 - 2 

MC10H124P 

♦ MOTA 

258 

- 17 

MC54F11 J(A) 

♦ MOTA 

169 

-162 

MC54HC133J 

♦ MOTA 

171 

-180 


♦ MOTA 



MB84078 

FCAJ 

153 - 74 

MC10H124PD 

♦ MOTA 

258 

- 18 

MC54F20J(A) 

♦ MOTA 

170 

-177 

MC54HC137J(A) 


274 

-212 

MC54HC589J(A) 


313 

-144 

MB84078B 

FCAJ 

153 - 75 

MC10H124PDS 

♦ MOTA 

258 

- 19 

MC54F32J(A) 

♦ MOTA 

174 

-157 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB84078BM 

FCAJ 

153 - 76 

MC10H158FN 

♦ MOTA 

263 

- 26 

MC54F64J(A) 

♦ MOTA 

182 

- 55 

MC54HC138J(1) 


276 

- 36 

MC54HC595J(A) 


311 

-194 

MB84078M 

FCAJ 

153 - 77 

MC10H158L 

♦ MOTA 

263 

- 27 

MC54F74J(A) 

♦ MOTA 

131 

-197 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB84081 

FCAJ 

153 -147 

MC10H158LD 

♦ MOTA 

263 

- 28 

MC54F86J(A) 

♦ MOTA 

177 

-150 

MC54HC138J(2A) 


187 

-194 

MC54HC597D 

♦ MOTA 

311 

-202 

MB84081B 

FCAJ 

153 -148 

MC10H158LDS 

♦ MOTA 

263 

- 29 

MC54F1Q9J(A) 

♦ MOTA 

128 

- 30 


♦ MOTA 



MC54HC597J 

♦ MOTA 

311 

-203 

MB84081BM 

FCAJ 

153 -149 

MC10H158P 

♦ MOTA 

263 

- 30 

MC54F112J(A) 

♦ MOTA 

134 

- 87 

MC54HC139J(A) 


276 

- 84 

MC54HC597JD 

♦ MOTA 

311 

-204 

MB84081M 

FCAJ 

153 -150 

MC1QH158PD 

♦ MOTA 

263 

- 31 

MC54F113J(A) 

♦ MOTA 

134 

-176 


♦ MOTA 



MC54HC597JDS 

♦ MOTA 

311 

-205 

MB84082 

FCAJ 

153 -212 

MC10H158PDS 

♦ MOTA 

263 

- 32 

MC54F114J(A) 

♦ MOTA 

135 

- 37 

MC54HC147J(A) 


289 

-126 

MC54HC597JS 

♦ MOTA 

311 

-206 

MB84082B 

FCAJ 

153 -213 

MC10H159FN 

♦ MOTA 

263 

- 44 

MC54F138J(1A) 


275 

-209 


♦ MOTA 



MC54HC640J(A) 


283 

- 42 

MB84082BM 

FCAJ 

153 -214 

MC10H159L 

♦ MOTA 

263 

- 45 


♦ MOTA 



MC54HC151J 

♦ MOTA 

265 

-193 


♦ MOTA 



MB84082M 

FCAJ 

153 -215 

MC10H159LD 

♦ MOTA 

263 

- 46 

MC54F138J(2A) 


187 

-195 

MC54HC153J(A) 


266 

- 86 

MC54HC643J(A) 


283 

-202 

MB84518 

FCAJ 

194 - 62 

MC10H159LDS 

♦ MOTA 

263 

- 47 


♦ MOTA 




♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB84518B 

FCAJ 

194 - 22 

MC10H159P 

♦ MOTA 

263 

- 48 

MC54F139J(A) 

♦ MOTA 

276 

-154 

MC54HC154J(A) 


273 

-143 

MC54HC688J(A) 


220 

-150 

MB84518BM 

FCAJ 

194 - 23 

MC10H159PD 

♦ MOTA 

263 

- 49 

MC54F151L(A) 

♦ MOTA 

265 

-168 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MB84518M 

FCAJ 

194 - 63 

MC10H159PDS 

♦ MOTA 

263 

- 50 

MC54F151P(A) 

♦ MOTA 

265 

-169 

MC54HC157J 

♦MOTA 

267 

- 94 

MC54HC4002J 

♦ MOTA 

148 

-132 

MB84520 

FCAJ 

194 -141 

MC10H161FN 

♦ MOTA 

272 

- 7 

MC54F153J(A) 

♦ MOTA 

266 

-204 

MC54HC158J 

♦ MOTA 

270 

- 68 

MC54HC4017J(A) 


189 

-166 

MB84520B 

FCAJ 

194 -142 

MC10H161 J(A) 

♦ MMI 

272 

- 8 

MC54F153N(A) 

♦ MOTA 

266 

-205 

MC54HC160J(A) 


198 

- 90 


♦ MOTA 



MB84520BM 

FCAJ 

194 -143 

MC10H161L 

♦ MOTA 

272 

- 9 

MC54F157 J (A) 

♦ MOTA 

267 

-156 


♦ MOTA 



MC54HC4020J(A) 


190 

-140 

MB84524B 

FCAJ 

195 - 3 

MHinHifiii n 

A MOTA 

979 

-in 

MPCvICi g-7M/A\ 


267 

-157 

MC54I1C1G1 J(A) 


ias 

- oo 


♦ MU 1A 



MB84524BM 

FCAJ 

195 - 4 

MC10H161LDS 

♦ MOTA 

272 

- il 

MC54F158 J (A) 

♦ MOTA 

270 

-111 


♦ MOTA 



MC54HC4024J(A) 


191 

-135 

MBA125 

♦TELC 

317 -142 

MC10H161 N(A) 

♦ MMI 

272 

- 12 

MC54F158N(A) 

♦ MOTA 

270 

-112 

MC54HC162J(A) 


200 

- 33 


♦ MOTA 



MBA145 

♦TELC 

317 -143 

MC10H161P 

♦ MOTA 

272 

- 13 

MC54F160AJ 

♦ MOTA 

195 

-135 


♦ MOTA 



MC54HC4040J(A) 


192 

-166 

MBM4044E 

FMI 

292 -173 

MC10H161PD 

♦ MOTA 

272 

- 14 

MC54F161AJ 

♦ MOTA 

195 

-172 

MC54HC163J(A) 


206 

-101 


♦ MOTA 



MBM4044H 

FMI 

292 -174 

MC10H161PDS 

♦ MOTA 

272 

- 15 

MC54F162AJ 

♦ MOTA 

196 

- 14 


♦MOTA 



MC54HC4049J(A) 


258 

- 86 

MBM4044N 

FMI 

292 -175 

MC10H162FN 

♦ MOTA 

272 

- 34 

MC54F163AJ 

♦ MOTA 

196 

- 41 

MC54HC164J(A) 


308 

-130 


♦ MOTA 



MBM10422A5C(A) 

291 - 33 

MC10H162J 

♦ MMI 

272 

- 35 

MC54F174J(A) 

♦ MOTA 

128 

-176 


♦ MOTA 



MC54HC4050J(A) 


258 

-170 


FCAJ 


MC10H162L 

♦ MOTA 

272 

- 36 

MC54F175J(A) 

♦ MOTA 

129 

-132 

MC54HC165J(A) 


309 

- 10 


♦ MOTA 



MBM10422A5F(A; 


291 - 44 

MC10H162LD 

♦ MOTA 

272 

- 37 

MC54F181J(A) 

♦ MOTA 

221 

-144 


♦ MOTA 



MC54HC4051 J(A) 


261 

- 1 


FCAJ 


MC10H162LDS 

♦ MOTA 

272 

- 38 

MC54F182J(A) 

♦ MOTA 

223 

- 85 

MC54HC166J(A) 


309 

- 50 


♦ MOTA 



MBM10422A7Z 

♦ FCAJ 

291 - 34 

MC10H162N 

♦ MMI 

272 

- 39 

MC54F190J(A) 

♦ MOTA 

201 

-200 


♦ MOTA 



MC54HC4052J(A) 


261 

- 71 

MBM10422A7ZF 

FCAJ 

291 - 45 

MC10H162NL 

♦ MMI 

272 

- 51 

MC54F191J(A) 

♦ MOTA 

202 

-102 

MC54HC173J 

♦ MOTA 

128 

- 96 


♦ MOTA 



MBM10422C 

FMI 

291 - 35 

MC10H162P 

♦ MOTA 

272 

- 40 

MC54F192J(A) 

♦ MOTA 

203 

- 25 

MC54HC174J(A) 


128 

-208 

MC54HC4053J(A) 


261 

-133 

MBM10470A20C 

FMI 

291 - 74 

MC10H162PD 

♦ MOTA 

272 

- 41 

MC54F193J(A) 

♦ MOTA 

203 

-183 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MBM10470A20F 

FMI 

291 - 87 

MC10H162PDS 

♦ MOTA 

272 

- 42 

MC54F194J 

♦ MOTA 

307 

- 70 

MC54HC175J(A) 


129 

- 93 

MC54HC4066J(A) 


260 

- 1 

MBM10470A20ZF 

FMI 

291 - 88 

MC10H164FN 

♦ MOTA 

263 

- 64 

MC54F240J(A) 

♦ MOTA 

246 

-197 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MBM 10474-15C(A) 

291 -108 

MC10H164J(A) 

♦ MMI 

263 

- 65 

MC54F241J(A) 

♦ MOTA 

248 

- 46 

MC54HC181J(A) 


221 

- 75 

MC54HC4075J 

MOTA 

152 

-219 


FMI 


MC10H164L 

♦ MOTA 

263 

- 66 

MC54F242J(A) 

♦ MOTA 

281 

-158 


♦ MOTA 



MC54HC4316J(A) 


260 

- 2 

MBM10474A5Z(A) 

291 -109 

MC10H164LD 

♦ MOTA 

263 

- 67 

MC54F242N(A) 

♦ MOTA 

281 

-159 

MC54HC182J(A) 


223 

- 33 


♦ MOTA 




FCAJ 


MC10H164LDS 

♦ MOTA 

263 

- 68 

MC54F243J(A) 

♦ MOTA 

282 

- 18 


♦ MOTA 



MC54HC4514J(A) 


272 

• 90 

MBM10474A10F 

♦ FMI 

291 - 9 

MC10H164N(A) 

♦ MMI 

263 

- 69 

MC54F243N(A) 

♦ MOTA 

282 

- 19 

MC54HC190J(A) 


201 

-159 


♦ MOTA 



MBM10474A10Z 

♦ FMI 

291 -110 

MC10H164P 

♦ MOTA 

263 

- 70 

MC54F244J(A) 

♦ MOTA 

247 

- 11 


♦ MOTA 



MC54HC4538J(A) 


209 

-101 

MBM10474C 

FMI 

291 -111 

MC10H164PD 

♦ MOTA 

263 

- 71 

MC54F251J(A) 

♦ MOTA 

268 

- 59 

MC54HC191J(A) 


202 

- 38 


♦ MOTA 



MBM 10480-15Z(A) 

291 -131 

MC10H164PDS 

♦ MOTA 

263 

- 72 

MC54F251 N(A) 

♦ MOTA 

268 

- 60 


♦ MOTA 



MC54HCT00J(A) 


161 

•203 

♦ FCAJ 

♦ FMI 


MC10H165FN 

♦ MOTA 

289 

- 5 

MC54F253J(A) 

♦ MOTA 

269 

- 64 

MC54HC192J(A) 


202 

-137 


♦ MOTA 



MBM10480-15ZF(A) 

291 -146 

MC10H165L 

♦ MOTA 

289 

- 6 

MC54F253N(A) 

♦ MOTA 

269 

- 65 


♦ MOTA 



MC54HCT04J(A) 


237 

-140 


♦ FCAJ 


MC10H165LD 

♦ MOTA 

289 

- 7 

MC54F257J(A) 

♦ MOTA 

270 

-159 

MC54HC193J 

♦ MOTA 

203 

- 75 


♦ MOTA 



MBM 10480-20Z(A) 

291 -132 

MC10H165LDS 

♦ MOTA 

289 

- 8 

MC54F257N(A) 

♦ MOTA 

270 

-160 

MC54HC194J(A) 


307 

- 77 

MC54HCT138J(A) 


275 

-144 


♦ FCAJ 


MC10H165P 

♦ MOTA 

289 

- 9 

MC54F258J(A) 

♦ MOTA 

271 

- 88 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MBM 10480-20ZF(A) 

291 -147 

MC10H165PD 

♦ MOTA 

289 

- 10 

MC54F258N(A) 

♦ MOTA 

271 

- 89 

MC54HC195J(A) 


311 

• 28 

MC54HCT240J(A) 


244 

-215 


♦ FCAJ 


MC10H165PDS 

♦ MOTA 

289 

- 11 

MC54F280J 

♦MOTA 

224 

- 83 


♦MOTA 




♦ MOTA 



MBM 10480-25Z(A) 

291 -133 

MC10H173FN 

♦ MOTA 

263 

- 88 

MC54F283J(A) 

♦ MOTA 

216 

- 77 

MC54HC221 J(A) 


211 

- 96 

MC54HCT241 J(A) 


245 

- 20 


♦ FCAJ 


MC10H173L 

♦ MOTA 

263 

- 89 

MC54F283N(A) 

♦ MOTA 

216 

- 78 


♦MOTA 




♦ MOTA 



MBM10480-30LZ(A) 

291 -134 

MC10H173LD 

♦ MOTA 

263 

- 90 

MC54F350J(A) 

♦ MOTA 

315 

-148 

MC54HC237J(A) 


275 

- 66 

MC54 HCT244J (A) 


244 

- 21 


♦ FCAJ 


MC10H173LDS 

♦ MOTA 

263 

- 91 

MC54F350N(A) 

♦ MOTA 

315 

-149 


♦MOTA 




♦ MOTA 



MBM10480-30LZF(A) 


MC10H173P 

♦ MOTA 

263 

- 92 

MC54F352J(A) 

♦ MOTA 

269 

-115 

MC54HC240J 

♦ MOTA 

247 

•179 

MC54HCT245J(A) 


281 

- 14 


♦ FCAJ 

291 -148 

MC10H173PD 

♦ MOTA 

263 

- 93 

MC54F352N(A) 

♦ MOTA 

269 

-116 

MC54HC241J 

♦ MOTA 

248 

- 78 


♦ MOTA 



MBM10480A10F 

FCAJ 

291 -149 

MC10H173PDS 

♦ MOTA 

263 

- 94 

MC54F353J(A) 

♦ MOTA 

269 

-132 

MC54HC244J 

♦MOTA 

247 

- 43 

MC54HCT373J(A) 


230 

- 30 

MBM10480A10Z 

FCAJ 

291 -135 

MC10H174FN 

♦ MOTA 

263 

-110 

MC54F353N(A) 

♦ MOTA 

269 

-133 

MC54HC245J(A) 


280 

- 99 


♦ MOTA 



M BM100422A7TV (A) 

291 - 49 

MC10H174J(A) 

♦ MMI 

263 

-111 

MC54F373J(A) 

♦ MOTA 

229 

-182 


♦MOTA 



MC54HCT374J 

♦ MOTA 

135 

-210 


FCAJ 


MC10H174L 

♦ MOTA 

263 

-112 

MC54F373N(A) 

♦ MOTA 

229 

-183 

MC54HC251J 

♦MOTA 

268 

- 81 

MC54HCT640J(A) 


283 

- 43 

MBM100422A7Z(A) 

291 - 36 

MC10H174LD 

♦ MOTA 

263 

-113 

MC54F374J(A) 

♦ MOTA 

135 

-182 

MC54HC253J(A) 


268 

-206 


♦ MOTA 




♦ FCAJ 


MC10H174LDS 

♦ MOTA 

263 

-114 

MC54F374N(A) 

♦ MOTA 

135 

-183 


♦MOTA 



MC54HCT643J(A) 


283 

-203 

MBM100422A7ZF(A) 

291 - 46 

MC10H174N(A) 

♦ MMI 

263 

-115 

MC54F378J(A) 

♦ MOTA 

313 

- 75 

MC54HC257J(A) 


271 

- 2 


♦ MOTA 




♦ FCAJ 


MC10H174P 

♦ MOTA 

263 

-116 

MC54F379J(A) 

♦ MOTA 

313 

- 79 


♦ MOTA 



MC54HCU04J(A) 


237 

-141 

MBM100422F 

FMI 

291 - 47 

MC10H174PD 

♦ MOTA 

263 

-117 

MC54F381 J(A) 

♦ MOTA 

222 

- 18 

MC54HC259J (A) 


227 

-146 


♦ MOTA 



MBM100474A5Z(A) 

291 - 2 

MC10H174PDS 

♦ MOTA 

263 

-118 

MC54F381N(A) 

♦ MOTA 

221 

-210 


♦ MOTA 



MC68A39L 

MOTA 

300 

-121 


FCAJ 


MC10H181L 

♦ MOTA 

221 

- 1 

MC54F521J(A) 

♦ MOTA 

220 

- 5 

MC54HC266J 

♦MOTA 

180 

- 21 

MC68A39P 

MOTA 

300 

-122 

MBM100474A10Z 

FCAJ 

291 - 3 

MC10H181LD 

♦ MOTA 

221 

- 2 

MC54F521 N(A) 

♦ MOTA 

220 

- 6 

MC54HC273J(A) 


129 

-207 

MC68A46L 

MOTA 

300 

-125 

MBM100474A15Z 

FCAJ 

291 - 4 

MC10H181LDS 

♦ MOTA 

221 

- 3 

MC54F533J(A) 

♦ MOTA 

230 

-191 


♦ MOTA 



MC68A46P 

MOTA 

300 

•126 

MBM 100480 

FMI 

291 -136 

MC10H181LS 

♦ MOTA 

221 

- 4 

MC54F533N(A) 

♦ MOTA 

230 

-192 

MC54HC280J(A) 


224 

-184 

MC68A46S 

MOTA 

300 

-127 

MBM100480-15 

FMI 

291 -137 

MC10H181LW 

♦ MOTA 

221 

- 5 

MC54F534J(A) 

♦ MOTA 

136 

-153 


♦ MOTA 



MC68B39L 

MOTA 

300 

-123 

MBM100480-25 

FMI 

291 -138 

MC10H181LWD 

♦ MOTA 

221 

- 6 

MC54F534N(A) 

♦ MOTA 

136 

-154 

MC54 HC283J (A) 


216 

- 41 

MC68B39P 

MOTA 

300 

-124 

MBM 100480-30LZ(A) 


MC10H181LWDS ♦MOTA 

221 

- 7 

MC54H74AF 

MOTA 1 

125 

-167 


♦ MOTA 



MC74F00J(A) 

♦ MOTA 

162 

-205 


♦ FCAJ 

1 291 -139 

MC10H181P 

♦ MOTA 

221 

- 8 

MC54H74AL 

MOTA ' 

131 

-198 

MC54HC292J(A) 


213 

-197 

MC74F00N(A) 

♦ MOTA 

162 

-206 

MBM 100480-30LZF(A) 


MC10H181PD 

♦ MOTA 

221 

- 9 

MC54HC00J 

♦ MOTA 

162 

- 32 


♦ MOTA 



MC74F02J(A) 

♦ MOTA 

164 

-168 


♦ FCAJ 

291 -150 

MC10H181PDS 

♦ MOTA 

221 

- 10 

MC54HC02J 

♦ MOTA 

164 

-110 

MC54HC294J(A) 


213 

-208 

MC74F02N(A) 

♦ MOTA 

164 

-169 

MBM100480A10F(A) 

291 -151 

MC10H181PS 

♦ MOTA 

221 

- 11 

MC54HC03J(A) 

♦ MOTA 

165 

- 77 


♦ MOTA 



MC74F08J(A) 

♦ MOTA 

166 

-217 


FCAJ 


MC10H181PW 

♦ MOTA 

221 

- 12 

MC54HC04J(A) 

♦ MOTA 

237 

-139 

MC54HC298J(A) 


268 

-142 

MC74F08N(A) 

♦ MOTA 

166 

-218 

MBM 100480A10Z(A) 

291 -140 

MC10H181PWD 

♦ MOTA 

221 

- 13 

MC54HC08 BCAJ (A) 

166 

-160 


♦ MOTA 



MC74F10J(A) 

♦ MOTA 

168 

-156 


FCAJ 


MC10H181PWDS ♦MOTA 

221 

- 14 


♦ MOTA 



MC54HC299J(A) 


314 

- 5 

MC74F10N(A) 

♦ MOTA 

168 

-157 

MBM100484-15C(A) 

291 -156 

MC10H350FN 

♦ MOTA 

258 

- 79 

MC54HC08BCAN(A) 

166 

-161 


♦ MOTA 



MC74F11 J(A) 

♦ MOTA 

169 

-163 


FCAJ 


MC10H350L 

♦ MOTA 

258 

-80 


♦ MOTA 



MC54HC354J(A) 


269 

-204 

MC74F11N(A) 

♦ MOTA 

169 

-164 

MBM 100484-15ZF(A) 


MC10H350LD 

♦ MOTA 

258 

- 81 

MC54HC08J(A) 

♦ MOTA 

166 

-119 


♦ MOTA 



MC74F20J(A) 

♦ MOTA 

170 

-178 


FCAJ 

291 -157 

MC10H350LDS 

♦ MOTA 

258 

- 82 

MC54HC10J(A) 

♦ MOTA 

168 

- 14 

MC54HC356J(A) 


269 

-205 

MC74F20N(A) 

♦ MOTA 

170 

-179 

MC0002 

♦ MRA 

317 -121 

MC10H350P 

♦ MOTA 

258 

- 83 

MC54HC11J(A) 

♦ MOTA 

169 

- 85 


♦ MOTA 



MC74F32J(A) 

♦ MOTA 

174 

-158 

MC0002C 

♦ MRA 

317 -122 

MC10H350PD 

♦ MOTA 

258 

- 84 

MC54HC14J(A) 

♦ MOTA 

287 

-176 

MC54HC365J(A) 


246 

- 99 

MC74F32N(A) 

♦ MOTA 

174 

-159 

MC8T13L 

MOTA 

248 -206 

MC10H350PDS 

♦ MOTA 

258 

- 85 

MC54HC20J(A) 

♦ MOTA 

170 

- 79 


♦ MOTA 



MC74F64J(A) 

♦ MOTA 

182 

- 56 

MC8T13P 

MOTA 

248 -207 

MC10H423FN 

♦ MOTA 

246 

- 18 

MC54HC27J(A) 

♦ MOTA 

173 

- 53 

MC54HC366J(A) 


246 

-121 

MC74F64N(A) 

♦ MOTA 

182 

- 57 

MC8T14L 

MOTA 

278 -210 

MC10H423L 

♦ MOTA 

246 

- 19 

MC54HC30J(A) 

♦ MOTA 

173 

-137 


♦ MOTA 



MC74F74J(A) 

♦ MOTA 

131 

-199 

MC8T14P 

MOTA 

278 -211 

MC10H423LD 

♦ MOTA 

246 

- 20 

MC54HC32J 

♦ MOTA 

174 

-132 

MC54HC367J(A) 


246 

-131 

MC74F74N(A) 

♦ MOTA 

131 

-200 

MC8T23L 

MOTA 

248 -208 

MC10H423LDS 

♦ MOTA 

246 

- 21 

MC54HC42J(A) 

♦ MOTA 

274 

-135 


♦ MOTA 



MC74F86J(A) 

♦ MOTA 

177 

-151 

MC8T23P 

MOTA 

248 -209 

MC10H423P 

♦ MOTA 

246 

- 22 

MC54HC51 J(A) 

♦ MOTA 

180 

- 71 

MC54HC368J(A) 


246 

-141 

MC74F86N(A) 

♦ MOTA 

177 

-152 

MC8T24L 

MOTA 

278 -212 

MC10H423PD 

♦ MOTA 

246 

- 23 

MC54HC58J(A) 

♦ MOTA 

178 

- 29 


♦ MOTA 



MC74F109J(A) 

♦ MOTA 

128 

- 31 

MC8T24P 

MOTA 

278 -213 

MC10H423PDS 

♦ MOTA 

246 

- 24 

MC54HC73J(A) 

♦ MOTA 

130 

-136 

MC54HC373J(A) 


230 

- 29 

MC74F109N(A) 

♦ MOTA 

128 

- 32 

MC8T95L 

♦ MOTA 

241 - 40 

MC0021 (A) 

♦ MRA 

317 

- 44 

MC54HC74J(A) 

♦ MOTA 

131 

-127 


♦ MOTA 



MC74F112J(A) 

♦ MOTA 

134 

- 88 

MC8T95P 

♦ MOTA 

241 - 41 

MC0021C(A) 

♦ MRA 

317 

- 45 

MC54HC75J(A) 

♦ MOTA 

228 

- 60 

MC54HC374J(A) 


135 

-148 

MC74F112N(A) 

♦ MOTA 

134 

- 89 

MC8T96L 

♦ MOTA 

241 -130 

MC0024(A) 

♦ MRA 

317 

- 50 

MC54HC76J(A) 

♦ MOTA 

137 

-117 


♦ MOTA 



MC74F113J(A) 

♦ MOTA 

138 

-190 

MC8T96P 

♦ MOTA 

241 -131 

MC0024C(A) 

♦ MRA 

317 

- 51 

MC54HC85J(A) 

♦ MOTA 

219 

-129 

MC54HC390J(A) 


204 

-166 

MC74F113N(A) 

♦ MOTA 

138 

-191 

MC8T97L 

♦ MOTA 

242 - 28 

MC0032 

♦ MRA 

317 

- 76 

MC54HC86J 

♦ MOTA 

181 

- 55 


♦ MOTA 



MC74F114J(A) 

♦ MOTA 

135 

- 38 

MC8T97P 

♦ MOTA 

242 - 29 

MC0032C 

♦ MRA 

317 

- 77 

MC54HC107J(A) 


133 

-191 

MC54HC393J(A) 


205 

- 5 

MC74F114N(A) 

♦ MOTA 

135 

- 39 

MC8T98L 

♦ MOTA 

242 -128 

MC0033 

♦ MRA 

317 

- 87 


♦ MOTA 




♦ MOTA 



MC74F138J(1A) 


275 

-210 

MC8T98P 

♦ MOTA 

242 -129 

MC0033C 

♦ MRA 

317 

- 88 

MC54HC109J(A) 


127 

-214 

MC54HC533J (A) 


231 

- 78 


♦ MOTA 



MC10H115J(A) 

♦ MMI 

278 - 27 

MC0034(A) 

♦ MRA 

360 

- 17 


♦ MOTA 




♦ MOTA 
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3. TYPE 


( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

ITYPt No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

■flldsfcl 

Pa&Line 1 



TFT 


ifMLnwtuzmm 

umn 

173 • 55 

i7T#MisraM.-iarrai 


W 

-9T 


mmmm 

1 1 II 1 1 1 hi II i— 

mmtm 


♦ MOTA 



MC74HC30J(A) 

♦ MOTA 

173 -138 


♦ MOTA 



♦ MOTA 

mmm 


♦ MOTA 


MC74F138N(1A) 


275 

•211 

MC74HC30N(A) 

♦ MOTA 

173 -139 

MC74HC181J(A) 


221 

- 76 

MC74HC373N(A) 

230 - 32 

MC74HC4514N(A) 

272 - 92 


♦ MOTA 



MC74HC32J(A) 

♦ MOTA 

174 -133 


♦ MOTA 



♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74F138N(2A) 


187 

•197 

MC74HC32N(A) 

♦ MOTA 

174 -134 

MC74HC181N(A) 


221 

■ 77 

MC74HC374J(A) 

135 -149 

MC74HC4538J(A) 

209 -102 


♦MOTA 



MC74HC42J(A) 

♦ MOTA 

274 -136 


♦ MOTA 



♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74F139J(A) 

♦MOTA 

276 

-155 

MC74HC42N(A) 

♦ MOTA 

274 -137 

MC74HC182J(A) 


223 

- 34 

MC74HC374N(A) 

135 -150 

MC74HC4538N(A) 

209 -103 

MC74F139N 

♦ MOTA 

276 

-156 

MC74HC51 J(A) 

♦ MOTA 

176 • 5 


♦ MOTA 



♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74F151L(A) 

♦MOTA 

265 

-170 

MC74HC51 N(A) 

♦ MOTA 

175 - 78 

MC74HC182N(A) 


223 

- 35 

MC74HC390J(A) 

204 -167 

MC74HC9616DW(A) 

312 • 24 

MC74F151P(A) 

♦ MOTA 

265 

-171 

MC74HC58J(A) 

♦ MOTA 

178 - 30 


♦ MOTA 



♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74F153J(A) 

♦ MOTA 

266 

-206 

MC74HC58N(A) 

♦ MOTA 

178 - 31 

MC74HC190J(A) 


201 

-160 

MC74HC390N(A) 

204 -168 

MC74HCT00J 

♦ MOTA 

161 -204 

MC74F153N(A) 

♦MOTA 

266 

-207 

MC74HC73J(A) 

♦ MOTA 

130 -137 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT00N(A) 


161 -205 

MC74F157J(A) 

♦MOTA 

267 

-158 

MC74HC73N(A) 

♦ MOTA 

130 -138 

MC74HC190N(A) 


201 

■161 

MC74HC393J(A) 

205 - 6 


♦ MOTA 


MC74F157N(A) 

♦MOTA 

267 

-159 

MC74HC74J(A) 

♦ MOTA 

131 -128 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT04J(A) 


237 -144 

MC74F158J(A) 

♦ MOTA 

270 

-113 

MC74HC74N(A) 

♦ MOTA 

131 -129 

MC74HC191 J(A) 


202 

- 39 

MC74HC393N(A) 

205 - 7 


♦ MOTA 


MC74F158N(A) 

♦MOTA 

270 

-114 

MC74HC75J(A) 

♦ MOTA 

228 - 61 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT04N(A) 


237 -145 

MC74F160AJ 

♦ MOTA 

195 

-136 

MC74HC75N(A) 

♦ MOTA 

228 - 62 

MC74HC191N(A) 


202 

- 40 

MC74HC533J(A) 

230 -112 


♦ MOTA 


MC74F160AN 

♦MOTA 

195 

-137 

MC74HC76J(A) 

♦ MOTA 

137 -118 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT138J(A) 

275 -145 

MC74F161AJ 

♦ MOTA 

195 

-173 

MC74HC76N(A) 

♦ MOTA 

137 -119 

MC74HC192J(A) 


202 

-138 

MC74HC533N(A) 

230 -113 


♦ MOTA 


MC74F161 AN 

♦ MOTA 

195 

-174 

MC74HC85J(A) 

♦ MOTA 

219 -130 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT138N(A) 

275 -146 

MC74F162AJ 

♦ MOTA 

196 

- 15 

MC74HC85N(A) 

♦ MOTA 

219 -131 

MC74HC192N(A) 


202 

-139 

MC74HC534J(A) 

136 -130 


♦ MOTA 


MC74F162AN 

♦ MOTA 

196 

- 16 

MC74HC86J 

♦ MOTA 

181 - 56 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT240J( A) 

244 -216 

MC74F163AJ 

♦ MOTA 

196 

- 42 

MC74HC86N 

♦ MOTA 

181 - 57 

MC74HC193J(A) 


203 

- 76 

MC74HC534N(A) 

136 -131 


♦ MOTA 


MC74F163AN 

♦ MOTA 

196 

- 43 

MC74HC107J(A) 


133 -192 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT240N(A) 

244 -217 

MC74F174J(A) 

♦ MOTA 

128 

-177 


♦ MOTA 


MC74HC193N(A) 


203 

- 77 

MC74HC541J(A) 

244 -129 


♦ MOTA 


MC74F174N(A) 

♦ MOTA 

128 

-178 

MC74HC107N(A) 


133 -193 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT241 J(A) 

245 - 21 

MC74F175J(A) 

♦ MOTA 

129 

-133 


♦ MOTA 


MC74HC194J(A) 


310 

-132 

MC74HC541N(A) 

244 -130 


♦ MOTA 


MC74F175N(A) 

♦ MOTA 

129 

-134 

MC74HC109J(A) 


127 -215 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT241 N(A) 

245 - 22 

MC74F181J(A) 

♦ MOTA 

221 

-145 


♦ MOTA 


MC74HC194N(A) 


310 

-133 

MC74HC563J(A) 

227 - 91 


♦ MOTA 


MC74F181N(A) 

♦ MOTA 

221 

-146 

MC74HC109N(A) 


127 -216 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT244J(A) 

244 - 22 

MC74F182J(A) 

♦ MOTA 

223 

- 86 


♦ MOTA 


MC74HC195J(A) 


311 

- 29 

MC74HC563N(A) 

227 - 92 


♦ MOTA 


MC74F182N(A) 

♦ MOTA 

223 

- 87 

MC74HC112J(A) 


134 - 59 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT244N(A) 

244 - 23 

MC74F190J(A) 

♦ MOTA 

202 

- 9 


♦ MOTA 


MC74HC195N(A) 


311 

- 30 

MC74HC564J(A) 

132 -161 


♦ MOTA 


MC74F190N(A) 

♦ MOTA 

202 

- 10 

MC74HC112N(A) 


134 - 60 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT245J(A) 

281 - 15 

MC74F191J(A) 

♦ MOTA 

202 

-103 


♦ MOTA 


MC74HC221 J(A) 


211 

- 97 

MC74HC564N(A) 

132 -162 


♦ MOTA 


MC74F191N(A) 

♦ MOTA 

202 

-104 

MC74HC113J 

♦ MOTA 

134 -133 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT245N(A) 

281 - 16 

MC74F192J(A) 

♦ MOTA 

203 

- 26 

MC74HC113N 

♦ MOTA 

134 -134 

MC74HC221 N(A) 


211 

- 98 

MC74HC574J(A) 

137 - 20 


♦ MOTA 


MC74F192N(A) 

♦ MOTA 

202 

-159 

MC74HC125J(A) 


239 -148 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT373J(A) 

230 - 33 

MC74F193J(A) 

♦ MOTA 

203 

-184 


♦ MOTA 


MC74HC237J(A) 


275 

- 67 

MC74HC574N(A) 

137 - 21 


♦ MOTA 


MC74F193N(A) 

♦ MOTA 

203 

-185 

MC74HC125N(A) 


239 -149 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT373N(A) 

230 - 34 

MC74F194J 

♦ MOTA 

310 

-119 


♦ MOTA 


MC74HC237N(A) 


275 

- 68 

MC74HC589J(A) 

313 -145 


♦ MOTA 


MC74F194N 

♦ MOTA 

310 

-120 

MC74HC126J(A) 


240 - 4 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT374J 

♦ MOTA 

135 -105 

MC74F240J(A) 

♦ MOTA 

246 

-198 


♦ MOTA 


MC74HC245J(A) 


280 

-100 

MC74HC589N(A) 

313 -146 

MC74HCT374N 

♦ MOTA 

135 -106 

MC74F240N(A) 

♦ MOTA 

246 

-199 

MC74HC126N(A) 


240 - 5 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT640J(A) 

283 - 46 

MC74F241J(A) 

♦ MOTA 

248 

- 47 


♦ MOTA 


MC74HC245N(A) 


280 

-101 

MC74HC595J(A) 

311 -195 


♦ MOTA 


MC74F241N(A) 

♦ MOTA 

248 

- 48 

MC74HC132J(A) 


288 -158 


♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74HCT640N(A) 

283 - 47 

MC74F242J(A) 

♦ MOTA 

281 

-160 


♦ MOTA 


MC74HC251J 

♦ MOTA 

268 

- 82 

MC74HC595N(A) 

311 -196 


♦ MOTA 


MC74F242N(A) 

♦ MOTA 

281 

-161 

MC74HC132N(A) 


288 -159 

MC74HC251N 

♦ MOTA 

268 

- 83 

♦ MOTA 


MC74HCT643J(A) 

283 -206 

MC74F243J(A) 

♦ MOTA 

282 

- 20 


♦ MOTA 


MC74HC253J(A) 


268 

-207 

MC74HC597D ♦MOTA 

311 -207 


♦ MOTA 


MC74F243N(A) 

♦ MOTA 

282 

- 21 

MC74HC133J 

♦ MOTA 

171 -181 


♦ MOTA 



MC74HC597J(A) 

311 -208 

MC74HCT643N(A) 

283 -207 

MC74F244J(A) 

♦ MOTA 

247 

- 12 

MC74HC133N 

♦ MOTA 

171 -182 

MC74HC253N(A) 


268 

-208 

♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74F244N(A) 

♦ MOTA 

247 

- 13 

MC74HC137J(A) 


274 -213 


♦ MOTA 



MC74HC597N(A) 

311 -209 

MC74HCU04J(A) 


237 -146 

MC74F251 J(A) 

♦ MOTA 

268 

- 61 


♦ MOTA 


MC74HC257J(A) 


271 

- 3 

♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74F251 N(A) 

♦ MOTA 

268 

- 62 

MC74HC137N(A) 


274 -214 


♦ MOTA 



MC74HC640J(A) 

283 - 44 

MC74HCU04N(A) 

237 -147 

MC74F253J(A) 

♦ MOTA 

269 

- 66 


♦ MOTA 


MC74HC257N(A) 


271 

- 4 

♦ MOTA 



♦ MOTA 


MC74F253N(A) 

♦ MOTA 

269 

- 67 

MC74HC138J 

♦ MOTA 

275 -185 


♦ MOTA 



MC74HC640N(A) 

283 - 45 

MC75S110L 

♦ MOTA 

248 -181 

MC74F257J(A) 

♦ MOTA 

270 

-161 

MC74HC138N 

♦ MOTA 

275 -186 

MC74HC259J(A) 


227 

-147 

♦ MOTA 


MC75S110P 

♦ MOTA 

248 -182 

MC74F257N(A) 

♦ MOTA 

270 

-162 

MC74HC139J(A) 


276 - 85 


♦ MOTA 



M C7 4 HC643J (A) 

283 -204 

MC314F 

MOTA 

124 -195 

MC74F258J(A) 

♦ MOTA 

271 

- 90 


♦ MOTA 


MC74HC259N(A) 


227 

-148 

♦ MOTA 


MC314G 

MOTA 

124 -194 

MC74F258N(A) 

♦ MOTA 

271 

- 91 

MC74HC139N(A) 


276 - 86 


♦ MOTA 



MC74HC643N(A) 

283 -205 

MC404F 

MOTA 

143 -198 

MC74F280J 

♦ MOTA 

224 

- 84 


♦ MOTA 


MC74HC266J 

♦ MOTA 

158 

-216 

♦ MOTA 


MC404L.P 

MOTA 

143 -199 

MC74F280N 

♦ MOTA 

224 

- 85 

MC74HC147J(A) 


289 -127 

MC74HC266N 

♦ MOTA 

158 

-217 

MC74HC688J(A) 

220 -151 

MC405F 

MOTA 

144 -107 

MC74F283J(A) 

♦ MOTA 

216 

- 79 


♦ MOTA 


MC74HC273J(A) 


129 

-208 

♦ MOTA 


MC405L.P 

MOTA 

144 -108 

MC74F283N(A) 

♦ MOTA 

216 

- 80 

MC74HC147N(A) 


289 -128 


♦ MOTA 



MC74HC688N(A) 

220 -152 

MC409F 

MOTA 

146 - 30 

MC74F350J(A) 

♦ MOTA 

315 

-150 


♦ MOTA 


MC74HC273N(A) 


129 

-209 

♦ MOTA 


MC409L.P 

MOTA 

146 - 31 

MC74F350N(A) 

♦ MOTA 

315 

-151 

MC74HC151J 

♦ MOTA 

265 -194 


♦ MOTA 



MC74HC4002J ♦MOTA 

148 -133 

MC413F 

MOTA 

122 -185 

MC74F352J(A) 

♦ MOTA 

269 

-117 

MC74HC151N 

♦ MOTA 

265 -195 

MC74HC280J(A) 


224 

-185 

MC74HC4002N ♦MOTA 

148 -134 

MC413L.P 

MOTA 

122 -186 

MC74F352N(A) 

♦ MOTA 

269 

-118 

MC74HC153J(A) 


266 - 87 


♦ MOTA 



MC74HC4017J(A) 

189 -167 

MC415F 

MOTA 

122 - 62 

MC74F353J(A) 

♦ MOTA 

269 

-134 


♦ MOTA 


MC74HC280N(A) 


224 

-186 

♦ MOTA 


MC415L.P 

MOTA 

122 - 63 

MC74F353N(A) 

♦ MOTA 

269 

-135 

MC74HC153N(A) 


266 - 88 


♦ MOTA 



MC74HC4017N(A) 

189 -168 

MC418F 

MOTA 

123 -115 

MC74F373J(A) 

♦ MOTA 

229 

-184 


♦ MOTA 


MC74HC283J(A) 


216 

- 42 

♦ MOTA 


MC418L 

MOTA 

123 -116 

MC74F373N(A) 

♦ MOTA 

229 

-185 

MC74HC154J(A) 


273 -144 


♦ MOTA 



MC74HC4020J(A) 

190 -141 

MC418P 

MOTA 

123 -113 

MC74F374J(A) 

♦ MOTA 

135 

-184 


♦ MOTA 


MC74HC283N(A) 


216 

- 43 

♦ MOTA 


MC420F 

MOTA 

146 -191 

MC74F374N(A) 

♦ MOTA 

135 

-185 

MC74HC154N(A) 


273 -145 


♦ MOTA 



MC74HC4020N(A) 

190 -142 

MC420L.P 

MOTA 

146 -192 

MC74F378J(A) 

♦ MOTA 

313 

- 76 


♦ MOTA 


MC74HC292J(A) 


213 

-198 

♦ MOTA 


MC422F 

MOTA 

131 -112 

MC74F378N 

♦ MOTA 

313 

- 77 

MC74HC157J 

♦ MOTA 

267 - 95 


♦ MOTA 



MC74HC4024J(A) 

191 -136 

MC422L.P 

MOTA 

131 -113 

MC74F379J(A) 

♦ MOTA 

313 

- 80 

MC74HC157N 

♦ MOTA 

267 - 96 

MC74HC292N(A) 


213 

-199 

♦ MOTA 


MC423F 

MOTA 

123 -126 

MC74F379N 

♦ MOTA 

313 

- 81 

MC74HC158J 

♦ MOTA 

270 - 85 


♦ MOTA 



MC74HC4024N(A) 

191 -137 

MC423L.P 

MOTA 

123 -127 

MC74F381J(A) 

♦ MOTA 

222 

- 19 

MC74HC158N 

♦ MOTA 

270 - 86 

MC74HC294J(A) 


213 

-209 

♦ MOTA 


MC424F 

MOTA 

123 -144 

MC74F381 N(A) 

♦ MOTA 

222 

- 20 

MC74HC160J(A) 


198 - 91 


♦ MOTA 



MC74HC4040J(A) 

192 -167 

MC424L.P 

MOTA 

123 -145 

MC74F521J(A) 

♦ MOTA 

220 

- 7 


♦ MOTA 


MC74HC294N(A) 


213 

-210 

♦ MOTA 


MC426F 

MOTA 

147 - 37 

MC74F521N(A) 

♦ MOTA 

220 

- 8 

MC74HC160N(A) 


198 - 92 


♦ MOTA 



MC74HC4040N(A) 

192 -168 

MC426L.P 

MOTA 

147 - 38 

MC74F533J(A) 

♦ MOTA 

230 

-193 


♦ MOTA 


MC74HC298J(A) 


268 

-143 

♦ MOTA 


MC427F 

MOTA 

147 - 46 

MC74F533N(A) 

♦ MOTA 

230 

-194 

MC74HC161 J(A) 


199 - 66 


♦ MOTA 



MC74HC4049J(A) 

258 - 87 

MC427L 

MOTA 

147 - 47 

MC74F534J(A) 

♦ MOTA 

136 

-155 


♦ MOTA 


MC74HC298N(A) 


268 

-144 

♦ MOTA 


MC427L.P 

MOTA 

147 - 48 

MC74F534N(A) 

♦ MOTA 

136 

-156 

MC74HC161N(A) 


199 - 67 


♦ MOTA 



MC74HC4049N(A) 

258 - 88 

MC427P 

MOTA 

147 - 45 

MC74F2960J(1A) 


233 

-119 


♦ MOTA 


MC74HC299J(A) 


314 

- 6 

♦ MOTA 


MC451F 

MOTA 

143 -200 


♦ MOTA 



MC74HC162J(A) 


200 - 34 


♦ MOTA 



MC74HC4050J(A) 

258 -171 

MC451L.P 

MOTA 

143 -201 

MC74H74AF 

MOTA 

125 

-168 


♦ MOTA 


MC74HC299N(A) 


314 

- 7 

♦ MOTA 


MC454F 

MOTA 

155 - 48 

MC74H74AL 

MOTA 

132 

- 76 

MC74HC162N(A) 


200 - 35 


♦ MOTA 



MC74HC4050N(A) 

258 -172 

MC454UP 

MOTA 

143 -202 

MC74H74AP 

MOTA 

131 

-201 


♦ MOTA 


MC74HC354J(A) 


269 

-206 

♦ MOTA 


MC455F 

MOTA 

144 -109 

MC74HC00J(A) 

♦ MOTA 

162 

- 33 

MC74HC163J(A) 


206 -102 


♦ MOTA 



MC74HC4051 J(A) 

261 - 2 

MC455L.P 

MOTA 

144 -110 

MC74HC00N(A) 

♦ MOTA 

162 

- 34 


♦ MOTA 


MC74HC354N(A) 


269 

-207 

♦ MOTA 


MC459F 

MOTA 

146 - 32 

MC74HC02J(A) 

♦ MOTA 

164 

-111 

MC74HC163N(A) 


206 -103 


♦ MOTA 



MC74HC4051 N(A) 

261 - 3 

MC459L.P 

MOTA 

146 - 33 

MC74HC02N(A) 

♦MOTA 

164 

-112 


♦ MOTA 


MC74HC356J(A) 


269 

-208 

♦ MOTA 


MC463F 

MOTA 

122 -187 

MC74HC03J(A) 

♦ MOTA 

165 

- 78 

MC74HC164J(A) 


308 -131 


♦ MOTA 



MC74HC4052J(A) 

261 - 72 

MC463L.P 

MOTA 

122 -188 

MC74HC03N(A) 

♦ MOTA 

165 

- 79 


♦ MOTA 


MC74HC356N(A) 


269 

-209 

♦ MOTA 


MC465F 

MOTA 

122 - 64 

MC74HC04J(A) 

♦MOTA 

237 

-142 

MC74HC164N(A) 


308 -132 


♦ MOTA 



MC74HC4052N(A) 

261 - 73 

MC465L.P 

MOTA 

122 - 65 

MC74HC04N(A) 

♦ MOTA 

237 

-143 


♦ MOTA 


MC74HC365J(A) 


246 

-100 

♦ MOTA 


MC468F 

MOTA 

123 -117 

MC74HC08BCAJ(A) 

166 

-162 

MC74HC165J(A) 


309-11 


♦ MOTA 



MC74HC4053J(A) 

261 -134 

MC468L 

MOTA 

123 -118 


♦ MOTA 




♦ MOTA 


MC74HC365N(A) 


246 

-101 

♦ MOTA 


MC468P 

MOTA 

123 -114 

MC74HC08BCAN(A) 

166 

-163 

MC74HC165N(A) 


309 - 12 


♦ MOTA 



MC74HC4053N(A) 

261 -135 

MC470F 

MOTA 

146 -193 


♦ MOTA 




♦ MOTA 


MC74HC366J(A) 


246 

-122 

♦ MOTA 


MC470L.P 

MOTA 

146 -194 

MC74HC08J(A) 

♦MOTA 

166 

-120 

MC74HC166J(A) 


309 - 51 


♦ MOTA 



MC74HC4066J(A) 

260 - 3 

MC472F 

MOTA 

131 -114 

MC74HC08N(A) 

♦ MOTA 

166 

-121 


♦ MOTA 


MC74HC366N(A) 


246 

-123 

♦ MOTA 


MC472L.P 

MOTA 

131 -115 

MC74HC10J(A) 

♦ MOTA 

168 

- 15 

MC74HC166N(A) 


309 - 52 


♦ MOTA 



MC74HC4066N(A) 

260 - 4 

MC473F 

MOTA 

123 -128 

MC74HC10N(A) 

♦ MOTA 

168 

- 16 


♦ MOTA 


MC74HC367J(A) 


246 

-132 

♦ MOTA 


MC473L.P 

MOTA 

123 -129 

MC74HC11J(A) 

♦ MOTA 

169 

- 86 

MC74HC173J 

♦ MOTA 

128 - 97 


♦ MOTA 



MC74HC4075J ♦MOTA 

152 -188 

MC474F 

MOTA 

123 -146 

MC74HC11N(A) 

♦ MOTA 

169 

- 87 

MC74HC173N 

♦ MOTA 

128 - 98 

MC74HC367N(A) 


246 

-133 

MC74HC4075N • MOTA 

152 -220 

MC474L.P 

MOTA 

123 -147 

MC74HC14J(A) 

♦ MOTA 

287 

-177 

MC74HC174J(A) 


128 -209 


♦ MOTA 



MC74HC4316J(A) 

260 - 5 

MC476F 

MOTA 

147 - 39 

MC74HC14N(A) 

♦ MOTA 

287 

-178 


♦ MOTA 


MC74HC368J(A) 


246 

-142 

♦ MOTA 


MC476L.P 

MOTA 

147 - 40 

MC74HC20J(A) 

♦ MOTA 

170 

- 80 

MC74HC174N(A) 


128 -210 


♦ MOTA 



MC74HC4316N(A) 

260 - 6 

MC476P 

MOTA 

147 - 36 

MC74HC20N(A) 

♦ MOTA 

170 

- 81 


♦ MOTA 


MC74HC368N(A) 


246 

-143 

♦ MOTA 


MC477F 

MOTA 

147 - 49 

MC74HC27J(A) 

♦ MOTA 

173 

- 54 

MC74HC175J 

♦ MOTA 

129 - 94 


♦ MOTA 





MC477L.P 

MOTA 

147 - 50 
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3. TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


■■Mill 


IBBrEhI 


BeEalill 

TYPE No. 

MFRS 

imvm 

TYPE No. 

MFRS 


EEiiacmH 

mmzia 


MC504F 

MOTA 

143 -203 

MC832P 

K WS fi 1 

182 

-112 

MC945G 

MOTA 

140 

- 11 

MC1455U 

♦ MOTA 

372 - 37 

MC1469R 


362 -174 

MC504L 

MOTA 

143 -204 

MC833G 

MOTA 

183 

- 58 

MC945L 

MOTA 

140 

- 71 

MC1455UD 

♦ MOTA 

372 - 38 

MC1488F 

♦ MULB 

249 - 65 


MOTA 

144 -111 

MC833L 

MOTA 

183 

- 7 

MC946F 

MOTA 

159 

-129 

MC1455UDS 

'♦MOTA 

372 - 39 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



MOTA 

144 -112 

MC833P 

MOTA 

182 

-214 

MC946L 

MOTA 

162 

-123 

MC1455US 

♦ MOTA 

372 - 40 

♦ SIC 

♦VALG 



MOTA 

122 -189 

MC834F 

MOTA 

245 

- 62 

MC948F 

MOTA 

140 

- 12 

MCI 456CG 

♦ MOTA 

357 -101 

MCI 488L 

♦ MOTA 

249 - 82 


MOTA 

122 -190 

MC834L 

MOTA 

245 

- 59 

MC948G 

MOTA 

140 

- 13 

MCI 456CL 

MOTA 

351 -177 

MC1488LD 

♦ MOTA 

249 - 83 


MOTA 

122 - 66 

MG834P 

♦ MOTA 

245 

- 60 

MC948L 

MOTA 

140 

- 72 

MC1456CP1 

♦ MOTA 

326 - 13 

MC1488LDS 

♦ MOTA 

249 - 84 


MOTA 

122 - 67 

MC835F 

MOTA 

236 

- 80 

MC949L 

MOTA 

162 

-124 

MCI 456CU 

♦ MOTA 

349 -100 

MC1488LS 

♦ MOTA 

249 - 85 


MOTA 

123 -119 

MC835L 

♦ MOTA 

238 

-153 

MC950F 

MOTA 

140 

-104 

MC1456F 

MULB 

351 -178 

MC1488N 

♦ MULB 

249 - 66 


MOTA 

123 -120 

MC835P 

♦ MOTA 

238 

-150 

MC950G 

MOTA 

140 

-105 

PHIN 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



MOTA 

146 -195 

MC836F 

MOTA 

236 

- 52 

MC950L 

MOTA 

140 

-132 

MC1456FE 

SIC 

351 -179 

♦ SIC 

♦VALG 



MOTA 

146 -196 

MC836L 

♦ MOTA 

238 

- 12 

MC951F 

MOTA 

373 

-204 

MC1456G 

♦ MOTA 

357 -102 

MC1488P 

♦ MOTA 

249 - 75 


MOTA 

131 -116 

MC836P 

♦ MOTA 

238 

- 9 

MC951G 

MOTA 

373 

-190 

MC1456L 

MOTA 

351 -180 

MC1488PD 

♦ MOTA 

249 - 76 


MOTA 

131 -117 

MC837F 

MOTA 

236 

- 53 

MC951L 

MOTA 

212 

- 42 

MC1456N 

MULB 

349 -101 

MC1488PDS 

♦ MOTA 

249 - 77 


MOTA 

123 -130 

MC837L 

♦ MOTA 

238 

- 13 

MC952F 

MOTA 

140 

-159 

PHIN 

♦VALG 


MC1488PS 

♦ MOTA 

249 - 78 


MOTA 

123 -131 

MC837P 

♦ MOTA 

238 

- 10 

MC952L 

MOTA 

140 

-176 

MC1456P1 

♦ MOTA 

326 - 14 

MC1489AF 

♦ MULB 

279 -136 

MC524F 

MOTA 

123 -148 

MC838F 

MOTA 

208 

-113 

MC953F 

MOTA 

140 

-188 

MC1456T 

MULB 

349 -102 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MC524L 

MOTA 

123 -149 

MC838L 

MOTA 

208 

-116 

MC953L 

MOTA 

140 

-202 

PHIN 

♦VALG 


SIC 

♦ VALG 


MC526F 

MOTA 

147 - 41 

MC838P 

MOTA 

208 

-115 

MC955F 

MOTA 

140 

-160 

MC1456U 

♦ MOTA 

349 -103 

MC1489AL 

♦ MOTA 

279 -148 

• ; 5 I I^bHh 

MOTA 

147 - 42 

MC839F 

MOTA 

208 

-118 

MC955L 

MOTA 

140 

-177 

MCI 456V 

MULB 

349 -104 

MCI 499ALD 

♦ MOTA 

279 -149 

X •; i ft SSI 

MOTA 

147 - 51 

MC839L 

MOTA 

208 

-122 

MC956F 

MOTA 

140 

-189 


PHIN 


MC1489ALDS 

♦ MOTA 

279 -150 

Ssss&SSl 

MOTA 

147 - 52 

MC839P 

MOTA 

208 

-120 

MC956L 

MOTA 

140 

-203 

MC1458A 

MULB 

326 - 40 

MC1489ALS 

♦ MOTA 

279 -151 


MOTA 

234 - 74 

MC840F 

MOTA 

236 

- 54 

MC957F 

MOTA 

183 

-136 


PHIN 


MC1489AN 

♦ MULB 

279 -137 

MC554F 

MOTA 

143 -205 

MC840L 

♦ MOTA 

238 

- 14 

MC957L 

MOTA 

183 

-137 

MC1458CD 

♦ MOTA 

327 -217 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MC554L 

MOTA 

143 -206 

MC840P 

♦ MOTA 

238 

- 11 

MC958F 

MOTA 

183 

-138 


♦SGSI 


♦ SIC 

♦VALG 


MC555F 

MOTA 

144 -113 

MC841F 

MOTA 

236 

- 81 

MC958L 

MOTA 

183 

-139 

MCI 458CG 

♦ MOTA 

327 -218 

MC1489AP 

♦ MOTA 

279 -138 

MC555L 

MOTA 

144 -114 

MC841L 

MOTA 

238 

-154 

MC960F 

MOTA 

208 

-129 

MC1458CGD 

♦ MOTA 

327 -219 

MC1489APD 

♦ MOTA 

279 -139 


MOTA 

146 - 34 

MC841P 

MOTA 

238 

-151 

MC961L 

MOTA 

182 

-175 

MC1458CGDS 

♦ MOTA 

327 -220 

MC1489APDS 

♦ MOTA 

279 -140 


MOTA 

146 - 35 

MC842F 

MOTA 

140 

- 81 

MC962F 

MOTA 

160 

-168 

MCI 458CGS 

♦ MOTA 

3?ft - 1 

MnaftQAP.Q 

4 MOTA 

070 -1/M 

i Muobai- 

MU 1 A 

122 -191 

MU842P 

MOTA 

140 

- 80 

MC962L 

♦ MOTA 

168 

- 83 

MC1458CL 

MOTA 

326 - 41 

MC1489F 

♦ MULB 

279 -142 


MOTA 

122 -192 

MC844F 

MOTA 

183 

- 76 

MC963F 

MOTA 

160 

-169 

MC1458CM(A) 

♦SGSI 

328 - 2 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MC565F 

MOTA 

122 - 68 

MC844G 

MOTA 

183 

- 77 

MC963L 

♦ MOTA 

168 

- 84 

MC1458CNG 

MOTA 

328 - 3 

♦ SIC 

♦VALG 


MC565L 

MOTA 

122 - 69 

MC844L 

MOTA 

183 

- 78 

MC1060S 

MOTA 

141 

- 38 

MC1458CNL 

MOTA 

328 - 4 

MC1489L 

♦ MOTA 

279 -152 

MC568F 

MOTA 

123 -121 

MC844P 

MOTA 

183 

- 37 

MC1110G 

MOTA 

325 

-127 

MC1458CNP1 

MOTA 

328 - 5 

MC1489LD 

♦ MOTA 

279 -153 

MC568L 

MOTA 

123 -122 

MC845F 

MOTA 

140 

- 4 

MC1407L 

MOTA 

389 

- 8 

MC1458CNP2 

MOTA 

328 - 6 

MC1489LDS 

♦ MOTA 

279 -154 


MOTA 

146 -197 

MC845G 

MOTA 

140 

- 5 

MC1410G 

MOTA 

326 

- 56 

MC1458CP1 

♦ MOTA 

328 - 7 

MC1489LS 

♦ MOTA 

279 -155 

X • • i ” 

MOTA 

146 -198 

MC845L 

MOTA 

140 

- 6 

MC1411L 

MOTA 

389 

- 26 


♦ SGSI 


MC1489N 

♦ MULB 

279 -143 


MOTA 

131 -118 

MC845P 

MOTA 

139 

-163 

MC1411P 

♦ MOTA 

389 

- 27 

MC1458CP1D 

♦ MOTA 

328 - 8 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MC572L 

MOTA 

131 -119 

MC846F 

MOTA 

159 

-127 

MC1411PD 

♦ MOTA 

389 

- 28 

MC1458CP1DS 

♦ MOTA 

328 - 9 

♦ SIC 

♦VALG 


MC573F 

MOTA 

123 -132 

MC846L 

MOTA 

162 

-121 

MC1411PDS 

♦ MOTA 

389 

- 29 

MC1458CP1S 

♦ MOTA 

328 - 10 

MC1489P 

♦ MOTA 

279 -144 

MC573L 

MOTA 

123 -133 

MC846P 

MOTA 

162 

- 87 

MCI 41 IPS 

♦ MOTA 

389 

- 30 

MCI 458CP2 

FSC 

326 - 42 

MC1489PD 

♦MOTA 

279 -145 

MC574F 

MOTA 

123 -150 

MC848F 

MOTA 

140 

- 7 

MC1411PW 

MOTA 

389 

- 31 


MOTA 


MC1489PDS 

♦ MOTA 

279 -146 


MOTA 

123 -151 

MC848G 

MOTA 

140 

- 8 

MC1412L 

MOTA 

389 

- 32 

MC1458CP 

♦ MOTA 

328 - 11 

MC1489PS 

♦ MOTA 

279 -147 


MOTA 

147 - 43 

MC848L 

MOTA 

140 

- 9 

MC1412P 

♦ MOTA 

389 

- 33 


♦SGSI 


MC1494L 

♦ MOTA 

376 - 4 

MC576L 

MOTA 

147 - 44 

MC848P 

MOTA 

139 

-164 

MC1412PS 

♦ MOTA 

389 

- 34 

MC1458CU 

♦ MOTA 

328 - 12 

MCI 495 

LSI 

376 - 13 

MC577F 

MOTA 

147 - 53 

MC849F 

MOTA 

159 

-128 

MC1412PW 

MOTA 

389 

- 35 


♦SGSI 


MC1495L 

♦ MOTA 

376 - 14 


MOTA 

147 - 54 

MC849L 

MOTA 

162 

-122 

MC1413L 

MOTA 

389 

- 36 

MC1458CUD 

♦ MOTA 

328 - 13 

MC1495LD 

♦ MOTA 

376 - 15 


♦ MOTA 

161 -155 

MC849P 

MOTA 

162 

- 88 

MC1413P 

♦ MOTA 

389 

- 37 

MC1458CUDS 

♦ MOTA 

328 - 14 

MC1495LDS 

♦ MOTA 

376 - 16 

MC660P 

♦ MOTA 

161 -152 

MC850F 

MOTA 

140 

-101 

MC1413PD 

♦ MOTA 

389 

- 38 

MC1458CUS 

♦ MOTA 

328 - 15 

MC1495LS 

♦ MOTA 

376 - V 

MC661L 

♦ MOTA 

161 -156 

MC850G 

MOTA 

140 

-102 

MC1413PDS 

♦ MOTA 

389 

- 39 

MC1458D 

♦ MOTA 

328 - 16 

MC1496A 

MULB 

376 - 18 

MC661P 

♦ MOTA 

161 -153 

MC850L 

MOTA 

140 

-103 

MC1413PS 

♦ MOTA 

389 

- 40 

RTCF 

♦ SGSI 



PHIN 



♦ MOTA 

161 -157 

MC850P 

MOTA 

140 

- 92 

MC1413PW 

MOTA 

389 

- 41 

♦SIC 

♦Til 


MC1507L 

MOTA 

331 - 32 


♦ MOTA 

161 -154 

MC851F 

MOTA 

373 

-201 

MC1413TP 

MOTA 

389 

- 16 


♦VALG 


MC1509F 

MOTA 

331 - 94 


♦ MOTA 

127 - 39 

MC851G 

MOTA 

373 

-189 

MC1414F 

MOTA 

389 

- 60 

MC1458FE 

MULB 

328 - 17 

MC1510F 

MOTA 

330 -216 


♦ MOTA 

127 - 37 

MC851L 

MOTA 

373 

-202 

MC1414L 

MOTA 

389 

- 61 

PHIN 

RTCF 


MC1510G 

MOTA 

326 - 57 

MC664L 

♦ MOTA 

127 - 45 

MC851P 

MOTA 

373 

-203 

MC1414LD 

MOTA 

389 

- 62 

♦ SIC 

♦VALG 


MC1514F 

MOTA 

389 - 69 


♦ MOTA 

127 - 41 

MC852F 

MOTA 

140 

-155 

MC1414LDS 

MOTA 

389 

- 63 

MC1458G 

♦ MOTA 

328 - 18 

MC1514L 

MOTA 

389 - 70 


♦ MOTA 

259 -101 

MC852L 

♦ MOTA 

140 

-156 

MC1414LS’ 

MOTA 

389 

- 64 

MC1458GS 

♦ MOTA 

328 - 19 

MC1514LD 

MOTA 

389 - 71 

MC665P 

♦ MOTA 

259 -102 

MC852P 

♦ MOTA 

140 

-137 

MC1414P 

MOTA 

389 

- 65 

MC1458H 

♦ PHIN 

328 - 20 

MC1514LDS 

MOTA 

389 - 72 

MC666L 

♦ MOTA 

259 -104 

MC853F 

MOTA 

140 

-184 

MC1414PD 

MOTA 

389 

- 66 

♦ RTCF 

♦SIC 


MC1514LS 

MOTA 

389 - 73 


♦ MOTA 

259 -103 

MC853L 

♦ MOTA 

140 

-185 

MC1414PDS 

MOTA 

389 

- 67 


♦VALG 


MC1514P 

♦ MOTA 

389 - 74 


MOTA 

161 -164 

MC853P 

♦ MOTA 

140 

-178 

MC1414PS 

MOTA 

389 

- 68 

MC1458JG 

Til 

328 - 21 

MC1519G 

♦TCY 

331 - 95 

MC668P 

MOTA 

161 -162 

MC855F 

MOTA 

140 

-157 

MC1416L 

MOTA 

389 

- 42 

MC1458L 

MOTA 

326 - 43 

MC1520F 

MOTA 

331 - 2 

MC669L 

MOTA 

161 -168 

MC855L 

♦ MOTA 

140 

-158 

MC1416P 

♦ MOTA 

389 

- 43 


Til 


MC1520G 

MOTA 

326 - 2 

i s 

MOTA 

161 -166 

MC855P 

♦ MOTA 

140 

-138 

MC1416PD 

♦MOTA 

389 

- 44 

MC1458M(A) 

♦SGSI 

328 - 22 

MC1525G 

MOTA 

331 - 34 

IXft&r/tjl '■ 

MOTA 

161 -175 

MC856F 

MOTA 

140 

-186 

MC1416PDS 

♦ MOTA 

389 

- 45 

MC1458N14 

MULB 

326 - 44 

MC1526G 

MOTA 

331 - 35 

MC670P 

MOTA 

161 -173 

MC856L 

♦ MOTA 

140 

-187 

MC1416PW 

MOTA 

389 

- 46 

PHIN 

♦VALG 


MC1529G 

MOTA 

331 - 36 

MC671L 

MOTA 

161 -176 

MC856P 

♦ MOTA 

140 

-179 

MC1420F 

MOTA 

331 

- 1 

MC1458N 

♦ MULB 

328 - 23 

MC1530F 

MOTA 

331 - 4 

MC671P 

MOTA 

161 -174 

MC857F 

MOTA 

183 

-132 

MC1420G 

MOTA 

326 

- 1 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MC1530G 

MOTA 

326 - 61 

MC672L 

MOTA 

161 -165 

MC857L 

MOTA 

183 

-133 

MC1422G 

MOTA 

372 

- 29 

♦ SIC 

♦VALG 


MCI 531F 

MOTA 

331 - 8 

MC672P 

MOTA 

161 -163 

MC857P 

MOTA 

183 

-127 

MC1429G 

MOTA 

331 

- 33 

MC1458NG 

♦ MOTA 

328 - 24 

MC1531G 

MOTA 

326 - 67 

MC673L 

MOTA 

161 -183 

MC858F 

MOTA 

183 

-134 

MC1430F 

MOTA 

331 

- 3 

MC1458NL 

MOTA 

326 - 45 

MC1533F 

MOTA 

331 - 11 


MOTA 

161 -181 

MC858L 

MOTA 

183 

-135 

MC1430G 

MOTA 

326 

- 60 

MC1458NP1 

♦ MOTA 

328 - 25 

MC1533G 

MOTA 

326 - 72 


MOTA 

161 -184 

MC858P 

MOTA 

183 

-128 

MC1430P 

MOTA 

326 

- 3 

MC1458NP2 

MOTA 

326 - 46 

MC1533L 

MOTA 

326 - 8 

ft 2; i! BSI 

MOTA 

161 -182 

MC860F 

MOTA 

208 

-128 

MCI 431F 

MOTA 

331 

- 7 

MC1458NU 

♦ MOTA 

328 - 26 

MC1535F 

MOTA 

331 - 13 

X 'i; HUH 

MOTA 

233 - 91 

MC860P 

MOTA 

208 

-127 

MCI 431G 

MOTA 

326 

- 66 

MC1458P1 

♦ MOTA 

328 - 27 

MC1535G 

MOTA 

326 - 74 

MC675P 

MOTA 

233 - 90 

MC861L 

MOTA 

182 

-172 

MCI 431P 

MOTA 

326 

- 5 


♦SGSI 


MC1535L 

MOTA 

326 - 11 

MC676L 

MOTA 

185 -123 

MC861P 

MOTA 

182 

-113 

MC1433F 

MOTA 1 

331 

- 10 

MC1458P1D 

♦MOTA 

328 - 28 

MC1536G 

♦ MOTA 

357 -103 


MOTA 

185 -124 

MC862F 

MOTA 

160 

-166 

MC1433G 

MOTA 

326 

- 71 

MC1458P1DS 

♦ MOTA 

328 - 29 

MC1536U 

♦ MOTA 

357 -104 


MOTA 

236 -115 

MC862L 

MOTA 

168 

- 81 

MC1433L 

MOTA 

326 

- 6 

MC1458P1S 

♦ MOTA 

328 - 30 

MC1537L 

♦ MOTA 

331 - 40 

MC677P 

MOTA 

236 -116 

MC862P 

MOTA 

168 

- 48 

MC1433P 

MOTA 

326 

- 7 

MC1458P2 

MOTA 

328 - 31 

MC1537P 

MOTA 

331 - 41 

MC678L 

♦ MOTA 

236 -117 

MC863F 

MOTA 

160 

-167 

MC1435F 

MOTA 

331 

- 12 

MC1458P 

♦Til 

326 - 47 

MC1538R 

MOTA 

331 - 86 

1A M3r£] SH 

♦ MOTA 

236 -118 

MC863L 

MOTA 

168 

- 82 

MC1435G 

MOTA i 

326 

- 73 

MC1458SD 

♦ MOTA 

328 - 32 

MC1539G 

♦ MOTA 

331 - 49 


MOTA 

251 - 2 

MC863P 

MOTA 

168 

- 49 

MC1435L 

MOTA 

326 

- 9 

MC1458SG 

♦ MOTA 

328 - 33 

MC1539L 

MOTA 

326 - 77 

lnl*^Tin*^WrPl 

MOTA 

251 - 1 

MC876L 

MOTA 

133 

-182 

MC1435P 

MOTA 

326 

- 10 

MC1458SL 

MOTA 

326 - 48 


SPR 


ISnYrr 

MOTA 

236 -121 

MC876P 

MOTA 

133 

-180 

MCI 436CD 

♦ MOTA 

357 

- 55 

MC1458SP1 

♦ MOTA 

328 - 34 

MC1545F 

MOTA 

331 - 15 


MOTA 

236 -119 

MC930L 

MOTA 

182 

-173 

MC1436CG 

♦ MOTA 

357 

- 97 

MC1458SP2 

♦ MOTA 

328 - 35 

MC1545G 

♦ MOTA 

326 - 79 

iXw&iIKHH 

MOTA 

236 -125 

MC931F 

MOTA 

140 

- 70 

MC1436CP1 

♦ MOTA 

357 

-56 

MC1458SU 

♦ MOTA 

328 - 36 

MC1545J 

Til 

331 - 87 

MC681P 

MOTA 

236 -123 

MC932F 

MOTA 

183 

- 79 

MC1436CU 

♦ MOTA 

357 

- 98 

MC1458T 

MULB 

328 - 37 

MC1545L 

♦ MOTA 

331 - 17 

MC682L 

MOTA 

227 -103 

MC932G 

MOTA 

183 

- 80 

MC1436D 

♦ MOTA 

357 

- 57 

PHIN 

♦VALG 


MC1545LS 

♦ MOTA 

331 - 18 

MC682P 

♦ MOTA 

227 -104 

MC932L 

MOTA 

182 

-174 

MC1436G 

♦ MOTA 

357 

- 99 

MC1458U 

♦ MOTA 

328 - 38 

MC1545N 

Til 

331 - 88 

MC683L 

MOTA 

161 -186 

MC933G 

MOTA 

183 

- 59 

MC1436P1 

♦ MOTA 

357 

- 58 


♦SGSI 


MC1550F 

MOTA 

331 - 97 

MC683P 

MOTA 

161 -185 

MC933L 

MOTA 

183 

- 8 

MC1436U 

♦ MOTA 

357 

-100 

MC1458UD 

♦ MOTA 

328 - 39 

MC1550G 

MOTA 

331 - 98 

MC684L 

MOTA 

198 - 24 

MC934F 

MOTA 

245 

- 63 

MC1437L 

♦ MOTA 

331 

- 38 

MC1458UDS 

♦ MOTA 

328 - 40 

MC1552G 

MOTA 

331 - 99 


MOTA 

198 - 25 

MC934L 

♦ MOTA 

245 

- 61 

MC1437P 

♦ MOTA 

331 

- 39 

MC1458US 

♦ MOTA 

328 - 41 

MC1553G 

MOTA 

331 -100 


MOTA 

198 - 26 

MC935F 

MOTA 

236 

- 82 

MC1438R 

MOTA 

331 

- 85 

MCI 458V 

MULB 

328 - 42 

MCI 554G(2) 

♦ MOTA 

331 - 91 

MC685P 

MOTA 

198 - 27 

MC935L 

♦ MOTA 

238 

-155 

MC1439G 

♦ MOTA 

331 

• 47 


PHIN 


MC1555G 

♦ MOTA 

372 - 41 

MC688L 

MOTA 

127 - 46 

MC936F 

MOTA 

236 

- 55 

MC1439L 

MOTA 

326 

- 75 

MC1460G 

MOTA 

362 -149 

MC1555U 

♦ MOTA 

372 - 42 


MOTA 

127 - 47 

MC936L 

♦ MOTA 

238 

- 15 


SPR 



MC1460R 

MOTA 

362 -150 

MC1555UD 

♦ MOTA 

372 - 43 


MOTA 

236 -126 

MC937F 

MOTA 

236 

- 56 

MC1439P1 

♦ MOTA 

326 

- 12 

MC1461G 

MOTA 

362 -151 

MC1555UDS 

♦ MOTA 

372 - 44 

MC689P 

MOTA 

236 -124 

MC937L 

♦ MOTA 

238 

- 16 

MC1439P2 

MOTA 

326 

- 76 

MC1461R 

MOTA 

362 -152 

MC1555US 

♦ MOTA 

372 • 45 

MC690L 

MOTA 

236 -122 

MC938F 

MOTA 

208 

-114 


SPR 



MC1463G 

MOTA 

362 -161 

MC1556F 

MULB 

351 -181 

MC690P 

MOTA 

236 -120 

MC938L 

MOTA 

208 

-117 

MC1439P 

MOTA 

331 

- 48 

MC1463R 

MOTA 

362 -162 

PHIN 

VALG 


MC691L 

♦ MOTA 

259 -121 

MC939F 

MOTA 

208 

-119 

MC1445F 

MOTA 

331 

- 14 

MC1466L 

♦ MOTA 

362 -167 

MC1556FE 

SIC 

351 -182 

MC691P 

♦ MOTA 

259 -119 

MC939L 

MOTA 

208 

-123 

MC1445G 

♦ MOTA 

326 

- 78 

MC1467G 

MOTA 

362 -169 

MC1556G 

♦ MOTA 

349 -105 

MC697 

MOTA 

236 -127 

MC940F 

MOTA 

236 

- 57 

MC1445L 

♦ MOTA 

331 

- 16 

MC1467R 

MOTA 

362 -170 

MC1556L 

MOTA 

351 -183 

MC776P 

MOTA 

133 -181 

MC940L 

♦ MOTA 

238 

- 17 

MC1454G(2) 

♦ MOTA 

331 

- 90 

MC1468G 

♦MOTA 

362 -139 

MC1556N 

MULB 

349 -106 

MC830L 

MOTA 

182 -170 

MC941F 

MOTA 

236 

- 83 

MC1455BP1 

♦ MOTA 

372 

- 30 

MC1468GD 

♦ MOTA 

362 -140 

PHIN 

VALG 


MC830P 

MOTA 

182 -111 

MC941L 

MOTA 

238 

-156 

MC1455D 

♦ MOTA 

372 

- 31 

MC1468L 

♦ MOTA 

362 -126 

MC1556T 

MULB 

349 -107 

MC831F 

MOTA 

140 - 68 

MC942F 

MOTA 

140 

- 82 

MC1455G 

♦ MOTA 

372 

- 32 

MC1468LD 

♦ MOTA 

362 -127 

PHIN 

♦VALG 


MC831P 

MOTA 

140 - 69 

MC944F 

MOTA 

183 

- 81 

MC1455P1 

♦ MOTA 

372 

-33 

MC1468LDS 

♦ MOTA 

362 -128 

MC1556U 

♦MOTA 

349 -108 

MC832F 

MOTA 

183 - 74 

MC944G 

MOTA 

183 

- 82 

MC1455P1D 

♦ MOTA 

372 

- 34 

MC1468LS 

♦ MOTA 

362 -129 

MC1558FE 

MULB 

328 - 43 

MC832G 

MOTA 

183 - 75 

MC944L 

MOTA 

183 

- 83 

MC1455P1DS 

♦ MOTA 

372 

- 35 

MCI 468R 

MOTA 

362 -122 

PHIN 

RTCF 



MOTA 

182 -171 

MC945F 

MOTA 

140 

- 10 

MC1455P1S 

♦ MOTA 

372 

- 36 

MC1469G 

♦ MOTA 

362 -173 

♦ SIC 

♦ VALG 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 

la.MII.M 


■ftisisis] 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

MC1558FH 

Til 

331 -101 

MC1723GS 

— ♦M'OTA 

366-101 

MC1806L 

♦ MoTa 

166 

-181 

MC2063F 


146 

-131 

MC3023F 

mota 

157 - 77 

MC1558FK 

Til 

331 -102 

MC1723L 

♦ MOTA 

368 -136 

MC1806P 

♦ MOTA 

166 

-182 

MC2065F 

MOTA 

246 

- 32 

MC3023L 

MOTA 

175 -192 

MC1558G 

♦ MOTA 

328 - 44 

MC1723LD 

♦ MOTA 

368 -137 

MC1807L 

♦ MOTA 

166 

-183 

MC2065L 

MOTA 

246 

- 77 

MC3024F 

MOTA 

155 -178 

MC1558GDS 

♦ MOTA 

328 - 45 

MC1723LDS 

♦ MOTA 

368 -138 

MC1807P 

♦ MOTA 

166 

-184 

MC2065P 

MOTA 

246 

- 76 

MC3024L 

MOTA 

171 -117 

MC1558GS 

♦ MOTA 

328 - 46 

MC1733CD 

♦ MOTA 

354 -159 

MC1808F 

MOTA 

156 

-193 

MC2073F 

MOTA 

123 

-136 

MC3025F 

MOTA 

155 -179 

MC1558H 

♦ PHIN 

328 - 47 

MC1733CG 

♦ MOTA 

354 -160 

MC1808L.P 

♦ MOTA 

174 

-195 

MC2073L 

MOTA 

123 

-137 

MC3025L 

♦ MOTA 

171 -118 

♦RTCF 

♦ SIC 


MC1733CL 

♦ MOTA 

354 -161 

MC1809F 

MOTA 

156 

-194 

MC2073P 

MOTA 

123 

-125 

MC3025P 

♦ MOTA 

170 -180 


♦ VALG 


MC1733CP 

♦ MOTA 

354 -162 

MC1809L.P 

♦ MOTA 

174 

-196 

MC2074F 

MOTA 

123 

-154 

MC3026F 

MOTA 

158 -212 

MC1558JG 

Til 

328 - 48 

MC1733G 

♦ MOTA 

354 -163 

MC1810F 

MOTA 

141 

- 28 

MC2074L 

MOTA 

123 

-155 

MC3026L 

♦ MOTA 

178 -212 

MC1558L 

FSC 

326 - 49 

MC1733L 

♦ MOTA 

354 -164 

MC1810L.P 

♦ MOTA 

141 

- 29 

MC2074P 

MOTA 

123 

-143 

MC3026P 

♦ MOTA 

178 -160 

MOTA 

Til 


MC1733LS 

♦ MOTA 

354 -165 

MC1811F 

MOTA 

141 

- 30 

MC2076F 

MOTA 

123 

-107 

MC3028F 

MOTA 

158 - 91 

MC1558N14 

MULB 

326 - 50 

MCI 741 CD 

♦ MOTA 

357 -105 

MC1811L.P 

♦ MOTA 

141 

- 31 

MC2076L 

MOTA 

123 

-108 

MC3028L 

MOTA 

178 -218 

PHIN 

♦VALG 


MCI 741CF 

MOTA 

357 - 48 

MC1812F 

MOTA 

157 

-214 

MC2076P 

MOTA 

123 

- 84 

MC3028P 

MOTA 

178 -217 

MC1558N 

♦ MULB 

328 - 49 


SPR 


MC1812L.P 

♦ MOTA 

177 

-125 

MC2078F 

MOTA 

122 

-126 

MC3029F 

MOTA 

158 - 93 

♦ PHIN 

♦RTCF 


MC1741CG 

♦ MOTA 

357 -106 

MC1813L 

♦ MOTA 

225 

- 1 

MC2078L 

MOTA 

122 

-127 

MC3029L 

MOTA 

179 - 1 

♦SIC 

♦ VALG 


MC1741CGDS 

♦ MOTA 

357 -107 

MC1813P 

♦ MOTA 

225 

- 2 

MC2078P 

MOTA 

122 

-123 

MC3029P 

MOTA 

178 -220 

MC1558NG 

♦ MOTA 

328 - 50 

MC1741CL 

MOTA 

358 - 75 

MC1814F 

MOTA 

225 

- 4 

MC2100F 

MOTA 

144 

-119 

MC3030F 

MOTA 

157 -190 

MC1558NL 

MOTA 

326 - 51 


SPR 


MC1814L 

♦ MOTA 

225 

- 5 

MC2100L 

MOTA 

144 

-120 

MC3030L 

MOTA 

177 - 68 

MC1558NU 

♦ MOTA 

328 - 51 

MCI 741 CPI 

♦ MOTA 

357 -108 

MC1814P 

♦ MOTA 

225 

- 6 

MC2104F 

MOTA 

143 

- 44 

MC3030P 

MOTA 

177 - 69 

MC1558P 

Til 

328 - 52 

MC1741CP1D 

♦ MOTA 

357 -109 

MC1815F 

MOTA 

122 

- 1 

MC2104L 

MOTA 

143 

- 45 

MC3031F 

MOTA 

158 - 99 

MCI 558SG 

♦ MOTA 

328 - 53 

MC1741CP1DS 

♦ MOTA 

357 -110 

MC1815L.P 

MOTA 

122 

- 2 

MC2109F 

MOTA 

122 

- 74 

MC3031L 

MOTA 

179 - 28 

MC1558SL 

MOTA 

326 - 52 

MC1741CP1S 

♦ MOTA 

357 -111 

MC1816F 

MOTA 

122 

- 3 

MC2109L 

MOTA 

122 

- 75 

MC3031P 

MOTA 

179 - 8 

MCI 558SU 

♦ MOTA 

328 - 54 

MC1741CP2 

MOTA 

358 - 76 

MC1816L.P 

MOTA 

122 

- 4 

MC2110F 

MOTA 

122 

-118 

MC3032F 

MOTA 

158 -117 

MC1558T 

MULB 

328 - 55 


SPR 


MC1818F 

MOTA 

160 

- 18 

MC2110L 

MOTA 

122 

-119 

MC3032L 

MOTA 

179 - 66 

PHIN 

♦VALG 


MCI 741 CP 

MOTA 

357 -112 

MC1818L.P 

♦ MOTA 

165 

- 84 

MC2112F 

MOTA 

143 

-211 

MC3033F 

MOTA 

179 - 70 

MC1558U 

♦ MOTA 

328 - 56 

MCI 741CU 

♦ MOTA 

357 -113 

MC1818P 

MOTA 

165 

- 83 

MC2112L 

MOTA 

143 

-212 

MC3033L 

MOTA 

179 - 71 


♦SGSI 


MC1741CUD 

♦ MOTA 

357 -114 

MC1820L 

MOTA 

238 

-157 

MC2113F 

MOTA 

146 

-203 

MC3033P 

MOTA 

179 - 72 

MC1558UD 

♦ MOTA 

328 - 57 

MCI 741 CUDS 

♦ MOTA 

357 -115 

MC1820P 

MOTA 

238 

-152 

MC2113L 

MOTA 

146 

-204 

MC3034F 

MOTA 

158 -151 

MCI 558UDS 

♦ MOTA 

328 - 58 

MC1741CUS 

♦ MOTA 

357 -116 

MC1900F 

♦ MOTA 

141 

- 18 

MC2118-4 

♦ ITL 

291 

-168 

MC3034L 

MOTA 

179 -120 

MC1558US 

♦ MOTA 

328 - 59 

MCI 741F 

MOTA 

357 - 49 

MC1900L 

♦ MOTA 

141 

- 19 

MC2118-7 

♦ ITL 

291 

-169 

MC3034P 

MOTA 

179 -103 

MC1560G 

MOTA 

362 -153 


SPR 


MCI 901F 

♦ MOTA 

141 

- 20 

MC2123F 

MOTA 

123 

-138 

MC3050F 

MOTA 

133 - 96 

MC1560R 

MOTA 

362 -154 

MCI 741G 

♦ MOTA 

357 -117 

MC1901L 

♦ MOTA 

141 

- 21 

MC2123L 

MOTA 

123 

-139 

MC3050L 

MOTA 

133 - 97 

MCI 561G 

MOTA 

362 -155 

MC1741L 

♦ MOTA 

358 - 77 

MC1902F 

♦ MOTA 

141 

- 50 

MC2124F 

MOTA 

123 

-156 

MC3050P 

MOTA 

133 - 95 

MCI 561R 

MOTA 

362 -156 

MC1741NCF 

MOTA 

349 -109 

MC1902L 

♦ MOTA 

141 

- 51 

MC2124L 

MOTA 

123 

-157 

MC3051F 

MOTA 

125 -202 

MC1563G 

♦ MOTA 

362 -163 


SPR 


MC1903F 

♦ MOTA 

141 

- 52 

MC2126F 

MOTA 

123 

-109 

MC3051L 

MOTA 

133 -102 

MC1563R 

♦ MOTA 

362 -164 

MC1741NCG 

♦ MOTA 

357 -118 

MC1903L 

♦ MOTA 

141 

- 53 

MC2126L 

MOTA 

123 

-110 

MC3051P 

MOTA 

133 -101 

MC1566L 

♦ MOTA 

362 -168 

MC1741NCL 

MOTA 

358 - 78 

MC1904F 

♦ MOTA 

141 

- 62 

MC2128F 

MOTA 

122 

-128 

MC3052F 

MOTA 

124 -187 

MC1567G 

MOTA 

362 -171 


SPR 


MC1904L 

♦ MOTA 

141 

- 63 

MC2128L 

MOTA 

122 

-129 

MC3053F 

MOTA 

125 -203 

MC1567R 

MOTA 

362 -172 

MC1741NCP1 

♦ MOTA 

357 -119 

MC1905F 

♦ MOTA 

141 

- 64 

MC2150F 

MOTA 

144 

-121 

MC3053L 

MOTA 

133 -105 

MC1568G 

♦ MOTA 

362 -141 

MC1741NCP2 

MOTA 

358 - 79 

MC1905L 

♦ MOTA 

141 

- 65 

MC2150L 

MOTA 

144 

-122 

MC3053P 

MOTA 

133 -104 

MC1568L 

♦ MOTA 

362 -130 


SPR 


MC1906F 

♦ MOTA 

160 

- 65 

MC2152F 

MOTA 

146 

- 40 

MC3054F 

MOTA 

125 -215 

MC1568R 

MOTA 

362 -123 

MC1741NCU 

♦ MOTA 

357 -120 

MC1906L 

♦ MOTA 

166 

-185 

MC2152L 

MOTA 

146 

- 41 

MC3054L 

MOTA 

138 - 53 

MC1569G 

♦ MOTA 

362 -175 

MCI 741NF 

MOTA 

349 -110 

MC1907F 

♦ MOTA 

160 

- 66 

MC2154F 

MOTA 

143 

- 46 

MC3054P 

MOTA 

138 - 54 

MC1569R 

MOTA 

362 -176 


SPR 


MC1907L 

♦ MOTA 

166 

-186 

MC2154L 

MOTA 

143 

- 47 

MC3055F 

MOTA 

126 -122 

MC1590F 

MOTA 

331 - 93 

MCI 741NG 

♦ MOTA 

357 -121 

MC1908F 

♦ MOTA 

156 

-195 

MC2159F 

MOTA 

122 

- 76 

MC3055L 

MOTA 

138 -136 

MC1590G 

♦ MOTA 

331 -109 

MCI 741NL 

MOTA 

358 - 80 

MC1908L 

♦ MOTA 

174 

-197 

MC2159L 

MOTA 

122 

- 77 

MC3055P 

MOTA 

138 - 55 

MC1590GD 

♦ MOTA 

331 -110 


SPR 


MC1909F 

♦ MOTA 

156 

-196 

MC2160F 

MOTA 

122 

-120 

MC3060F 

MOTA 

132 - 77 

MC1594L 

♦ MOTA 

376 - 5 

MCI 741NU 

♦ MOTA 

357 -122 

MC1909L 

♦ MOTA 

174 

-198 

MC2160L 

MOTA 

122 

-121 

MC3060L 

MOTA 

132 - 78 

MCI 594LD 

♦ MOTA 

376 - 6 

MCI 741P 

MOTA 

358 - 81 

MC1910F 

♦ MOTA 

141 

- 32 

MC2162F 

MOTA 

143 

-213 

MC3060P 

MOTA 

131 -202 

MCI 594LDS 

♦ MOTA 

376 - 7 

MC1741SCD 

♦ MOTA 

357 -123 

MC1910L 

♦ MOTA 

141 

- 33 

MC2162L 

MOTA 

143 

-214 

MC3061F 

MOTA 

133 -108 

MCI 594LS 

♦ MOTA 

376 - 8 

MC1741SCG 

♦ MOTA 

357 -124 

MC1911F 

♦ MOTA 

141 

- 34 

MC2163F 

MOTA 

146 

-205 

MC3061L 

MOTA 

133 -109 

MCI 595 

LSI 

376 - 19 

MC1741SCP1 

♦ MOTA 

357 -125 

MC1911L 

♦ MOTA 

141 

- 35 

MC2163L 

MOTA 

146 

-206 

MC3061P 

MOTA 

133 -107 

MC1595L 

♦ MOTA 

376 - 20 

MC1741SCP1S 

♦ MOTA 

357 -126 

MC1912F 

♦ MOTA 

157 

-215 

MC2164-15(A) 

♦ ITL 

291 

-172 

MC3062F 

MOTA 

134 -215 

MC1595LDS 

♦ MOTA 

376 - 21 

MC1741SCU 

MOTA 

349 -111 

MC1912L 

♦ MOTA 

177 

-126 

MC2164-20(A) 

♦ ITL 

291 

-173 

MC3062L 

MOTA 

134 -216 

MC1595LS 

♦ MOTA 

376 - 22 

MCI 741SG 

♦ MOTA 

357 -127 

MC1913L 

MOTA 

225 

- 3 

MC2164A15 

♦ ITL 

291 

-174 

MC3062P 

MOTA 

134 -177 

MC1709AF 

MOTA 

347 - 90 

MCI 741SU 

MOTA 

349 -112 

MC1914F 

♦ MOTA 

225 

- 7 

MC2164A20 

♦ ITL 

291 

-175 

MC3063F 

MOTA 

125 -123 

MC1709AG 

♦ MOTA 

347 -152 

MCI 741U 

♦ MOTA 

357 -128 

MC1914L 

♦ MOTA 

225 

- 8 

MC2165F 

MOTA 

246 

- 33 

MC3063L 

MOTA 

131 - 49 

MC1709AL 

MOTA 

352 - 33 

MC1741UD 

♦ MOTA 

357 -129 

MC1915F 

MOTA 

122 

- 5 

MC2165L 

MOTA 

246 

- 78 

MC3063P 

MOTA 

130 -194 

MC1709AU 

♦ MOTA 

347 -153 

MC1741UDS 

♦ MOTA 

357 -130 

MC1915L 

MOTA 

122 

- 6 

MC2173F 

MOTA 

123 

-140 

MC3100F 

MOTA 

159 -188 

MC1709CF 

MOTA 

355 -141 

MC1747CD 

♦ MOTA 

354 -210 

MC1916F 

MOTA 

122 

- 7 

MC2173L 

MOTA 

123 

-141 

MC3100L 

MOTA 

163 -110 

MCI 709CG 

♦ MOTA 

355 -191 

MC1747CF 

MOTA 

354 -211 

MC1916L 

MOTA 

122 

- 8 

MC2174F 

MOTA 

123 

-158 

MC3101F 

♦ MOTA 

160 -128 

MC1709CL 

MOTA 

356 - 32 

MC1747CG 

♦ MOTA 

354 -212 

MC1918F 

♦ MOTA 

160 

- 19 

MC2174L 

MOTA 

123 

-159 

MC3101L 

♦ MOTA 

167 - 66 

MC1709CP1 

♦ MOTA 

347 -154 

MC1747CL 

♦ MOTA 

353 -133 

MC1918L 

♦ MOTA 

165 

- 85 

MC2176F 

MOTA 

123 

-111 

MC3102F 

♦ MOTA 

160 - 14 

MC1709CP1D 

♦ MOTA 

347 -155 

MC1747CLD 

♦ MOTA 

353 -134 

MC2000F 

MOTA 

144 

-115 

MC2176L 

MOTA 

123 

-112 

MC3102L 

♦ MOTA 

178 - 48 

MC1709CP1DS 

♦ MOTA 

347 -156 

MC1747CLDS 

♦ MOTA 

353 -135 

MC2000L 

MOTA 

144 

-116 

MC2178F 

MOTA 

122 

-130 

MC3103F 

MOTA 

157 - 4 

MC1709CP1S 

♦ MOTA 

347 -157 

MC1747CLS 

♦ MOTA 

353 -136 

MC2000P 

MOTA 

144 

- 81 

MC2178L 

MOTA 

122 

-131 

MC3103L 

MOTA 

175 - 48 

MC1709GP2 

MOTA 

356 - 33 

MC1747CP2 

♦ MOTA 

353 -137 

MC2002F 

MOTA 

146 

- 36 

MC2501L 

MOTA 

147 

-162 

MC3104F 

MOTA 

155 - 10 

MC1709CP 

MOTA 

352 - 34 

MC1747CP2D 

♦ MOTA 

353 -138 

MC2002L 

MOTA 

146 

- 37 

MC2502L 

MOTA 

148 

- 86 

MC3104L 

MOTA 

166 - 76 

MCI 709CU 

♦ MOTA 

347 - 91 

MC1747CP2DS 

♦ MOTA 

353 -139 

MC2002P 

MOTA 

145 

-165 

MC2503L 

MOTA 

123 

-174 

MC3105F 

MOTA 

161 - 6 

MC1709F 

MOTA 

355 -142 

MC1747CP2S 

♦ MOTA 

353 -140 

MC2004F 

MOTA 

143 

- 40 

MC3000F 

MOTA 

159 

-187 

MC3105L 

MOTA 

169 - 39 

MC1709G 

♦MOTA 

355 -192 

MC1747F 

MOTA 

354 -213 

MC2004L 

MOTA 

143 

- 41 

MC3000L 

MOTA 

163 

-109 

MC3106F 

MOTA 

161 - 56 

MC1709GD 

♦ MOTA 

355 -193 

MC1747G 

♦ MOTA 

354 -214 

MC2004P 

MOTA 

142 

-218 

MC3001F 

MOTA 

160 

-127 

MC3106L 

MOTA 

170 - 6 

MC1709GS 

♦ MOTA 

355 -194 

MC1747L 

♦ MOTA 

353 -141 

MC2009F 

MOTA 

122 

- 70 

MC3001L 

MOTA 

167 

- 65 

MC3107F 

MOTA 

155 -126 

MC1709L 

MOTA 

356 - 34 

MC1747LD 

♦ MOTA 

353 -142 

MC2009L 

MOTA 

122 

- 71 

MC3001P 

MOTA 

166 

-219 

MC3107L 

MOTA 

170 - 55 

MC1709U 

MOTA 

355 -143 

MC1747LDS 

♦ MOTA 

353 -143 

MC2009P 

MOTA 

122 

- 13 

MC3002F 

MOTA 

160 

- 13 

MC3108F 

MOTA 

236 - 77 

MC1710CF 

MOTA 

396 - 55 

MC1747LS 

♦ MOTA 

353 -144 

MC2010F 

MOTA 

122 

-114 

MC3002L 

MOTA 

178 

- 47 

MC3108L 

MOTA 

238 -119 

MC1710CG 

MOTA 

396 - 81 

MC1748CD 

♦ MOTA 

320 - 14 

MC2010L 

MOTA 

122 

-115 

MC3002P 

MOTA 

178 

- 46 

MC3110F 

MOTA 

155 -180 

MC1710CL 

MOTA 

396 -110 

MCI 748CG 

♦ MOTA 

320 - 15 

MC2012F 

MOTA 

143 

-207 

MC3003F 

MOTA 

157 

- 3 

MC3110L 

MOTA 

171 -119 

MC1710CP 

MOTA 

396 -111 

MC1748CP1 

♦ MOTA 

354 - 61 

MC2012L 

MOTA 

143 

-208 

MC3003L 

MOTA 

175 

- 47 

MC3111F 

MOTA 

158 -213 

MCI 71 OF 

MOTA 

396 - 56 

MC1748CP1D 

♦ MOTA 

354 - 62 

MC2012P 

MOTA 

143 

-160 

MC3003P 

MOTA 

174 

-220 

MC3111L 

MOTA 

178 -213 

MC1710G 

MOTA 

396 - 82 

MC1748CP1DS 

♦ MOTA 

354 - 63 

MC2013F 

MOTA 

146 

-199 

MC3004F 

MOTA 

155 

- 9 

MC3112F 

MOTA 

156 -103 

MC1710L 

MOTA 

396 -112 

MC1748CP1S 

♦ MOTA 

354 - 64 

MC2013L 

MOTA 

146 

-200 

MC3004L 

MOTA 

166 

- 75 

MC3112L 

MOTA 

172 -184 

MC1711CF 

MOTA 

395 -159 

MC1748CU 

♦ MOTA 

320 - 16 

MC2013P 

MOTA 

146 

-130 

MC3005F 

MOTA 

161 

- 5 

MC3115F 

MOTA 

161 -105 

MCI 71 ICG 

MOTA 

395 -160 

MC1748G 

♦ MOTA 

320 - 17 

MC2023F 

MOTA 

123 

-134 

MC3005L 

MOTA 

169 

- 38 

MC3115L 

MOTA 

174 - 98 

MCI 711 CL 

MOTA 

395 -161 

MC1748U 

♦ MOTA 

320 - 18 

MC2023L 

MOTA 

123 

-135 

MC3006F 

MOTA 

161 

- 55 

MC3116F 

MOTA 

161 -106 

MCI 711 CP 

MOTA 

395 -162 

MC1776CD 

♦ MOTA 

343 - 22 

MC2023P 

MOTA 

123 

-124 

MC3006L 

MOTA 

170 

- 5 

MC3116L 

MOTA 

174 - 99 

MCI 71 IF 

MOTA 

395 -163 


♦SGSI 


MC2024F 

MOTA 

123 

-152 

MC3007F 

MOTA 

155 

-125 

MC3118F 

MOTA 

158 -177 

MC1711G 

MOTA 

395 -164 

MC1776CG 

♦ MOTA 

343 - 23 

MC2024L 

MOTA 

123 

-153 

MC3007L 

MOTA 

170 

- 54 

MC3118L 

MOTA 

179 -171 

MC1711L 

MOTA 

395 -165 

MC1776CP1 

♦ MOTA 

343 - 24 

MC2024P 

MOTA 

123 

-142 

MC3007P 

MOTA 

170 

- 32 

MC3119F 

MOTA 

158 -172 

MC1712CF 

MOTA 

354 -138 


♦ SGSI 


MC2026F 

MOTA 

123 

-105 

MC3008F 

MOTA 

236 

- 76 

MC3119L 

MOTA 

179 -149 

MC1712CG 

MOTA 

352 -209 

MC1776CP1D 

♦ MOTA 

343 - 25 

MC2026L 

MOTA 

123 

-106 

MC3008L 

MOTA 

238 

-118 

MC3120F 

MOTA 

157 - 32 

MC1712CL 

MOTA 

352 - 98 

MC1776CP1DS 

♦ MOTA 

343 - 26 

MC2026P 

MOTA 

123 

- 83 

MC3008P 

MOTA 

238 

- 59 

MC3120L 

MOTA 

175 -193 

MC1712CP 

MOTA 

352 - 99 

MC1776CP1S 

♦ MOTA 

343 - 27 

MC2028F 

MOTA 

122 

-124 

MC3010F 

MOTA 

155 

-177 

MC3121F 

MOTA 

157 -211 

MC1712F 

MOTA 

354 -139 

MC1776CU 

♦ MOTA 

343 - 28 

MC2028L 

MOTA 

122 

-125 

MC3010L 

MOTA 

171 

-116 

MC3121L 

MOTA 

177 -211 

MC1712G 

MOTA 

352 -210 


♦SGSI 


MC2028P 

MOTA 

122 

-122 

MC3011F 

MOTA 

158 

-211 

MC3122F 

MOTA 

158 -186 

MC1712L 

MOTA 

352 -100 

MC1776G 

♦ MOTA 

343 - 29 

MC2050F 

MOTA 

144 

-117 

MC3011L 

MOTA 

178 

-211 

MC3122L 

MOTA 

179 -175 

MC1723CD 

♦ MOTA 

368 - 93 

MC1776U 

♦ MOTA 

343 - 30 

MC2050L 

MOTA 

144 

-118 

MC3012F 

MOTA 

156 

-102 

MC3123F 

MOTA 

157 - 78 

MC1723CF 

MOTA 

368 - 74 


♦SGSI 


MC2050P 

MOTA 

144 

- 82 

MC3012L 

MOTA 

172 

-183 

MC3123L 

MOTA 

175 -194 

MC1723CG 

♦ MOTA 

368 - 94 

MC1800F 

MOTA 

141 - 12 

MC2052F 

MOTA 

146 

- 38 

MC3012P 

MOTA 

172 

-126 

MC3124F 

MOTA 

155 -181 

MC1723CGD 

♦ MOTA 

368 - 95 

MC1800L 

♦ MOTA 

141 - 13 

MC2052L 

MOTA 

146 

- 39 

MC3015F 

MOTA 

161 

-103 

MC3124L 

MOTA 

171 -120 

MC1723CGDS 

♦ MOTA 

368 - 96 

MC1800P 

♦ MOTA 

141 - 14 

MC2052P 

MOTA 

145 

-166 

MC3015L 

MOTA 

174 

- 96 

MC3125F 

MOTA 

155 -182 

MC1723CGS 

♦ MOTA 

368 - 97 

MC1801F 

MOTA 

141 - 15 

MC2054F 

MOTA 

143 

- 42 

MC3015P 

MOTA 

174 

- 15 

MC3125L 

MOTA 

171 -121 

MC1723CL 

♦ MOTA 

368 -128 

MCI 801L 

♦ MOTA 

141 - 16 

MC2054L 

MOTA 

143 

- 43 

MC3016F 

MOTA 

161 

-104 

MC3126F 

♦ MOTA 

158 -214 

MC1723CLD 

♦ MOTA 

368 -129 

MCI 801P 

♦ MOTA 

141 - 17 

MC2054P 

MOTA 

142 

-219 

MC3016L 

MOTA 

174 

- 97 

MC3126L 

♦ MOTA 

178 -214 

MC1723CLDS 

♦ MOTA 

368 -130 

MC1802F 

MOTA 

141 - 42 

MC2059F 

MOTA 

122 

- 72 

MC3018F 

MOTA 

158 

-185 

MC3128F 

MOTA 

158 - 92 

MC1723CLS 

♦ MOTA 

368 -131 

MC1802L 

♦ MOTA 

141 - 46 

MC2059L 

MOTA 

122 

- 73 

MC3019F 

MOTA 

158 

-171 

MC3128L 

MOTA 

178 -219 

MC1723CP 

♦ MOTA 

368 -132 

MC1802P 

♦ MOTA 

141 - 47 

MC2059P 

MOTA 

122 

- 14 

MC3019L 

MOTA 

179 

-148 

MC3129F 

MOTA 

158 - 94 

MC1723CPD 

♦ MOTA 

368 -133 

MC1803F 

MOTA 

141 - 43 

MC2060F 

MOTA 

122 

-116 

MC3019P 

MOTA 

179 

-131 

MC3129L 

MOTA 

179 - 2 

MCI 723CPDS 

♦ MOTA 

368 -134 

MC1803L 

♦ MOTA 

141 - 48 

MC2060L 

MOTA 

122 

-117 

MC3020F 

MOTA 

157 

- 31 

MC3130F 

MOTA 

157 -191 

MC1723CPS 

♦ MOTA 

368 -135 

MC1803P 

♦ MOTA 

141 - 49 

MC2062F 

MOTA 

143 

-209 

MC3020L 

MOTA 

175 

-191 

MC3130L 

MOTA 

177 - 70 

MC1723F 

MOTA 

368 - 75 

MC1804F 

MOTA 

141 - 58 

MC2062L 

MOTA 

143 

-210 

MC3021L 

MOTA 

177 

-210 

MC3131F 

MOTA 

158 -100 

MC1723G 

♦ MOTA 

368 - 98 

MC1804L.P 

♦ MOTA 

141 - 59 

MC2062P 

MOTA 

143 

-161 

MC3021P 

MOTA 

177 

-153 

MC3131L 

MOTA 

179 - 29 

MC1723GD 

♦ MOTA 

368 - 99 

MC1805F 

MOTA 

141 - 60 

MC2063F 

MOTA 

146 

-201 

MC3022L 

MOTA 

179 

-174 

MC3132F 

MOTA 

158 -118 

MC1723GDS 

♦ MOTA 

368 -100 

MC1805L.P 

♦ MOTA 

141 - 61 

MC2063L 

MOTA 

146 

-202 

MC3022P 

MOTA 

179 

-173 

MC3132L 

MOTA 

179 - 67 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 
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3. TYPE 

No. 

1IT! u w 1 a stsi 

isENllfiT-M 

TYPE No. 

MFRS 


MC3133F 

MOTA 

179 - 73 

MC3430L' 

♦ MOTA 

392 

- 62 

MC3133L 

MOTA 

179 - 95 

MC3430P 

♦ MOTA 

392 

- 63 

MC3134F 

MOTA 

158 -152 

MC3431L 

♦ MOTA 

392 

- 64 

MC3134L 

MOTA 

179 -121 

MC3431P 

♦ MOTA 

392 

- 65 

MC3150F 

MOTA 

133 - 98 

MC3432L 

♦ MOTA 

392 

- 66 

MC3150L 

MOTA 

133 -100 

MC3432P 

♦ MOTA 

392 

- 67 

MC3151L 

MOTA 

133 -103 

MC3433L 

♦ MOTA 

392 

- 68 

MC3152L 

MOTA 

127 - 92 

MC3433P 

♦ MOTA 

392 

- 69 

MC3153F 

MOTA 

125 -204 

MC3456D 

♦ MOTA 

372 

-175 

MC3153L 

MOTA 

133 -106 

MC3456L 

♦ MOTA 

372 

-176 

MC3154F 

MOTA 

125 -216 

MC3456P 

♦ MOTA 

372 

-177 

MC3154L 

MOTA 

133 -141 

MC3458D 

♦ MOTA 

328 

- 63 

MC3155F 

MOTA 

126 -123 

MC3458G 

♦ MOTA 

328 

- 64 

MC3155L 

MOTA 

138 -137 

MC3458P1 

♦ MOTA 

328 

- 65 

MC3160F 

♦ MOTA 

132 - 79 

MC3458U 

♦ MOTA 

328 

- 66 

MC3160L 

♦ MOTA 

132 - 80 

MC3459L 

MOTA 

250 

- 11 

MC3161F 

♦ MOTA 

133 -110 

MC3459P 

MOTA 

250 

- 10 

MC3161L 

♦ MOTA 

133 -111 

MC3476G 

♦ MOTA 

343 

- 31 

MC3162F 

♦ MOTA 

126 -201 

MC3476P1 

♦ MOTA 

343 

- 32 

MC3162L 

♦ MOTA 

134 -217 

MC3476U 

♦ MOTA 

343 

- 33 

MC3163F 

MOTA 

125 -124 

MC3503F 

♦ MULB 

337 

- 28 

MC3163L 

MOTA 

131 - 50 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



MC3301L 

MOTA 

341 - 50 

♦ SIC 

♦VALG 



MC3301P 

♦ MOTA 

341 - 51 

MC3503J 

Til 

337 

- 29 

MC3302A 

♦ MULB 

392 - 41 

MC3503L 

♦ MOTA 

337 

- 30 


PHIN 


MC3505L 

♦ MOTA 

341 

-102 

MC3302D 

♦ MULB 

392 - 42 

MC3517L 

♦ MOTA 

378 

-191 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MC3518L 

♦ MOTA 

378 

-192 

♦SGSI 

SIC 


MC3519L 

MOTA 

379 

- 56 


▼ v r-\L.va 


iv1C3513F 

iviO i A 

ary 

- 0/ 

MC3302F 

♦ MULB 

385 -103 

MC3520L 

♦ MOTA 

365 

- 66 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MC3523JG 

Til 

365 

- 74 

♦SIC 

♦VALG 


MC3523P 

MOTA 

365 

- 86 

MC3302L 

♦ MOTA 

392 - 43 

MC3523U 

♦ MOTA 

365 

- 75 


♦SGSI 


MC3524AL 

♦ MOTA 

392 

- 54 

MC3302N 

♦ MULB 

385 -104 

MC3524L 

♦ MOTA 

392 

- 55 

♦ PHIN 

♦SIC 


MC3525AU 

♦ MOTA 

365 

- 91 


♦VALG 


MC3525U 

MOTA 

365 

- 92 

MC3302P(A) 

♦ MOTA 

392 - 44 

MC3556L 

♦ MOTA 

372 

-178 


♦SGSI 


MC3558G 

♦ MOTA 

328 

- 67 

MC3303D 

Til 

337 - 16 

MC3558U 

♦ MOTA 

328 

- 68 

MC3303F 

♦ MULB 

337 - 17 

MC4000F 

MOTA 

184 

- 18 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MC4000L 

♦ MOTA 

184 

- 19 

♦SIC 

♦VALG 


MC4000P 

♦ MOTA 

184 

- 20 

MC3303J 

Til 

337 - 18 

MC4001L 

MOTA 

184 

- 23 

MC3303L 

♦ MOTA 

337 - 19 

MC4001P 

♦ MOTA 

184 

- 24 

MC3303N 

♦ MULB 

337 - 20 

MC4002F 

MOTA 

184 

- 25 

♦ PHIN 

RTCF 


MC4002L 

♦ MOTA 

184 

- 26 

♦SIC 

♦VALG 


MC4002P 

♦ MOTA 

184 

- 27 

MC3303P 

♦ MOTA 

337 - 21 

MC4004F 

♦ MOTA 

295 

- 8 

MC3324AL 

♦ MOTA 

392 - 46 

MC4004L 

♦ MOTA 

296 

- 4 

MC3324AP 

♦ MOTA 

392 - 47 

MC4004P 

♦ MOTA 

295 

-211 

MC3324L 

♦ MOTA 

392 - 48 

MC4005F 

MOTA 

295 

- 9 

MC3324P 

♦ MOTA 

392 - 49 

MC4005L 

♦ MOTA 

296 

- 5 

MC3330P 

MOTA 

341 - 56 

MC4005P 

♦ MOTA 

295 

-212 

MC3340P 

♦ MOTA 

378 -171 

MC4006F 

MOTA 

185 

- 21 

MC3344L 

♦ MOTA 

378 -172 

MC4006L.P 

MOTA 

186 

- 18 

MC3344P 

♦ MOTA 

378 -173 

MC4007L 

MOTA 

184 

- 28 

MC3346D 

♦ MOTA 

391 - 4 

MC4007P 

MOTA 

184 

- 29 

MC3346P 

♦ MOTA 

391 - 5 

MC4008F 

MOTA 

224 

- 76 

MC3350P 

♦ MOTA 

392 - 56 

MC4008L 

♦ MOTA 

224 

-136 

MC3358G 

MOTA 

328 - 60 

MC4008P 

♦ MOTA 

224 

-137 

MC3358P1 

♦ MOTA 

328 - 61 

MC4010L 

♦ MOTA 

224 

- 1 

MC3358U 

MOTA 

328 - 62 

MC4010P 

♦ MOTA 

224 

- 2 

MC3370P 

♦ MOTA 

365 - 52 

MC4015L 

MOTA 

130 

- 40 

MC3386D 

♦ MOTA 

391 - 6 

MC4015P 

MOTA 

130 

- 41 

MC3386P 

♦ MOTA 

391 - 7 

MC4021P 

MOTA 

219 

- 88 

MC3401D 

♦ MOTA 

331 -145 

MC4022P 

MOTA 

219 

- 89 

MC3401L 

MOTA 

341 - 81 

MC4023F 

MOTA 

189 

- 26 

MC3401P 

♦ MOTA 

341 - 82 

MC4023L 

MOTA 

189 

- 27 

MC3403D 

♦ MOTA 

337 - 22 

MC4023P 

MOTA 

189 

- 28 

♦ MULB 

♦ PHIN 


MC4024F 

♦ MOTA 

209 

- 19 

♦ RTCF 

♦SIC 


MC4024L 

♦ MOTA 

209 

- 23 

♦Til 

♦VALG 


MC4024L.P 

♦ MOTA 

209 

- 20 

MC3403F 

♦ MULB 

337 - 23 

MC4024P 

♦ MOTA 

209 

- 18 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MC4026L 

MOTA 

215 

- 1 

♦ SIC 

♦VALG 


MC4026P 

MOTA 

215 

- 2 

MC3403J 

Til 

337 - 24 

MC4028F 

♦MOTA 

215 

- 5 

MC3403L 

♦ MOTA 

337 - 25 

MC4028L 

♦ MOTA 

215 

- 6 

MC3403N- 

♦ MULB 

337 - 26 

MC4028P 

♦ MOTA 

215 

- 7 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MC4030L 

♦MOTA 

215 

- 10 

♦ SIC 

♦Til 


MC4030P 

♦ MOTA 

215 

- 11 


♦VALG 


MC4032F 

♦ MOTA 

184 

- 31 

MC3403P 

♦ MOTA 

337 - 27 

MC4032L 

♦ MOTA 

184 

- 32 

MC34G5L 

♦ MOTA 

341 -100 

MC4032P 

♦ MOTA 

184 

- 33 

MC3405P 

♦ MOTA 

341 -101 

MC4035L 

♦ MOTA 

225 

- 9 

MC3416L 

♦ MOTA 

379 - 10 

MC4035P 

♦ MOTA 

225 

- 10 

MC3416P 

♦ MOTA 

379 - 11 

MC4037L 

MOTA 

225 

- 13 

MC3417L 

♦ MOTA 

378 -189 

MC4037P 

MOTA 

225 

- 14 

MC3418L 

♦ MOTA 

378 -190 

MC4038P 

MOTA 

184 

- 36 

MC3419-1L 

♦ MOTA 

378 -218 

MC4039P 

♦ MOTA 

292 

-166 

MC3419A1L 

♦ MOTA 

378 -219 

MC4040P 

MOTA 

184 

- 37 

MC3419AL 

♦ MOTA 

378 -217 

MC4042L.P 

MOTA 

233 

-135 

MC3419C1L 

♦ MOTA 

378 -220 

MC4044F 

♦ MOTA 

233 

- 4 

MC3419CL 

MOTA 

379 - 1 

MC4044L 

♦ MOTA 

233 

- 1 

MC3419L 

MOTA 

379 - 2 

MC4044P 

♦ MOTA 

233 

- 2 

MC3419P 

MOTA 

379 - 3 

MC4048P 

♦ MOTA 

184 

-38 

MC3420L 

♦ MOTA 

365 - 64 

MC4050F 

MOTA 

197 

- 68 

MC3420P 

♦ MOTA 

365 - 65 

MC4050L 

MOTA 

205 

- 49 

MC3422R 

MOTA 

365 - 67 

MC4050P 

MOTA 

205 

- 50 

MC3422T 

MOTA 

365 - 68 

MC4051F 

MOTA 

197 

- 69 

MC3423D 

♦ MOTA 

365 - 69 

MC4051L 

MOTA 

205 

- 53 

MC3423JG 

Til 

365 - 70 

MC4051P 

MOTA 

205 

- 54 

MC3423P1 

♦ MOTA 

365 - 71 

MC4062P 

MOTA 

233 

- 97 

MC3423P 

♦Til 

365 - 72 

MC4300F 

♦ MOTA 

184 

- 21 

MC3423U 

♦ MOTA 

365 - 73 

MC4300L 

♦ MOTA 

184 

- 22 

MC3424AL 

♦ MOTA 

392 - 50 

MC4304F 

♦ MOTA 

295 

- 10 

MC3424AP 

♦ MOTA 

392 - 51 

MC4304L 

♦ MOTA 

296 

- 6 

MC3424L 

♦ MOTA 

392 - 52 

MC4305F 

♦ MOTA 

295 

- 11 

MC3424P 

♦ MOTA 

392 - 53 

MC4305L 

♦ MOTA 

296 

- 7 

MC3425AP1 

♦ MOTA 

365 - 87 

MC4306F 

MOTA 

185 

- 22 

MC3425AU 

♦ MOTA 

365 - 88 

MC4306L 

MOTA 

186 

- 19 

MC3425P1 

♦ MOTA 

365 - 89 

MC4307L 

MOTA 

184 

- 30 

MC3425U 

♦ MOTA 

365 - 90 

MC4308F 

♦ MOTA 

224 

- 77 



CROSS INDEX 


TYPE No. MFRS 


4308L ♦MOTA 21 

MC4310F ♦ MOTA 22 

MC4310L ♦MOTA 22 

MC4324F ♦ MOTA 2( 

MC4324L ♦MOTA 2( 

MC4326F MOTA 21 

MC4326L MOTA 21 

MC4328F ♦MOTA 21 

MC4328L ♦MOTA 21 

MC4330F ♦MOTA 21 

MC4330L ♦MOTA 21 

MC4332F ♦MOTA If 

MC4332L ♦MOTA If 

MC4335F ♦MOTA 22 

MC4335L ♦MOTA 22 

MC4337F MOTA 22 

MC4344F ♦MOTA 2C 

MC4344L ♦MOTA 22 

MC4408P MOTA 22 

MC4558 MOTA 32 

MC4558ACP1 ♦MOTA 32 

MC4558CD ♦MOTA 32 

MC4558CG ♦MOTA 32 

MC4558CP1 ♦MOTA 32 

MC4558CU ♦MOTA 32 

MC4558G ♦MOTA 32 

MC4558NCG ♦MOTA 32 

MC4558NCP1 ♦MOTA 32 

MC4558NCU MOTA 32 

MC4t>o6N<bi ♦MUIA 32 

MC4558NU ♦MOTA 32 

MC4558U ♦MOTA 32 

MC4741CD ♦MOTA 32 

MC4741CL ♦MOTA 32 

MC4741CP ♦MOTA 32 

MC4741L ♦MOTA 32 

MC4741P MOTA 3^ 

MC5400F MOTA If 

MC5400L MOTA If 

MC5401F MOTA If 

MC5401L MOTA If 

MC5402F MOTA If 

MC5402L MOTA If 

MC5403L MOTA If 

MC5404F MOTA 22 

MC5404L MOTA 22 

MC5405F MOTA 22 

MC5405L MOTA 22 

MC5406L MOTA 22 

MC5407L MOTA 22 

MC5408L MOTA If 

MC5409L MOTA If 

MC5410F MOTA If 

MC5410L MOTA If 

MC5416L MOTA 22 

MC5417L MOTA 22 

MC5420F MOTA If 

MC5420L MOTA 17 

MC5426L MOTA If 

MC5430F MOTA If 

MC5430L MOTA 17 

MC5437F MOTA If 

MC5437L MOTA If 

MC5438F MOTA If 

MC5438L MOTA If 

MC5440F MOTA If 

MC5440L MOTA 17 

MC5441AL MOTA If 

MC5442L MOTA 16 

MC5443L MOTA 16 

MC5444L MOTA 16 

MC5445L MOTA 16 

MC5446L MOTA 16 

MC5447L MOTA 16 

MC5448L MOTA 16 

MC5449F MOTA 16 

MC5450F MOTA If 

MC5450L MOTA 17 

MC5451F MOTA If 

MC5451L MOTA 17 

MC5453F MOTA If 

MC5453L MOTA 17 

MC5454F MOTA If 

MC5454L MOTA 17 

MC5460F MOTA If 

MC5460L MOTA 17 

MC5470L MOTA 12 

MC5472F MOTA 12 

MC5472L MOTA 12 

MC5473F MOTA 12 

MC5473L MOTA 15 

MC5475L MOTA 22 

MC5477F MOTA 22 

MC5479F MOTA 12 

MC5479L MOTA 15 

MC5480L MOTA 21 

MC5483L MOTA 21 

MC5486F MOTA If 

MC5486L MOTA 17 

MC5490F MOTA 16 

MC5490L MOTA 2C 

MC5492F MOTA 16 

MC5492L MOTA 2C 

MC5493F MOTA 16 

MC5493L MOTA 2C 

MC5494L MOTA 31 

MC5495F MOTA 3C 

MC5495L MOTA 31 

MC5496L MOTA 31 

MC6172L ♦MOTA 36 

MC6172P ♦MOTA 36 

MC6173L ♦MOTA 36 

MC6173P ♦MOTA 36 

MC6860L_♦MOTA 36 




IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


■Jilastel ItfldllEl llLikP 


MC6860P 

MC6860S 

MC6862CL 

MC6862CP 

MC6862CS 

MC6862S 

MC6862SL 

MC6862SP 

MC6862SS 

MC6885L 

MC6885P 

MC6886L 

MC6886P 

MC6887L 

MC6887P 

MC6888L 

MC6888P 

MC7280F 

MC7400F 

MC7400L 

MC7401F 

MC7401L 

MC7402F 

MC7402L 

MC7403L 

MC7404F 

MC7404L 

MC7404P 

MC7405F 

MC7405L 

MC7405P 

MC7406L 

MC7406P 

MC7407L 

MC7407P 

MC7408L 

MC7409L 

MC7410F 

MC7410L 

MC7416L 

MC7416P 

MC7417L 

MC7417P 

MC7420F 

MC7420L 

MC7426L 

MC7430F 

MC7430L 

MC7437F 

MC7437L 

MC7438F 

MC7438L 

MC7440F 

MC7440L 

MC7441AL 

MC7441AP 

MC7441P 

MC7442L 

MC7442P 

MC7443L 

MC7444L 

MC7444P 

MC7445L 

MC7445P 

MC7446L 

MC7446P 

MC7447L 

MC7447P 

MC7448L 

MC7448P 

MC7449F 

MC7450F 

MC7450L 

MC7451F 

MC7451L 

MC7453F 

MC7453L 

MC7454F 

MC7454L 

MC7460F 

MC7460L 

MC7470L 

MC7472F 

MC7472L 

MC7473F 

MC7473L 

MC7475L 

MC7475P 

MC7476P 

MC7477F 

MC7479F 

MC7479L 

MC7480L 

MC7480P 

MC7483L 

MC7483P 

MC7486F 

MC7490F 

MC7490L 

MC7492F 

MC7492L 

MC7492P 

MC7493F 

MC7493L 

MC7494L 

MC7495L 

MC7496L 

MC8185(A) 

MC8280F 

MC8280L 

MC8281L 

MC8307F 

MC8307L 

MC8307P 


♦ MOTA '382 

♦ MOTA 382 

1 MOTA 382 

MOTA 382 
MOTA 382 

♦ MOTA 382 
MOTA 382 
MOTA 382 

♦ MOTA 382 

♦ MOTA 240 

♦ MOTA 240 

♦ MOTA 241 

♦ MOTA 241 

♦ MOTA 240 

♦ MOTA 240 

♦ MOTA 241 

♦ MOTA 241 
MOTA 197 
MOTA 154 
MOTA 163 
MOTA 155 
MOTA 164 
MOTA 155 
MOTA 165 
MOTA 166 
MOTA 234 
MOTA 238 
MOTA 238 
MOTA 234 
MOTA 239 
MOTA 239 
MOTA 239 
MOTA 239 
MOTA 239 
MOTA 239 
MOTA 167 
MOTA 167 
MOTA 155 
MOTA 169 
MOTA 239 
MOTA 239 
MOTA 239 
MOTA 239 
MOTA 156 
MOTA 171 
MOTA 166 
MOTA 156 
MOTA 174 
MOTA 159 
MOTA 163 
MOTA 160 
MOTA 166 
MOTA 156 
MOTA 171 
MOTA 186 
MOTA 186 
MOTA 186 
MOTA 186 
MOTA 186 
MOTA 186 
MOTA 187 
MOTA 187 
MOTA 187 
MOTA 187 
MOTA 187 
MOTA 187 
MOTA 187 
MOTA 187 
MOTA 187 
MOTA 187 
MOTA 185 
MOTA 157 
MOTA 175 
MOTA 157 
MOTA 176 
MOTA 157 
MOTA 176 
MOTA 157 
MOTA 157 
MOTA 157 
MOTA 177 
MOTA 130 
MOTA 126 
MOTA 138 
MOTA 125 
MOTA 131 
MOTA 228 
MOTA 228 
MOTA 137 
MOTA 227 
MOTA 127 
MOTA 132 
MOTA 216 
MOTA 216 
MOTA 216 
MOTA 216 
MOTA 158 
MOTA 197 
MOTA 205 
MOTA 197 
MOTA 206 
MOTA 205 
MOTA 197 
MOTA 207 
MOTA 312 
MOTA 312 
MOTA 312 

♦ ITL 298 
MOTA 197 
MOTA 204 
MOTA 201 
MOTA 185 
MOTA 187 
MOTA 187 


55 MC8308F 

56 MC8308L 

40 MC8308P 

41 MC8310F 

42 MC8310L 

43 MC8310P 

44 MC8311F 

45 MC8311L 

46 MC8311P 

214 MC8316F 

215 MC8316L 

79 MC8316P 

80 MC8318L 

216 MC8318P 

217 MC8322F 

81 MC8322L 

82 MC8322P 

24 MC8345L 
187 MC8345P 

113 MC8352L 
12 MC8352P 
41 MC8353L 
50 MC8353P 
21 MC8354L 

80 MC8354P 

149 MC8358L 

121 MC8358P 

122 MC8359F 
162 MC8375L 

59 MC8375P 

60 MC8377F 

61 MC8390F 

62 MC8390L 

121 MC8390P 

122 MC8392F 
68 MC8392L 

176 MC8392P 

93 MC8601F 
41 MC8601L 

63 MC8601P 

64 MC8602F 

123 MC8602L 

124 MC8602P 

27 MC9307F 

124 MC9307L 

81 MC9308F 
168 MC9308L 
101 MC9310F 
190 MC9310L 

114 MC9311F 
46 MC9311L 

82 MC9316F 

28 MC9316L 

125 MC9318L 

56 MC9322F 

57 MC9322L 

21 MC9345L 

154 MC9352L 

155 MC9354L 
204 MC9358L 

22 MC9359F 

23 MC9375L 

74 MC9377F 

75 MC9390F 

131 MC9390L 

132 MC9392L 

133 MC9601F 

134 MC9601L 
170 MC9602F 
187 MC9602L 

98 MC9722P 
34 MC9822L 
196 MC9822P 
80 MC10114FN 
88 MC10114L 
107 MC10114LD 
173 MCI 0114LDS 
155 MC10114P 
144 MC10114PD 

177 MCI 0114PDS 

58 MC10115FN 

94 MC10115L 

125 MC10115LD 
139 MC10115LDS 

126 MC10115P 
52 MC10115PD 

94 MC10115PDS 

95 MC10116FN 

170 MC10116L 
27 MC10116LD 
33 MC10116LDS 
82 MC10116P 

138 MC10116PD 

139 MC10116PDS 

185 MC10123FN 

186 MC10123L 
16 MC10123LD 

109 MC10123LDS 
190 MC10123P 

140 MC10123PD 
52 MC10123PDS 

207 MC10124FN 
210 MC10124L 
159 MC10124LD 
66 MG10124LDS 
95 MC10124P 
122 MC10124PD 
185 MC10124PDS 

25 MC10125FN 
80 MC10125L 

150 MC10125LD 
71 MC10125LDS 

171 MC10125P 

172 MC10125PD 


5 

ii 

n 

■ 


MOTA 

226 

Tf5 T 

MOTA 

227 

-134 

MOTA 

227 

-122 

MOTA 

195 

-155 

MOTA 

198 

-177 

MOTA 

198 

-178 

MOTA 

185 

- 8 

MOTA 

185 

-155 

MOTA 

185 

-156 

MOTA 

195 

-203 

MOTA 

199 

-147 

MOTA 

199 

-148 

MOTA 

289 

-205 

MOTA 

289 

-206 

MOTA 

264 

-119 

MOTA 

267 

-160 

MOTA 

267 

-161 

MOTA 

187 

- 76 

MOTA 

187 

- 77 

MOTA 

186 

-156 

MOTA 

186 

-157 

MOTA 

186 

-205 

MOTA 

186 

-206 

MOTA 

187 

- 24 

MOTA 

187 

- 25 

MOTA 

187 

-173 

MOTA 

187 

-174 

MOTA 

185 

- 99 

MOTA 

228 

- 96 

MOTA 

228 

- 97 

MOTA 

227 

- 28 

MOTA 

197 

-110 

MOTA 

205 

-191 

MOTA 

205 

-140 

MOTA 

205 

-209 

MOTA 

206 

- 53 

MOTA 

206 

- 12 

MOTA 

371 

- 36 

MOTA 

371 

- 37 

MOTA 

371 

- 38 

MOTA 

209 

-204 

MOTA 

209 

-181 

MOTA 

209 

-182 

MOTA 

185 

- 72 

MOTA 

187 

-175 

MOTA 

226 

-158 

MOTA 

227 

-123 

MOTA 

195 

-156 

MOTA 

198 

-179 

MOTA 

185 

- 6 

MOTA 

185 

-157 

MOTA 

195 

-204 

MOTA 

199 

-149 

MOTA 

289 

-207 

MOTA 

264 

-120 

MOTA 

267 

-162 

MOTA 

187 

- 78 

MOTA 

186 

-158 

MOTA 

187 

- 26 

MOTA 

187 

-176 

MOTA 

185 

-100 

MOTA 

228 

- 98 

MOTA 

227 

- 29 

MOTA 

197 

-111 

MOTA 

205 

-192 

MOTA 

206 

- 54 

MOTA 

371 

- 39 

MOTA 

371 

- 40 

MOTA 

209 

-205 

MOTA 

209 

-183 

MOTA 

140 

-205 

MOTA 

140 

-206 

MOTA 

140 

-204 

♦ MOTA 

278 

- 8 

♦ MOTA 

278 

- 9 

♦ MOTA 

278 

- 10 

♦ MOTA 

278 

- 11 

♦ MOTA 

278 

- 12 

♦ MOTA 

278 

- 13 

♦ MOTA 

278 

- 14 

♦ MOTA 

278 

- 29 

♦ MOTA 

278 

- 30 

♦ MOTA 

278 

- 31 

♦ MOTA 

278 

- 32 

♦ MOTA 

278 

- 33 

♦ MOTA 

278 

- 34 

♦ MOTA 

278 

- 35 

♦ MOTA 

278 

- 57 

♦ MOTA 

278 

- 58 

♦ MOTA 

278 

- 59 

♦ MOTA 

278 

- 60 

♦ MOTA 

278 

- 61 

♦ MOTA 

278 

- 62 

♦ MOTA 

278 

- 63 

♦ MOTA 

246 

- 3 

♦ MOTA 

246 

- 4 

♦ MOTA 

246 

- 5 

♦ MOTA 

246 

- 6 

♦ MOTA 

246 

- 7 

♦ MOTA 

246 

- 8 

♦ MOTA 

246 

- 9 

♦ MOTA 

258 

- 20 

♦ MOTA 

258 

- 21 

♦ MOTA 

258 

- 22 

♦ MOTA 

258 

- 23 

♦ MOTA 

258 

- 24 

♦ MOTA 

258 

- 25 

♦ MOTA 

258 

- 26 

♦ MOTA 

258 

- 42 

♦ MOTA 

258 

- 43 

♦ MOTA 

258 

- 44 

♦ MOTA 

258 

- 45 

♦ MOTA 

258 

- 46 

♦ MOTA 

258 

- 47 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 















CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 


liflMIl'iEl 


■MsM 

lift'MIliiHi 


ifliasei 

mmm 





masm 

mwm\ 

MC10125PDS 

♦ MOTA 

258 

- 48 

MC10191L 

■msua 

258 

- 71 

MC14002BCLS 


148 

-202 

MC14012UBCP 

♦ MOTA 

149 

-204 

MC14022CP 


190 

-210 

MC10129FN 

♦MOT A 

278 

- 81 

MCI 0191 LD 

♦ MOTA 

258 

- 72 

MC14002BCP 

♦ MOTA 

148 

-203 

MC14012UBCPD 

♦ MOTA 

149 

-205 

MCI 4023BAL 

♦MOTA 

150 

-198 

MC10129L 

♦ MOTA 

278 

- 82 

MC10191LDS 

♦ MOTA 

258 

- 73 

MC14002BCPD 

♦ MOTA 

148 

-204 

MC14012UBCPDS 

149 

-206 

MC14023BALD 

♦ MOTA 

150 

-199 

MC10129LD 

♦ MOTA 

278 

- 83 

MC10191P 

♦ MOTA 

258 

- 74 

MC14002BCPDS 

♦ MOTA 

148 

-205 


♦ MOTA 



MC14023BALDS 

♦ MOTA 

150 

-200 

MC10129LDS 

♦ MOTA 

278 

■ 84 

MC10191PD 

♦ MOTA 

258 

- 75 

MC14002BCPS 

♦ MOTA 

148 

-206 

MC14012UBCPS 

♦ MOTA 

149 

-207 

MC14023BALS 

♦ MOTA 

150 

-201 

MC10129P(A) 

♦ MOTA 

278 

■ 85 

MC10191PDS 

♦ MOTA 

258 

- 76 

MC14002BD 

♦ MOTA 

148 

-207 

MC14012UBD 

♦ MOTA 

149 

-208 

MC14023BCL 

♦ MOTA 

150 

-202 

MC10132FN 

♦ MOTA 

263 

- 4 

MC10192FN 

♦ MOTA 

246 

- 11 

MC14002CL,P 

MOTA 

148 

- 84 

MC14013AL 

MOTA 

123 

-170 

MC14023BCL.P 

MOTA 

150 

-106 

MC10132L 

♦ MOTA 

263 

- 5 

MC10192L 

♦ MOTA 

246 

- 12 

MC14002L 

MOTA 

148 

- 87 

MC14013BAL 

♦ MOTA 

124 

- 28 

MC14023BCLD 

♦ MOTA 

150 

-203 

MC10132LD 

♦ MOTA 

263 

- 6 

MC10192LD 

♦ MOTA 

246 

- 13 

MC14002UBAL 

♦ MOTA 

148 

-135 

MC14013BALD 

♦ MOTA 

124 

- 29 

MC14023BCLDS 

♦ MOTA 

150 

-204 

MC10132LDS 

♦ MOTA 

263 

- 7 

MC10192LDS 

♦ MOTA 

246 

- 14 

MC14002UBALD 

♦ MOTA 

148 

-136 

MC14013BALDS 

♦ MOTA 

124 

- 30 

MCI 4023BCP 

♦ MOTA 

150 

-205 

MC10132P 

♦ MOTA 

263 

- 8 

MC10192P 

♦ MOTA 

246 

- 15 

MC14002UBALDS 


148 

-137 

MC14013BALS 

♦ MOTA 

124 

- 31 

MC14023BCPD 

♦ MOTA 

150 

-206 

MC10132PD 

♦ MOTA 

263 

- 9 

MC10192PD 

♦ MOTA 

246 

- 16 


♦ MOTA 



MC14013BCL 

♦ MOTA 

124 

- 32 

MC14023BCPDS 

♦ MOTA 

150 

-207 

MC10132PDS 

♦ MOTA 

263 

- 10 

MC10192PDS 

♦ MOTA 

246 

- 17 

MC14002UBALS 

♦ MOTA 

148 

-138 

MC14013BCLD 

♦ MOTA 

124 

- 33 

MC14023BCPS 

♦ MOTA 

150 

-208 

MC10134FN 

♦ MOTA 

263 

- 16 

MC10194L 

♦ MOTA 

280 

- 1 

MC14002UBCL 

♦ MOTA 

148 

-139 

MC14013BCLDS 

♦ MOTA 

124 

- 34 

MC14023BD 

♦ MOTA 

150 

-209 

MC10134L 

♦ MOTA 

263 

- 17 

MC10194P 

♦ MOTA 

280 

- 2 

MC14002UBCLD 

♦ MOTA 

148 

-140 

MC14013BCLS 

♦ MOTA 

124 

- 35 

MC14023UBAL 

♦ MOTA 

150 

-151 

MC10134LD 

♦ MOTA 

263 

- 18 

MC10216FN 

♦ MOTA 

278 

- 64 

MC14002UBCLDS 

148 

-141 

MC14013BCP 

♦ MOTA 

124 

- 36 

MC14023UBALD 

♦ MOTA 

150 

-152 

MC10134LDS 

♦ MOTA 

263 

- 19 

MCI 0216L 

♦ MOTA 

278 

- 65 


♦ MOTA 



MC14013BCPD 

♦ MOTA 

124 

- 37 

MC14023UBALDS 

150 

-153 

MC10134P 

♦ MOTA 

263 

- 20 

MC10216LD 

♦ MOTA 

278 

- 66 

MC14002UBCLS 

♦ MOTA 

148 

-142 

MC14013BCPDS 

♦ MOTA 

124 

- 38 


♦ MOTA 



MC10134PD 

♦ MOTA 

263 

- 21 

MC10216LDS 

♦ MOTA 

278 

- 67 

MC14002UBCP 

♦ MOTA 

148 

-143 

MC14013BCPS 

♦ MOTA 

124 

- 39 

MC14023UBALS 

♦ MOTA 

150 

-154 

MC10134PDS 

♦ MOTA 

263 

- 22 

MC10216P 

♦ MOTA 

278 

- 68 

MC14002UBCPD 

♦ MOTA 

148 

-144 

MC14013BD 

♦ MOTA 

124 

- 40 

MC14023UBCL 

♦ MOTA 

150 

-155 

MC10158FN 

♦ MOTA 

263 

- 33 

MC10216PD 

♦ MOTA 

278 

- 69 

MC14002UBCPDS 

148 

-145 

MC14013CL.P 

MOTA 

123 

-171 

MC14023UBCLD 

♦ MOTA 

150 

-156 

MC10158L 

♦ MOTA 

263 

- 34 

MC10216PDS 

♦ MOTA 

278 

- 70 


♦ MOTA 



MC14013L 

MOTA 

123 

-175 

MC14023UBCLDS 

150 

-157 

MC10158LD 

♦ MOTA 

263 

- 35 

MC10320L(A) 

♦ MOTA 

257 

- 1 

MC14002UBCPS 

♦ MOTA 

148 

-146 

MC14014BAL 

♦ MOTA 

304 

-127 


♦ MOTA 



MC10158LDS 

♦ MOTA 

263 

- 36 

MC10514F 

♦ MOTA 

278 

- 19 

MC14002UBD 

♦ MOTA 

148 

-147 

MC14014BALD 

♦ MOTA 

304 

-128 

MC14023UBCLS 

♦ MOTA 

150 

-158 

MC10158P 

♦ MOTA 

263 

- 37 

MC10514L 

♦ MOTA 

278 

- 15 

MC14006AL 

MOTA 

304 

- 28 

MC14014BALDS 

♦ MOTA 

304 

-129 

MC14023UBCP 

♦ MOTA 

150 

-159 

MC10158PD 

♦ MOTA 

263 

■ 38 

MC10515F 

♦ MOTA 

278 

- 42 

MC14006BAL 

♦ MOTA 

304 

- 47 

MC14014BALS 

♦ MOTA 

304 

-130 

MC14023UBCPD 

♦ MOTA 

150 

-160 

MC10158PDS 

♦ MOTA 

263 

- 39 

MC10515L 

♦ MOTA 

278 

- 36 

MC14006BALD 

♦ MOTA 

304 

- 48 

MC14014BCL 

♦ MOTA 

304 

-131 

MC14023UBCPDS 

150 

-161 

MC10159FN 

♦ MOTA 

263 

■ 51 

MCI 0516F 

♦ MOTA 

278 

- 77 

MC14006BCL 

♦ MOTA 

304 

- 49 

MC14014BCP 

♦ MOTA 

304 

-132 


♦ MOTA 



MC10159L 

♦ MOTA 

263 

■ 52 

MC10516L 

♦ MOTA 

278 

- 71 

MC14006BCP 

♦ MOTA 

304 

- 29 

MC14015BAL 

♦ MOTA 

304 

-206 

MC14023UBCPS 

♦ MOTA 

150 

-162 

MC10159LD 

♦ MOTA 

263 

- 53 

MC10524F 

♦ MOTA 

258 

- 31 

MC14006CL 

MOTA 

304 

- 30 

MC14015BCL 

♦ MOTA 

304 

-207 

MC14023UBD 

♦ MOTA 

150 

-163 

MC10159LDS 

♦ MOTA 

263 

- 54 

MC10524L 

♦ MOTA 

258 

- 27 

MC14006CP 

MOTA 

304 

- 31 

MC14015BCP 

♦ MOTA 

304 

-208 

MC14024AL 

MOTA 

191 

- 98 

MC10159P 

♦ MOTA 

263 

- 55 

MC10525F 

♦ MOTA 

258 

- 53 

MC14007UBAL 

♦ MOTA 

234 

- 36 

MC14016BAL 

♦ MOTA 

260 

- 92 

MC14024BAL 

♦ MOTA 

191 

-138 

MC10159PD 

♦ MOTA 

263 

- 56 

MC10525L 

♦ MOTA 

258 

- 49 

MC14007UBALD 

♦ MOTA 

234 

- 37 

MC14016BALD 

♦ MOTA 

260 

- 93 

MC14024BALD 

♦ MOTA 

191 

-139 

MC10159PDS 

♦ MOTA 

263 

- 57 

MC10558F 

♦ MOTA 

263 

- 41 

MC14007UBALDS 

234 

- 38 

MC14016BALDS 

♦ MOTA 

260 

- 94 

MC14024BALDS 

♦ MOTA 

191 

-140 

MC10161FN 

♦ MOTA 

272 

- 16 

MC10558L 

♦ MOTA 

263 

- 40 


♦ MOTA 



MC14016BALS 

♦ MOTA 

260 

- 95 

MCI 4024BALS 

♦ MOTA 

191 

-141 

MC10161L 

♦ MOTA 

272 

- 17 

MC10561F 

♦ MOTA 

272 

- 27 

MC14007UBALS 

♦ MOTA 

234 

- 39 

MC14016BCL 

♦ MOTA 

260 

- 96 

MC14024BCL 

♦ MOTA 

191 

-142 

MCI 0161LD 

♦ MOTA 

272 

- 18 

MC10561L 

♦ MOTA 

272 

- 23 

MC14007UBCL 

♦ MOTA 

234 

- 40 

MC14016BCLD 

♦ MOTA 

260 

- 97 

MC14024BCLD 

♦ MOTA 

191 

-143 

MC10161LDS 

♦ MOTA 

272 

■ 19 

MC10562F 

♦ MOTA 

272 

- 53 

MC14007UBCLD 

♦ MOTA 

234 

- 41 

MC14016BCLDS 

♦ MOTA 

260 

- 98 

MC14024BCLDS 

♦ MOTA 

191 

-144 

MCI 0161P 

♦ MOTA 

272 

- 20 

MC10562L 

♦ MOTA 

272 

- 50 

MC14007UBCLDS 

234 

- 42 

MC14016BCLS 

♦ MOTA 

260 

- 99 

MC14024BCLS 

♦ MOTA 

191 

-145 

MC10161PD 

♦ MOTA 

272 

- 21 

MC10564L 

♦ MOTA 

263 

- 80 


♦ MOTA 



MC14016BCP 

♦ MOTA 

260 

-100 

MC14024BCP 

♦ MOTA 

191 

-146 

MC10161PDS 

♦ MOTA 

272 

- 22 

MC10565F 

♦ MOTA 

289 

- 22 

MC14007UBCLS 

♦ MOTA 

234 

- 43 

MC14016BCPD 

♦ MOTA 

260 

-101 

MC14024BCPD 

♦ MOTA 

191 

-147 

MC10162FN 

♦ MOTA 

272 

- 43 

MC10565L 

♦ MOTA 

289 

- 19 

MC14007UBCP 

♦ MOTA 

234 

- 44 

MC14016BCPDS 

♦ MOTA 

260 

-102 

MC14024BCPDS 

♦ MOTA 

191 

-148 

MC10162L 

♦ MOTA 

272 

- 44 

MCI 0571F 

♦ MOTA 

272 

- 68 

MC14007UBCPD 

♦ MOTA 

234 

- 45 

MC14016BCPS 

♦ MOTA 

260 

-103 

MC14024BCPS 

♦ MOTA 

191 

-149 

MC10162LD 

♦ MOTA 

272 

- 45 

MC10571L 

♦ MOTA 

272 

- 66 

MC14007UBCPDS 

234 

- 46 

MC14016BD 

♦ MOTA 

260 

-104 

MC14024BD 

♦ MOTA 

191 

-150 

MC10162LDS 

♦ MOTA 

272 

- 46 

MC10572F 

♦ MOTA 

272 

- 83 


♦ MOTA 



MC14017BAL 

♦ MOTA 

213 

- 1 

MC14024CL.P 

MOTA 

191 

- 99 

MC10162P 

♦ MOTA 

272 

- 47 

MC10572L 

♦ MOTA 

272 

- 81 

MC14007UBCPS 

♦ MOTA 

234 

- 47 

MC14017BALD 

♦ MOTA 

213 

- 2 

MC14025AL 

MOTA 

151 

- 1 

MC10162PD 

♦ MOTA 

272 

- 48 

MC10574F 

♦ MOTA 

263 

-130 

MC14007UBD 

♦ MOTA 

234 

- 48 

MC14017BALDS 

♦ MOTA 

213 

- 3 

MC14025BAL 

♦ MOTA 

151 

- 91 

MC10162PDS 

♦ MOTA 

272 

- 49 

MC10574L 

♦ MOTA 

263 

-129 

MC14008BAL 

♦ MOTA 

215 

- 51 

MC14017BALS 

♦ MOTA 

213 

- 4 

MC14025BALD 

♦ MOTA 

151 

- 92 

MC10164FN 

♦ MOTA 

263 

- 73 

MC10590F 

♦ MOTA 

258 

- 67 

MC14008BALD 

♦ MOTA 

215 

- 52 

MCI 4017BCL 

♦ MOTA 

213 

- 5 

MC14025BALDS 

♦ MOTA 

151 

- 93 

MC10164L 

♦ MOTA 

263 

- 74 

MC10590L 

♦ MOTA 

258 

- 66 

MC14008BALDS 

♦ MOTA 

215 

- 53 

MC14017BCLD 

♦ MOTA 

213 

- 6 

MC14025BALS 

♦ MOTA 

151 

- 94 

MC10164LD 

♦ MOTA 

263 

- 75 

MCI 0591F 

♦ MOTA 

258 

- 78 

MC14008BALS 

♦ MOTA 

215 

- 54 

MC14017BCLDS 

♦ MOTA 

213 

- 7 

MCI 4025BCL 

♦ MOTA 

151 

- 95 

MC10164LDS 

♦ MOTA 

263 

- 76 

MC10591L 

♦ MOTA 

258 

- 77 

MC14008BCL 

♦ MOTA 

215 

- 55 

MC14017BCLS 

♦ MOTA 

213 

- 8 

MC14025BCL.P 

MOTA 

151 

- 2 

MC10164P 

♦ MOTA 

263 

- 77 

MC10594F 

♦ MOTA 

280 

- 4 

MC14008BCLD 

♦ MOTA 

215 

- 56 

MC14017BCP 

♦ MOTA 

213 

- 9 

MC14025BCLD 

♦ MOTA 

151 

- 96 

MC10164PD 

♦ MOTA 

263 

- 78 

MC10594L 

♦ MOTA 

280 

- 3 

MC14008BCLDS 

♦ MOTA 

215 

- 57 

MC14017BCPD 

♦ MOTA 

213 

- 10 

MC14025BCLDS 

♦ MOTA 

151 

- 97 

MC10164PDS 

♦ MOTA 

263 

■ 79 

MCI 0616F 

♦ MOTA 

278 

- 75 

MC14008BCLS 

♦ MOTA 

215 

- 58 

MC14017BCPDS 

♦ MOTA 

213 

- 11 

MC14025BCLS 

♦ MOTA 

151 

- 98 

MC10165FN 

♦ MOTA 

289 

- 12 

MC10616L 

♦ MOTA 

278 

- 72 

MC14008BCP 

♦ MOTA 

215 

- 59 

MC14017BCPS 

♦ MOTA 

213 

- 12 

MC14025BCP 

♦ MOTA 

151 

- 99 

MC10165L 

♦ MOTA 

289 

- 13 

MC12663L.P 

MOTA 

127 

- 40 

MC14008BCPD 

♦ MOTA 

215 

- 60 

MC14017BD 

♦ MOTA 

213 

- 13 

MC14025BCPD 

♦ MOTA 

151 

-100 

MCI 0165 LD 

♦ MOTA 

289 

- 14 

MC14000AL 

MOTA 

147 

- 65 

MC14008BCPDS 

♦ MOTA 

215 

- 61 

MC14018BAL 

♦ MOTA 

190 

- 38 

MC14025BCPDS 

♦ MOTA 

151 

-101 

MC10165LDS 

♦ MOTA 

289 

- 15 

MC14000CL.P 

MOTA 

147 

- 66 

MC14008BCPS 

♦ MOTA 

215 

- 62 

MC14018BALD 

♦ MOTA 

190 

- 39 

MC14025BCPS 

♦ MOTA 

151 

-102 

MC10165P 

♦ MOTA 

289 

- 16 

MC14000UBAL 

♦ MOTA 

147 

-100 

MC14008BD 

♦ MOTA 

215 

- 63 

MC14018BALDS 

♦ MOTA 

190 

- 40 

MC14025BD 

♦ MOTA 

151 

-103 

MC10165PD 

♦ MOTA 

289 

- 17 

MC14000UBALD ♦MOTA 

147 

-101 

MC14011AL 

MOTA 

149 

- 5 

MC14018BALS 

♦ MOTA 

190 

- 41 

MC14025CL.P 

MOTA 

151 

- 3 

MC10165PDS 

♦ MOTA 

289 

- 18 

MC14000UBALDS 

147 

-102 

MCI 4011 BAL 

♦ MOTA 

149 

-124 

MC14018BCL 

♦ MOTA 

190 

- 42 

MC14025UBAL 

♦ MOTA 

151 

- 45 

MC10171FN 

♦ MOTA 

272 

- 59 


♦ MOTA 



MCI 4011 BALD 

♦ MOTA 

149 

-125 

MC14018BCLD 

♦ MOTA 

190 

- 43 

MC14025UBALD 

♦ MOTA 

151 

- 46 

MC10171L 

♦ MOTA 

272 

- 60 

MC14000UBALS 

♦ MOTA 

147 

-103 

MCI 4011 BALDS 

♦ MOTA 

149 

-126 

MC14018BCLDS 

♦ MOTA 

190 

- 44 

MCI 4025UBALDS 

151 

- 47 

MC10171 LD 

♦ MOTA 

272 

- 61 

MC14000UBCL 

♦ MOTA 

147 

-104 

MC14011 BCL 

♦ MOTA 

149 

-127 

MC14018BCLS 

♦ MOTA 

190 

- 45 


♦ MOTA 



MC10171LDS 

♦ MOTA 

272 

- 62 

MC14000UBCLD ♦MOTA 

147 

-105 

MC14011 BCL,P 

MOTA 

149 

-128 

MC14018BCP 

♦ MOTA 

190 

- 46 

MC14025UBALS 

♦ MOTA 

151 

- 48 

MC10171P 

♦ MOTA 

272 

- 63 

MC14000UBCLDS 

147 

-106 

MCI 4011 BCLD 

♦ MOTA 

149 

-129 

MC14018BCPD 

♦ MOTA 

190 

- 47 

MC14025UBCL 

♦ MOTA 

151 

- 49 

MC10171PD 

♦ MOTA 

272 

- 64 


♦ MOTA 



MC14011 BCLDS 

♦ MOTA 

149 

-130 

MC14018BCPDS 

♦ MOTA 

190 

- 48 

MC14025UBCLD 

♦ MOTA 

151 

- 50 

MC10171PDS 

♦ MOTA 

272 

- 65 

MC14000UBCLS 

♦ MOTA 

147 

-107 

MCI 4011 BCLS 

♦ MOTA 

149 

-131 

MC14018BCPS 

♦ MOTA 

190 

- 49 

MCI 4025UBCLDS 

151 

- 51 

MC10172FN 

♦ MOTA 

272 

- 74 

MC14000UBCP 

♦ MOTA 

147 

-108 

MC14011 BCP 

♦ MOTA 

149 

-132 

MC14018BD 

♦ MOTA 

190 

- 50 


♦ MOTA 



MC10172L 

♦ MOTA 

272 

• 75 

MC14000UBCPD ♦MOTA 

147 

-109 

MC14011 BCPD 

♦ MOTA 

149 

-133 

MC14020AL 

MOTA 

190 

- 93 

MC14025UBCLS 

♦ MOTA 

151 

- 52 

MC10172LD 

♦ MOTA 

272 

- 76 

MC14000UBCPDS 

147 

-110 

MCI 4011 BCPDS 

♦ MOTA 

149 

-134 

MC14020BAL 

♦ MOTA 

190 

-103 

MC14025UBCP 

♦ MOTA 

151 

- 53 

MC10172LDS 

♦ MOTA 

272 

- 77 


♦ MOTA 



MCI 4011 BCPS 

♦ MOTA 

149 

-135 

MC14020BALD 

♦ MOTA 

190 

-143 

MC14025UBCPD 

♦ MOTA 

151 

- 54 

MC10172P 

♦ MOTA 

272 

- 78 

MC14000UBCPS ♦MOTA 

147 

-111 

MC14011BD 

♦ MOTA 

149 

-136 

MC14020BALDS 

♦ MOTA 

190 

-144 

MCI 4025UBCPDS 

151 

- 55 

MC10172PD 

♦ MOTA 

272 

- 79 

MC14000UBD 

♦ MOTA 

147 

-112 

MC14011CL.P 

MOTA 

149 

- 6 

MC14020BALS 

♦ MOTA 

190 

-145 


♦ MOTA 



MC10172PDS 

♦ MOTA 

272 

- 80 

MCI 4001BAL 

♦ MOTA 

148 

- 43 

MC14011L 

MOTA 

149 

- 8 

MC14020BCL 

♦ MOTA 

190 

-146 

MC14025UBCPS 

♦ MOTA 

151 

- 56 

MC10173FN 

♦ MOTA 

263 

- 95 

MCI 4001 BALD 

♦ MOTA 

148 

- 44 

MC14011UBAL 

♦ MOTA 

149 

- 66 

MC14020BCLD 

♦ MOTA 

190 

-147 

MC14025UBD 

♦ MOTA 

151 

- 57 

MC10173L 

♦ MOTA 

263 

- 96 

MCI 4001 BALDS 

♦ MOTA 

148 

- 45 

MC14011 UBALD 

♦ MOTA 

149 

- 67 

MC14020BCLDS 

♦ MOTA 

190 

-148 

MC14027BAL 

♦ MOTA 

124 

- 96 

MC10173LD 

♦ MOTA 

263 

- 97 

MCI 4001BALS 

♦ MOTA 

148 

- 46 

MC14011 UBALDS 

149 

- 68 

MC14020BCLS 

♦ MOTA 

190 

-149 

MC14027BALD 

♦ MOTA 

124 

- 97 

MC10173LDS 

♦ MOTA 

263 

- 98 

MCI 4001BCL 

♦ MOTA 

148 

- 47 


♦ MOTA 



MC14020BCP 

♦ MOTA 

190 

-150 

MC14027BALDS 

♦ MOTA 

124 

- 98 

MC10173P 

♦ MOTA 

263 

- 99 

MCI 4001BCLD 

♦ MOTA 

148 

- 48 

MC14011UBALS 

♦ MOTA 

149 

- 69 

MC14020BCPD 

♦ MOTA 

190 

-151 

MC14027BALS 

♦ MOTA 

124 

- 99 

MC10173PD 

♦ MOTA 

263 

-100 

MCI 4001BCLDS 

♦ MOTA 

148 

- 49 

MC14011UBCL 

♦ MOTA 

149 

- 70 

MC14020BCPDS 

♦ MOTA 

190 

-152 

MC14027BCL 

♦ MOTA 

124 

-100 

MC10173PDS 

♦ MOTA 

263 

-101 

MCI 4001BCLS 

♦ MOTA 

148 

- 50 

MC14011 UBCLD 

♦ MOTA 

149 

- 71 

MC14020BCPS 

♦ MOTA 

190 

-153 

MC14027BCLD 

♦ MOTA 

124 

-101 

MC10174FN 

♦ MOTA 

263 

-119 

MCI 4001BCP 

♦ MOTA 

148 

- 51 

MCI 4011 UBCLDS 

149 

- 72 

MC14020BD 

♦ MOTA 

190 

-154 

MCI 4027BCLDS 

♦ MOTA 

124 

-102 

MC10174L 

♦ MOTA 

263 

-120 

MCI 4001BCPD 

♦ MOTA 

148 

- 52 


♦ MOTA 



MC14020CL 

MOTA 

190 

- 80 

MC14027BCLS 

♦ MOTA 

124 

-103 

MC10174LD 

♦ MOTA 

263 

-121 

MCI4001BCPDS ♦MOTA 

148 

- 53 

MC14011 UBCLS 

♦ MOTA 

149 

- 73 

MC14020CP 

MOTA 

190 

- 81 

MC14027BCP 

♦ MOTA 

124 

-104 

MC10174LDS 

♦ MOTA 

263 

-122 

MCI 4001BCPS 

♦ MOTA 

148 

- 54 

MC14011UBCP 

♦ MOTA 

149 

- 74 

MCI 4021 BAL 

♦ MOTA 

305 

- 64 

MC14027BCPD 

♦ MOTA 

124 

-105 

MC10174P 

♦ MOTA 

263 

-123 

MCI 4001BD 

♦ MOTA 

148 

- 55 

MC14011UBCPD 

♦ MOTA 

149 

- 75 

MCI 4021 BALD 

♦ MOTA 

305 

- 65 

MC14027BCPDS 

♦ MOTA 

124 

-106 

MC10174PD 

♦ MOTA 

263 

-124 

MCI 4001L 

MOTA 

147 

-163 

MC14011UBCPDS 

149 

- 76 

MCI4021 BALDS 

♦ MOTA 

305 

- 66 

MC14027BCPS 

♦ MOTA 

124 

-107 

MC10174PDS 

♦ MOTA 

263 

-125 

MCI 4001UBAL 

♦ MOTA 

147 

-212 


♦ MOTA 



MCI 4021 BALS 

♦ MOTA 

305 

- 67 

MC14027BD 

♦ MOTA 

124 

-108 

MC10177L 

♦ MOTA 

258 

- 54 

MCI4001UBALD ♦MOTA 

147 

-213 

MCI 4011 UBCPS 

♦ MOTA 

149 

- 77 

MCI 4021 BCL 

♦ MOTA 

305 

- 68 

MCI 4028AL 

MOTA 

184 

- 86 

MC10177LD 

♦ MOTA 

258 

- 55 

MCI 4001UBALDS 

147 

-214 

MC14011UBD 

♦ MOTA 

149 

- 78 

MCI 4021 BCLD 

♦ MOTA 

305 

- 69 

MC14028BAL 

MOTA 

184 

- 87 

MC10177LDS 

♦ MOTA 

258 

- 56 


♦ MOTA 



MC14012AL 

MOTA 

149 

-154 

MCI 4021 BCLDS 

♦ MOTA 

305 

- 70 

MC14028BALD 

MOTA 

184 

- 88 

MC10177P(A) 

♦ MOTA 

258 

- 57 

MCI 4001UBALS 

♦ MOTA 

147 

-215 

MC14012BAL 

♦ MOTA 

150 

- 25 

MCI 4021 BCLS 

♦ MOTA 

305 

- 71 

MC14028BALDS 

MOTA 

184 

- 89 

MC10181L 

♦ MOTA 

221 

- 17 

MCI 4001UBCL 

♦ MOTA 

147 

-216 

MC14012BALD 

♦ MOTA 

150 

- 26 

MCI 4021 BCP 

♦ MOTA 

305 

- 72 

MC14028BALS 

MOTA 

184 

- 90 

MCI 0181 LD 

♦ MOTA 

221 

- 18 

MCI4001UBCLD ♦MOTA 

147 

-217 

MC14012BALDS 

♦ MOTA 

150 

- 27 

MCI 4021 BCPD 

♦ MOTA 

305 

- 73 

MC14028BCL 

♦ MOTA 

184 

- 91 

MC10181LDS 

♦ MOTA 

221 

- 19 

MCI 4001UBCLDS 

147 

-218 

MC14012BALS 

♦ MOTA 

150 

- 28 

MCI 4021 BCPDS 

♦ MOTA 

305 

- 74 

MC14028BCLD 

♦ MOTA 

184 

- 92 

MCI 0181P 

♦ MOTA 

221 

- 20 


♦ MOTA 



MC14012BCL 

♦ MOTA 

150 

- 29 

MCI 4021 BCPS 

♦ MOTA 

305 

- 75 

MC14028BCLDS 

♦ MOTA 

184 

- 93 

MC10181PD 

♦ MOTA 

221 

- 21 

MCI 4001UBCLS 

♦ MOTA 

147 

-219 

MC14012BCL.P 

MOTA 

149 

-155 

MCI 4021 BD 

♦ MOTA 

305 

- 76 

MC14028BCLS 

♦ MOTA 

184 

- 94 

MC10181PDS 

♦ MOTA 

221 

- 22 

MCI 4001UBCP 

♦ MOTA 

147 

-220 

MC14Q12BCLD 

♦ MOTA 

150 

- 30 

MC14022AL 

MOTA 

190 

-208 

MC14028BCP 

♦ MOTA 

184 

- 95 

MC10188FN 

♦ MOTA 

234 

- 1 

MCI4001UBCPD ♦MOTA 

148 

- 1 

MC14012BCLDS 

♦ MOTA 

150 

- 31 

MC14022BAL 

♦ MOTA 

191 

- 28 

MC14028BCPD 

♦ MOTA 

184 

- 96 

MC10188L 

♦ MOTA 

234 

- 2 

MCI 4001UBCPDS 

148 

- 2 

MC14012BCLS 

♦ MOTA 

150 

- 32 

MC14022BALD 

♦ MOTA 

191 

- 29 

MC14028BCPDS 

♦ MOTA 

184 

- 97 

MC10188LD 

♦ MOTA 

234 

- 3 


♦ MOTA 



MC14012BCP 

♦ MOTA 

150 

- 33 

MC14022BALDS 

♦ MOTA 

191 

- 30 

MC14028BCPS 

♦ MOTA 

184 

- 98 

MC10188LDS 

♦ MOTA 

234 

- 4 

MCI 4001UBCPS fMOTA 

148 

- 3 

MC14012BCPD 

♦ MOTA 

150 

- 34 

MC14022BALS 

♦ MOTA 

191 

- 31 

MC14028BD 

♦ MOTA 

184 

- 99 

MC10188P 

♦ MOTA 

234 

- 5 

MCI 4001UBD 

♦ MOTA 

148 

- 4 

MC14012BCPDS 

♦ MOTA 

150 

- 35 

MC14022BCL 

♦ MOTA 

191 

- 32 

MC14028CL 

MOTA 

184 

-100 

MC10188PD 

♦ MOTA 

234 

- 6 

MC14002AL 

MOTA 

148 

- 83 

MC14012BCPS 

♦ MOTA 

150 

- 36 

MC14022BCLD 

♦ MOTA 

191 

- 33 

MC14028CP 

MOTA 

184 

-101 

MC10188PDS 

♦ MOTA 

234 

- 7 

MC14002BAL 

♦ MOTA 

148 

-194 

MC14012BD 

♦ MOTA 

150 

- 37 

MC14022BCLDS 

♦ MOTA 

191 

- 34 

MC14029BAL 

♦ MOTA 

192 

- 35 

MC10190FN 

♦ MOTA 

258 

- 59 

MC14002BALD 

♦ MOTA 

148 

-195 

MC14012CL.P 

MOTA 

149 

-156 

MC14022BCLS 

♦ MOTA 

191 

- 35 

MC14029BALD 

♦ MOTA 

192 

- 36 

MC10190L 

♦ MOTA 

258 

- 60 

MC14002BALDS 

♦ MOTA 

148 

-196 

MC14012L 

MOTA 

149 

-159 

MC14022BCP 

♦ MOTA 

191 

- 36 

MC14029BALDS 

♦ MOTA 

192 

- 37 

MC10190LD 

♦ MOTA 

258 

- 61 

MC14002BALS 

♦ MOTA 

148 

-197 

MC14012UBCL 

♦ MOTA 

149 

-200 

MC14022BCPD 

♦ MOTA 

191 

- 37 

MC14029BALS 

♦ MOTA 

192 

- 38 

MC10190LDS 

♦ MOTA 

258 

- 62 

MC14002BCL 

♦ MOTA 

148 

-198 

MC140121JBCLD 

♦ MOTA 

149 

-201 

MC14022BCPDS 

♦ MOTA 

191 

- 38 

MC14029BCL 

♦ MOTA 

192 

- 39 

MC10190P 

♦ MOTA 

258 

- 63 

MC14002BCL.P 

MOTA 

148 

-199 

MC14012UBCLDS 


149 

-202 

MC14022BCPS 

♦ MOTA 

191 

- 39 

MC14029BCLD 

♦ MOTA 

192 

- 40 

MC10190PD 

♦ MOTA 

258 

- 64 

MC14002BCLD 

♦ MOTA 

148 

-200 


♦ MOTA 



MC14022BD 

♦ MOTA 

191 

- 40 

MC14029BCLDS 

♦ MOTA 

192 

- 41 

MC10190PDS 

♦ MOTA 

258 

- 65 

MC14002BCLDS 

♦ MOTA 

148 

-201 

MC14012UBCLS 

♦ MOTA 

149 

-203 

MC14022CL 

MOTA 

190 

-209 

MC14029BCLS 

♦ MOTA 

192 

- 42 
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TYPE No. 

MC14029BCP 

MC14029BCPD 

MC14029BCPDS 

MC14029BCPS 

MC14029BD 

MC14032BAL 

MC14032BALD 

MC14032BALDS 

MC14032BALS 

MC14032BCL 

MC14032BCLD 

MC14032BCLDS 

MC14032BCLS 

MC14032BCP 

MC14032BCPD 

MC14032BCPDS 

MC14032BCPS 

MC14032BD 

MC14034BAL 

MC14034BALD 

MCI 4034BALDS 

MCI 4034BALS 

MC14034BCL 

MC14034BCLD 

MC14034BCLDS 

MC14034BCLS 

MC14034BCP 

MC14034BCPD 

mqi 4Q34RQpn<? 

MC14034BCPS 

MC14035BAL 

MC14035BALD 

MC14035BALDS 

MC14035BALS 

MC14035BCL 

MC14035BCLD 

MC14035BCLDS 

MC14035BCLS 

MC14035BCP 

MC14035BCPD 

MC14035BCPDS 

MC14035BCPS 

MC14035BD 

MC14038BAL 

MC14038BALD 

MC14038BALDS 

MC14038BALS 

MC14038BCL 

MC14038BCLD 

MC14038BCLDS 

MCI 4038BCLS 

MC14038BCP 

MC14038BCPD 

MC14038BCPDS 

MCI 4038BCPS 

MC14038BD 

MCI 4040AL 

MC14040BAL 

MC14040BALD 

MCI 4040BALDS 

MCI 4040BALS 

MCI 4040BCL 

MCI 4040BCLD 

MCI 4040BCLDS 

MC14040BCLS 

MCI 4040BCP 

MCI 4040BCPD 

MC14040BCPDS 

MC14040BCPS 

MC14040BD 

MC14040CL 

MCI 4040CP 

MC14042BAL 

MC14042BALD 

MC14042BALDS 

MCI 4042BALS 

MCI 4042BCL 

MC14042BCLD 

MC14042BCLDS 

MCI 4042BCLS 

MC14042BCP 

MC14042BCPD 

MCI 4042BCPDS 

MC14042BCPS 

MC14042BD 

MC14043BAL 

MCI 4043BALD 

MC14043BALDS 

MC14043BALS 

MC14043BCL 

MC14043BCLD 

MC14043BCLDS 

MC14043BCLS 

MC14043BCP 

MC14043BCPD 

MC14043BCPDS 

MC14043BCPS 

MC14043BD 

MC14044BAL 

MCI 4044BALD 

MC14044BALDS 

MCI 4044BALS 

MC14044BCL 

MC14044BCLD 

MC14044BCLDS 

MC14044BCLS 

MC14044BCP 

MC14044BCPD 

MC14044BCPDS 

MC14044BCPS 

MC14044BD 

MC14046BAL 

MC14046BALD 

MCI 4046BALDS 


MFRS 

♦ MOTA1192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 305 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 

♦ MOTA 215 
MOTA 192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 192 

♦ MOTA 192 
MOTA 192 
MOTA 192 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 225 

♦ MOTA 371 

♦ MOTA 371 

♦ MOTA 1371 


3. TYPE No. CROSS INDEX 






IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




MCI 4046BALS 


371 

- 68 

MC14068BCP 


151 

-188 



180 

- 32 

MISflSffiffiSMESMmii ill 

799 

Kl 

MC14046BAP 

♦ MOTA 

371 

- 69 

MC14068BCPD 

♦MOTA 

151 

-189 

MC14077BCPS 

♦MOTA 

180 

- 33 

MCI 4161 BCLS 

♦ MOTA 

199 

- 75 

MCI 4046BCL 

♦ MOTA 

371 

- 70 

MCI 4068BCPDS 

♦ MOTA 

151 

-190 

MC14077BD 

♦ MOTA 

180 

- 34 

MCI 4161 BCP 

♦ MOTA 

199 

- 76 

MC14046BCLD 

♦ MOTA 

371 

- 71 

MC14068BCPS 

♦MOTA 

151 

-191 

MC14078BAL 

♦ MOTA 

153 

-104 

MCI 4161 BCPD 

♦ MOTA 

199 

- 77 

MC14046BCLDS 

♦ MOTA 

371 

- 72 

MC14068BD 

♦ MOTA 

151 

-192 

MC14078BALD 

♦ MOTA 

153 

-105 

MCI 4161 BCPDS 

♦ MOTA 

199 

- 78 

MC14046BCLS 

♦ MOTA 

371 

- 73 

MC14069UBAL 

♦ MOTA 

237 

-193 

MC14078BALDS 

♦ MOTA 

153 

-106 

MCI 4161 BCPS 

♦ MOTA 

199 

- 79 

MC14046BCP 

♦ MOTA 

371 

- 74 

MC14069UBALD 

♦ MOTA 

237 

-194 

MC14078BALS 

♦ MOTA 

153 

-107 

MC14161BD 

♦ MOTA 

199 

- 80 

MC14046BCPD 

♦ MOTA 

371 

- 75 

MCI 4069UBALDS 

237 

-195 

MC14078BCL 

♦ MOTA 

153 

-108 

MC14162BAL 

♦ MOTA 

200 

- 36 

MC14046BCPDS 

♦ MOTA 

371 

- 76 


♦ MOTA 



MC14078BCLD 

♦ MOTA 

153 

-109 

MC14162BALD 

♦ MOTA 

200 

- 37 

MC14046BCPS 

♦ MOTA 

371 

- 77 

MCI 4069UBALS 

♦ MOTA 

237 

-196 

MC14078BCLDS 

♦ MOTA 

153 

-110 

MC14162BALDS 

♦ MOTA 

200 

- 38 

MC14046BDW 

♦ MOTA 

371 

- 78 

MC14069UBCL 

♦ MOTA 

237 

-197 

MC14078BCLS 

♦ MOTA 

153 

-111 

MC14162BALS 

♦ MOTA 

200 

- 39 

MC14049UBAL 

♦ MOTA 

234 

• 60 

MCI 4069UBCLD 

♦ MOTA 

237 

-198 

MC14078BCP 

♦ MOTA 

153 

-112 

MC14162BGL 

♦ MOTA 

200 

- 40 

MC14049UBALD 

♦ MOTA 

234 

- 61 

MCI 4069UBCLDS 

237 

-199 

MC14078BCPD 

♦ MOTA 

153 

-113 

MC14162BCLD 

♦ MOTA 

200 

- 41 

MC14049UBALDS 

234 

- 62 


♦ MOTA 



MC14078BCPDS 

♦ MOTA 

153 

-114 

MC14162BCLDS 

♦ MOTA 

200 

- 42 


♦ MOTA 



MC14069UBCLS 

♦ MOTA 

237 

-200 

MC14078BCPS 

♦ MOTA 

153 

-115 

MC14162BCLS 

♦ MOTA 

200 

- 43 

MC14049UBALS 

♦ MOTA 

234 

■ 63 

MC14069UBCP 

♦ MOTA 

237 

-201 

MC14078BD 

♦ MOTA 

153 

-116 

MC14162BCP 

♦ MOTA 

200 

- 44 

MC14049UBCL 

♦ MOTA 

234 

- 64 

MC14069UBCPD 

♦ MOTA 

237 

-202 

MCI 4081 BAL 

♦ MOTA 

153 

-174 

MC14162BCPD 

♦ MOTA 

200 

- 45 

MC14049UBCLD 

♦ MOTA 

234 

- 65 

MCI 4069UBCPDS 

237 

-203 

MCI 4081 BALD 

♦ MOTA 

153 

-175 

MC14162BCPDS 

♦ MOTA 

200 

- 46 

MC14049UBCLDS 

234 

■ 66 


♦ MOTA 



MCI 4081 BALDS 

♦ MOTA 

153 

-176 

MC14162BCPS 

♦ MOTA 

200 

- 47 


♦ MOTA 



MCI 4069U BCPS 

♦ MOTA 

237 

-204 

MCI 4081 BALS 

♦ MOTA 

153 

-177 

MC14162BD 

♦ MOTA 

200 

- 48 

MC14049UBCLS 

♦ MOTA 

234 

- 67 

MC14069UBD 

♦ MOTA 

237 

-205 

MCI 4081 BCL 

♦ MOTA 

153 

-178 

MC14163BAL 

♦ MOTA 

200 

-198 

MC14049UBCP 

♦ MOTA 

234 

- 68 

MC14070BAL 

♦ MOTA 

181 

-118 

MCI 4081 BCLD 

♦ MOTA 

153 

-179 

MC14163BALD 

♦ MOTA 

200 

-199 

MC14049UBCPD 

♦ MOTA 

234 

- 69 

MC14070BALD 

♦ MOTA 

181 

-119 

MCI 4081 BCLDS 

♦ MOTA 

153 

-180 

MC14163BALDS 

♦ MOTA 

200 

-200 

MC14049UBCPDS 

234 

- 70 

MC14070BALDS 

♦ MOTA 

181 

-120 

MCI 4081 BCLS 

♦ MOTA 

153 

-181 

MC14163BALS 

♦ MOTA 

200 

-201 


♦ MOTA 



MC14070BALS 

♦ MOTA 

181 

-121 

MCI 4081 BCP 

♦ MOTA 

153 

-182 

MC14163BCL 

♦ MOTA 

200 

-202 

MC14049UBCPS 

♦ MOTA 

234 

- 71 

MC14070BCL 

♦ MOTA 

181 

-122 

MCI 4081 BCPD 

♦ MOTA 

153 

-183 

MC14163BCLD 

♦ MOTA 

200 

-203 

MC14049UBD 

♦ MOTA 

234 

- 72 

MCI 4070BCLD 

♦ MOTA 

181 

-123 

MCI 4081 BCPDS 

♦ MOTA 

153 

-184 

MC14163BCLDS 

♦ MOTA 

200 

-204 

MC14050BAL 

♦ MOTA 

234 

- 77 

MC14070BCLDS 

♦ MOTA 

181 

-124 

MCI 4081 BCPS 

♦ MOTA 

153 

-185 

MC14163BCLS 

♦ MOTA 

200 

-205 

Mr.-i/inunRAi n 

A MOTA 

cm 

. 7ft 

Mri4n7nRm q 

4 MOTA 

ifti 

.195 

MniiinRiRn 

4MDT A 


-ififc 

Mri4iR3Rnp 

A MOTA 

onn 


MC14050BALDS 

♦ MOTA 

234 

- 79 

MC14070BCP 

♦ MOTA 

181 

-126 

MC14082BAL 

♦ MOTA 

154 

- 16 

MC14163BCPD 

♦ MOTA 

200 

-207 

MC14050BALS 

♦ MOTA 

234 

- 80 

MC14070BCPD 

♦ MOTA 

181 

-127 

MCI 4082BALD 

♦ MOTA 

154 

- 17 

MC14163BCPDS 

♦ MOTA 

200 

-208 

MC14050BCL 

♦ MOTA 

234 

- 81 

MC14070BCPDS 

♦ MOTA 

181 

-128 

MC14082BALDS 

♦ MOTA 

154 

- 18 

MC14163BCPS 

♦ MOTA 

200 

-209 

MC14050BCLD 

♦ MOTA 

234 

- 82 

MC14070BCPS 

♦ MOTA 

181 

-129 

MCI 4082BALS 

♦ MOTA 

154 

- 19 

MC14163BD 

♦ MOTA 

200 

-210 

MC14050BCLDS 

♦ MOTA 

234 

- 83 

MC14070BD 

♦ MOTA 

181 

-130 

MC14082BCL 

♦ MOTA 

154 

- 20 

MC14194BAL 

♦ MOTA 

310 

-134 

MC14050BCLS 

♦ MOTA 

234 

- 84 

MCI 4071 BAL 

♦ MOTA 

152 

- 26 

MC14082BCL.P 

MOTA 

153 

-193 

MC14194BALD 

♦ MOTA 

310 

-135 

MC14050BCP 

♦ MOTA 

234 

- 85 

MCI 4071 BALD 

♦ MOTA 

152 

- 27 

MC14082BCLD 

♦ MOTA 

154 

- 21 

MC14194BALDS 

♦ MOTA 

310 

-136 

MC14050BCPD 

♦ MOTA 

234 

- 86 

MCI 4071 BALDS 

♦ MOTA 

152 

- 28 

MCI 4082BCLDS 

♦ MOTA 

154 

- 22 

MC14194BALS 

♦ MOTA 

310 

-137 

MC14050BCPDS 

♦ MOTA 

234 

- 87 

MCI 4071 BALS 

♦ MOTA 

152 

- 29 

MC14082BCLS 

♦ MOTA 

154 

- 23 

MC14194BCL 

♦ MOTA 

310 

-138 

MC14050BCPS 

♦ MOTA 

234 

- 88 

MCI 4071 BCL 

♦ MOTA 

152 

- 30 

MC14082BCP 

♦ MOTA 

154 

- 24 

MC14194BCLD 

♦ MOTA 

310 

-139 

MC14050BD 

♦ MOTA 

234 

■ 89 

MCI 4071 BCLD 

♦ MOTA 

152 

- 31 

MC14082BCPD 

♦ MOTA 

154 

- 25 

MC14194BCLDS 

♦ MOTA 

310 

-140 

MCI 4051BAL 

♦ MOTA 

261 

- 44 

MCI 4071 BCLDS 

♦ MOTA 

152 

- 32 

MC14082BCPDS 

♦ MOTA 

154 

- 26 

MC14194BCLS 

♦ MOTA 

310 

-141 

MCI 4051 BALD 

♦ MOTA 

261 

- 45 

MCI 4071 BCLS 

♦ MOTA 

152 

- 33 

MC14082BCPS 

♦ MOTA 

154 

- 27 

MC14194BCP 

♦ MOTA 

310 

-142 

MCI 4051 BALDS 

♦ MOTA 

261 

- 46 

MCI 4071 BCP 

♦ MOTA 

152 

- 34 

MC14082BD 

♦ MOTA 

154 

- 28 

MC14194BCPD 

♦ MOTA 

310 

-143 

MCI 4051BALS 

♦ MOTA 

261 

- 47 

MCI 4071 BCPD 

♦ MOTA 

152 

- 35 

MC14093BAL 

♦ MOTA 

287 

- 2 

MC14194BCPDS 

♦ MOTA 

310 

-144 

MC14051BCL 

♦ MOTA 

261 

- 48 

MCI 4071 BCPDS 

♦ MOTA 

152 

- 36 

MC14093BALD 

♦ MOTA 

287 

- 3 

MC14194BCPS 

♦ MOTA 

310 

-145 

MCI 4051BCLD 

♦ MOTA 

261 

- 49 

MCI 4071 BCPS 

♦ MOTA 

152 

- 37 

MC14093BALDS 

♦ MOTA 

287 

- 4 

MC14194BD 

♦ MOTA 

310 

-146 

MCI 4051BCLDS 

♦ MOTA 

261 

- 50 

MCI 4071 BD 

♦ MOTA 

152 

- 38 

MC14093BALS 

♦ MOTA 

287 

- 5 

MC14400L 

♦ MOTA 

379 

-194 

MCI 4051BCLS 

♦ MOTA 

261 

- 51 

MC14072BAL 

♦ MOTA 

152 

- 90 

MC14093BCL 

♦ MOTA 

287 

- 6 

MC14401L 

♦ MOTA 

379 

-187 

MCI 4051BCP 

♦ MOTA 

261 

- 52 

MC14072BALD 

♦ MOTA 

152 

- 91 

MC14093BCLD 

♦ MOTA 

287 

- 7 

MC14402L 

♦ MOTA 

379 

-188 

MCI 4051BCPD 

♦ MOTA 

261 

- 53 

MC14072BALDS 

♦ MOTA 

152 

- 92 

MC14093BCLDS 

♦ MOTA 

287 

- 8 

MC14402Z 

MOTA 

379 

-189 

MCI 4051BCPDS 

♦ MOTA 

261 

- 54 

MCI 4072BALS 

♦ MOTA 

152 

- 93 

MC14093BCLS 

♦ MOTA 

287 

- 9 

MC14403L1 

♦ MOTA 

379 

-190 

MCI 4051BCPS 

♦ MOTA 

261 

- 55 

MC14072BCL 

♦ MOTA 

152 

- 94 

MC14093BCP 

♦ MOTA 

287 

- 10 

MC14403L2 

♦ MOTA 

379 

-191 

MCI 4051BD 

♦ MOTA 

261 

- 56 

MC14072BCL.P 

MOTA 

152 

- 45 

MC14093BCPD 

♦ MOTA 

287 

- 11 

MC14403L 

♦ MOTA 

379 

-192 

MC14052BAL 

♦ MOTA 

261 

-102 

MC14072BCLD 

♦ MOTA 

152 

- 95 

MC14093BCPDS 

♦ MOTA 

287 

- 12 

MC14404L 

♦ MOTA 

377 

- 2 

MC14052BALD 

♦ MOTA 

261 

-103 

MC14072BCLDS 

♦ MOTA 

152 

- 96 

MC14093BCPS 

♦ MOTA 

287 

- 13 

MC14404P 

♦ MOTA 

377 

- 3 

MC14052BALDS 

♦ MOTA 

261 

-104 

MC14072BCLS 

♦ MOTA 

152 

- 97 

MC14093BD 

♦ MOTA 

287 

- 14 

MC14404Z 

♦ MOTA 

377 

- 4 

MC14052BALS 

♦ MOTA 

261 

-105 

MC14072BCP 

♦ MOTA 

152 

- 98 

MC14094BAL 

♦ MOTA 

306 

- 65 

MC14405L 

♦ MOTA 

379 

-193 

MC14052BCL 

♦ MOTA 

261 

-106 

MC14072BCPD 

♦ MOTA 

152 

- 99 

MCI 4094BALD 

♦ MOTA 

306 

- 66 

MC14406L 

♦ MOTA 

379 

-198 

MC14052BCLD 

♦ MOTA 

261 

-107 

MC14072BCPDS 

♦ MOTA 

152 

-100 

MCI 4094BALDS 

♦ MOTA 

306 

- 67 

MC14406P 

♦ MOTA 

379 

-199 

MC14052BCLDS 

♦ MOTA 

261 

-108 

MC14072BCPS 

♦ MOTA 

152 

-101 

MC14094BALS 

♦ MOTA 

306 

- 68 

MC14406Z 

MOTA 

377 

- 5 

MC14052BCLS 

♦ MOTA 

261 

-109 

MC14072BD 

♦ MOTA 

152 

-102 

MC14094BCL 

♦ MOTA 

306 

- 69 

MC14407L 

♦MOTA 

379 

- 53 

MC14052BCP 

♦ MOTA 

261 

-110 

MC14073BAL 

♦ MOTA 

152 

-154 

MC14094BCLD 

♦ MOTA 

306 

- 70 

MC14407P 

♦ MOTA 

379 

- 54 

MC14052BCPD 

♦ MOTA 

261 

-111 

MC14073BALD 

♦ MOTA 

152 

-155 

MC14094BCLDS 

♦MOTA 

306 

- 71 

MC14407Z 

♦ MOTA 

379 

- 55 

MC14052BCPDS 

♦ MOTA 

261 

-112 

MC14073BALDS 

♦ MOTA 

152 

-156 

MC14094BCLS 

♦MOTA 

306 

- 72 

MC14408L 

♦ MOTA 

379 

-200 

MC14052BCPS 

♦ MOTA 

261 

-113 

MC14073BALS 

♦ MOTA 

152 

-157 

MCI 4094BCP 

♦ MOTA 

306 

- 73 

MC14408P 

♦ MOTA 

379 

-201 

MC14052BD 

♦ MOTA 

261 

-114 

MC14073BCL 

♦ MOTA 

152 

-158 

MC14094BCPD 

♦ MOTA 

306 

- 74 

MC14408PD 

♦ MOTA 

379 

-202 

MC14053BAL 

♦ MOTA 

261 

-164 

MC14073BCL.P 

MOTA 

152 

-107 

MC14094BCPDS 

♦ MOTA 

306 

- 75 

MC14409L 

♦ MOTA 

379 

-203 

MC14053BALD 

♦ MOTA 

261 

-165 

MC14073BCLD 

♦ MOTA 

152 

-159 

MC14094BCPS 

♦ MOTA 

306 

- 76 

MC14409P 

♦ MOTA 

379 

-204 

MC14053BALDS 

♦ MOTA 

261 

-166 

MC14073BCLDS 

♦ MOTA 

152 

-160 

MC14094BD 

♦ MOTA 

306 

- 77 

MC14410L 

♦ MOTA 

376 

- 34 

MC14053BALS 

♦ MOTA 

261 

-167 

MC14073BCLS 

♦ MOTA 

152 

-161 

MC14097BAL 

♦ MOTA 

262 

- 16 

MC14410P 

♦ MOTA 

376 

- 35 

MC14053BCL 

♦ MOTA 

261 

-168 

MC14073BCP 

♦ MOTA 

152 

-162 

MC14097BALD 

♦ MOTA 

262 

- 17 

MC14410PD 

♦ MOTA 

376 

- 36 

MC14053BCLD 

♦ MOTA 

261 

-169 

MC14073BCPD 

♦ MOTA 

152 

-163 

MCI 4097BALDS 

♦ MOTA 

262 

- 18 

MC14411L 

♦ MOTA 

213 

- 73 

MC14053BCLDS 

♦ MOTA 

261 

-170 

MC14073BCPDS 

♦ MOTA 

152 

-164 

MC14097BALS 

♦ MOTA 

262 

- 19 

MC14411LD 

♦ MOTA 

213 

- 74 

MC14053BCLS 

♦ MOTA 

261 

-171 

MC14073BCPS 

♦ MOTA 

152 

-165 

MC14097BAP 

♦ MOTA 

262 

- 20 

MCI 441 IP 

♦ MOTA 

213 

- 75 

MC14053BCP 

♦ MOTA 

261 

-172 

MC14073BD 

♦ MOTA 

152 

-166 

MC14097BCL 

♦ MOTA 

262 

- 21 

MC14411PD 

♦ MOTA 

213 

- 76 

MC14053BCPD 

♦ MOTA 

261 

-173 

MC14075BAL 

♦ MOTA 

153 

- 31 

MC14097BCLD 

♦ MOTA 

262 

- 22 

MC14412FL 

♦ MOTA 

376 

- 37 

MC14053BCPDS 

♦ MOTA 

261 

-174 

MC14075BALD 

♦ MOTA 

153 

- 32 

MC14097BCLDS 

♦ MOTA 

262 

- 23 

MC14412FLD 

♦ MOTA 

376 

- 38 

MC14053BCPS 

♦ MOTA 

261 

-175 

MC14075BALDS 

♦ MOTA 

153 

- 33 

MC14097BCLS 

♦ MOTA 

262 

- 24 

MC14412FP 

♦MOTA 

376 

- 39 

MC14053BD 

♦ MOTA 

261 

-176 

MC14075BALS 

♦ MOTA 

153 

- 34 

MC14097BCP 

♦ MOTA 

262 

- 25 

MC14412FPD 

♦ MOTA 

376 

- 40 

MC14066BAL 

♦ MOTA 

260 

-105 

MC14075BCL 

♦ MOTA 

153 

- 35 

MC14097BCPD 

♦ MOTA 

262 

- 26 

MC14412VL 

♦ MOTA 

376 

- 41 

MC14066BALD 

♦ MOTA 

260 

-106 

MC14075BCLD 

♦ MOTA 

153 

- 36 

MC14097BCPDS 

♦ MOTA 

262 

- 27 

MC14412VP 

♦ MOTA 

376 

- 42 

MC14066BALDS 

♦ MOTA 

260 

-107 

MC14075BCLDS 

♦ MOTA 

153 

- 37 

MC14097BCPS 

♦ MOTA 

262 

- 28 

MC14412VPD 

♦ MOTA 

376 

- 43 

MC14066BALS 

♦ MOTA 

260 

-108 

MC14075BCLS 

♦ MOTA 

153 

- 38 

MC14099BAL 

♦ MOTA 

226 

- 28 

MC14413L1 

♦ MOTA 

375 

-197 

MC14O06BCL 

♦ MOTA 

260 

-109 

MC14075BCP 

♦ MOTA 

153 

- 39 

MC14099BALD 

♦ MOTA 

226 

- 29 

MC14413L2 

♦ MOTA 

375 

-198 

MC14066BCLD 

♦ MOTA 

260 

-110 

MC14075BCPD 

♦ MOTA 

153 

- 40 

MC14099BALDS 

♦ MOTA 

226 

- 30 

MC14413L 

MOTA 

375 

-199 

MC14066BCLDS 

♦ MOTA 

260 

-111 

MC14075BCPDS 

♦ MOTA 

153 

- 41 

MC14099BALS 

♦ MOTA 

226 

- 31 

MC14413P1 

♦ MOTA 

375 

-200 

MC14066BCLS 

♦ MOTA 

260 

-112 

MC14075BCPS 

♦ MOTA 

153 

- 42 

MCI 4099BCL 

♦ MOTA 

226 

- 32 

MC14413P2 

♦ MOTA 

375 

-201 

MC14066BCP 

♦ MOTA 

260 

-113 

MC14075BD 

♦ MOTA 

153 

- 43 

MC14099BCLD 

♦ MOTA 

226 

- 33 

MC14413P 

MOTA 

375 

-202 

MC14066BCPD 

♦ MOTA 

260 

-114 

MC14076AL 

MOTA 

309 

-138 

MC14099BCLDS 

♦ MOTA 

226 

- 34 

MC14413Z1 

♦ MOTA 

375 

-203 

MC14066BCPDS 

♦ MOTA 

260 

-115 

MC14076BAL 

♦ MOTA 

309 

-139 

MC14099BCLS 

♦ MOTA 

226 

- 35 

MC14413Z2 

♦ MOTA 

375 

-204 

MC14066BCPS 

♦ MOTA 

260 

-116 

MC14076BALD 

♦ MOTA 

309 

-140 

MC14099BCP 

♦ MOTA 

226 

- 36 

MC14414L1 

♦ MOTA 

375 

-205 

MC14066BD 

♦ MOTA 

260 

-117 

MC14076BALDS 

♦ MOTA 

309 

-141 

MC14099BCPD 

♦ MOTA 

226 

- 37 

MC14414L2 

♦ MOTA 

375 

-206 

MC14067BAL 

♦ MOTA 

261 

-204 

MC14076BALS 

♦ MOTA 

309 

-142 

MC14099BCPDS 

♦ MOTA 

226 

- 38 

MC14414L 

MOTA 

375 

-207 

MC14067BALD 

♦ MOTA 

261 

-205 

MC14076BCL 

♦ MOTA 

309 

-143 

MC14099BCPS 

♦ MOTA 

226 

- 39 

MC14414P1 

♦ MOTA 

375 

-208 

MC14067BALDS 

♦ MOTA 

261 

-206 

MC14076BCLD 

♦ MOTA 

309 

-144 

MC14099BDW 

♦ MOTA 

226 

- 40 

MC14414P2 

♦ MOTA 

375 

-209 

MC14067BALS 

♦ MOTA 

261 

-207 

MC14076BCLDS 

♦ MOTA 

309 

-145 

MC14160BAL 

♦ MOTA 

198 

- 93 

MCI 4414P 

MOTA 

375 

-210 

MC14067BAP 

♦ MOTA 

261 

-208 

MC14076BCLS 

♦ MOTA 

309 

-146 

MC14160BALD 

♦ MOTA 

198 

- 94 

MC14414Z1 

♦ MOTA 

375 

-211 

MC14067BCL 

♦ MOTA 

261 

-209 

MC14076BCP 

♦ MOTA 

309 

-147 

MC14160BALDS 

♦ MOTA 

198 

- 95 

MC14414Z2 

♦ MOTA 

375 

-212 

MC14067BCLD 

♦ MOTA 

261 

-210 

MC14076BCPD 

♦ MOTA 

309 

-148 

MC14160BALS 

♦ MOTA 

198 

- 96 

MC14415EFL 

♦ MOTA 

371 

-138 

MC14067BCLDS 

♦ MOTA 

261 

-211 

MC14076BCPDS 

♦ MOTA 

309 

-149 

MC14160BCL 

♦ MOTA 

198 

- 97 

MC14415EVL 

♦ MOTA 

371 

-139 

MC14067BCLS 

♦ MOTA 

261 

-212 

MC14076BCPS 

♦ MOTA 

309 

-150 

MC14160BCLD 

♦ MOTA 

198 

- 98 

MC14415FL 

♦ MOTA 

371 

-140 

MC14067BCP 

♦ MOTA 

261 

-213 

MC14076BD 

♦ MOTA 

309 

-151 

MC14160BCLDS 

♦ MOTA 

198 

- 99 

MC14415FP 

♦ MOTA 

371 

-141 

MC14067BCPD 

♦ MOTA 

261 

-214 

MC14076CL 

MOTA 

309 

-152 

MC14160BCLS 

♦ MOTA 

198 

-100 

MC14415VL 

♦ MOTA 

371 

-142 

MC14067BCPDS 

♦ MOTA 

261 

-215 

MC14076CP 

MOTA 

309 

-153 

MC14160BCP 

♦ MOTA 

198 

-101 

MC14415VP 

♦ MOTA 

371 

-143 

MC14067BCPS 

♦ MOTA 

261 

-216 

MC14077BAL 

♦ MOTA 

180 

- 22 

MC14160BCPD 

♦ MOTA 

198 

-102 

MC14415VPD 

♦ MOTA 

371 

-144 

MC14068BAL 

♦ MOTA 

151 

-180 

MC14077BALD 

♦ MOTA 

180 

- 23 

MC14160BCPDS 

♦ MOTA 

198 

•103 

MCI 4416L 

♦ MOTA 

377 

- 50 

MC14068BALD 

♦ MOTA 

151 

-181 

MC14077BALDS 

♦ MOTA 

180 

- 24 

MC14160BCPS 

♦ MOTA 

198 

-104 

MCI 4416P 

♦ MOTA 

377 

- 51 

MC14068BALDS 

♦ MOTA 

151 

-182 

MC14077BALS 

♦ MOTA 

180 

- 25 

MC14160BD 

♦ MOTA 

198 

-105 

MCI 4417L 

♦ MOTA 

377 

- 52 

MC14068BALS 

♦ MOTA 

151 

-183 

MC14077BCL 

♦ MOTA 

180 

- 26 

MC14161BAL 

♦ MOTA 

199 

- 68 

MCI 4417P 

♦ MOTA 

377 

- 53 

MC14068BCL 

♦ MOTA 

151 

-184 

MC14077BCLD 

♦ MOTA 

180 

- 27 

MCI 4161 BALD 

♦ MOTA 

199 

- 69 

MCI 4418L 

♦ MOTA 

377 

- 54 

MC14068BCL.P 

MOTA 

151 

-141 

MC14077BCLDS 

♦ MOTA 

180 

- 28 

MCI 4161 BALDS 

♦ MOTA 

199 

- 70 

MCI 4418P 

♦ MOTA 

377 

- 55 

MC14068BCLD 

♦ MOTA 

151 

-185 

MC14077BCLS 

♦ MOTA 

180 

- 29 

MCI 4161 BALS 

♦ MOTA 

199 

-71 

MCI 4419L 

♦ MOTA 

289 

- 36 

MC14068BCLDS 

♦ MOTA 

151 

-186 

MC14077BCP 

♦ MOTA 

180 

- 30 

MCI 4161 BCL 

♦ MOTA 

199 

- 72 

MC14419P 

♦ MOTA 

289 

- 37 

MC14068BCLS 

♦ MOTA 

151 

-187 

MC14077BCPD 

♦ MOTA 

180 

_i3U 

MCI 4161 BCLD 

♦ MOTA 

199 

- 73 

MC14419PD 

♦ MOTA 

289 

- 38 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet availabie 
in microfilm service 











MCI 4462P(2) 

MCI 4464P(2) 

MCI 4465P(2) 

MCI 4466P(2) 
MC14495L1 
MC14495L 
MC14495P1 
MCI 4495P 
MCI 4501AL 
MCI 4501 CL 
MCI 4501 CP 
MCI 4501UBAL 
MCI 4501UBALD 
MCI 4501UBALDS 


MCI 4501UBCL 
MCI 4501UBCLD 
MCI 4501UBCLDS 


MCI 4501UBCP 


MCI 4501UBD 

MCI 4502BAL 

MC14502BALD 

MCI 4502BALDS 

MC14502BALS 

MCI 4502BCL 

MC14502BCLD 

MCI 4502BCLDS 

MCI 4502BCLS 

MCI 4502BCP 

MCI 4502BCPD 

MC14502BCPDS 

MCI 4502BCPS 

MCI 4502BDW 

MCI 4503BAL 

MCI 4503BALD 

MCI 4503BALDS 

MCI 4503BALS 

MC14503BCL 

MC14503BCLD 

MC14503BCLDS 

MC14503BCLS 

MCI 4503BCP 

MCI 4503BCPD 

MCI 4503BCPDS 

MC14503BCPS 

MC14503BD 

MC14504BAL 

MCI 4504BALD 

MCI 4504BALDS 

MC14504BALS 

MC14504BCL 

MC14504BCLD 

MCI 4504BCLDS 

MCI 4504BCLS 

MC14504BCP 

MCI 4504BCPD 

MCI 4504BCPDS 

MCI 4504BCPS 

MCI 4504BD 

MCI 4506AL 

MCI 4506BAL 

MC14506BCL 

MC14506BCP 

MCI 4506CL 

MCI 4506CP 

MC14507AL 

MC14507CL.P 

MC14507L 

MC14508BAL 

MC14508BALD 

MCI 4508BALDS 

MCI 4508BALS 

MC14508BCL 

MCI 4508BCLD 

MC14508BCLDS 

MCI 4508BCLS 

MCI 4508BCP 

MC14508BCPD 

MCI 4508BCPDS 

MC14508BCPS 

MC14510BAL 

MC14510BALD 

MC14510BALDS 

MC14510BALS 

MC14510BCL 

MC14510BCLD 

MC14510BCLDS 

MC14510BCLS 

MC14510BCP 

MC14510BCPD 

MC14510BCPDS 

MC14510BCPS 

MC14510BD 

MC14511BAL 

MCI 4511 BALD 

MCI 4511 BALDS 

MC14511BALS 

MCI 4511BCL 

MC14511BCLD 

MC14511BCLDS 

MC14511BCLS 

MC14511BCP 

MC14511BCPD 

MC14511BCPDS 

MC14511BCPS 

MC14511BDW 



|M 

388 

-213 

MOTA 

388 

-214 

MOTA 

388 

-215 

MOTA 

388 

-216 

♦ MOTA 

389 

- 85 

♦ MOTA 

252 

- 65 

MOTA 

252 

- 66 

♦ MOTA 

252 

- 67 

MOTA 

252 

- 68 

MOTA 

154 

-123 

MOTA 

154 

-124 

MOTA 

154 

-125 

♦ MOTA 

154 

-126 

♦ MOTA 

154 

-127 


154 

-128 

♦ MOTA 



♦ MOTA 

154 

-129 

♦ MOTA 

154 

-130 

♦ MOTA 

154 

-131 


154 

-132 

♦ MOTA 



♦ MOTA 

154 

-133 

♦ MOTA 

154 

-134 

♦ MOTA 

154 

-135 

5 

154 

-136 

♦ MOTA 



♦ MOTA 

154 

-137 

♦ MOTA 

154 

-138 

♦ MOTA 

234 

-123 

♦ MOTA 

234 

-124 

♦ MOTA 

234 

-125 

♦ MOTA 

234 

-126 

♦ MOTA 

234 

-127 

♦ MOTA 

234 

-128 

♦ MOTA 

234 

-129 

♦ MOTA 

234 

-130 

♦ MOTA 

234 

-131 

♦ MOTA 

234 

-132 

♦ MOTA 

234 

-133 

♦ MOTA 

234 

-134 

♦ MOTA 

234 

-135 

♦ MOTA 

241 

-196 

♦ MOTA 

241 

-197 

♦ MOTA 

241 

-198 

♦ MOTA 

241 

-199 

♦ MOTA 

241 

-200 

♦ MOTA 

241 

-201 

♦ MOTA 

241 

-202 

♦ MOTA 

241 

-203 

♦ MOTA 

241 

-204 

♦ MOTA 

241 

-205 

♦ MOTA 

241 

-206 

♦ MOTA 

241 

-207 

♦ MOTA 

241 

-208 

♦ MOTA 

259 

- 22 

♦ MOTA 

259 

- 23 

♦ MOTA 

259 

- 24 

♦ MOTA 

259 

- 25 

♦ MOTA 

259 

- 26 

♦ MOTA 

259 

- 27 

♦ MOTA 

259 

- 28 

♦ MOTA 

259 

- 29 

♦ MOTA 

259 

- 30 

♦ MOTA 

259 

- 31 

♦ MOTA 

259 

- 32 

♦ MOTA 

259 

- 33 

♦ MOTA 

259 

- 34 

MOTA 

154 

-141 

♦ MOTA 

154 

-145 

♦ MOTA 

154 

-146 

♦ MOTA 

154 

-147 

MOTA 

154 

-142 

MOTA 

154 

-143 

MOTA 

180 

-214 

MOTA 

180 

-215 

MOTA 

181 

- 4 

♦ MOTA 

226 

- 65 

♦ MOTA 

226 

- 66 

♦ MOTA 

226 

- 67 

♦ MOTA 

226 

- 68 

♦ MOTA 

226 

- 69 

♦ MOTA 

226 

- 70 

♦ MOTA 

226 

- 71 

♦ MOTA 

226 

- 72 

♦ MOTA 

226 

- 73 

♦ MOTA 

226 

- 74 

♦ MOTA 

226 

- 75 

♦ MOTA 

226 

- 76 

♦ MOTA 

193 

-136 

♦ MOTA 

193 

-137 

♦ MOTA 

193 

-138 

♦ MOTA 

193 

-139 

♦ MOTA 

193 

-140 

♦ MOTA 

193 

-141 

♦ MOTA 

193 

-142 

♦ MOTA 

193 

-143 

♦ MOTA 

193 

-144 

♦ MOTA 

193 

-145 

♦ MOTA 

193 

-146 

♦ MOTA 

193 

-147 

♦ MOTA 

193 

-148 

♦ MOTA 

252 

- 96 

♦ MOTA 

252 

- 97 

♦MOTA 

252 

-98 

♦ MOTA 

252 

- 99 

♦ MOTA 

252 

-100 

♦MOTA 

252 

-101 

♦ MOTA 

252 

-102 

♦ MOTA 

252 

-103 

♦ MOTA 

252 

-104 

♦ MOTA 

252 

-105 

♦ MOTA 

252 

-106 

♦ MOTA 

252 

-107 

♦ MOTA 

252 

-108 1 


TYPE No. 


14512 


3. TYPE 


MFRS 


CROSS INDEX 


ItfLWiTVliiMaa 


MC14513BALDS 


MC14513BCLS 


MC14513BDW 


MC14518BAL 


MC14518BALDS 

MC14518BALS 


MC14519BCPDS 


D.A.T.A. 


MCI 4520 
MC14520BCPDS 
MC14520BCPS 
MC14520BDW 
MC14520CL 
MC14520CP 
MCI 4521BAL 
MCI 4521 BALD 
MCI 4521 BALDS 
MCI 4521BALS 
MCI 4521BCL 
MCI 4521BCLD 
MCI 4521BCLDS 
MCI 4521BCLS 
MCI 4521BCP 
MCI 4521BCPD 
MCI 4521BCPDS 
MCI 4521BCPS 
MC14521BD 
MC14522AL 
MC14522BAL 
MC14522BALD 
MC14522BALDS 
MC14522BALS 
MC14522BCL 
MC14522BCLD 
MC14522BCLDS 
MC14522BCLS 
MC14522BCP 
MC14522BCPD 
MC14522BCPDS 
MC14522BCPS 
MC14522BDW 
MC14522CL 
MC14522CP 
MC14526AL 
MC14526BAL 
MC14526BALD 
MC14526BALDS 
MC14526BALS 
MC14526BCL 
MC14526BCLD 
MC14526BCLDS 
MC14526BCLS 
MC14526BCP 
MC14526BCPD 
MC14526BCPDS 
MC14526BCPS 
MC14526BDW 
MC14526CL 
MC14526CP 
MC14527BAL 
MC14527BALD 
MC14527BALDS 
MC14527BALS 
MC14527BCL 
MC14527BCLD 
MC14527BCLDS 
MC14527BCLS 
MC14527BCP 
MC14527BCPD 
MC14527BCPDS 
MC14527BCPS 
MC14527BDW 
MC14528AL 
MC14528BAL 
MC14528BALD 
MC14528BALDS 
MC14528BALS 
MC14528BCL 
MC14528BCLD 
MC14528BCLDS 
MC14528BCLS 
MC14528BCP 
MC14528BCPD 
MC14528BCPDS 
MC14528BCPS 
MC14528BD 
MC14528CL 
MC14528CP 
MC14529BAL 
MC14529BALD 
MC14529BALDS 
MC14529BALS 
MC14529BCL 
MC14529BCLD 
MC14529BCLDS 
MC14529BCLS 
MC14529BCP 
MC14529BCPD 
MC14529BCPDS 
MC14529BCPS 
MC14529BD 
MC14530AL 
MC14530BAL 
MC14530BALD 
MC14530BALDS 
MC14530BALS 
MC14530BCL 
MC14530BCLD 
MC14530BCLDS 
MC14530BCLS 
MC14530BCP 
MC14530BCPD 
MC14530BCPDS 
MC14530BCPS 
MC14530BD 
MC14530CL 
MC14530CP 
MC14531BAL 
MC14531BALD 
MCI 4531 BALDS 
MCI 4531 BALS 
MC14531BCL 


^-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 




194 

♦ MOTA 194 

♦ MOTA 194 

♦ MOTA 194 
MOTA 194 
MOTA 194 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 
MOTA 194 

♦ MOTA 194 

♦ MOTA 194 

♦ MOTA 194 

♦ MOTA 194 

♦ MOTA 194 

♦ MOTA 194 

♦ MOTA 194 

♦ MOTA 194 

♦ MOTA 194 

♦ MOTA 194 

♦ MOTA 194 

♦ MOTA 194 

♦ MOTA 194 
MOTA 194 
MOTA 194 
MOTA 195 

♦ MOTA 195 

♦ MOTA 195 

♦ MOTA 195 

♦ MOTA 195 

♦ MOTA 195 

♦ MOTA 195 

♦ MOTA 195 

♦ MOTA 195 

♦ MOTA 195 

♦ MOTA 195 

♦ MOTA 195 

♦ MOTA 195 

♦ MOTA 195 
MOTA 195 
MOTA 195 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 

♦ MOTA 213 
MOTA 371 

♦ MOTA 209 

♦ MOTA 209 

♦ MOTA 209 

♦ MOTA 209 

♦ MOTA 209 

♦ MOTA 209 

♦ MOTA 209 

♦ MOTA 209 

♦ MOTA 209 

♦ MOTA 209 

♦ MOTA 209 

♦ MOTA 209 

♦ MOTA 209 
MOTA 209 
MOTA 371 

♦ MOTA 262 

♦ MOTA 262 

♦ MOTA 262 

♦ MOTA 262 

♦ MOTA 262 

♦ MOTA 262 

♦ MOTA 262 

♦ MOTA 262 

♦ MOTA 262 

♦ MOTA 262 

♦ MOTA 262 

♦ MOTA 262 

♦ MOTA 262 
MOTA 233 

♦ MOTA 233 

♦ MOTA 233 

♦ MOTA 233 

♦ MOTA 233 

♦ MOTA 233 

♦ MOTA 233 

♦ MOTA 233 

♦ MOTA 233 

♦ MOTA 233 

♦ MOTA 233 

♦ MOTA 233 

♦ MOTA 233 

♦ MOTA 233 
MOTA 233 
MOTA 233 

♦ MOTA 224 

♦ MOTA 224 

♦ MOTA 224 

♦ MOTA 224 

♦ MOTA 224 


TY PE N o. 

,14531 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


157 MCI 4531 BCP 


101 MCI 4531BD 

102 MC14532BAL 


105 MC14532BALS 

106 MC14532BCL 


110 MC14532BCP 


197 MC14532BD 

198 MC14534AL 

199 MC14534BAL 


202 MC14534BALS 

203 MC14534BCL 


206 MC14534BCLS 
■207 MC14534BCP 


211 MC14534CL 
16 MC14534CP 
• 17 MC14536AL 
18 MC14536BAL 


22 MC14536BCL 


26 MC14536BCP 


30 MC14536BDW 

31 MC14536CL 

138 MC14536CP 

139 MC14538BAL 


142 MC14538BALS 

143 MC14538BCL 


146 MC14538BCLS 
■147 MC14538BCP 


165 MC14538BDW 
104 MC14539BAL 


107 MC14539BALS 

108 MC14539BCL 


111 MC14539BCLS 

112 MC14539BCP 


116 MC14539BD 
75 MC14541 AL 
166 MCI 4541 BAL 

33 MCI 4541 BALD 

34 MCI 4541 BALDS 

35 MCI 4541 BALS 

36 MCI 4541 BCL 


40 MCI 4541 BCP 


44 MCI 4541 BD 

45 MCI 4541 CL 

12 MCI 4541 CP 

13 MC14543BAL 


17 MC14543BCL 


21 MC14543BCP 


25 MC14543BD 

26 MC14544BAL 


42 MC14544BALS 

43 MC14544BCL 


Pq&Line 


224 

- 46 

MC14544BCLS 

KH 

252 -206 

224 

- 47 

MC14544BCP 

♦ MOTA 

252 -207 

224 

- 48 

MC14544BCPD 

♦ MOTA 

252 -208 

224 

- 49 

MC14544BCPS 

♦ MOTA 

252 -209 

224 

- 50 

MC14547BAL 

♦ MOTA 

252 -210 

224 

- 51 

MC14547BALD 

♦ MOTA 

252 -211 

224 

- 52 

MC14547BALDS 

♦ MOTA 

252 -212 

224 

- 53 

MC14547BALS 

♦ MOTA 

252 -213 

289 

- 55 

MC14547BCL 

♦ MOTA 

252 -214 

289 

- 56 

MC14547BCLD 

♦ MOTA 

252 -215 

289 

- 57 

MC14547BCLDS 

♦ MOTA 

252 -216 

289 

- 58 

MC14547BCLS 

♦ MOTA 

252 -217 

289 

- 59 

MC14547BCP 

♦ MOTA 

252 -218 

289 

- 60 

MC14547BCPD 

♦ MOTA 

252 -219 

289 

- 61 

MC14547BCPDS 

♦ MOTA 

252 -220 

289 

- 62 

MC14547BCPS 

♦ MOTA 

253 - 1 

289 

- 63 

MC14547BDW 

♦ MOTA 

253 - 2 

289 

- 64 

MC14549BAL 

♦ MOTA 

289 - 76 

289 

- 65 

MC14549BALD 

♦ MOTA 

289 - 77 

289 

- 66 

MC14549BALDS 

♦ MOTA 

289 - 78 

289 

- 67 

MC14549BALS 

♦ MOTA 

289 - 79 

195 

- 55 

MC14549BCL 

♦ MOTA 

289 - 80 

195 

- 56 

MC14549BCLD 

♦ MOTA 

289 - 81 

195 

- 57 

MC14549BCLDS 

♦ MOTA 

289 - 82 

195 

- 58 

MC14549BCLS 

♦ MOTA 

289 - 83 

195 

- 59 

MC14549BCP 

♦ MOTA 

289 - 84 

195 

- 60 

MC14549BCPD 

♦ MOTA 

289 - 85 

195 

- 61 

MC14549BCPDS 

♦ MOTA 

289 - 86 

195 

- 62 

MC14549BCPS 

♦ MOTA 

289 - 87 

195 

- 63 

MCI 4549BDW 

♦ MOTA 

289 - 88 

195 

- 64 

MCI 4551 BAL 

♦ MOTA 

262 - 46 

195 

- 65 

MCI 4551 BALD 

♦ MOTA 

262 - 47 

195 

- 66 

MCI 4551 BALDS 

♦ MOTA 

262 - 48 

195 

- 67 

MCI 4551 BALS 

♦ MOTA 

262 - 49 

195 

- 68 

MCI 4551 BCL 

♦ MOTA 

262 - 50 

195 

- 69 

MCI 4551 BCLD 

♦ MOTA 

262 - 51 

371 

-172 

MCI 4551 BCLDS 

♦ MOTA 

262 - 52 

371 

-173 

MCI 4551 BCLS 

♦ MOTA 

262 - 53 

371 

-174 

MCI 4551 BCP 

♦ MOTA 

262 - 54 

371 

-175 

MCI 4551 BCPD 

♦ MOTA 

262 - 55 

371 

-176 

MCI 4551 BCPDS 

♦ MOTA 

262 - 56 

371 

-177 

MCI 4551 BCPS 

♦ MOTA 

262 - 57 

371 

-178 

MCI 4551 BD 

♦ MOTA 

262 - 58 

371 

-179 

MC14553AL 

MOTA 

195 - 74 

371 

-180 

MC14553BAL 

♦ MOTA 

195 - 75 

371 

-181 

MC14553BALD 

♦ MOTA 

195 - 76 

371 

-182 

MC14553BALDS 

♦ MOTA 

195 - 77 

371 

-183 

MC14553BALS 

♦ MOTA 

195 - 78 

371 

-184 

MC14553BCL 

♦ MOTA 

195 - 79 

371 

-185 

MC14553BCLD 

♦ MOTA 

195 - 80 

371 

-186 

MC14553BCLDS 

♦ MOTA 

195 - 81 

371 

-187 

MC14553BCLS 

♦ MOTA 

195 - 82 

209 

-117 

MC14553BCP 

♦ MOTA 

195 - 83 

209 

-118 

MC14553BCPD 

♦ MOTA 

195 - 84 

209 

-119 

MC14553BCPDS 

♦ MOTA 

195 - 85 

209 

-120 

MC14553BCPS 

♦ MOTA 

195 - 86 

209 

-121 

MC14553BDW 

♦ MOTA 

195 - 87 

209 

-122 

MC14553CL 

MOTA 

195 - 88 

209 

-123 

MC14553CP 

MOTA 

195 - 89 

209 

-124 

MC14554BAL 

♦ MOTA 

218 - 64 

209 

-125 

MC14554BALD 

♦ MOTA 

218 - 65 

209 

-126 

MC14554BALDS 

♦ MOTA 

218 - 66 

209 

-127 

MC14554BALS 

♦ MOTA 

218 - 67 

209 

-128 

MC14554BCL 

♦ MOTA 

218 - 68 

209 

-129 

MC14554BCLD 

♦ MOTA 

218 - 69 

266 

-148 

MC14554BCLDS 

♦ MOTA 

218 - 70 

266 

-149 

MC14554BCLS 

♦ MOTA 

218 - 71 

266 

-150 

MC14554BCP 

♦ MOTA 

218 - 72 

266 

-151 

MC14554BCPD 

♦ MOTA 

218 - 73 

266 

-152 

MC14554BCPDS 

♦ MOTA 

218 - 74 

266 

-153 

MC14554BCPS 

♦ MOTA 

218 - 75 

266 

-154 

MC14554BD 

♦ MOTA 

218 - 76 

266 

-155 

MC14555BAL 

♦ MOTA 

272 -199 

266 

-156 

MC14555BALD 

♦ MOTA 

272 -200 

266 

-157 

MC14555BALDS 

♦ MOTA 

272 -201 

266 

-158 

MC14555BALS 

♦ MOTA 

272 -202 

266 

-159 

MC14555BCL 

♦ MOTA 

272 -203 

266 

-160 

MC14555BCLD 

♦ MOTA 

272 -204 

370 

-105 

MC14555BCLDS 

♦ MOTA 

272 -205 

371 

-195 

MC14555BCLS 

♦ MOTA 

272 -206 

371 

-196 

MC14555BCP 

♦ MOTA 

272 -207 

371 

-197 

MC14555BCPD 

♦ MOTA 

272 -208 

371 

-198 

MC14555BCPDS 

♦ MOTA 

272 -209 

371 

-199 

MC14555BCPS 

♦ MOTA 

272 -210 

371 

-200 

MC14555BD 

♦ MOTA 

272 -211 

371 

-201 

MC14556BAL 

♦ MOTA 

276 -197 

371 

-202 

MC14556BALD 

♦ MOTA 

276 -198 

371 

-203 

MC14556BALDS 

♦ MOTA 

276 -199 

371 

-204 

MC14556BALS 

♦ MOTA 

276 -200 

371 

-205 

MC14556BCL 

♦ MOTA 

276 -201 

371 

-206 

MC14556BCLD 

♦ MOTA 

276 -202 

371 

-207 

MC14556BCLDS 

♦ MOTA 

276 -203 

370 

-106 

MC14556BCLS 

♦ MOTA 

276 -204 

370 

-107 

MC14556BCP 

♦ MOTA 

276 -205 

252 

-170 

MC14556BCPD 

♦ MOTA 

276 -206 

252 

-171 

MC14556BCPDS 

♦ MOTA 

276 -207 

252 

-172 

MC14556BCPS 

♦ MOTA 

276 -208 

252 

-173 

MC14556BD 

♦ MOTA 

276 -209 

252 

-174 

MC14557BAL 

♦ MOTA 

306 -124 

252 

-175 

MC14557BALD 

♦ MOTA 

306 -125 

252 

-176 

MC14557BALDS 

♦ MOTA 

306 -126 

252 

-177 

MC14557BALS 

♦ MOTA 

306 -127 

252 

-178 

MC14557BCL 

♦ MOTA 

306 -128 

252 

-179 

MC14557BCLD 

♦ MOTA 

306 -129 

252 

-180 

MC14557BCLDS 

♦ MOTA 

306 -130 

252 

-181 

MC14557BCLS 

♦ MOTA 

306 -131 

252 

-182 

MC14557BCP 

♦ MOTA 

306 -132 

252 

-199 

MC14557BCPD 

♦ MOTA 

306 -133 

252 

-200 

MC14557BCPDS 

♦ MOTA 

306 -134 

252 

-201 

MC14557BCPS 

♦ MOTA 

306 -135 

252 

-202 

MC14557BDW 

♦ MOTA 

306 -136 

252 

-203 

MC14558BAL 

♦ MOTA 

253 - 3 

252 

-204 

MC14558BALD 

♦ MOTA 

253 - 4 

252 

-205 

MC14558BALDS 

♦ MOTA 

253 - 5 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 













3. TYPE 
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MSER SEQUENCE 
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Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE NO. 


m 

im 

TYPE No. 



MC14558BALS 

msiu 

;1 

IfiPlTTH I'll 

iwrr 


-30 

MC14598BALS 


m i 

0(38 

MC34061P 


fetal 

■111 

MC54l$2F 




MC14558BCL 

♦ MOTA 

253 - 7 

MC14573CLD 

♦ MOTA 

344 

- 31 

MC14599BCL 

♦ MOTA 

226 

■109 

MC34061U 

♦ MOTA 

365 

■112 

MC54192L 

MOTA 

203 

■ 27 

MC14558BCLD 

♦MOTA 

253 * 8 

MC14573CP 

♦ MOTA 

344 

- 32 

MC14599BCLD 

♦ MOTA 

226 

■110 

MC34062P1(A) 

♦ MOTA 

365 

•115 

MC54193F 

MOTA 

196 

■211 

MC14558BCLDS 

♦MOTA 

253 - 9 

MC14573CPD 

♦ MOTA 

344 

■ 33 

MC14599BCLDS ♦MOTA 

226 

■111 

MC34062U(A) 

♦ MOTA 

365 

-116 

MC54193L 

MOTA 

203 

-186 

MC14558BCLS 

♦ MOTA 

253 - 10 

MCI 4574-1 AL 

MOTA 

392 

-207 

MC14599BCLS 

♦ MOTA 

226 

■112 

MC34063P1(A) 

♦ MOTA 

365 

• 61 

MC54195L 

MOTA 

311 

• 87 

MC14558BCP 

♦MOTA 

253 - 11 

MCI 4574-1 CL 

MOTA 

392 

-208 

MC14599BCP 

♦ MOTA 

226 

■113 

MC34063U(A) 

♦ MOTA 

365 

- 62 

MC54406F 

MOTA 

185 

• 23 

MC14558BCPD 

♦ MOTA 

253 - 12 

MCI 4574-1 CP 

MOTA 

392 

-209 

MC14599BCPD 

♦ MOTA 

226 

■114 

MC34072AP 

♦ MOTA 

316 

■ 74 

MC54406L 

MOTA 

186 

• 20 

MC14558BCPDS 

♦ MOTA 

253 - 13 

MC14574AL 

MOTA 

392 

■210 

MC14599BCPDS ♦MOTA 

226 

■115 

MC34072AU 

♦ MOTA 

316 

• 75 

MC54408F 

MOTA 

224 

■ 78 

MC14558BCPS 

♦MOTA 

253 - 14 

MC14574CL 

♦ MOTA 

392 

•211 

MC14599BCPS 

♦ MOTA 

226 

-116 

MC34072D 

♦ MOTA 

316 

• 76 

MC54408L 

MOTA 

224 

■133 

MC14558BD 

♦MOTA 

253 - 15 

MC14574CLD 

♦ MOTA 

392 

•212 

MC14599BDW 

♦ MOTA 

226 

■117 

MC34072P 

♦ MOTA 

316 

■ 77 

MC54416L 

MOTA 

205 

• 37 

MC14559BAL 

♦MOTA 

289 - 89 

MC14574CP 

♦ MOTA 

392 

-213 

MC33030P 

♦ MOTA 

392 

- 61 

MC34072U 

♦ MOTA 

316 

■ 78 

MC54417L 

MOTA 

205 

• 40 

MC14559BALD 

♦ MOTA 

289 - 90 

MC14574CPD 

♦ MOTA 

392 

■214 

MC33031T 

♦ MOTA 

365 

- 53 

MC34074AD(A) 

♦ MOTA 

337 

■ 58 

MC54418L 

MOTA 

205 

■ 43 

MC14559BALDS 

♦ MOTA 

289 - 91 

MCI 4575-1 AL 

MOTA 

344 

■ 34 

MC33060P 

♦ MOTA 

365 

- 98 

MC34074AL(A) 

♦ MOTA 

337 

■ 59 

MC54419L 

MOTA 

205 

- 46 

MC14559BALS 

♦MOTA 

289 - 92 

MCI 4575-1 CL 

MOTA 

344 

- 35 

MC33063P1(A) 

♦ MOTA 

365 

- 59 

MC34074AP(A) 

♦ MOTA 

337 

■ 60 

MC54452F 

MOTA 

197 

• 70 

MC14559BCL 

♦MOTA 

289 - 93 

MCI 4575-1 CP 

MOTA 

344 

■ 36 

MC33063U(A) 

♦ MOTA 

365 

- 60 

MC34074D(A) 

♦ MOTA 

337 

- 61 

MC54452L 

MOTA 

205 

• 55 

MC14559BCLD 

♦MOTA 

289 - 94 

MC14575AL 

MOTA 

344 

■ 37 

MC33072AP 

♦ MOTA 

316 

■ 70 

MC34074L(A) 

♦ MOTA 

337 

- 62 

MC54453F 

MOTA 

197 

- 72 

MC14559BCLDS 

♦ MOTA 

289 - 95 

MC14575CL 

♦ MOTA 

344 

- 38 

MC33072AU 

♦ MOTA 

316 

- 71 

MC34074P(A) 

♦ MOTA 

337 

- 63 

MC54453L 

MOTA 

205 

• 58 

MC14559BCLS 

♦ MOTA 

289 - 96 

MC14575CLD 

♦ MOTA 

344 

- 39 

MC33072P 

♦ MOTA 

316 

- 72 

MC34080AD 

♦ MOTA 

339 

- 74 

MC54454L 

MOTA 

205 

- 61 

MC14559BCP 

♦ MOTA 

289 - 97 

MC14575CP 

♦ MOTA 

344 

- 40 

MC33072U 

♦ MOTA 

316 

- 73 

MC34080AP 

♦ MOTA 

339 

■ 75 

MC54455L 

MOTA 

205 

- 64 

MC14559BCPD 

♦MOTA 

289 - 98 

MC14575CPD 

♦ MOTA 

344 

- 41 

MC33074.AL 

MOTA 

337 

- 35 

MC34080D 

♦ MOTA 

339 

- 76 

MC54468F 

MOTA 

286 

- 2 

MC14559BCPDS 

♦MOTA 

289 - 99 

MC14580BAL 

♦ MOTA 

294 

-118 

MC33074AL(A) 

♦ MOTA 

337 

- 36 

MC34080P 

♦ MOTA 

339 

- 77 

MC54468L 

MOTA 

286 

- 4 

MC14559BCPS 

♦ MOTA 

289 -100 

MC14580BALD 

♦ MOTA 

294 

-119 

MC33074AP(A) 

♦ MOTA 

337 

- 37 

MC34081 AD 

♦ MOTA 

339 

- 78 

MC55107L 

MOTA 

278 

-171 

MC14559BDW 

♦ MOTA 

289 -101 

MC14580BALDS 

♦ MOTA 

294 

-120 

MC33074L(A) 

♦ MOTA 

337 

- 38 

MC34081 AP 

♦ MOTA 

339 

- 79 

MC55108L 

MOTA 

278 

-198 

MC14560BAL 

♦ MOTA 

215 -174 

MC14580BALS 

♦ MOTA 

294 

-121 

MC33074P(A) 

♦ MOTA 

337 

- 39 

MC34081D 

♦ MOTA 

339 

- 80 

MC55325L 

MOTA 

250 

- 45 

MCI 4560BALD 

♦ MOTA 

215 -175 

MC14580BCL 

♦ MOTA 

294 

-122 

MC33084AL 

♦ MOTA 

337 

- 40 

MC34081P 

♦ MOTA 

339 

- 81 

MC74100F 

MOTA 

226 

-150 

MC14560BALDS 

♦MOTA 

215 -176 

MC14580BCLD 

♦ MOTA 

294 

-123 

MC33084AP 

♦ MOTA 

337 

- 41 

MC34082AP 

MOTA 

335 

-203 

MC74100L 

MOTA 

227 

-106 

MCI 4560BALS 

♦ MOTA 

215 -177 

MC14580BCLDS 

♦ MOTA 

294 

-124 

MC33084L 

♦ MOTA 

337 

- 42 

MC34082P 

♦ MOTA 

335 

-204 

MC74100P 

MOTA 

227 

-107 

MC14560BCL 

♦ MOTA 

215 -178 

MC14580BCLS 

♦ MOTA 

294 

-125 

MC33084P 

♦ MOTA 

337 

- 43 

MC34083AP 

♦ MOTA 

335 

-205 

MC74107F 

MOTA 

124 

-199 

MC14560BCLD 

♦ MOTA 

215 -179 

MC14580BCP 

♦ MOTA 

294 

-126 

MC33085AL 

♦ MOTA 

337 

- 44 

MC34083P 

♦ MOTA 

335 

-206 

MC74107L 

MOTA 

127 

-172 
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MC14560BCLS 

♦ MOTA 

215 -181 

MC14580BCPDS 

♦ MOTA 

294 

-128 

MC33085L 

♦ MOTA 

337 

- 46 

MC34084AP 

♦ MOTA 

337 

- 65 

MC74121F 

MOTA 

210 

- 18 

MC14560BCP 

♦ MOTA 

215 -182 

MC14580BCPS 

♦ MOTA 

294 

-129 

MC33085P 

♦ MOTA 

337 

- 47 

MC34084L 

♦ MOTA 

337 

- 66 

MC74121L 

MOTA 

210 

-149 

MC14560BCPD 

♦ MOTA 

215 -183 

MCI 4581 BAL 

♦ MOTA 

221 

- 99 

MC33129D 

♦ MOTA 

379 

- 6 

MC34084P 

♦ MOTA 

337 

- 67 

MC74145L 

MOTA 

187 

- 80 

MC14560BCPDS 

♦ MOTA 

215 -184 

MCI 4581 BALD 

♦ MOTA 

221 

-100 

MC33129P 

♦ MOTA 

379 

- 7 

MC34085AL 

♦ MOTA 

337 

- 68 

MC74145P 

MOTA 

187 

- 81 

MC14560BCPS 

♦ MOTA 

215 -185 

MCI 4581 BALDS 

♦ MOTA 

221 

-101 

MC33174D(A) 

♦ MOTA 

337 

- 48 

MC34085AP 

♦ MOTA 

337 

- 69 

MC74150P 

MOTA 

265 

-123 

MCI 4560BD 

♦ MOTA 

215 -186 

MCI 4581 BALS 

♦ MOTA 

221 

-102 

MC33174P(A) 

♦ MOTA 

337 

- 49 

MC34085L 

♦ MOTA 

337 

- 70 

MC74151P 

MOTA 

266 

- 23 

MCI 4561BAL 

MOTA 

215 -199 

MCI 4581 BCL 

♦ MOTA 

221 

-103 

MC34001 AD 

♦ MOTA 

349 

-114 

MC34085P 

♦ MOTA 

337 

• 71 

MC74152L 

MOTA 

266 

- 79 

MCI 4561 BALD 

MOTA 

215 -200 

MCI 4581 BCLD 

♦ MOTA 

221 

-104 

MC34001 AG 

♦ MOTA 

349 

-115 

MC34115P 

♦ MOTA 

378 

-208 

MC74152P 

MOTA 

266 

- 80 

MCI 4561 BALDS 

MOTA 

215 -201 

MC14581 BCLDS 

♦ MOTA 

221 

-105 

MC34001AP 

♦ MOTA 

349 

■116 

MC34129D 

♦ MOTA 

379 

- 8 

MC74153L 

MOTA 

266 

-209 

MCI 4561BALS 

MOTA 

215 -202 

MCI 4581 BCLS 

♦ MOTA 

221 

-106 

MC34001AU 

♦ MOTA 

349 

■117 

MC34129P 

♦ MOTA 

379 

- 9 

MC74153P 

MOTA 

266 

-210 

MCI 4561BCL 

MOTA 

215 -203 

MCI 4581 BCP 

♦ MOTA 

221 

-107 

MC34001BD 

♦ MOTA 

349 

-118 

MC35001 AG 

♦ MOTA 

349 

-126 

MC74155F 

MOTA 

273 

- 21 

MCI 4561BCLD 

MOTA 

215 -204 

MCI 4581 BCPD 

♦ MOTA 

221 

-108 

MC34001BG 

♦ MOTA 

349 

-119 

MC35001 AU 

♦ MOTA 

349 

-127 

MC74155L 

MOTA 

274 

- 26 

MCI 4561BCLDS 

MOTA 

215 -205 

MCI 4581 BCPDS 

♦ MOTA 

221 

-109 

MC34001BP 

♦ MOTA 

349 

-120 

MC35001BG 

♦ MOTA 

349 

-128 

MC74155P 

MOTA 

274 

- 27 

MCI 4561BCLS 

MOTA 

215 -206 

MCI 4581 BCPS 

♦ MOTA 

221 

-110 

MC34001BU 

♦ MOTA 

349 

-121 

MC35001BU 

♦ MOTA 

349 

-129 

MC74156F 

MOTA 

273 

- 34 

MCI 4561BCP 

MOTA 

215 -207 

MC14582BAL 

♦ MOTA 

223 

- 36 

MC34001D 

♦ MOTA 

349 

-122 

MC35001G 

♦ MOTA 

349 

-130 

MC74156L 

MOTA 

274 

- 74 

MCI 4561BCPD 

MOTA 

215 -208 

MC14582BALD 

♦ MOTA 

223 

- 37 

MC34001G 

♦ MOTA 

349 

-123 

MC35001U 

♦ MOTA 

341 

- 77 

MC74156P 

MOTA 

274 

- 75 

MCI 4561BCPDS 

MOTA 

215 -209 

MC14582BALDS 

♦ MOTA 

223 

- 38 

MC34001P 

♦ MOTA 

349 

-124 

MC35002AG 

♦ MOTA 

328 

-112 

MC74157F 

MOTA 

264 

-122 

MCI 4561BCPS 

MOTA 

215 -210 

MC14582BALS 

♦ MOTA 

223 

- 39 

MC34001U 

♦ MOTA 

349 

-125 

MC35002AU 

♦ MOTA 

328 

-113 

MC74157L 

MOTA 

267 

-164 

MCI 4561BD 

MOTA 

215 -211 

MC14582BCL 

♦ MOTA 

223 

- 40 

MC34002AD 

♦ MOTA 

328 

- 82 

MC35002BG 

♦ MOTA 

328 

-114 

MC74157P 

MOTA 

267 

■165 

MC14562BAL 

♦ MOTA 

306 -146 

MC14582BCLD 

♦ MOTA 

223 

- 41 

MC34002AG 

♦ MOTA 

328 

- 83 

MC35002BU 

♦ MOTA 

328 

-115 

MC74164AF 

MOTA 

306 

•183 

MC14562BALD 

♦ MOTA 

306 -147 

MC14582BCLDS 

♦ MOTA 

223 

- 42 

MC34002AP 

♦ MOTA 

328 

- 84 

MC35002G 

♦ MOTA 

328 

-116 

MC74164AL 

MOTA 

308 

-162 

MC14562BALDS 

♦ MOTA 

306 -148 

MC14582BCLS 

♦ MOTA 

223 

- 43 

MC34002AU 

♦ MOTA 

328 

- 85 

MC35002U 

♦ MOTA 

328 

-117 

MC74164AP 

MOTA 

308 

-163 

MCI 4562BALS 

♦ MOTA 

306 -149 

MC14582BCP 

♦ MOTA 

223 

- 44 

MC34002BD 

♦ MOTA 

328 

- 86 

MC35003AG 

MOTA 

328 

-118 

MC74165L 

MOTA 

309 

- 32 

MC14562BCL 

♦ MOTA 

306 -150 

MC14582BCPD 

♦ MOTA 

223 

- 45 

MC34002BG 

♦ MOTA 

328 

- 87 

MC35003AU 

MOTA 

328 

-119 

MC74176F 

MOTA 

196 

- 56 

MC14562BCLD 

♦ MOTA 

306 -151 

MC14582BCPDS 

♦ MOTA 

223 

- 46 

MC34002BP 

♦ MOTA 

328 

- 88 

MC35003BG 

MOTA 

328 

-120 

MC74176L 

MOTA 

201 

- 71 

MC14562BCLDS 

♦ MOTA 

306 -152 

MC14582BCPS 

♦ MOTA 

223 

- 47 

MC34002BU 

♦ MOTA 

328 

- 89 

MC35003BU 

MOTA 

328 

-121 

MC74176P 

MOTA 

201 

- 66 

MC14562BCLS 

♦ MOTA 

306 -153 

MC14582BD 

♦ MOTA 

223 

- 48 

MC34002D 

♦ MOTA 

328 

- 90 

MC35004AL 

MOTA 

337 

* 72 

MC74177F 

MOTA 

196 

- 84 

MCI 4562BCP 

♦ MOTA 

306 -139 

MC14583BAL 

♦ MOTA 

287 

- 35 

MC34002G 

♦ MOTA 

328 

- 91 

MC35004BL 

♦ MOTA 

337 

- 73 

MC74177L 

MOTA 

201 

-152 

MC14562BCPD 

♦ MOTA 

306 -140 

MC14583BALD 

♦ MOTA 

287 

- 36 

MC34002P 

♦ MOTA 

328 

- 92 

MC35004L 

♦ MOTA 

337 

- 74 

MC74177P 

MOTA 

201 

-101 

MC14562BCPDS 

♦ MOTA 

306 -141 

MC14583BALDS 

♦ MOTA 

287 

- 37 

MC34002U 

♦ MOTA 

328 

- 93 

MC35022AG 

MOTA 

328 

-122 

MC74180P 

MOTA 

224 

-122 

MCI 4562BCPS 

♦ MOTA 

306 -142 

MC14583BALS 

♦ MOTA 

287 

- 38 

MC34003AG 

MOTA 

328 

- 94 

MC35022AU 

MOTA 

328 

-123 

MC74192F 

MOTA 

196 

-170 

MCI 4562CL 

MOTA 

306 -143 

MC14583BCP 

♦ MOTA 

287 

- 39 

MC34003AP 

MOTA 

328 

- 95 

MC35022BG 

MOTA 

328 

-124 

MC74192L 

MOTA 

203 

- 28 

MC14562CP 

MOTA 

306 -144 

MC14583BCPD 

♦ MOTA 

287 

- 40 

MC34003AU 

MOTA 

328 

- 96 

MC35022BU 

MOTA 

328 

-125 

MC74192P 

MOTA 

203 

- 29 

MCI 4566AL 

MOTA 

233 - 36 

MC14583BCPDS 

♦ MOTA 

287 

- 41 

MC34003BG 

MOTA 

328 

- 97 

MC35060J 

Til 

365 

-104 

MC74193F 

MOTA 

196 

-212 

MC14566BAL 

♦ MOTA 

233 - 37 

MC14583BCPS 

♦ MOTA 

287 

- 42 

MC34003BP 

MOTA 

328 

- 98 

MC35060L 

♦ MOTA 

365 

-105 

MC74193L 

MOTA 

203 

-187 

MC14566BALD 

♦ MOTA 

233 - 38 

MC14583BD 

♦ MOTA 

287 

- 43 

MC34003BU 

MOTA 

328 

- 99 

MC35060N 

Til 

365 

-106 

MC74193P 

MOTA 

203 

•188 

MC14566BALDS 

♦ MOTA 

233 - 39 

MC14584BAL 

♦ MOTA 

287 

-192 

MC34003G 

MOTA 

328 

-100 

MC35061AU 

♦ MOTA 

365 

-113 

MC74195L 

MOTA 

311 

- 88 

MC14566BALS 

♦ MOTA 

233 - 40 

MC14584BALD 

♦ MOTA 

287 

-193 

MC34003P 

MOTA 

328 

-101 

MC35061U 

♦ MOTA 

365 

-114 

MC74195P 

MOTA 

311 

- 89 

MCI 4566BCL 

♦ MOTA 

233 - 41 

MC14584BALDS 

♦ MOTA 

287 

-194 

MC34003U 

MOTA 

328 

-102 

MC35062U(A) 

♦ MOTA 

365 

-117 

MC74406F 

MOTA 

185 

- 24 

MC14566BCLD 

♦ MOTA 

233 - 42 

MC14584BALS 

♦ MOTA 

287 

-195 

MC34004AL 

MOTA 

337 

- 50 

MC35063U(A) 

♦ MOTA 

365 

- 63 

MC74406L 

MOTA 

186 

- 17 

MC14566BCLDS 

♦ MOTA 

233 - 43 

MC14584BCL 

♦ MOTA 

287 

-196 

MC34004AP 

MOTA 

337 

- 51 

MC35071 AU 

♦ MOTA 

316 

- 91 

MC74408F 

MOTA 

224 

- 79 

MC14566BCLS 

♦ MOTA 

233 - 44 

MCI 4584BCLD 

♦ MOTA 

287 

-197 

MC34004BD 

♦ MOTA 

337 

- 52 

MC35072AU 

♦ MOTA 

316 

- 79 

MC74408L 

MOTA 

224 

-134 

MC14566BCP 

♦ MOTA 

233 - 45 

MC14584BCLDS 

♦ MOTA 

287 

-198 

MC34004BL 

♦ MOTA 

337 

- 53 

MC35072U 

♦ MOTA 

316 

- 80 

MC74408P 

MOTA 

224 

-135 

MCI 4566BCPD 

♦ MOTA 

233 - 46 

MC14584BCLS 

♦ MOTA 

287 

-199 

MC34004BP 

♦ MOTA 

337 

- 54 

MC35074AL(A) 

♦ MOTA 

337 

- 75 

MC74416L 

MOTA 

205 

- 38 

MCI 4566BCPDS 

♦ MOTA 

233 - 47 

MC14584BCP 

♦ MOTA 

287 

-200 

MC34004D 

♦ MOTA 

337 

- 55 

MC35074L(A) 

♦ MOTA 

337 

- 76 

MC74416P 

MOTA 

205 

- 39 

MC14566BCPS 

♦ MOTA 

233 - 48 

MCI 4584BCPD 

♦ MOTA 

287 

-201 

MC34004L 

♦ MOTA 

337 

- 56 

MC35080AU 

♦ MOTA 

339 

- 82 

MC74417L 

MOTA 

205 

- 41 

MC14566BD 

♦ MOTA 

233 - 49 

MC14584BCPDS 

♦ MOTA 

287 

-202 

MC34004P 

♦ MOTA 

337 

- 57 

MC35080U 

♦ MOTA 

339 

- 83 

MC74417P 

MOTA 

205 

- 42 

MC14566CL 

MOTA 

233 - 50 

MC14584BCPS 

♦ MOTA 

287 

-203 

MC34010AFN 

♦ MOTA 

378 

-196 

MC35081AU 

♦ MOTA 

335 

-207 

MC74418L 

MOTA 

205 

- 44 

MC14566CP 

MOTA 

233 - 51 

MC14584BD 

♦ MOTA 

287 

-204 

MC34010AP 

♦ MOTA 

378 

-197 

MC35081U 

♦ MOTA 

339 

- 84 

MC74418P 

MOTA 

205 

- 45 

MC14569BAL 

♦ MOTA 

213 -163 

MC14585BAL 

♦ MOTA 

219 

- 33 

MC34010P(A) 

♦ MOTA 

378 

-198 

MC35082AU 

♦ MOTA 

339 

- 85 

MC74419L 

MOTA 

205 

- 47 

MC14569BALD 

♦ MOTA 

213 -164 

MC14585BALD 

♦ MOTA 

219 

- 34 

MC34011AFN 

♦ MOTA 

378 

-199 

MC35082U 

♦ MOTA 

335 

-208 

MC74419P 

MOTA 

205 

- 48 

MC14569BALDS 

♦ MOTA 

213 -165 

MC14585BALDS 

♦ MOTA 

219 

- 35 

MC34011AP 

♦ MOTA 

378 

-200 

MC35083AU 

♦ MOTA 

335 

-209 

MC74450L 

MOTA 

205 

- 51 

MC14569BALS 

♦ MOTA 

213 -166 

MC14585BALS 

♦ MOTA 

219 

- 36 

MC34011 P(A) 

♦ MOTA 

378 

-201 

MC35083U 

♦ MOTA 

335 

-210 

MC74450P 

MOTA 

205 

- 52 

MC14569BCL 

♦ MOTA 

213 -167 

MC14585BCL 

♦ MOTA 

219 

- 37 

MC34012-1 

♦ MOTA 

378 

-202 

MC35084AL 

♦ MOTA 

337 

- 77 

MC74452F 

MOTA 

197 

- 71 

MC14569BCLD 

♦ MOTA 

213 -168 

MC14585BCLD 

♦ MOTA 

219 

- 38 

MC34012-2 

♦ MOTA 

378 

-203 

MC35084L 

♦ MOTA 

337 

- 78 

MC74452L 

MOTA 

205 

- 56 

MC14569BCLDS 

♦ MOTA 

213 -169 

MC14585BCLDS 

♦ MOTA 

219 

- 39 

MC34012-3 

♦ MOTA 

378 

-204 

MC35085AL 

♦ MOTA 

337 

- 79 

MC74452P 

MOTA 

205 

- 57 

MC14569BCLS 

♦ MOTA 

213 -170 

MC14585BCLS 

♦ MOTA 

219 

- 40 

MC34013AFN 

♦ MOTA 

378 

-206 

MC35085L 

♦ MOTA 

337 

- 80 

MC74453F 

MOTA 

197 

- 73 

MC14569BCP 

♦ MOTA 

213 -171 

MC14585BCP 

♦ MOTA 

219 

- 41 

MC34013AP 

♦ MOTA 

378 

-207 

MC35174L(A) 

♦ MOTA 

337 

- 81 

MC74453L 

MOTA 

205 

- 59 

MC14569BCPD 

♦ MOTA 

213 -172 

MC14585BCPD 

♦ MOTA 

219 

- 42 

MC34013P(A) 

♦ MOTA 

378 

-205 

MC54100F 

MOTA 

226 

-149 

MC74453P 

MOTA 

205 

- 60 

MC14569BCPDS 

♦ MOTA 

213 -173 

MC14585BCPDS 

♦ MOTA 

219 

- 43 

MC34014P 

♦ MOTA 

379 

- 4 

MC54100L 

MOTA 

227 

-105 

MC74454L 

MOTA 

205 

- 62 

MC14569BCPS 

♦ MOTA 

213 -174 

MC14585BCPS 

♦ MOTA 

219 

- 44 

MC34017-1P1 

♦ MOTA 

378 

-193 

MC54107F 

MOTA 

124 

-198 

MC74454P 

MOTA 

205 

- 63 

MC14569BDW 

♦ MOTA 

213 -175 

MC14585BD 

♦ MOTA 

219 

- 45 

MC34017-2P1 

♦ MOTA 

378 

-194 

MC54107L 

MOTA 

127 

-171 

MC74455L 

MOTA 

205 

- 65 

MC14570AL 

MOTA 

154 -149 

MC14597BAL 

♦ MOTA 

226 

- 86 

MC34017-3P1 

♦ MOTA 

378 

-195 

MC54121F 

MOTA 

210 

- 17 

MC74455P 

MOTA 

205 

- 66 

MCI 4571AL 

MOTA 

154 -150 

MC14597BALD 

♦ MOTA 

226 

- 87 

MC34018P 

♦ MOTA 

379 

- 5 

MC54121L 

MOTA 

210 

-148 

MC74456L 

MOTA 

216 

-116 

MC14572UBAL 

♦ MOTA 

233 - 56 

MC14597BALDS 

♦ MOTA 

226 

- 88 

MC34022AG 

MOTA 

328 

-103 

MC54145L 

MOTA 

187 

- 79 

MC74456P 

MOTA 

216 

-117 

MC14572UBALD 

♦ MOTA 

233 - 57 

MC14597BALS 

♦ MOTA 

226 

- 89 

MC34022AP 

MOTA 

328 

-104 

MC54150L 

MOTA 

265 

-122 

MC74468F 

MOTA 

286 

- 1 

MCI 4572UBALDS 

233 - 58 

MC14597BCL 

♦ MOTA 

226 

- 90 

MC34022AU 

MOTA 

328 

-105 

MC54151L 

MOTA 

266 

- 22 

MC74468L 

MOTA 

286 

- 5 


♦ MOTA 


MC14597BCLD 

♦ MOTA 

226 

- 91 

MC34022BG 

MOTA 

328 

-106 

MC54152L 

MOTA 

266 

- 78 

MC74468P 

MOTA 

286 

- 3 

MC14572UBALS 

♦ MOTA 

233 - 59 

MC14597BCLDS 

♦ MOTA 

226 

- 92 

MC34022BP 

MOTA 

328 

-107 

MC54153L 

MOTA 

266 

-208 

MC75107L 

♦ MOTA 

278 

-172 

MC14572UBCL 

♦ MOTA 

233 - 60 

MC14597BCLS 

♦ MOTA 

226 

- 93 

MC34022BU 

MOTA 

328 

-108 

MC54155F 

MOTA 

273 

- 20 

MC75107P 

♦ MOTA 

278 

-160 

MC14572UBCLD 

♦ MOTA 

233 - 61 

MC14597BCP 

♦ MOTA 

226 

- 94 

MC34022G 

MOTA 

328 

-109 

MC54155L 

MOTA 

274 

- 25 

MC75108L 

♦ MOTA 

278 

-199 

MC14572UBCLDS 

233 - 62 

MC14597BCPD 

♦ MOTA 

226 

- 95 

MC34022P 

MOTA 

328 

-110 

MC54156F 

MOTA 

273 

- 33 

MC75108P 

♦ MOTA 

278 

-187 


♦ MOTA 


MC14597BCPDS 

♦ MOTA 

226 

- 96 

MC34022U 

MOTA 

328 

-111 

MC54156L 

MOTA 

274 

- 73 

MC75110L 

MOTA 

248 

-183 

MC14572UBCLS 

♦ MOTA 

233 - 63 

MC14597BCPS 

♦ MOTA 

226 

- 97 

MC34060AD 

♦ MOTA 

365 

- 99 

MC54157F 

MOTA 

264 

-121 

MC75110P 

MOTA 

248 

-161 

MC14572UBCP 

♦ MOTA 

233 - 64 

MC14597BDW 

♦ MOTA 

226 

- 98 

MC34060AL 

♦ MOTA 

365 

- 93 

MC54157L 

MOTA 

267 

-163 

MC75125L 

♦ MOTA 

279 

- 20 

MC14572UBCPD 

♦ MOTA 

233 - 65 

MC14598BAL 

♦ MOTA 

226 

- 99 

MC34060AP 

♦ MOTA 

365 

- 94 

MC54164AF 

MOTA 

306 

-182 

MC75125P 

♦ MOTA 

279 

- 21 

MCI 4572UBCPDS 

233 - 66 

MC14598BALD 

♦ MOTA 

226 

-100 

MC34060J 

Til 

365 

-100 

MC54164AL 

MOTA 

308 

-161 

MC75127L 

♦ MOTA 

279 

- 27 


♦ MOTA 


MC14598BCL 

♦ MOTA 

226 

-101 

MC34060L 

♦ MOTA 

365 

-101 

MC54165F 

MOTA 

306 

-190 

MC75127P 

♦ MOTA 

279 

- 28 

MC14572UBCPS 

♦ MOTA 

233 - 67 

MCI 4598BCLD 

♦ MOTA 

226 

-102 

MC34060N 

♦Til 

365 

-102 

MC54165L 

MOTA 

309 

- 31 

MC75128L 

♦ MOTA 

279 

- 34 

MC14572UBD 

♦ MOTA 

233 - 68 

MC14598BCP 

♦ MOTA 

226 

-103 

MC34060P 

♦ MOTA 

365 

-103 

MC54176F 

MOTA 

196 

- 55 

MC75128P 

♦ MOTA 

279 

- 35 

MCI 4573-1 AL 

MOTA 

344 - 26 

MC14598BCPD 

♦ MOTA 

226 

-104 

MC34061 API 

MOTA 

365 

-107 

MC54176L 

MOTA 

201 

- 70 

MC75129L 

♦ MOTA 

279 

- 44 

MCI 4573-1 CL 

MOTA 

344 - 27 

MC14599BAL 

♦ MOTA 

226 

-105 

MC34061 AP 

♦ MOTA 

365 

-108 

MC54177F 

MOTA 

196 

- 83 

MC75129P 

♦ MOTA 

279 

- 45 

MCI 4573-1 CP 

MOTA 

344 - 28 

MC14599BALD 

♦ MOTA 

226 

-106 

MC34061 AU 

♦ MOTA 

365 

-109 

MC54177L 

MOTA 

201 

-151 

MC75325F 

MOTA 

250 

- 48 

MCI 4573AL 

MOTA 

344 - 29 

MC14599BALDS 

♦ MOTA 

226 

-107 

MC34061P1 

MOTA 

365 

-110 

MC54180L 

MOTA 

224 

-121 

MC75325L 

MOTA 

250 

- 46 
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TYPE No. 


Id&Ufill 

TYPE No. 

MFRS 


VI ■ WWW ■ 

TYPE No. 

11WJ 

MFRS 



■fliasKi 


HiDcn acuucnvt 

TYPE No. 


Pq&Line 1 

MC75325P 

HMI 

250 - 47 

MCBC5472 


126 

95 

MCE4194WH11C/HV 


8 

MCM7641DC 

♦ MOTA 

301 

197 

MD74SC139AC(2) 

187 

-211 

MC75491L 

MOTA 

254 -190 

MCBC5473 

MOTA 

125 

88 


♦ MCE 



MCM7641PC 

♦ MOTA 

301 

198 


MITC 



MC75491P 

MOTA 

254 -189 

MCC1463 

MOTA 

362 

165 

MCE4194WV11 C/HV 

366 

9 

MCM10422AL 

♦ MOTA 

291 

37 

MD74SC139AE 

MITC 

276 

-211 

MC75492L 

MOTA 

254 -200 

MCC1469 

MOTA 

362 

157 


♦ MCE 



MCM10422F 

♦ MOTA 

291 

48 

MD74SC237AC(1) 

275 

-100 

MC75492P 

MOTA 

254 -199 

MCC1495 

MOTA 

376 

23 

MCE4194WV1IX 

♦ MCE 

366 

10 

MCM10422L10 

♦ MOTA 

291 

38 


MITC 



MC83145L 

MOTA 

187 - 82 

MCC1536 

MOTA 

349 

132 

MCE4194Y14C 

♦ MCE 

366 

35 

MCM10422L15 

♦ MOTA 

291 

39 

MD74SC237AC(2) 

187 

-190 

MC83145P 

MOTA 

187 - 83 

MCC1539 

MOTA 

331 

50 

MCE4194Y14C/HV 

366 

36 

MCM10422L 

♦ MOTA 

291 

40 


MITC 



MC83150P 

MOTA 

265 -124 

MCC1563 

MOTA 

362 

166 


♦ MCE 



MCM10470AF(A) 


291 

89 

MD74SC237AE 

MITC 

275 

-101 

MC83151P 

MOTA 

266 - 24 

MCC1569 

MOTA 

362 

158 

MCE7042 

MOTA 

358 

158 


♦ MOTA 



MD74SC238ACO) 

275 

-118 

MC83180P 

MOTA 

224 -123 

MCC1595 

MOTA 

376 

24 

MCE7042A 

MOTA 

358 

159 

MCM10470AL(A) 


291 

75 


MITC 



MC93145L 

MOTA 

187 - 84 

MCC1709 

MOTA 

347 

158 

MCE54103F 

MOTA 

125 

199 


♦ MOTA 



MD74SC239AC(1) 

275 

-133 

MC93150L 

MOTA 

265 -125 

MCC1709C 

MOTA 

347 

159 

MCE74103F 

MOTA 

125 

200 

MCM10470F15 

♦ MOTA 

291 

90 


MITC 



MC93151L 

MOTA 

266 - 25 

MCC1710 

MOTA 

395 

113 

MCE-LM117H 

♦ MCE 

361 

212 

MCM10470F25 

♦ MOTA 

291 

91 

MD74SC240AC 

MITC 

245 

- 7 

MC93180L 

MOTA 

224 -124 

MCC1710C 

MOTA 

395 

114 

MCE-LM117HVH 

♦ MCE 

361 

213 

MCM10470L15 

♦ MOTA 

291 

76 

MD74SC241AC 

MITC 

245 

- 34 

MC142100AL(2) 

376 -208 

MCC1711 

MOTA 

395 

166 

MCE-LM117HVK 

♦ MCE 

361 

43 

MCM10470L25 

♦ MOTA 

291 

77 

MD74SC244AC 

MITC 

245 

- 51 


♦ MOTA 


MCC1711C 

MOTA 

395 

167 

MCE-LM117K 

♦ MCE 

361 

44 

MCM10474AL(A) 


291 

112 

MD74SC245AC 

MITC 

244 

- 34 

MC142100CL(2) 

376 -209 

MCC1723 

MOTA 

368 

39 

MCE-LM137H 

♦ MCE 

361 

175 


♦ MOTA 



MD74SC374AC 

MITC 

135 

-111 


♦ MOTA 


MCC1723C 

MOTA 

368 

40 

MCE-LM137HVH 

♦ MCE 

361 

176 

MCM10474L15 

♦ MOTA 

291 

113 

MD74SC374AE 

MITC 

135 

-112 

MC142100CP(2) 

376 -210 

MCC1741 

MOTA 

349 

133 

MCE-LM137HVK 

♦ MCE 

360 

199 

MCM10474L25 

♦ MOTA 

291 

114 

MD74SC534AC 

MITC 

136 

-101 


♦ MOTA 


MCC1741C 

MOTA 

349 

134 

MCE-LM137K 

♦ MCE 

360 

200 

MCM10474L(A) 

♦ MOTA 

291 

115 

MD74SC534AE 

MITC 

136 

-102 

MCI 42100CPD(2) 

376 -211 

MCC1748 

MOTA 

354 

65 

MCE-LM217H 

♦ MCE 

361 

214 

MCM14505BAL 

MOTA 

294 

53 

MD74SC540AC 

MITC 

244 

-107 


♦ MOTA 


MCC1748C 

MOTA 

354 

66 

MCE-LM217HVH 

♦ MCE 

361 

215 

MCM14505CL 

MOTA 

294 

54 

MD74SC541AC 

MITC 

244 

-160 

MC145100AU2) 

376 -212 

MCC3000 

♦GMC 

391 

59 

MCE-LM217HVK 

♦ MCE 

361 

45 

MCM14505CLD 

MOTA 

294 

55 

MD74SC545AC 

MITC 

243 

-187 


♦ MOTA 


MCCF1709 

MOTA 

347 

160 

MCE-LM217K 

♦ MCE 

361 

46 

MCM14505CP 

MOTA 

294 

56 

MD74SC564AC 

MITC 

137 

- 35 

|MC145100CL(2) 

376 -213 

MCCF1709C 

MOTA 

347 

161 

MCE-LM237H 

♦ MCE 

361 

177 

MCM14505CPD 

MOTA 

294 

57 

MD74SC564AE 

MITC 

132 

-168 


♦ MOTA 


MCCF1741 

MOTA 

349 

135 

MCE-LM237HVH 

♦ MCE 

361 

178 

MCM14524AL 

♦ MOTA 

299 

148 

MD74SC573AC 

MITC 

231 

-143 

MC145100CP(2) 

376 -214 

MCCF1741C 

MOTA 

349 

136 

MCE-LM237HVK 

♦ MCE 

360 

201 

MCM14524CL 

♦ MOTA 

299 

149 

MD74SC574AC 

MITC 

132 

-169 


♦ MOTA 


MCCF3303 

MOTA 

337 

82 

MCE-LM237K 

♦ MCE 

360 

202 

MCM14524CP 

♦ MOTA 

299 

150 

MD74SC574AE 

MITC 

137 

- 36 

MC145106P(2) 

♦ MOTA 

371 -145 

MCCF3403 

MOTA 

337 

83 

MCE-LM317H 

♦ MCE 

361 

216 

MCM14537AL 

♦ MOTA 

294 

73 

MD210CP 

♦ANS 

246 

-184 

MC145145L1 

♦ MOTA 

371 -146 

MCCF3503 

MOTA 

337 

84 

MCE-LM317HVH 

♦ MCE 

361 

217 

MCM14537ALD 

♦ MOTA 

294 

74 

MD2118-4 

♦ ITL 

291 

-170 

MC145145P1 

♦ MOTA 

371 -147 

MCE54H72F 

MOTA 

126 

126 

MCE-LM317HVK 

♦ MCE 

361 

47 

MCM14537CL 

♦ MOTA 

294 

75 

MD2118-7(A) 

♦ ITL 

291 

-171 

MC145146L1 

♦ MOTA 

371 -148 

MCE54H73F 

MOTA 

125 

128 

MCE-LM317K 

♦ MCE 

361 

48 

MCM14537CLD 

♦ MOTA 

294 

76 

MD2125AL2 

ITL 

297 

-217 

MC145146P1 

♦ MOTA 

371 -149 

MCE060 

♦ MCE 

345 

39 

MCE-LM317ST 

♦ MCE 

360 

53 

MCM14537CP 

♦ MOTA 

294 

77 

MD2125AL 

ITL 

297 

-218 

MCI 45151 LI 

♦ MOTA 

371 -150 

MCE060A 

♦ MCE 

345 

40 

MCE-LM317SU 

♦ MCE 

360 

54 

MCM14552AL 

♦ MOTA 

294 

79 

MD2125H1 

ITL 

297 

-219 

MC145151P1 

♦ MOTA 

371 -151 

MCE060B 

♦ MCE 

345 

41 

MCE-LM317T 

♦ MCE 

360 

55 

MCM14552ALD 

♦ MOTA 

294 

80 

MD2125H2 

ITL 

297 

-220 

MC145152L1 

♦ MOTA 

371 -152 

MCE061 

♦ MCE 

335 

145 

MCE-LM317U 

♦ MCE 

361 

218 

MCM14552CL 

♦ MOTA 

294 

81 

MD2125H3 

ITL 

298 

- 1 

MC145152P1 

♦ MOTA 

371 -153 

MCE061A 

♦ MCE 

335 

146 

MCE-LM337H 

♦ MCE 

361 

179 

MCM14552CLD 

♦ MOTA 

294 

82 

MD2125H4 

ITL 

298 

- 2 

MC145155L1 

♦ MOTA 

371 -154 

MCE061B 

♦ MCE 

335 

147 

MCE-LM337HVH 

♦ MCE 

361 

180 

MCM14552CP 

♦ MOTA 

294 

83 

MD2164A15 

♦ ITL 

291 

-176 

MC145155P1 

♦ MOTA 

371 -155 

MCE062 

♦ MCE 

325 

4 

MCE-LM337HVK 

♦ MCE 

360 

203 

MCM14552CPD 

♦ MOTA 

294 

84 

MD2164A20 

♦ ITL 

291 

-177 

MC145156L1 

♦ MOTA 

371 -156 

MCE062A 

♦ MCE 

325 

5 

MCE-LM337K 

♦ MCE 

360 

204 

MCM68768P30(A) 


300 

119 

MD4368BER 

MITC 

255 

- 88 

MC145156P1 

♦ MOTA 

371 -157 

MCE062B 

♦ MCE 

325 

6 

MCE-LM337ST 

♦ MCE 

360 

35 


♦ MOTA 



MD4511BH 

MITC 

252 

- 76 

MC145157L1 

♦ MOTA 

371 -208 

MCE064 

♦ MCE 

337 

85 

MCE-LM337SU 

♦ MCE 

360 

36 

MCM68768P35(A) 


300 

120 

MD4511BI 

MITC 

252 

- 77 

MC145157L 

♦ MOTA 

371 -209 

MCE064A 

♦ MCE 

337 

86 

MCE-LM337T 

♦ MCE 

360 

37 


♦ MOTA 



MEM4962(2) 

GIG 

392 

-218 

MC145157P1 

♦ MOTA 

371 -210 

MCE064B 

♦ MCE 

337 

87 

MCE-LM337U 

♦ MCE 

360 

38 

MCM145101-1L 

MOTA 

294 

59 

MEM4963(2) 

GIC 

392 

-219 

MC145157P 

♦ MOTA 

371 -211 

MCE066 

♦ MCE 

335 

148 

MCEVFC32B 

♦ MCE 

373 

99 

MCM145101-1P 

MOTA 

294 

60 

MF4CN(A) 

♦ NSC 

375 

- 28 

MC145158L1 

♦ MOTA 

371 -212 

MCE066A 

♦ MCE 

335 

149 

MCEVFC32K 

♦ MCE 

373 

104 

MCM145101-3L 

MOTA 

294 

61 

MF6N(A) 

♦ NSC 

375 

- 7 

MC145158L 

♦ MOTA 

371 -213 

MCE066B 

♦ MCE 

335 

150 

MCEVFC32S 

♦ MCE 

373 

100 

MCM145101-3P 

MOTA 

294 

62 

MF8CCJ 

♦ NSC 

375 

- 8 

MC145158P1 

♦ MOTA 

371 -214 

MCE070 

♦ MCE 

345 

42 

MCH1439G 

MOTA 

331 

51 

MCM145101-8L 

MOTA 

294 

63 

MF8CCN 

♦ NSC 

375 

- 9 

MC145158P 

♦ MOTA 

371 -215 

MCE070A 

♦ MCE 

345 

43 

MCH1539G 

MOTA 

331 

52 

MCM145101-8P 

MOTA 

294 

64 

MF10BD 

♦ MXM 

375 

- 70 

MC145159P1 

♦ MOTA 

371 -216 

MCE070B 

♦ MCE 

345 

44 

MCH2870CR 

MOTA 

335 

122 

MCM145101L 

MOTA 

294 

65 

MF10BN 

♦ NSC 

375 

- 71 

MC145159P 

♦ MOTA 

371 -217 

MCE071 

♦ MCE 

335 

151 

MCH2870MR 

MOTA 

335 

123 

MCM145101P 

MOTA 

294 

66 

MF10CD 

♦ MXM 

375 

- 72 

MC145402L 

♦ MOTA 

380 - 34 

MCE071A 

♦ MCE 

335 

152 

MCM66L41-20C 

MOTA 

292 

176 

MD54C245AD 

MITC 

290 

14 

MF10CN 

♦ NSC 

375 

- 73 

MC145409L 

♦ MOTA 

380 - 35 

MCE071B 

♦ MCE 

335 

153 

MCM66L41-20JL 

MOTA 

292 

177 

MD54HC573RC 

MITC 

231 

121 

MF409IP 

ANS 

379 

-118 

MCI 45409P 

♦ MOTA 

380 - 36 

MCE072 

♦ MCE 

325 

7 

MCM66L41-20NL 

MOTA 

292 

178 

MD54HCT138RC 

MITC 

275 

147 

MFC6010 

MOTA 

347 

- 50 

MCI 45414L 

♦ MOTA 

377 - 37 

MCE072A 

♦ MCE 

325 

8 

MCM66L41-20P 

MOTA 

298 

141 

MD54HCT139RC 

MITC 

276 

104 

MFC6060 

MOTA 

175 

-115 

MCI 45414P 

♦ MOTA 

377 - 38 

MCE072B 

♦ MCE 

325 

9 

MCM66L41-25C 

MOTA 

298 

142 

MD54HCT240RC 

MITC 

247 

118 

MFC8030 

MOTA 

359 

-148 

MCI 45415L(A) 

♦ MOTA 

380 - 17 

MCE073 

♦ MCE 

346 

109 

MCM66L41-25JL 

MOTA 

292 

179 

MD54HCT241RC 

MITC 

248 

16 

MFQ930C 

♦ MOTA 

394 

-196 

MCI 45415P 

♦ MOTA 

380 - 18 

MCE073A 

♦ MCE 

346 

110 

MCM66L41-25NL 

MOTA 

292 

180 

MD54HCT244RC 

MITC 

246 

206 

MFQ960C 

♦ MOTA 

394 

-197 

MCI 45418L 

♦ MOTA 

380 - 37 

MCE073B 

♦ MCE 

346 

111 

MCM66L41-25P 

MOTA 

298 

143 

MD54HCT245RC 

MITC 

282 

75 

MFQ990C 

♦ MOTA 

394 

-198 

MCI 45418P 

♦ MOTA 

380 - 38 

MCE074 

♦ MCE 

337 

88 

MCM66L41-30C 

MOTA 

298 

144 

MD54HCT373RC 

MITC 

230 

35 

MFQ5460P 

♦ MOTA 

393 

-173 

MCI 45419L 

♦ MOTA 

380 - 39 

MCE074A 

♦ MCE 

337 

89 

MCM66L41-30JL 

MOTA 

292 

181 

MD54HCT374RC 

MITC 

135 

107 

MG25M2CK1 

♦TOSJ 

390 

- 50 

MCI 45419P 

♦ MOTA 

380 - 40 

MCE074B 

♦ MCE 

337 

90 

MCM66L41-30NL 

MOTA 

292 

182 

MD54HCT540RC 

MITC 

247 

74 

MG30G2CL3 

♦TOSJ 

388 

-106 

MC145422L 

♦ MOTA 

375 -193 

MCE74H72F 

MOTA 

126 

127 

MCM66L41-30P 

MOTA 

298 

145 

MD54HCT541RC 

MITC 

247 

91 

MG30G2DL1 

♦TOSJ 

388 

-103 

MC145422P 

♦ MOTA 

375 -194 

MCE74H73F 

MOTA 

125 

129 

MCM66L41-45C 

MOTA 

298 

146 

MD54HCT573RC 

MITC 

231 

79 

MG50G2CL3 

♦TOSJ 

388 

-107 

MCI 45423L 

♦ MOTA 

375 -186 

MCE075 

♦ MCE 

342 

36 

MCM66L41 -45 J L 

MOTA 

292 

183 

MD54HCT574PC 

MITC 

135 

108 

MG50M2CK1 

♦TOSJ 

390 

- 51 

MC145426L 

♦ MOTA 

375 -180 

MCE075A 

♦ MCE 

342 

37 

MCM66L41-45NL 

MOTA 

292 

184 

MD54HCT574RC 

MITC 

137 

34 

MG75H2CL1 

♦TOSJ 

388 

-108 

MCI 45426P 

♦ MOTA 

375 -181 

MCE075B 

♦ MCE 

342 

38 

MCM66L41-45P 

MOTA 

298 

147 

MD54SC137AF 

MITC 

275 

27 

MG75H2DL2 

♦TOSJ 

388 

-104 

MC145429L 

♦ MOTA 

380 - 41 

MCE077 

♦ MCE 

335 

154 

MCM68HC34P(A) 


295 

145 

MD54SC138AF 

MITC 

276 

30 

MG100H2CL1 

♦TOSJ 

388 

-109 

MC145429P 

♦ MOTA 

380 - 42 

MCE078 

♦ MCE 

335 

155 


♦ MOTA 



MD54SC139AF 

MITC 

276 

177 

MG100H2DL2 

♦TOSJ 

388 

-105 

MCI 45431L 

MOTA 

380 - 19 

MCE080 

♦ MCE 

345 

45 

MCM4027AC2 

MOTA 

292 

138 

MD54SC237AF 

MITC 

275 

96 

MH1SD1 

♦TELC 

389 

-178 

MCI 45431P 

MOTA 

380 - 20 

MCE080A 

♦ MCE 

345 

46 

MCM4027AC3 

MOTA 

292 

139 

MD54SC238AF 

MITC 

275 

114 

MH1SS1 

♦TELC 

389 

-179 

MC145432L 

♦ MOTA 

380 - 43 

MCE080B 

♦ MCE 

345 

47 

MCM4027AC4 

MOTA 

292 

140 

MD54SC239AF 

MITC 

275 

125 

MH3SD2 

♦TELC 

389 

-180 

MC145432P 

♦ MOTA 

380 - 44 

MCE081 

♦ MCE 

335 

156 

MCM6641-20C 

MOTA 

292 

185 

MD54SC240AF 

MITC 

245 

6 

MH3SS2 

♦TELC 

389 

-181 

MC145433L 

♦ MOTA 

380 - 21 

MCE081A 

♦ MCE 

335 

157 

MCM6641-20JL 

MOTA 

292 

186 

MD54SC241AF 

MITC 

245 

33 

MH320 

♦ PHIN 

378 

-131 

MC145433P 

MOTA 

380 - 22 

MCE081B 

♦ MCE 

335 

158 

MCM6641-20NL 

MOTA 

292 

187 

MD54SC244AF 

MITC 

245 

50 

MH321F 

♦ PHIN 

378 

-137 

MCI 45434L 

MOTA 

380 - 23 

MCE082 

♦ MCE 

325 

10 

MCM6641-20P 

MOTA 

298 

148 

MD54SC245AF 

MITC 

282 

124 

MH321N 

♦ PHIN 

378 

-138 

MCI 45434P 

MOTA 

380 - 24 

MCE082A 

♦ MCE 

325 

11 

MCM6641-25C 

MOTA 

292 

188 

MD54SC373AF 

MITC 

229 

136 

MH323 

♦ PHIN 

378 

-136 

MCI 45440L 

♦ MOTA 

380 - 28 

MCE082B 

♦ MCE 

325 

12 

MCM6641-25JL 

MOTA 

292 

189 

MD54SC533AF 

MITC 

230 

149 

MH88305 

MITC 

383 

- 25 

MCI 45440P 

♦ MOTA 

380 - 29 

MCE083 

♦ MCE 

346 

112 

MCM6641-25NL 

MOTA 

292 

190 

MD54SC534AF 

MITC 

230 

211 

MH88500 

MITC 

383 

- 26 

MCI 45441L 

♦ MOTA 

380 - 30 

MCE083A 

♦ MCE 

346 

113 

MCM6641-25P 

MOTA 

298 

149 

MD54SC540AF 

MITC 

244 

106 

MH89700 

MITC 

290 

- 37 

MCI 45441P 

♦ MOTA 

380 - 31 

MCE083B 

♦ MCE 

346 

114 

MCM6641-30C 

MOTA 

292 

191 

MD54SC541AF 

MITC 

244 

159 

MH89750(A) 

MITC 

290 

- 38 

MC145445L 

♦ MOTA 

380 - 26 

MCE084 

♦ MCE 

337 

91 

MCM6641-30JL 

MOTA 

292 

192 

MD54SC545AF 

MITC 

281 

67 

MH89755(A) 

MITC 

383 

- 55 

MC145445P 

♦ MOTA 

380 - 27 

MCE084A 

♦ MCE 

337 

92 

MCM6641-30NL 

MOTA 

292 

193 

MD54SC563AF 

MITC 

231 

41 

MH89761(A) 

MITC 

383 

- 56 

MC145450L 

♦ MOTA 

380 - 32 

MCE084B 

♦ MCE 

337 

93 

MCM6641-30P 

MOTA 

298 

150 

MD54SC564AF 

MITC 

231 

66 

MH89785(A) 

MITC 

383 

- 57 

MCI 45450P 

♦ MOTA 

380 - 33 

MCE085 

♦ MCE 

342 

39 

MCM6641-45C 

MOTA 

292 

194 

MD54SC573AF 

MITC 

231 

122 

MHQ918 

♦ MOTA 

394 

- 33 

MCB1709F 

MOTA 

347 - 92 

MCE085A 

♦ MCE 

342 

40 

MCM6641-45JL 

MOTA 

292 

195 

MD54SC574AF 

MITC 

231 

164 

MHQ2221 

♦ MOTA 

394 

- 34 

MCB1710F 

MOTA 

395 - 69 

MCE085B 

♦ MCE 

342 

41 

MCM6641-45NL 

MOTA 

292 

196 

M D68SC40AC(2) 

MITJ 

373 

174 

MHQ2222 

♦ MOTA 

394 

- 35 

MCB1741F 

MOTA 

349 -131 

MCE087 

♦ MCE 

335 

159 

MCM6641-45P 

MOTA 

298 

151 

M D68SC40AE(2) 

MITJ 

373 

175 

MHQ2222H 

♦ MOTA 

394 

- 36 

MCB1748F 

MOTA 

355 - 63 

MCE088 

♦ MCE 

335 

160 

MCM6664B12L(A) 

295 

133 

MD74C245AC 

MITC 

290 

15 

MHQ2222HX 

♦ MOTA 

394 

- 37 

MCB5400F 

MOTA 

154 -188 

MCE277 

♦ MCE 

325 

13 


♦ MOTA 



MD74C245AE 

MITC 

290 

16 

MHQ2222HXV 

♦ MOTA 

394 

- 38 

MCB5401F 

MOTA 

154 -218 

MCE278 

♦ MCE 

325 

14 

MCM6664B12P(A) 

295 

134 

MD74HCT138RE 

MITC 

275 

148 

MHQ2369 

MOTA 

394 

- 39 

MCB5402F 

MOTA 

155 - 41 

MCE287 

♦ MCE 

325 

15 


MOTA 



MD74HCT139RE 

MITC 

276 

105 

MHQ2483 

♦ MOTA 

394 

- 40 

MCB5410F 

MOTA 

155 - 77 

MCE288 

♦ MCE 

325 

16 

MCM6664B15L(A) 

295 

135 

MD74HCT240RE 

MITC 

247 

119 

MHQ2484 

♦ MOTA 

394 

- 41 

MCB5420F 

MOTA 

156 - 1 

MCE930F 

MOTA 

182 

176 


MOTA 



MD74HCT241RE 

MITC 

248 

17 

MHQ2906 

♦ MOTA 

390 

- 97 

MCB5430F 

MOTA 

156 -155 

MCE945F 

MOTA 

140 

14 

MCM6664B15P(A) 

295 

136 

MD74HCT244RE 

MITC 

246 

207 

MHQ2907 

♦ MOTA 

390 

- 98 

MCB5440F 

MOTA 

156 - 29 

MCE946F 

MOTA 

159 

130 


MOTA 



MD74HCT245RE 

MITC 

282 

76 

MHQ2907H 

♦ MOTA 

394 

- 81 

MCB5450F 

MOTA 

157 - 22 

MCE948F 

MOTA 

140 

73 

MCM6664B20L(A) 

295 

137 

MD74HCT373RE 

MITC 

230 

36 

MHQ2907HX 

♦ MOTA 

394 

- 82 

MCB5451F 

MOTA 

157 - 66 

MCE962F 

MOTA 

160 

170 


MOTA 



MD74HCT374RE 

MITC 

135 

109 

MHQ2907HXV 

♦ MOTA 

394 

- 83 

MCB5453F 

MOTA 

157 -108 

MCE4194D14C 

; ♦MCE 

366 

29 

MCM6664B20P(A) 

295 

138 

MD74HCT540RE 

MITC 

247 

75 

MHQ3467 

MOTA 

394 

-202 

MCB5454F 

MOTA 

158 -138 

MCE4194D14C/HV 

366 

30 


MOTA 



MD74HCT541RE 

MITC 

247 

92 

MHQ3467H 

♦ MOTA 

394 

- 84 

MCB5472F 

MOTA 

126 -105 


♦ MCE 



MCM6665B12L(A) 

295 

139 

MD74HCT573RE 

MITC 

230 

69 

MHQ3467HX 

♦ MOTA 

394 

- 85 

MCB5473F 

MOTA 

125 -127 

MCE4194D14M ♦MCE 

366 

31 


MOTA 



MD74HCT574RE 

MITC 

135 

110 

MHQ3467HXV 

♦ MOTA 

394 

- 86 

MCB5479F 

MOTA 

127 - 34 

MCE4194D14M/HV 

366 

32 

MCM6665B12P(A) 

295 

140 

MD74SC137AC(1) 


275 

28 

MHQ3546 

MOTA 

392 

- 89 

MCB54140F 

MOTA 

233 - 70 


♦ MCE 




♦ MOTA 




MITC 



MHQ3725H 

♦ MOTA 

394 

- 42 

MCBC5401 

MOTA 

154 -211 

MCE4194J9C 

♦ MCE 

366 

11 

MCM6665B15L(A) 

295 

141 

MD74SC137AC(2) 


187 

189 

MHQ3725HX 

♦ MOTA 

394 

- 43 

MCBC5402 

MOTA 

155 - 35 

MCE4194J9C/HV 

366 

12 


♦ MOTA 




MITC 



MHQ3725HXV 

♦ MOTA 

394 

- 44 

MCBC5410 

MOTA 

155 - 69 


♦ MCE 



MCM6665B15P(A) 

295 

142 

MD74SC137AE 

MITC 

275 

29 

MHQ3798 

♦ MOTA 

394 

- 87 

MCBC5420 

MOTA 

155 -212 

MCE4194J9M 

♦ MCE 

366 

13 


♦ MOTA 



MD74SC138AC(1) 


276 

31 

MHQ3799 

♦ MOTA 

394 

- 88 

MCBC5430 

MOTA 

156 -148 

MCE4194J9M/HV 

366 

14 

MCM6665B20L(A) 

295 

143 


MITC 



MHQ4001A 

MOTA 

394 

- 45 

MCBC5440 

MOTA 

157 - 12 


♦ MCE 




♦ MOTA 



MD74SC138AC(2) 


187 

193 

MHQ4002A 

MOTA 

394 

- 46 

MCBC5450 

MOTA 

157 - 13 

MCE4194P14C 

♦ MCE 

366 

33 

MCM6665B20P(A) 

295 

144 


MITC 



MHQ4013 

MOTA 

394 

- 47 

MCBC5451 

MOTA 

157 - 61 

MCE4194P14C/HV 

366 

34 


♦ MOTA 



MD74SC138AE 

MITC 

276 

32 

MHQ4014 

MOTA 

394 

- 48 

MCBC5453 

MOTA 

157 -100 


♦ MCE 



MCM7641 ADC 

♦ MOTA 

301 

-195 

MD74SC139AC(1) 


276 

210 

MHQ6001 

♦ MOTA 

394 

-207 

MCBC5454 

MOTA 

158 -128 

MCE4194WH11C ♦MCE 

366 - 

7 

MCM7641APC 

♦ MOTA 

301 

-196 


MITC 



MHQ6002 

♦ MOTA 

394 

-208 
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by this manufacturer 
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3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

K 

TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

SjHBSI 

hi ■ mm 


Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line I 

MHQ6100 

♦mOta 

394 

-212 

MIC723-1 

ITTG 

368 

-116 

MIC5416J ' 

ITTG 

238 

-204 

MIC7405N 

in c •; 

238 

-208 

MIC7490N ~ 

TTTG 

205 

-141 

MHQ6100A 

♦MOTA 

394 

-213 

MIC723-1C 

ITTG 

368 

-102 

MIC5417J 

ITTG 

239 

■ 97 

MIC7406J 

ITTG 

238 

-209 

MIC7492J 

ITTG 

206 

- 57 

MHW1134 

MOTA 

325 

-140 

MIC723-5 

ITTG 

368 

-117 

MIC5420J 

ITTG 

171 

-127 

MIC7406N 

ITTG 

238 

-210 

MIC7492N 

ITTG 

206 

- 13 

MHW2122 

MOTA 

325 

-141 

MIC723-5C 

ITTG 

368 

-103 

MIC5421J 

ITTG 

178 

-215 

MIC7407J 

ITTG 

239 

- 98 

MIC7493J 

ITTG 

207 

-162 

MHW2162 

MOTA 

325 

-142 

MIC730-1C 

ITTG 

357 

- 14 

MIC5425J 

ITTG 

173 

- 8 

MIC7407N 

ITTG 

239 

- 99 

MIC7493N 

ITTG 

207 

-119 

MHW2332 

MOTA 

325 

-143 

MIC730-5C 

ITTG 

357 

- 15 

MIC5426J 

ITTG 

237 

-123 

MIC7408J 

ITTG 

167 

- 71 

MIC9000-1B 

ITTG 

124 

-176 

MHW3171 

MOTA 

325 

-144 

MIC930-1B 

ITTG 

182 

-155 

MIC5428J 

ITTG 

237 

- 18 

MIC7408N 

ITTG 

166 

-220 

MIC9000-1D 

ITTG 

127 

- 68 

MHW3172 

MOTA 

325 

-145 

MIC930-1C 

ITTG 

182 

- 91 

MIC5430J 

ITTG 

174 

-103 

MIC7409AJ 

ITTG 

167 

-181 

MIC9000-5B 

ITTG 

124 

-177 

MHW3181 

MOTA 

325 

-146 

MIC930-1D 

ITTG 

182 

-114 

MIC5432J 

ITTG 

175 

- 49 

MIC7409AN 

ITTG 

167 

-126 

MIC9000-5D 

ITTG 

127 

- 69 

MHW3182 

MOTA 

325 

-147 

MIC930-5B 

ITTG 

182 

-156 

MIC5433AJ 

ITTG 

240 

-177 

MIC7409J 

ITTG 

167 

-182 

MIC9001-1B 

ITTG 

124 

-188 

MHW3222 

MOTA 

325 

-148 

MIC930-5C 

ITTG 

182 

- 92 

MIC5433J 

ITTG 

240 

-178 

MIC7409N 

ITTG 

167 

-127 

MIC9001-1D 

ITTG 

127 

- 93 

MHW3342 

MOTA 

325 

-149 

MIC930-5D 

ITTG 

182 

-115 

MIC5437J 

ITTG 

236 

-165 

MIC7410J 

ITTG 

169 

- 45 

MIC9Q01-5B 

ITTG 

124 

-189 

MHW5181 

MOTA 

325 

-150 

MIC930R3D 

ITTG 

182 

-116 

MIC5438AJ 

ITTG 

237 

- 82 

MIC7410N 

ITTG 

168 

-159 

MIC9001-5D 

ITTG 

127 

- 94 

MHW5182 

MOTA 

325 

-151 

MIC930R6D 

ITTG 

182 

-117 

MIC5438J 

ITTG 

237 

- 83 

MIC7411J 

ITTG 

170 

- 8 

MIC9002-1B 

ITTG 

159 

-191 

MI1010T 

♦ MAR 

391 

-204 

MIC930R7D 

ITTG 

182 

-118 

MIC5440J 

ITTG 

240 

- 97 

MIC7411N 

ITTG 

169 

-166 

MIC9002-1D 

ITTG 

163 

-120 

MI1011T 

♦ MAR 

391 

-205 

MIC932 

ITTG 

183 

- 84 

MIC5441AJ(1) 

ITTG 

253 

-168 

MIC7412AJ 

ITTG 

170 

- 60 

MIC9002-5B 

ITTG 

159 

-192 

MI1012T 

♦ MAR 

391 

-206 

MIC932-1B 

ITTG 

183 

-114 

MIC5441 AJ(2) 

ITTG 

186 

- 58 

MIC7412AN 

ITTG 

170 

- 33 

MIC9002-5D 

ITTG 

163 

-121 

MI1013T 

♦ MAR 

391 

-207 

MIC932-1C 

ITTG 

183 

- 16 

MIC5441BJ 

ITTG 

186 

- 33 

MIC7412J 

ITTG 

170 

- 61 

MIC9003-1B 

ITTG 

161 

- 7 

MI1015T 

♦ MAR 

391 

-208 

MIC932-5B 

ITTG 

183 

-115 

MIC5442J 

ITTG 

186 

-159 

MIC7412N 

ITTG 

170 

- 34 

MIC9003-1D 

ITTG 

169 

- 46 

MI1020T 

♦ MAR 

391 

-209 

MIC932-5C 

ITTG 

183 

- 17 

MIC5443J 

ITTG 

186 

-207 

MIC7413J 

ITTG 

288 

- 92 

MIC9003-5B 

ITTG 

161 

- 8 

MI1021T 

♦ MAR 

391 

-210 

MIC932R3D 

ITTG 

183 

- 38 

MIC5444J 

ITTG 

187 

- 27 

MIC7413N 

ITTG 

288 

- 93 

MIC9003-5D 

ITTG 

169 

- 47 

MI1022T 

♦ MAR 

391 

-211 

MIC932R6D 

ITTG 

183 

- 39 

MIC5445J(1) 

ITTG 

253 

-203 

MIC7416J 

ITTG 

238 

-211 

MSC9004-1B 

ITTG 

155 

-183 

MI1023T 

♦ MAR 

391 

-212 

MIC932R7D 

ITTG 

183 

- 40 

MIC5445J(2) 

ITTG 

187 

- 85 

MIC7416N 

ITTG 

238 

-212 

MIC9004-1D 

ITTG 

171 

-131 

MI1025T 

♦ MAR 

391 

-213 

MIC936-1D 

ITTG 

238 

- 18 

MiC5446AJ(1) 

ITTG 

254 

- 42 

MIC7417J 

ITTG 

239 

-100 

MIC9004-5B 

ITTG 

155 

-184 

Ml 1060 

♦ MAR 

391 

-214 

MIC936-5D 

ITTG 

238 

- 19 

MIC5446AJ(2) 

ITTG 

187 

-135 

MIC7417N 

ITTG 

239 

-101 

MIC9004-5D 

ITTG 

171 

-132 

MI1061 

♦ MAR 

391 

-215 

MIC937-1D 

ITTG 

238 

- 20 

MIC5446J(1) 

ITTG 

254 

- 43 

MIC7420J 

ITTG 

171 

-130 

MIC9005-1D 

ITTG 

175 

-118 

Ml 1062 

♦ MAR 

391 

-216 

MIC937-5D 

ITTG 

238 

- 21 

MIC5446J(2) 

ITTG 

187 

-136 

MIC7420N 

ITTG 

170 

-183 

MIC9005-5D 

ITTG 

175 

-119 

Ml 1063 

♦ MAR 

391 

-217 

MIC941-1B 

ITTG 

210 

- 98 

MIC5447AJ(1) 

ITTG 

254 

- 44 

MIC7421J 

ITTG 

178 

-216 

MIC9006-1D 

ITTG 

176 

-220 

Ml 1064 

♦ MAR 

391 

-218 

MIC941-1D 

ITTG 

210 

-105 

MiC5447AJ(2) 

ITTG 

187 

-137 

MIC7421N 

ITTG 

178 

-162 

MIC9006-5D 

ITTG 

177 

- 1 

ivii i06a 

tivtAn 


-2 iy 

rviioy^ i-6B 

i MU 

*\i) 

- yy 

iviiob447J(i) 

i i i a 


- 45 

rviivwH^oj 

ii id 

I/O 

- IU 

ivnoyuuo -1 u 

11 to 

i / y 

- 

Mil 120 

♦ MAR 

391 

-220 

MIC941-5D 

ITTG 

210 

-106 

MIC5447J(2) 

ITTG 

187 

-117 

MIC7425N 

ITTG 

172 

-215 

MIC9008-5D 

ITTG 

179 

- 43 

MI2012T 

♦ MAR 

392 

- 1 

MIC944 

ITTG 

183 

- 85 

MIC5448J(1) 

ITTG 

254 

-125 

MIC7426J 

ITTG 

237 

-124 

MIC9009-1B 

ITTG 

155 

-185 

MI2020T 

♦ MAR 

392 

- 2 

MIC945 

ITTG 

139 

-181 

MIC5448J(2) 

ITTG 

187 

-177 

MIC7426N 

ITTG 

237 

-125 

MIC9009-1D 

ITTG 

171 

-133 

MI2021T 

♦ MAR 

392 

- 3 

MIC945-1B 

ITTG 

140 

- 43 

MIC5450J 

ITTG 

175 

-197 

MIC7428J 

ITTG 

237 

- 19 

MIC9009-5B 

ITTG 

155 

-186 

MI2060 

♦ MAR 

392 

- 4 

MIC945-1D 

ITTG 

140 

- 18 

MIC5451J 

ITTG 

176 

- 89 

MIC7428N 

ITTG 

237 

- 20 

MIC9009-5D 

ITTG 

171 

-134 

MI2063 

♦ MAR 

392 

- 5 

MIC945-5B 

ITTG 

140 

- 44 

MIC5453J 

ITTG 

176 

-174 

MIC7430J 

ITTG 

174 

-105 

MIC9024-1D 

ITTG 

128 

- 33 

MI2064 

♦ MAR 

392 

- 6 

MIC945-5D 

ITTG 

140 

- 19 

MIC5454J 

ITTG 

176 

-175 

MIC7430N 

ITTG 

174 

- 17 

MIC9024-5D 

ITTG 

128 

- 34 

MI3021T 

♦ MAR 

392 

- 7 

MIC945R3D 

ITTG 

140 

- 20 

MIC5460J 

ITTG 

177 

- 59 

MIC7432J 

ITTG 

175 

- 50 

MIC9093-1D 

ITTG 

139 

- 75 

MI3026T 

♦ MAR 

392 

- 8 

MIC945R6D 

ITTG 

140 

- 21 

MIC5470J 

ITTG 

130 

- 95 


ITTG 

175 

- 1 

MIC9093-5D 

ITTG 

139 

- 76 

M13040 

♦ MAR 

392 

- 9 

MIC945R7D 

ITTG 

140 

- 22 

MIC5472J 

ITTG 

138 

-140 


ITTG 

240 

-179 

MIC9094-1D 

ITTG 

139 

- 77 

MI4000T 

♦ MAR 

392 

- 10 

MIC946 

ITTG 

162 

-125 

MIC5473J 

ITTG 

131 

- 53 

MIC7433AN 

ITTG 

240 

-180 

MIC9094-5D 

ITTG 

139 

- 78 

MI4012T 

♦ MAR 

392 

- 11 

MIC946-1B 

ITTG 

159 

-120 

MIC5474J 

ITTG 

132 

- 84 

MIC7433J 

ITTG 

240 

-181 

MIC9097-1B 

ITTG 

139 

-100 

M14040 

♦ MAR 

392 

- 12 

MIC946-1C 

ITTG 

162 

- 61 

MIC5475J 

ITTG 

228 

- 99 

MIC7433N 

ITTG 

240 

-182 

MIC9097-1D 

ITTG 

139 

-120 

MI6020 

♦ MAR 

392 

- 13 

MIC946-1D 

ITTG 

162 

- 89 

MIC5476J 

ITTG 

137 

-172 

MIC7437J 

ITTG 

236 

-166 

MIC9097-5B 

ITTG 

139 

-101 

MI6030 

♦ MAR 

392 

- 14 

MIC946-5B 

ITTG 

159 

-121 

MIC5482J 

ITTG 

216 

-153 

MIC7437N 

ITTG 

236 

-167 

MIC9097-5D 

ITTG 

139 

-121 

MIC74H00J 

ITTG 

162 

-207 

MIC946-5C 

ITTG 

162 

- 62 

MIC5486J 

ITTG 

177 

-213 

MIC7438AJ 

ITTG 

166 

- 92 

MIC9097X1D 

ITTG 

139 

- 87 

MIC74H01J 

ITTG 

165 

-157 

MIC946-5D 

ITTG 

162 

- 90 

MIC5490J 

ITTG 

205 

-193 

MIC7438AN 

ITTG 

165 

-161 

MIC9097X5D 

ITTG 

139 

- 88 

MIC74H10J 

ITTG 

168 

-158 

MIC946R3D 

ITTG 

162 

- 91 

MIC5492J 

ITTG 

206 

- 55 

MIC7438J 

ITTG 

166 

- 93 

MIC9097XR3D 

ITTG 

139 

- 89 

MIC74H11J 

ITTG 

169 

-165 

MIC946R6D 

ITTG 

162 

- 92 

MIC5493J 

ITTG 

207 

-160 

MIC7438N 

ITTG 

165 

-162 

MIC9097XR6D 

ITTG 

139 

- 90 

MIC74H20J 

ITTG 

170 

-181 

MIC946R7D 

ITTG 

162 

- 93 

MIC6400J 

ITTG 

163 

-117 

MIC7440J 

ITTG 

240 

- 98 

MIC9097XR7D 

ITTG 

139 

- 91 

MIC74H21J 

ITTG 

178 

-161 

MIC948 

ITTG 

139 

-182 

MIC6401AJ 

ITTG 

164 

- 44 

MIC7440N 

ITTG 

240 

- 99 

MIC9099-1D 

ITTG 

139 

-122 

MIC74H22J 

ITTG 

172 

-185 

MIC948-1B 

ITTG 

140 

- 45 

MIC6401J 

ITTG 

164 

- 45 

MIC7441 AJ(1) 

ITTG 

253 

-169 

MIC9099-5D 

ITTG 

139 

-123 

MIC74H30J 

ITTG 

174 

- 16 

MIC948-1D 

ITTG 

140 

- 23 

MIC6402J 

ITTG 

165 

- 23 

MIC7441AJ(2) 

ITTG 

186 

- 60 

MIC9099R3D 

ITTG 

139 

- 92 

MIC74H40J 

ITTG 

170 

-182 

MIC948-5B 

ITTG 

140 

- 46 

MIC6403AJ 

ITTG 

166 

- 86 

MIC7441 AN(1) 

ITTG 

253 

-170 

MIC9099R6D 

ITTG 

139 

- 93 

MIC74H50J 

ITTG 

175 

-116 

MIC948-5D 

ITTG 

140 

- 24 

MIC6403J 

ITTG 

166 

- 87 

MIC7441 AN(2) 

ITTG 

186 

- 61 

MIC9099R7D 

ITTG 

139 

- 94 

MIC74H51J 

ITTG 

176 

- 28 

MIC949 

ITTG 

162 

-126 

MIC6408J 

ITTG 

167 

- 70 

MIC7441BJ 

ITTG 

186 

- 35 

MIC9099X1D 

ITTG 

139 

- 95 

MIC74H53J 

ITTG 

179 

- 41 

MIC949-1B 

ITTG 

159 

-122 

MIC6409AJ 

ITTG 

167 

-179 

MIC7442J 

ITTG 

186 

-161 

MIC9099X5D 

ITTG 

139 

- 96 

MIC74H54J 

ITTG 

179 

- 79 

MIC949-1C 

ITTG 

162 

- 63 

MIC6409J 

ITTG 

167 

-180 

MIC7443J 

ITTG 

186 

-209 

MIC9099XR3D 

ITTG 

139 

- 97 

MIC74H55J 

ITTG 

179 

-122 

MIC949-1D 

ITTG 

162 

- 94 

MIC6410J 

ITTG 

169 

- 44 

MIC7443N 

ITTG 

186 

-210 

MIC9099XR6D 

ITTG 

139 

- 98 

MIC74H60J 

ITTG 

176 

-218 

MIC949-5B 

ITTG 

159 

-123 

MIC6412AJ 

ITTG 

170 

- 58 

MIC7444J 

ITTG 

187 

- 29 

MIC9099XR7D 

ITTG 

139 

- 99 

MIC74H62J 

ITTG 

179 

-172 

MIC949-5C 

ITTG 

162 

- 64 

MIC6412J 

ITTG 

170 

- 59 

MIC7444N 

ITTG 

187 

- 30 

MIC9300-1D 

ITTG 

311 

- 90 

MIC74H72J 

ITTG 

138 

- 56 

MIC949-5D 

ITTG 

162 

- 95 

MIC6420J 

ITTG 

171 

-128 

MIC7445J(1) 

ITTG 

253 

-204 

MIC9300-5D 

ITTG 

311 

- 91 

MIC74H73J 

ITTG 

130 

-195 

MIC950-1B 

ITTG 

140 

- 95 

MIC6425J 

ITTG 

173 

- 9 

MIC7445J(2) 

ITTG 

187 

- 87 

MIC9310-1D 

ITTG 

198 

-180 

MIC74H74J 

ITTG 

131 

-203 

MIC950-1C 

ITTG 

140 

- 83 

MIC6426J 

ITTG 

166 

- 88 

MIC7445N(1) 

ITTG 

253 

-205 

MIC9310-5D 

ITTG 

198 

-181 

MIC74H76J 

ITTG 

137 

-171 

MIC950-1D 

ITTG 

140 

- 89 

MIC6428J 

ITTG 

165 

- 37 

MIC7445N(2) 

ITTG 

187 

- 88 

MIC9311-1D 

ITTG 

184 

-216 

MIC74L00J 

ITTG 

163 

-115 

MIC950-5B 

ITTG 

140 

- 96 

MIC6430J 

ITTG 

174 

-104 

MIC7446Aj(1) 

ITTG 

254 

- 46 

MIC9311-5D 

ITTG 

184 

-217 

MIC74L03J 

ITTG 

166 

- 83 

MIC950-5C 

ITTG 

140 

- 84 

MIC6433AJ 

ITTG 

165 

- 24 

MIC7446AJ(2) 

ITTG 

187 

-140 

MIC9316-1B 

ITTG 

195 

-205 

MIC74L10J 

ITTG 

169 

- 42 

MIC950-5D 

ITTG 

140 

- 90 

MIC6433J 

ITTG 

165 

- 25 

T,l[# i - 'T; 

ITTG 

254 

- 47 

MIC9316-1D 

ITTG 

199 

-150 

MIC74L20J 

ITTG 

171 

-126 

MIC951 

ITTG 

373 

-205 

MIC6437J 

ITTG 

163 

-118 

X • j | 

ITTG 

187 

-141 

MIC9316-5B 

ITTG 

195 

-206 

MIC74L30J 

ITTG 

174 

-102 

MIC953 

ITTG 

183 

-119 

MIC6438AJ 

ITTG 

166 

- 89 

X • 't ? “M 1 9 

ITTG 

254 

- 48 

MIC9316-5D 

ITTG 

199 

-151 

MIC74L74J 

ITTG 

132 

- 83 

MIC954 

ITTG 

183 

-123 

MIC6438J 

ITTG 

166 

- 90 

X •? T 

ITTG 

187 

-142 

MIC9602-1D 

ITTG 

209 

-184 

MIC74L93J 

ITTG 

207 

-194 

MIC961-1B 

ITTG 

182 

-157 

MIC6440J 

ITTG 

171 

-129 

X • i! X t 

ITTG 

254 

- 49 

MIC9602-5D 

ITTG 

209 

-185 

MIC311-ID 

ITTG 

122 

-142 

MIC961-1C 

ITTG 

182 

- 93 

MIC6441 AJ 

ITTG 

186 

- 59 

X fL 1!? if 

ITTG 

187 

-143 

MIC54104J 

ITTG 

127 

- 70 

MIC311-1D1 

ITTG 

122 

-143 

MIC961-1D 

ITTG 

182 

-119 

MIC6441BJ 

ITTG 

186 

- 34 

MIC7447AJM) 

ITTG 

254 

- 50 

MIC54105J 

ITTG 

127 

• 95 

MIC311-5D 

ITTG 

122 

-144 

MIC961-5B 

ITTG 

182 

-158 

MIC6442J 

ITTG 

186 

-160 

> ^ i ^If Tim m 

ITTG 

187 

-144 

MIC54107J 

ITTG 

127 

-173 

MIC311-5D1 

ITTG 

122 

-145 

MIC961-5C 

ITTG 

182 

- 94 

MIC6443J 

ITTG 

186 

-208 

X • r i ? 

ITTG 

254 

- 51 

MIC54109J 

ITTG 

128 

- 35 

MIC371-1D 

ITTG 

189 

- 3 

MIC961-5D 

ITTG 

182 

-120 

MIC6444J 

ITTG 

187 

- 28 

X tfi! ? i 

ITTG 

187 

-145 

MIC54118J 

ITTG 

227 

-135 

MIC371-1D1 

ITTG 

189 

- 4 

MIC962 

ITTG 

168 

- 85 

MIC6445J 

ITTG 

187 

- 86 

X • i ? ? am wm 

ITTG 

254 

- 52 

MIC54121J 

ITTG 

210 

-150 

MIC371-5D 

ITTG 

189 

- 5 

MIC962-1B 

ITTG 

160 

-160 

MIC6446AJ 

ITTG 

187 

-118 

MIC7447J(2) 

ITTG 

187 

-146 

MIC54122AJ 

ITTG 

210 

-203 

MIC371-5D1 

ITTG 

189 

- 6 

MIC962-1C 

ITTG 

160 

-139 

MIC6446J 

ITTG 

187 

-119 


ITTG 

254 

- 53 

MIC54122J 

ITTG 

210 

-204 

MIC372-1D 

ITTG 

189 

- 13 

MIC962-1D 

ITTG 

168 

- 50 

MIC6447AJ 

ITTG 

187 

■138 


ITTG 

187 

-147 

MIC54123AJ 

ITTG 

211 

- 55 

MIC372-1D1 

ITTG 

189 

- 14 

MIC962-5B 

ITTG 

160 

-161 

MIC6447J 

ITTG 

187 

-139 


ITTG 

254 

-126 

MIC54123J 

ITTG 

211 

- 56 

MIC372-5D 

ITTG 

189 

- 15 

MIC962-5C 

ITTG 

160 

-140 

MIC6448J 

ITTG 

187 

-178 


ITTG 

187 

-179 

MIC54130J 

ITTG 

171 

-170 

MIC372-5D1 

ITTG 

189 

- 16 

MIC962-5D 

ITTG 

168 

- 51 

MIC6450J 

ITTG 

175 

-198 


ITTG 

254 

-127 

MIC54131J 

ITTG 

171 

-174 

MIC380-1D 

ITTG 

184 

- 7 

MIC962R3D 

ITTG 

168 

- 52 

MIC6451J 

ITTG 

175 

-199 


ITTG 

187 

-180 

MIC54135J 

ITTG 

288 

-199 

MIC380-1D1 

ITTG 

184 

- 8 

MIC962R6D 

ITTG 

168 

- 53 

MIC6453J 

ITTG 

176 

-176 


ITTG 

175 

-200 

MIC54137J 

ITTG 

288 

-183 

MIC380-5D 

ITTG 

184 

- 9 

MIC962R7D 

ITTG 

168 

- 54 

MIC6454J 

ITTG 

176 

-177 

MIC7450N 

ITTG 

175 

-117 

MIC54138J 

ITTG 

182 

- 17 

MIC380-5D1 

ITTG 

184 

- 10 

MIC963-1B 

ITTG 

160 

-162 

MIC6460J 

ITTG 

177 

- 71 

MIC7451J 

ITTG 

176 

- 90 

MIC54139J 

ITTG 

182 

- 21 

MIC381-1D 

ITTG 

184 

- 11 

MIC963-1C 

ITTG 

160 

-141 

MIC6470J 

ITTG 

130 

- 96 

MIC7451N 

ITTG 

176 

- 29 

MIC54141J(2) 

ITTG 

186 

- 36 

MIC381-1D1 

ITTG 

184 

- 6 

MIC963-1D 

ITTG 

168 

- 55 

MIC6472J 

ITTG 

138 

-141 

MIC7453J 

ITTG 

176 

-178 

MIC54145J(1) 

ITTG 

253 

-206 

MIC381-5D 

ITTG 

184 

- 12 

MIC963-5B 

ITTG 

160 

-163 

MIC6473J 

ITTG 

131 

- 54 

MIC7453N 

ITTG 

176 

-124 

MIC54145J(2) 

ITTG 

187 

• 89 

MIC381-5D1 

ITTG 

184 

- 13 

MIC963-5C 

ITTG 

160 

-142 

MIC6474J 

ITTG 

132 

- 85 

MIC7454J 

ITTG 

157 

-145 

MIC54150J 

ITTG 

265 

-126 

MIC382-1D 

ITTG 

184 

- 14 

MIC963-5D 

ITTG 

168 

- 56 

MIC6476J 

ITTG 

137 

-173 

MIC7454N 

ITTG 

157 

-123 

MIC54153J 

ITTG 

266 

-211 

MIC382-1D1 

ITTG 

184 

- 15 

MIC5033-5D1 

ITTG 

296 

- 8 

MIC6486J 

ITTG 

177 

-214 

MIC7460J 

ITTG 

177 

- 60 

MIC54154J(1) 

ITTG 

273 

-188 

MIC382-5D 

ITTG 

184 

- 16 

MIC5033-5D2 

ITTG 

296 

- 9 

MIC6490J 

ITTG 

205 

-194 

MIC7460N 

ITTG 

176 

•219 

MIC54154J(2) 

ITTG 

185 

-158 

MIC382-5D1 

ITTG 

184 

- 17 

MIC5400J 

ITTG 

163 

-116 

MIC6492J 

ITTG 

206 

- 56 

MIC7470J 

ITTG 

130 

- 97 

MIC54155J(1) 

ITTG 

274 

- 28 

MIC709-1 

ITTG 

355 

-195 

MIC5401AJ 

ITTG 

164 

- 42 

MIC6493J 

ITTG 

207 

-161 

MIC7470N 

ITTG 

130 

- 66 

MIC54155J(2) 

ITTG 

185 

-187 

MIC709-5 

ITTG 

355 

-196 

MIC5401J 

ITTG 

164 

- 43 

MIC7400J 

ITTG 

163 

-119 

MIC7472J 

ITTG 

138 

-142 

MIC54156J(1) 

ITTG 

274 

- 76 

MIC709AC 

ITTG 

355 

-197 

MIC5402J 

ITTG 

165 

- 22 

MIC7400N 

ITTG 

162 

-208 

MIC7472N 

ITTG 

138 

- 57 

MIC54156J(2) 

ITTG 

185 

-204 

MIC709AD 

ITTG 

356 

- 35 

MIC5403AJ 

ITTG 

166 

- 84 

MIC7401 AJ 

ITTG 

164 

- 46 

MIC7473J 

ITTG 

131 

- 55 

MIC54157J 

ITTG 

267 

-166 

MIC710-1B 

ITTG 

396 

- 57 

MIC5403J 

ITTG 

166 

- 85 

MIC7401 AN 

ITTG 

163 

-204 

MIC7473N 

ITTG 

130 

-196 

MIC54160J 

ITTG 

198 

-182 

MIC710-1C 

ITTG 

396 

- 83 

MIC5404J 

ITTG 

238 

- 60 

MIC7401J 

ITTG 

164 

- 47 

MIC7474J 

ITTG 

132 

- 86 

MIC54161J 

ITTG 

199 

-152 

MIC710-5B 

ITTG 

396 

- 58 

MIC5405AJ 

ITTG 

238 

-201 

MIC7401N 

ITTG 

163 

-205 

MIC7474N 

ITTG 

131 

-204 

MIC54162J 

ITTG 

200 

-107 

MIC710-5C 

ITTG 

396 

- 84 

MIC5405J 

ITTG 

238 

-202 

MIC7402J 

ITTG 

165 

■ 26 

MIC7475J 

ITTG 

228 

-100 

MIC54164J 

ITTG 

308 

•191 

MIC711-1B 

ITTG 

395 

-168 

MIC5406J 

ITTG 

238 

-203 

MIC7402N 

ITTG 

164 

-170 

MIC7475N 

ITTG 

228 

-101 

MIC54174J 

ITTG 

309 

-188 

MIC711-1C 

ITTG 

395 

-169 

MIC5407J 

ITTG 

239 

- 96 

MIC7403AJ 

ITTG 

166 

- 91 

M1C7476J 

ITTG 

137 

-174 

MIC54175J 

ITTG 

310 

- 21 

MIC711-5B 

ITTG 

395 

-170 

MIC5408J 

ITTG 

167 

- 69 

MIC7403AN 

ITTG 

165 

-158 

MIC7476N 

ITTG 

137 

-175 

MIC54180J 

ITTG 

224 

-125 

MIC711-5C 

ITTG 

395 

-171 

MIC5409AJ 

ITTG 

167 

-177 

MIC7403J 

ITTG 

165 

-159 

MIC7482J 

ITTG 

216 

-154 

MIC54190J 

ITTG 

202 

- 11 

MIC712-1B 

ITTG 

352 

-160 

MIC5409J 

ITTG 

167 

-178 

MIC7403N 

ITTG 

165 

-160 

MIC7482N 

ITTG 

216 

-145 

MIC54191J 

ITTG 

202 

-105 

MIC712-1C 

ITTG 

352 

-161 

MIC5410J 

ITTG 

169 

- 43 

MIC7404J 

ITTG 

238 

- 61 

MIC7483J 

ITTG 

216 

-187 

MIC54192J 

ITTG 

203 

- 30 

MIC712-1D 

ITTG 

352 

-162 

MIC5411J 

ITTG 

170 

- 7 

MIC7404N 

ITTG 

238 

- 62 

MIC7483N 

ITTG 

216 

-188 

MIC54193J 

ITTG 

203 

-189 

MIC712-5B 

ITTG 

352 

-163 

MIC5412AJ 

ITTG 

170 

- 56 

MIC7405AJ 

ITTG 

238 

-205 

MIC7486J 

ITTG 

177 

-215 

MIC54195J 

ITTG 

311 

- 92 

MIC712-5C 

ITTG 

352 

-164 

MIC5412J 

ITTG 

170 

- 57 

MIC7405AN 

ITTG 

238 

-206 

MIC7486N 

ITTG 

177 

-154 

MIC64104J 

ITTG 

127 

* 71 

MIC712-5D 

ITTG 

352 

-165 

MIC5413J 

ITTG 

288 

- 91 

MIC7405J 

ITTG 

238 

-207 

MIC7490J 

■ilM 

205 

-195 

MIC64105J 

ITTG 

127 

- 96 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


■AlSiRI 





Hi HIM 

■SI 

EEHffia 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

MIC64107J 

■Kiftl 

127 -174 

MJ1471 


376 

-169 

MK5372 


361 

-100 

MM54C90D 

♦ NSC 

205 

-110 

MM54HC257J 

♦ NSC 

270 

-140 

MIC64109J 

ITTG 

128 - 36 

MJ1474 

♦ PLSB 

376 

- 46 

MK5375 

♦ MOS 

381 

- 77 

MM54C93D 

♦ NSC 

207 

-178 

MM54HC259J 

♦ NSC 

274 

-132 

MIC64121J 

ITTG 

210 -151 

MK45H56E10(A) 

293 

- 91 

MK5376 

♦ MOS 

381 

-101 

MM54C107D 

♦ NSC 

133 

-194 

MM54HC266J 

♦ NSC 

158 

-218 

MIC64122AJ 

ITTG 

210 -205 


♦ MOS 



MK5380J 

♦ MOS 

381 

- 79 

MM54C150J 

♦ NSC 

265 

-109 

MM54HC273J(A) 


129 

-210 

MIC64122J 

ITTG 

210 -206 

MK45H56E12(A) 

293 

- 92 

MK5380N 

♦ MOS 

381 

- 80 

MM54C151J 

♦ NSC 

265 

-196 


♦ NSC 



MIC64123AJ 

ITTG 

211 - 57 


♦ MOS 



MK5380P 

♦ MOS 

381 

- 81 

MM54C151W 

♦ NSC 

264 

- 25 

MM54HC280J 

♦ NSC 

224 

- 86 

MIC64123J 

ITTG 

211 - 58 

MK45H56E8(A) 

♦ MOS 

293 

- 93 

MK5389J(A) 

MOS 

381 

- 82 

MM54C154J 

♦ NSC 

273 

-165 

MM54HC283J(A) 


216 

- 44 

MIC64130J 

ITTG 

171 -171 

MK45H56N 10(A) 

293 

- 50 

MK5389N(A) 

MOS 

381 

- 83 

MM54C157J 

♦ NSC 

267 

- 97 


♦ NSC 



MIC64131J 

ITTG 

171 -175 


♦ MOS 



MK5389P(A) 

MOS 

381 

- 84 

MM54C157W 

♦ NSC 

264 

-101 

MM54HC292J(A) 


213 

-200 

MIC64138J 

ITTG 

182 • 18 

MK45H56N 12(A) 

293 

- 51 

MK5912-3P 

MOS 

381 

-202 

MM54C160D 

♦ NSC 

198 

- 33 


♦ NSC 



MIC64139J 

ITTG 

182 - 22 


♦ MOS 



MK5912J1(A) 

MOS 

377 

-207 

MM54C161D 

♦ NSC 

199 

- 10 

MM54HC354J 

♦ NSC 

269 

-177 

MIC64141J 

ITTG 

186 - 62 

MK45H56N8(A; 

♦ MOS 

293 

- 52 

MK5912J3 

MOS 

377 

-193 

MM54C162D 

♦ NSC 

199 

-202 

MM54HC356J 

♦ NSC 

269 

-210 

MIC64145J 

ITTG 

187 - 90 

MK45H56P10 

♦ MOS 

293 

- 53 

MK50981N05 

♦ MOS 

380 

-220 

MM54C163D 

♦ NSC 

200 

-152 

MM54HC365J 

♦ NSC 

240 

-202 

MIC64154J 

ITTG 

185 -132 

MK45H56P12 

♦ MOS 

293 

- 54 

MK50982N 

♦ MOS 

381 

- 6 

MM54C173D(1) 

♦ NSC 

128 

-123 

MM54HC366J 

♦ NSC 

241 

- 69 

MIC64155J 

ITTG 

185 -188 

MK45H56P8 

♦ MOS 

293 

- 55 

MK50991N 

♦ MOS 

380 

-213 

MM54C174D(1) 

♦ NSC 

128 

-211 

MM54HC367J 

♦ NSC 

241 

-160 

MIC64156J 

ITTG 

185 -205 

MK104CP 

ANS 

387 

-192 

MK50992N05 

♦ MOS 

380 

-191 

MM54C174D(2) 

NSC 

309 

-171 

MM54HC368J 

♦ NSC 

242 

- 58 

MIC64160J 

ITTG 

198 -183 

MK404IP(A) 

ANS 

392 

-169 

MK50992N 

♦ MOS 

380 

-192 

MM54C174F 

NSC 

307 

- 9 

MM54HC373J 

♦ NSC 

229 

-137 

MIC64161J 

ITTG 

199 -153 

MK4027J1 

MOS 

292 

-141 

MKB4027F84 

♦ MOS 

292 

-153 

MM54C174J 

NSC 

309 

-172 

MM54HC374J 

♦ NSC 

135 

-151 

MIC64162J 

ITTG 

200 -108 

MK4027J2 

♦ MOS 

292 

-142 

MKB4027J83 

♦ MOS 

292 

-151 

MM54C175D(1) 

♦ NSC 

129 

- 96 

MM54HC390J 

♦ NSC 

197 

- 54 

MIC64164J 

ITTG 

308 -192 

MK4027J3 

♦ MOS 

292 

-143 

MKB4027J84 

♦ MOS 

292 

-152 

MM54C175D(2) 

NSC 

310 

- 4 

MM54HC393J 

♦ NSC 

205 

- 8 

MIC64174J 

ITTG 

309 -189 

MK4027N1 

MOS 

292 

-144 

ML8204AE 

MITC 

382 

-182 

MM54C175F 

NSC 

307 

- 29 

MM54HC423J 

♦ NSC 

211 

-159 

MIC64175J 

ITTG 

310 - 22 

MK4027N2 

♦ MOS 

292 

-145 

ML8205 

MITC 

382 

-183 

MM54C175J 

NSC 

310 

- 5 

MM54HC533J 

♦ NSC 

230 

-150 

MIC64190J 

ITTG 

202 - 12 

MK4027N3 

♦ MOS 

292 

-146 

ML8205AE 

MITC 

382 

-184 

MM54C192D 

♦ NSC 

202 

-187 

MM54HC534J 

♦ NSC 

136 

-132 

MIC64191J 

ITTG 

202 -128 

MK4027N4 

♦ MOS 

292 

-147 

MLM101AG 

MOTA 

320 

- 19 

MM54C193D 

♦ NSC 

203 

-127 

MM54HC563J 

♦ NSC 

231 

- 42 

MIC64192J 

ITTG 

203 - 31 

MK4027P1 

MOS 

292 

-148 

MLM101AU 

MOTA 

320 

- 20 

MM54C200J 

♦ NSC 

297 

-114 

MM54HC564J 

♦ NSC 

137 

- 2 

MIC64193J 

ITTG 

203 -190 

MK4027P2 

INL 

292 

-149 

MLM107G 

MOTA 

321 

- 71 

MM54C221D 

♦NSC 

211 

-103 

MM54HC573J 

♦ NSC 

231 

-123 

MIC64195J 

ITTG 

311 -131 


MOS 



MLM108AF 

MOTA 

321 

-142 

MM54C901J 

♦ NSC 

243 

-162 

MM54HC574J 

NSC 

126 

- 71 

MIC74104J 

ITTG 

127 - 72 

MK4027P3 

INL 

292 

-150 

MLM108AG 

MOTA 

321 

-143 

MM54C901W 

♦ NSC 

235 

-138 

MM54HC640J 

♦ NSC 

283 

- 48 

MIC74104N 

ITTG 

127 - 53 


MOS 



MLM108AL 

MOTA 

321 

-144 

MM54C902J 

♦ NSC 

243 

-168 

MM54HC643J 

♦ NSC 

283 

-208 

MIC74105J 

ITTG 

127 - 97 

MK4164E 12(A) 

♦ MOS 

294 

- 10 

MLM108AU 

MOTA 

321 

-145 

MM54C902W 

♦ NSC 

235 

-140 

MM54HC646 

♦ NSC 

280 

-115 

MIC74105N 

ITTG 

127 - 79 

MK4164E15(A) 

♦ MOS 

294 

- 11 

MLM108F 

MOTA 

321 

-146 

MM54C903J 

♦ NSC 

243 

-163 

MM54HC648 

♦ NSC 

280 

-159 

MIC74107J 

ITTG 

127 -175 

MK4164E20(A) 

♦ MOS 

293 

-151 

MLM108G 

MOTA 

321 

-147 

MM54C903W 

♦ NSC 

235 

-139 

MM54HC688J 

♦ NSC 

220 

-137 

MIC74107N 

ITTG 

127 -145 

MK4164N 12(A) 

♦ MOS 

293 

-171 

MLM108L 

MOTA 

321 

-148 

MM54C904J 

♦ NSC 

243 

-169 

MM54HC4002J 

♦ NSC 

148 

-148 

MIC74109J 

ITTG 

128 - 37 

MK4164N 15(A) 

♦ MOS 

293 

-172 

MLM108U 

MOTA 

321 

-149 

MM54C904W 

♦ NSC 

235 

-141 

MM54HC4016J(A) 


260 

-118 

MIC74109N 

ITTG 

128 - 38 

MK4164N20(A) 

♦ MOS 

293 

-147 

MLM109G 

MOTA 

361 

-157 

MM54C905J 

♦ NSC 

290 

- 10 


♦ NSC 



MIC74118J 

ITTG 

227 -136 

MK4332D3 

♦ MOS 

294 

- 38 

MLM110G 

MOTA 

323 

-174 

MM54C906J 

♦ NSC 

243 

-174 

MM54HC4017J 

♦ NSC 

189 

-169 

MIC74118N 

ITTG 

227 -137 

MK4516J12 

♦ MOS 

294 

- 69 

MLM111F 

MOTA 

387 

- 87 

MM54C906W 

♦ NSC 

235 

-142 

MM54HC4020J 

♦ NSC 

190 

-155 

MIC74121J 

ITTG 

210 -152 

MK4516N80 

MOS 

294 

- 67 

MLM111L 

MOTA 

384 

-157 

MM54C907J 

♦ NSC 

243 

-180 

MM54HC4024J 

♦ NSC 

191 

-151 

MIC74121N 

ITTG 

210 -121 

MK4516N90 

MOS 

294 

- 68 

MLM124L 

MOTA 

337 

- 94 

MM54C907W 

♦ NSC 

235 

-143 

MM54HC4046J 

♦ NSC 

371 

- 79 

MIC74122AJ 

ITTG 

210 -207 

MK4528D15 

MOS 

294 

- 70 

MLM 138(A) 

♦ MPI 

360 

-205 

MM54C910J 

♦ NSC 

296 

- 61 

MM54HC4060J 

♦ NSC 

193 

- 46 

MIC74122AN 

ITTG 

210 -208 

MK4528D20 

MOS 

294 

- 71 

MLM138N(A) 

♦ MPI 

360 

-206 

MM54C914J 

NSC 

287 

-185 

MM54HC4075J 

♦ NSC 

153 

- 1 

MIC74122J 

ITTG 

210 -209 

MK4528D25 

MOS 

294 

- 72 

MLM139L 

MOTA 

385 

-105 

MM54C914W 

NSC 

287 

- 53 

MM54HC4078J 

♦ NSC 

153 

- 78 

MIC74122N 

ITTG 

210 -170 

MK4564E10 

♦ MOS 

294 

-111 

MLM158G 

MOTA 

330 

-191 

MM54C915N 

♦ NSC 

290 

- 12 

MM54HC4316J 

♦ NSC 

260 

-163 

MIC74123AJ 

ITTG 

211 - 59 

MK4564E12 

♦ MOS 

294 

-112 

MLM158U 

MOTA 

330 

-192 

MM54C920J 

NSC 

296 

- 86 

MM54HC4511 J(A) 


184 

-143 

MIC74123AN 

ITTG 

211 - 60 

MK4564E15 

♦ MOS 

294 

-101 

MLM201AG 

MOTA 

320 

- 21 

MM54C920N3 

NSC 

296 

- 87 


♦ NSC 



MIC74123J 

ITTG 

211 - 61 

MK4564E20 

♦ MOS 

294 

-102 

MLM201 API 

MOTA 

320 

- 22 

MM54C921J 

NSC 

296 

-100 

MM54HC4514J(A) 


184 

-165 

MIC74123N 

ITTG 

211 - 62 

MK4564E25 

♦ MOS 

294 

-103 

MLM201AU 

MOTA 

320 

- 23 

MM54C930J 

NSC 

296 

-131 


♦ NSC 



MIC74130J 

ITTG 

171 -172 

MK4564J 12(A) 

♦ MOS 

294 

- 92 

MLM207G 

MOTA 

321 

- 72 

MM54C932N 

♦ NSC 

373 

-137 

MM54HC4538J 

♦ NSC 

209 

-130 

MIC74130N 

ITTG 

171 -169 

MK4564N10 

♦ MOS 

294 

-113 

MLM208AF 

MOTA 

321 

-150 

MM54C989J 

♦ NSC 

296 

-145 

MM54HC4543J 

♦ NSC 

252 

-151 

MIC74131J 

ITTG 

171 -176 

MK4564N12 

♦ MOS 

294 

-114 

MLM208AG 

MOTA 

321 

-151 

MM54HC00J(A) 

♦ NSC 

162 

- 36 

MM54HC4560J(A) 


215 

-187 

MIC74131N 

ITTG 

171 -173 

MK4564N15 

♦ MOS 

294 

- 93 

MLM208AL 

MOTA 

321 

-152 

MM54HC10J(A) 

♦ NSC 

168 

- 18 


♦ NSC 



MIC74135J 

ITTG 

288 -200 

MK4564N20 

♦ MOS 

294 

- 94 

MLM208AU 

MOTA 

321 

-153 

MM54HC20J(A) 

♦ NSC 

170 

- 83 

MM54HCT00J(A) 


162 

- 37 

MIC74135N 

ITTG 

288 -201 

MK4564N25 

♦ MOS 

294 

- 95 

MLM208F 

MOTA 

321 

-154 

MM54HC30J(A) 

♦ NSC 

173 

-181 


♦ NSC 



MIC74137J 

ITTG 

288 -184 

MK4564P10 

♦ MOS 

294 

- 96 

MLM208G 

MOTA 

321 

-155 

MM54HC32J 

♦ NSC 

174 

-172 

MM54HCT74J(A) 


131 

-131 

MIC74137N 

ITTG 

288 -185 

MK4564P12 

♦ MOS 

294 

- 97 

MLM208L 

MOTA 

321 

-156 

MM54HC42J 

♦ NSC 

186 

-119 


♦ NSC 



MIC74138J 

ITTG 

182 - 19 

MK4564P15 

♦ MOS 

294 

- 98 

MLM208U 

MOTA 

321 

-157 

MM54HC51 J(A) 

♦ NSC 

180 

- 72 

MM54HCT109J(A) 


127 

-218 

MIC74138N 

ITTG 

182 - 16 

MK4564P20 

♦ MOS 

294 

- 99 

MLM209G 

MOTA 

361 

-158 

MM54HC58J(A) 

♦ NSC 

178 

- 32 


♦ NSC 



MIC74139J 

ITTG 

182 - 23 

MK4564P25 

♦ MOS 

294 

-100 

MLM209K 

MOTA 

360 

-185 

MM54HC73J 

♦ NSC 

130 

-140 

MM54HCT138J(A) 


275 

-200 

MIC74139N 

ITTG 

182 - 20 

MK4808-5 

MOS 

294 

-151 

MLM210G 

MOTA 

323 

-175 

MM54HC74J 

♦ NSC 

131 

-145 


♦ NSC 



MIC74141 J(1) 

ITTG 

253 -171 

MK4816J3 

MOS 

294 

-160 

MLM211F 

MOTA 

387 

- 88 

MM54HC75J 

♦ NSC 

228 

- 63 

MM54HCT139J(A) 


276 

-146 

MIC74141 J(2) 

ITTG 

186 - 63 

MK4816J4 

MOS 

294 

-161 

MLM211L 

MOTA 

384 

-158 

MM54HC76J 

♦ NSC 

137 

-121 


♦ NSC 



MIC74141N(1) 

ITTG 

253 -172 

MK4816J5 

♦ MOS 

294 

-162 

MLM224L 

MOTA 

337 

- 95 

MM54HC85J 

♦ NSC 

219 

-132 

MM54HCT153J 

♦ NSC 

266 

- 90 

MIC74141N(2) 

ITTG 

186 - 64 

MK4816N4 

♦ MOS 

294 

-163 

MLM224P 

MOTA 

337 

- 96 

MM54HC86J 

♦ NSC 

181 

- 59 

MM54HCT240J(A) 


247 

-193 

MIC74145J(1) 

ITTG 

253 -207 

MK4816N5 

♦ MOS 

294 

-164 

MLM239L 

MOTA 

385 

-106 

MM54HC107J 

♦ NSC 

133 

-195 


♦ NSC 



MIC74145J(2) 

ITTG 

187 - 91 

MK5087J 

♦ MOS 

377 

- 44 

MLM239P 

MOTA 

385 

-107 

MM54HC109J 

♦ NSC 

127 

-217 

MM54HCT241 J(A) 


248 

- 37 

MIC74145N(1) 

ITTG 

253 -208 

MK5087N 

♦ MOS 

380 

-186 

MLM258G 

MOTA 

330 

-193 

MM54HC112J 

♦ NSC 

134 

- 61 


♦ NSC 



MIC74145N(2) 

ITTG 

187 - 92 

MK5087P 

♦ MOS 

380 

-188 

MLM258P1 

MOTA 

330 

-194 

MM54HC113J 

♦ NSC 

134 

-155 

MM54HCT244J(A) 


248 

-141 

MIC74150J 

ITTG 

265 -127 

MK5Q89J 

♦ MOS 

380 

-216 

MLM258U 

MOTA 

330 

-195 

MM54HC123J 

♦ NSC 

210 

- 41 


♦ NSC 



MIC74153J 

ITTG 

266 -212 

MK5089N1 

MOS 

380 

-209 

MLM308AF 

MOTA 

321 

-158 

MM54HC132J 

♦ NSC 

288 

-160 

MM54HCT245J(A) 


282 

- 89 

MIC74153N 

ITTG 

266 -213 

MK5089N 

♦ MOS 

380 

-214 

MLM308AG 

MOTA 

321 

-159 

MM54HC133J(A) 


181 

-171 


♦ NSC 



MIC74154J(1) 

ITTG 

273 -189 

MK5089P 

♦ MOS 

380 

-217 

MLM308AL 

MOTA 

321 

-160 


♦ NSC 



MM54HCT253J 

♦ NSC 

268 

-210 

MIC74154J(2) 

ITTG 

185 -159 

MK5091N 

MOS 

380 

-184 

MLM308AU 

MOTA 

321 

-161 

MM54HC137J(A) 


274 

-215 

MM54HCT373J(A) 


229 

-138 

MIC74154N 

ITTG 

185 -160 

MK5092N 

MOS 

380 

-218 

MLM308F 

MOTA 

321 

-162 


♦ NSC 




♦ NSC 



MIC74155J(1) 

ITTG 

274 - 5 

MK5094N 

MOS 

380 

-215 

MLM308G 

MOTA 

321 

-163 

MM54HC138J 

♦ NSC 

275 

-149 

MM54HCT374J(A) 


135 

-135 

MIC74155J(2) 

ITTG 

185 -189 

MK5099N 

MOS 

380 

-190 

MLM308L 

MOTA 

321 

-164 

MM54HC139J 

♦ NSC 

276 

-106 


♦ NSC 



MIC74155N(1) 

ITTG 

274 - 29 

MK5102J 

♦ MOS 

381 

- 37 

MLM308P1 

MOTA 

321 

-165 

MM54HC147J 

♦ NSC 

289 

-129 

MM54HCT688J(A) 


220 

-138 

MIC74155N(2) 

ITTG 

185 -190 

MK5102N5 

♦ MOS 

381 

- 40 

MLM308U 

MOTA 

321 

-166 

MM54HC151 J(A) 


265 

-145 


♦ NSC 



MIC74156J(1) 

ITTG 

274 - 77 

MK5102N 

♦ MOS 

381 

- 38 

MLM309G 

MOTA 

361 

-159 


♦ NSC 



MM70C95J 

♦ NSC 

241 

- 8 

MIC74156J(2) 

ITTG 

185 -206 

MK5102P 

♦ MOS 

381 

- 39 

MLM309K 

MOTA 

360 

-186 

MM54HC153J(A) 


266 

- 89 

MM70C95W 

♦ NSC 

235 

- 31 

MIC74156N(1) 

ITTG 

274 - 78 

MK5103J 

♦ MOS 

381 

- 41 

MLM310G 

MOTA 

323 

-176 


♦ NSC 



MM70C96J 

♦ NSC 

241 

- 94 

MIC74156N(2) 

ITTG 

185 -207 

MK5103N5 

♦ MOS 

381 

- 44 

MLM311F 

MOTA 

387 

- 89 

MM54HC154J(A) 


273 

-146 

MM70C96W 

♦ NSC 

235 

- 51 

MIC74157J 

ITTG 

267 -167 

MK5103N 

♦ MOS 

381 

- 42 

MLM311L 

MOTA 

384 

-159 


♦ NSC 



MM70C97J 

♦ NSC 

241 

-209 

MIC74157N 

ITTG 

267 -168 

MK5103P 

♦ MOS 

381 

- 43 

MLM311P1 

MOTA 

386 

-104 

MM54HC157J(A) 


267 

- 44 

MM70C97W 

♦ NSC 

235 

- 76 

MIC74160J 

ITTG 

198 -184 

MK5116J 

♦ MOS 

381 

- 12 

MLM324L 

MOTA 

337 

- 97 


♦ NSC 



MM70C98J 

♦ NSC 

242 

- 90 

MIC74160N 

ITTG 

198 -185 

MK5116N 

♦ MOS 

381 

- 13 

MLM324P 

MOTA 

337 

- 98 

MM54HC158J(A) 


267 

-217 

MM70C98W 

♦ NSC 

235 

-102 

MIC74161J 

ITTG 

199 -154 

MK5116P 

MOS 

381 

- 14 

MLM338(A) 

♦ MPI 

361 

- 49 


♦ NSC 



MM74C00N 

♦ NSC 

162 

- 38 

MIC74161N 

ITTG 

199 -155 

MK5151J 

♦ MOS 

381 

- 18 

MLM338N(A) 

♦ MPI 

360 

-207 

MM54HC160J 

♦ NSC 

195 

-120 

MM74C02N 

♦ NSC 

164 

-114 

MIC74162J 

ITTG 

200 -109 

MK5151N 

MOS 

381 

- 19 

MLM339L 

MOTA 

385 

-108 

MM54HC161J 

♦ NSC 

199 

- 81 

MM74C04J 

♦ NSC 

237 

-207 

MIC74162N 

ITTG 

200 -110 

MK5151P 

♦ MOS 

381 

- 15 

MLM339P 

MOTA 

385 

-109 

MM54HC162J 

♦ NSC 

195 

-220 

MM74C04N 

NSC 

237 

-208 

MIC74164J 

ITTG 

308 -193 

MK5155J 

MOS 

381 

- 24 

MLM358G 

MOTA 

330 

-196 

MM54HC163J 

♦ NSC 

206 

-104 

MM74C08N 

♦ NSC 

166 

-165 

MIC74164N 

ITTG 

308 -164 

MK5155N 

MOS 

381 

- 25 

MLM358P1 

MOTA 

330 

-197 

MM54HC173J 

♦ NSC 

128 

-124 

MM74C10N 

♦ NSC 

168 

- 19 

MIC74174J 

ITTG 

309 -190 

MK5155P 

MOS 

381 

- 26 

MLM358U 

MOTA 

330 

-198 

MM54HC174J 

♦ NSC 

128 

-212 

MM74C14J 

NSC 

287 

-186 

MIC74174N 

ITTG 

309 -191 

MK5156J 

♦ MOS 

381 

- 30 

MLM2901P 

MOTA 

390 

- 96 

MM54HC175J 

♦ NSC 

129 

- 97 

MM74C14N 

NSC 

287 

-187 

MIC74175J 

ITTG 

310 - 23 

MK5156N 

MOS 

381 

- 31 

MLM2902P 

MOTA 

337 

- 99 

MM54HC181 J(A) 


221 

- 93 

MM74C20N 

♦ NSC 

170 

- 84 

MIC74175N 

ITTG 

310 - 24 

MK5156P 

♦ MOS 

381 

- 32 

MM54C00D 

♦ NSC 

162 

- 35 


♦ NSC 



MM74C30N 

♦ NSC 

173 

-182 

MIC74180J 

ITTG 

224 -126 

MK5170 

♦ MOS 

381 

- 51 

MM54C02D 

♦ NSC 

164 

-113 

MM54HC182J(A) 


223 

- 49 

MM74C32N 

♦ NSC 

174 

-173 

MIC74180N 

ITTG 

224 -106 

MK5170N 

MOS 

381 

- 52 

MM54C04J 

♦ NSC 

237 

-206 


♦ NSC 



MM74C42N(2) 

♦ NSC 

184 

-103 

MIC74181J 

ITTG 

221 -166 

MK5173N(A) 

♦ MOS 

381 

- 53 

MM54C04W 

♦ NSC 

236 

- 47 

MM54HC190J(A) 


201 

-192 

MM74C48N 

♦ NSC 

254 

-115 

MIC74181N 

ITTG 

221 -167 

MK5175N 

♦ MOS 

381 

- 54 

MM54C08D 

♦ NSC 

166 

-164 


♦ NSC 



MM74C73N 

♦ NSC 

130 

-141 

MIC74190J 

ITTG 

202 - 13 

MK5176N 

MOS 

381 

- 55 

MM54C10D 

♦ NSC 

168 

- 17 

MM54HC191 J(A) 


202 

- 69 

MM74C74N 

♦ NSC 

131 

-132 

MIC74190N 

ITTG 

202 - 14 

MK5177N(A) 

MOS 

381 

- 56 

MM54C14J 

NSC 

287 

-184 


♦ NSC 



MM74C76N 

♦ NSC 

137 

-122 

MIC74191J 

ITTG 

202 -106 

MK5316J 

♦ MOS 

381 

- 87 

MM54C14W 

NSC 

287 

-105 

MM54HC192J 

♦ NSC 

202 

-188 

MM74C83N 

♦ NSC 

216 

-157 

MIC74191N 

ITTG 

202 -107 

MK5316N 

♦ MOS 

381 

- 88 

MM54C20D 

♦ NSC 

170 

- 82 

MM54HC193J 

♦ NSC 

196 

-182 

MM74C85N 

♦ NSC 

219 

-105 

MIC74192J 

ITTG 

203 - 32 

MK5316P 

♦ MOS 

381 

- 89 

MM54C30D 

♦ NSC 

173 

-180 

MM54HC221J 

♦ NSC 

210 

- 68 

MM74C86N 

♦ NSC 

181 

- 60 

MIC74192N 

ITTG 

203 - 33 

MK5320J 

♦ MOS 

381 

- 90 

MM54C32D 

♦ NSC 

174 

-171 

MM54HC24QJ(A) 


247 

-120 

MM74C89J 

♦ NSC 

296 

- 16 

MIC74193J 

ITTG 

203 -191 

MK5320N 

♦ MOS 

381 

- 91 

MM54C42D 

♦ NSC 

184 

-102 


♦ NSC 



MM74C89N 

♦ NSC 

296 

- 17 

MIC74193N 

ITTG 

203 -192 

MK5320P 

♦ MOS 

381 

- 92 

MM54C48D 

♦ NSC 

187 

-166 

MM54HC241 J(A) 


248 

- 18 

MM74C90N 

♦ NSC 

205 

-111 

MIC74195J 

ITTG 

311 - 93 

MK5326J 

♦ MOS 

381 

- 93 

MM54C48N 

♦ NSC 

254 

-114 


♦ NSC 



MM74C93N 

♦ NSC 

207 

-179 

MIC74195N 

ITTG 

311 - 94 

MK5326N 

♦ MOS 

381 

- 94 

MM54C73D 

♦ NSC 

130 

-139 

MM54HC242J 

♦ NSC 

281 

-132 

MM74C107N 

♦ NSC 

133 

-196 

MII555 

♦ MPI 

372 - 46 

MK5326P 

♦ MOS 

381 

- 95 

MM54C74D 

♦ NSC 

131 

-130 

MM54HC243J 

♦ NSC 

281 

-216 

MM74C150J 

♦ NSC 

265 

-110 

MJ335 

ANS 

392 -140 

MK5356J 

♦ MOS 

381 

- 96 

MM54C76D 

♦ NSC 

137 

-120 

MM54HC244J 

♦ NSC 

246 

-208 

MM74C150N 

♦ NSC 

265 

-111 

MJ1440 

♦ PLSB 

376 -168 

MK5356N 

♦ MOS 

381 

- 97 

MM54C83D 

♦ NSC 

216 

-156 

MM54HC245J 

♦ NSC 

282 

- 77 

MM74C151J 

♦ NSC 

265 

-197 

MJ1444(A) 

♦ PLSB 

376 - 44 

MK5356P 

♦ MOS 

381 

- 98 

MM54C86D 

♦ NSC 

181 

- 58 

MM54HC251J 

♦ NSC 

268 

- 41 

MM74C151N 

♦ NSC 

265 

-198 

MJ1445(A) 

♦ PLSB 

376 - 45 

MK5371 

♦ MOS 

381 

- 99 

MM54C89J 

♦ NSC 

296 

- 15 

MM54HC253J 

♦ NSC 

268 

-209 

MM74C154J 

♦ NSC 

273 

-166 
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3. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




MM74C154N 

MM74C157J 

MM74C157N 

MM74C160N 

MM74C161N 

MM74C162N 

MM74C163N 

MM74C173N(1) 

MM74C174J 

MM74C174N(1) 

MM74C174N(2) 

MM74C175J 

MM74C175N(1) 

MM74C175N(2) 

MM74C192N 

MM74C193N 

MM74C200J 

MM74C200N 

MM74C221N 

MM74C373N 

MM74C901J 

MM74C901N 

MM74C902J 

MM74C902N 

MM74C903J 

MM74C903N 

MM74C904J 

MM74C904N 

MM74C906.I 

MM74C906J 

MM74C906N 

MM74C907J 

MM74C907N 

MM74C908J 

MM74C908N 

MM74C910J 

MM74C910N 

MM74C911J 

MM74C91 IN 

MM74C912J 

MM74C912N 

MM74C913J 

MM74C913N 

MM74C914J 

MM74C914N 

MM74C915N(1) 

MM74C915N(2) 

MM74C918J 

MM74C918N 

MM74C920J 

MM74C920J3 

MM74C920N 

MM74C920N3 

MM74C921J 

MM74C921J3 

MM74C921N 

MM74C921N3 

MM74C925J 

MM74C925N 

MM74C926J 

MM74C926N 

MM74C927J 

MM74C927N 

MM74C928J 

MM74C928N 

MM74C929N 

MM74C930J 

MM74C930J3 

MM74C930N 

MM74C930N3 

MM74C932N 

MM74C946(A) 

MM74C989J 

MM74C989N 

MM74HC00J(A) 

MM74HC00N 

MM74HC10J 

MM74HC10N(A) 

MM74HC20J 

MM74HC20N(A) 

MM74HC30J 

MM74HC30N(A) 

MM74HC42J 

MM74HC42N 

MM74HC51 J(A) 

MM74HC51N(A) 

MM74HC58J(A) 

MM74HC58N(A) 

MM74HC73J 

MM74HC73N 

MM74HC74J 

MM74HC74N 

MM74HC75J 

MM74HC75N 

MM74HC76J 

MM74HC76N 

MM74HC85J 

MM74HC85N 

MM74HC86J 

MM74HC86N 

MM74HC107J 

MM74HC107N 

MM74HC109J 

MM74HC109N 

MM74HC112J 

MM74HC112N 

MM74HC113J 

MM74HC113N 

MM74HC123J 

MM74HC123N 

MM74HC132J 

MM74HC132N 

MM74HC133J 

MM74HC133N(A1 


MM74HC137J(A) 

MM74HC137N(A) 

MM74HC138J 

MM74HC138N 

MM74HC139J 

MM74HC139N 

MM74HC147J 

MM74HC147N 

MM74HC151J(A) 

MM74HC151N(A) 

MM74HC153J(A) 

MM74HC153N(A) 

MM74HC154J(A) 

MM74HC154N(A) 

MM74HC157J(A) 

MM74HC157N(A) 

MM74HC158J(A) 

MM74HC1 5RNfA1 


MM74HC160J 

MM74HC160N 

MM74HC161J 

MM74HC161N 

MM74HC162J 

MM74HC162N 

MM74HC163J 

MM74HC163N 

MM74HC173J 

MM74HC173N 

MM74HC174J 

MM74HC174N 

MM74HC175J 

MM74HC175N 

MM74HC181J(A) 

MM74HC181N(A) 

MM74HC182J(A) 

MM74HC182N(A) 

MM74HC190J(A) 

MM74HC190N(A) 

MM74HC191 J(A) 

MM74HC191N(A) 

MM74HC192J 
MM74HC192N 
MM74HC193J 
MM74HC193N 
MM74HC221J 
MM74HC221N 
MM74HC240J(A) 

MM74HC240N 
MM74HC241J 
MM74HC241N 
MM74HC242J 
MM74HC242N 
MM74HC243J 
MM74HC243N 
MM74HC244J 
MM74HC244N 
MM74HC245J 
MM74HC245N 
MM74HC251J 
MM74HC251N 
MM74HC253J 
MM74HC253N 
MM74HC257J 
MM74HC257N 
MM74HC259J 
MM74HC259N 
MM74HC266J 
MM74HC266N 
MM74HC273J(A) 

MM74HC273N(A) 

MM74HC280J 

MM74HC280N 

MM74HC283J(A) 

MM74HC283N(A) 

MM74HC292J(A) 

MM74HC292N(A) 

MM74HC354J 

MM74HC354N 

MM74HC356J 

MM74HC356N 

MM74HC365J 

MM74HC365N 

MM74HC366J 

MM74HC366N 

MM74HC367J 

MM74HC367N 

MM74HC368J 


274 -216 MM74HC368N 

NSC MM74HC373J ♦NSC 

274 -217 MM74HC373N ♦NSC 

NSC MM74HC374J ♦NSC 

NSC 275 -150 MM74HC374N ♦NSC 

NSC 275 -151 MM74HC390J ♦NSC 

NSC 276 -107 MM74HC390N ♦NSC 

NSC 276 -108 MM74HC393J ♦NSC 

NSC 289 -130 MM74HC393N ♦NSC 

NSC 289 -131 MM74HC423J ♦NSC 

265 -146 MM74HC423N ♦NSC 

NSC MM74HC533J ♦NSC 

265 -147 MM74HC533N ♦NSC 

NSC MM74HC534J ♦NSC 

266 - 91 MM74HC534N ♦NSC 

NSC MM74HC563J ♦NSC 

266 - 92 MM74HC563N ♦NSC 

NSC MM74HC564J ♦NSC 

273 -147 MM74HC564N ♦NSC 

NSC MM74HC573J ♦NSC 

273 -148 MM74HC573N ♦NSC 

NSC MM74HC574J ♦NSC 

267 - 45 MM74HC574N ♦NSC 

NSC MM74HC640J ♦NSC 

267 - 46 MM74HC640N ♦NSC 

NSC MM74HC643J ♦NSC 

267 -219 MM74HC643N ♦NSC 

NSC MM74HC646 ♦NSC 

267 .220 MM74HC64R ♦NSC 

NSC MM74HC688J ♦NSC 

NSC 198 -107 MM74HC688N ♦NSC 

NSC 198 -108 MM74HC942J(A) 

NSC 199 - 83 ♦NSC 

NSC 199 - 84 MM74HC942N(A) 

NSC 200 - 50 ♦NSC 

NSC 200 - 51 MM74HC943J(A) 

NSC 206 -106 ♦NSC 

NSC 206 -107 MM74HC943N(A) 

NSC 128 -126 ♦NSC 

NSC 128 -127 MM74HC4002J ♦NSC 

NSC 128 -214 MM74HC4002N ♦NSC 

NSC 128 -215 MM74HC4016J(A) 

NSC 129 - 99 ♦NSC 

NSC 129 -100 MM74HC4016N(A) 

221 - 91 ♦NSC 

NSC MM74HC4017J ♦NSC 

221 - 92 MM74HC4017N ♦NSC 

NSC MM74HC4020J ♦NSC 

223 - 50 MM74HC4020N ♦NSC 

NSC MM74HC4024J ♦NSC 

223 - 51 MM74HC4024N ♦NSC 

NSC MM74HC4046J ♦NSC 

201 -193 MM74HC4046N ♦NSC 

NSC MM74HC4060J ♦NSC 

201 -194 MM74HC4060N ♦NSC 

NSC MM74HC4075J ♦NSC 

202 - 70 MM74HC4075N ♦NSC 

NSC MM74HC4078J ♦NSC 

202 - 71 MM74HC4078N ♦NSC 

NSC MM74HC4316J ♦NSC 

NSC 202 -190 MM74HC4511N(A) 

NSC 202 -191 ♦NSC 

NSC 203 -129 MM74HC4514J(A) 

NSC 203 -130 ♦NSC 

NSC 211 -105 MM74HC4514N(A) 

NSC 211 -106 ♦NSC 

247 -121 MM74HC4538J ♦NSC 

NSC MM74HC4538N ♦NSC 

NSC 247 -122 MM74HC4543J ♦NSC 

NSC 248 - 19 MM74HC4543N ♦NSC 

NSC 248 - 20 MM74HC4560J(A) 

NSC 281 -133 ♦NSC 

NSC 281 -134 MM74HC4560N(A) 

NSC 281 -217 ♦NSC 

NSC 281 -218 MM74HCT00J(A) 

NSC 246 -209 ♦NSC 

NSC 246 -210 MM74HCT00N(A) 

NSC 282 - 78 ♦NSC 

NSC 282 - 79 MM74HCT74J(A) 

NSC 268 - 42 ♦NSC 

NSC 268 - 43 MM74HCT74N(A) 

NSC 268 -211 ♦NSC 

NSC 268 -212 MM74HCT109J(A) 

NSC 270 -141 ♦NSC 

NSC 270 -142 MM74HCT109N(A) 

NSC 274 -133 ♦NSC 

NSC 274 -134 MM74HCT138J(A) 

NSC 180 - 3 ♦NSC 

NSC 180 - 4 MM74HCT138N(A) 

129 -176 ♦NSC 

NSC MM74HCT139J(A) 

129 -177 ♦NSC 

NSC MM74HCT139N(A) 

NSC 224 -187 ♦NSC 

NSC 224 -188 MM74HCT153J ♦NSC 

216 - 45 MM74HCT153N ♦NSC 

NSC MM74HCT164N ♦NSC 

216 - 46 MM74HCT240J(A) 

NSC ♦NSC 

213 -201 MM74HCT240N(A) 

NSC ♦NSC 

213 -202 MM74HCT241 J(A) 

NSC ♦NSC 

NSC 269 -178 MM74HCT241N(A) 

NSC 269 -179 ♦NSC 

NSC 269 -211 MM74HCT244J(A) 

NSC 269 -212 ♦NSC 

NSC 240 -203 MM74HCT244N(A) 

NSC 240 -204 ♦NSC 

NSC 241 - 70 MM74HCT245J(A) 

NSC 241 - 71 ♦NSC 

NSC 241 -161 MM74HCT245N(A) 

NSC 241 -162 ♦NSC 

NSC 1242 - 59 IMM74HCT253J ♦NSC 

A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


M74HCT253 

140 MM74HCT373J(A) 229 

141 ♦NSC 

152 MM74HCT373N(A) 229 

193 ♦NSC 

169 MM74HCT374J(A) 135 

170 ♦NSC 

9 MM74HCT374N(A) 135 

10 ♦NSC 

160 MM74HCT688J(A) 220 

161 ♦NSC 

151 MM74HCT688N(A) 220 

152 ♦NSC 

133 MM74PC00J ♦NSC 162 

134 MM74PC00JI ♦NSC 162 

43 MM74PC00N ♦NSC 162 

44 MM74PC00NI ♦NSC 162 

3 MM74PC02J ♦NSC 164 

4 MM74PC02JI ♦NSC 164 

124 MM74PC02N ♦NSC 164 

125 MM74PC02NI ♦NSC 164 

72 MM74PC08J ♦NSC 166 

73 MM74PC08JI ♦NSC 166 

49 MM74PC08N ♦NSC 166 

50 MM74PC08NI ♦NSC 166 

209 MM74PC32J ♦NSC 174 

210 MM74PC32JI ♦NSC 174 

116 MM74PC32N ♦NSC 174 

160 MM74PC32NI ♦NSC 174 

125 MM74PC74 ♦NSC 131 

126 MM74PC74I ♦NSC 131 

101 MM78C30J ♦NSC 249 

MM80C95J ♦NSC 241 

102 MM80C95N ♦NSC 241 

MM80C96J ♦NSC 241 

103 MM80C96N ♦NSC 241 

MM80C97J ♦NSC 241 

104 MM80C97N ♦NSC 241 

MM80C98J ♦NSC 242 

149 MM80C98N ♦NSC 242 

150 MM88C30N ♦NSC 249 

119 MM109CP ♦ANS 375 

MM4055D AMD 306 

120 MM4601AD ♦NSC 148 

MM4602AD NSC 148 

170 MM4602AF NSC 148 

171 MM4611AD ♦NSC 149 

156 MM4611AF ♦NSC 149 

157 MM4612AD ♦NSC 149 

152 MM4612AF ♦NSC 150 

153 MM4613AD NSC 123 

80 MM4613AF NSC 124 

81 MM4617AD NSC 189 

47 MM4617AF NSC 189 

48 MM4619AD NSC 150 

189 MM4619AF NSC 150 

190 MM4620AD NSC 190 

79 MM4620AF NSC 190 

80 MM4622AD NSC 191 

164 MM4622AF NSC 191 

144 MM4623AD ♦NSC 150 

MM4623AF ♦NSC 150 

166 MM4624AD NSC 191 

MM4624AF NSC 191 

167 MM4625AD NSC 151 

MM4625AF NSC 151 

131 MM4627AD NSC 124 

132 MM4627AF NSC 124 

152 MM4630AD NSC 181 

153 MM4630AF NSC 159 

188 MM5280J5 NSC 294 

MM5280J NSC 294 

189 MM5280N5 NSC 294 

MM5280N NSC 294 

41 MM5290J2 NSC 294 

MM5290J3 NSC 294 

42 MM5290J4 NSC 294 

MM5290N2 NSC 294 

135 MM5290N3 NSC 294 

MM5290N4 NSC 294 

136 MM5298AJ2 NSC 294 

MM5298AJ3 NSC 294 

1 MM5298AJ4 NSC 294 

MM5298AN2 NSC 294 

2 MM5298AN3 NSC 294 

MM5298AN4 NSC 294 

201 MM5298BJ2 NSC 294 

MM5298BJ3 NSC 294 

202 MM5393J ♦NSC 381 

MM5393N ♦NSC 381 

147 MM5394J ♦NSC 381 

MM5395N ♦NSC 381 

148 MM5439N NSC 373 

MM5601AN ♦NSC 148 

93 MM5602AN NSC 148 

94 MM5611AN ♦NSC 149 

99 MM5612AN ♦NSC 149 

140 MM5613AN NSC 123 

MM5617AN NSC 189 

141 MM5619AN NSC 150 

MM5620AN NSC 190 

21 MM5622AN NSC 191 

MM5623AN ♦NSC 150 

22 MM5624AN NSC 191 

MM5625AN NSC 151 

55 MM5627AN NSC 124 

MM5630AN NSC 181 

56 MM53125N ♦NSC 381 

MM53130N ♦NSC 381 

90 MM53143J ♦NSC 381 

MM53144J ♦NSC 381 

91 MM53190N ♦NSC 381 

MMG50(1) GECB 142 

213 |MMG50(2) _ GECB 1142 

♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


MMG100(1) 
MMG 100(2) 
MMG101(1) 
MMG101(2) 
MMG102 


MMGIIO(I) 
MMG 110(2) 
MMG111(1) 
MMG111(2) 
MMG130(1) 
MMG 130(2) 
MMG131(1) 
MMG131(2) 
MMG132 
G 


MMG221(1) 
MMG221 (2) 
MMG222(1) 
MMG222(2) 
MMG223(1) 
MMG223(2) 
MMG230(1) 
MMG230(2) 
MMG231(1) 
MMG231(2) 
MMG232(1) 
MMG232(2) 
MMG233(1) 
MMG233(2) 
MMG240(1) 
MMG240(2) 
MMG241(1) 
MMG241(2) 
MMG242(1) 
MMG242(2) 
MMG243(1) 
MMG243(2) 
MMG260(1) 
MMG260(2) 
MMG261(1) 
MMG261(2) 
MMG262(1) 
MMG262(2) 
MMG263(1) 
MMG263(2) 
MMPQ2222(A) 
MMPQ2222A(A) 
MMPQ2907(A) 
MMPQ2907A(A) 
MMPQ3467(A) 
MMPQ3762(A) 
MN2020H 
MN2020H/B 


IMN4006BS 
IMN4011B 


IMN4016BS 
IMN4017B 
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■u*a 


irauCi 

\ IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

ITYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

ffiFRST 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 1 




Ii'lim-TTV 

■~lll 

Ectfl 

■m 

K/1POP01FZ 

UlskM 

fclM 

^T69 

inrmrTTM 


mi 

mm 

WlbMI 


Mil 

warn 

MN4094BS 

MATJ 

306 - 79 

MP5502CJ 

MPS 

357 

■147 

MPOPOI GJ 

♦ MPS 

357 

-159 

MPOP10EY 

♦ MPS 

318 

-177 

MPQ6100A 

♦ MOTA 

394 

-215 

MN4164P16 

MATJ 

293 -173 

MP5502CP 

MPS 

357 

■148 

MPOPOI GY 

♦ MPS 

316 

■170 

MPOP11AY 

♦ MPS 

337 

-108 

MPQ6426 

♦ MOTA 

394 

- 63 

MN4164P16A 

MATJ 

293 *174 

MP5502CY 

MPS 

351 

•186 

MPOPOI GZ 

♦ MPS 

316 

■171 

MPOP11BY 

♦ MPS 

337 

-109 

MPQ6427 

♦ MOTA 

394 

- 64 

MN4164P20 

MATJ 

293 -175 

MP5502DJ 

MPS 

357 

•149 

MPOPOI HJ 

♦ MPS 

357 

-160 

MPOP11CY 

♦ MPS 

337 

-110 

MPQ6501 

♦ MOTA 

390 

-104 

MN4416 

MATJ 

294 • 39 

MP5502DP 

MPS 

357 

•150 

MPOPOI HP 

♦ MPS 

316 

■172 

MPOP11EP 

♦ MPS 

337 

-111 

MPQ6502 

♦ MOTA 

390 

-105 

MN4503B 

♦ MATJ 

241 -163 

MP5502DY 

MPS 

351 

-187 

MPOPOI HY 

♦ MPS 

316 

-187 

MPOP11EY 

♦ MPS 

337 

-112 

MPQ6600 

♦ MOTA 

394 

-209 

MN4503BS 

MATJ 

241 -168 

MP5502EJ 

MPS 

357 

-151 

MPOPOI HZ 

♦ MPS 

316 

-173 

MPOP11FP 

♦ MPS 

337 

-113 

MPQ6600A 

♦ MOTA 

394 

-210 

MN4512B 

♦ MATJ 

263 -163 

MP5502EP 

MPS 

357 

-152 

MPOPOI J 

♦ MPS 

357 

-161 

MPOP11FY 

♦ MPS 

337 

-114 

MPQ6700 

♦ MOTA 

394 

-216 

MN4612BS 

MATJ 

263 -164 

MP5502EY 

MPS 

351 

-188 

MPOPOI Y 

♦ MPS 

316 

-174 

MPOP11GP 

♦ MPS 

337 

-115 

MPQ6842 

♦ MOTA 

394 

■217 

MN4516B 

♦ MATJ 

193 -218 

MP5502J 

MPS 

357 

-153 

MPOPOI Z 

♦ MPS 

316 

-175 

MPOP11GY 

♦ MPS 

337 

-116 

MPQ7041 

♦ MOTA 

394 

- 65 

MN4517B 

MATJ 

306 -118 

MP5502P 

MPS 

357 

-154 

MPOP02AJ 

♦ MPS 

357 

-162 

MPOP12AJ 

♦ MPS 

321 

- 73 

MPQ7042 

♦ MOTA 

394 

- 66 

MN4517BS 

MATJ 

306 -119 

MP5502Y 

MPS 

358 

- 88 

MPOP02AY 

♦ MPS 

316 

-188 

MPOP12AZ 

♦ MPS 

321 

- 74 

MPQ7043 

♦ MOTA 

394 

• 67 

MN4518B 

♦ MATJ 

194 - 24 

MP5505AJ 

♦ MPS 

333 

-115 

MPOP02AZ 

♦ MPS 

316 

•176 

MPOP12BJ 

♦ MPS 

321 

- 75 

MPQ7051 

MOTA 

394 

-218 

MN4519B 

MATJ 

263 -202 

MP5505AP 

MPS 

333 

-116 

MPOP02BJ 

♦ MPS 

357 

■163 

MPOP12BZ 

♦ MPS 

321 

- 76 

MPQ7052 

MOTA 

394 

-219 

MN4519BS 

MATJ 

263 -203 

MP5505AY 

MPS 

316 

■107 

MPOP02BY 

♦ MPS 

316 

-189 

MPOP12CJ 

♦ MPS 

321 

- 77 

MPQ7053 

MOTA 

394 

-220 

MN4520B 

♦ MATJ 

194 -160 

MP5505BJ 

MPS 

333 

-117 

MPOP02BZ 

♦ MPS 

316 

-177 

MPOP12CZ 

♦ MPS 

321 

- 78 

MPQ7091 

♦ MOTA 

394 

- 94 

MN4528B 

♦ MATJ 

209 -133 

MP5505BP 

MPS 

333 

-118 

MPOP02CJ 

♦ MPS 

357 

-164 

MPOP12EJ 

♦ MPS 

321 

- 79 

MPQ7092 

♦ MOTA 

394 

- 95 

MN4539B 

MATJ 

266 - 95 

MP5505BY 

MPS 

316 

•108 

MPOP02CP 

♦ MPS 

316 

-178 

MPOP12EZ 

♦ MPS 

321 

- 80 

MPQ7093 

♦ MOTA 

394 

- 96 

MN4539BS 

MATJ 

266 -113 

MP5505CJ 

♦ MPS 

333 

-119 

MPOP02CY 

♦ MPS 

316 

-190 

MPOP12FJ 

♦ MPS 

321 

- 81 

MPVFC32BM 

♦ MPS 

371 

- 13 

MN40098B 

MATJ 

242 - 61 

MP5505CP 

♦ MPS 

333 

-120 

MPOP02CZ 

♦ MPS 

316 

•179 

MPOP12FZ 

♦ MPS 

321 

- 82 

MPVFC32KP 

♦ MPS 

371 

- 16 

MN40098BS 

MATJ 

242 - 66 

MP5505CY 

MPS 

316 

•109 

MPOP02DJ 

♦ MPS 

357 

-165 

MPOP12GJ 

♦ MPS 

321 

- 83 

MPVFC32SM 

♦ MPS 

371 

- 14 

MN40161B 

♦ MATJ 

199 - 85 

MP5505EJ 

♦ MPS 

333 

■121 

MPOP02DP 

♦ MPS 

316 

-180 

MPOP12GZ 

♦ MPS 

321 

- 84 

MPX50A 

♦ MOTA 

387 

- 60 

MN41256-12 

MATJ 

293 - 56 

MP5505EP 

♦ MPS 

333 

-122 

MPOP02DY 

♦ MPS 

316 

-191 

MPOP14AJ 

♦ MPS 

316 

- 39 

MPX50AP 

♦ MOTA 

387 

- 61 

MN41256-15 

MATJ 

293 - 57 

MP5505EY 

MPS 

316 

-110 

MPOP02DZ 

♦ MPS 

316 

-181 

MPOP14AP 

♦ MPS 

325 

- 17 

MPX50D(1) 

♦ MOTA 

387 

- 62 

MONOOP08AJ 

PMI 

356 -163 

MP5507AJ 

♦ MPS 

333 

-123 

MPOP02EJ 

♦ MPS 

357 

-166 

MPOP14AZ 

♦ MPS 

325 

- 18 

MPX50DP 

♦ MOTA 

387 

- 63 

MONOOP08AL 

PMI 

324 - 19 

MP5507AP 

MPS 

333 

-124 

MPOP02EP 

♦ MPS 

316 

-182 

MPOP14BJ 

♦ MPS 

316 

- 40 

MPX50GP 

♦ MOTA 

387 

- 64 

MONOOP08AP 

PMI 

318 -100 

MP5507AY 

MPS 

316 

-111 

MPOP02EY 

♦ MPS 

316 

-192 

MPOP14BP 

♦ MPS 

325 

- 19 

MPX50GVP 

♦ MOTA 

387 

- 65 

MONOOP08BJ 

PMI 

356 -164 

MP5507BJ 

MPS 

333 

-125 

MPOP02EZ 

♦ MPS 

316 

-183 

MPOP14BZ 

♦ MPS 

325 

- 20 

MPX100AP 

♦ MOTA 

387 

- 66 

MONOOP08BL 

PMI 

324 - 20 

MP5507BP 

MPS 

333 

-126 

MPOP02J 

♦ MPS 

357 

-167 

MPOP14CJ 

♦ MPS 

316 

- 41 

MPX100DP 

♦ MOTA 

387 

- 67 

MONOOP08BP 

PMI 

318 -101 

MP5507BY 

MPS 

316 

-112 

MPOP02Y 

♦ MPS 

316 

-193 

MPOP14CP 

♦ MPS 

325 

- 21 

MPX100GP 

♦ MOTA 

387 

- 68 

MONOOP08CJ 

PMI 

356 -165 

MP5507CJ 

♦ MPS 

333 

-127 

MPOP02Z 

♦ MPS 

316 

-184 

MPOP14CZ 

♦ MPS 

325 

- 22 

MPX100GVP 

♦ MOTA 

387 

- 69 

MONOOP08CP 

PMI 

318 -102 

MP5507CP 

♦ MPS 

333 

-128 

MPOP03AK 

♦ MPS 

316 

- 64 

MPOP14DJ 

♦ MPS 

316 

- 42 

MPX200A(1) 

♦ MOTA 

387 

- 70 

MONOOP08EJ 

PMI 

356 -166 

MP5507CY 

MPS 

316 

-113 

MPOP03AY 

♦ MPS 

353 

-145 

MPOP14DP 

♦ MPS 

325 

- 23 

MPX200D(1) 

♦ MOTA 

387 

- 71 

MONOOP08EP 

PMI 

318 -103 

MP5507DJ 

♦ MPS 

333 

-129 

MPOP03BK 

♦ MPS 

316 

- 65 

MPOP14DZ 

♦ MPS 

325 

- 24 

MPX200DP 

♦ MOTA 

387 

- 72 

MONOOP08J 

PMI 

356 -167 

MP5507DP 

♦ MPS 

333 

-130 

MPOP03BY 

♦ MPS 

353 

-146 

MPOP14EJ 

♦ MPS 

316 

- 43 

MPX200GP 

♦ MOTA 

387 

- 73 

MONOOP08L 

PMI 

324 - 21 

MP5507DY 

♦ MPS 

316 

-114 

MPOP03CK 

♦ MPS 

316 

- 66 

MPOP14EP 

♦ MPS 

325 

- 25 

MPX200GVP 

♦ MOTA 

387 

- 74 

MONOOP08P 

PMI 

318 -104 

MP5507EJ 

♦ MPS 

333 

-131 

MPOP03CY 

♦ MPS 

353 

-147 

MPOP14EZ 

♦ MPS 

325 

- 26 

MPY100AG 

♦ BUB 

375 

- 76 

MOPOICJ 

MPS 

357 -131 

MP5507EP 

♦ MPS 

333 

-132 

MPOP03DK 

♦ MPS 

316 

- 67 

MPOP14J 

♦ MPS 

316 

- 44 

MPY100AM 

♦ BUB 

375 

- 77 

MOPOIEJ 

MPS 

357 -132 

MP5507EY 

MPS 

316 

-115 

MPOP03DY 

♦ MPS 

353 

-148 

MPOP14P 

♦ MPS 

325 

- 27 

MPY100BG 

♦ BUB 

375 

- 78 

MOPOIHJ 

MPS 

357 -133 

MP5509AD 

MPS 

342 

- 46 

MPOP03EK 

♦ MPS 

316 

- 68 

MPOP14Z 

♦ MPS 

325 

- 28 

MPY100BM 

♦ BUB 

375 

- 79 

MOP07AZ 

PMI 

316 -197 

MP5509AP 

MPS 

342 

- 47 

MPOP03EY 

♦ MPS 

353 

-149 

MPOP27AJ 

♦ MPS 

333 

-166 

MPY100CG 

♦ BUB 

375 

- 80 

MP0033CG 

♦ MPS 

317 - 89 

MP5509BD 

MPS 

342 

- 48 

MPOP03K 

♦ MPS 

316 

- 69 

MPOP27AZ 

♦ MPS 

333 

-167 

MPY100CM 

♦ BUB 

375 

- 81 

MP0033G 

♦ MPS 

317 - 90 

MP5509BP 

MPS 

342 

- 49 

MPOP03Y 

♦ MPS 

353 

-150 

MPOP27BJ 

♦ MPS 

333 

-168 

MPY100SG 

♦ BUB 

375 

- 82 

MP108AJ 

♦ MPS 

322 - 35 

MP5509ED 

MPS 

342 

- 50 

MPOP04AK 

♦ MPS 

354 

-215 

MPOP27BZ 

♦ MPS 

333 

-169 

MPY100SM 

♦ BUB 

375 

- 83 

MP108AZ 

♦ MPS 

322 - 36 

MP5509EP 

♦ MPS 

342 

- 51 

MPOP04AY 

♦ MPS 

353 

-151 

MPOP27CJ 

♦ MPS 

333 

-170 

MPY534JD 

♦ BUB 

380 

-100 

MP108J 

♦ MPS 

322 - 37 

MP5509FD 

MPS 

342 

- 52 

MPOP04BK 

♦ MPS 

354 

-216 

MPOP27CZ 

♦ MPS 

333 

-171 

MPY534JH 

♦ BUB 

380 

- 62 

MP108Z 

♦ MPS 

322 - 38 

MP5509FP 

♦ MPS 

342 

- 53 

MPOP04BY 

♦ MPS 

353 

-152 

MPOP27EJ 

♦ MPS 

333 

-172 

MPY534KD 

♦ BUB 

380 

-101 

MP155AJ 

♦ MPS 

339 -188 

MP5510AY 

♦ MPS 

318 

-197 

MPOP04CK 

♦ MPS 

354 

-217 

MPOP27EP 

♦ MPS 

333 

-173 

MPY534KH 

♦ BUB 

380 

- 63 

MP155AZ 

♦ MPS 

339 -189 

MP5510BY 

MPS 

318 

-198 

MPOP04CY 

♦ MPS 

353 

-153 

MPOP27EZ 

♦ MPS 

333 

-174 

MPY534LD 

♦ BUB 

380 

-102 

MP155J 

♦ MPS 

339 -190 

MP5510CY 

♦ MPS 

318 

-199 

MPOP04DK 

♦ MPS 

354 

-218 

MPOP27FJ 

MPS 

333 

-175 

MPY534LH 

♦ BUB 

380 

- 64 

MP155Z 

♦ MPS 

339 -191 

MP5510EY 

♦ MPS 

318 

-200 

MPOP04DY 

MPS 

353 

-154 

MPOP27FP 

♦ MPS 

333 

-176 

MPY534SD 

♦ BUB 

380 

-103 

MP156AJ 

♦ MPS 

339 -192 

MP5511AD 

MPS 

337 

-100 

MPOP04EK 

♦ MPS 

354 

-219 

MPOP27FZ 

♦ MPS 

333 

-177 

MPY534SH 

♦ BUB 

380 

- 65 

MP156AZ 

♦ MPS 

339 -193 

MP5511AP 

MPS 

337 

-101 

MPOP04EY 

♦ MPS 

353 

-155 

MPOP27GJ 

♦ MPS 

333 

-178 

MPY534TD 

♦ BUB 

380 

-104 

MP156J 

♦ MPS 

339 -194 

MP5511BD 

MPS 

337 

-102 

MPOP04K 

♦ MPS 

354 

-220 

MPOP27GP 

♦ MPS 

333 

-179 

MPY534TH 

♦ BUB 

380 

- 66 

MP156Z 

♦ MPS 

339 -195 

MP5511BP 

MPS 

337 

-103 

MPOP04Y 

♦ MPS 

353 

-156 

MPOP27GZ 

♦ MPS 

333 

-180 

MPY634AM 

♦ BUB 

380 

- 67 

MP157AJ 

♦ MPS 

339 -196 

MP5511ED 

MPS 

337 

-104 

MPOP05AJ 

♦ MPS 

333 

-157 

MPOP37AJ 

MPS 

333 

-181 

MPY634BM 

♦ BUB 

380 

- 68 

MP157AZ 

♦ MPS 

339 -197 

MP5511EP 

♦ MPS 

337 

-105 

MPOP05AY 

♦ MPS 

316 

-116 

MPOP37AZ 

♦ MPS 

333 

-182 

MPY634KP 

♦ BUB 

380 

-105 

MP157J 

♦ MPS 

339 -198 

MP5511FD 

MPS 

337 

-106 

MPOP05AZ 

♦ MPS 

316 

-117 

MPOP37BJ 

MPS 

333 

-183 

MPY634SM 

♦ BUB 

380 

- 69 

MP157Z 

♦ MPS 

339 -199 

MP5511FP 

MPS 

337 

-107 

MPOP05BJ 

♦ MPS 

333 

-158 

MPOP37BZ 

♦ MPS 

333 

-184 

MQ328 

ANS 

339 

-144 

MP208AJ 

♦ MPS 

322 - 39 

MP5527AJ 

♦ MPS 

333 

-133 

MPOP05BY 

♦ MPS 

316 

-118 

MPOP37CJ 

MPS 

333 

-185 

MRE104 

♦ NPPJ 

393 

- 14 

MP208AZ 

♦ MPS 

322 - 40 

MP5527AZ 

♦ MPS 

333 

-134 

MPOP05CJ 

♦ MPS 

333 

-159 

MPOP37CZ 

♦ MPS 

333 

-186 

MS101 

MIS 

320 

- 24 

MP208J 

♦ MPS 

322 - 41 

MP5527BJ 

♦ MPS 

333 

-135 

MPOP05CP 

♦ MPS 

332 

-131 

MPOP37EJ 

♦ MPS 

333 

-187 

MS120IP 

♦ANS 

387 

-193 

MP208Z 

♦ MPS 

322 - 42 

MP5527BZ 

♦ MPS 

333 

-136 

MPOP05CY 

♦ MPS 

316 

-119 

MPOP37EP 

♦ MPS 

333 

-188 

MS201 

MIS 

320 

- 25 

MP308AJ 

♦ MPS 

322 - 43 

MP5527CJ 

♦ MPS 

333 

-137 

MPOP05CZ 

♦ MPS 

316 

-120 

MPOP37EZ 

♦ MPS 

333 

-189 

MS723 

MIS 

368 

- 76 

MP308AP 

♦ MPS 

322 - 44 

MP5527CZ 

♦ MPS 

333 

-138 

MPOP05EJ 

♦ MPS 

333 

-160 

MPOP37FJ 

♦ MPS 

333 

-190 

MS723C 

MIS 

368 

- 77 

MP308AZ 

♦ MPS 

322 - 45 

MP5527EJ 

♦ MPS 

333 

-139 

MPOP05EP 

♦ MPS 

332 

-132 

MPOP37FP 

♦ MPS 

333 

-191 

MS741 

MIS 

357 

-168 

MP308J 

♦ MPS 

322 - 46 

MP5527EZ 

♦ MPS 

333 

-140 

MPOP05EY 

♦ MPS 

316 

-121 

MPOP37FZ 

♦ MPS 

333 

-192 

MS741X 

MIS 

357 

-169 

MP308P 

♦ MPS 

322 - 47 

MP5527FJ 

♦ MPS 

333 

-141 

MPOP05EZ 

♦ MPS 

316 

-122 

MPOP37GJ 

♦ MPS 

333 

-193 

MS747C 

MIS 

355 

- 1 

MP308Z 

♦ MPS 

322 - 48 

MP5527FZ 

♦ MPS 

333 

-142 

MPOP05Z 

♦ MPS 

316 

-123 

MPOP37GP 

♦ MPS 

333 

-194 

MSI 002-1 

♦ PLSB 

375 

-134 

MP355AJ 

♦ MPS 

339 -200 

MP5527GJ 

♦ MPS 

333 

-143 

MPOP07AJ 

♦ MPS 

333 

-161 

MPOP37GZ 

♦ MPS 

333 

-195 

MSI 002-3 

♦ PLSB 

375 

-135 

MP355AZ 

♦ MPS 

339 -201 

MP5527GZ 

♦ MPS 

333 

-144 

MPOP07AY 

♦ MPS 

316 

-124 

MPOP207AY 

♦ MPS 

318 

-178 

MSI 003-1 

♦ PLSB 

375 

-136 

MP356AJ 

♦ MPS 

339 -202 

MP5537AJ 

MPS 

333 

-145 

MPOP07AZ 

♦ MPS 

316 

-125 

MPOP207BY 

♦ MPS 

318 

-179 

MSI 003-3 

♦ PLSB 

375 

-137 

MP356AZ 

♦ MPS 

339 -203 

MP5537AZ 

MPS 

333 

-146 

MPOP07BY 

♦ MPS 

316 

-126 

MPOP207EY 

♦ MPS 

318 

-180 

MSA105AS 

♦OKU 

375 

- 84 

MP357AJ 

♦ MPS 

339 -204 

MP5537BJ 

MPS 

333 

-147 

MPOP07CJ 

♦ MPS 

333 

-162 

MPOP207FY 

♦ MPS 

318 

-181 

MSF741A 

MIS 

358 

-127 

MP357AZ 

♦ MPS 

339 -205 

MP5537BZ 

MPS 

333 

-148 

MPOP07CP 

♦ MPS 

332 

-133 

MPOP227AY 

♦ MPS 

318 

-182 

MSF741B 

MIS 

358 

-128 

MP2004CG 

♦ MPS 

317 - 91 

MP5537CJ 

MPS 

333 

-149 

MPOP07CY 

♦ MPS 

316 

-127 

MPOP227BY 

♦ MPS 

318 

-183 

MSF741LNA 

MIS 

358 

-129 

MP2004G 

♦ MPS 

317 - 92 

MP5537CZ 

MPS 

333 

-150 

MPOP07CZ 

♦ MPS 

316 

-128 

MPOP227CY 

♦ MPS 

318 

-184 

MSF741LNB 

MIS 

358 

-130 

MP2108AQ 

♦ MPS 

335 - 46 

MP5537EJ 

MPS 

333 

-151 

MPOP07DJ 

♦ MPS 

333 

-163 

MPOP227EY 

♦ MPS 

318 

-185 

MSL9348RS(2) 

OKU 

397 

- 57 

MP2108Q 

♦ MPS 

335 - 47 

MP5537EZ 

MPS 

333 

-152 

MPOP07DP 

♦ MPS 

332 

-134 

MPOP227FY 

♦ MPS 

318 

-186 

MSM500 

♦OKU 

149 

- 82 

MP2125A 

ITL 

298 - 3 

MP5537FJ 

MPS 

333 

-153 

MPOP07DY 

♦ MPS 

316 

-129 

MPOP227GY 

♦ MPS 

318 

-187 

MSM505 

OKU 

148 

- 6 

MP2125AL2 

ITL 

298 - 4 

MP5537FZ 

MPS 

333 

-154 

MPOP07DZ 

♦ MPS 

316 

-130 

MPQ918 

♦ MOTA 

394 

- 49 

MSM505RS 

♦OKU 

148 

- 7 

MP2125AL 

ITL 

298 - 5 

MP5537GJ 

MPS 

333 

-155 

MPOP07EJ 

♦ MPS 

333 

-164 

MPQ1000 

♦ MOTA 

394 

- 50 

MSM508RS 

OKU 

234 

- 49 

MP2125H1 

ITL 

298 - 6 

MP5537GZ 

MPS 

333 

-156 

MPOP07EP 

♦ MPS 

332 

-135 

MPQ1000N 

MOTA 

394 

- 51 

MSM509RS 

OKU 

234 

- 90 

MP2125H2 

ITL 

298 - 7 

MP7224 

♦ MPS 

382 

- 96 

MPOP07EY 

♦ MPS 

316 

-131 

MPQ1050 

MOTA 

394 

- 52 

MSM581 

♦OKU 

181 

- 67 

MP2125H3 

ITL 

298 - 8 

MP7246AN 

♦ MPS 

382 

- 97 

MPOP07EZ 

♦ MPS 

316 

-132 

MPQ1500 

MOTA 

392 

- 90 

MSM581RS 

♦OKU 

181 

- 68 

MP2208AQ 

♦ MPS 

335 - 48 

MP7246BN 

♦ MPS 

382 

- 94 

MPOP07J 

♦ MPS 

333 

-165 

MPQ1500N 

MOTA 

392 

- 91 

MSM3716-2AS 

♦ OKU 

292 

- 36 

MP2208Q 

♦ MPS 

335 - 49 

MP7247AN 

♦ MPS 

382 

- 98 

MPOP07Z 

♦ MPS 

316 

-133 

MPQ2221 

♦ MOTA 

390 

- 99 

MSM3716-2RS 

♦ OKU 

292 

- 34 

MP2308AQ 

♦ MPS 

335 - 50 

MP7247BN 

♦ MPS 

382 

- 95 

MPOP08AJ 

♦ MPS 

322 

- 49 

MPQ2221A 

♦ MOTA 

390 

-100 

MSM3716-3AS 

♦ OKU 

292 

- 37 

MP2308Q 

♦ MPS 

335 - 51 

MPA101 

♦CTR 

324 

-181 

MPOP08AZ 

♦ MPS 

322 

- 50 

MPQ2222 

♦ MOTA 

390 

-101 

MSM3716-3RS 

♦OKU 

292 

- 35 

MP4136CY 

♦ MPS 

342 - 42 

MPA201 

♦CTR 

324 

-182 

MPOP08BJ 

♦ MPS 

322 

- 51 

MPQ2222A 

♦ MOTA 

390 

-102 

MSM3716-4AS 

OKU 

292 

- 38 

MP4136P 

MPS 

342 - 43 

MPA202 

♦ CTR 

324 

-183 

MPOP08BZ 

♦ MPS 

322 

- 52 

MPQ2369 

MOTA 

394 

- 53 

MSM3732-12AS 

OKU 

292 

- 72 

MP4136PC 

♦ MPS 

342 - 44 

MPC2004 

♦ MOTA 

364 

-142 

MPOP08CJ 

♦ MPS 

322 

- 53 

MPQ2483 

♦ MOTA 

394 

- 54 

MSM3732-12RS 

OKU 

292 

- 73 

MP4136Y 

♦ MPS 

342 - 45 

MPC2005 

♦ MOTA 

364 

-143 

MPOP08CZ 

♦ MPS 

322 

- 54 

MPQ2484 

♦ MOTA 

394 

- 55 

MSM3732H15AS ♦OKU 

292 

- 74 

MP5501AJ 

MPS 

357 -134 

MPC2006 

♦ MOTA 

364 

-144 

MPOP08EJ 

♦ MPS 

322 

- 55 

MPQ2798 

MOTA 

394 

- 89 

MSM3732H15RS ♦OKU 

292 

- 75 

MP5501AY 

MPS 

358 - 82 

MPC2011 

♦ MOTA 

364 

-145 

MPOP08EP 

♦ MPS 

322 

- 56 

MPQ2799 

MOTA 

394 

- 90 

MSM3732H20AS ♦OKU 

292 

- 76 

MP5501CJ 

♦ MPS 

357 -135 

MPC2012 

♦ MOTA 

364 

-146 

MPOP08EZ 

♦ MPS 

322 

- 57 

MPQ2906 

♦ MOTA 

394 

- 91 

MSM3732H20RS ♦OKU 

292 

- 77 

MP5501CP 

♦ MPS 

357 -136 

MPC2014 

♦ MOTA 

364 

-147 

MPOP08FJ 

♦ MPS 

322 

- 58 

MPQ2906A 

MOTA 

392 

- 92 

MSM3732L15AS 

♦ OKU 

292 

- 78 

MP5501CY 

MPS 

358 - 83 

MPC2015 

♦ MOTA 

364 

-148 

MPOP08FP 

♦ MPS 

322 

- 59 

MPQ2907 

♦ MOTA 

394 

- 92 

MSM3732L15RS ♦OKU 

292 

- 79 

MP5501EJ 

♦ MPS 

357 -137 

MPINA101 AM 

♦ MPS 

317 

-153 

MPOP08FZ 

♦ MPS 

322 

- 60 

MPQ2907A 

MOTA 

392 

- 93 

MSM3732L20AS 

♦OKU 

292 

- 80 

MP5501EP 

♦ MPS 

357 -138 

MPINA101BM 

♦ MPS 

317 

-154 

MPOP08GJ 

♦ MPS 

322 

- 61 

MPQ3303 

MOTA 

394 

- 56 

MSM3732L20RS 

♦ OKU 

292 

- 81 

MP5501EY 

MPS 

358 - 84 

MPINA101CM 

♦ MPS 

317 

-155 

MPOP08GP 

♦ MPS 

322 

- 62 

MPQ3467 

MOTA 

392 

- 94 

MSM3741-1A 

OKU 

292 

- 82 

MP5501FJ 

♦ MPS 

357 -139 

MPINA101SM 

♦ MPS 

317 

-156 

MPOP08GZ 

♦ MPS 

322 

- 63 


NSC 



MSM3741-2A 

OKU 

292 

- 83 

MP5501FY 

MPS 

358 - 85 

MPOPOIAJ 

♦ MPS 

357 

-155 

MPOP09AY 

♦ MPS 

342 

- 54 

MPQ3546 

MOTA 

392 

- 95 

MSM3741A 

OKU 

292 

- 84 

MP5501GJ 

♦ MPS 

357 -140 

MPOPOICJ 

♦ MPS 

357 

-156 

MPOP09BY 

♦ MPS 

342 

- 55 

MPQ3725 

MOTA 

394 

- 57 

MSM3764-12AS 

OKU 

292 

- 85 

MP5501GY 

MPS 

358 - 86 

MPOPOICP 

♦ MPS 

316 

-164 

MPOP09CY 

♦ MPS 

342 

- 56 


NSC 



MSM3764-12RS 

OKU 

292 

- 86 

MP5501HJ 

♦ MPS 

357 -141 

MPOPOICY 

♦ MPS 

316 

-185 

MPOP09EP 

♦ MPS 

342 

- 57 

MPQ3725A 

MOTA 

394 

- 58 

MSM3764-15AS 

♦OKU 

292 

- 87 

MP5501HP 

♦ MPS 

357 -142 

MPOPOICZ 

♦ MPS 

316 

•165 

MPOP09EY 

♦ MPS 

342 

- 58 

MPQ3762 

MOTA 

392 

- 96 

MSM3764-20AS 

♦ OKU 

292 

- 88 

MP5501HY 

MPS 

358 - 87 

MPOPOIEJ 

♦ MPS 

357 

-157 

MPOP09FP 

♦ MPS 

342 

- 59 

MPQ3904 

♦ MOTA 

394 

- 59 

MSM3764A12AS(A) 

292 

- 89 

MP5502AJ 

MPS 

357 -143 

MPOPOIEP 

♦ MPS 

316 

■166 

MPOP09FY 

♦ MPS 

342 

- 60 

MPQ3906 

♦ MOTA 

394 

- 93 


♦OKU 



MP5502AP 

MPS 

357 -144 

MPOP01EY 

♦ MPS 

316 

-186 

MPOP09GP 

♦ MPS 

342 

- 61 

MPQ4003 

MOTA 

394 

- 60 

MSM3764A12RS(A) 

292 

- 90 

MP5502AY 

MPS 

351 -184 

MPOPOIEZ 

♦ MPS 

316 

-167 

MPOP09GY 

♦ MPS 

342 

- 62 

MPQ4004 

MOTA 

394 

- 61 


♦OKU 



MP5502BJ 

MPS 

357 -145 

MPOPOI FJ 

♦ MPS 

357 

-158 

MPOPIOAY 

♦ MPS 

323 

- 87 

MPQ6001 

♦ MOTA 

394 

- 62 

MSM3764A15AS(A) 

292 

- 91 

MP5502BP 

MPS 

357 -146 

MPOPOIFY 

♦ MPS 

316 

-168 

MPOP10BY 

♦ MPS 

323 

- 88 

MPQ6002 

♦ MOTA 

390 

-103 


♦ OKU 
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3. TYPE 

No. 

CROSS INDE) 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

Hi i ■ mm 

WEEE& 



ifliaaa 


TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

ISfiMlliTsB 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

|MSM3764A20AS(A) 

292 

- 92 

MSM37256-20AS(A) 

292 

- 40 

MT1259-20 

♦ MRN 

292 

- 67 

MV54HCT240DG 

♦ PL$B 

247 -123 

N8T80N 

MULB 

259 -108 


♦OKU 




♦ OKU 



MT1259C10 

♦ MRN 

292 

- 68 

MV54HCT244DG 

♦ PLSB 

248 -137 

PHIN 

RTCF 


MSM3953AS 

♦OKU 

379 

-108 

MSM40192 

♦ OKU 

202 

-192 

MT1259C12 

♦ MRN 

292 

- 69 

MV54HCT373 

♦ PLSB 

230 - 37 


VALG 


MSM4001 

♦OKU 

148 

- 8 

MSM40192RS 

♦ OKU 

202 

-193 

MT1259C15 

♦ MRN 

292 

- 70 

MV54HCT540DG 

♦ PLSB 

244 - 78 

N8T80W 

MULB 

259 - 94 

MSM4001RS 

♦OKU 

148 

- 9 

MSM40193 

♦OKU 

203 

-131 

MT1259C20 

♦ MRN 

292 

- 71 

MV54HCT541DG 

♦ PLSB 

244 -131 

PHIN 

SIC 


MSM4002 

♦OKU 

148 

-155 

MSM40193RS 

♦ OKU 

203 

-140 

MT3530AD(A) 

♦ MITC 

379 

- 79 

MV54HCT573 

♦ PLSB 

231 -126 

N8T90F 

MULB 

259 -122 

MSM4002RS 

♦OKU 

148 

-156 

MSM41256-10AS(A) 

292 

- 41 

MT3530AE(A) 

♦ MITC 

379 

- 80 

MV74HCT137DP 

♦ PLSB 

275 - 1 

PHIN 

RTCF 


MSM4007RS 

OKU 

234 

- 50 


♦ OKU 



MT3530BC 

MITC 

379 

- 81 

MV74HCT138DP 

♦ PLSB 

275 -189 


VALG 


MSM4008 

♦OKU 

215 

- 64 

MSM41256-10RS(A) 

292 

- 42 

MT3530BE 

MITC 

379 

- 82 

MV74HCT237DP 

♦ PLSB 

275 - 70 

N8T90N 

MULB 

259 -123 

MSM4008RS 

♦ OKU 

215 

- 65 


♦OKU 



MT4320AC 

MITC 

378 

- 23 

MV74HCT238DP 

♦ PLSB 

275 -190 

PHIN 

RTCF 


MSM4011 

♦OKU 

149 

- 83 

MSM41256-12AS(A) 

292 

- 43 

MT4320AE 

MITC 

378 

- 24 

MV74HCT240DP 

♦ PLSB 

247 -124 


VALG 


MSM4011RS 

♦OKU 

149 

- 84 

• 

♦ OKU 



MT4322AC 

MITC 

378 

- 44 

MV74HCT244DP 

♦ PLSB 

246 -211 

N8T90W 

MULB 

259 - 96 

MSM4012 

♦OKU 

149 

-212 

MSM41256-12RS(A) 

292 

- 44 

MT4322AE 

MITC 

378 

- 45 

MV74HCT373 

♦ PLSB 

230 - 38 

PHIN 

SIC 


MSM4012RS 

♦OKU 

149 

-213 


♦ OKU 



MT4323AC 

MITC 

378 

- 59 

MV74HCT540DP 

♦ PLSB 

244 - 79 

N8T93A 

MULB 

238 - 63 

MSM4013 

♦OKU 

123 

-211 

MSM41256-15AS(A) 

292 

- 45 

MT4323AE 

MITC 

378 

- 60 

MV74HCT541DP 

♦ PLSB 

244 -132 

PHIN 

SIC 


MSM4013RS 

♦OKU 

123 

-212 


♦ OKU 



MT4325AC 

MITC 

378 

- 50 

MV74HCT573 

♦ PLSB 

231 -127 

N8T93F 

MULB 

238 - 64 

MSM4015 

OKU 

304 

-209 

MSM41256-15RS(A) 

292 

- 46 

MT4325AD 

MITC 

378 

- 51 

MV74SC373(A) 

♦ PLSB 

229 - 88 

PHIN 

RTCF 


MSM4016RS 

♦OKU 

260 

-121 


♦ OKU 



MT4325AE 

MITC 

378 

- 52 

MV74SC374(A) 

♦ PLSB 

135 -113 


VALG 


MSM4017 

♦OKU 

189 

-175 

MSM41256-2QAS(A) 

292 

- 47 

MT4326AC 

MITC 

378 

- 53 

MV74SC533(A) 

♦ PLSB 

230 -114 

N8T93N 

MULB 

238 - 65 

MSM4017RS 

♦OKU 

189 

-176 


♦ OKU 



MT4326AD 

MITC 

378 

- 54 

MV74SC534(A) 

♦ PLSB 

135 -155 

PHIN 

RTCF 


MSM4019 

♦ OKU 

150 

- 74 

MSM41256-20RS(A) 

292 

- 48 

MT4326AE 

MITC 

378 

- 55 

MV74SC563(A) 

♦ PLSB 

231 - 45 


VALG 


MSM4019RS 

♦ OKU 

150 

- 75 


♦ OKU 



MT4327AC 

MITC 

379 

-176 

MV74SC564(A) 

♦ PLSB 

132 -170 

N8T94A 

MULB 

238 -213 

MSM4020 

♦OKU 

190 

-160 

MSM41256A-10AS(A) 



MT5091 AC(A) 

MITC 

380 

-189 

MV74SC573(A) 

♦ PLSB 

231 - 80 

PHIN 

SIC 


MSM4020RS 

♦OKU 

190 

-161 


♦ OKU 293 

- 58 

MT8251 AC(A) 

MITC 

382 

-187 

MV74SC574(A) 

♦ PLSB 

137 - 74 

N8T94F 

MULB 

238 -214 

MSM4022RS 

♦OKU 

191 

- 43 

MSM41256A-10RS(A) 



MT8804AC 

MITC 

383 

- 27 

MVL407 

♦ LCF 

392 -152 

PHIN 

RTCF 


MSM4023 

♦OKU 

150 

-167 


♦ OKU 293 

- 59 

MT8804AD 

♦ MITC 

383 

- 28 

MW107 

ANA 

373 -176 


VALG 


MSM4023RS 

♦ OKU 

150 

-168 

MSM41256A-12AS(A) 



MT8804AE 

MITC 

383 

- 29 

MW197 

ANA 

373 -177 

N8T94N 

MULB 

238 -215 

MSM4024RS 

♦OKU 

191 

-157 


♦OKU 

293 

- 60 

MT8804BC 

MITC 

383 

- 30 

MWA110 

♦ MOTA 

324 - 47 

PHIN 

RTCF 


MSM4025 

♦OKU 

151 

- 61 

MSM41256A-12RS(A) 



MT8804BE 

MITC 

383 

- 31 

MWA120 

♦ MOTA 

324 - 48 


VALG 


rviSivi4025no 

♦tj'KiJ 

i 5 i 

- 62 



293 

- 6i 

fvi 1 66u4Br 

ivi! i U 

363 

- 32 

MXGG3GA 

♦ MXC 

375 - 10 

N6T95B 

MULB 

241 - 42 

MSM4027 

♦OKU 

124 

-112 

MSM41256A-15AS(A) 



MT8804BH 

MITC 

383 

- 33 

MX003QC 

♦ MXC 

375 - 11 

PHIN 

SIC 


MSM4027RS 

♦OKU 

124 

-113 


♦ OKU 293 

- 62 

MT8812AC(A) 

♦ MITC 

383 

- 34 

MX003QE 

♦ MXC 

375 - 12 

N8T95F 

♦ MULB 

241 - 43 

MSM4028 

♦OKU 

184 

-104 

MSM41257A-10AS(A) 



MT8812AE(A) 

♦ MITC 

383 

- 35 

MX003QZ 

♦ MXC 

375 - 13 

PHIN 

♦ RTCF 


MSM4029RS 

♦ OKU 

192 

- 48 


♦OKU 

293 

- 63 

MT8820AC 

MITC 

382 

-206 

MX105 

♦ MXC 

370 - 28 


♦VALG 


MSM4030 

♦OKU 

181 

- 69 

MSM41257A-10RS(A) 



MT8820AD 

MITC 

382 

-207 

MX204J(A) 

♦ MXC 

376 -126 

N8T95N 

♦ MULB 

241 - 44 

MSM4030RS 

♦OKU 

181 

- 70 


♦ OKU 

293 

- 64 

MT8820AE 

MITC 

382 

-208 

MX204LH(A) 

♦ MXC 

376 -124 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSM4040 

♦OKU 

192 

-183 

MSM41257A-12AS(A) 



MT8820AJ 

MITC 

382 

-209 

MX204P(A) 

♦ MXC 

376 -127 

♦SIC 

♦VALG 


MSM4040RS 

♦ OKU 

192 

-184 


♦ OKU 

293 

- 65 

MT8820AN 

MITC 

382 

-210 

MX205 

♦ MXC 

376 -128 

N8T96B 

MULB 

241 -132 

MSM4042 

♦ OKU 

225 

- 66 

MSM41257A-12RS(A) 



MT8840AC 

MITC 

383 

- 36 

MX205P 

♦ MXC 

376 -125 

PHIN 

SIC 


MSM4042RS 

♦OKU 

225 

- 67 


♦OKU 

293 

- 66 

MT8840AE 

MITC 

383 

-37 

MX315 

♦ MXC 

378 - 67 

N8T96F 

♦ MULB 

241 -133 

MSM4043 

♦ OKU 

225 

-134 

MSM41257A-15AS(A) 



MT8860AC 

MITC 

382 

-192 

MX345J 

♦ MXC 

378 - 68 

PHIN 

♦ RTCF 


MSM4043RS 

♦OKU 

225 

-135 


♦OKU 

293 

- 67 

MT8860AD 

MITC 

382 

-193 

MX345LV1 

♦ MXC 

378 - 66 


♦VALG 


MSM4044 

♦ OKU 

225 

-210 

MSM41464-10RS 

OKU 

293 

-122 

MT8860AE 

MITC 

382 

-194 

MX345P 

♦ MXC 

378 - 69 

N8T96N 

♦ MULB 

241 -134 

MSM4044RS 

♦ OKU 

225 

-211 

MSM41464-12RS 

OKU 

293 

-123 

MT8860AY 

MITC 

382 

-195 

MX403Q 

♦ MXC 

379 -122 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSM4049RS 

OKU 

258 

-141 

MSM41464-15RS 

OKU 

293 

-124 

MT8860XC 

MITC 

382 

-190 

MX406J(A) 

♦ MXC 

379 -123 

♦ SIC 

♦VALG 


MSM4050RS 

OKU 

259 

- 2 

MSN5558 

MIS 

331 

- 24 

MT8860XE 

MITC 

382 

-191 

MX406LG 

♦ MXC 

379 -120 

N8T97B 

MULB 

242 - 30 

MSM4051RS 

OKU 

261 

- 57 

MST494FP 

MITJ 

365 

-165 

MT8862AC 

MITC 

382 

-211 

MX406LH 

♦ MXC 

379 -119 

PHIN 

SIC 


MSM4052RS 

OKU 

261 

-116 

MST494P 

MITJ 

365 

-166 

MT8862AE 

MITC 

382 

-212 

MX406LV1(A) 

♦ MXC 

379 -124 

N8T97D 

♦ MULB 

241 -173 

MSM4053RS 

OKU 

261 

-178 

MT100F 

TADI 

365 

- 13 

MT8862AY 

MITC 

379 

-172 

MX406P(A) 

♦ MXC 

379 -125 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSM4054RS 

OKU 

252 

- 21 

MT100M 

TADI 

364 

-210 

MT8862XC 

MITC 

382 

-178 

MX409 

♦ MXC 

379 -126 


♦VALG 


MSM4061A 

OKU 

293 

- 7 

MT101 (1) 

TADI 

320 

- 26 

MT8862XE 

MITC 

382 

-179 

MX409L 

♦ MXC 

379 -121 

N8T97F 

♦ MULB 

242 - 31 

MSM4061RS 

♦ OKU 

293 

- 8 

MT101-883 

TADI 

320 

- 27 

MT8862XY 

MITC 

379 

-173 

MX503C 

♦ MXC 

380 -136 

PHIN 

♦ RTCF 


MSM4066RS 

OKU 

260 

-122 

MT101A 

TADI 

320 

- 28 

MT8863AC 

MITC 

382 

-213 

MX503E 

♦ MXC 

380 -137 


♦VALG 


MSM4068 

♦ OKU 

151 

-164 

MT 102(1) 

TADI 

323 

-177 

MT8863AE 

MITC 

382 

-214 

MX503QA 

♦ MXC 

380 -138 

N8T97N 

♦ MULB 

242 - 32 

MSM4068RS 

♦OKU 

151 

-165 

MT 104(1) 

TADI 

360 

- 95 

MT8863AY 

MITC 

379 

-174 

MX503Z 

♦ MXC 

380 -139 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSM4069RS 

OKU 

237 

-209 

MT105F 

TADI 

361 

-135 

MT8863XC 

MITC 

382 

-180 

N8H16A 

MULB 

171 -135 

♦ SIC 

♦VALG 


MSM4071 

♦OKU 

152 

- 3 

MT105M 

TADI 

360 

-146 

MT8863XE 

MITC 

382 

-181 


PHIN 


N8T98B 

MULB 

242 -130 

MSM4071RS 

♦OKU 

152 

- 4 

MT106(1) 

TADI 

385 

-193 

MT8863XY 

MITC 

379 

-175 

N8H16F 

MULB 

170 -184 

PHIN 

SIC 


MSM4072 

♦OKU 

152 

- 69 

MT107(1) 

TADI 

321 

- 85 

MT8865AC 

MITC 

382 

-217 


PHIN 


N8T98D 

♦ MULB 

242 - 71 

MSM4072RS 

♦OKU 

152 

- 70 

MT107-883 

TADI 

321 

- 86 

MT8865AE 

MITC 

382 

-218 

N8H16J 

MULB 

155 -187 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSM4075 

♦OKU 

153 

- 3 

MT109 

TADI 

361 

-160 

MT8865XC 

MITC 

382 

-219 


PHIN 



♦VALG 


MSM4078 

♦ OKU 

153 

- 82 

MT110 

TADI 

323 

-178 

MT8865XE 

MITC 

382 

-220 

N8H70A 

MULB 

169 - 48 

N8T98F 

♦ MULB 

242 -131 

MSM4078RS 

♦ OKU 

153 

- 83 

Mil 11 

TADI 

386 

-105 

MT8865XY 

MITC 

383 

- 1 


PHIN 


PHIN 

♦ RTCF 


MSM4081 

♦ OKU 

153 

-152 

MT 170(2) 

TADI 

324 

-163 

MT8870AC(A) 

MITC 

383 

- 18 

N8H70J 

MULB 

161 - 9 


♦VALG 


MSM4081RS 

♦ OKU 

153 

-153 

MT171 

TADI 

324 

-175 

MT8870BC 

MITC 

383 

- 19 


PHIN 


N8T98N 

♦ MULB 

242 -132 

MSM4082 

♦OKU 

153 

-216 

MT200F 

TADI 

365 

- 14 

MT8870BC-1 

MITC 

383 

- 20 

N8H80A 

MULB 

163 -122 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSM4082RS 

♦OKU 

153 

-217 

MT200M 

TADI 

364 

-211 

MT8870BE 

MITC 

383 

- 21 


PHIN 


♦ SIC 

♦VALG 


MSM4085 

♦OKU 

154 

- 49 

MT201 (2) 

TADI 

320 

- 29 

MT8870BE-1 

MITC 

383 

- 22 

N8H80J 

MULB 

159 -193 

N8T125F 

♦ MULB 

282 -149 

MSM4085RS 

♦OKU 

154 

- 50 

MT201A 

TADI 

320 

- 30 

MT8872BC 

MITC 

383 

- 23 


PHIN 


PHIN 

♦ RTCF 


MSM4086 

♦OKU 

154 

- 83 

MT202(2) 

TADI 

323 

-179 

MT8872BP 

MITC 

383 

- 24 

N8T13F 

MULB 

248 -210 


♦VALG 


MSM4086RS 

♦ OKU 

154 

- 84 

MT204(2) 

TADI 

360 

- 96 

MT8880AC(A) 

MITC 

383 

- 38 

PHIN 

RTCF 


N8T125N 

♦ MULB 

282 -150 

MSM4508RS 

♦OKU 

226 

- 77 

MT205F 

TADI 

361 

-136 

MT8880AE(A) 

MITC 

383 

- 39 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSM4510RS 

♦ OKU 

193 

-149 

MT205M 

TADI 

360 

-147 

MT8912AC 

MITC 

383 

- 47 

N8T13N 

MULB 

248 -211 

♦ SIC 

♦VALG 


MSM4512RS 

OKU 

263 

-190 

MT206(2) 

TADI 

385 

-194 

MT8940AC(A) 

MITC 

290 

- 39 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N8TS806F 

♦ MULB 

137 - 53 

MSM4514RS 

OKU 

272 

-120 

MT207(2) 

TADI 

319 

- 23 

MT8940AY(A) 

MITC 

290 

- 40 

♦SIC 

VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


MSM4515RS 

OKU 

272 

-170 

MT209(2) 

TADI 

361 

-161 

MT8950AC 

MITC 

383 

- 59 

N8T14F 

MULB 

278 -219 

N8TS806N 

♦ MULB 

137 - 54 

MSM4516RS 

♦OKU 

193 

-219 

MT210(2) 

TADI 

323 

-180 

MT8950AY 

MITC 

383 

- 58 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSM4518 

♦OKU 

194 

- 78 

MT211 (2) 

TADI 

386 

-106 

MT8960AC 

MITC 

383 

- 48 


VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


MSM4518RS 

♦OKU 

194 

- 79 

MT270 

TADI 

324 

-164 

MT8961AC 

MITC 

383 

- 49 

N8T14N 

MULB 

278 -220 

N8TS808F 

♦ MULB 

132 -188 

MSM4520 

♦OKU 

194 

-161 

MT271 

TADI 

324 

-176 

MT8962AC 

MITC 

383 

- 44 

PHIN 

RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


MSM4520RS 

♦ OKU 

194 

-162 

MT301A 

TADI 

321 

- 87 

MT8962AY 

MITC 

383 

- 40 


VALG 


N8TS808N 

♦ MULB 

132 -189 

MSM4532RS 

OKU 

289 

- 68 

MT302 

TADI 

323 

-181 

MT8963AC 

♦ MITC 

383 

- 45 

N8T20B 

MULB 

373 -145 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSM4539RS 

OKU 

266 

-161 

MT304 

TADI 

360 

- 97 

MT8963AY 

MITC 

383 

- 41 

PHIN 

SIC 


SIC 

♦VALG 


MSM4555RS 

OKU 

272 

-212 

MT305 

TADI 

360 

-148 

MT8964AC 

MITC 

383 

- 50 

N8T20F 

MULB 

373 -146 

N8X355F 

♦ MULB 

315 -191 

MSM4556RS 

OKU 

276 

-212 

MT306 

TADI 

385 

-195 

MT8965AC 

MITC 

383 

- 51 

PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSM4585RS 

♦OKU 

219 

- 46 

MT307 

TADI 

321 

- 88 

MT8966AY 

MITC 

383 

- 42 

N8T20N(2) 

MULB 

373 -147 

♦ SIC 

♦ VALG 


MSM551 IRS 

♦OKU 

193 

-101 

MT370 

TADI 

324 

-165 

MT8967AY 

MITC 

383 

- 43 

PHIN 

SIC 


N8X355N 

PHIN 

315 -192 

MSM5535 

♦OKU 

205 

-112 

MT371 

TADI 

324 

-177 

MT8970AC(A) 

♦ MITC 

383 

- 46 


VALG 


N53A1A 

SIC 

319 - 24 

MSM5536 

♦OKU 

205 

-200 

MT703(2) 

TADI 

355 

-117 

MT8972AC 

MITC 

383 

- 60 

N8T22A 

MULB 

210 -210 

N53A1T 

SIC 

319 - 25 

MSM5536RS 

♦ OKU 

205 

-201 

MT703C 

TADI 

355 

-118 

MT8975AC 

MITC 

290 

- 41 


PHIN 


N53A1V 

SIC 

319 - 26 

MSM5538 

♦OKU 

207 

- 94 

MT703E 

TADI 

355 

-119 

MT8975AY 

MITC 

290 

- 42 

N8T22F 

MULB 

210 -171 

N54S189F 

♦SIC 

295 - 52 

MSM5810RS(2) 

♦ OKU 

373 

- 76 

MT709(2) 

TADI 

347 

-162 

MT8978AC 

MITC 

290 

- 43 

PHIN 

VALG 


N54S189N 

♦ SIC 

295 - 53 

MSM5811 RS(2) 

♦OKU 

373 

- 77 

MT709C 

TADI 

347 

-163 

MT8978AY 

MITC 

290 

- 44 

N8T22N 

♦ MULB 

210 -172 

N54S189W 

♦ SIC 

295 - 66 

MSM5814RS(2) 

♦OKU 

373 

- 78 

MT709CN 

TADI 

352 

- 35 

MT8980AC 

MITC 

383 

- 52 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F00D 

♦ MULB 

162 - 15 

MSM5815RS(2) 

♦OKU 

373 

- 79 

MT710(2) 

TADI 

395 

- 88 

MT8980DC(A) 

MITC 

383 

- 53 

SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSM5816RS 

♦OKU 

394 

-118 

MT710A 

TADI 

395 

- 89 

MT8980DE(A) 

MITC 

383 

- 54 

N8T23F 

MULB 

248 -212 

SIC 

♦ VALG 


MSM5818RS(2) 

♦ OKU 

373 

- 80 

MT710C 

TADI 

395 

- 90 

MT8981DC(A) 

MITC 

383 

- 61 

PHIN 

RTCF 


N74F00F 

♦VALG 

162 -209 

MSM5819RS(2) 

OKU 

373 

- 81 

MT711(2) 

TADI 

395 

-172 

MT8981DE(A) 

MITC 

383 

- 62 


VALG 


N74F00N 

♦ MULB 

162 - 10 

MSM5820RS(2) 

OKU 

394 

-119 

MT711C 

TAD! 

395 

-173 

MT8994AC 

MITC 

383 

- 63 

N8T23N 

MULB 

248 -213 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSM6224RS(A) 

♦OKU 

382 

- 49 

MT723 

TADI 

368 

- 41 

MT8994AE 

MITC 

383 

- 64 

PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


MSM6234RS(A) 

♦ OKU 

382 

- 50 

MT723C 

TADI 

368 

- 42 

MT8995AC 

MITC 

383 

- 65 

SIC 

VALG 


N74F02D 

♦ MULB 

164 -100 

MSM6910AS 

♦ OKU 

382 

- 60 

MT741 

TADI 

349 

-137 

MT8995AE 

MITC 

383 

- 66 

N8T24F 

MULB 

279 - 1 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSM6912AS 

♦OKU 

382 

- 61 

MT741C 

TADI 

349 

-138 

MT35212AC 

MITC 

379 

- 84 

PHIN 

RTCF 


SIC 

♦ VALG 


MSM6917AS 

♦OKU 

382 

- 62 

MT1257-10 

♦ MRN 

292 

- 56 

MT35212AD 

MITC 

379 

- 77 


VALG 


N74F02F 

SIC 

164 -171 

MSM6926GS-K 

♦OKU 

382 

- 57 

MT1257-12 

♦ MRN 

292 

- 57 

MT35212AE 

MITC 

379 

- 85 

N8T24N 

MULB 

279 - 2 

N74F02N 

♦ MULB 

164 - 91 

MSM6926RS 

♦OKU 

382 

- 63 

MT1257-15 

♦ MRN 

292 

- 58 

MT35213AC 

MITC 

379 

- 96 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSM6927GS-K 

♦OKU 

382 

- 59 

MT1257-20 

♦ MRN 

292 

- 59 

MT35213AD 

MITC 

379 

- 78 

♦ SIC 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


MSM6946GS-K 

♦OKU 

382 

- 58 

MT1257C10 

♦ MRN 

292 

- 60 

MT35213AE 

MITC 

379 

- 97 

N8T26D 

♦Til 

285 - 83 

N74F04D 

PHIN 

237 -164 

MSM6946RS 

♦OKU 

382 

- 64 

MT1257C12 

♦ MRN 

292 

- 61 

MUX88EQ 

♦ PMI 

382 

-127 

N8T26J 

Til 

285 - 79 

N74F04N 

PHIN 

237 -161 

MSM6947GS-K 

♦OKU 

382 

- 66 

MT1257C15 

♦ MRN 

292 

- 62 

MUX88FQ 

♦ PMI 

382 

-128 

N8T26N 

♦Til 

285 - 80 

N74F08D 

♦ MULB 

166 -149 

MSM6947RS 

♦OKU 

382 

- 65 

MT1257C20 

♦ MRN 

292 

- 63 

MV54HCT137DG 

♦ PLSB 

274 

-220 

N8T80F 

MULB 

259 -107 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


1MSM37256-15AS(A) 

292 

- 39 

MT1259-10 

♦ MRN 

292 

- 64 

MV54HCT138DG 

♦ PLSB 

275 

-187 

PHIN 

RTCF 


SIC 

♦ VALG 



♦ OKU 



MT1259-12 

♦ MRN 

292 

- 65 

MV54HCT237DG 

♦ PLSB 

275 

- 69 


VALG 


N74F08N 

♦ MULB 

166 -144 

L 




MT1259-15 

♦ MRN 

292 

- 66 

MV54HCT238DG 

♦ PLSB 

275 

-188 
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■ 

CO 

TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MFRS 


hi 



naaM 



TYPE No. 

MFRS 





N74F08N 



N74F114N(A) 



N74F175D(A) 




♦mulb 

229 - 93 

N74F353N(A) 

mimm 

tm 

mm 

(cont.) 

♦ PHIN 


(cont.) 

PHIN 


(cont.) 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦RTCF 

♦SIC 


♦ RTCF 

SIC 


♦ RTCF 

SIC 


SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 




♦VALG 



♦VALG 



♦VALG 


N74F256N(A) 

♦ MULB 

229 - 92 

N74F365D(A) 

♦ MULB 

240 

-220 

N74F10D 

♦ MULB 

167 -219 

N74F125D 

PHIN 

237 -165 

N74F175N(A) 

♦ MULB 

129 - 71 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F125N 

PHIN 

237 -162 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



SIC 

♦VALG 


N74F126D 

PHIN 

240 - 16 

SIC 

♦ VALG 


N74F257AD(A) 

♦ MULB 

270 -174 

N74F365N(A) 

♦ MULB 

240 

-218 

N74F10F 

♦VALG 

168 -160 

N74F126N 

PHIN 

240 - 11 

N74F181D(A) 

♦ MULB 

221 -198 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F10N 

♦ MULB 

167 -212 

N74F132D(A) 

♦ MULB 

288 -192 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

♦ VALG 


N74F257AN(A) 

♦ MULB 

270 -163 

N74F366D(A) 

♦ MULB 

241 

- 85 

SIC 

♦VALG 


SIC 

♦VALG 


N74F181N(A) 

♦ MULB 

221 -122 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F11D 

♦ MULB 

169 -111 

N74F132N 

♦ MULB 

288 -190 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

♦ VALG 


N74F257D(A) 

♦ MULB 

270 -175 

N74F366N(A) 

♦ MULB 

241 

- 83 

SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


N74F182D(A) 

♦ MULB 

223 -112 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F11F 

♦VALG 

169 -167 

N74F138D 

♦ MULB 

276 - 1 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 



N74F11N 

♦ MULB 

169 -107 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

♦VALG 


N74F257F 

♦ MULB 

271 - 5 

N74F367D(A) 

♦ MULB 

241 

-176 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

♦VALG 


N74F182N(A) 

♦ MULB 

223 - 88 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦VALG 


N74F138F 

♦ MULB 

276 - 80 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



N74F13D 

♦ MULB 

288 - 47 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

♦VALG 


N74F257N(A) 

♦ MULB 

270 -164 

N74F367N(A) 

♦ MULB 

241 

-174 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


N74F189N 

♦ PHIN 

297 - 89 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦VALG 


N74F138N 

♦ MULB 

275 -212 


SIC 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



N74F13N 

♦ MULB 

288 - 35 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F190D(A) 

♦ MULB 

201 -189 

N74F258AD(A) 

♦ MULB 

271 - 42 

N74F368D(A) 

♦ MULB 

242 

- 74 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 


N74F139D 

♦ MULB 

276 -166 

SIC 

♦ VALG 



♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 



N74F14D 

♦ MULB 

288 -116 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F190N(A) 

♦ MULB 

201 -187 

N74F258AN(A) 

♦ MULB 

271 - 32 

N74F368N(A) 

♦ MULB 

242 

- 72 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦ VALG 


N74F139F 

♦ MULB 

277 - 33 

SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



N74F14N 

♦ MULB 

288 -106 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F191 D(A) 

♦ MULB 

202 - 62 

N74F258D(A) 

♦ MULB 

271 - 43 

N74F373D 

♦ MULB 

229 

-122 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIC 

♦VALG 


N74F139N 

♦ MULB 

276 -157 

SIC 

♦ VALG 



♦VALG 


SIC 

♦VALG 



N74F20D 

♦ MULB 

172 - 49 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F191N(A) 

♦ MULB 

202 - 60 

N74F258F 

♦ MULB 

271 - 92 

N74F373F 

♦VALG 

229 

-186 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F373N 

♦ MULB 

229 

-121 

SIC 

♦VALG 


N74F148D(A) 

♦ MULB 

289 -185 

SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F20F 

♦VALG 

170 -185 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F192D(A) 

♦ MULB 

202 -162 

N74F258N(A) 

♦ MULB 

271 - 33 

♦SIC 

♦VALG 



N74F20N 

♦ MULB 

170 - 68 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F374D 

♦ MULB 

135 

-131 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F148N(A) 

♦ MULB 

289 -177 

SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F192N(A) 

♦ MULB 

202 -160 

N74F259D(A) 

♦ MULB 

227 -168 

SIC 

♦VALG 



N74F27D 

PHIN 

173 - 44 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F374F 

♦VALG 

135 

-186 

N74F27N 

PHIN 

173 - 45 

N74F151D(A) 

♦ MULB 

265 -181 

SIC 

♦ VALG 


SIC 

♦VALG 


N74F374N 

♦ MULB 

135 

-129 

N74F30D 

PHIN 

173 -161 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F193D(A) 

♦ MULB 

203 -102 

N74F259N(A) 

♦ MULB 

227 -165 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F30N 

PHIN 

173 -162 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 



N74F32D 

♦ MULB 

174 -163 

N74F151N(A) 

♦ MULB 

265 -172 

SIC 

♦ VALG 


SIC 

♦VALG 


N74F377D(A) 

♦ MULB 

136 

- 26 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F193N(A) 

♦ MULB 

203 -100 

N74F260D 

PHIN 

182 - 27 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F260N 

PHIN 

182 - 25 

SIC 

♦VALG 



N74F32N 

♦ MULB 

174 -160 

N74F153D(A) 

♦ MULB 

266 -128 

SIC 

♦ VALG 


N74F269D(A) 

♦ MULB 

206 - 85 

N74F377N(A) 

♦ MULB 

136 

- 20 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F194D 

MULB 

310 -127 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


SIC 

♦VALG 


SIC 

♦VALG 



N74F37D(A) 

♦ MULB 

236 -144 

N74F153N(A) 

♦ MULB 

266 -214 

SIC 

VALG 


N74F269N(A) 

♦ MULB 

206 - 84 

N74F378D(A) 

♦ MULB 

136 

- 53 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F194N 

MULB 

310 -121 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


SIC 

♦VALG 


SIC 

♦VALG 



N74F37N(A) 

♦ MULB 

236 -135 

N74F157AD 

♦ MULB 

267 - 80 

♦ SIC 

VALG 


N74F273D(A) 

♦ MULB 

129 -191 

N74F378N(A) 

♦ MULB 

136 

- 48 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F195D 

MULB 

311 - 11 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 



♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


SIC 

♦VALG 


SIC 

♦VALG 



N74F38D(A) 

♦ MULB 

237 - 61 

N74F157AN 

♦ MULB 

267 - 68 

SIC 

VALG 


N74F273N(A) 

♦ MULB 

129 -190 

N74F379D 

MULB 

313 

- 83 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F195N 

MULB 

311-5 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 



♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


SIC 

♦ VALG 


SIC 

VALG 



N74F38N(A) 

♦ MULB 

237 - 54 

N74F158AD 

♦ MULB 

268 - 21 

SIC 

VALG 


N74F280AD(A) 

♦ MULB 

224 -175 

N74F379N 

MULB 

313 

- 82 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F198D(A) 

MULB 

311 -133 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 



♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


SIC 

VALG 



N74F40D 

PHIN 

172 - 90 

N74F158AN 

♦ MULB 

268 - 16 

SIC 

VALG 


N74F280AN(A) 

♦ MULB 

224 -172 

N74F381 D(A) 

♦ MULB 

221 

- 58 

N74F40N 

PHIN 

172 - 91 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F198N(A) 

MULB 

311 -132 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F51D 

PHIN 

180 -100 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



N74F51N 

PHIN 

180 -101 

N74F160AD(A) 

♦ MULB 

198 - 59 

SIC 

VALG 


N74F280D(A) 

♦ MULB 

224 -176 

N74F381N(A) 

♦ MULB 

222 

- 17 

N74F64D 

♦ MULB 

182 - 88 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F199D(A) 

PHIN 

311 -154 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

♦VALG 


N74F199N(A) 

PHIN 

311 -155 

♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 



SIC 

♦VALG 


N74F160AN(A) 

♦ MULB 

198 - 57 

N74F240D 

♦ MULB 

247 -149 

N74F280N(A) 

♦ MULB 

224 -173 

N74F382D(A) 

♦ MULB 

222 

- 4 

N74F64F 

♦VALG 

182 - 58 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F64N 

♦ MULB 

182 - 76 

SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F161 AD(A) 

♦ MULB 

199 - 38 

N74F240N 

♦ MULB 

247 -150 

N74F283D(A) 

♦ MULB 

216 - 97 

N74F382N(A) 

♦ MULB 

221 

-211 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F74D 

♦ MULB 

131 -108 

SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F161AN(A) 

♦ MULB 

199 - 36 

N74F241D 

♦ MULB 

248 - 49 

N74F283N(A) 

♦ MULB 

216 - 81 

N74F384D(A) 

♦ MULB 

218 

- 88 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F74F 

♦VALG 

131 -205 

SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



N74F74N 

♦ MULB 

131 -103 

N74F162AD(A) 

♦ MULB 

200 - 6 

N74F241N 

♦ MULB 

248 - 50 

N74F298D(A) 

♦ MULB 

268 -160 

N74F384N(A) 

♦ MULB 

218 

-124 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 


SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 



N74F85D(A) 

♦ MULB 

219 -125 

N74F162AN(A) 

♦ MULB 

200 - 4 

N74F242D 

♦ MULB 

281 -167 

N74F298N(A) 

♦ MULB 

268 -153 

N74F385D(A) 

♦ MULB 

217 

- 19 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦VALG 


SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 



N74F85N(A) 

♦ MULB 

219 -122 

N74F163AD(A) 

♦ MULB 

206 -131 

N74F242N 

♦ MULB 

281 -162 

N74F299D(A) 

MULB 

314 - 26 

N74F385N(A) 

♦ MULB 

217 

- 17 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦VALG 


SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


SIC 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 



N74F86D 

♦ MULB 

177 -197 

N74F163AN(A) 

♦ MULB 

206 -124 

N74F243D 

♦ MULB 

282 - 27 

N74F299N(A) 

MULB 

314 - 22 

N74F395D(A) 

MULB 

313 

-104 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 



SIC 

♦VALG 


SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


SIC 

VALG 


SIC 

VALG 



N74F86F 

♦VALG 

177 -155 

N74F164D 

MULB 

308 -124 

N74F243N 

♦ MULB 

282 - 22 

N74F322D(A) 

MULB 

313 - 5 

N74F395N(A) 

MULB 

313 

- 98 

N74F86N 

♦ MULB 

177 -111 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


SIC 

VALG 


SIC 

VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


N74F164N(A) 

♦ MULB 

308 -120 

N74F244D 

♦ MULB 

247 - 14 

N74F322N(A) 

MULB 

312 -220 

N74F398D 

MULB 

313 

-125 

N74F109D 

MULB 

128 - 72 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

VALG 


♦SIC 

♦ VALG 


SIC 

VALG 


SIC 

VALG 



SIC 

♦VALG 


N74F166D 

PHIN 

309 - 78 

N74F244N 

♦ MULB 

247 - 15 

N74F323D(A) 

MULB 

313 - 32 

N74F398N 

MULB 

313 

-124 

N74F109F 

♦VALG 

128 - 39 

N74F166N 

PHIN 

309 - 72 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 



N74F109N 

♦ MULB 

128 - 40 

N74F168D(A) 

MULB 

207 -211 

♦ SIC 

♦ VALG 


SIC 

VALG 


SIC 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


N74F245D(A) 

♦ MULB 

282 - 97 

N74F323N(A) 

MULB 

313 - 26 

N74F399D 

MULB 

313 

-128 

♦SIC 

♦VALG 


SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 



N74F112D(A) 

♦ MULB 

134 - 52 

N74F168N(A) 

MULB 

207 -209 

♦ SIC 

♦ VALG 


SIC 

VALG 


SIC 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


N74F245N(A) 

♦ MULB 

282 - 98 

N74F350D 

MULB 

315 - 35 

N74F399N 

MULB 

313 

-127 

SIC 

♦VALG 


SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 



N74F112N(A) 

♦ MULB 

134 - 50 

N74F169D(A) 

MULB 

208 - 43 

♦ SIC 

♦ VALG 


SIC 

VALG 


SIC 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


N74F251D(A) 

♦ MULB 

268 - 72 

N74F350N 

MULB 

315 -152 

N74F412D(A) 

♦ MULB 

232 

- 7 

SIC 

♦VALG 


SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F113D(A) 

♦ MULB 

134 -151 

N74F169N(A) 

MULB 

208 - 38 

♦ SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


N74F251N(A) 

♦ MULB 

268 - 63 

N74F352D(A) 

♦ MULB 

269 - 94 

N74F412N(A) 

♦ MULB 

232 

- 8 

SIC 

♦VALG 


SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F113N(A) 

♦ MULB 

134 -149 

N74F174D(A) 

♦ MULB 

128 -184 

♦ SIC 

♦ VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F253D(A) 

♦ MULB 

269 - 21 

N74F352N(A) 

♦ MULB 

269 - 90 

N74F432D(A) 

♦ FSC 

232 

- 10 

SIC 

♦ VALG 


SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 



N74F114D(A) 

♦ MULB 

135 - 14 

N74F174N(A) 

♦ MULB 

128 -179 

♦ SIC 

♦ VALG 


♦SIC 

♦VALG 


N74F432N(A) 

♦ FSC 

232 

- 9 

PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F253N(A) 

♦ MULB 

269 - 12 

N74F353D(A) 

♦ MULB 

269 -141 


PHIN 



SIC 

♦ VALG 


SIC 

♦VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F455D 

PHIN 

242 

-157 

N74F114N(A) 

♦ MULB 

135 - 12 

N74F175D(A) 

♦ MULB 

129 - 76 

♦SIC 

♦ VALG 


♦SIC 

♦VALG 


N74F455N 

PHIN 

242 

-156 

cont.next col. 
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N74F456D 

PHIN 

242 

-159 
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3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE} 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 







TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 


ismii.rj 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 1 

N74F456N 

PHIN 

242 -158 

N74F620D(A) 

♦ MULB 

285 

- 3 

IM74F675N 

MULB 

R1E1 

mm 

N74H05N 

MULB 

238 -217 

N74H72A 

.MULB 

138 

- 58 

N74F521D 

♦ MULB 

220 - 46 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 



SIC 

VALG 




VALG 


N74H72F 

MULB 

138 

- 59 

SIC 

♦VALG 


N74F620N(A) 

♦ MULB 

285 

- 1 

N74F676D(A) 

MULB 

312 

- 34 

N74H08A 

MULB 

167 - 1 

PHIN 

VALG 



N74F521F 

♦VALG 

220 - 9 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 



PHIN 

SIC 


N74H72N 

MULB 

138 

- 60 

N74F521N 

♦ MULB 

220 - 45 

♦ SIC 

♦VALG 



SIC 

VALG 



N74H08F 

MULB 

167 - 2 

PHIN 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F621D(A) 

♦ MULB 

285 

- 17 

N74F676N(A) 

MULB 

312 

- 31 

PHIN 

VALG 


N74H73A 

MULB 

130 

-197 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 



N74H08N 

MULB 

167 - 3 

PHIN 

SIC 



N74F533D 

♦ MULB 

230 -206 

♦ SIC 

♦VALG 



SIC 

VALG 



PHIN 

VALG 


N74H73F 

MULB 

130 

-198 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F621 N(A) 

♦ MULB 

285 

- 11 

N74F732D(A) 

PHIN 

270 

- 60 

N74H10A 

MULB 

168 -161 

PHIN 

VALG 



SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F732N(A) 

PHIN 

270 

- 59 

PHIN 

SIC 


N74H73N 

MULB 

130 

-199 

N74F533F 

♦VALG 

230 -195 

♦ SIC 

♦VALG 



N74F733D(A) 

PHIN 

268 

-204 

N74H10F 

MULB 

168 -162 

PHIN 

VALG 



N74F533N 

♦ MULB 

230 -196 

N74F622D(A) 

♦ MULB 

285 

- 34 

N74F733N(A) 

PHIN 

268 

-203 

PHIN 

VALG 


N74H74A 

MULB 

131 

-206 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F764A(A) 

PHIN 

315 

-189 

N74H10N 

MULB 

168 -163 

PHIN 

SIC 



♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



N74F764N(A) 

PHIN 

315 

- 49 

PHIN 

VALG 


N74H74F 

MULB 

131 

-207 

N74F534D 

♦ MULB 

126 - 58 

N74F622N(A) 

♦ MULB 

285 

- 28 

N74F765A(A) 

PHIN 

315 

-190 

N74H11A 

MULB 

169 -168 

PHIN 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F765N(A) 

PHIN 

315 

- 50 

PHIN 

SIC 


N74H74N 

MULB 

131 

-208 

SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



N74F779D 

♦ MULB 

206 

- 89 

N74H11F 

MULB 

169 -169 

PHIN 

VALG 



N74F534F 

SIC 

136 -157 

N74F623D(A) 

♦ MULB 

285 

- 60 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

VALG 


N74H76B 

MULB 

137 

-176 

N74F534N 

♦ MULB 

126 - 56 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦VALG 



N74H11N 

MULB 

169 -170 

PHIN 

SIC 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 



N74F779N 

♦ MULB 

206 

- 88 

PHIN 

VALG 


N74H76F 

MULB 

137 

-177 

SIC 

♦ VALG 


N74F623N(A) 

♦ MULB 

285 

- 54 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74H20A 

MULB 

170 -186 

PHIN 

VALG 



N74F537D(A) 

♦ FSC 

274 -170 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦VALG 



PHIN 

SIC 


N74H76N 

MULB 

137 

-178 


PHIN 


♦ SIC 

♦ VALG 



N74F784D(A) 

♦ MULB 

218 

-104 

N74H20F 

MULB 

170 -187 

PHIN 

VALG 



N74F537N(A) 

♦ FSC 

274 -167 

N74F630D(A) 

♦ MULB 

224 

-148 

PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

VALG 


N74H101A 

MULB 

133 

-119 


PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIC 

♦VALG 



N74H20N 

MULB 

170 -188 

PHIN 

SIC 



N74F538D(A) 

♦ FSC 

274 -171 

SIC 

♦ VALG 



N74F784N(A) 

♦ MULB 

218 

-103 

PHIN 

VALG 


N74H101F 

MULB 

133 

-120 


PHIN 


N74F630N(A) 

♦ MULB 

224 

-147 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74H21A 

MULB 

178 -163 

PHIN 

VALG 



N74F538N(A) 

♦ FSC 

274 -168 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIC 

♦VALG 



PHIN 

SIC 


N74H101N 

MULB 

133 

-121 


pj !*** 


SiC 

tVAl n 



!SJ74!“.°,? 4 r P(A) 

PHJN 


-178 


»j>! M d 

-j70 * 

nujM 

WA| p 



N74F539D(A) 

♦ FSC 

274 -172 

N74F631D(A) 

♦ MULB 

224 

-150 

N74F821 N(A) 

PHIN 

228 

-177 

PHIN 

VALG 


N74H102A 

MULB 

138 

- 61 


PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F822D(A) 

PHIN 

228 

-180 

N74H21N 

MULB 

178 -165 

PHIN 

SIC 



N74F539N(A) 

♦ FSC 

274 -169 

SIC 

♦ VALG 



N74F822N(A) 

PHIN 

228 

-179 

PHIN 

VALG 


N74H102F 

MULB 

138 

- 62 


PHIN 


N74F631N(A) 

♦ MULB 

224 

-149 

N74F823D(A) 

PHIN 

228 

-182 

N74H22A 

MULB 

172 -127 

PHIN 

VALG 



N74F540D 

PHIN 

244 - 94 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F823N(A) 

PHIN 

228 

-181 

PHIN 

SIC 


N74H102N 

MULB 

138 

- 63 

N74F540N 

PHIN 

244 - 90 

SIC 

♦ VALG 



N74F824D(A) 

PHIN 

228 

-184 

N74H22F 

MULB 

172 -128 

PHIN 

VALG 



N74F543D(A) 

PHIN 

281 - 57 

N74F640D 

PHIN 

283 

-101 

N74F824N(A) 

PHIN 

228 

-183 

PHIN 

VALG 


N74H103A 

MULB 

133 

- 82 

N74F543N(A) 

PHIN 

281 - 54 

N74F640N 

PHIN 

283 

-102 

N74F825D(A) 

PHIN 

228 

-186 

N74H22N 

MULB 

172 -129 

PHIN 

SIC 



N74F544D(A) 

PHIN 

281 - 64 

N74F641D 

PHIN 

283 

-138 

N74F825N(A) 

PHIN 

228 

-185 

PHIN 

VALG 


N74H103F 

MULB 

133 

- 83 

N74F544N(A) 

PHIN 

281 - 62 

N74F641N 

PHIN 

283 

-139 

N74F826D(A) 

PHIN 

228 

-188 

N74H30A 

MULB 

174 - 18 

PHIN 

VALG 



N74F545D(A) 

♦ MULB 

281 - 83 

N74F642D 

PHIN 

283 

-155 

N74F826N(A) 

PHIN 

228 

-187 

PHIN 

SIC 


N74H103N 

MULB 

133 

- 84 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74F642N 

PHIN 

283 

-140 

N74F827D(A) 

PHIN 

243 

-212 

N74H30F 

MULB 

174 - 19 

PHIN 

VALG 



♦SIC 

♦VALG 


N74F646D(A) 

♦ MULB 

280 

-129 

N74F827N(A) 

PHIN 

243 

-211 

PHIN 

VALG 


N74H106B 

MULB 

137 

-179 

N74F545N(A) 

♦ MULB 

281 - 80 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F828D(A) 

PHIN 

243 

-219 

N74H30N 

MULB 

174 - 20 

PHIN 

SIC 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 



N74F828N(A) 

PHIN 

243 

-218 

PHIN 

VALG 


N74H106F 

MULB 

137 

-180 

♦ SIC 

♦VALG 


N74F646N(A) 

♦ MULB 

280 

-125 

N74F842D(A) 

PHIN 

228 

-205 

N74H30W 

MULB 

161 - 93 

PHIN 

VALG 



N74F547D(A) 

♦ MULB 

274 -154 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F842N(A) 

PHIN 

228 

-200 


PHIN 


N74H106N 

MULB 

137 

-181 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 



N74F843D(A) 

PHIN 

228 

-216 

N74H40F 

MULB 

240 -100 

PHIN 

VALG 



SIC 

♦VALG 


N74F647N(A) 

♦ MULB 

284 

-135 

N74F843N(A) 

PHIN 

228 

-211 

PHIN 

RTCF 


N74H108A 

MULB 

133 

-157 

N74F547N(A) 

♦ MULB 

274 -153 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F844D(A) 

PHIN 

229 

- 10 


VALG 


PHIN 

SIC 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 



N74F844N(A) 

PHIN 

229 

- 6 

N74H40N 

MULB 

240 -101 

N74H108F 

MULB 

133 

-158 

SIC 

♦VALG 


N74F648D(A) 

♦ MULB 

284 

-178 

N74F845D(A) 

PHIN 

229 

- 29 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 



N74F548D(A) 

♦ MULB 

274 -156 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F845N(A) 

PHIN 

229 

- 25 


VALG 


N74H108N 

MULB 

133 

-159 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 



N74F846D(A) 

PHIN 

229 

- 45 

N74H50A 

MULB 

175 -120 

PHIN 

VALG 



SIC 

♦VALG 


N74F648N(A) 

♦ MULB 

284 

-170 

N74F846N(A) 

PHIN 

229 

- 41 

PHIN 

SIC 


N74HC165D 

♦ SIC 

309 

- 15 

N74F548N(A) 

♦ MULB 

274 -155 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F861 D(A) 

PHIN 

284 

-196 

N74H50F 

MULB 

175 -121 

N74HC165N 

♦ SIC 

309 

- 13 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 



N74F861N(A) 

PHIN 

284 

-195 

PHIN 

VALG 


N74HC374D 

♦SIC 

130 

- 35 

SIC 

♦VALG 


N74F649N(A) 

♦ MULB 

284 

-136 

N74F862D(A) 

PHIN 

284 

-198 

N74H50N 

MULB 

175 -122 

N74HC374N 

♦SIC 

130 

- 33 

N74F563(A) 

♦ FSC 

231 - 24 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F862N(A) 

PHIN 

284 

-197 

PHIN 

VALG 


N74HC377D 

♦SIC 

136 

- 13 

N74F563D(A) 

PHIN 

231 - 26 

♦ SIC 

♦ VALG 



N74F863D(A) 

PHIN 

284 

-200 

N74H51A 

MULB 

176 - 30 

N74HC377N 

♦SIC 

136 

- 7 

N74F563N(A) 

PHIN 

231 - 25 

N74F651D(A) 

PHIN 

280 

-165 

N74F863N(A) 

PHIN 

284 

-199 

PHIN 

SIC 


N74HC573D 

♦SIC 

231 

-167 

N74F564D(A) 

PHIN 

231 - 65 

N74F651N(A) 

PHIN 

280 

-163 

N74F864D(A) 

PHIN 

284 

-202 

N74H51F 

MULB 

176 - 31 

N74HC573N 

♦SIC 

231 

-165 

N74F564N(A) 

PHIN 

231 - 64 

N74F652D(A) 

PHIN 

280 

-171 

N74F864N(A) 

PHIN 

284 

-201 

PHIN 

VALG 


N74HCT165D 

♦SIC 

309 

- 16 

N74F568 

♦ FSC 

206 -168 

N74F652N(A) 

PHIN 

280 

-169 

N74F881D(A) 

PHIN 

224 

-146 

N74H51N 

MULB 

176 - 32 

N74HCT165N 

♦SIC 

309 

- 14 

N74F568D(A) 

PHIN 

206 -170 

N74F653D(A) 

PHIN 

280 

-166 

N74F881N(A) 

PHIN 

224 

-145 

PHIN 

VALG 


N74HCT374D 

♦SIC 

130 

- 36 

N74F568N(A) 

PHIN 

206 -169 

N74F653N(A) 

PHIN 

280 

-164 

N74F882D(A) 

PHIN 

223 

-134 

N74H52A 

MULB 

179 - 9 

N74HCT374N 

♦SIC 

130 

- 34 

N74F569D(A) 

PHIN 

206 -203 

N74F654D(A) 

PHIN 

280 

-172 

N74F882N(A) 

PHIN 

223 

-135 

PHIN 

SIC 


N74HCT377D 

♦SIC 

136 

- 14 

N74F569N(A) 

PHIN 

206 -201 

N74F654N(A) 

PHIN 

280 

-170 

N74F1240D 

PHIN 

243 

- 32 

N74H52F 

MULB 

179 - 10 

N74HCT377N 

♦SIC 

136 

- 8 

N74F573D(A) 

PHIN 

231 -107 

N74F655AD 

♦ MULB 

243 

-196 

N74F1240N 

PHIN 

243 

- 33 

PHIN 

VALG 


N74HCT573D 

♦SIC 

231 

-168 

N74F573N(A) 

PHIN 

231 -106 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F1241D 

PHIN 

243 

- 34 

N74H52N 

MULB 

179 - 11 

N74HCT573N 

♦SIC 

231 

-166 

N74F574D(A) 

PHIN 

137 - 57 

♦ SIC 

♦VALG 



N74F1241N 

PHIN 

243 

- 35 

PHIN 

VALG 


N74LS00A 

MULB 

162 

-213 

N74F574N(A) 

PHIN 

137 - 55 

N74F655AN 

♦ MULB 

243 

-193 

N74F1242D 

PHIN 

280 

-179 

N74H53A 

MULB 

179 - 44 

PHIN 

SIC 



N74F579D(A) 

♦ MULB 

206 - 87 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F1242N 

PHIN 

280 

-180 

PHIN 

SIC 


N74LS00D 

♦ MULB 

163 

- 80 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 



N74F1243D 

PHIN 

280 

-181 

N74H53F 

MULB 

179 - 45 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦ VALG 


N74F655D 

♦ MULB 

243 

-197 

N74F1243N 

PHIN 

280 

-182 

PHIN 

VALG 


SIC 

♦VALG 



N74F579N(A) 

♦ MULB 

206 - 86 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F1244D(A) 

PHIN 

243 

- 36 

N74H53N 

MULB 

179 - 46 

N74LS00N 

♦ MULB 

162 

-214 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 



N74F1244N(A) 

PHIN 

243 

- 37 

PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦VALG 


N74F655N 

♦ MULB 

243 

-194 

N74F1245D(A) 

PHIN 

280 

-191 

N74H54A 

MULB 

179 - 80 

♦ SIC 

♦VALG 



N74F588D(A) 

♦ MULB 

281 -107 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F1245N(A) 

PHIN 

280 

-192 

PHIN 

SIC 


N74LS01A 

MULB 

163 

-206 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 



N74F2952D(A) 

PHIN 

280 

-107 

N74H54F 

MULB 

179 - 81 

PHIN 

SIC 



♦ SIC 

♦VALG 


N74F656AD 

♦ MULB 

243 

-205 

N74F2952N(A) 

PHIN 

280 

-108 

PHIN 

VALG 


N74LS01D 

♦ MULB 

164 

- 29 

N74F588N(A) 

♦ MULB 

281 -104 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F2953D(A) 

PHIN 

280 

-110 

N74H54N 

MULB 

179 - 82 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 



N74F2953N(A) 

PHIN 

280 

-109 

PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


N74F656AN 

♦ MULB 

243 

-202 

N74F3037D(A) 

♦ MULB 

246 

- 98 

N74H55A 

MULB 

179 -104 

N74LS01F 

♦ MULB 

163 

-207 

N74F595D(A) 

MULB 

311 -198 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 



♦ PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 



SIC 

♦VALG 



N74H55F 

MULB 

179 -105 

N74LS01N 

♦ MULB 

163 

-208 


SIC 


N74F656D 

♦ MULB 

243 

-206 

N74F3037N(A) 

♦ MULB 

246 

- 97 

PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F595N(A) 

MULB 

311 -197 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74H55N 

MULB 

179 -106 

♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 



SIC 

♦VALG 



PHIN 

VALG 


N74LS02A 

MULB 

164 

-172 

SIC 

VALG 


N74F656N 

♦ MULB 

243 

-203 

N74F3038N 

PHIN 

278 

- 90 

N74H60A 

MULB 

177 - 2 

PHIN 

SIC 



N74F597D(A) 

MULB 

311 -217 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74F30240AN(A) 


278 

- 88 

PHIN 

SIC 


N74LS02D 

♦ MULB 

165 

- 4 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 




PHIN 



N74H60F 

MULB 

177 - 3 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

VALG 


N74F657D(A) 

♦ MULB , 

281 

-118 

N74F30244AN(A) 


278 

- 89 

PHIN 

VALG 


SIC 

♦VALG 



N74F597N(A) 

MULB 

311 -213 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




PHIN 



N74H60N 

MULB 

177 - 4 

N74LS02N 

♦ MULB 

164 

-173 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 



N74H00A 

PHIN 

162 

-210 

PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

VALG 


N74F657N(A) 

♦ MULB 

281 

-116 

N74H00F 

MULB 

162 

-211 

N74H61A 

MULB 

179 -132 

♦ SIC 

♦VALG 



N74F598D(A) 

MULB 

312 - 13 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

VALG 



PHIN 

SIC 


N74LS03A 

MULB 

165 

-166 

♦ PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 



N74H00N 

MULB 

162 

-212 

N74H61F 

MULB 

179 -133 

PHIN 

SIC 



SIC 

VALG 


N74F673D(A) 

MULB 

313 

-178 

PHIN 

VALG 



PHIN 

VALG 


N74LS03F 

MULB 

165 

-167 

N74F598N(A) 

MULB 

312 - 9 

♦ PHIN 

RTCF 



N74H01A 

MULB 

165 

-163 

N74H61N 

MULB 

179 -134 

PHIN 

VALG 



♦ PHIN 

RTCF 


SIC 

VALG 



PHIN 

SIC 



PHIN 

VALG 


N74LS03N 

MULB 

165 

-168 

SIC 

VALG 


N74F673N(A) 

MULB 

313 

-171 

N74H01F 

MULB 

165 

-164 

N74H62A 

MULB 

179 -157 

PHIN 

VALG 



N74F604D 

MULB 

313 -152 

♦ PHIN 

RTCF 



PHIN 

VALG 



PHIN 

SIC 


N74LS04N 

MULB 

238 

- 68 

♦ PHIN 

RTCF 


SIC 

VALG 



N74H01N 

MULB 

165 

-165 

N74H62F 

MULB 

179 -158 

PHIN 

RTCF 




VALG 


N74F674D(A) 

MULB 

313 

-193 

PHIN 

VALG 



PHIN 

VALG 


♦ SIC 

VALG 



N74F604N 

MULB 

313 -151 

♦ PHIN 

RTCF 



N74H04F 

MULB 

238 

- 66 

N74H62N 

MULB 

179 -159 

N74LS05F 

MULB 

238 

-218 

♦ PHIN 

RTCF 


SIC 

VALG 



PHIN 

RTCF 



PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 




VALG 


N74F674N(A) 

MULB 

313 

-187 


VALG 



N74H71A 

MULB 

133 -116 


VALG 



N74F605D 

MULB 

313 -154 

♦ PHIN 

RTCF 



N74H04N 

MULB 

238 

- 67 

PHIN 

SIC 


N74LS05N 

MULB 

238 

-219 

♦ PHIN 

RTCF 


SIC 

VALG 



PHIN 

RTCF 



N74H71F 

MULB 

133 -117 

PHIN 

RTCF 




VALG 


N74F675D(A) 

MULB 

312 

-180 


VALG 



PHIN 

VALG 


♦ SIC 

VALG 



N74F605N 

MULB 

313 -153 

♦ PHIN 

RTCF 



N74H05F 

MULB 

238 

-216 

N74H71N 

MULB 

133 -118 

N74LS08A 

MULB 

167 

- 4 

♦ PHIN 

RTCF 


SIC 

VALG 



PHIN 

RTCF 



PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 




VALG 







VALG 
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3. TYPE No. CROSS INDEX 





kiUswm 

■AUsIfsi 




ijgmtiTsi 




TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

N74LS08D 



i n ■ mi 

M 71111:1 

175 - 2 

1 II !■ 11 — 

■M 

216 -191 

N74LS125F 




N74LS160AN 

♦ MULB 

198 

-187 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


PHIN 

SIC 


(cont.) 

PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦ VALG 


N74LS32D 

♦ MULB 

175 - 34 

N74LS83F 

MULB 

216 -192 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 



N74LS08N 

♦ MULB 

167 ■ 6 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 


N74LS125N 

MULB 

239 

-208 

N74LS161 AD 

♦ MULB 

199 

-156 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

♦VALG 


N74LS85B 

MULB 

219 -155 

PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦ VALG 


N74LS32N 

♦ MULB 

175 - 3 

PHIN 

SIC 


♦ SIC 

VALG 



SIC 

♦VALG 



N74LS09A 

MULB 

167 -128 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS85D 

♦ MULB 

219 -180 

N74LS126F 

♦ MULB 

240 

- 54 

N74LS161 AN 

♦ MULB 

199 

-157 

PHIN 

SIC 


♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74LS09F 

MULB 

167 -129 

N74LS33F 

♦ MULB 

240 -183 

♦SIC 

♦VALG 



♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 



PHIN 

VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


N74LS85F 

♦ MULB 

219 -156 

N74LS126N 

MULB 

240 

- 55 

N74LS162AF 

♦ MULB 

200 

-111 

N74LS09N 

♦ MULB 

167 -130 


♦VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS33N 

MULB 

240 -184 


VALG 


♦ SIC 

VALG 




VALG 




♦ VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


N74LS85N 

♦ MULB 

219 -157 

N74LS132F 

♦ MULB 

287 

-138 

N74LS162AN 

♦ MULB 

200 

-112 

N74LS10A 

MULB 

168 -164 

♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

SIC 


N74LS37F 

♦ MULB 

236 -168 

♦ SIC 

♦VALG 



♦ VALG 



♦ SIC 

♦VALG 



N74LS10D 

♦ MULB 

169 - 49 

PHIN 

♦ RTCF 


N74LS86D 

♦ MULB 

177 -198 

N74LS132N 

MULB 

287 

-139 

N74LS163AD 

♦ MULB 

201 

- 25 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦ VALG 


N74LS37N 

MULB 

236 -169 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

VALG 



SIC 

♦VALG 



N74LS10N 

♦ MULB 

168 -165 

PHIN 

RTCF 


N74LS86F 

♦ MULB 

177 -156 

N74LS136F 

♦ MULB 

171 

-202 

N74LS163AN 

♦ MULB 

201 

- 26 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦ VALG 


N74LS38D 

MULB 

237 - 62 


VALG 



VALG 



♦ SIC 

♦VALG 



N74LS11A 

MULB 

169 -171 

PHIN 

RTCF 


N74LS86N 

♦ MULB 

177 -157 

N74LS136N 

♦ MULB 

171 

-203 

N74LS164D 

MULB 

306 

-157 

PHIN 

SIC 


♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 



N74LS11D 

♦ MULB 

169 -211 

N74LS38F 

♦ MULB 

237 - 84 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 



SIC 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


N74LS89F 

PHIN 

296 - 49 

N74LS138D 

MULB 

276 

- 2 

N74LS164N 

MULB 

308 

-165 

SIC 

♦ VALG 



♦VALG 


RTCF 

SIC 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 



N74LS11N 

♦ MULB 

169 -172 

N74LS38N 

MULB 

237 - 85 


VALG 


♦ SIC 

VALG 



SIC 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


N74LS89N 

PHIN 

296 - 50 

N74LS138F 

♦ MULB 

276 

- 68 

N74LS168AF 

♦ MULB 

207 

-217 

♦ SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

VALG 


RTCF 

SIC 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 



N74LS12F 

MULB 

170 - 35 

N74LS40F 

♦ MULB 

240 -102 


VALG 



♦VALG 




VALG 



! PHIN 

VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


N74LS90F 

♦ MULB 

205 -142 

N74LS138N 

MULB 

276 

- 69 

N74LS168AN 

♦ MULB 

207 

-218 

N74LS12N 

MULB 

170 - 36 


♦VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


N74LS40N 

MULB 

240 -103 


VALG 


♦ SIC 

VALG 



♦ SIC 

♦VALG 




VALG 


PHIN 

RTCF 


N74LS90N 

♦ MULB 

205 -143 

N74LS139D 

MULB 

276 

-167 

N74LS169AD 

♦ MULB 

208 

- 76 

N74LS13F 

♦ MULB 

288 - 60 

♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


N74LS42D 

MULB 

186 -188 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

VALG 



♦SIC 

♦VALG 




♦ VALG 


PHIN 

RTCF 


N74LS92F 

♦ MULB 

206 - 14 

N74LS139F 

♦ MULB 

277 

- 34 

N74LS169AF 

♦ MULB 

208 

- 53 

N74LS13F(1) 

♦ MULB 

288 - 61 

SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 


N74LS42F 

♦SIC 

274 -144 


VALG 



♦ VALG 




VALG 




♦ VALG 


N74LS42N(1) 

♦SIC 

274 -145 

N74LS92N 

♦ MULB 

206 - 15 

N74LS139N 

MULB 

277 

- 35 

N74LS169AN 

♦ MULB 

208 

- 54 

N74LS13N 

MULB 

288 - 62 

N74LS42N(2) 

MULB 

186 -162 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

VALG 



♦ SIC 

♦VALG 



♦ SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

VALG 


N74LS93D 

♦ MULB 

207 -149 

N74LS145B 

PHIN 

253 

-209 

N74LS170B 

MULB 

295 

-178 

N74LS13N(1) 

MULB 

288 - 63 

N74LS51A 

MULB 

180 -115 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 



PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


♦ SIC 

♦VALG 


N74LS145F 

MULB 

253 

-210 


VALG 



♦ SIC 

♦ VALG 


N74LS51D 

♦ MULB 

180 -125 

N74LS93F 

♦ MULB 

207 -120 

PHIN 

RTCF 



N74LS170N 

MULB 

295 

-195 

N74LS14D 

MULB 

287 -183 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



VALG 



PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 



VALG 


N74LS145N 

MULB 

253 

-211 

SIC 

VALG 



♦SIC 

VALG 


N74LS51N 

♦ MULB 

180 -116 

N74LS93N 

♦ MULB 

207 -121 

PHIN 

RTCF 



N74LS173D 

♦ MULB 

125 

- 11 

N74LS14F 

♦ MULB 

288 - 7 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


N74LS151B 

PHIN 

266 

- 26 


♦VALG 




♦ VALG 


N74LS54A 

MULB 

180 -148 

N74LS95BN 

MULB 

312 - 96 


SIC 



N74LS173F 

♦ MULB 

128 

-139 

N74LS14N 

MULB 

288 - 8 

PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


N74LS151D 

MULB 

265 

-182 


♦VALG 



PHIN 

RTCF 


N74LS54D 

♦ MULB 

180 -149 


VALG 


PHIN 

RTCF 



N74LS173N 

♦ MULB 

128 

-140 

♦SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS96N 

MULB 

312 -134 

♦ SIC 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74LS15A 

MULB 

178 - 70 

♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


N74LS151F 

♦ MULB 

266 

- 27 

♦SIC 

♦VALG 



PHIN 

SIC 


N74LS54N 

♦ MULB 

180 -150 

SIC 

VALG 


PHIN 

♦ RTCF 



N74LS174B 

MULB 

309 

-192 

N74LS15F 

MULB 

178 - 71 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS107D 

♦ MULB 

133 -218 


♦VALG 



PHIN 

RTCF 



PHIN 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS151N 

MULB 

266 

- 28 


VALG 



N74LS15N 

MULB 

178 - 72 

N74LS55A 

MULB 

180 -182 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



N74LS174D 

♦ MULB 

129 

- 41 

PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 


N74LS107F 

♦ MULB 

133 -214 

♦SIC 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74LS20A 

MULB 

170 -189 

N74LS55F 

MULB 

180 -183 

PHIN 

RTCF 


N74LS153D 

MULB 

266 

-129 

♦ SIC 

♦VALG 



PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 



VALG 


PHIN 

RTCF 



N74LS174F(1) 

PHIN 

129 

- 22 

N74LS20D 

♦ MULB 

171 - 88 

N74LS55N 

MULB 

180 -184 

N74LS107N 

♦ MULB 

133 -215 

♦ SIC 

VALG 



♦SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS153F 

♦ MULB 

266 

-215 

N74LS174F(2) 

MULB 

309 

-193 

SIC 

♦VALG 


N74LS73F 

♦ MULB 

130 -200 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 



N74LS20N 

♦ MULB 

170 -190 

PHIN 

RTCF 


N74LS109AF 

MULB 

128 - 41 


♦ VALG 




VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


PHIN 

VALG 


N74LS153N 

MULB 

266 

-216 

N74LS174N(1) 

♦ MULB 

129 

- 23 

♦SIC 

♦VALG 


N74LS73N 

♦ MULB 

130 -201 

N74LS109AN 

♦ MULB 

128 - 42 

PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74LS21A 

MULB 

178 -166 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

VALG 



♦SIC 

♦VALG 



PHIN 

SIC 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


N74LS154F 

♦ MULB 

273 

-190 

N74LS174N(2) 

MULB 

309 

-194 

N74LS21D 

♦ MULB 

178 -167 

N74LS74A 

MULB 

131 -209 

N74LS109B 

MULB 

128 - 43 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


PHIN 

SIC 



♦VALG 




VALG 



SIC 

♦VALG 


N74LS74AD 

♦ MULB 

132 - 56 

N74LS109D 

♦ MULB 

128 - 73 

N74LS154N 

MULB 

273 

-191 

N74LS175B 

MULB 

310 

- 25 

N74LS21N 

♦ MULB 

178 -168 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

VALG 




VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


N74LS74AF 

♦ MULB 

131 -210 

N74LS109F 

SIC 

128 - 44 

N74LS155D 

MULB 

274 

- 3 

N74LS175D 

♦ MULB 

129 

-158 

N74LS22A 

MULB 

172 -130 

PHIN 

RTCF 


N74LS109N 

♦ MULB 

128 - 45 

PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

SIC 



VALG 


PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

VALG 



♦ SIC 

♦VALG 



N74LS22F 

MULB 

172 -131 

N74LS74AN 

♦ MULB 

131 -211 

♦SIC 

VALG 


N74LS155F 

♦ MULB 

274 

- 30 

N74LS175F 

♦VALG 

129 

-135 

PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS112B 

MULB 

134 - 90 

PHIN 

RTCF 



N74LS175N 

♦ MULB 

129 

-136 

N74LS22N 

MULB 

172 -132 

♦ SIC 

♦ VALG 


PHIN 

SIC 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

VALG 


N74LS75D 

♦ MULB 

228 -125 

N74LS112D 

♦ MULB 

134 -118 

N74LS155N 

MULB 

274 

- 31 

♦SIC 

♦VALG 



N74LS26D 

♦ MULB 

166 - 44 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



N74LS181F 

♦ MULB 

221 

-168 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦SIC 

VALG 



PHIN 

RTCF 



SIC 

♦VALG 


N74LS75F 

♦ MULB 

228 -102 

N74LS112F 

♦ MULB 

134 - 91 

N74LS156D 

MULB 

274 

- 57 


VALG 



N74LS26N 

♦ MULB 

165 -169 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



N74LS181N 

♦ MULB 

221 

-192 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 



VALG 


♦ SIC 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 


N74LS75N 

♦ MULB 

228 -103 

N74LS112N 

♦ MULB 

134 - 92 

N74LS156F 

♦ MULB 

274 

- 79 

♦ SIC 

♦VALG 



N74LS27A 

MULB 

173 - 84 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



N74LS190F 

MULB 

202 

- 15 

PHIN 

SIC 


♦SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 



♦VALG 



PHIN 

VALG 



N74LS27D 

♦ MULB 

173 -114 

N74LS76B 

MULB 

137 -182 

N74LS113A 

MULB 

134 -178 

N74LS156N 

MULB 

274 

- 80 

N74LS190N 

MULB 

202 

- 16 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


PHIN 

. SIC 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

VALG 



♦SIC 

♦VALG 


N74LS76F 

♦ MULB 

137 -183 

N74LS113F 

♦ MULB 

134 -179 

♦SIC 

VALG 



N74LS191D 

♦ MULB 

202 

-129 

N74LS27F 

♦ MULB 

173 - 85 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N74LS157D 

MULB 

267 

- 81 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 



VALG 



VALG 


PHIN 

RTCF 



SIC 

♦VALG 




VALG 


N74LS76N 

♦ MULB 

137 -184 

N74LS113N 

♦ MULB 

134 -180 

♦SIC 

VALG 



N74LS191N 

♦ MULB 

202 

-108 

N74LS27N 

♦ MULB 

173 - 86 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS157F 

♦ MULB 

267 

-169 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 


♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

♦ RTCF 



♦SIC 

♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


N74LS78A 

MULB 

138 -176 

N74LS114A 

MULB 

135 - 40 


♦VALG 



N74LS192F 

♦ MULB 

203 

- 34 

N74LS28F 

MULB 

237 - 21 

PHIN 

SIC 


PHIN 

SIC 


N74LS157N 

MULB 

267 

-170 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 


N74LS78F 

MULB 

138 -177 

N74LS114F 

MULB 

135 - 41 

PHIN 

RTCF 




VALG 




VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


♦SIC 

VALG 



N74LS192N 

♦ MULB 

203 

- 35 

N74LS28N 

MULB 

237 - 22 

N74LS78N 

MULB 

138 -178 

N74LS114N 

MULB 

135 - 42 

N74LS158D 

♦ MULB 

268 

- 22 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦ VALG 




VALG 


N74LS83AD 

♦ MULB 

216 - 24 

N74LS123AF 

MULB 

211 - 63 

♦ SIC 

♦ VALG 



N74LS193D 

♦ MULB 

204 

- 8 

N74LS30A 

MULB 

174 - 21 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


N74LS158F 

♦ MULB 

270 

-115 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

SIC 


♦ SIC 

♦ VALG 


N74LS123AN 

MULB 

211 - 64 

PHIN 

RTCF 



SIC 

♦VALG 



N74LS30D 

♦ MULB 

174 - 77 

N74LS83AF 

♦ MULB 

216 -189 

PHIN 

VALG 



♦ VALG 



N74LS193N 

♦ MULB 

203 

-193 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS125AD 

MULB 

239 -162 

N74LS158N 

MULB 

270 

-116 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦VALG 



♦VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 



N74LS30N 

♦ MULB 

174 - 22 

N74LS83AN 

♦ MULB 

216 -190 

♦ SIC 

VALG 


♦ SIC 

VALG 



N74LS194AD 

MULB 

310 

-128 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS125F 

♦ MULB 

239 -207 

N74LS160AF 

MULB 

198 

-186 

PHIN 

RTCF 



♦ SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 
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3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDEi 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 


is/.mi.TJ 

TYPE No. 

MFRS 

laranaa 


■Alslsisi 

nsmi.M 


MFRS 

rgKfffiSii 

N74LS194AN 

MULB 

310 

-174 

N74LS258AN 

♦ MULB 

271 - 94 


♦ MULB 

135 -187 



244 

-138 

N74S02A 

MULB 

164 -174 

PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


m iBMllM 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

SIC 



VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


N74LS364F(2) 

MULB 

313 - 56 


♦VALG 



N74S02D 

♦ MULB 

165 - 5 

N74LS195AD 

MULB 

307 

-115 

N74LS258B 

PHIN 

271 - 95 

PHIN 

RTCF 


N74LS541F 

♦MULB 

244 

-178 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 




SIC 



VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 



SIC 

♦VALG 



VALG 



N74LS259D 

♦ MULB 

226 -168 

N74LS364N 

♦ MULB 

135 -188 


♦VALG 



N74S02N 

♦ MULB 

164 -175 

N74LS195AN 

♦ MULB 

311 

- 95 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS541N 

♦ MULB 

244 

-179 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 



♦ VALG 



N74LS259F 

♦ MULB 

227 -201 

N74LS365AD 

♦ MULB 

241 - 1 

♦SIC 

♦VALG 



N74S03A 

MULB 

165 -170 

N74LS196A 

MULB 

204 

- 34 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS568AN 

♦ MULB 

206 

-184 

PHIN 

SIC 


PHIN 

SIC 




VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74S03D 

♦ MULB 

165 - 70 

N74LS196F 

MULB 

204 

- 35 

N74LS259N 

♦ MULB 

227 -202 

N74LS365AF 

♦ MULB 

241 - 45 

♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


N74LS568F 

♦ MULB 

206 

-185 

♦ SIC 

♦VALG 


N74LS196N 

MULB 

204 

- 36 

♦ SIC 

♦VALG 



♦VALG 


PHIN 

RTCF 



N74S03F 

♦ MULB 

165 -171 

PHIN 

VALG 



N74LS260A 

MULB 

182 - 31 

N74LS365AN 

♦ MULB 

241 - 46 


VALG 



PHIN 

RTCF 


N74LS197A 

MULB 

201 

-102 

PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS568N 

♦ MULB 

206 

-186 


VALG 


PHIN 

SIC 



N74LS260D 

♦ MULB 

182 - 45 

♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



N74S03N 

♦ MULB 

165 -172 

N74LS197D 

♦ MULB 

201 

-141 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS366AF 

♦ MULB 

241 -135 

♦SIC 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦ VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


N74LS569AN 

♦ MULB 

206 

-210 


♦VALG 


SIC 

♦VALG 



N74LS260N 

♦ MULB 

182 - 32 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74S04N 

MULB 

238 - 69 

N74LS197N 

♦ MULB 

201 

-103 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS366AN 

♦ MULB 

241 -136 

♦ SIC 

♦VALG 



PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS569F 

MULB 

206 

-211 

♦ SIC 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 



N74LS261F 

MULB 

218 -105 

♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



N74S05F 

MULB 

238 -220 

N74LS221F 

MULB 

211 

-133 

PHIN 

VALG 


N74LS367AD 

♦ MULB 

241 -177 


VALG 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 



N74LS261N 

MULB 

218 -106 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS569N 

♦ MULB 

206 

-212 


VALG 


N74LS221N 

MULB 

211 

-134 

PHIN 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



N74S05N 

MULB 

239 - 1 

PHIN 

VALG 



N74LS266F 

♦ MULB 

180 - 44 

N74LS367AF 

♦ MULB 

242 - 33 

♦ SIC 

VALG 



PHIN 

RTCF 


N74LS240D 

MULB 

247 

-151 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


N74LS620F 

MULB 

282 

-192 

♦SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 




VALG 



♦VALG 



SIC 



N74S08A 

MULB 

167 - 7 


VALG 




tMSJLB 

1QG - 45 

N74LS0v7AN 

T iyiUll* 

242 - 34 

n74!_502vN 

a ail ii^ r» 

r«°»r 


PMiri 



N74LS240F 

♦ MULB 

247 

-210 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74S08D 

♦ MULB 

166 -150 

PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦ VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



N74LS273D 

♦ MULB 

130 - 25 

N74LS368AD 

♦ MULB 

242 - 75 

N74LS621F 

MULB 

282 

-212 


♦ VALG 


N74LS240N 

MULB 

247 

-211 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 



N74S08F 

♦ MULB 

167 - 8 

PHIN 

RTCF 



SIC 

♦ VALG 


♦SIC 

♦VALG 


N74LS621N 

♦ MULB 

282 

-207 

PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

VALG 



N74LS273F 

MULB 

311 -171 

N74LS368AF 

♦ MULB 

242 -133 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




VALG 


N74LS241D 

MULB 

248 

- 51 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 



N74S08N 

♦ MULB 

167 - 9 

PHIN 

RTCF 




VALG 



♦VALG 


N74LS622F 

SIC 

282 

-218 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 



N74LS273N 

♦ MULB 

130 - 13 

N74LS368AN 

♦ MUL8 

242 -134 

N74LS622N 

♦ MULB 

282 

-219 

♦ SIC 

♦VALG 


N74LS241F 

♦ MULB 

248 

-101 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74S09A 

MULB 

167 -131 

PHIN 

♦ RTCF 



♦SIC 

♦ VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 



PHIN 

SIC 



♦VALG 



N74LS279F 

MULB 

228 - 22 

N74LS373D 

♦ MULB 

229 -214 

N74LS623F 

MULB 

283 

* 17 

N74S09F 

MULB 

167 -132 

N74LS241N 

MULB 

248 

-102 

PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 



PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 



N74LS279N 

MULB 

228 - 23 

SIC 

♦VALG 


N74LS623N 

♦ MULB 

283 

- 12 

N74S09N 

MULB 

167 -133 

♦ SIC 

VALG 



PHIN 

VALG 


N74LS373N 

♦ MULB 

229 -189 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

VALG 


N74LS242F 

♦ MULB 

281 

-203 

N74LS283D 

♦ MULB 

216 - 98 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦SIC 

♦VALG 



N74S10A 

MULB 

168 -166 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


N74LS640-1F 

♦ MULB 

283 

-103 

PHIN 

SIC 



♦VALG 



SIC 

♦VALG 


N74LS374D 

♦ MULB 

135 -201 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74S10D 

♦ MULB 

169 - 20 

N74LS242N 

MULB 

281 

-204 

N74LS283N 

♦ MULB 

216 - 82 

♦ PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

♦VALG 


N74LS640-1N 

♦ MULB 

283 

-104 

SIC 

♦VALG 


♦SIC 

VALG 



♦ SIC 

♦ VALG 


N74LS374N 

♦MULB 

135 -189 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74S10N 

♦ MULB 

168 -167 

N74LS243F 

♦ MULB 

282 

- 64 

N74LS289F 

MULB 

298 - 72 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


N74LS640F 

♦ MULB 

283 

-105 

♦ SIC 

♦VALG 



♦VALG 




VALG 


N74LS375D 

♦MULB 

230 - 99 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74S11A 

MULB 

169 -173 

N74LS243N 

MULB 

282 

- 65 

N74LS289N 

MULB 

298 - 73 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


N74LS640N 

♦ MULB 

283 

-106 

N74S11D 

♦ MULB 

169 -212 

♦ SIC 

VALG 



♦ SIC 

VALG 


N74LS375F 

♦ MULB 

230 - 93 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS244F 

♦ MULB 

247 

- 64 

N74LS290D 

♦ MULB 

204 -101 

PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 



SIC 

♦ VALG 


PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


N74LS641-1F 

♦ MULB 

283 

-141 

N74S11N 

♦ MULB 

169 -174 


♦VALG 



SIC 

♦VALG 


N74LS375N 

♦MULB 

230 - 94 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS244N 

♦ MULB 

248 

-144 

N74LS290N 

♦ MULB 

204 - 93 

♦ PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


N74LS641-1N 

♦ MULB 

283 

-142 

N74S15A 

MULB 

178 - 73 

♦ SIC 

♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


N74LS377D 

♦MULB 

136 - 42 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

SIC 


N74LS245D 

♦ MULB 

282 

- 99 

N74LS293D 

♦ MULB 

204 -125 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 



N74S15F 

MULB 

178 - 74 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


N74LS641F 

♦ MULB 

283 

-143 

PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



SIC 

♦VALG 


N74LS377N 

♦ MULB 

136 - 43 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74S15N 

MULB 

178 - 75 

N74LS245F 

♦ MULB 

282 

-151 

N74LS293N 

♦ MULB 

204 -117 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



PHIN 

VALG 


PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


N74LS641N 

♦ MULB 

283 

-144 

N74S20A 

MULB 

170 -191 


♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


N74LS378F 

♦VALG 

136 - 63 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

SIC 


N74LS245N 

♦ MULB 

282 

-152 

N74LS295BN 

MULB 

312 -204 

N74LS378N 

♦ MULB 

136 - 64 

♦ SIC 

♦VALG 



N74S20D 

♦ MULB 

171 - 89 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


N74LS642-1F 

♦ MULB 

283 

-171 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 




♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦VALG 


N74LS251AF 

♦ MULB 

268 

-121 

N74LS298F 

MULB 

268 -177 

N74LS386F 

MULB 

181 -146 


♦VALG 



N74S20N 

♦ MULB 

170 -192 

PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 



PHIN 


N74LS642-1N 

♦ MULB 

283 

-172 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 




VALG 


N74LS386N 

MULB 

181 -147 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIC 

♦VALG 


N74LS251AN 

♦ MULB 

268 

-122 

N74LS298N 

MULB 

268 -178 


PHIN 


♦ SIC 

♦VALG 



N74S22A 

MULB 

172 -133 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



1 PHIN 

♦ RTCF 


N74LS390D 

♦ MULB 

204 -184 

N74LS642F 

♦ MULB 

283 

-173 

PHIN 

SIC 


♦ SIC 

♦VALG 



♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74S22F 

MULB 

172 -134 

N74LS251B 

PHIN 

268 

-123 

N74LS299F 

MULB 

314 - 46 

SIC 

♦VALG 



♦VALG 



PHIN 

VALG 



SIC 



PHIN 

RTCF 


N74LS390N 

♦ MULB 

204 -185 

N74LS642N 

♦ MULB 

283 

-174 

N74S22N 

MULB 

172 -135 

N74LS253D 

♦ MULB 

269 

- 22 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74LS299N 

MULB 

314 - 47 

♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 



N74S32D 

♦ MULB 

175 - 35 

♦ SIC 

♦VALG 



PHIN 

RTCF 


N74LS393D 

♦ MULB 

205 - 24 

N74LS645-1F 

♦ MULB 

284 

-109 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS253F 

♦ MULB 

269 

- 68 

♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



N74LS301D 

MULB 

298 -115 

SIC 

♦VALG 



♦VALG 



N74S32N 

♦ MULB 

175 - 4 


♦VALG 



PHIN 

RTCF 


N74LS393N 

♦ MULB 

205 - 25 

N74LS645-1N 

♦ MULB 

284 

-110 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS253N 

♦ MULB 

269 

- 69 

♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74LS301F 

MULB 

298 -105 

♦ SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 



N74S37D 

MULB 

236 -145 

♦SIC 

♦VALG 



PHIN 

RTCF 


N74LS395AN 

MULB 

313 -112 

N74LS645F 

♦ MULB 

284 

-111 

PHIN 

RTCF 


N74LS256D 

♦ MULB 

227 

- 63 

♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74LS301N 

MULB 

298 -106 


♦VALG 



♦VALG 



N74S37F 

♦ MULB 

236 -170 

♦ SIC 

♦ VALG 



PHIN 

RTCF 


N74LS445F 

♦ MULB 

253 -212 

N74LS645N 

♦ MULB 

284 

•112 

PHIN 

♦ RTCF 


N74LS256F 

♦ MULB 

229 

- 96 

♦ SIC 

VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



N74LS301W 

MULB 

298 -116 


♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 



N74S37N 

MULB 

236 -171 


VALG 



PHIN 

RTCF 


N74LS445N(1) 

♦ MULB 

253 -213 

N74LS670B 

MULB 

297 

- 19 

PHIN 

RTCF 


N74LS256N 

♦ MULB 

229 

- 97 

♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74LS323F 

MULB 

313 - 45 

♦SIC 

♦VALG 



VALG 



N74S38D 

MULB 

237 - 63 

♦SIC 

♦VALG 



PHIN 

RTCF 


N74LS445N(2) 

♦ SIC 

187 - 93 

N74LS670F 

MULB 

297 

- 20 

PHIN 

RTCF 


N74LS257AD 

♦ MULB 

270 

-176 


VALG 


N74LS490F 

♦ MULB 

205 - 81 

PHIN 

RTCF 



♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74LS323N 

MULB 

313 - 46 

PHIN 

RTCF 



VALG 



N74S38F 

♦ MULB 

237 - 86 

♦SIC 

♦VALG 



PHIN 

RTCF 



VALG 


N74LS670N 

MULB 

297 

- 21 

PHIN 

♦ RTCF 


N74LS257AF 

♦ MULB 

271 

- 6 


VALG 


N74LS490N 

♦ MULB 

205 - 82 

PHIN 

RTCF 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



N74LS352N 

♦ MULB 

269 -119 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

VALG 



N74S38N 

♦ MULB 

237 - 87 


♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


N74LS764D 

♦SIC 

315 

- 52 

PHIN 

♦ RTCF 


N74LS257AN 

♦ MULB 

271 

- 7 

♦ SIC 

♦VALG 


N74LS540D 

♦ MULB 

244 - 91 

N74LS764N 

♦SIC 

315 

- 51 

♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74LS353F 

♦ SIC 

269 -167 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74S00A 

MULB 

162 

-215 

N74S40F 

♦ MULB 

240 -104 

♦ SIC 

♦VALG 



N74LS353N 

♦ MULB 

269 -168 

♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

SIC 



PHIN 

♦ RTCF 


N74LS258AD 

♦ MULB 

271 

- 44 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74LS540F 

♦ MULB 

244 -123 

N74S00D 

♦ MULB 

163 

- 81 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74S40N 

MULB 

240 -105 

♦SIC 

♦VALG 



N74LS363F 

♦ MULB 

229 -187 


♦VALG 


SIC 

♦VALG 



PHIN 

RTCF 


N74LS258AF 

♦ MULB 

271 

- 93 

PHIN 

VALG 


N74LS540N 

♦ MULB 

244 -124 

N74S00N 

♦ MULB 

162 

-216 

♦ SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 



N74LS363N 

♦ MULB 

229 -188 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



N74S51A 

MULB 

176 - 33 


♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



PHIN 

SIC 






♦ SIC 

♦ VALG 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

ikU ikliJ— 

■AldsfSI 

HSHIB&l 

TYPE No. 

MFRS 

IsMIliU 

TYPE No. 

MFRS 

ll/'MTlM 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

N/4S51D 

■tu, 1111:1 

176 - 79 


MULB 

276 - 71 

hid! h| I 1 1m m 

♦muls 

297 - 90 

N74S273D 

♦MULB 

130 - 26 

N82S25N “ 

MULB 

298 - 76 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


PHIN 

RTCF 


SIC 

♦VALG 


♦SIC 

VALG 


♦SIC 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

VALG 


N74S51N 

♦ MULB 

176 - 34 

N74S138N(2) 

♦ MULB 

187 -201 

N74S189N 

♦SIC 

295 -203 

N74S273F(1) 

♦ MULB 

130 - 14 

N82S25W 

MULB 

295 - 29 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74S139D 

MULB 

276 -168 

N74S189W 

MULB 

295 - 67 

PHIN 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N74S273F(2) 

MULB 

311 -172 

♦SIC 

VALG 


N74S64A 

MULB 

182 - 59 

♦SIC 

VALG 


♦SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 


N82S29F 

MULB 

301 - 30 

PHIN 

SIC 


N74S139F 

♦ MULB 

277 - 36 

N74S194B 

MULB 

310 -175 


VALG 


PHIN 

RTCF 


N74S64D 

♦ MULB 

182 - 70 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N74S273N 

♦ MULB 

130 - 15 

N82S30F 

MULB 

266 - 31 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


N74S139N 

MULB 

277 - 37 

N74S194J 

MULB 

310 -176 

SIC 

♦ VALG 



VALG 


N74S64F 

♦ MULB 

182 - 60 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N74S280F 

♦ MULB 

224 -203 

N82S30N 

MULB 

266 - 32 

PHIN 

RTCF 


♦SIC 

VALG 



VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 


N74S140F 

♦ MULB 

246 - 94 

N74S194N 

MULB 

310 -177 

N74S280N 

♦ MULB 

224 -204 


VALG 


N74S64N 

♦ MULB 

182 - 61 

PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N82S32N 

MULB 

266 - 33 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


N74S140N 

MULB 

246 - 95 

N74S194W 

MULB 

310 -195 

N74S301B 

MULB 

298 -107 


VALG 


N74S65A 

MULB 

182 - 77 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


N82S41A 

SIC 

181 -148 

PHIN 

SIC 


♦SIC 

VALG 



VALG 


N74S301D 

♦SIC 

298 -117 

N82S41F 

MULB 

181 -149 

N74S65F 

MULB 

182 ■ 78 

N74S151D 

MULB 

265 -183 

N74S195B 

MULB 

311 - 96 

N74S301F 

MULB 

298 -108 

PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N82S41N 

MULB 

181 -150 

N74S65N 

MULB 

182 - 79 

♦ SIC 

VALG 



VALG 



VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


N74S151F 

♦ MULB 

266 - 29 

N74S195J 

MULB 

311 - 97 

N74S301N 

MULB 

298 -109 

N82S42A 

SIC 

180 - 46 

N74S74A 

MULB 

131 -212 

PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N82S42F 

MULB 

180 - 47 

PHIN 

SIC 



♦ VALG 



VALG 


♦ SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 


N74S74D 

♦ MULB 

132 - 57 

N74S151N 

MULB 

266 - 30 

N74S195N 

MULB 

311 - 98 

N74S301R 

SIC 

295 -113 

N82S42N 

MULB 

180 - 48 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N74S350N 

MULB 

315 -153 

PHIN 

SIC 


SIC 

♦VALG 


♦SIC 

VALG 



VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 


N74S74N 

♦ MULB 

131 -213 

N74S153D 

MULB 

266 -130 

N74S195W 

MULB 

307 -153 

♦ SIC 

VALG 


N82S50A 

SIC 

186 - 8 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N74S373D 

♦ MULB 

229 -215 

N82S50F 

MULB 

186 - 9 

♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

VALG 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


N74S85B 

MULB 

219 -158 

N74S153F 

♦ MULB 

266 -217 

N74S196A 

MULB 

204 - 37 

♦ SIC 

♦VALG 


N82S50N 

MULB 

186 - 10 

PHIN 

SIC 


PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


N74S373F 

♦ MULB 

229 -190 

PHIN 

SIC 


N74S85D 

♦ MULB 

219 -181 


♦ VALG 


N74S196F 

MULB 

204 - 38 

N74S373N 

♦ MULB 

229 -191 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74S153N 

MULB 

266 -218 


PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N82S62A 

AMD 

224 - 14 

SIC 

♦ VALG 


PHIN 

RTCF 


N74S197A 

MULB 

201 -104 


♦VALG 


N82S62F 

AMD 

224 - 15 

N74S85N 

♦ MULB 

219 -159 

♦SIC 

VALG 


PHIN 

SIC 


N74S374D 

♦ MULB 

135 -202 

MULB 

PHIN 


! ♦PHIN 

♦ RTCF 


N74S157F 

♦ MULB 

267 -171 

N74S197F 

MULB 

201 -105 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 


SIC 

♦ VALG 


N82S62N 

MULB 

224 - 16 

N74S86A 

MULB 

177 -158 


♦ VALG 


N74S200F 

MULB 

297 -127 

N74S374N 

♦ MULB 

135 -190 

PHIN 

SIC 


PHIN 

SIC 


N74S157N 

MULB 

267 -172 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


N74S86D 

♦ MULB 

177 -199 

PHIN 

RTCF 



VALG 


SIC 

♦ VALG 


N82S70A 

MULB 

310 - 48 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

VALG 


N74S200I 

PHIN 

297 -128 

N74S534F 

♦ MULB 

136 -158 

PHIN 

RTCF 


SIC 

♦VALG 


N74S158F 

♦ MULB 

270 -117 

N74S200N 

MULB 

297 -129 

♦ RTCF 

♦ VALG 


N82S70F 

MULB 

310 - 49 

N74S86N 

♦ MULB 

177 -159 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N74S534N 

♦ MULB 

136 -159 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


♦SIC 

♦VALG 


N74S158N 

MULB 

270 -118 

N74S206B 

MULB 

297 -149 

♦ SIC 

♦ VALG 


N82S70N 

MULB 

310 - 50 

N74S86W 

MULB 

158 - 3 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N75F541D 

PHIN 

244 -141 

PHIN 

RTCF 



PHIN 


♦ SIC 

VALG 



VALG 


N75F541N 

PHIN 

244 -139 


VALG 


N74S89F 

♦ MULB 

296 - 51 

N74S168AD 

♦ MULB 

208 - 23 

N74S206I 

PHIN 

297 -150 

N75F543D 

PHIN 

281 - 55 

N82S71B 

MULB 

310 - 75 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74S240D 

MULB 

247 -2121 

N75F543N 

PHIN 

281 - 49 

PHIN 

SIC 



VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 

\ 

N82LS10F 

MULB 

298 -124 

N82S71F 

MULB 

310 - 76 

N74S89N 

♦ MULB 

296 - 52 

N74S168AN 

♦ MULB 

207 -210 


VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74S240F 

♦ MULB 

247 -213 

v 

VALG 



VALG 



VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N82LS10N 

MULB 

298 -125 

N82S71N 

MULB 

310 - 77 

N74S112B 

MULB 

134 - 93 

N74S168F 

♦ MULB 

207 -219 


♦VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


N74S168N 

♦ MULB 

207 -220 

N74S240N 

MULB 

247 -214 


VALG 



VALG 


N74S112D 

♦ MULB 

134 - 94 


♦SIC 


PHIN 

RTCF 


N82LS1IF 

MULB 

298 - 9 

N82S90A 

MULB 

204 - 39 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74S169AD 

♦ MULB 

208 - 77 

♦ SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


SIC 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74S241D 

MULB 

248 - 52 


VALG 


N82S90F 

MULB 

204 - 40 

N74S112N 

♦ MULB 

134 - 95 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


N82LS11N 

MULB 

298 - 10 

PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74S169AN 

♦ MULB 

208 - 39 


VALG 


PHIN 

RTCF 


N82S90N 

MULB 

204 - 41 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74S241F 

♦ MULB 

248 -103 


VALG 


PHIN 

VALG 


N74S113A 

MULB 

134 -181 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N82LS16F 

MULB 

297 -130 

N82S91A 

MULB 

201 -106 

PHIN 

SIC 


N74S169F 

♦ MULB 

198 - 17 


♦VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


N74S113F 

♦ MULB 

134 -182 

N74S169N 

♦ MULB 

208 - 55 

N74S241N 

MULB 

248 -104 


VALG 


N82S91F 

MULB 

201 -107 

PHIN 

VALG 



♦SIC 


PHIN 

RTCF 


N82LS116F 

MULB 

297 -131 

PHIN 

VALG 


N74S113N 

♦ MULB 

134 -183 

N74S172N 

MULB 

295 -197 

♦ SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 


N82S91N 

MULB 

201 -108 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


N74S244F 

♦ MULB 

247 - 65 


VALG 


PHIN 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 


SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N82LS116N 

RTCF 

297 -132 

N82S111F 

MULB 

298 - 14 

N74S114A 

MULB 

135 - 24 

N74S174D 

♦ MULB 

129 - 42 


♦VALG 



VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74S244N 

♦ MULB 

247 - 66 

N82S06I 

PHIN 

298 -101 


VALG 


N74S114F 

MULB 

135 - 43 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N82S07I 

PHIN 

298 -104 

N82S111N 

MULB 

298 - 15 

PHIN 

VALG 


N74S174F 

♦VALG 

129 - 24 

♦ SIC 

♦VALG 


N82S08I 

PHIN 

298 -126 

PHIN 

RTCF 


N74S114N 

MULB 

135 - 44 

N74S174N 

♦ MULB 

129 - 25 

N74S251F 

♦ MULB 

268 -124 

N82S10F 

MULB 

298 -127 


VALG 


PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N82S116B 

MULB 

297 -135 

N74S133B 

MULB 

181 -186 

♦SIC 

♦VALG 



♦VALG 



VALG 


PHIN 

SIC 


PHIN 

SIC 


N74S175D 

♦ MULB 

129 -159 

N74S251N 

♦ MULB 

268 -125 

N82S10I 

PHIN 

298 -128 

N82S116F 

MULB 

297 -136 

N74S133D 

♦ MULB 

181 -200 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


N82S10N 

MULB 

298 -129 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 


♦SIC 

♦ VALG 


N74S175F 

♦VALG 

129 -137 

N74S253D 

♦ MULB 

269 - 23 


VALG 


N82S116N 

MULB 

297 -137 

N74S133F 

♦ MULB 

181 -187 

N74S175N 

♦ MULB 

129 -138 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N82S11F 

MULB 

298 - 11 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 


N74S133N 

♦ MULB 

181 -188 

♦SIC 

♦VALG 


N74S253F 

♦ MULB 

269 - 70 


VALG 


N82S117F 

MULB 

298 -102 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74S178A 

MULB 

310 - 46 

PHIN 

RTCF 


N82S11I 

PHIN 

298 - 12 

PHIN 

SIC 


♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦ VALG 


N82S11N 

MULB 

298 - 13 


VALG 


N74S133W 

MULB 

161 - 60 


VALG 


N74S253N 

♦ MULB 

269 - 71 

PHIN 

RTCF 


N82S123AD 

♦SIC 

301 - 59 


PHIN 


N74S178F 

MULB 

310 - 47 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


N82S123D 

♦SIC 

301 - 60 

N74S134B 

MULB 

181 -213 

PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


N82S16B 

MULB 

297 -133 

N82S123F 

MULB 

301 - 52 

PHIN 

SIC 



VALG 


N74S257D 

♦ MULB 

270 -177 

PHIN 

SIC 


PHIN 

♦ RTCF 


N74S134D 

♦ MULB 

182 - 1 

N74S179B 

MULB 

310 - 73 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N82S16F 

♦ MULB 

297 -134 

♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


N82S123N 

MULB 

301 - 53 

♦ SIC 

♦VALG 



VALG 


N74S257F 

♦ MULB 

271 - 8 


VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


N74S134F 

♦ MULB 

181 -214 

N74S179F 

MULB 

310 - 74 

PHIN 

RTCF 


N82S16R 

MULB 

295 - 82 

♦ SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 



♦VALG 


PHIN 

RTCF 


N82S123W 

MULB 

300 - 26 

N74S134N 

♦ MULB 

181 -215 


VALG 


N74S257N 

♦ MULB 

271 - 9 


VALG 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74S181F 

♦ MULB 

221 -149 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N82S23AD 

♦SIC 

301 - 10 

♦SIC 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 


N82S23D 

♦SIC 

301 - 11 

N82S126AD 

♦SIC 

301 - 93 

N74S134W 

MULB 

161 - 71 


VALG 


N74S258B 

PHIN 

271 - 96 

N82S23F 

♦ MULB 

300 -159 

N82S126AN 

♦ MULB 

301 - 82 


PHIN 


N74S181N 

♦ MULB 

221 -150 


SIC 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74S135B 

MULB 

182 - 7 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74S258F 

♦ MULB 

271 - 97 

♦ SIC 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

SIC 


♦SIC 

♦ VALG 


PHIN 

RTCF 


N82S23N 

♦ MULB 

300 -160 

N82S126D 

♦SIC 

301 - 94 

N74S135F 

♦ MULB 

182 - 8 

N74S181W 

MULB 

221 - 34 


♦VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


N82S126F 

MULB 

301 - 83 

PHIN 

VALG 


PHIN 

♦ SIC 


N74S258N 

♦ MULB 

271 - 98 

♦ SIC 

VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


N74S135N 

♦ MULB 

182 - 9 

N74S182D 

♦ MULB 

223 -113 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N82S23W 

MULB 

300 -181 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


N82S126I 

PHIN 

301 - 84 

♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦ VALG 


N74S260A 

MULB 

182 - 33 

♦ SIC 

VALG 


N82S126N 

MULB 

301 - 85 

N74S138D 

MULB 

276 - 3 

N74S182F 

♦ MULB 

223 - 89 

PHIN 

SIC 


N82S25B 

MULB 

298 - 74 

PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


N74S260D 

♦ MULB 

182 - 46 

PHIN 

SIC 


♦ SIC 

VALG 


♦ SIC 

VALG 


N74S182N 

♦ MULB 

223 - 90 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N82S25D 

♦SIC 

295 -204 

N82S126R 

MULB 

301 - 95 

N74S138F(1) 

♦ MULB 

276 - 70 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

♦VALG 


N82S25F 

♦ MULB 

298 - 75 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


N74S260N 

♦ MULB 

182 - 34 

PHIN 

♦ RTCF 



VALG 



♦VALG 


N74S189D 

♦ SIC 

295 -202 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

VALG 


N82S129AD 

♦SIC 

301 - 35 

N74S138F(21 

♦ MULB 

187 -200 




♦ SIC 

♦ VALG 





N82S129D 

♦SIC 

301 - 36 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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3. 

TYPE 

No. CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 



12B939 

TYPE No 

MFRS 


hi i !'■ 

■TOTsTsEl 



MFRS 



MFRS 

Pa&Line 


■1^1111=] 

301 - 31 

N7407D “ 



N7427N 

♦ MULB 

173 - 89 

N745TF 

♦ MULB 

TFTTW 

jmm 



PHIN 

♦ RTCF 


(cont.) 

PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



VALG 


RTCF 

♦SIC 


♦ SIC 

♦VALG 



VALG 



VALG 


N82S129I 

PHIN 

301 - 32 


VALG 


N7428F 

♦ MULB 

237 - 23 

N7451N 

♦ MULB 

176 - 37 

N7491AF 

♦MULB 

312 • 48 

N82S129N 

MULB 

301 - 33 

N7407F 

MULB 

239 -102 

PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦RTCF 


PHIN 

♦RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 



VALG 


♦SIC 

VALG 



VALG 


N7428N 

MULB 

237 ■ 24 

N7453A 

MULB 

176 -125 

N7491F 

MULB 

312 • 49 

N82S129R 

MULB 

301 - 37 

N7407N 

MULB 

239 -103 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

VALG 


N7453F 

MULB 

176 -126 


VALG 



VALG 


♦SIC 

VALG 


N7430A 

MULB 

174 - 23 

PHIN 

VALG 


N7492A 

MULB 

206 - 16 

N82S130F 

MULB 

300 -141 

N7408A 

MULB 

167 - 10 

PHIN 

SIC 


N7453N 

MULB 

176 -127 

PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


N7430F 

♦ MULB 

174 - 24 

PHIN 

VALG 


N7492F 

♦MULB 

206 - 17 

♦SIC 

VALG 


N7408F 

♦ MULB 

167 - 11 

PHIN 

RTCF 


N7454A 

MULB 

157 -124 

PHIN 

RTCF 


N82S130R 

MULB 

299 -155 

PHIN 

RTCF 



VALG 


PHIN 

SIC 



VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 


N7430N 

♦ MULB 

174 - 25 

N7454F 

MULB 

157 -125 

N7492N 

♦MULB 

206 - 18 

♦SIC 

VALG 


N7408N 

♦MULB 

167 - 12 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


N82S131F 

MULB 

302 - 70 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


N7454N 

MULB 

157 -126 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


N7432A 

MULB 

175 - 5 

PHIN 

VALG 


N7493A 

MULB 

207 -122 

♦SIC 

VALG 


N7409A 

MULB 

167 -134 

PHIN 

SIC 


N7460A 

MULB 

177 - 5 

PHIN 

SIC 


N82S131R 

MULB 

300 - 83 

PHIN 

SIC 


N7432F 

♦ MULB 

175 - 6 

PHIN 

SIC 


N7493F 

♦MULB 

207 -123 

PHIN 

RTCF 


N7409F 

MULB 

167 -135 

PHIN 

RTCF 


N7460F 

MULB 

177 - 6 

PHIN 

RTCF 


♦SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 



VALG 


PHIN 

VALG 



VALG 


N82S136AF 

MULB 

302 - 96 

N7409N 

MULB 

167 -136 

N7432N 

♦ MULB 

175 - 7 

N7460N 

MULB 

177- 7 

N7493N 

♦MULB 

207 -124 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 



VALG 


N7410A 

MULB 

168 -168 

♦SIC 

♦VALG 


N7470A 

MULB 

130 - 67 

♦ SIC 

♦VALG 


N82S136AN 

MULB 

302 - 97 

PHIN 

SIC 


N7433F 

♦ MULB 

240 -185 

PHIN 

SIC 


N7494B 

♦MULB 

312 - 67 

PHIN 

RTCF 


N7410F 

♦ MULB 

168 -169 

PHIN 

♦ RTCF 


N7470F 

MULB 

130 - 68 

PHIN 

RTCF 



VALG 


PHIN 

RTCF 



♦VALG 


PHIN 

VALG 


♦ SIC 

VALG 


N82S136F 

MULB 

302 - 98 


VALG 


N7433N 

MULB 

240 -186 

N7470N 

MULB 

130 - 69 

N7494N 

MULB 

312 - 68 

PHIN 

RTCF 


N7410N 

♦ MULB 

168 -170 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

VALG 


N7472A 

MULB 

138 - 64 

SIC 

VALG 


N82S136N 

MULB 

302 • 99 

♦SIC 

♦VALG 


N7437F 

♦ MULB 

236 -172 

PHIN 

SIC 


N7495A 

MULB 

312 - 97 

PHIN 

RTCF 


N7411A 

MULB 

169 -175 

PHIN 

♦ RTCF 


N7472F 

MULB 

138 - 65 

PHIN 

RTCF 



VALG 


PHIN 

SIC 



♦VALG 


PHIN 

VALG 



VALG 


N82S146F 

MULB 

301 -172 

N7411F 

♦ MULB 

169 -176 

N7437N 

MULB 

236 -173 

N7472N 

MULB 

138 - 66 

N7495N 

MULB 

312 - 81 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 



VALG 


♦ SIC 

VALG 


N7473A 

MULB 

130 -202 


VALG 


N82S400AI 

PHIN 

298 -152 

N7411N 

♦ MULB 

169 -177 

N7438F 

♦ MULB 

237 - 88 

PHIN 

SIC 


N7496B 

MULB 

312 -135 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


N7473F 

♦ MULB 

130 -203 

PHIN 

RTCF 


N82S400I 

VALG 

298 -153 

♦SIC 

♦VALG 



♦VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 


N82S401AI 

PHIN 

298 -157 

N7412F 

MULB 

170 - 37 

N7438N 

MULB 

237 - 89 


VALG 


N7496N 

MULB 

312 -136 


VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


N7473N 

♦MULB 

130 -204 

PHIN 

RTCF 


N82S401I 

VALG 

298 -158 

N7412N 

MULB 

170 - 38 

♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


SIC 

VALG 


N93L425N 

MULB 

298 • 16 

PHIN 

VALG 


N7439F 

♦ MULB 

236 -217 

♦SIC 

♦VALG 


N8162A 

MULB 

373 -157 

PHIN 

RTCF 


N7413F 

♦ MULB 

288 - 64 

PHIN 

♦ RTCF 


N7474A 

MULB 

131 -214 


PHIN 



VALG 


PHIN 

RTCF 



♦VALG 


PHIN 

SIC 


N8162F 

MULB 

373 -158 

N3101AB 

MULB 

298 - 77 


♦VALG 


N7439N 

MULB 

236 -218 

N7474F 

♦ MULB 

131 -215 


PHIN 


PHIN 

SIC 


N7413F(1) 

♦ MULB 

288 - 65 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N8162J 

MULB 

373 -159 

N3101AD 

♦SIC 

295 -205 

PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

VALG 



VALG 



PHIN 


N3101AF 

♦ MULB 

298 - 78 


♦VALG 


N7440F 

♦ MULB 

240 -106 

N7474N 

♦ MULB 

131 -216 

N8223B 

MULB 

300 -161 

♦ PHIN 

♦RTCF 


N7413N 

MULB 

288 - 66 

PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


♦SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 



♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


N8223E 

SIC 

300 -162 

N3101AN 

♦MULB 

298 - 79 

♦SIC 

VALG 


N7440J 

SIC 

156 ■ 30 

N7475B 

MULB 

228 -104 

N8223F 

MULB 

300 -163 

♦PHIN 

♦ RTCF 


N7413N(1) 

MULB 

288 - 67 

N7440N 

MULB 

240 -107 

PHIN 

SIC 


PHIN 

SIC 


♦SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N7475F 

♦ MULB 

228 -105 

N8223W 

MULB 

299 -162 

N3101AW 

MULB 

295 -101 

♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


N7414F 

♦ MULB 

288 - 9 

N7441B 

MULB 

186 - 65 


VALG 


N8224B 

MULB 

300 -189 


VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


N7475N 

♦ MULB 

228 -106 

PHIN 

RTCF 


N5201G 

SIC 

323 -112 


♦VALG 


N7442B 

MULB 

186 -163 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


N5308G 

SIC 

322 - 64 

N7414N 

MULB 

288 - 10 

PHIN 

SIC 


♦ SIC 

♦VALG 


N8224CB180 

MULB 

303 - 14 

N5709G 

SIC 

355 -144 

PHIN 

RTCF 


N7442F(1) 

♦SIC 

274 -146 

N7476B 

MULB 

137 -185 

PHIN 

RTCF 


N5733G 

MULB 

354 -166 

♦ SIC 

VALG 


N7442F(2) 

♦ MULB 

186 -164 

PHIN 

SIC 



VALG 



PHIN 


N7416F 

♦ MULB 

239 - 6 

PHIN 

VALG 


N7476F 

♦ MULB 

137 -186 

N8224E 

SIC 

303 - 15 

N7400A 

MULB 

162 -217 

PHIN 

RTCF 


N7442N(1) 

♦SIC 

274 -147 

PHIN 

RTCF 


N8224F 

MULB 

300 -190 

PHIN 

SIC 



♦VALG 


N7442N(2) 

MULB 

186 -165 


VALG 


PHIN 

RTCF 


N7400F 

♦ MULB 

162 -218 

N7416N 

MULB 

239 - 7 

PHIN 

RTCF 


N7476N 

♦ MULB 

137 -187 


VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N8224R 

SIC 

303 - 4 


VALG 


♦SIC 

VALG 


N7443B 

MULB 

186 -211 

♦ SIC 

♦VALG 


N8224W 

MULB 

299 -167 

N7400N 

♦ MULB 

162 -219 

N7417D 

MULB 

239 - 89 

PHIN 

SIC 


N7480F 

MULB 

216 -124 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


N7443F 

MULB 

186 -212 

PHIN 

VALG 



VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 


N7480N 

MULB 

216 -125 

N8225B 

MULB 

298 - 80 

N7401A 

MULB 

163 -209 

N7417F 

♦ MULB 

239 -104 

N7443N 

MULB 

186 -194 

PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


N7483B 

MULB 

216 -193 


VALG 


N7401F 

MULB 

163 -210 


♦VALG 


N7444B 

MULB 

187 - 31 

PHIN 

SIC 


N8225E 

SIC 

298 - 81 

PHIN 

VALG 


N7417N 

MULB 

239 -105 

PHIN 

SIC 


N7483F 

♦ MULB 

216 -194 

N8225F 

MULB 

298 - 82 

N7401N 

MULB 

163 -211 

PHIN 

RTCF 


N7444F 

MULB 

187 - 32 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


♦SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 



VALG 



VALG 


N7402A 

MULB 

164 -176 

N7420A 

MULB 

170 -193 

N7444N 

MULB 

187 - 33 

N7483N 

♦MULB 

216 -195 

N8225R 

SIC 

295 -102 

PHIN 

SIC 


PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


N8225W 

MULB 

295 -103 

N7402F 

MULB 

164 -177 

N7420F 

♦ MULB 

170 -194 

N7445F 

♦ MULB 

253 -214 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 

i 

N7485B 

MULB 

219 -160 


VALG 



VALG 



VALG 



♦VALG 

1 

PHIN 

SIC 


N8230F 

MULB 

266 - 34 

N7402J 

SIC 

155 - 51 

N7420N 

♦ MULB 

170 -195 

N7445N(1) 

RTCF 

253 -215 

N7485F 

♦ MULB 

219 -161 

PHIN 

RTCF 


N7402N 

♦ MULB 

164 -178 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N7445N(2) 

♦ MULB 

187 - 50 

PHIN 

RTCF 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


N8230N 

MULB 

266 - 35 

♦ SIC 

♦VALG 


N7421A 

MULB 

178 -169 


♦ VALG 


N7485N 

♦ MULB 

219 -162 

PHIN 

RTCF 


N7403A 

MULB 

165 -173 

PHIN 

SIC 


N7446AF 

MULB 

254 - 54 

♦ PHIN 

♦RTCF 



VALG 


PHIN 

SIC 


N7421F 

♦ MULB 

178 -170 

PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


N8230W 

PHIN 

264 - 42 

N7403F 

♦ MULB 

165 -174 

PHIN 

RTCF 



VALG 


N7486A 

MULB 

177 -160 


SIC 


PHIN 

RTCF 



VALG 


N7446AN 

MULB 

254 - 55 

PHIN 

SIC 


N8241A 

MULB 

181 -151 


VALG 


N7421N 

♦ MULB 

178 -171 

PHIN 

RTCF 


N7486F 

♦ MULB 

177 -161 

PHIN 

SIC 


N7403N 

♦ MULB 

165 -175 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


PHIN 

RTCF 


N8241F 

MULB 

181 -152 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


N7447AF 

MULB 

254 - 56 


VALG 


PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


N7423F 

MULB 

172 -196 

PHIN 

RTCF 


N7486N 

♦ MULB 

177 -162 

N8241N 

MULB 

181 -153 

N7404N 

MULB 

238 - 70 

PHIN 

VALG 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


N7423N 

MULB 

172 -197 

N7447AN 

MULB 

254 - 57 

♦ SIC 

♦VALG 


N8241Q 

MULB 

159 - 97 

♦ SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


N7488B 

MULB 

300 -188 


PHIN 


N7405F 

MULB 

239 - 2 

N7425N 

♦ MULB 

172 -216 


VALG 


PHIN 

RTCF 


N8242A 

MULB 

180 - 49 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N7448F 

MULB 

254 -128 


VALG 


PHIN 

SIC 



VALG 


♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


N7488R 

SIC 

299 -166 

N8242F 

MULB 

180 - 50 

N7405N 

MULB 

239 - 3 

N7426A 

MULB 

165 -176 


VALG 


N7488W 

MULB 

299 -165 

PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


N7448N 

MULB 

254 -129 

PHIN 

RTCF 


N8242N 

MULB 

180 - 51 

SIC 

VALG 


N7426F 

♦ MULB 

165 -177 

PHIN 

RTCF 



VALG 


PHIN 

SIC 


N7406D 

MULB 

238 -149 

PHIN 

RTCF 



VALG 


N7489B 

MULB 

296 - 53 


VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 


N7450A 

MULB 

175 -123 

PHIN 

RTCF 


N8242Q 

MULB 

159 - 16 

♦SIC 

VALG 


N7426N 

♦ MULB 

165 -178 

PHIN 

SIC 



VALG 



PHIN 


N7406F 

MULB 

239 - 4 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N7450F 

MULB 

175 -124 

N7490A 

MULB 

205 -144 

N8250F 

MULB 

186 - 11 

PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 



VALG 


N7427A 

MULB 

173 - 87 


VALG 


N7490F 

♦ MULB 

205 -145 

N8250J 

MULB 

185 - 25 

N7406N 

MULB 

239 - 5 

PHIN 

SIC 


N7450N 

MULB 

175 -125 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


N7427F 

♦ MULB 

173 - 88 

PHIN 

RTCF 



VALG 


N8250N 

MULB 

186 - 12 

♦ SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 


N7490N 

♦ MULB 

205 -146 

PHIN 

VALG 


N7407D 

MULB 

239 - 88 


VALG 


N7451A 

MULB 

176 - 35 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N8262A 

MULB 

224 - 17 

contnext col. 
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♦VALG 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


Mmz& 

B-MEl 



IsflMlliTil 


■Aiasisi 






■fliassi 

GHi 

N8262F 

HIHttl 

224 - 18 

N8471A 

M lilil 

170 

-62 

N9312B 

tmaznm 

271 -112 

N74147N 

■MU 

289 -159 

N74170N 

MULB 

295 -196 

PHIN 

VALG 



PHIN 




SIC 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N8262N 

MULB 

224 - 19 

N8471J 

MULB 

155 

-127 

N9312F 

PHIN 

271 -113 

♦ SIC 

VALG 


SIC 

VALG 


PHIN 

♦SIC 



PHIN 




SIC 


N74148F 

♦ MULB 

289 -208 

N74172F 

MULB 

295 -198 


VALG 


N8480A 

MULB 

163 

-123 

N9334F 

MULB 

227 -203 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N8268A 

MULB 

216 -126 


PHIN 



PHIN 

VALG 



♦VALG 



VALG 


| PHIN 

SIC 


N8480F 

MULB 

162 

-220 

N9334N 

MULB 

227 -204 

N74148N 

MULB 

289 -209 

N74172N 

PHIN 

295 -199 

N8268F 

MULB 

216 -127 


PHIN 



PHIN 

♦ SIC 


PHIN 

RTCF 



♦SIC 



PHIN 


N8480J 

MULB 

155 

- 13 


VALG 


♦SIC 

VALG 


N74173F 

♦ MULB 

128 -141 

N8268W 

MULB 

216 - 10 


PHIN 



N9602B 

MULB 

209 -186 

N74150F 

♦ MULB 

265 -128 


♦VALG 



PHIN 


N8481A 

MULB 

166 

- 94 


PHIN 


PHIN 

♦ VALG 


N74173N 

♦ MULB 

128 -142 

N8270A 

MULB 

310 - 51 


PHIN 



N9602F 

MULB 

209 -187 

N74150N 

MULB 

265 -129 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


N8481F 

MULB 

165 

-179 


PHIN 


PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 



VALG 



PHIN 



N9602W 

MULB 

209 -206 

♦ SIC 

VALG 


N74174F 

♦VALG 

129 - 26 

N8270F 

MULB 

310 - 52 

N8481J 

MULB 

160 

- 47 


PHIN 


N74151F 

♦ MULB 

266 - 36 

N74174N 

♦ MULB 

129 - 27 

PHIN 

RTCF 



PHIN 



N74100F 

MULB 

227 -108 

PHIN 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


N8806A 

MULB 

177 

- 72 

PHIN 

VALG 


N74151N 

MULB 

266 - 37 

♦ SIC 

♦VALG 


N8270J 

SIC 

307 - 45 


PHIN 



N74100N 

MULB 

227 -109 

PHIN 

RTCF 


N74175F 

♦VALG 

129 -139 

N8270N 

MULB 

310 - 53 

N8806F 

MULB 

177 

- 42 

PHIN 

VALG 


! ♦sic 

VALG 


N74175N 

♦ MULB 

129 -140 

PHIN 

RTCF 



PHIN 



N74107A 

MULB 

127 -146 

N74152F 

MULB 

266 - 75 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


N8806J 

MULB 

157 

-192 

PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


N8270W 

MULB 

307 - 46 


PHIN 



N74107F 

♦ MULB 

127 -147 

N74152N 

MULB 

266 - 76 

N74178A 

MULB 

310 - 54 

PHIN 

RTCF 


N8808A 

MULB 

174 

-106 

PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 



PHIN 



N74107N 

♦ MULB 

127 -148 

N74153F 

♦ MULB 

266 -219 


VALG 


N8271B 

MULB 

310 - 78 

N8808J 

MULB 

161 

-107 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦VALG 


N74178F 

MULB 

310 - 55 

PHIN 

RTCF 



PHIN 



♦SIC 

♦VALG 


N74153N 

MULB 

266 -220 

PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

VALG 


N8815A 

MULB 

173 

- 11 

N74109B 

MULB 

128 - 46 

PHIN 

RTCF 


SIC 

VALG 


N8271E 

SIC 

310 - 69 


PHIN 



PHIN 

SIC 


♦ SIC 

VALG 


N74179B 

MULB 

310 - 81 

N8271F 

MULB 

310 - 79 

N8815N 

MULB 

173 

- 12 

N74109F 

♦ MULB 

128 - 47 

N74154F 

♦ MULB 

273 -192 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 



PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 



VALG 


N8816A 

MULB 

178 

-110 

N74109N 

♦ MULB 

128 - 48 


♦ VALG 


N74179F 

MULB 

310 - 82 

N8271N 

MULB 

310 - 80 


PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74154N 

MULB 

273 -193 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


N8816F 

MULB 

178 

-108 

♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 


♦SIC 

VALG 



PHIN 



N74109W 

MULB 

124 -213 

♦ SIC 

VALG 


N74180A 

MULB 

224 -107 

N8271R 

SIC 

307 - 54 

N8816J 

MULB 

178 

-111 


PHIN 


N74155F 

♦ MULB 

274 - 32 

PHIN 

SIC 


N8271W 

MULB 

307 - 58 


PHIN 



N74116F 

♦ MULB 

227 -126 

PHIN 

RTCF 


N74180F 

♦ MULB 

224 -108 

PHIN 

RTCF 


N8824B 

MULB 

131 

-217 

PHIN 

VALG 



♦VALG 


PHIN 

VALG 



VALG 



PHIN 



N74116N 

♦ MULB 

227 -127 

N74155N 

MULB 

274 - 33 

N74180N 

♦ MULB 

224 -109 

N8280A 

MULB 

204 - 81 

N8825A 

MULB 

130 

- 98 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 



PHIN 



♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


N8280F 

MULB 

204 - 42 

N8825F 

MULB 

130 

- 70 

N74121A 

MULB 

210 -122 

N74156B 

MULB 

274 - 81 

N74181F 

♦ MULB 

221 -169 

PHIN 

VALG 



PHIN 



PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


N8280J 

SIC 

196 -220 

N8825J 

MULB 

125 

- 63 

N74121D 

♦ MULB 

210 -142 

N74156F 

♦ MULB 

274 - 82 

N74181N 

♦ MULB 

221 -170 

N8280N 

MULB 

204 - 43 


PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


N8828A 

MULB 

132 

- 87 

♦SIC 

♦VALG 



♦ VALG 


♦SIC 

♦VALG 


N8280Q 

MULB 

197 - 26 


PHIN 



N74121F 

♦ MULB 

210 -123 

N74156N 

MULB 

274 - 83 

N74182F 

MULB 

223 - 91 


PHIN 


N8828F 

MULB 

131 

-218 

PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


N8281A 

MULB 

201 -153 


PHIN 



N74121N 

♦ MULB 

210 -124 

♦ SIC 

VALG 


N74182N 

MULB 

223 - 92 

PHIN 

SIC 


N8828J 

MULB 

125 

-169 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74157F 

♦ MULB 

267 -173 

PHIN 

VALG 


N8281F 

MULB 

201 -109 


PHIN 



♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

♦ VALG 


N74190B 

MULB 

202 - 17 

PHIN 

VALG 


N8829A 

MULB 

138 

-143 

N74121W 

MULB 

210 - 12 

N74157N 

MULB 

267 -174 

PHIN 

SIC 


N8281J 

SIC 

196 - 58 


PHIN 




PHIN 


PHIN 

RTCF 


N74190F 

♦ MULB 

202 - 18 

N8281N 

MULB 

201 -110 

N8829F 

MULB 

138 

- 67 

N74122A 

MULB 

210 -173 

♦ SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 



PHIN 



PHIN 

SIC 


N74158F 

♦ MULB 

270 -119 

N74190N 

♦ MULB 

202 - 19 

N8281Q 

MULB 

196 - 85 

N8829J 

MULB 

126 

-128 

N74122F 

MULB 

210 -174 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 



PHIN 



PHIN 

VALG 



♦ VALG 


♦SIC 

♦VALG 


N8288A 

MULB 

204 - 44 

N8840A 

MULB 

175 

-201 

N74122N 

MULB 

210 -175 

N74158N 

♦ MULB 

270 -120 

N74190W 

MULB 

196 -105 

PHIN 

SIC 



PHIN 



PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 


N8288F 

MULB 

204 - 45 

N8840F 

MULB 

175 

-126 

N74123B 

MULB 

211 - 65 

♦ SIC 

♦ VALG 


N74191B 

MULB 

202 -109 


PHIN 



PHIN 



PHIN 

SIC 


N74159F 

SIC 

274 -100 

PHIN 

SIC 


N8288Q 

MULB 

197 - 27 

N8840J 

MULB 

157 

- 35 

N74123D 

♦ MULB 

211 - 92 

N74159N 

SIC 

274 -101 

N74191F 

♦ MULB 

202 -110 


PHIN 



PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74160B 

MULB 

198 -188 

PHIN 

VALG 


N8290A 

MULB 

204 - 46 

N8848A 

MULB 

179 

- 68 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

SIC 


N74191N 

♦ MULB 

202 -111 

PHIN 

SIC 



PHIN 



N74123F 

♦ MULB 

211 - 66 

N74160F 

♦ MULB 

198 -189 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


N8290F 

MULB 

204 - 47 

N8848F 

MULB 

179 

- 47 

PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

VALG 



PHIN 



N74123N 

♦ MULB 

211 - 67 

N74160N 

♦ MULB 

198 -190 

N74191W 

MULB 

196 -130 

N8290N 

MULB 

204 - 48 

N8848J 

MULB 

158 

-119 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 


PHIN 

VALG 



PHIN 



♦ SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


N74192B 

MULB 

203 - 36 

N8290Q 

MULB 

197 - 28 

N8855A 

MULB 

171 

-137 

N74125F 

♦ MULB 

239 -209 

N74161B 

MULB 

199 -158 

PHIN 

SIC 



PHIN 



PHIN 



PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


N74192F 

♦ MULB 

203 - 37 

N8291A 

MULB 

201 -111 

N8855F 

MULB 

170 

-197 


♦VALG 


N74161F 

♦ MULB 

199 -159 

PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 



PHIN 



N74125N 

MULB 

239 -210 

PHIN 

VALG 


N74192N 

♦ MULB 

203 - 38 

N8291F 

MULB 

201 -112 

N8855J 

MULB 

156 

- 32 

PHIN 

RTCF 


N74161N 

♦ MULB 

199 -160 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 



PHIN 



♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


N8291N 

MULB 

201 -113 

N8870A 

MULB 

169 

- 51 

N74126F 

♦ MULB 

240 - 56 

♦ SIC 

♦ VALG 


N74193B 

MULB 

204 - 1 

PHIN 

VALG 



PHIN 



PHIN 

♦ RTCF 


N74162B 

MULB 

200 -113 

PHIN 

SIC 


N8292A 

MULB 

204 - 49 

N8870F 

MULB 

168 

-172 


♦VALG 


PHIN 

SIC 


N74193F 

♦ MULB 

204 - 2 

PHIN 

SIC 



PHIN 



N74126N 

MULB 

240 - 57 

N74162F 

MULB 

200 -114 

PHIN 

RTCF 


N8292F 

MULB 

204 - 50 

N8870J 

MULB 

161 

- 11 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 



VALG 


PHIN 

VALG 



PHIN 



♦ SIC 

VALG 


N74162N 

MULB 

200 -115 

N74193N 

♦ MULB 

204 - 3 

N8292N 

MULB 

204 - 51 

N8875A 

MULB 

173 

-126 

N74128F 

♦ MULB 

237 - 25 

PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 



PHIN 



PHIN 

♦RTCF 


N74163B 

MULB 

201 - 27 

♦ SIC 

♦VALG 


N8292Q 

MULB 

197 - 29 

N8875F 

MULB 

173 

- 90 


♦VALG 


PHIN 

SIC 


N74194D 

MULB 

310 -129 


PHIN 



PHIN 



N74128N 

MULB 

237 - 26 

N74163F 

♦ MULB 

201 - 28 

PHIN 

RTCF 


N8293A 

MULB 

201 -114 

N8875J 

MULB 

156 

-141 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 



VALG 


PHIN 

SIC 



PHIN 



♦ SIC 

VALG 


N74163N 

♦ MULB 

201 - 29 

N74195N 

MULB 

311 -102 

N8293F 

MULB 

201 -115 

N8880A 

MULB 

164 

- 48 

N74132F 

♦ MULB 

287 -140 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 



PHIN 



PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 



VALG 


N8293N 

MULB 

201 -116 

N8880F 

MULB 

163 

-212 


♦ VALG 


N74164A 

MULB 

308 -166 

N74195R 

SIC 

311 -103 

PHIN 

VALG 



PHIN 



N74132N 

MULB 

287 -141 

PHIN 

RTCF 


N74195W 

SIC 

307 -155 

N8415A 

MULB 

172 - 97 

N8880J 

MULB 

155 

- 14 

PHIN 

RTCF 



VALG 


N74199N 

MULB 

311 -156 


PHIN 



PHIN 



♦ SIC 

VALG 


N74164N 

MULB 

308 -167 

PHIN 

RTCF 


N8415F 

MULB 

172 - 95 

N8881F 

MULB 

163 

-213 

N74141B 

MULB 

186 - 66 

PHIN 

RTCF 


♦SIC 

VALG 



PHIN 



PHIN 



PHIN 

SIC 


SIC 

VALG 


N74221D 

♦ MULB 

211 -146 

N8415J 

MULB 

156 - 77 

N8881J 

MULB 

155 

- 15 

N74145B 

MULB 

187 - 94 

N74164Q 

SIC 

306 -168 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 



PHIN 



PHIN 

SIC 


N74165B 

MULB 

309 - 33 

♦SIC 

♦VALG 


N8416A 

MULB 

182 -177 

N8881N 

SIC 

164 

- 49 

N74145D(1) 

♦ MULB 

253 -183 

PHIN 

RTCF 


N74221F 

♦ MULB 

211 -135 


PHIN 


N9300B 

MULB 

311 

- 99 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


PHIN 

VALG 


N8416F 

MULB 

182 -121 

PHIN 

RTCF 




♦VALG 


N74165N 

MULB 

309 - 34 

N74221N 

♦ MULB 

211 -136 


PHIN 



VALG 



N74145D(2) 

♦ MULB 

187 - 51 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N8416J 

MULB 

182 -178 

N9300E 

MULB 

307 

-154 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



PHIN 


PHIN 

RTCF 




♦VALG 


N74166B 

MULB 

309 - 92 

N74279B 

MULB 

228 - 24 

N8455A 

MULB 

171 -136 


VALG 



N74145F 

♦ MULB 

253 -216 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 



PHIN 


N9300F 

MULB 

311 

-100 

PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


N74279D 

♦ MULB 

228 - 35 

N8455F 

MULB 

170 -196 

PHIN 

RTCF 




♦VALG 


N74166D 

MULB 

309 -105 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 



VALG 



N74145N(1) 

MULB 

253 -217 

PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


N8455J 

MULB 

156 - 31 

N9300N 

MULB 

311 

-101 

PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

VALG 


N74279F 

♦ MULB 

228 - 25 


PHIN 


PHIN 

RTCF 



♦SIC 

VALG 


N74166N 

MULB 

309 - 93 

PHIN 

RTCF 


N8470A 

MULB 

169 - 50 


VALG 



N74145N(2) 

♦ MULB 

187 - 95 

PHIN 

RTCF 



VALG 



PHIN 


N9308F 

MULB 

227 

-124 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

VALG 


N74279N 

♦ MULB 

228 - 26 

N8470F 

MULB 

168 -171 

PHIN 

VALG 




♦VALG 


N74170B 

MULB 

295 -179 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 


N9308N 

MULB 

227 

-125 

N74147F 

♦ MULB 

289 -158 

PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


N8470J 

MULB 

161 - 10 

PHIN 

VALG 



PHIN 

RTCF 



VALG 


N74298F 

MULB 

268 -179 


PHIN 







♦VALG 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

mm SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 


mmm 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

KJ£ii2l 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

N74298F 



NC7492N 


206 - 58 

NE530N 

♦ MULB 

349 -142 

N£E556D 

♦ MULB 

372 -182 

NE592di4 . 

♦mulet 

352 -101 

(cent.) 

PHIN 


NC7493N 

THEF 

207 -163 

♦ PHIN 

♦SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


RTCF 

VALG 


NC74107N 

THEF 

127 -176 


♦VALG 


♦SIC 

♦Til 


♦SIC 

♦VALG 


N74298N 

MULB 

268 -180 

NC74121N 

THEF 

210 -153 

NE530T 

SIC 

349 -143 


♦VALG 


NE592F8 

♦ MULB 

352 - 60 

PHIN 

♦ RTCF 


NE160G 

SIC 

370 - 29 

NE531 

SELI 

345 - 48 

NE556F 

♦ MULB 

372 -183 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

VALG 


NE160K 

SIC 

370 - 30 

NE531FE 

♦ MULB 

345 - 49 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


N74365AF 

♦ MULB 

241 - 47 

NE161A 

SIC 

370 - 33 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


NE592F14 

♦ MULB 

352 -102 

PHIN 

♦ RTCF 



SPR 


♦SIC 

♦VALG 


NE556J 

Til 

372 -184 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


NE161J 

SIC 

370 - 34 

NE531H 

♦ MULB 

345 - 50 

NE556N 

♦ MULB 

372 -185 

♦ SIC 

♦VALG 


N74366AF 

♦ MULB 

241 -137 


SPR 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE592F(2) 

INL 

353 - 43 

PHIN 

♦ RTCF 


NE161K 

SIC 

370 - 35 

♦ SIC 

♦VALG 


♦SIC 

Til 



♦ MOTA 



♦VALG 


NE162A 

SPR 

370 - 37 

NE531N 

♦ MULB 

345 - 51 


♦VALG 


NE592FH 

MOTA 

353 - 44 

N74366AN 

♦ MULB 

241 -138 

NE162J 

SIC 

370 - 38 

♦ PHIN 

♦SIC 


NE558D 

♦ MULB 

373 - 10 

NE592H 

INL 

354 -167 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SPR 



♦VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ MOTA 

♦ MULB 


♦ SIC 

♦VALG 


NE415J 

SIC 

156 - 78 

NE531T 

MULB 

345 - 52 

♦SIC 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74367AF 

♦ MULB 

242 - 35 

NE416A 

SPR 

182 -122 

PHIN 

VALG 


NE558F 

♦ MULB 

373 - 11 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


NE416J 

SIC 

182 -179 

NE531V 

MULB 

345 - 53 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE592HD8 

♦ MULB 

352 - 61 


♦VALG 



SPR 



PHIN 


SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74367AN 

♦ MULB 

242 - 36 

NE455A 

SPR 

170 -203 

NE532AN 

MULB 

328 -126 

NE558N 

♦ MULB 

373 - 12 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE455J 

SIC 

156 - 35 

PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE592HD14 

♦ MULB 

352 -103 

♦ SIC 

♦ VALG 



SPR 


NE532AT 

MULB 

328 -127 

SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74368AF 

♦ MULB 

242 -135 

NE470J 

SIC 

161 - 12 

PHIN 

VALG 


NE564D 

♦ MULB 

373 - 39 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE471J 

SIC 

155 -128 

NE532D 

♦ MULB 

328 -128 

♦PHIN 

♦ RTCF 


NE592HN8 

♦ MULB 

352 - 62 


♦VALG 


NE480A 

SPR 

163 - 4 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


N74368AN 

♦ MULB 

242 -136 

NE480J 

SIC 

159 -195 

♦SIC 

♦VALG 


NE564F 

♦ RTCF 

373 - 40 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SPR 


NE532FE 

♦ MULB 

328 -129 

♦SIC 

♦SPR 


NE592HN14 

♦ MULB 

352 -104 

♦SIC 

♦VALG 


NE481J 

SIC 

160 - 48 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE564I 

♦ MULB 

373 - 41 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NC0002 

GIC 

317 -123 

NE501A 

MULB 

345 -157 

♦SIC 

♦VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


NC0002C 

GIC 

317 -124 


PHIN 


NE532H 

♦ PHIN 

328 -130 

♦SIC 

♦VALG 


NE592K 

MULB 

354 -168 

NClt>(2) 

UIU 

3/U - 2b 

NtbUIK 

MULB 

34t> -lbb 

♦SlC 

♦ VALU 


Ntbb4N 

♦ MULb 

3/3 - 43 

PHIN 

VALUi 


NC0032 

GIC 

317 - 78 


PHIN 


NE532N 

♦ MULB 

328 -131 

♦PHIN 

♦ RTCF 


NE592N8 

♦MULB 

352 - 63 

NC0032-883B 

GIC 

317 - 79 

NE510A 

MULB 

345 -178 

♦ PHIN 

♦ SIC 


♦SIC 

♦ SPR 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NC0032C 

GIC 

317 - 80 


PHIN 



♦VALG 



♦VALG 



♦VALG 


NC74H00N 

THEF 

163 - 1 

NE510F 

MULB 

345 -172 

NE532T 

MULB 

328 -132 

NE565 

♦RSCB 

373 - 26 

NE592N14 

♦ MULB 

352 -105 

NC74H01N 

THEF 

165 -180 

PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


NE565A 

♦ MOTA 

373 - 27 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NC74H10N 

THEF 

168 -173 

NE510J 

SIC 

345 -179 

NE532V 

MULB 

328 -133 

NE565D 

♦ MULB 

373 - 28 

♦ SIC 

♦VALG 


NC74H1 IN 

THEF 

169 -178 

NE510N 

MULB 

345 -173 


PHIN 


♦PHIN 

♦ RTCF 


NE592N(2) 

♦ MOTA 

353 - 45 

NC74H20N 

THEF 

170 -198 

PHIN 

VALG 


NE533T 

SIC 

345 -190 

♦SIC 

♦VALG 



♦Til 


NC74H21N 

THEF 

178 -172 

NE511B 

MULB 

345 -183 

NE535FE 

RTCF 

346 -130 

NE565F 

♦ MULB 

373 - 29 

NE644N 

MULB 

394 -188 

NC74H22N 

THEF 

172 -136 


PHIN 



SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE644W 

MULB 

394 -189 

NC74H30N 

THEF 

174 - 26 

NE511F 

MULB 

345 -184 

NE535H 

RTCF 

346 -131 

SIC 

♦VALG 


NE806A 

SPR 

177 - 73 

NC74H40N 

THEF 

170 -199 

PHIN 

VALG 



SIC 


NE565N 

♦MULB 

373 - 30 

NE806J 

SIC 

157 -193 

NC74H50N 

THEF 

175 -127 

NE511N 

MULB 

345 -185 

NE535N 

MULB 

349 -144 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SPR 


NC74H51N 

THEF 

176 - 38 

PHIN 

VALG 


♦PHIN 

VALG 


SIC 

♦VALG 


NE808A 

SPR 

174 -108 

NC74H52N 

THEF 

179 - 12 

NE511R 

SIC 

345 -186 

NE535T 

MULB 

349 -145 

NE566D 

♦MULB 

380 -146 

NE808J 

SIC 

161 -108 

NC74H53N 

THEF 

179 - 48 

NE515A 

MULB 

344 - 10 

♦ PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SPR 


NC74H54N 

THEF 

179 • 83 


PHIN 


NE535V 

VALG 

349 -146 

♦SIC 

♦VALG 


NE816A 

SPR 

178 -112 

NC74H55N 

THEF 

179 -107 

NE515F 

MULB 

345 - 80 

NE536 

SELI 

349 -147 

NE566F 

♦ MULB 

380 -147 

NE816J 

SIC 

178 -113 

NC74H60N 

THEF 

177 - 8 

PHIN 

VALG 


NE536H 

PHIN 

335 -161 

♦ PHIN 

♦RTCF 



SPR 


NC74H61N 

THEF 

179 -135 

NE515G 

SIC 

344 - 11 

NE536T 

♦ MULB 

335 -162 


♦VALG 


NE825A 

SPR 

130 - 99 

NC74H71N 

THEF 

138 - 68 

NE515K 

MULB 

344 - 12 

♦ PHIN 

VALG 


NE566H 

RTCF 

380 -148 

NE825J 

SIC 

125 - 64 

NC74H72N 

THEF 

138 - 69 

PHIN 

VALG 


NE538FE 

♦ PHIN 

349 -148 

♦SIC 

♦VALG 



SPR 


NC74H87N 

THEF 

233 -128 

NE515N 

MULB 

345 - 81 

♦SIC 

♦VALG 


NE566N 

♦MULB 

380 -149 

NE840J 

SIC 

157 - 59 

NC74L00N 

THEF 

163 -124 

PHIN 

VALG 


NE538H 

♦ PHIN 

349 -149 

♦ PHIN 

♦RTCF 



SPR 


NC74L10N 

THEF 

169 - 52 

NE516A 

SIC 

345 -101 

♦SIC 

♦VALG 



♦VALG 


NE855A 

SPR 

171 -138 

NC74L30N 

THEF 

174 -107 

NE516G 

SIC 

345 -102 

NE538N 

♦ MULB 

349 -150 

NE566T 

MULB 

380 -150 

NE855J 

SIC 

156 - 36 

NC74L51N 

THEF 

180 -133 

NE516K 

SIC 

345 -103 

♦ PHIN 

♦ SIC 


PHIN 

♦ RTCF 



SPR 


NC74L54N 

THEF 

180 -166 

NE517A 

SIC 

345 -106 


♦VALG 



VALG 


NE855K 

SIC 

155 -137 

NC74L55N 

THEF 

180 -203 

NE517Q 

SIC 

345 -107 

NE538T 

MULB 

349 -151 

NE566V 

MULB 

380 -151 

NE870A 

SPR 

169 - 53 

NC74L71N 

THEF 

138 -144 

NE518A 

SIC 

393 -115 

PHIN 

VALG 


PHIN 

♦RTCF 


NE870J 

SIC 

161 - 13 

NC74L72N 

THEF 

138 -145 

NE518G 

SIC 

393 -116 

NE543K 

MULB 

393 -131 


♦VALG 



SPR 


NC210A 

GIC 

331 -216 


SPR 


NE544D 

♦SIC 

393 -132 

NE567 

♦RSCB 

373 - 37 

NE880A 

SPR 

164 - 51 

NC210B 

GIC 

331 -217 

NE518K 

SIC 

393 -117 

NE544N 

MULB 

393 -133 

NE567D 

♦ MULB 

372 -112 

NE880J 

SIC 

158 -196 

NC320 

NIT 

375 - 35 


SPR 


♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 



SPR 


NC321 

NIT 

378 - 39 

NE521A 

MULB 

393 -122 

♦SIC 

♦VALG 



♦VALG 


NE4558D 

♦ MULB 

328 -134 

NC322 

NIT 

378 - 25 


PHIN 


NE550A 

MULB 

366 -145 

NE567F(A) 

♦ MULB 

373 - 47 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NC400HN 

THEF 

163 - 2 

NE521D 

♦ MULB 

393 -121 


PHIN 


♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


NC400N 

THEF 

163 - 3 

♦ PHIN 

♦SIC 


NE550F 

MULB 

366 -141 

♦SIC 

♦VALG 


NE4558FE 

♦ MULB 

328 -135 

NC400PM 

THEF 

159 -194 


♦VALG 


PHIN 

VALG 


NE567FE 

♦ MULB 

372 -113 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NC410N 

THEF 

163 -214 

NE522A 

MULB 

393 -124 

NE550L 

MULB 

366 -146 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


NC410PM 

THEF 

155 - 94 


PHIN 


PHIN 

VALG 



♦VALG 


NE4558N 

♦ MULB 

328 -136 

NC420HN 

THEF 

170 -200 

NE522D 

♦ MULB 

393 -123 

NE550N 

MULB 

366 -142 

NE567H 

♦RTCF 

372 -119 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NC420N 

THEF 

170 -201 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 



♦SIC 


♦SIC 

♦VALG 


NC420PM 

THEF 

156 - 33 

♦ SIC 

♦ VALG 


NE553BA 

MULB 

372 -153 

NE567N(A) 

♦MULB 

372 -120 

NE5080D(A) 

♦SIC 

380 -195 

NC430N 

THEF 

174 - 27 

NE526A 

MULB 

393 -125 


PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE5080F(A) 

♦SIC 

380 -196 

NC430PM 

THEF 

156 -169 


PHIN 


NE553F 

MULB 

372 -154 

♦SIC 

♦VALG 


NE5080N(A) 

♦ MULB 

380 -197 

NC440N 

THEF 

170 -202 

NE526G 

SIC 

393 -126 


PHIN 


NE567T 

♦ PHIN 

372 -121 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NC440PM 

THEF 

156 - 34 

NE526K 

MULB 

393 -127 

NE554BA 

MULB 

372 -155 

♦ RTCF 

♦SIC 


♦ SIC 

♦VALG 


NC450N 

THEF 

175 -128 


PHIN 



PHIN 


NE570D 

♦MULB 

380 -120 

NE5081D(A) 

♦ SIC 

380 -198 

NC450PM 

THEF 

157 - 36 

NE527D 

♦ MULB 

393 -103 

NE554F 

MULB 

372 -156 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE5081F(A) 

♦ SIC 

380 -199 

NC453N 

THEF 

176 -128 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 



♦VALG 


NE5081N(A) 

♦ MULB 

380 -200 

NC460N 

THEF 

177 - 43 

♦ SIC 

♦ VALG 


NE555B 

♦SGSI 

372 - 47 

NE570F 

♦ MULB 

380 -121 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NC472HN 

THEF 

138 - 70 

NE527F 

♦ MULB 

393 -104 

NE555D 

♦MULB 

372 - 48 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


NC472N 

THEF 

138 - 71 

♦ PHIN 

♦ SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


NE5205D 

♦ MULB 

346 - 79 

NC2030 

NIT 

376 -146 


♦VALG 


♦SGSI 

♦SIC 


NE570N 

♦ MULB 

380 -122 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NC2320R 

NIT 

378 - 26 

NE527H 

♦ PHIN 

393 - 97 

♦Til 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


NC2320V 

NIT 

378 - 27 

♦ SIC 

♦ VALG 


NE555F 

♦ MULB 

372 -146 

♦ SIC 

♦VALG 


NE5205H 

♦ MULB 

346 - 78 

NC2321R 

NIT 

381 - 75 

NE527K 

MULB 

393 -105 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE571D 

♦ MULB 

380 -123 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NC2321V 

NIT 

378 - 40 

PHIN 

VALG 


♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


NC2322R 

NIT 

378 - 46 

NE527N 

♦ MULB 

393 -106 

NE555FE 

♦ MULB 

372 - 49 

♦ SIC 

♦VALG 


NE5512D 

♦ MULB 

328 -137 

NC2322V 

NIT 

378 - 47 

♦ PHIN 

♦ SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE571N 

♦ MULB 

380 -124 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NC2331 

NIT 

378 - 63 


♦ VALG 


♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


NC2332 

NIT 

378 - 64 

NE529D 

♦ MULB 

393 -111 

NE555H 

VALG 

372 - 50 

♦ SIC 

♦VALG 


NE5512FE 

♦ PHIN 

328 -138 

NC7400N 

THEF 

162 - 19 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE555J 

♦SGSI 

372 - 51 

NE572D 

♦ MULB 

380 -130 

♦ SIC 

♦VALG 


NC7401BN 

THEF 

164 - 50 

♦SIC 

♦VALG 


NE555JG 

Til 

372 - 52 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE5512N 

♦ PHIN 

328 -139 

NC7401N 

THEF 

163 -215 

NE529F 

♦ MULB 

393 -112 

NE555L 

Til 

372 - 53 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


NC7402N 

THEF 

164 -179 

♦ PHIN 

♦ SIC 


NE555N 

♦ MULB 

372 - 54 

NE572N 

♦ MULB 

380 -131 

NE5514D 

♦ MULB 

337 -117 

NC7403BN 

THEF 

166 - 95 


♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NC7403N 

THEF 

165 -181 

NE529H 

♦ PHIN 

393 -101 

SIC 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


NC7410N 

THEF 

168 - 3 

♦ SIC 

♦VALG 


NE555P 

♦Til 

372 - 55 

NE586F 

♦ MULB 

253 - 16 

NE5514F 

♦ PHIN 

337 -118 

NC7420N 

THEF 

172 - 52 

NE529K 

MULB 

393 -107 

NE555T 

MULB 

372 - 56 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


NC7426N 

THEF 

166 - 96 

PHIN 

VALG 



PHIN 



♦VALG 


NE5514N 

♦ PHIN 

337 -119 

NC7440N 

THEF 

170 - 74 

NE529N 

♦ MULB 

393 -113 

NE555V 

FSC 

372 - 57 

NE586N 

♦ MULB 

253 - 17 

♦ SIC 

♦VALG 


NC7441AN 

THEF 

186 - 81 

♦ PHIN 

♦ SIC 


MULB 

PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE5517AD 

♦ PHIN 

325 -196 

NC7442N 

THEF 

186 -190 


♦VALG 


NE556-1F 

♦ MULB 

372 -179 


♦VALG 


♦ SIC 

VALG 


NC7450N 

THEF 

175 - 77 

NE530A 

SIC 

351 -189 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE592(2) 

♦ RSCB 

353 - 39 

NE5517AN 

♦ PHIN 

325 -197 

NC7451N 

THEF 

176 - 39 

NE530F 

♦SIC 

349 -139 

♦ SIC 

♦VALG 


NE592A 

MULB 

353 - 40 

♦ RTCF 

♦ SIC 


NC7453N 

THEF 

176 -179 

NE530FE 

♦ MULB 

349 -140 

NE556-1N 

♦ MULB 

372 -180 


PHIN 



♦VALG 


NC7454N 

THEF 

157 -127 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE592AD 

♦Til 

353 - 41 

NE5517D 

♦ PHIN 

325 -198 

NC7460N 

THEF 

176 -200 

♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


NE592AN 

♦Til 

353 - 42 

♦ RTCF 

♦SIC 


NC7470N 

THEF 

130 - 71 

NE530G 

SIC 

347 -116 

NE556A 

FSC 

372 -181 

NE592D8 

♦ MULB 

352 - 59 


♦ VALG 


NC7472N 

THEF 

138 -146 

NE530H 

♦ PHIN 

349 -141 

MOTA 

MULB 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE5517N 

♦ PHIN 

325 -199 

NC7476N 

THEF 

137 -188 

♦ SIC 

♦VALG 



PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦SIC 


NC7486N 

THEF 

177 -163 











♦VALG 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MFRS 





TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

ii wEmm 


lg«74llikl 



Mil 

NE5520U 

♦ MULB 

393 -208 

NE5538K 

MULB 


NJM072M 

♦ NJRC 

325 

- 34 

NJM4558D 

♦ NJRC 

325 

- 55 

NMC6551J2 

mimm 

296 - 95 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


NJM072S 

♦ NJRC 

346 

- 83 

NJM4558M 

♦ NJRC 

325 

- 56 

NMC6551J5 

♦ NSC 

296 - 96 

♦ SIC 

♦VALG 


NE5538N14 

MULB 

353 -162 

NJM78M05A 

♦ NJRC 

364 

- 31 

NJM4558S 

♦ NJRC 

346 

- 93 

NMC6551J9 

♦ NSC 

296 - 97 

NE5520F 

♦ MULB 

393 -209 

PHIN 

VALG 


NJM78M06A 

♦ NJRC 

364 

- 32 

NJM4558T 

♦ NJRC 

325 

- 57 

NMC6551N5 

♦ NSC 

296 - 98 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE5538N 

MULB 

328 -157 

NJM78M08A 

♦ NJRC 

364 

- 33 

NJM4559D 

♦ NJRC 

325 

- 58 

NMC6551N9 

♦ NSC 

296 - 99 

♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

VALG 


NJM78M09A 

♦ NJRC 

364 

- 34 

NJM4559M 

♦ NJRC 

325 

- 59 

NMC6552BJ2 

NSC 

296 -105 

NE5520N 

♦ MULB 

393 -210 

NE5538T 

MULB 

328 -158 

NJM78M12A 

♦ NJRC 

364 

- 35 

NJM4559S 

♦ NJRC 

346 

- 94 

NMC6552BJ9 

NSC 

296 -106 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


NJM78M15A 

♦ NJRC 

364 

- 36 

NJM4559T 

♦ NJRC 

325 

- 60 

NMC6552BN9 

NSC 

296 -107 

♦SIC 

♦VALG 


NE5539D 

♦ MULB 

346 -179 

NJM78M18A 

♦ NJRC 

364 

- 37 

NJM4560D 

♦ NJRC 

325 

- 61 

NMC6552J2 

NSC 

296 -108 

NE5521 D(A) 

♦ MULB 

393 -217 

♦ PHIN 

RTCF 


NJM78M20A 

♦ NJRC 

364 

- 38 

NJM4560M 

♦ NJRC 

325 

- 62 

NMC6552J5 

NSC 

296 -109 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦ VALG 


NJM78M24A 

♦ NJRC 

364 

- 39 

NJM4560S 

♦ NJRC 

346 

- 95 

NMC6552J9 

NSC 

296 -110 


♦VALG 


NE5539F 

♦ MULB 

346 -180 

NJM082D 

♦ NJRC 

325 

- 35 

NJM4560T 

♦ NJRC 

325 

- 63 

NMC6552N5 

NSC 

296 -111 

NE5521 F(A) 

♦ MULB 

393 -218 

♦ PHIN 

RTCF 


NJM082M 

♦ NJRC 

325 

- 36 

NJM4562D 

♦ NJRC 

325 

- 64 

NMC6552N9 

NSC 

296 -112 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 


NJM082S 

♦ NJRC 

346 

- 84 

NJM4562M 

♦ NJRC 

325 

- 65 

NMC41257-10 

♦ NSC 

293 - 68 

SIC 

♦VALG 


NE5539N 

♦ PHIN 

346 -181 

NJM311D 

♦ NJRC 

387 

-182 

NJM4562S 

♦ NJRC 

346 

- 96 

NMC41257-12 

♦ NSC 

293 - 69 

NE5521 N(A) 

♦ MULB 

393 -219 

♦ RTCF 

♦ SIC 


NJM311M 

♦ NJRC 

387 

-183 

NJM4562T 

♦ NJRC 

325 

- 66 

NMC41257-15 

♦NSC 

293 - 70 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


NJM311T 

♦ NJRC 

387 

-184 

NJM5532D 

♦ NJRC 

325 

- 67 

NS7560 

NSC 

358 -169 

SIC 

♦VALG 


NE5560D 

♦ MULB 

366 -207 

NJM318D 

♦ NJRC 

324 

-124 

NJM5532M 

♦ NJRC 

325 

- 68 

NS7560A 

NSC 

358 -170 

NE5530F 

MULB 

353 -157 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NJM318M 

♦ NJRC 

324 

-125 

NJM5532S 

♦ NJRC 

346 

- 97 

011001 

TSC 

370 - 70 

PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


NJM318T 

♦ NJRC 

324 

-126 

NJM5534D 

♦ NJRC 

346 

-149 

011004 

TSC 

370 - 71 

NE5530H 

PHIN 

355 - 2 

NE5560F 

♦ PHIN 

366 -208 

NJM319D 

♦ NJRC 

387 

-108 

NJM5534M 

♦ NJRC 

346 

-150 

011008 

TSC 

370 - 72 

NE5530K 

MULB 

355 - 3 

♦ SIC 

♦ VALG 


NJM319M 

♦ NJRC 

387 

-102 

NJM7805A 

♦ NJRC 

364 

- 40 

012001 

TSC 

370 - 98 

PHIN 

VALG 


NE5560N 

♦ PHIN 

366 -209 

NJM319T 

♦ NJRC 

386 

-172 

NJM7806A 

♦ NJRC 

364 

- 41 

042001 

TSC 

370 - 99 

NE5530N14 

MULB 

353 -158 

♦ SIC 

♦ VALG 


NJM324D 

♦ NJRC 

339 

-140 

NJM7808A 

♦ NJRC 

364 

- 42 

OA101 

QUM 

318 -138 

PHIN 

VALG 


NE5561D 

♦ MULB 

367 - 2 

NJM324M 

♦ NJRC 

339 

-141 

NJM7809A 

♦ NJRC 

364 

- 43 

OA103 

QUM 

318 -139 

NE5530N 

MULB 

328 -140 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NJM353D 

♦ NJRC 

325 

- 83 

NJM7812A 

♦ NJRC 

364 

- 44 

OA104 

QUM 

318 -140 

PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


NJM353M 

♦ NJRC 

325 

- 84 

NJM7815A 

♦ NJRC 

364 

- 45 

OA105 

QUM 

324 -186 

NE5532AFE 

♦ MULB 

328 -141 

NE5561FE 

♦ MULB 

367 - 3 

NJM353T 

♦ NJRC 

325 

- 85 

NJM7818A 

♦ NJRC 

364 

- 46 

OA106 

QUM 

324 -187 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NJM555D 

♦ NJRC 

372 

- 58 

NJM7820A 

♦ NJRC 

364 

- 47 

OA107 

QUM 

324 -188 

♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


NJM555M 

♦ NJRC 

372 

- 59 

NJM7824A 

♦ NJRC 

364 

- 48 

OA108 

QUM 

324 -189 

NE5532AH 

PHIN 

328 -142 

NE5561N 

♦ MULB 

367 - 4 

NJM555S 

♦ NJRC 

372 

- 8 

NJM13600D 

♦ NJRC 

325 

-200 

OA109 

QUM 

324 -190 

NE5532AJG(A) 

Til 

328 -143 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NJM556D 

♦ NJRC 

372 

-186 

NJM13600M 

♦ NJRC 

325 

-201 

OA201 

QUM 

351 -190 

NE5532AN 

♦ PHIN 

328 -144 

♦ SIC 

♦VALG 


NJM556M 

♦ NJRC 

372 

-187 

NJM13700D 

♦ NJRC 

325 

-202 

OA202(2) 

QUM 

351 -191 

♦ RTCF 

♦ SIC 


NE5562D 

♦ MULB 

367 - 10 

NJM567D 

♦ NJRC 

372 

-122 

NJM13700M 

♦ NJRC 

325 

-203 

OA301A 

QUM 

351 -192 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NJM567T 

♦ NJRC 

372 

-123 

NJU4001BD 

♦ NJRC 

147 

-153 

OA302 

QUM 

351 -193 

NE5532AP(A) 

♦Til 

328 -145 

SIC 

♦VALG 


NJM723D 

♦ NJRC 

368 

- 64 

NJU4001BN 

♦ NJRC 

147 

-154 

OA304 

QUM 

351 -194 

NE5532AT 

MULB 

328 -146 

NE5562F 

♦ MULB 

367 - 11 

NJM723M 

♦ NJRC 

368 

- 65 

NJU4013BD 

♦ NJRC 

123 

-167 

OA305 

QUM 

351 -195 


PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NJM723T 

♦ NJRC 

368 

- 66 

NJU4013BM 

♦ NJRC 

123 

-168 

OM322 

PHIN 

335 -202 

NE5532D 

♦ PHIN 

346 -185 

SIC 

♦VALG 


NJM741D 

♦ NJRC 

349 

-152 

NJU4520BD 

♦ NJRC 

194 

-102 

OM802(2) 

MULB 

373 -151 

NE5532FE 

♦ MULB 

328 -147 

NE5562N 

♦ MULB 

367 - 12 

NJM741M 

♦ NJRC 

349 

-153 

NJU4520BM 

♦ NJRC 

194 

- 99 

OPOICJ 

♦ MPS 

357 -170 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NJM741T 

♦ NJRC 

349 

-154 

NMC27C64QEJ 150(A) 




♦ PMI 


♦ SIC 

♦VALG 


SIC 

♦VALG 


NJM1458D 

♦ NJRC 

325 

- 37 


♦ NSC 

299 

- 85 

OPOICP 

♦ MPS 

357 -171 

NE5532H 

♦ PHIN 

328 -148 

NE5568D 

♦ MULB 

367 - 15 

NJM1458M 

♦ NJRC 

325 

- 38 

NMC27C64QEJ200(A) 



♦ PMI 


NE5532JG(A) 

Til 

328 -149 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NJM2041D 

♦ NJRC 

325 

- 39 


♦ NSC 

299 

- 86 

OPOICY 

MPS 

351 -196 

NE5532N 

♦ PHIN 

328 -150 

♦ SIC 

♦VALG 


NJM2041M 

♦ NJRC 

325 

- 40 

NMC27C64QJ 150(A) 

299 

- 87 

OPOICZ 

MPS 

357 -172 

♦ RTCF 

♦ SIC 


NE5568FE 

♦ MULB 

367 - 16 

NJM2041S 

♦ NJRC 

346 

- 85 


♦ NSC 




♦ PMI 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NJM2043D 

♦ NJRC 

325 

- 41 

NMC27C64QJ200(A) 

299 

- 88 

OPOIEJ 

MPS 

349 -155 

NE5532P(A) 

♦Til 

328 -151 

♦ SIC 

♦VALG 


NJM2043M 

♦ NJRC 

325 

- 42 


♦ NSC 




PMI 


NE5532T 

MULB 

328 -152 

NE5568N 

♦ MULB 

367 - 17 

NJM2043S 

♦ NJRC 

346 

- 86 

NMC27C64QJ250(A) 

299 

- 89 

OPOIEP 

MPS 

351 -197 


PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


NJM2048D 

♦ NJRC 

364 

-149 


♦ NSC 



OPOIEY 

MPS 

351 -198 

NE5533AF 

♦ PHIN 

346 -115 

♦ SIC 

♦VALG 


NJM2048M 

♦ NJRC 

364 

-150 

NMC27C64QJ300(A) 

299 

- 90 

OPOIEZ 

MPS 

357 -173 

RTCF 

VALG 


NE5592D(2) 

♦ MULB 

346 -186 

NJM2049D 

♦ NJRC 

364 

-151 


♦ NSC 



OPOIFJ 

MPS 

349 -156 

NE5533AJ 

Til 

346 -116 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NJM2049M 

♦ NJRC 

364 

-152 

NMC27C64QMJ200(A) 

299 


OPOIFL 

PMI 

323 -200 

NE5533AN 

♦ PHIN 

346 -132 


♦VALG 


NJM2058D 

♦ NJRC 

337 

-122 


♦ NSC 

- 91 

OPOIFY 

MPS 

351 -199 

♦ RTCF 

♦ SIC 
♦VALG 


NE5592N(2) 

♦ PHIN 

♦ MULB 

♦ RTCF 

346 -187 

NJM2058M 

NJM2059D 

♦ NJRC 

♦ NJRC 

337 

337 

-123 

-124 

NMC27C64QMJ250(A) 

♦ NSC 

299 

- 92 

OPOIFZ 

OPOIG 

MPS 
♦ PMI 

357 -174 
349 -157 

NE5533AP 

Til 

346 -117 


♦VALG 


NJM2059M 

♦ NJRC 

337 

-125 

NMC27C256QE250(A) 


OPOIGJ 

MPS 

357 -175 

NE5533F 

♦ PHIN 

346 -118 

NE8162A 

SPR 

370 - 39 

NJM2060D 

♦ NJRC 

337 

-126 


♦ NSC 

299 

- 12 


♦ PMI 


RTCF 

VALG 


NE8162J 

SPR 

370 - 40 

NJM2060M 

♦ NJRC 

337 

-127 

NMC27C256QM250(A) 

♦ NSC 


OPOIGL 

PMI 

323 -201 

NE5533J 

Til 

346 -119 

NE8280A 

SPR 

204 - 17 

NJM2068D 

♦ NJRC 

325 

- 43 

|299 

- 13 

OPOIGR 

♦ PMI 

349 -158 

NE5533JG 

Til 

346 -120 

NE8280J 

SPR 

197 - 2 

NJM2068M 

♦ NJRC 

325 

- 44 

NMC27C256QM350(A) 

♦ NSC 


OPOIGY 

MPS 

351 -200 

NE5533N 

♦ PHIN 

346 -133 

NE8281A 

SPR 

201 - 76 

NJM2068S 

♦ NJRC 

346 

- 87 

299 

- 14 

OPOIGZ 

MPS 

357 -176 

♦ RTCF 

♦ SIC 


NE8281J 

SPR 

196 - 60 

NJM2072D 

♦ NJRC 

376 

-150 

NMC27C256Q17(A) 

299 

- 15 


♦ PMI 



♦VALG 


NE8415A 

SPR 

172 - 98 

NJM2072M 

♦ NJRC 

376 

-151 


♦ NSC 



OPOIHJ 

♦ MPS 

357 -177 

NE5533P 

Til 

346 -121 

NE8415J 

SPR 

156 - 79 

NJM2351 AD(A) 

♦ NJRC 

364 

-159 

NMC27C256Q20(A) 

299 

- 16 


♦ PMI 


NE5534AD 

♦ MULB 

346 -122 

NE8416A 

SPR 

182 -180 

NJM2351 B5D(A) 


364 

-160 


♦ NSC 



OPOIHP 

MPS 

357 -178 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE8416J 

SPR 

182 -181 

♦ NJRC 



NMC27C256Q200(A) 

299 

- 17 


♦ PMI 


♦SIC 

♦Til 


NE8440A 

SPR 

175 -202 

NJM2351B10D(A) 


364 

-161 


♦ NSC 



OPOIHY 

MPS 

351 -201 


♦VALG 


NE8440J 

SPR 

157 - 37 

♦ NJRC 



NMC27C256Q25(A) 

299 

- 18 

OPOIHZ 

MPS 

357 -179 

NE5534AFE 

♦ PHIN 

346 -134 

NE8455A 

SPR 

170 - 97 

NJM2352D(A) 

♦ NJRC 

364 

-162 


♦ NSC 




♦ PMI 


♦ RTCF 

♦ SIC 


NE8455J 

SPR 

155 -211 

NJM2352M(A) 

♦ NJRC 

364 

-163 

NMC27C256Q30(A) 

299 

- 19 

OPOIJ 

MPS 

357 -180 


♦VALG 


NE8470A 

SPR 

169 - 54 

NJM2353(A) 

♦ NJRC 

364 

-164 


♦ NSC 




♦ PMI 


NE5534AH 

♦ PHIN 

346 -135 

NE8470J 

SPR 

161 - 14 

NJM2403D 

♦ NJRC 

390 

-115 

NMC27C256Q300(A) 

299 

- 20 

OPOIL 

PMI 

323 -202 

NE5534AJG 

Til 

346 -136 

NE8471A 

SPR 

170 - 20 

NJM2403M 

♦ NJRC 

390 

-116 


♦ NSC 



OPOIN 

PMI 

349 -159 

NE5534AL 

Til 

346 -137 

NE8471J 

SPR 

155 -129 

NJM2403S 

♦ NJRC 

390 

-113 

NMC27C256Q45(A) 

299 

- 21 

OPOIY 

MPS 

351 -202 

NE5534AN 

♦ MULB 

346 -138 

NE8480A 

SPR 

163 -125 

NJM2606D 

♦ NJRC 

390 

- 62 


♦ NSC 



OPOIZ 

MPS 

357 -181 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE8480J 

SPR 

159 -196 

NJM2606M/G 

♦ NJRC 

390 

- 63 

NMC27C256Q450(A) 

299 

- 22 


♦ PMI 


♦SIC 

♦VALG 


NE8481A 

SPR 

163 -126 

NJM2900M 

♦ NJRC 

331 

-140 


♦ NSC 



OP02AJ 

MPS 

357 -182 

NE5534AP 

♦Til 

346 -139 

NE8806A 

SPR 

177 - 74 

NJM2900N 

♦ NJRC 

331 

-141 

NMC27CP128Q200 

299 

-122 


♦ PMI 


NE5534AT 

PHIN 

346 -140 

NE8806J 

SPR 

157 -194 

NJM2901M 

♦ NJRC 

385 

-110 


♦ NSC 



OP02AY 

MPS 

351 -203 


VALG 


NE8808A 

SPR 

174 -109 

NJM2901N 

♦ NJRC 

385 

-111 

NMC27CP128Q250 

299 

-123 

OP02AZ 

MPS 

357 -183 

NE5534D 

♦ MULB 

346 -141 

NE8808J 

SPR 

161 -109 

NJM2902M 

♦ NJRC 

337 

-128 


♦ NSC 




♦ PMI 


♦ PHIN 

♦RTCF 


NE8816A 

SPR 

178 -114 

NJM2902N 

♦ NJRC 

337 

-129 

NMC27CP128Q300 

299 

-124 

OP02BJ 

MPS 

357 -184 

♦SIC 

♦Til 


NE8816J 

SPR 

178 -115 

NJM2903D 

♦ NJRC 

385 

-112 


♦ NSC 




♦ PMI 



♦VALG 


NE8825A 

SPR 

130 -100 

NJM2903M 

♦ NJRC 

390 

-117 

NMC4164J1 

♦ NSC 

293 

-176 

OP02BY 

MPS 

351 -204 

NE5534FE 

♦ MULB 

346 -142 

NE8825J 

SPR 

125 - 65 

NJM2903S 

♦ NJRC 

390 

-114 

NMC4164J2 

♦ NSC 

293 

-177 

OP02BZ 

MPS 

357 -185 

♦ PHIN 

RTCF 


NE8840A 

SPR 

175 -203 

NJM2904D 

♦ NJRC 

325 

- 45 

NMC5295J1 

NSC 

294 

-181 


♦ PMI 


♦SIC 

♦VALG 


NE8840J 

SPR 

157 - 38 

NJM2904M 

♦ NJRC 

325 

- 46 

NMC5295J2 

♦ NSC 

294 

-182 

OP02CJ 

MPS 

357 -186 

NE5534H 

PHIN 

346 -143 

NE8855A 

SPR 

171 -139 

NJM2904S 

♦ NJRC 

346 

- 88 

NMC5295J3 

♦ NSC 

294 

-183 


♦ PMI 


NE5534JG 

Til 

346 -144 

NE8855J 

SPR 

156 - 37 

NJM3403AD 

♦ NJRC 

337 

-130 

NMC5295J4 

♦ NSC 

294 

-184 

OP02CP 

MPS 

357 -187 

NE5534L 

Til 

346 -145 

NE8870A 

SPR 

169 - 55 

NJM3403AM 

♦ NJRC 

337 

-131 

NMC5295N2 

♦ NSC 

294 

-185 


♦ PMI 


NE5534N 

♦ MULB 

346 -146 

NE8870J 

SPR 

161 - 15 

NJM3404AD 

♦ NJRC 

325 

- 47 

NMC5295N3 

♦ NSC 

294 

-186 

OP02CY 

MPS 

351 -205 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


NE8880A 

SPR 

164 - 52 

NJM3404AM 

♦ NJRC 

325 

- 48 

NMC5295N4 

♦ NSC 

294 

-187 

OP02CZ 

MPS 

357 -188 

♦SIC 

♦VALG 


NE8880J 

SPR 

158 -197 

NJM3404AS 

♦ NJRC 

346 

■ 89 

NMC6508AJ9 

NSC 

297 

-190 


♦ PMI 


NE5534P 

♦Til 

346 -147 

NG5532D 

♦SIC 

328 -159 

NJM3414D 

♦ NJRC 

325 

- 49 

NMC6508BJ2 

NSC 

297 

-177 

OP02DJ 

MPS 

357 -189 

NE5534T 

PHIN 

346 -148 

NH0001-883 

♦ NSC 

317 - 30 

NJM3414M 

♦ NJRC 

325 

- 50 

NMC6508BJ9 

NSC 

297 

-178 


♦ PMI 



VALG 


NH0001C 

♦ NSC 

317 - 31 

NJM3414S 

♦ NJRC 

346 

- 90 

NMC6508BN9 

NSC 

297 

-179 

OP02DP 

MPS 

357 -190 

NE5535F 

MULB 

353 -159 

NH0002-883 

♦ NSC 

317 -125 

NJM3415D 

♦ NJRC 

325 

- 51 

NMC6508J2 

NSC 

297 

-180 


♦ PMI 


♦ PHIN 

VALG 


NH0003-883 

♦ NSC 

317 - 33 

NJM3415M 

♦ NJRC 

325 

- 52 

NMC6508J5 

NSC 

297 

-181 

OP02DY 

MPS 

351 -206 

NE5535H 

♦ PHIN 

328 -153 

NH0004-883 

♦ NSC 

317 - 32 

NJM3415S 

♦ NJRC 

346 

- 91 

NMC6508J9 

NSC 

297 

-182 

OP02DZ 

MPS 

357 -191 

♦SIC 

♦VALG 


NH0024C 

NSC 

317 - 52 

NJM3524D 

♦ NJRC 

363 

- 24 

NMC6508N5 

NSC 

297 

-183 


♦ PMI 


NE5535K 

MULB 

355 - 4 

NJD6506S 

♦ NJRC 

395 - 34 

NJM3900M 

♦ NJRC 

331 

-142 

NMC6508N9 

NSC 

297 

-184 

OP02EJ 

MPS 

357 -192 

♦ PHIN 

VALG 


NJD6507S 

♦ NJRC 

395 - 35 

NJM3900N 

♦ NJRC 

331 

-143 

NMC6518AJ9 

NSC 

296 

-144 


♦ PMI 


NE5535N14 

MULB 

353 -160 

NJD6511 

♦ NJRC 

389 -216 

NJM4151D 

♦ NJRC 

371 

-100 

NMC6518BJ2 

NSC 

296 

-136 

OP02EP 

MPS 

357 -193 

♦ PHIN 

VALG 


NJD6512 

♦ NJRC 

389 -217 

NJM4151M 

♦ NJRC 

371 

-101 

NMC6518BJ9 

NSC 

296 

-137 

OP02EY 

MPS 

351 -207 

NE5535N 

♦ MULB 

328 -154 

NJD6513 

♦ NJRC 

389 -209 

NJM4200AD 

♦ NJRC 

379 

-153 

NMC6518BN9 

NSC 

296 

-138 

OP02EZ 

MPS 

357 -194 

♦ PHIN 

♦SIC 


NJD6514 

♦ NJRC 

389 -218 

NJM4200AM 

♦ NJRC 

379 

-154 

NMC6518J2 

NSC 

296 

-139 


♦ PMI 


♦VALG 


NJM022D 

♦ NJRC 

325 - 29 

NJM4200D 

♦ NJRC 

379 

-155 

NMC6518J5 

NSC 

296 

-140 

OP02G 

♦ PMI 

349 -160 

NE5535T 

♦ PHIN 

328 -155 

NJM022M 

♦ NJRC 

325 - 30 

NJM4200M 

♦ NJRC 

379 

-156 

NMC6518J9 

NSC 

296 

-141 

OP02GR 

♦ PMI 

349 -161 

NE5538F 

MULB 

353 -161 

NJM062D 

♦ NJRC 

325 - 31 

NJM4250D 

♦ NJRC 

343 

- 34 

NMC6518N5 

NSC 

296 

-142 

OP02J 

MPS 

357 -195 

PHIN 

VALG 


NJM062M 

♦ NJRC 

325 - 32 

NJM4250M 

♦ NJRC 

343 

- 35 

NMC6518N9 

♦ NSC 

296 

-143 


♦ PMI 

NE5538H 

PHIN 

328 -156 

NJM064D 

♦ NJRC 

337 -120 

NJM4556D 

♦ NJRC 

325 

- 53 

NMC6551BJ2 

NSC 

296 

- 92 

OP02N 

PMI 

349 -162 


VALG 


NJM064M 

♦ NJRC 

337 -121 

NJM4556M 

♦ NJRC 

325 

- 54 

NMC6551BJ9 

NSC 

296 

- 93 

OP02Y 

MPS 

351 -208 




NJM072D 

♦ NJRC 

325 - 33 

NJM4556S 

♦ NJRC 

346 

- 92 

NMC6551BN9 

NSC 

296 

- 94 


1 
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3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

hill ■ 

■Aidsisa 



HliSKI 


TYPE NO. 

MFRS 

M 

khij ■k'f 



TYPE No. 

MFRS 


OP02Z 


357 -196 



334 

- 18 

OP12EJG 

Til 

321 -100 

OP18BZ 

WH 

322 

- 84 

0P27ST(A) 

♦RTN 

334 - 94 


♦ PMI 


Hi 

♦ PMI 



OP12EP 

TII 

321 -101 

OP18CJ 

PMI 

324 

- 24 

OP27GZ 

♦ MOTA 

334 - 95 

OP03AK 

PMI 

355 - 6 

OP07CJG 

TII 

334 

- 19 

OP12EZ 

♦ PMI 

321 -102 

OP18CZ 

PMI 

322 

- 85 

♦ MPS 

♦ PMI 


OP03AY 

PMI 

353 -163 

OP07CN8 

♦ LTC 

334 

- 20 

OP12FD 

TII 

321 -103 

OP18EJ 

PMI 

324 

- 25 

OP32AP 

PMI 

343 - 46 

OP03BK 

PMI 

355 - 7 

OP07CNB 

♦ RTN 

334 

- 21 

OP12FJ 

♦ PMI 

321 -104 

OP18EZ 

PMI 

322 

- 86 

OP32AZ 

♦ PMI 

343 - 47 

OP03BY 

PMI 

353 -164 


♦ MXM 

334 

- 22 

OP12FJG 

TII 

321 -105 

OP18FJ 

PMI 

324 

- 26 

OP32BP 

PMI 

343 - 48 

OP03CK 

PMI 

355 - 8 


♦Til 



OP12FP 

TII 

321 -106 

OP18FZ 

PMI 

322 

- 87 

OP32BZ 

♦ PMI 

343 - 49 

OP03CY 

PMI 

353 -165 

OP07CSA 

♦ MXM 

334 

- 23 

OP12FZ 

♦ PMI 

321 -107 

OP18GJ 

PMI 

324 

- 27 

OP32EP 

♦ PMI 

343 - 50 

OP03DK 

PMI 

355 - 9 

OP07CT 

♦ RTN 

334 

- 24 

OP12G 

♦ PMI 

321 -108 

OP18GZ 

PMI 

322 

- 88 

OP32EZ 

♦ PMI 

343 - 51 

OP03DY 

PMI 

353 -166 

OP07CY 

INL 

316 

-139 

OP12GD 

TII 

321 -109 

OP19AZ 

PMI 

339 

-206 

OP32FP 

♦PMI 

343 - 52 

OP03EK 

PMI 

355 - 10 


PMI 



OP12GJ 

♦ PMI 

321 -110 

OP19BZ 

PMI 

339 

-207 

OP32FZ 

♦ PMI 

343 - 53 

OP03EY 

PMI 

353 -167 

OP07CZ 

♦ MXM 

334 

- 25 

OP12GJG 

TII 

321 -111 

OP19CZ 

PMI 

339 

-208 

OP32GP 

PMI 

343 - 54 

OP03G 

PMI 

328 -160 


♦ PMI 



OP12GP 

TII 

321 -112 

OP19EJ 

PMI 

350 

- 11 

OP32GZ 

♦ PMI 

343 - 55 


PMI 

355 - 11 

OP07D(A) 

TII 

334 

- 26 

OP12GR 

♦ PMI 

321 -113 

OP19EZ 

PMI 

350 

- 12 

OP37ADE 

♦ RTN 

334 - 96 


PMI 

328 -161 

OP07DDE 

♦ RTN 

334 

- 27 

OP12GZ 

♦ PMI 

321 -114 

OP19FJ 

PMI 

350 

- 13 


♦ LTC 

334 - 97 

Siit w 

PMI 

353 -168 


♦ RTN 

334 

- 28 

OP12N 

♦ PMI 

321 -115 

OP19FZ 

PMI 

350 

- 14 

OP37AJ8 

♦ LTC 

334 - 98 

OP04AK 

♦ PMI 

355 - 12 


♦ MXM 

334 

- 29 

OP14AJ 

MPS 

316 - 45 

OP19GZ 

PMI 

339 

-209 

OP37AJ 

♦ MPS 

334 - 99 

OP04AY 

♦ PMI 

353 -169 


♦ PMI 




♦ PMI 


OP20BJ 

♦ PMI 

350 

- 15 


♦ PMI 


OP04BK 

♦ PMI 

355 - 13 

OP07DJG 

TII 

334 

- 30 

OP14AK 

PMI 

355 - 18 

OP20BZ 

♦ PMI 

350 

- 16 

OP37AT 

♦ RTN 

334 -100 

OP04BY 

♦ PMI 

353 -170 

OP07DNB 

♦ RTN 

334 

- 31 

OP14AZ 

♦ PMI 

328 -162 

OP20CJ 

♦ PMI 

350 

- 17 

OP37AZ 

♦ MOTA 

334 -101 

OP04CK 

♦ PMI 

355 - 14 


♦ MXM 

334 

- 32 

OP14BJ 

MPS 

328 -163 

OP20CZ 

♦ PMI 

350 

- 18 

♦ MPS 

♦ PMI 


OP04CY 

♦ PMI 

353 -171 


♦TII 




♦ PMI 


OP20FJ 

♦ PMI 

350 

- 19 

OP37BDE 

♦ RTN 

334 -102 


PMI 

355 - 15 

OP07DSA 

♦ MXM 

334 

- 33 

OP14BZ 

♦ PMI 

328 -164 

OP20FP 

♦ PMI 

350 

- 20 

OP37BJ 

♦ MPS 

334 -103 

[ijiltf SJHHI 

♦ PMI 

353 -172 

OP07DT 

♦ RTN 

334 

- 34 

OP14CJ 

♦ PMI 

316 - 46 

OP20FZ 

♦ PMI 

350 

- 21 

OP37BRC 

♦ PMI 

353 - 68 

if* 

PMI 

355 - 16 

OP07E(A) 

TII 

334 

- 35 

OP14CP 

♦ PMI 

328 -165 

OP20G 

♦ PMI 

350 

- 22 

OP37BT 

♦ RTN 

334 -104 

Mil =uH : 

♦ PMI 

353 -173 

OP07ED 

TII 

334 

- 36 

OP14CZ 

♦ PMI 

328 -166 

OP20GJ 

♦ PMI 

350 

- 23 

OP37BZ 

♦ MOTA 

334 -105 


♦ PMI 

353 -174 

OP07EDE 

♦ RTN 

334 

- 37 

OP14DJ 

♦ PMI 

328 -167 

OP20GP 

♦ PMI 

350 

- 24 

♦ MPS 

♦ PMI 


OP04K 

♦ PMI 

355 - 17 


♦ LTC 

334 

- 38 

OP14DP 

♦ PMI 

349 -164 

OP20GR 

♦ PMI 

350 

- 25 

OP37CDE 

♦ RTN 

334 -106 

OP04N 

PMI 

353 -175 


RTN 



OP14DZ 

♦ PMI 

3?fl -ifift 

np?r>R7 

4PMI 

sro 

- OP, 

npww 

41 TO 

OOA .107 

OP04Y 

♦ PMI 

353 -176 

OP07EJ8 

♦ LTC 

334 

- 39 

OP14EJ 

MPS 

316 - 47 

OP20HJ 

♦ PMI 

350 

- 27 

OP37CJ8 

♦ LTC 

334 -108 

OP05ADE 

♦ RTN 

333 -196 


♦ MXM 

334 

- 40 


♦ PMI 


OP20HP 

♦ PMI 

350 

- 28 

OP37CJ 

♦ MPS 

334 -109 

OP05AH 

♦ LTC 

333 -197 

OP07EJG 

TII 

334 

- 41 

OP14EP 

♦ PMI 

328 -169 

OP20HZ 

♦ PMI 

350 

- 29 


♦ PMI 


OP05AJ8 

♦ LTC 

333 -198 

OP07EN8 

♦ LTC 

334 

- 42 

OP14EZ 

♦ PMI 

328 -170 

OP20N 

♦ PMI 

350 

- 30 

OP37CT 

♦ RTN 

334 -110 

OP05AJ 

♦ PMI 

333 -199 

OP07ENB 

♦ RTN 

334 

- 43 

OP14G 

♦ PMI 

328 -171 

OP21AJ 

♦ PMI 

350 

- 31 

OP37CZ 

♦MOTA 

334 -111 

OP05AL 

PMI 

316 -156 


♦ MXM 

334 

- 44 

OP14GR 

♦ PMI 

328 -172 

OP21AZ 

♦ PMI 

350 

- 32 

♦ MPS 

♦ PMI 


OP05AT 

♦ RTN 

333 -200 


♦TII 



OP14J 

MPS 

316 - 48 

OP21BJ 

♦ PMI 

350 

- 33 

OP37EDE 

♦ RTN 

334 -112 

OP05AY 

♦ PMI 

316 -134 

OP07ESA 

♦ MXM 

334 

- 45 


♦ PMI 


OP21BZ 

♦ PMI 

350 

- 34 

OP37EH 

♦ LTC 

334 -113 


♦ PMI 

333 -201 

OP07ET 

♦ RTN 

334 

- 46 

OP14N 

♦ PMI 

328 -173 

OP21EJ 

♦ PMI 

350 

- 35 


RTN 


OP05CDE 

♦ RTN 

333 -202 

OP07EY 

INL 

316 

-140 

OP14Z 

♦ PMI 

328 -174 

OP21EP 

♦ PMI 

350 

- 36 

OP37EJ8 

♦ LTC 

334 -114 

OP05CH 

♦ LTC 

333 -203 


PMI 



OP15AH 

♦ LTC 

349 -165 

OP21EZ 

♦ PMI 

350 

- 37 

OP37EJ 

♦ MPS 

334 -115 


RTN 


OP07EZ 

♦ MXM 

334 

- 47 

OP15AJ 

♦ PMI 

349 -166 

OP21FJ 

♦ PMI 

350 

- 38 


♦ PMI 


OP05CJ8 

♦ LTC 

333 -204 


♦ PMI 



OP15AZ 

♦ PMI 

349 -167 

OP21FP 

♦ PMI 

350 

- 39 

OP37EN8 

♦ LTC 

334 -116 

OP05CJ 

♦ PMI 

333 -205 

OP07G 

♦ PMI 

334 

- 48 

OP15BH 

♦ LTC 

349 -168 

OP21FZ 

♦ PMI 

350 

- 40 

OP37ENB 

♦ RTN 

334 -117 

OP05CN8 

♦ LTC 

333 -206 

OP07GR 

♦ PMI 

334 

- 49 

OP15BJ 

♦ PMI 

349 -169 

OP21G 

PMI 

350 

- 41 

OP37EP 

♦ MOTA 

334 -118 

OP05CNB 

♦ RTN 

333 -207 

OP07H 

♦ LTC 

334 

- 50 

OP15BZ 

♦ PMI 

349 -170 

OP21GJ 

♦PMI 

350 

- 42 


♦ PMI 



♦ PMI 

333 -208 


♦ LTC 

334 

- 51 

OP15CH 

♦ LTC 

349 -171 

OP21GP 

♦ PMI 

350 

- 43 

OP37ET 

♦ RTN 

334 -119 


♦ RTN 

333 -209 

OP07J 

♦ MXM 

334 

- 52 

OP15CJ 

♦ PMI 

349 -172 

OP21GR 

PMI 

350 

- 44 

OP37EZ 

♦ MOTA 

334 -120 

OP05CY 

♦ PMI 

316 -135 


♦ PMI 



OP15CP 

ANS 

349 -173 

OP21GZ 

♦ PMI 

350 

- 45 

♦ MPS 

♦ PMI 


OP05CZ 

♦ PMI 

333 -210 

OP07L 

PMI 

316 

-159 

OP15CZ 

♦ PMI 

349 -174 

OP21N 

PMI 

350 

- 46 

OP37FDE 

♦ RTN 

334 -121 

OP05DE 

♦ RTN 

333 -211 

OP07N 

♦ PMI 

334 

- 53 

OP15EH 

♦ LTC 

349 -175 

OP22AJ 

♦ PMI 

343 

- 36 

OP37FJ 

♦ MPS 

334 -122 

OP05EDE 

♦ RTN 

333 -212 

OP07T 

♦ RTN 

334 

- 54 

OP15EJ 

♦ PMI 

349 -176 

OP22AZ 

♦ PMI 

343 

- 37 


♦ PMI 


OP05EH 

♦ LTC 

333 -213 

OP07Y 

INL 

316 

-141 

OP15EN8 

♦ LTC 

349 -177 

OP22BJ 

♦PMI 

343 

- 38 

OP37FNB 

♦ RTN 

334 -123 


RTN 



PMI 



OP15EZ 

♦ PMI 

349 -178 

OP22BZ 

♦ PMI 

343 

- 39 

OP37FP 

♦ MOTA 

334 -124 

OP05EJ8 

♦ LTC 

333 -214 

OP07Z2-38510 

♦ PMI 

353 

- 67 

OP15FH 

♦ LTC 

349 -179 

OP22EJ 

♦ PMI 

343 

- 40 


♦ PMI 


OP05EJ 

♦ PMI 

333 -215 

OP07Z 

♦ MXM 

334 

- 55 

OP15FJ 

♦ PMI 

349 -180 

OP22EZ 

♦ PMI 

343 

■ 41 

OP37FT 

♦ RTN 

334 -125 

OP05EN8 

♦ LTC 

333 -216 


♦ PMI 



OP15FN8 

♦ LTC 

349 -181 

OP22FJ 

♦ PMI 

343 

- 42 

OP37FZ 

♦ MOTA 

334 -126 

OP05ENB 

♦ RTN 

333 -217 

OP08AJ 

♦ PMI 

322 

- 65 

OP15FP 

PMI 

351 -209 

OP22FZ 

♦ PMI 

343 

- 43 

♦ MPS 

♦ PMI 



♦ PMI 

333 -218 

OP08AZ 

♦ PMI 

322 

- 66 

OP15FZ 

♦PMI 

349 -182 

OP22HJ 

♦ PMI 

343 

- 44 

OP37GDE 

♦ RTN 

334 -127 

OP05ET 

♦ RTN 

333 -219 

OP08BJ 

PMI 

322 

- 67 

OP15G 

♦ PMI 

349 -183 

OP22HZ 

♦ PMI 

343 

- 45 

OP37GH 

♦ LTC 

334 -128 

OP05EY 

♦ INL 

316 -136 

OP08BZ 

PMI 

322 

- 68 

OP15GH 

♦ LTC 

349 -184 

OP27ADE 

♦ RTN 

334 

- 56 


RTN 



♦ PMI 


OP08CJ 

♦ PMI 

322 

- 69 

OP15GJ 

♦ PMI 

349 -185 

OP27AH 

♦ LTC 

334 

- 57 

OP37GJ8 

♦ LTC 

334 -129 

OP05G 

PMI 

333 -220 

OP08CZ 

♦ PMI 

322 

- 70 

OP15GN8 

♦ LTC 

349 -186 

OP27AJ8 

♦ LTC 

334 

- 58 


♦ MPS 

334 -130 

OP05GR 

PMI 

334 - 1 

OP08EJ 

♦ PMI 

322 

- 71 

OP15GP 

PMI 

351 -210 

OP27AJ 

♦ MPS 

334 

- 59 


♦ PMI 


OP05H 

♦ LTC 

334 - 2 

OP08EP 

♦ PMI 

322 

- 72 

OP15GR 

♦ PMI 

349 -187 


♦ PMI 




♦ LTC 

334 -131 

OP05J 

♦ PMI 

334 - 3 


♦ PMI 

322 

- 73 

OP15GZ 

♦ PMI 

349 -188 

OP27AT 

♦ RTN 

334 

- 60 

OP37GNB 

♦ RTN 

334 -132 

OP05L 

PMI 

316 -157 

OP08FJ 

PMI 

322 

- 74 

OP15N 

♦ PMI 

349 -189 

OP27AZ 

♦ MOTA 

334 

- 61 

OP37GP 

♦ MOTA 

334 -133 

OP05N 

PMI 

334 - 4 

OP08FP 

PMI 

322 

- 75 

OP16AH 

♦ LTC 

349 -190 

♦ MPS 

♦ PMI 




♦ PMI 


OP05T 

♦ RTN 

334 - 5 

OP08FZ 

PMI 

322 

- 76 

OP16AJ 

♦ PMI 

349 -191 

OP27BDE 

♦ RTN 

334 

- 62 

OP37GT 

♦ RTN 

334 -134 

OP05Y 

♦ PMI 

316 -137 

OP08G 

♦ PMI 

322 

- 77 

OP16AZ 

♦ PMI 

349 -192 

OP27BJ 

♦ MPS 

334 

- 63 

OP37GZ 

♦ MOTA 

334 -135 

OP05Z 

♦ PMI 

334 - 6 

OP08GJ 

♦ PMI 

322 

- 78 

OP16BH 

♦ LTC 

349 -193 


♦ PMI 



♦ MPS 

♦ PMI 


OP06AJ 

♦ PMI 

356 -168 

OP08GP 

♦ PMI 

322 

- 79 

OP16BJ 

♦PMI 

349 -194 

OP27BRC 

♦ PMI 

352 

-111 

OP41AJ 

♦ PMI 

341 - 27 

OP06AY 

PMI 

353 - 5 

OP08GR 

♦ PMI 

322 

- 80 

OP16BZ 

♦ PMI 

349 -195 

OP27BT 

♦ RTN 

334 

- 64 

OP41BJ 

♦ PMI 

341 - 28 

OP06AZ 

♦ PMI 

356 -169 

OP08GZ 

♦ PMI 

322 

- 81 

OP16CH 

♦ LTC 

349 -196 

OP27BZ 

♦ MOTA 

334 

- 65 

OP41EJ 

♦ PMI 

341 - 29 

OP06BJ 

♦ PMI 

356 -170 

OP08N 

♦ PMI 

322 

- 82 

OP16CJ 

♦ PMI 

349 -197 

♦ MPS 

♦ PMI 



OP41FJ 

♦ PMI 

341 - 30 

OP06BY 

PMI 

353 - 6 

OP09AY 

♦ PMI 

342 

- 63 

OP16CP 

ANS 

349 -198 

OP27CDE 

♦ RTN 

334 

- 66 

OP41GP 

♦ PMI 

341 - 31 

OP06BZ 

♦ PMI 

356 -171 

OP09BY 

♦ PMI 

342 

- 64 

OP16CZ 

♦ PMI 

349 -199 

OP27CH 

♦ LTC 

334 

- 67 

OP42AJ 

PMI 

350 - 47 

OP06CJ 

♦ PMI 

356 -172 

OP09CY 

PMI 

342 

- 65 

OP16EH 

♦ LTC 

349 -200 

OP27CJ8 

♦ LTC 

334 

- 68 

OP42ARC 

PMI 

316 -198 

OP06CY 

PMI 

353 - 7 

OP09EP 

♦ PMI 

342 

- 66 

OP16EJ 

♦ PMI 

349 -201 

OP27CJ 

♦ MPS 

334 

- 69 

OP42AZ 

PMI 

350 - 48 

OP06CZ 

♦ PMI 

356 -173 

OP09EY 

♦ PMI 

342 

- 67 

OP16EN8 

♦ LTC 

349 -202 


♦ PMI 



OP42EJ 

PMI 

350 - 49 

OP06EJ 

♦ PMI 

356 -174 

OP09FP 

♦ PMI 

342 

- 68 

OP16EZ 

♦ PMI 

349 -203 

OP27CT 

♦ RTN 

334 

- 70 

OP42EZ 

PMI 

350 - 50 

OP06EY 

PMI 

353 - 8 

OP09FY 

♦ PMI 

342 

- 69 

OP16FH 

♦ LTC 

349 -204 

OP27CZ 

♦ MOTA 

334 

- 71 

OP42FJ 

PMI 

350 - 51 

OP06EZ 

♦ PMI 

356 -175 

OP09G 

♦ PMI 

342 

- 70 

OP16FJ 

♦ PMI 

349 -205 

♦ MPS 

♦ PMI 



OP42FZ 

PMI 

350 - 52 

OP06FJ 

♦ PMI 

356 -176 

OP09GP 

PMI 

342 

- 71 

OP16FN8 

♦ LTC 

349 -206 

OP27EDE(A) 

RTN 

334 

- 72 

OP43AJ 

♦ PMI 

350 - 53 

OP06FY 

PMI 

353 - 9 

OP09GR 

♦ PMI 

342 

- 72 

OP16FP 

PMI 

351 -211 

OP27EH 

♦ LTC 

334 

- 73 

OP43BJ 

♦ PMI 

350 - 54 

OP06FZ 

♦ PMI 

356 -177 

OP09GY 

PMI 

349 

-163 

OP16FZ 

♦ PMI 

349 -207 


RTN 



OP43EJ 

♦ PMI 

350 - 55 

OP06G 

♦ PMI 

356 -178 

OP09N 

♦ PMI 

342 

- 73 

OP16G 

♦ PMI 

349 -208 

OP27EJ8 

♦ LTC 

334 

- 74 

OP43FJ 

♦ PMI 

350 - 56 

OP06GJ 

♦ PMI 

356 -179 

OPIOAY 

♦ PMI 

318 

-201 

OP16GH 

♦ LTC 

349 -209 

OP27EJ 

♦ MPS 

334 

- 75 

OP43GP 

♦ PMI 

341 - 32 

OP06GR 

♦ PMI 

356 -180 

OPIOCY 

♦ PMI 

318 

-202 

OP16GJ 

♦ PMI 

349 -210 


♦ PMI 



OP47BT 

♦ RTN 

334 -136 

OP06GY 

PMI 

353 - 10 

OPIOEY 

♦ PMI 

318 

-203 

OP16GN8 

♦ LTC 

349 -211 

OP27EN8 

♦ LTC 

334 

- 76 

OP47FT 

♦ RTN 

334 -137 

OP06GZ 

♦ PMI 

356 -181 


♦ PMI 

318 

-204 

OP16GP 

PMI 

351 -212 

OP27ENB(A) 

♦ RTN 

334 

- 77 

OP47GNB 

♦ RTN 

334 -138 

OP06N 

PMI 

356 -182 

OP11ARC 

♦ PMI 

354 

-187 

OP16GR 

♦ PMI 

349 -212 

OP27EP 

♦ MOTA 

334 

- 78 

OP47GT 

♦ RTN 

334 -139 

OP07ADE 

♦ RTN 

334 - 7 

OP11AY 

♦ PMI 

337 

-132 

OP16GZ 

♦ PMI 

349 -213 


♦ PMI 



OP50AY 

♦ PMI 

345 -192 


♦ LTC 

334 - 8 

OP11BY 

♦ PMI 

337 

-133 

OP16N 

♦ PMI i 

349 -214 

OP27ET(A) 

♦ RTN 

334 

- 79 

OP50BY 

♦ PMI 

345 -193 

OP07AJ1-38510 


353 - 64 

OP11CY 

♦ PMI 

337 

-134 

OP17AJ 

♦ PMI 

349 -215 

OP27EZ 

♦ MOTA 

334 

- 80 

OP50EY 

♦ PMI 

345 -194 


♦ PMI 


OP11EP 

♦ PMI 

337 

-135 

OP17AZ 

♦ PMI 

349 -216 

♦ MPS 

♦ PMI 



OP50FY 

♦ PMI 

345 -195 

OP07AJ3-38510 


353 - 65 

OP11EY 

♦ PMI 

337 

-136 

OP17BJ 

♦ PMI 

349 -217 

OP27FDE(A) 

♦ RTN 

334 

- 81 

OP77AJ 

♦ PMI 

358 -131 


♦PMI 


OP11FP 

♦ PMI 

337 

-137 

OP17BZ 

♦ PMI 

349 -218 

OP27FJ 

♦ MPS 

334 

- 82 

OP77AZ 

♦ PMI 

358 -132 

OP07AJ8 

♦ LTC 

334 - 9 

OP11FY 

♦ PMI 

337 

-138 

OP17CJ 

♦ PMI 

349 -219 


PMI 



OP77BJ 

♦ PMI 

358 -133 

OP07AJ 

♦ MXM 

334 - 10 

OP11G 

♦ PMI 

337 

-139 

OP17CP 

ANS 

349 -220 

OP27FNB 

♦ RTN 

334 

- 83 

OP77BZ 

♦ PMI 

358 -134 


♦ PMI 


OP11GP 

♦ PMI 

337 

-140 

OP17CZ 

♦ PMI 

350 - 1 

OP27FP 

♦ MOTA 

334 

- 84 

OP77EJ 

♦ PMI 

358 -135 

OP07AL 

PMI 

316 -158 

OP11GR 

♦ PMI 

337 

-141 

OP17EJ 

♦ PMI 

350 - 2 


♦ PMI 



OP77EP 

♦ PMI 

358 -136 

OP07AT 

♦ RTN 

334-11 

OP11GY 

♦ PMI 

337 

-142 

OP17EZ 

♦ PMI 

350 - 3 

OP27FT(A) 

♦ RTN 

334 

- 85 

OP77EZ 

♦ PMI 

358 -137 

OP07AY 

INL 

316 -138 

OP11N 

♦ PMI 

337 

-143 

OP17FJ 

♦ PMI 

350 - 4 

OP27FZ 

♦ MOTA 

334 

- 86 

OP77FJ 

♦ PMI 

358 -138 


PMI 


OP12AJ 

♦ PMI 

321 

- 89 

OP17FP 

PMI 

351 -213 

♦ MPS 

♦ PMI 



OP77FP 

♦ PMI 

358 -139 

OP07AZ2-38510 


353 - 66 

OP12AJG 

TII 

321 

- 90 

OP17FZ 

♦ PMI 

350 - 5 

OP27GDE(A) 

♦ RTN 

334 

- 87 

OP77FZ 

♦ PMI 

358 -140 


♦ PMI 



♦ PMI 

321 

- 91 

OP17G 

♦ PMI 

350 - 6 

OP27GH 

♦ LTC 

334 

- 88 

OP77GP 

♦ PMI 

358 -141 

OP07AZ 

♦ MXM 

334 - 12 


♦ PMI 

321 

- 92 

OP17GJ 

♦ PMI 

350 - 7 


RTN 



OP77GZ 

♦ PMI 

358 -142 


♦ PMI 


OP12BJG 

TII 

321 

- 93 

OP17GP 

PMI 

351 -214 

OP27GJ8 

♦ LTC 

334 

- 89 

OP90AZ 

♦ PMI 

359 -190 

OP07C(A) 

Til 

334 - 13 


♦ PMI 

321 

- 94 

OP17GR 

♦ PMI 

350 - 8 

OP27GJ 

♦ MPS 

334 

- 90 

OP90BZ 

♦ PMI 

359 -191 


♦Til 

334 - 14 


♦ PMI 

321 

- 95 

OP17GZ 

♦ PMI 

350 - 9 


♦ PMI 



OP90EZ 

♦ PMI 

359 -192 

OP07CDE 

♦ RTN 

334 - 15 

OP12CJG 

TII 

321 

- 96 

OP17N 

♦ PMI 

350 - 10 

OP27GN8 

♦ LTC 

334 

- 91 

OP90FZ 

♦ PMI 

359 -193 


♦ LTC 

334 - 16 


♦ PMI 

321 

- 97 

OP18AJ 

PMI 

324 - 22 

OP27GNB 

♦ RTN 

334 

- 92 

OP90GP 

♦ PMI 

359 -194 

pH 

RTN 


M3 R= ™®s 

TII 

321 

- 98 

OP18AZ 

PMI 

322 - 83 

OP27GP 

♦ MOTA 

334 

- 93 

OP215AJ 

♦ PMI 

328 -175 


♦ LTC 

334 - 17 

Mro= iflH 

♦ PMI 

321 

- 99 

OP18BJ 

PMI 

324 - 23 


♦ PMI 



OP215AY 

♦ PMI 

353 -177 


73 


D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. MFRS 








1 1 1 II 1 1 — 

♦PMI 


r i rirriT 

BUB 


OPA606SM 


mmsKM 


PSC 


T73 




OP215BJ 

♦PMI 

328 -177 

OPA21AJ 

BUB 

350 - 57 

OPA2111AM 

EHeB 

329 . 2 

P74PCT245LC 

PSC 

284 

- 89 

(cont.) 

♦ PHIN 


OP215BY 

♦PMI 

353 -178 

OPA21AZ 

BUB 

350 - 58 

OPA2111BM 

♦ BUB 

329 - 3 

P74PCT245PC 

PSC 

284 

- 74 

♦RTCF 

♦VALG 


OP215BY/883 

PMI 

353 -179 

OPA21BJ 

BUB 

358 - 59 

OPA2111SM 

♦ BUB 

329 • 4 

P74PCT273DC 

PSC 

129 

-213 

PC54HC27D(A) 

♦ MULB 

173 - 24 

OP215BZ 

♦PMI 

328 -178 

OPA21BZ 

BUB 

358 - 60 

OPA8780UM 

BUB 

359 -162 

P74PCT273LC 

PSC 

130 

- 7 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


OP215CJ 

♦PMI 

328 -179 

OPA21EJ 

BUB 

350 - 59 

OPA8780VM 

BUB 

359 -163 

P74PCT273PC 

PSC 

129 

-214 


♦VALG 


OP215CJ/883 

PMI 

328 -180 

OPA21EZ 

BUB 

350 - 60 

OPA8785UM 

♦ BUB 

345 -197 

P74PCT373DC 

PSC 

230 

- 70 

PC54HC30D(A) 

♦ MULB 

173 -140 

OP215CP 

ANS 

328 -181 

OPA21FJ 

BUB 

350 - 61 

OPA8785VM 

♦ BUB 

345 -198 

P74PCT373LC 

PSC 

230 

■ 73 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


OP215CY 

♦PMI 

353 -180 

OPA21FZ 

BUB 

350 - 62 

OS2 

CLC 

370 - 43 

P74PCT373PC 

PSC 

230 

- 71 


♦VALG 


OP215CY/883 

♦ PMI 

353 -181 

OPA21GJ 

BUB 

350 - 63 

OS11-1 

CAM 

370 - 10 

P74PCT533DC 

PSC 

230 

-155 

PC54HC32D(A) 

♦ MULB 

174 -135 

OP215CZ 

♦ PMI 

328 -182 

OPA21GZ 

BUB 

350 - 64 

OS11-2 

CAM 

370 - 11 

P74PCT533LC 

PSC 

230 

-171 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


OP215CZ/883 

♦PMI 

328 -183 

OPA27AJ 

♦ BUB 

334 -140 

OS21 

CLC 

370 - 44 

P74PCT533PC 

PSC 

230 

-156 


♦VALG 


OP215EJ 

♦ PMI 

328 -184 

OPA27AP 

♦ BUB 

332 - 42 

OS21-1 

CAM 

370 - 12 

P74PCT545DC 

PSC 

281 

- 70 

PC54HC42D(A) 

♦ MULB 

186 - 89 

OP215EY 

PMI 

346 -123 

OPA27AZ 

♦ BUB 

334 -141 

OS942A 

CEQ 

373 - 98 

P74PCT545LC 

PSC 

281 

- 73 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


OP215EZ 

♦PMI 

328 -185 

OPA27BJ 

♦ BUB 

334 -142 

P27C64 

♦ ITL 

299 - 93 

P74PCT545PC 

PSC 

281 

- 71 


♦VALG 


OP215FJ 

♦ PMI 

328 -186 

OPA27BP 

♦ BUB 

332 - 43 

P27C64-2 

♦ ITL 

299 - 94 

P74PCT640DC 

PSC 

283 

- 53 

PC54HC73D(A) 

♦ MULB 

130 -110 

OP215FY 

♦ PMI 

353 -182 

OPA27BZ 

♦ BUB 

334 -143 

P27C64-3 

♦ ITL 

299 - 95 

P74PCT640LC 

PSC 

283 

- 80 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


OP215FZ 

♦ PMI 

328 -187 

OPA27CJ 

♦ BUB 

334 -144 

P51C64-10(A) 

♦ ITL 

294 -115 

P74PCT640PC 

PSC 

283 

- 54 


♦VALG 


OP215G(A) 

♦ PMI 

328 -188 

OPA27CP 

♦ BUB 

334 -145 

P51C64-12(A) 

♦ ITL 

294 -116 

P74PCT643DC 

PSC 

283 

-213 

PC54HC74D(A) 

♦ MULB 

131 ■ 81 

OP215GJ 

♦ PMI 

328 -189 

OPA27CZ 

♦ BUB 

334 -146 

P51C64HL10(A) 


294 - 86 

P74PCT643LC 

PSC 

284 

- 13 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


OP215GR(A) 

♦ PMI 

328 -190 


♦ BUB 

334 -147 


♦ ITL 


P74PCT643PC 

PSC 

283 

•214 


♦VALG 


OP215GY 

♦ PMI 

353 -183 

OPA27EP 

♦ BUB 

332 • 44 

P51C64HL12(A) 


294 - 87 

P74PCT645DC 

PSC 

284 

- 75 

PC54HC75D(A) 

♦ MULB 

228 - 41 

OP215GZ 

♦ PMI 

328 -191 


♦ BUB 

334 -148 


♦ ITL 


P74PCT645LC 

PSC 

284 

- 90 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


OP215N(A) 

♦ PMI 

328 -192 

OPA27FJ 

♦ BUB 

332 • 45 

P51C64H10(A) 

♦ ITL 

294 - 88 

P74PCT645PC 

PSC 

284 

- 76 


♦VALG 


OP220AJ 

♦ PMI 

328 -193 

OPA27FP 

♦ BUB 

332 - 46 

P51C64H 12(A) 

♦ ITL 

294 - 89 

P2187A25(A) 

♦ ITL 

294 

- 32 

PC54HC85D(A) 

♦ MULB 

219 -106 

OP220AY 

PMI 

353 -184 


♦BUB 

332 - 47 

P51C64H8(A) 

♦ ITL 

294 - 90 

P2187A30(A) 

♦ ITL 

294 

- 33 

♦ PHIN 

♦RTCF 


OP220BJ 

♦ PMI 

328 -194 

OPA27GJ 

♦ BUB 

334 -149 

P51C64L10(A) 

♦ ITL 

294 - 91 

P2187A35(A) 

♦ ITL 

294 

- 27 


♦ VALG 


OP220BY 

PMI 

328 -195 

OPA27GP 

♦ BUB 

334 -150 

P51C64L12(A) 

♦ ITL 

294 -117 

P3101 

AMD 

298 

- 83 

PC54HC86D(A) 

♦ MULB 

177 - 90 

OP220CJ 

♦ PMI 

328 -196 

OPA27GZ 

♦ BUB 

334 -151 

P51C256HL15(A) 


293 - 20 

P3101A 

AMD 

298 

- 84 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


OP220CY 

PMI 

326 - 53 

OPA27HT 

♦ BUB 

332 - 48 


♦ ITL 


P3205 

ITL 

187 

-202 


♦VALG 


OP220EJ 

♦ PMI 

328 -197 

OPA37AJ 

♦ BUB 

334 -152 

P51C256HL20(A) 


293 - 21 

P8185 

♦ ITL 

298 

-186 

PC54HC93D(A) 

♦ MULB 

207 - 81 

OP220EY 

PMI 

328 -198 

OPA37AP 

♦ BUB 

332 - 49 


♦ ITL 


P8185-2 

♦ ITL 

298 

-187 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


OP220EZ 

♦ PMI 

328 -199 


♦ BUB 

332 - 50 

P51C256H 12(A) 


293 - 22 

PA01 

AMT 

357 

-197 


♦VALG 


OP220FJ 

♦ PMI 

328 -200 

OPA37BP 

♦ BUB 

332 - 51 


♦ ITL 


PA02 

AMT 

316 

- 56 

PC54HC107D(A) 


127 -104 

OP220FY 

PMI 

328 -201 

OPA37BZ 

♦ BUB 

332 - 52 

P51C256H 15(A) 


293 - 23 

PA02A 

AMT 

316 

- 57 

♦ MULB 

♦ PHIN 


OP220FZ 

♦ PMI 

328 -202 

OPA37CJ 

♦ BUB 

334 -153 


♦ ITL 


PA07 

AMT 

316 

-194 

♦ RTCF 

♦VALG 


OP220G(A) 

PMI 

331 - 25 

OPA37CP 

♦ BUB 

334 -154 

P51C256H20(A) 


293 - 24 

PA07A 

AMT 

316 

-195 

PC54HC109D(A) 


127 -182 

OP220GJ 

♦ PMI 

328 -203 

OPA37CZ 

♦ BUB 

334 -155 


♦ ITL 


PA07M 

AMT 

316 

-196 

♦ MULB 

♦ PHIN 


OP220GR(A) 

PMI 

331 - 26 

OPA37EJ 

♦ BUB 

334 -156 

P51C256L15(A) 


293 - 25 

PA08 

AMT 

316 

-144 

♦ RTCF 

♦VALG 


OP220GY 

PMI 

353 -185 

OPA37EP 

♦ BUB 

332 - 53 


♦ ITL 


PA08A 

AMT 

316 

-145 

PC54HC112D(A) 


134 - 25 

OP220GZ 

♦ PMI 

328 -204 

OPA37FJ 

♦ BUB 

332 - 54 

P51C256L20(A) 


293 - 26 

PA09 

AMT 

316 

-146 

♦ MULB 

♦ PHIN 


OP220HJ 

♦ PMI 

328 -205 

OPA37FP 

♦ BUB 

332 - 55 


♦ ITL 


PA09A 

AMT 

316 

-147 

♦ RTCF 

♦VALG 


OP220HY 

PMI 

328 -206 

OPA37FZ 

♦ BUB 

332 - 56 

P51C259HL15(A) 


293 - 97 

PA10 

AMT 

341 

-129 

PC54HC123D(A) 


211 - 7 

OP220HZ 

♦ PMI 

328 -207 

OPA37GJ 

♦ BUB 

334 -157 


♦ ITL 


PA10A 

AMT 

341 

-130 

♦ MULB 

♦ PHIN 


OP220N(A) 

PMI 

331 - 27 

OPA37GP 

♦ BUB 

334 -158 

P51C259HL20(A) 


293 - 98 

PA10M 

AMT 

341 

-131 

♦ RTCF 

♦VALG 


OP221AJ 

♦ PMI 

328 -208 

OPA37GZ 

♦ BUB 

334 -159 


♦ ITL 


PA11 

AMT 

341 

-132 

PC54HC125D(A) 


239 -170 

OP221AZ 

♦ PMI 

328 -209 

OPA37HT 

♦ BUB 

332 - 57 

P51C259H 15(A) 


293 - 99 

PA12 

AMT 

324 

-196 

♦ MULB 

♦ PHIN 


OP221AZ/883 

♦ PMI 

328 -210 

OPAIOOAG 

BUB 

325 - 97 


♦ ITL 


PA12A 

AMT 

324 

-197 

♦ RTCF 

♦VALG 


OP221BJ 

♦ PMI 

328 -211 

OPAIOOAM 

BUB 

325 - 98 

P51C259H20(A) 


293 -100 

PA12H 

♦AMT 

341 

-127 

PC54HC126D(A) 


240 - 24 

OP221BZ 

♦ PMI 

328 -212 

OPAIOOBG 

BUB 

325 - 99 


♦ ITL 


PA12M 

AMT 

324 

-198 

♦ MULB 

♦ PHIN 


OP221BZ/883 

♦ PMI 

328 -213 

OPAIOOBM 

BUB 

325 -100 

P51C259L15(A) 


293 -101 

PA51 

AMT 

341 

-133 

♦ RTCF 

♦ VALG 


OP221CJ 

♦ PMI 

328 -214 

OPAIOOCG 

BUB 

325 -101 


♦ ITL 


PA51A 

AMT 

341 

-134 

PC54HC132D(A) 


288 -152 

OP221CZ 

♦ PMI 

328 -215 

OPAIOOCM 

BUB 

325 -102 

P51C259L20(A) 


293 -102 

PA51M 

AMT 

324 

-191 

♦ MULB 

♦ PHIN 


OP221EJ 

♦ PMI 

328 -216 

OPAIOOSG 

BUB 

325 -103 


♦ ITL 


PA73 

AMT 

341 

-135 

♦ RTCF 

♦VALG 


OP221EZ 

♦ PMI 

328 -217 

OPAIOOSM 

BUB 

325 -104 

P54PCT240DM(A) 


245 - 8 

PA83 

AMT 

359 

- 84 

PC54HC137D(A) 


275 - 30 

OP221FJ 

♦ PMI 

328 -218 

OPA101 AM 

♦ BUB 

320 - 31 


PSC 


PA83A 

AMT 

359 

- 85 

♦ MULB 

♦ PHIN 


OP221FZ 

♦ PMI 

328 -219 

OPA101BM 

♦ BUB 

320 - 32 

P54PCT240LM(A) 


245 - 14 

PA83J 

♦AMT 

341 

-142 

♦ RTCF 

♦VALG 


OP221GJ 

♦ PMI 

328 -220 

OPA102AM 

♦ BUB 

320 -181 


PSC 


PA83M 

♦AMI 

359 

- 86 

PC54HC138D(A) 


275 -152 

OP221GZ 

♦ PMI 

329 - 1 

OPA102BM 

♦ BUB 

350 - 65 

P54PCT240PM(A) 


245 - 9 


AMT 



♦ MULB 

♦ PHIN 


OP227AJ 

♦ LTC 

318 -205 

OPA103AM 

♦ BUB 

350 - 66 


PSC 


PA84 

AMT 

359 

- 87 

♦ RTCF 

♦VALG 


OP227AY 

♦ PMI 

318 -206 

OPA103BM 

♦ BUB 

350 - 67 

P54PCT241 DM(A) 


245 - 35 

PA84A 

AMT 

359 

- 88 

PC54HC139D(A) 


276 -109 

OP227BY 

♦PMI 

318 -207 

OPA103CM 

♦ BUB 

350 - 68 


PSC 


PA84M 

AMT 

359 

- 89 


♦ PHIN 


OP227CJ 

♦ LTC 

318 -208 

OPA103DM 

♦ BUB 

350 - 69 

P54PCT241 LM(A) 


245 - 41 

PA84S 

AMT 

359 

- 90 

PC54HC147D(A) 


289 -132 

OP227CY 

♦ PMI 

318 -209 

OPA104AM 

♦ BUB 

350 - 70 


PSC 


PA7600 

PHIL 

359 

- 28 


♦ PHIN 


OP227EJ(A) 

♦ LTC 

318 -210 

OPA104BM 

♦ BUB 

350 - 71 

P54PCT241 PM(A) 


245 - 36 

PA7601 

PHIL 

359 

- 30 

PC54HC151 D(A) 


265 -148 

OP227EN(A) 

♦ LTC 

318 -211 

OPA104CM 

♦ BUB 

350 - 72 


PSC 


PA7606 

PHIL 

359 

- 32 

♦ MULB 

♦ PHIN 


OP227EY 

♦ PMI 

318 -212 

OPA105UM 

♦ BUB 

325 -105 

P54PCT244DM(A) 


245 - 52 

PA7703-39 

PHIL 

355 

-120 

♦ RTCF 

♦VALG 


OP227FJ 

Til 

318 -188 

OPA105VM 

♦ BUB 

325 -106 


PSC 


PA7703-49 

PHIL 

355 

-121 

PC54HC153D(A) 


266 - 96 

OP227FN 

Til 

318 -189 

OPA105WM 

♦ BUB 

325 -107 

P54PCT244LM(A) 


245 - 57 

PA7709-31 

PHIL 

355 

-198 

♦ MULB 

♦ PHIN 


OP227FY 

♦ PMI 

318 -213 

OPA106UM 

♦ BUB 

325 -108 


PSC 


PA7709-39 

PHIL 

355 

-199 

♦ RTCF 

♦VALG 


OP227GJ(A) 

♦ LTC 

318 -214 

OPA106VM 

♦ BUB 

325 -109 

P54PCT244PM(A) 


245 - 53 

PA7710-31 

PHIL 

396 

- 59 

PC54HC154D(A) 


273 -149 

OP227GN(A) 

♦ LTC 

318 -215 

OPA106WM 

♦ BUB 

325 -110 


PSC 


PA7710-39 

PHIL 

395 

- 91 


♦ PHIN 


OP227GY 

♦ PMI 

318 -216 

OPA111AM 

♦ BUB 

325 -111 

P54PCT245DM 

PSC 

284 - 69 

PA7711-31 

PHIL 

395 

-174 

PC54HC157D(A) 


267 - 47 

OP237AJ 

♦ LTC 

318 -217 

OPA111BM 

♦ BUB 

325 -112 

P54PCT245LM 

PSC 

284 - 87 

PA7711-39 

PHIL 

395 

- 92 


♦ PHIN 


OP237CJ 

♦ LTC 

318 -218 

OPA111HT 

♦ BUB 

325 -116 

P54PCT245PM 

PSC 

284 - 70 

PA7712-31 

PHIL 

352 

-211 

PC54HC158D(A) 


268 - 1 

OP237EJ 

♦ LTC 

318 -219 

OPA111SM 

♦ BUB 

325 -113 

P54PCT273DM 

PSC 

129 -211 

PA7713 

PHIL 

359 

- 33 


♦ PHIN 


OP237EN 

♦ LTC 

318 -220 

OPA121KM 

♦ BUB 

325 -114 

P54PCT273LM 

PSC 

130 - 6 

PA7741-31 

PHIL 

357 

-198 

PC54HC160D(A) 


198 - 34 

OP237GJ 

♦ LTC 

319 - 1 

OPA121KP 

♦ BUB 

325 -115 

P54PCT273PM 

PSC 

129 -212 

PA7741-39 

PHIL 

357 

-199 

♦ MULB 

♦ PHIN 


OP237GN 

♦ LTC 

319 - 2 

OPA128JM 

♦ BUB 

325 -117 

P54PCT373DM 

PSC 

229 -144 

PA7741C39 

PHIL 

357 

-200 

♦ RTCF 

♦VALG 


OP400ATC 

PMI 

342 - 5 

OPA128KM 

♦ BUB 

325 -118 

P54PCT373LM 

PSC 

229 -161 

PBD3517 

♦ RIFS 

392 

-126 

PC54HC161D(A) 


199 - 11 

OP400AY 

PMI 

337 -144 

OPA128LM 

♦ BUB 

325 -119 

P54PCT373PM 

PSC 

229 -145 

PBL3717B 

♦ RIFS 

392 

-141 

♦ MULB 

♦ PHIN 


OP400EY 

PMI 

337 -145 

OPA128SM 

♦ BUB 

325 -120 

P54PCT533DM 

PSC 

230 -153 

PBL3717J 

♦ RIFS 

392 

-142 

♦ RTCF 

♦VALG 


OP400FY 

PMI 

337 -146 

OPA156AM 

♦ BUB 

339 -116 

P54PCT533LM 

PSC 

230 -170 

PBL3770B 

♦ RIFS 

392 

-143 

PC54HC162D(A) 


199 -203 

OP400GP 

PMI 

337 -147 

OPA201AG 

♦ BUB 

332 -136 

P54PCT533PM 

PSC 

230 -154 

PCI 6 

GIC 

370 

- 26 

♦ MULB 

♦ PHIN 


OP420BY 

♦ PMI 

337 -148 

OPA201BG 

♦ BUB 

332 -137 

P54PCT545DM 

PSC 

281 - 68 

PCI 8 

GIC 

370 

- 27 

♦ RTCF 

♦VALG 


OP420CRC 

♦ PMI 

353 - 58 

OPA201CG 

♦ BUB 

332 -138 

P54PCT545LM 

PSC 

281 - 72 

PC54HC00D(A) 

♦ MULB 

161 

-206 

PC54HC163D(A) 


200 -153 

OP420CY 

♦ PMI 

337 -149 

OPA201RG 

♦ BUB 

332 -139 

P54PCT545PM 

PSC 

281 - 69 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


OP420FY 

♦ PMI 

337 -150 

OPA201SG 

♦ BUB 

332 -140 

P54PCT640DM 

PSC 

283 - 51 


♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


OP420G(A) 

PMI 

337 -151 

OPA356AM 

♦ BUB 

339 -117 

P54PCT640LM 

PSC 

283 - 79 

PC54HC02D(A) 

♦ MULB 

164 

- 73 

PC54HC164D(A) 


308 -100 

OP420GP 

PMI 

337 -152 

OPA404AG 

♦ BUB 

337 -173 

P54PCT640PM 

PSC 

283 - 52 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


OP420GR(A) 

PMI 

337 -153 

OPA404BG 

♦ BUB 

337 -174 

P54PCT643DM 

PSC 

283 -211 


♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


OP420GY 

♦ PMI 

337 -154 

OPA404SG 

♦ BUB 

337 -175 

P54PCT643LM 

PSC 

284 - 12 

PC54HC03D(A) 

♦ MULB 

165 

- 43 

PC54HC165D(A) 


308 -200 

OP420HP 

PMI 

337 -155 

OPA501 AM 

♦ BUB 

324 -192 

P54PCT643PM 

PSC 

283 -212 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦ PHIN 


OP420HY 

♦ PMI 

337 -156 

OPA501BM 

♦ BUB 

324 -193 

P54PCT645DM 

PSC 

284 - 71 


♦VALG 



PC54HC165P(A) 


308 -201 

OP420N(A) 

PMI 

337 -157 

OPA501RM 

♦ BUB 

324 -194 

P54PCT645LM 

PSC 

284 - 88 

PC54HC04D(A) 

♦ MULB 

236 

- 33 


♦ PHIN 


OP421BY 

♦ PMI 

337 -158 

OPA501SM 

♦ BUB 

324 -195 

P54PCT645PM 

PSC 

284 - 72 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC54HC166D(A) 


309 - 53 

OP421CY 

♦ PMI 

337 -159 

OPA511 AM 

♦ BUB 

345 -196 

P74PCT240DC(A) 


245 - 10 


♦VALG 




♦ PHIN 


OP421FY 

♦ PMI 

337 -160 

OPA512BM 

♦ BUB 

345 -199 


PSC 


PC54HC08D(A) 

♦ MULB 

166 

-122 

PC54HC173D(A) 


128 - 99 

OP421GY 

♦ PMI 

337 -161 

OPA512SM 

♦ BUB 

345 -200 

P74PCT240LC(A) 


245 - 15 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


OP421HY 

♦ PMI 

337 -162 

OPA600BM 

BUB 

347 - 55 


PSC 



♦VALG 



♦ RTCF 

♦ VALG 


OP470ATC 

PMI 

342 - 6 

OPA600CM 

BUB 

347 - 56 

P74PCT240PC(A) 


245 - 11 

PC54HC10D(A) 

♦ MULB 

167 

-194 

PC54HC174D(A) 


128 -155 

OP470AY 

PMI 

337 -163 

OPA600SM 

BUB 

347 - 57 


PSC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


OP470EY 

PMI 

337 -164 

OPA600TM 

BUB 

347 - 58 

P74PCT241 DC(A) 


245 - 37 


♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


OP470FY 

PMI 

337 -165 

OPA600UM 

BUB 

347 - 53 


PSC 


PC54HC11 D(A) 

♦ MULB 

169 

- 88 

PC54HC175D(A) 


129 - 52 

OP471ATC 

PMI 

342 - 7 

OPA600VM 

BUB 

347 - 54 

P74PCT241 LC(A) 


245 - 42 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


OP471AY 

PMI 

337 -166 

OPA605AM 

BUB 

347 - 4 


PSC 



♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


OP471EY 

PMI 

337 -167 

OPA605CM 

BUB 

347 - 5 

P74PCT241 PC(A) 


245 - 38 

PC54HC14D(A) 

♦ MULB 

288 

-131 

PC54HC181D(A) 


221 - 85 

OP471FY 

PMI 

337 -168 

OPA605GH 

BUB 

347 - 6 


PSC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


OP490ATC 

PMI 

342 - 8 

OPA605HG 

♦ BUB 

347 - 7 

P74PCT244DC(A) 


245 - 54 


♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


OP490AY 

PMI 

337 -169 

OPA605JG 

♦ BUB 

347 - 8 


PSC 


PC54HC20D(A) 

♦ MULB 

172 

- 24 

PC54HC182D(A) 


223 - 52 

OP490EY 

PMI 

337 -170 

OPA605KG 

BUB 

347 - 9 

P74PCT244LC(A) 


245 - 58 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


OP490FY 

PMI 

337 -171 

OPA606KM 

♦ BUB 

339 -210 


PSC 



♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


OP490GP 

PMI 

337 -172 

OPA606KP 

♦ BUB 

339 -211 

P74PCT244PC(A) 


245 - 55 

PC54HC21 D(A) 

♦ MULB 

172 

- 62 

PC54HC190D 

♦ MULB 

201 -162 

OPA11HT 

BUB 

345 - 54 

OPA606LM 

♦ BUB 

339 -212 


PSC 


cont.next col. 








74 D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC ♦ -Mfr’s data sheet available 

by this manufacturer in microfilm service 


74 












































































3. TYPE 

NO. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

liftWiiTJ 

TYPE No. 

MFRS 





H i 1 Wf— 'III! 

mam 


■MiEl 

IsAWliM 

PC54HC191D(A) 


202 - 41 

PC54HC4066D(A) 



PC54HCT112D(A) 


134 - 26 

PC54HCT258D(A) 

265 - 70 

PC54HCT40103D(A) 

189 - 76 

♦MULB 

♦ PHIN 


(cont.) 

♦ MULB 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB ♦PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦RTCF 

♦VALG 


♦RTCF ♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HC192D(A) 


202 -140 


♦VALG 


PC54HCT123D(A) 


211 - 8 

PC54HCT259D(A) 

227 -150 

PC54HCT40104D(A) 

304 - 68 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HC4067D(A) 


261 -217 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN ♦RTCF 



♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦RTCF 

♦ VALG 


♦VALG 


PC54HCU04D(A) 


236 - 35 

PC54HC193D(A) 


203 - 78 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT125D(A) 


239 -171 

PC54HCT280D(A) 

224 -157 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HC4075D(A) 


152 -175 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB ♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC00D(A) 

♦ MULB 

161 -208 

PC54HC194D(A) 


307 - 65 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT126D(A) 


240 - 25 

PC54HCT283D(A) 

216 - 48 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 


PC54HC4510D(A) 


193 -102 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


PC54HC195D(A) 


310 -203 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC00P 

♦ MULB 

161 -209 


♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT132D(A) 


288 -149 

PC54HCT297D(A) 

370 -135 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC195P(A) 


310 -204 

PC54HC4511 D(A) 


252 -116 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 



♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC00T 

♦ MULB 

161 -216 

PC54HC221 D(A) 


211 -107 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT137D(A) 


275 - 31 

PC54HCT365D(A) 

241 - 12 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HC4514D(A) 


272 -121 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC02D(A) 

♦ MULB 

164 - 75 

PC54HC237D(A) 


274 -109 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT138D(A) 


275 -154 

PC54HCT366D(A) 

241 - 98 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HC4515D(A) 


272 -171 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC02P 

♦ MULB 

164 - 76 

PC54HC238D(A) 


275 -153 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT139D(A) 


276 -110 

PC54HCT367D(A) 

241 -213 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HC4516D(A) 


193 -169 


♦ PHIN 


♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT1470(A) 


289 -133 

♦RTCF ♦VALG 


PC74HC02T(A) 

♦ MULB 

164 - 79 

PC54HC242D(A) 


281 -135 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 


PC54HCT368D(A) 

242 - 94 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HC4518D(A) 


194 - 25 

PC54HCT151 D(A) 


265 -149 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC03D(A) 

♦ MULB 

165 - 45 

PC54HC243D(A) 


281 -219 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT390D(A) 

204 -139 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HC4520D(A) 


194 -103 

PC54HCT153D(A) 


266 - 97 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ HI UP 

♦ VALCa 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC03P 

♦ MULB 

165 - 46 

PC54HC251 D(A) 


268 - 44 

♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT393D(A) 

204 -201 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HC4538D(A) 


209 -216 

PC54HCT154D(A) 


273 -150 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC03T 

♦ MULB 

165 - 52 

PC54HC253D(A) 


268 -215 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT157D(A) 


267 - 48 

PC54HCT423D(A) 

211 -163 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 


PC54HC4543D(A) 


252 -154 


♦ PHIN 


♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


PC54HC257D(A) 


270 -143 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT158D(A) 


268 - 2 

♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC04D(A) 

♦ MULB 

236 - 36 


♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 


PC54HCT646D(A) 

280 -137 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC258D(A) 


265 - 69 

PC54HC7266D(A) 


179 -185 

PC54HCT160D(A) 


198 - 35 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC04P(A) 

♦ MULB 

236 - 37 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT648D(A) 

284 -147 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC259D(A) 


227 -149 

PC54HC40102D(A) 

189 - 41 

PC54HCT161 D(A) 


199 - 12 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC04T(A) 

♦ MULB 

236 - 48 


♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4002D(A) 

148 - 74 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC280D(A) 


224 -156 

PC54HC40103D(A) 

189 - 75 

PC54HCT162D(A) 


199 -204 

♦MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC08D(A) 

♦ MULB 

166 -124 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4016D(A) 

260 - 8 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC283D(A) 


216 - 47 

PC54HC40104D(A) 

304 - 67 

PC54HCT163D(A) 


200 -154 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC08P 

♦ MULB 

166 -125 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT00D(A) 


161 -207 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4017D(A) 

189 -115 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC297D(A) 


370 -134 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT164D(A) 


308 -101 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC08T 

♦ MULB 

166 -129 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT02D(A) 


164 - 74 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4020D(A) 

190 - 89 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC365D(A) 


241 - 11 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT165D(A) 


308 -202 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC10D(A) 

♦ MULB 

167 -196 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT03D(A) 


165 - 44 

PC54HCT165P(A) 


308 -203 

PC54HCT4024D(A) 

191 - 84 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC366D(A) 


241 - 97 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 


♦PHIN ♦RTCF 



♦ VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT1660(A) 


309 - 54 

♦VALG 


PC74HC10P 

♦ MULB 

167 -197 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT04D(A) 


236 - 34 


♦ PHIN 


PC54HCT4040D(A) 

192 -116 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC367D(A) 


241 -212 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT173D(A) 


128 -100 

♦MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦MULB 

♦ PHIN 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC10T 

♦ MULB 

167 -200 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT08D(A) 


166 -123 

♦RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4046-1 D(A) 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC368D(A) 


242 - 93 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT174D(A) 


128 -156 

♦MULB ♦PHIN 

371 - 90 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC11 D(A) 

♦ MULB 

169 - 90 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT10D(A) 


167-195 

♦RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4049D(A) 

258 -143 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC390D(A) 


204 -138 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT175D(A) 


129 - 53 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC11P 

♦ MULB 

169 - 91 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT11 D(A) 


169 - 89 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4050D(A) 

259 - 4 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC393D(A) 


204 -200 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT181 D(A) 


221 - 86 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC11T 

♦ MULB 

169 - 94 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT14D(A) 


288 -124 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4051 D(A) 

261 - 6 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC423D(A) 


211 -162 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT182D(A) 


223 - 53 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC14D(A) 

♦ MULB 

288 -132 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT20D(A) 


172 - 25 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4060D(A) 

193 - 8 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC646D(A) 


280 -136 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT1900(A) 


201 -163 

♦ MULB ♦PHIN 



♦ VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC14P(A) 

♦ MULB 

288 -133 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT21D(A) 


172 - 63 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4066D(A) 

260 -133 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC648D(A) 


284 -146 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT191 D(A) 


202 - 42 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC14T(A) 

♦ MULB 

288 -139 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT27D(A) 


173 - 25 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4067D(A) 

261 -218 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC4002D(A) 


148 - 73 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT192D(A) 


202 -141 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC20D(A) 

♦ MULB 

172 - 26 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT30D(A) 


173 -141 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4075D(A) 

152 -176 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC4016D(A) 


260 - 7 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT193D(A) 


203 - 79 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC20P 

♦ MULB 

172 - 27 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT32D(A) 


174 -136 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4510D(A) 

193 -103 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC4017D(A) 


189 -114 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT1940(A) 


307 - 66 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 


♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC20T 

♦ MULB 

172 - 33 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT42D(A) 


186 - 90 

PC54HCT195D(A) 


310 -205 

PC54HCT4511 D(A) 

252 -117 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC4020D(A) 


190 - 88 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 


♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT195P(A) 


310 -206 

♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC21D(A) 

♦ MULB 

172 - 64 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT73D(A) 


130 -111 


♦ PHIN 


PC54HCT4514D(A) 

272 -122 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC4024D(A) 


191 - 83 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT221 D(A) 


211 -108 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC21P 

♦ MULB 

172 - 65 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT74D(A) 


131 - 82 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4515D(A) 

272 -172 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC4040D(A) 


192 -115 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT237D(A) 


274 -110 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC21T 

♦ MULB 

172 - 68 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT75D(A) 


228 - 42 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4516D(A) 

193 -170 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC4046-1 D(A) 

371 - 89 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT238D(A) 


275 -155 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC27D(A) 

♦ MULB 

173 - 26 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT85D(A) 


219 -107 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4518D(A) 

194 - 26 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC4049D(A) 


258 -142 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT242D(A) 


281 -136 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC27P 

♦ MULB 

173 - 27 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT86D(A) 


177 - 91 

♦ RTCF 

♦ VALG 


PC54HCT4520D(A) 

194 -104 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC4050D(A) 


259 - 3 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT243D(A) 


281 -220 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC27T 

♦ MULB 

173 - 33 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT93D(A) 


207 - 82 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT45380(A) 

209 -217 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC4051 D(A) 


261 - 5 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT251 D(A) 


268 - 45 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦RTCF ♦VALG 


PC74HC30D(A) 

♦ MULB 

173 -142 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT107D(A) 


127 -105 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT4543D(A) 

252 -155 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC4060D(A) 


193 - 7 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC54HCT253D(A) 


268 -216 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 


♦ RTCF ♦VALG 


PC74HC30P 

♦ MULB 

173 -143 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC54HCT1090(A) 


127 -183 

PC54HCT257D(A) 


270 -144 

PC54HCT40102D(A) 

189 - 42 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC54HC4066D(A) 


260 -132 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 


♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 


cont.next col. 



♦ RTCF 

♦VALG 





♦RTCF ♦VALG 
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3. TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




TYPE NO. 

MFRS 

M 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

IsSEWBM 


wmm 

mwm\ 

PC74HC30T 

♦MULB 

173 -149 



mi 

^173 

PC74HC 1620(A) 




PC74HC194P 

♦ PHIN 

310 

-102 

PC74HC280P 

pbb™ 

224 -159 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



(cont.) 

♦ MULB 



PC74HC195D(A) 


310 

-207 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦VALG 




♦ PHIN 




♦VALG 


PC74HC 32D(A) 

♦ MULB 

174 -137 

PC74HC125T(A) 


239 

-183 

PC74HC162P 

♦ MULB 

199 

-206 

PC74HC195P 

♦PHIN 

310 

-208 

PC74HC280T 

♦ MULB 

224 -165 

♦PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦VALG 



PC74HC221D(A) 


211 

-109 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC162T 

♦ MULB 

199 

-211 

♦ MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


PC74HC32P 

♦MULB 

174 -138 

PC74HC126D(A) 


240 

- 26 

♦ PHIN 

♦ VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC283D(A) 


216 - 49 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC163D(A) 


200 

-155 

PC74HC221P 

♦ MULB 

211 

-110 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC32T 

♦MULB 

174 -144 

PC74HC126P(A) 


240 

- 27 

♦ RTCF 

♦ VALG 




♦VALG 



PC74HC283P 

♦ MULB 

216 - 50 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC163P 

♦ MULB 

200 

-156 

PC74HC221T 

♦ MULB 

211 

-121 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


PC74HC42D(A) 

♦MULB 

186 - 91 

PC74HC126T(A) 


240 

- 35 


♦VALG 




♦VALG 



PC74HC283T 

♦ MULB 

216 - 53 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC163T 

♦ MULB 

200 

-162 

PC74HC237D(A) 


274 

-111 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


PC74HC42P 

♦MULB 

186 - 92 

PC74HC132D(A) 


288 

-153 


♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC297D(A) 


370 -136 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC164D(A) 


308 

-102 

PC74HC237P(A) 


274 

-112 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC42T 

♦ MULB 

186 - 98 

PC74HC132P(A) 


288 

-154 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC297P(A) 


370 -137 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC164P(A) 


308 

-103 

PC74HC237T(A) 


274 

-121 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦RTCF 

♦VALG 


PC74HC73D(A) 

♦ MULB 

130 -112 

PC74HC132T(A) 


288 

-166 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC297T(A) 


370 -138 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC164T(A) 


306 

-154 

PC74HC238D(A) 


275 

-158 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC73P 

♦MULB 

130 -113 

PC74HC137D(A) 


275 

- 32 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC299P(A) 


314 - 8 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC165D(A) 


308 

-204 

PC74HC238P(A) 


275 

-159 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC73T 

♦ MULB 

130 -118 

PC74HC137P(A) 


275 

- 33 

PC74HC165P 

♦ PHIN 

308 

-205 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC299T (A) 


308 - 86 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC166D(A) 


309 

- 55 

PC74HC238T(A) 


275 

-194 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC74D(A) 

♦ MULB 

131 - 83 

PC74HC137T(A) 


275 

- 47 

PC74HC166P 

♦ PHIN 

309 

- 56 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC354P(A) 


269 -188 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC173D(A) 


128 

-101 

PC74HC240P(A) 


247 

-125 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 




♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC74P 

♦ MULB 

131 - 84 

PC74HC138D(A) 


275 

-156 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC240T(A) 


247 

-136 

PC74HC354T (A) 


269 -194 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC173P 

♦ MULB 

128 

-102 


♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC241 P(A) 


248 

- 23 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC74T 

♦ MULB 

131 - 89 

PC74HC138P(A) 


275 

-157 


♦VALG 




♦ PHIN 



PC74HC356P(A) 


270 - 1 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC173T 

♦ MULB 

128 

-108 

PC74HC241T(A) 


248 

- 35 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC75D(A) 

♦ MULB 

228 - 43 

PC74HC138T(A) 


275 

-193 


♦VALG 



PC74HC242D(A) 


281 

-137 

PC74HC356T(A) 


270 - 8 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC174D(A) 


128 

-157 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC75P 

♦ MULB 

228 - 44 

PC74HC139D(A) 


276 

-111 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC242P(A) 


281 

-138 

PC74HC365D(A) 


241 - 13 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 



PC74HC174P 

♦ MULB 

128 

-158 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


PC74HC139P(A) 


276 

-112 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC75T 

♦ MULB 

228 - 49 

♦ MULB 

♦ PHIN 




♦ VALG 



PC74HC242T(A) 


281 

-149 

PC74HC365P(A) 


241 - 14 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC174T 

♦ MULB 

128 

-164 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


PC74HC139T(A) 


276 

-130 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC85D(A) 

♦ MULB 

219 -108 

♦ MULB 

♦ PHIN 




♦ VALG 



PC74HC243D(A) 


282 

- 1 

PC74HC365T(A) 


241 - 22 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC175D(A) 


129 

- 54 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


PC74HC147D(A) 


289 

-134 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC85P 

♦ MULB 

219 -109 


♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC243P(A) 


282 

- 2 

PC74HC366D(A) 


241 - 99 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HC147P(A) 


289 

-135 

PC74HC175P 

♦ MULB 

129 

- 55 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC85T 

♦ MULB 

219 -114 

♦ RTCF 

♦ VALG 




♦ VALG 



PC74HC243T (A) 


282 

- 10 

PC74HC366P(A) 


241 -100 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HC147T(A) 


289 

-142 

PC74HC175T 

♦ MULB 

129 

- 61 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC86D(A) 

♦MULB 

177 - 92 

♦ RTCF 

♦VALG 




♦ VALG 



PC74HC244P(A) 


246 

-212 

PC74HC366T (A) 


241 -109 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HC151 D(A) 


265 

-150 

PC74HC181D(A) 


221 

- 87 


♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC244T (A) 


247 

- 2 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC86P 

♦MULB 

177 - 93 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦ VALG 




♦ PHIN 



PC74HC367D(A) 


241 -214 

♦PHIN 

♦RTCF 


PC74HC151 P(A) 


265 

-151 

PC74HC181P 

♦ MULB 

221 

- 83 

PC74HC245P(A) 


278 

-132 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC86T 

♦MULB 

177 • 96 

♦ RTCF 

♦VALG 




♦ VALG 



PC74HC245T(A) 


278 

-134 

PC74HC367P(A) 


241 -215 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HC151T(A) 


265 

-162 

PC74HC181T 

♦ MULB 

221 

-113 


♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC251 D(A) 


268 

- 46 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC93D(A) 

♦ MULB 

207 - 83 

♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC367T(A) 


242 - 7 

♦ PHIN 

♦RTCF 


PC74HC153D(A) 


266 

- 98 

PC74HC182D(A) 


223 

- 54 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC251 P(A) 


268 

- 47 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC93P 

♦MULB 

207 - 84 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC368D(A) 


242 - 95 

♦ PHIN 

♦RTCF 


PC74HC153P(A) 


266 

- 99 

PC74HC182P 

♦ MULB 

223 

- 55 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC251T(A) 


268 

- 54 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC93T 

♦MULB 

207 - 88 

♦ RTCF 

♦VALG 




♦ VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC368P(A) 


242 - 96 

♦ PHIN 

♦RTCF 


PC74HC153T(A) 


266 

-114 

PC74HC182T 

♦ MULB 

223 

- 59 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC253D(A) 


268 

-217 

♦ RTCF 

♦ VALG 


PC74HC107D(A) 


127 -106 

♦ RTCF 

♦ VALG 




♦ VALG 




♦ PHIN 



PC74HC368T(A) 


242 -105 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HC154D(A) 


273 

-151 

PC74HC190D(A) 


201 

-164 

PC74HC253P(A) 


268 

-218 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 




♦ PHIN j 



♦ RTCF 

♦ VALG 


PC74HC107P 

♦MULB 

127 -107 

PC74HC154P(A) 


273 

-152 

♦ RTCF 

♦ VALG 



PC74HC253T(A) 


269 

- 7 

PC74HC373P 

♦ MULB 

229 -103 

♦PHIN 

♦RTCF 



♦ PHIN 



PC74HC190P 

♦ MULB 

201 

-165 


♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


PC74HC154T(A) 


273 

-157 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC257D(A) 


270 

-145 


♦VALG 


PC74HC107T 

♦MULB 

127 -112 


♦ PHIN 




♦ VALG 




♦ PHIN 



PC74HC373T 

♦ MULB 

229 -113 

♦ PHIN 

♦RTCF 


PC74HC157D(A) 


267 

- 49 

PC74HC190T 

♦ MULB 

201 

-170 

PC74HC257P(A) 


270 

-146 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦ PHIN 




♦ VALG 


PC74HC109D(A) 


127 -184 

PC74HC157P(A) 


267 

- 50 


♦VALG 



PC74HC257T(A) 


265 

- 36 

PC74HC377P 

♦ MULB 

136 - 9 

♦MULB 

♦PHIN 



♦ PHIN 



PC74HC191D(A) 


202 

- 43 


♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦RTCF 

♦VALG 


PC74HC157T(A) 


267 

- 61 

♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC258D(A) 


265 

- 71 


♦VALG 


PC74HC109P 

♦MULB 

127 -185 


♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC377T 

♦ MULB 

136 - 15 

♦ PHIN 

♦RTCF 


PC74HC158D(A) 


268 

- 3 

PC74HC191P 

♦ MULB 

202 

- 44 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC258P(A) 


265 

- 72 

PC74HC390D(A) 


204 -140 

PC74HC109T 

♦MULB 

127 -190 

PC74HC158P(A) 


268 

- 4 


♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦PHIN 

♦RTCF 



♦ PHIN 



PC74HC191T 

♦ MULB 

202 

• 49 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


PC74HC158T(A) 


268 

- 12 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC258T(A) 


265 

- 77 

PC74HC390P 

♦ MULB 

204 -141 

PC74HC112D(A) 


134 - 27 


♦ PHIN 




♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦PHIN 


PC74HC160D(A) 


198 

- 36 

PC74HC192D(A) 


202 

-142 

♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC259D(A) 


227 

-151 

PC74HC390T 

♦ MULB 

204 -146 

PC74HC112P 

♦MULB 

134 - 28 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


PC74HC160P 

♦ MULB 

198 

- 37 

PC74HC192P 

♦ MULB 

202 

-143 


♦VALG 




♦VALG 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC259P 

♦ MULB 

227 

-152 

PC74HC393D(A) 


204 -202 

PC74HC112T 

♦MULB 

134 - 34 


♦ VALG 




♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦PHIN 

♦RTCF 


PC74HC160T 

♦ MULB 

198 

- 44 

PC74HC192T(A) 


202 

-148 


♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC259T(A) 


227 

-158 

PC74HC393P 

♦ MULB 

204 -203 

< 

Q 

CO 

CM 

5 

i 

•M 1 

o 

Q. 


211 - 9 


♦ VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦MULB 

♦PHIN 


PC74HC161D(A) 


199 

- 13 

PC74HC193D(A) 


203 

- 80 

♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC273P 

♦ MULB 

129 

-178 

PC74HC393T 

♦ MULB 

204 -209 

PC74HC123P 

♦MULB 

211 - 10 

♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


PC74HC161P 

♦ MULB 

199 

- 14 

PC74HC193P 

♦ MULB 

203 

- 81 


♦VALG 




♦VALG 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC273T 

♦ MULB 

129 

-181 

PC74HC423D(A) 


211 -164 

PC74HC123T 

♦MULB 

211 - 19 


♦VALG 




♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦RTCF 


PC74HC161T 

♦ MULB 

199 

- 22 

PC74HC193T 

♦ MULB 

203 

- 88 


♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC280D(A) 


224 

-158 

PC74HC423P 

♦ MULB 

211 -165 

PC74HC125D(A) 


239 -172 


♦ VALG 




♦ VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦PHIN 


PC74HC162D(A) 


199 -205 

PC74HC194D(A) 


310 

-101 

♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


cont.next col. 
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3. TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 


[ZHSiHi 

TYPE No. 



h n.■ i — 




Ulli&i 


PC74HC423T 

♦MULB 

211 

-171 

PC74HC4020D(A) 




PC74HC4510P 

♦ MULB 

193 -105 

[swmsusMeiS] 


161 -210 

PC74HCT32T 

♦ MULB 

174 -145 

♦ PHIN 

♦RTCF 



(cont.) 

♦ MULB 



♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


PC74HC533P 

♦ MULB 

230 

-115 


♦VALG 



PC74HC4510T 

♦ MULB 

193 -110 

PC74HCT00P(A) 


161 -211 

PC74HCT42D(A) 


186 - 93 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC4020P 

♦ MULB 

190 

- 91 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC533T 

♦ MULB 

230 

-121 


♦VALG 



PC74HC4511 D(A) 


252 -118 

PC74HCT00T (A) 


161 -217 

PC74HCT42P 

♦ MULB 

186 - 94 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC4020T 

♦ MULB 

190 

- 98 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


PC74HC534P 

♦ MULB 

136 

-103 


♦ VALG 



PC74HC4511 P(A) 


252 -119 

PC74HCT02D(A) 


164 - 77 

PC74HCT42T 

♦ MULB 

186 - 99 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC4024D(A) 


191 

- 85 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


PC74HC534T 

♦ MULB 

136 

-107 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC4511T(A) 


252 -134 

PC74HCT02P 

♦ MULB 

164 - 78 

PC74HCT73D(A) 


130 -114 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC4024P 

♦ MULB 

191 

- 86 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC540P(A) 


244 

-108 


♦VALG 



PC74HC4514D(A) 


272 -123 

PC74HCT02T 

♦ MULB 

164 - 80 

PC74HCT73P 

♦ MULB 

130 -115 

♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4024T 

♦ MULB 

191 

- 95 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



♦VALG 


PC74HC540T (A) 


244 

-118 


♦VALG 



PC74HC4514P(A) 


272 -124 

PC74HCT03D(A) 


165 - 47 

PC74HCT73T 

♦ MULB 

130 -119 

♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4040D(A) 


192 

-117 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


PC74HC541 P(A) 


244 

-161 

♦ RTCF 

♦ VALG 



PC74HC4514T (A) 


272 -135 

PC74HCT03P 

♦ MULB 

165 - 48 

PC74HCT74D(A) 


131 - 85 

♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4040P 

♦ MULB 

192 

-118 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC541T (A) 


244 

-177 


♦VALG 



PC74HC4515D(A) 


272 -173 

PC74HCT03T 

♦ MULB 

165 - 53 

PC74HCT74P 

♦ MULB 

131 - 86 

♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4040T 

♦ MULB 

192 

-125 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



♦VALG 


PC74HC563P 

♦ MULB 

231 

- 5 


♦VALG 



PC74HC4515P(A) 


272 -174 

PC74HCT04D(A) 


236 - 38 

PC74HCT74T 

♦ MULB 

131 - 90 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC4046-1 D(A) 

371 

- 91 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



a\/ai a 
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PC74HC563T 

♦ MULB 

231 

- 13 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC4515T (A) 


272 -187 

PC74HCT04P(A) 


236 - 39 

PC74HCT75D(A) 


228 - 45 

i ♦PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC4046-1P A 

371 

- 92 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HC564P 

♦ MULB 

136 

-197 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC4516D(A) 


193 -171 

PC7 4HCT 04T (A) 


236 - 49 

PC74HCT75P 

♦ PHIN 

228 - 46 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC4046-1T (A) 

371 

- 93 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT75T 

♦ MULB 

228 - 50 

PC74HC564T 

♦ MULB 

136 

-202 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC4516P 

♦ MULB 

193 -172 

PC74HCT08D(A) 


166 -126 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC4046AP 

♦ MULB 

233 

- 6 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT85D(A) 


219 -110 

PC74HC573P 

♦ MULB 

231 

- 81 


♦VALG 



PC74HC4516T 

♦ MULB 

193 -178 

PC74HCT08P 

♦ MULB 

166 -127 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC4046AT 

♦ MULB 

233 

- 8 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 



♦VALG 


PC74HCT85P 

♦ MULB 

219 -111 

PC74HC573T 

♦ MULB 

231 

- 91 


♦VALG 



PC74HC4518D(A) 


194 - 27 

PC74HCT08T 

♦ MULB 

166 -130 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC4049D(A) 


258 

-144 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


PC74HCT85T 

♦ MULB 

219 -115 

PC74HC574P(A) 


137 

- 37 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC4518P 

♦ MULB 

194 - 28 

PC74HCT10D(A) 


167 -198 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4049P(A) 


258 

-145 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 


PC74HCT86D(A) 


177 - 94 

PC74HC574T(A) 


137 

- 40 

♦ RTCF 

♦ VALG 



PC74HC4518T 

♦ MULB 

194 - 36 

PC74HCT1OP 

♦ MULB 

167 -199 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4049T (A) 


258 

-167 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 



♦VALG 


PC74HCT86P 

♦ PHIN 

177 - 95 

PC74HC640P(A) 


283 

- 55 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC4520D(A) 


194 -105 

PC74HCT10T 

♦ MULB 

167 -201 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 



PC74HC4050D(A) 


259 

- 5 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT86T 

♦ PHIN 

177 - 97 

PC74HC640T (A) 


283 

- 72 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC4520P 

♦ MULB 

194 -106 

PC74HCT11 D(A) 


169 - 92 

PC74HCT93D(A) 


207 - 85 

PC74HC643P(A) 


283 

-215 

PC74HC4050P(A) 


259 

- 6 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦ VALG 



PC74HC4520T 

♦ MULB 

194 -113 

PC74HCT IIP 

♦ MULB 

169 - 93 

PC74HCT93P(A) 


207 - 86 

PC74HC643T(A) 


284 

- 9 

PC74HC4050T (A) 


259 

- 42 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC4538D(A) 


209 -218 

PC74HCT11T 

♦ MULB 

169 - 95 

PC74HCT93T(A) 


207 - 89 

PC7 4HC646D(A) 


280 

-138 

PC74HC4051D(A) 


261 

- 7 

♦MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦ VALG 



PC74HC4538P 

♦ MULB 

209 -219 

PC74HCT14D(A) 


288 -125 

PC74HCT107D(A) 


127 -108 

PC74HC646P(A) 


280 

-139 

PC74HC4051P(A) 


261 

- 8 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC4538T 

♦ MULB 

210 - 4 

PC74HCT14P(A) 


288 -126 

PC74HCT107P 

♦ MULB 

127 -109 

PC74HC646T (A) 


280 

-145 

PC74HC4051T(A) 


261 

- 12 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC4543D(A) 


252 -156 

PC74HCT14T(A) 


288 -135 

PC74HCT107T 

♦ MULB 

127 -113 

PC74HC648D(A) 


284 

-148 

PC74HC4059P 

♦ MULB 

213 

- 40 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HC4059T 

♦ MULB 

213 

- 43 

PC74HC4543P(A) 


252 -157 

PC74HCT20D(A) 


172 - 28 

PC74HCT109D(A) 


127 -186 

PC74HC648P(A) 


284 

-149 

♦ PHIN 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4060D(A) 


193 

- 9 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4543T (A) 


252 -161 

PC74HCT20P 

♦ MULB 

172 - 29 

PC74HCT109P 

♦ MULB 

127 -187 

PC74HC648T(A) 


284 

-158 

♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4060P 

♦ MULB 

193 

- 10 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC7266D(A) 


179 -186 

PC74HCT20T 

♦ MULB 

172 - 34 

PC74HCT109T 

♦ MULB 

127 -191 

PC74HC688P 

♦ MULB 

219 

- 94 


♦ VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC4060T 

♦ MULB 

193 

- 17 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



♦ VALG 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC7266P(A) 


179 -187 

PC74HCT21D(A) 


172 - 66 

PC74HCT112D(A) 


134 - 29 

PC74HC688T (A) 


219 

- 99 


♦ VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4066D(A) 


260 

-134 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC7266T(A) 


179 -189 

PC74HCT21P 

♦ MULB 

172 - 67 

PC74HCT112P 

♦ MULB 

134 - 30 

PC74HC4002D(A) 


148 

- 75 

♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4066P(A) 


260 

-135 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC40102D(A) 

189 - 43 

PC74HCT21T 

♦ MULB 

172 - 69 

PC74HCT112T 

♦ MULB 

134 - 35 

PC74HC4002P(A) 


148 

- 76 

♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74 H C4066T (A) 


260 

-154 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC40102P 

♦ MULB 

189 - 44 

PC74HCT27D(A) 


173 - 28 

PC74HCT123D(A) 


211 - 11 

PC74HC4002T (A) 


148 

- 81 

♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC7 4HC4067D(A) 


261 

-219 


♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC40102T 

♦MULB 

189 - 51 

PC74HCT27P 

♦ MULB 

173 - 29 

PC74HCT123P 

♦ MULB 

211 • 12 

PC74HC4016D(A) 


260 

- 9 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4067P(A) 


261 

-220 


♦VALG 



♦VALG 



♦ VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC40103D(A) 

189 - 77 

PC74HCT27T 

♦ MULB 

173 - 34 

PC74HCT123T 

♦ MULB 

211 - 20 

PC74HC4016P(A) 


260 

- 10 

♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4067T (A) 


262 

- 10 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



♦ VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC40103P 

♦ MULB 

189 - 78 

PC74HCT30D(A) 


173 -144 

PC74HCT125D(A) 


239 -174 

PC74HC4016T(A) 


260 

- 19 

♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4075D(A) 


152 

-177 


♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC40103T 

♦ MULB 

189 - 85 

PC74HCT30P 

♦ MULB 

173 -145 

PC74HCT125P(A) 


239 -175 

PC74HC4017D(A) 


189 

-116 

♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4075P 

♦ MULB 

152 

-178 


♦VALG 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC40104D(A) 

304 - 69 

PC74HCT30T 

♦ MULB 

173 -150 

PC74HCT125T (A) 


239 -184 

PC74HC4017P(A) 


189 

-117 


♦VALG 




♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦PHIN 



PC74HC4075T 

♦ MULB 

152 

-183 

PC74HC40104P 

♦ PHIN 

304 - 70 


♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HC40105P(A) 

315 - 25 

PC74HCT32D(A) 


174 -139 

PC74HCT126D(A) 

240 - 28 

PC74HC4017T(A) 


189 

-125 


♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC4510D(A) 


193 

-104 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HC40105T(A) 

315 - 23 

PC74HCT32P 

♦ MULB 

174 -140 

PC74HCT126P(A) 


240 » 29 

PC74HC4020D(A) 


190 

- 90 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


cont.next col. 








♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 
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3. TYPE 


No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

EEHSa 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

liPMWiM 






mwm\ 

PC74HCT126t(A) 


240 - 36 

F>C74HCTl63T 

♦mulb 

200 -163 

PC74HCT237D(A) 



PC74HCT283T 

mmwm 

216 - 54 

PC74HCT533T 

ngnwa 

230 

-122 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


(cont.) 

♦ MULB 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦VALG 



PC74HCT132D(A) 


288 -150 

PC74HCT164D(A) 

308 -104 


♦VALG 


PC74HCT297D(A) 

370 -139 

PC74HCT534P 

♦ MULB 

136 

-104 

♦MULB 

►PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT237P(A) 


274 -114 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦RTCF 



♦RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



PC74HCT132P(A) 


288 *151 

PC74HCT164P(A) 

308 -105 

♦ RTCF 

♦ VALG 


PC74HCT297P(A) 

370 -140 

PC74HCT534T 

♦ MULB 

136 

-108 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT237T (A) 


274 -122 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦RTCF 

►VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ MULB 

► PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



PC74HCT132T (A) 


288 -165 

PC74HCT164T (A) 

306 -155 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT297T(A) 

370 -141 

PC74HCT540P(A) 


244 

-109 

♦ MULB 

► PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT238D(A) 


275 -162 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT137D(A) 


275 - 34 

PC74HCT165D(A) 

308 -206 

♦ RTCF 

♦ VALG 


PC74HCT299P(A) 

314 - 9 

PC74HCT540T(A) 


244 

-119 

♦ MULB 

► PHIN 



♦ PHIN 


PC74HCT238P(A) 


275 -163 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG. 


PC74HCT165P 

♦ PHIN 

308 -207 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT137P(A) 


275 - 35 

PC74HCT166D(A) 

309 - 57 

♦ RTCF 

♦ VALG 


PC74HCT299T(A) 

308 - 87 

PC74HCT541 P(A) 


244 

-162 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 


PC74HCT238T(A) 


275 -196 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT166P 

♦ PHIN 

309 - 58 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT137T (A) 


275 - 48 

PC74HCT173D(A) 

128 -103 

♦ RTCF 

♦ VALG 


PC74HCT354P(A) 

269 -189 

PC74HCT541T(A) 


244 

-163 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT240P(A) 


247 -126 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT138D(A) 


275 -160 

PC74HCT173P 

♦ MULB 

128 -104 

PC74 H CT240T (A) 


247 -137 

PC74HCT354T(A) 

269 -195 

PC74HCT563P 

♦ MULB 

231 

- 6 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


PC74HCT241P(A) 


248 - 24 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



PC74HCT138P(A) 


275 -161 

PC74HCT173T 

♦ MULB 

128 -109 


♦ PHIN 


PC74HCT356P(A) 

270 - 2 

PC74HCT563T 

♦ MULB 

231 

- 14 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT241T(A) 


248 - 36 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦ VALG 



♦VALG 



PC74HCT138T (A) 


275 -195 

PC74HCT174D(A) 

128 -159 

PC74HCT242D(A) 


281 -139 

PC74HCT356T(A) 

270 - 9 

PC74HCT564P 

♦ MULB 

136 

-198 

♦MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



PC74HCT139D(A) 


276 -113 

PC74HCT174P 

♦ MULB 

128 -160 

PC74HCT242P(A) 


281 -140 

PC74HCT365D(A) 

241 - 15 

PC74HCT564T 

♦ MULB 

136 

-203 


♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PC74HCT139P(A) 


276 -114 


♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT174T 

♦ MULB 

128 -165 

PC74HCT242T(A) 


281 -150 

PC74HCT365P(A) 

241 - 16 

PC74HCT573P(A) 


231 

- 82 

♦RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HCT139T(A) 


276 -131 


♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 



♦MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT175D(A) 

129 - 56 

PC74HCT243D(A) 


282 - 3 

PC74HCT365T(A) 

241 - 23 

PC74HCT573T (A) 


231 

- 92 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HCT147D(A) 


289 -136 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦ PHIN 


PC74HCT175P 

♦ MULB 

129 - 57 

PC74HCT243P(A) 


282 - 4 

PC74HCT366D(A) 

241 -101 

PC74HCT574P(A) 


137 

- 38 

PC74HCT147P(A) 


289 -137 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT175T 

♦ MULB 

129 - 62 

PC74HCT243T(A) 


282 - 11 

PC74HCT366P(A) 

241 -102 

PC74HCT574T(A) 


137 

- 41 

PC74HCT147T (A) 


289 -143 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT181 D(A) 

221 - 88 

PC74HCT244P(A) 


246 -213 

PC74HCT366T (A) 

241 -110 

PC74HCT640P(A) 


283 

- 56 

PC74HCT151 D(A) 


265 -152 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦ VALG 


PC74HCT244T(A) 


247 - 3 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT640T(A) 


283 

- 73 

♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT181P 

♦ MULB 

221 - 89 


♦ PHIN 


PC74HCT367D(A) 

241 -216 


♦ PHIN 



PC74HCT151 P(A) 


265 -153 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT245P(A) 


278 -133 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT643P(A) 


283 

-216 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 



♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT181T 

♦ MULB 

221 -115 

PC74HCT245T(A) 


278 -135 

PC74HCT367P(A) 

241 -217 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT151 T(A) 


265 -163 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT643T(A) 


284 

- 10 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ VALG 


PC74HCT251 D(A) 


268 - 48 

♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT182D(A) 

223 - 56 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT367T (A) 

242 - 8 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT153D(A) 


266 -100 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT646D(A) 


280 

-140 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT251P(A) 


268 - 49 

♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦RTCF 

♦ VALG 


PC74HCT182P 

♦ MULB 

223 - 57 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT368D(A) 

242 - 97 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT153P(A) 


266 -101 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT646P(A) 


280 

-141 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ VALG 


PC74HCT251T(A) 


268 - 55 

♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT182T 

♦ MULB 

223 - 60 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT368P(A) 

242 - 98 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT153T(A) 


266 -115 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT646T (A) 


280 

-146 

♦MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


PC74HCT253D(A) 


268 -219 

♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT190D(A) 

201 -166 


♦ PHIN 


PC74HCT368T(A) 

242 -106 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT154D(A) 


273 -153 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT253P(A) 


268 -220 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT648D(A) 

284 

-150 


♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HCT154P(A) 


273 -154 

PC74HCT190P 

♦ MULB 

201 -167 

PC74HCT253T (A) 


269 - 8 

PC74HCT373P 

♦ MULB 

229 -104 

♦ RTCF 

♦VALG 




♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT648P(A) 


284 

-151 

PC74HCT154T(A) 


273 -158 


♦VALG 


PC74HCT257D(A) 


270 -147 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 




♦ PHIN 


PC74HCT190T 

♦ MULB 

201 -171 


♦ PHIN 


PC74HCT373T 

♦ MULB 

229 -114 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT157D(A) 


267 - 51 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT257P(A) 


270 -148 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT648T(A) 


284 

-159 


♦ PHIN 



♦ VALG 



♦ PHIN 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HCT157P(A) 


267 - 52 

PC74HCT191 D(A) 

202 - 45 

PC74HCT257T(A) 


265 - 37 

PC74HCT374P 

♦ MULB 

135 -114 

♦ RTCF 

♦ VALG 




♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT688T (A) 


219 

-100 

PC74HCT157T(A) 


267 - 62 

♦ RTCF 

♦ VALG 


PC74HCT258D(A) 


265 - 73 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 




♦PHIN 


PC74HCT191P 

♦ MULB 

202 - 46 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT374T 

♦ MULB 

135 -119 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT158D(A) 


268 - 5 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT4002D(A) 

148 

- 77 


♦ PHIN 



♦ VALG 


PC74HCT258P(A) 


265 - 74 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HCT158P(A) 


268 - 6 

PC74HCT191T 

♦ MULB 

202 ■ 50 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT377P 

♦ MULB 

136 - 10 

♦ RTCF 

♦ VALG 




♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT4002P(A) 

148 

- 78 

PC74HCT158T (A) 


268 - 13 


♦ VALG 


PC74HCT258T (A) 


265 - 78 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 




♦ PHIN 


PC74HCT192P 

♦ MULB 

202 -144 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT377T 

♦ MULB 

136 - 16 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT160D(A) 


198 - 38 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT4002T(A) 

148 

- 82 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


PC74HCT259D(A) 


227 -153 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT192T 

♦ MULB 

202 -149 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT390D(A) 

204 -142 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT160P 

♦ MULB 

198 - 39 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT4016D(A) 

260 

- 11 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


PC74HCT259P 

♦ MULB 

227 -154 

♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


PC74HCT193D(A) 

203 - 82 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT390P 

♦ MULB 

204 -143 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT160T 

♦ MULB 

198 - 45 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT4016P(A) 

260 

- 12 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT259T (A) 


227 -159 


♦ VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


PC74HCT193P 

♦ MULB 

203 - 83 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT390T 

♦ MULB 

204 -147 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT161 D(A) 


199 - 15 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC7 4 HCT 4016T (A) 

260 

- 20 

♦MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


PC74HCT273P 

♦ MULB 

129 -179 


♦ VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT193T 

♦ MULB 

203 - 89 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT393D(A) 

204 -204 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT161P 

♦ MULB 

199 - 16 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT4017D(A) 

189 

-118 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


PC74HCT273T 

♦ MULB 

129 -182 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


PC74HCT194D(A) 

310 -103 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT393P 

♦ MULB 

204 -205 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT161T 

♦ MULB 

199 - 23 


♦ PHIN 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT4017P(A) 

189 

-119 

♦PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT194P(A) 

310 -104 

PC74HCT280D(A) 


224 -160 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 



♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT393T 

♦ MULB 

204 -210 

♦ RTCF 

♦ VALG 



PC74HCT162D(A) 


199 -207 

PC74HCT195D(A) 

310 -209 

♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT 4017T (A) 

189 

-126 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 


PC74HCT280P 

♦ MULB 

224 -161 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


PC74HCT195P 

♦ PHIN 

310 -210 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT423D(A) 

211 -166 

♦ RTCF 

♦VALG 



PC74HCT162P 

♦ MULB 

199 -208 

PC74HCT221 D(A) 

211 -111 


♦ VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT4020D(A) 

190 

- 92 


♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT280T 

♦ MULB 

224 -166 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PC74HCT162T 

♦ MULB 

199 -212 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT423P 

♦ MULB 

211 -167 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦VALG 


PC74HCT221P 

♦ MULB 

211 -112 


♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT4020T 

♦ MULB 

190 

- 99 

PC74HCT163D(A) 


200 -157 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT283D(A) 


216 - 51 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


PC74HCT423T 

♦ MULB 

211 -172 


♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


PC74HCT221T 

♦ MULB 

211 -122 

♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT4024D(A) 

191 

- 87 

PC74HCT163P 

♦ MULB 

200 -158 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT283P 

♦ MULB 

216 - 52 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT533P 

♦ MULB 

230 -116 

♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


PC74HCT237D(A) 

274 -113 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PC74HCT4024P 

♦ MULB 

191 

- 88 




cont.next col. 







♦VALG 
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IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


78 


DATA 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


78 














3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDEi 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


TYPE No. MFRS 






iHiuIluxil 

IS0E3I 


m^i 

laidisa 

TYPE No. 

MFRS 

IS® 

HEW 

PC74HCT4024P 


PC74HCT4514P(A) 

272 

-126 

PCD33101(A) 

♦MULB 

378 -174 

PD9099-59 


IEE1 

ET«£1 

|jit| |ii»Metk|H 

♦ UNI 

r 367 

- 21 

(cont.) ♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦PHIN 

♦RTCF 


PD9180-51 


Ena 

mM 

PIC601 

♦UNI 

367 

- 22 

♦ RTCF #VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


PD9180-59 

PHIL 

141 

• 23 

PIC602 

♦ UNI 

367 

- 23 

PC74HCT4024T ♦MULB 

191 - 96 

PC74HCT4514T(A) 

272 

-136 

PCD3311P 

♦MULB 

378 -150 

PD9620-61 

PHIL 

142 

- 46 

PIC610 

♦ UNI 

367 

- 33 

♦ PHIN ♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦RTCF 


PD9620-69 

PHIL 

142 

- 47 

PIC611 

♦ UNI 

367 

- 34 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


PD9620-71 

PHIL 

142 

- 48 

PIC612 

♦ UNI 

367 

- 35 

PC74HCT4040D(A) 

192 -119 

PC74HCT4515D(A) 

272 

-175 

PCD3311T 

♦MULB 

378 -151 

PD9620-79 

PHIL 

142 

- 49 

PIC625 

♦ UNI 

367 

- 24 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PD9621-61 

PHIL 

145 

-113 


♦SOD 

367 

- 25 

♦RTCF ♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


PD9621-69 

PHIL 

145 

-114 


♦UNI 



PC74HCT4040P ♦MULB 

192 -120 

PC74HCT4515P(A) 

272 

-176 

PCD3312P 

♦ MULB 

378 -152 

PD9621-71 

PHIL 

145 

-115 

PIC627 

♦ UNI 

367 

- 26 

♦ PHIN ♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦PHIN 

♦ RTCF 


PD9621-79 

PHIL 

145 

-116 

PIC635 

♦UNI 

367 

- 36 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


PD9623-61 

PHIL 

123 

- 25 

PIC636 

♦UNI 

367 

- 37 

PC74HCT4040T ♦MULB 

192 -126 

PC74HCT4515T(A) 

272 

-188 

PCD3312T 

♦ MULB 

378 -153 

PD9623-69 

PHIL 

123 

- 26 

PIC637 

♦UNI 

367 

- 38 

♦ PHIN ♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PD9623-71 

PHIL 

123 

- 27 

PIC645 

♦UNI 

367 

- 27 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


PD9623-79 

PHIL 

123 

- 28 

PIC646 

♦UNI 

367 

- 28 

PC74HCT4046-1 D(A) 


PC74HCT4516D(A) 

193 

-173 

PCD3315P(A) 

♦ MULB 

378 -176 

PD9624-61 

PHIL 

122 

- 78 

PIC647 

♦UNI 

367 

- 29 

♦ MULB ♦PHIN 

371 - 94 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PD9624-69 

PHIL 

122 

- 79 

PIC655 

♦UNI 

367 

- 30 

♦ RTCF ♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


PD9624-71 

PHIL 

122 

- 80 

PIC656 

♦UNI 

367 

- 31 

PC74HCT4046-1 P(A) 


PC74HCT4516P 

♦ MULB 

193 

-174 

PCD3315T(A) 

♦ MULB 

378 -177 

PD9624-79 

PHIL 

122 

- 81 

PIC657 

♦ UNI 

367 

- 32 

♦ MULB ♦PHIN 

371 - 95 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PD9630-61 

PHIL 

142 

-173 

PIC660 

♦UNI 

367 

-185 

♦ RTCF ♦VALG 



♦VALG 




♦VALG 


PD9630-69 

PHIL 

142 

-174 

PIC661 

♦ UNI 

367 

-186 

PC74HCT4046-1T (A) 


PC74HCT4516T 

♦ MULB 

193 

-179 

PCD3320D 

♦ MULB 

378 -156 

PD9630-71 

PHIL 

142 

-175 

PIC662 

♦UNI 

367 

-187 

♦ MULB ♦PHIN 

371 - 96 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PD9630-79 

PHIL 

142 

-176 

PIC670 

♦UNI 

367 

-188 

♦ RTCF ♦VALG 



♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


PD9631-61 

PHIL 

146 

- 8 

PIC671 

♦UNI 

367 

-189 

PC74HCT4046AP 

233 - 7 

PC74HCT4518D(A) 

194 

- 29 

PCD3320P 

♦ MULB 

378 -157 

PD9631-69 

PHIL 

146 

- 9 

PIC672 

♦ UNI 

367 

-190 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PD9631-71 

PHIL 

146 

- 10 

PIC90QB(A) 

♦UNI 

397 

- 45 

♦ RTCF ♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


PD9631-79 

PHIL 

146 

- 11 

PIC900C(A) 

♦ UNI 

397 

- 46 

PC74HCT4046AT 

233 - 9 

PC74HCT4518P 

♦ MULB 

194 

- 30 

PCD3321D 

♦ MULB 

378 -158 

PD9632-61 

PHIL 

146 

-167 

PIC900D(A) 

♦UNI 

397 

- 47 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PD9632-69 

PHIL 

146 

-168 

PKD01AY 

♦ PMI 

375 

. 1R 

iDTrc av/ai rt 



TVrtLO 



tSiC 

♦ VALli 


PD9632-71 

PHIL 

146 

-169 

PKD01BY 

♦ PMI 

375 

- 16 

PC74HCT4049D(A) 

258 -146 

PC74HCT4518T 

♦ MULB 

194 

- 37 

PCD3321P 

♦ MULB 

378 -159 

PD9632-79 

PHIL 

146 

-170 

PKD01EP 

♦ PMI 

375 

- 17 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦PHIN 

♦RTCF 


PD9633-61 

PHIL 

142 

- 50 

PKD01EY 

♦ PMI 

375 

- 18 

♦ RTCF ♦VALG 



♦VALG 



♦SIC 

♦VALG 


PD9633-69 

PHIL 

142 

- 51 

PKD01FP 

♦ PMI 

375 

- 19 

PC74HCT4049P(A) 

258 -147 

PC7 4HCT4520D( A) 

194 

-107 

PCD3322D 

♦ MULB 

378 -165 

PD9633-71 

PHIL 

142 

- 52 

PKD01FY 

♦ PMI 

375 

- 20 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PD9633-79 

PHIL 

142 

- 53 

PL931 

PHIL 

139 

-212 

♦ RTCF ♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


PD9634-61 

PHIL 

144 

-217 

PL932 

PHIL 

183 

- 90 

PC74HCT4049T(A) 

258 -168 

PC74HCT4520P 

♦ MULB 

194 

-108 

PCD3322P 

♦ MULB 

378 -166 

PD9634-69 

PHIL 

144 

-218 

PL933 

PHIL 

183 

- 14 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PD9634-71 

PHIL 

144 

-219 

PL944 

PHIL 

183 

-113 

♦ RTCF ♦VALG 



♦ VALG 




♦VALG 


PD9634-79 

PHIL 

144 

•220 

PL945 

PHIL 

139 

-213 

PC74HCT4050D(A) 

259 - 7 

PC74HCT4520T 

♦ MULB 

194 

-114 

PCD3323D 

♦ MULB 

378 -167 

PD9635-61 

PHIL 

146 

- 70 

PL946 

PHIL 

159 

-131 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PD9635-69 

PHIL 

146 

- 71 

PL948 

PHIL 

139 

-214 

♦RTCF ♦VALG 



♦VALG 



♦SIC 

♦VALG 


PD9635-71 

PHIL 

146 

- 72 

PL962 

PHIL 

160 

•171 

PC74HCT4050P(A) 

259 - 8 

PC74HCT4538D(A) 

209 

-220 

PCD3323P 

♦ MULB 

378 -168 

PD9635-79 

PHIL 

146 

- 73 

PL963 

PHIL 

160 

-172 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PD9857-51 

PHIL 

183 

•140 

OfT^TtMSii 

PHIL 

359 

• 29 

♦ RTCF ♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦SIC 

♦VALG 


PD9857-59 

PHIL 

183 

-141 

PL7601 

PHIL 

359 

- 31 

PC74HCT4050T (A) 

259 - 43 

PC74HCT4538P 

♦ MULB 

210 

- 1 

PCD3323T 

♦MULB 

378 -169 

PD9858-51 

PHIL 

183 

-142 

PL7709-31 

PHIL 

355 

-145 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦PHIN 

♦RTCF 


PD9858-59 

PHIL 

183 

-143 

PL7709-39 

PHIL 

355 

-146 

♦RTCF ♦VALG 



♦VALG 



♦SIC 

♦VALG 


PD9930-51 

PHIL 

182 

-182 


PHIL 

396 

- 85 

PC74HCT4051 D(A) 

261 - 9 

PC74HCT4538T 

♦ MULB 

210 

- 5 

PCD3324D 

♦ MULB 

378 -160 

PD9930-59 

PHIL 

182 

-183 

PL7710-39 

PHIL 

396 

- 60 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦PHIN 

♦ RTCF 


PD9931-51 

PHIL 

139 

-208 

PL7711-31 

PHIL 

395 

- 70 

♦ RTCF ♦VALG 



♦VALG 




♦VALG 


PD9931-59 

PHIL 

139 

-209 

PL7711-39 

PHIL 

395 

- 71 

PC74HCT4051 P(A) 

261 - 10 

PC74HCT4543D(A) 

252 

-158 

PCD3324P 

♦ MULB 

378 -161 

PD9932-51 

PHIL 

183 

• 86 

PL7712-31 

PHIL 

354 

-140 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦PHIN 

♦ RTCF 


PD9932-59 

PHIL 

183 

- 87 

PL7712-39 

PHIL 

354 

-141 

♦ RTCF ♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


PD9941-51 

PHIL 

210 

-107 

PL7713 

PHIL 

359 

• 34 

PC74HCT4051T(A) 

261 - 13 

PC74HCT4543P(A) 

252 

-159 

PCD3325A(A) 

♦MULB 

378 -162 

PD9941 -59 

PHIL 

210 

-108 

PL7741-39 

PHIL 

357 

-201 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦PHIN 

♦RTCF 


PD9941A51 

PHIL 

210 

-109 

PL9093-51 

PHIL 

139 

- 61 

♦ RTCF ♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


PD9941A59 

PHIL 

210 

-110 

PL9093-59 

PHIL 

139 

- 62 

PC74HCT4060D(A) 

193 - 11 

PC74HCT4543T (A) 

252 

•162 

PCD3325P 

♦ PHIN 

378 -163 

PD9944-51 

PHIL 

183 

• 88 

PL9094-51 

PHIL 

139 

- 63 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PCD3326P 

♦MULB 

378 -178 

PD9944-59 

PHIL 

183 

• 89 

PL9094-59 

PHIL 

139 

- 64 

♦ RTCF ♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


PD9945-51 

PHIL 

139 

•210 

PL9097-51 

PHIL 

139 

-106 

PC74HCT4060P ♦MULB 

193 - 12 

PC7 4HCT40102D( A) 

189 

- 45 


♦VALG 


PD9945-59 

PHIL 

139 

-211 


PHIL 

139 

-107 

♦ PHIN ♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PCD3327P 

♦ MULB 

378 -164 

PD9946-51 

PHIL 

162 

-127 


PHIL 

139 

-108 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


PD9946-59 

PHIL 

162 

•128 


PHIL 

139 

-109 

PC74HCT4060T ♦MULB 

193 - 18 

PC74HCT40102P 

189 

- 46 


♦VALG 


PD9946E51 

PHIL 

162 

-129 

PL9180-51 

PHIL 

141 

- 24 

♦ PHIN ♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PCD3360P(A) 

♦MULB 

378 -179 

PD9946E59 

PHIL 

162 

-130 

PL9180-59 

PHIL 

141 

- 25 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


PD9948-51 

PHIL 

140 

- 74 

PL9620-61 

PHIL 

142 

- 54 

PC7 4HCT4066D( A) 

260 -136 

PC74HCT40102T 

189 

- 52 


♦VALG 


PD9948-59 

PHIL 

140 

- 75 

PL9620-69 

PHIL 

142 

• 55 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PCD3360T(A) 

♦MULB 

378 -180 

PD9949-51 

PHIL 

162 

-131 

PL9620-71 

PHIL 

142 

- 56 

♦ RTCF 4VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PD9949-59 

PHIL 

162 

-132 

PL9620-79 

PHIL 

142 

- 57 

PC74HCT4066P(A) 

260 -137 

PC74HCT40103D(A) 

189 

- 79 


♦VALG 


PD9950-51 

PHIL 

140 

-122 

PL9621-61 

PHIL 

145 

-117 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PCD3361 P(A) 

♦ MULB 

378 -181 

PD9950-59 

PHIL 

140 

-123 

a^S EM 

PHIL 

145 

-118 

♦ RTCF ♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


PD9951-51 

PHIL 

373 

-206 


PHIL 

145 

-119 

PC74HCT4066T (A) 

260 -155 

PC74HCT40103P 

189 

- 80 


♦VALG 


PD9951-59 

PHIL 

373 

-207 

il&L 7 j’H 

PHIL 

145 

•120 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PCD3361T(A) 

♦ MULB 

378 -182 

PD9962-51 

PHIL 

168 

- 86 

PL9623-61 

PHIL 

123 

- 29 

♦ RTCF ♦VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PD9962-59 

PHIL 

168 

- 87 

PL9623-69 

PHIL 

123 

• 30 

PC74HCT4067D(A) 

262 - 1 

PC74HCT40103T 

189 

- 86 


♦VALG 


PD9963-51 

PHIL 

168 

- 88 

PL9623-71 

PHIL 

123 

• 31 

♦ MULB ♦PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PCF1251P(A) 

♦MULB 

388 -148 

PD9963-59 

PHIL 

168 

- 89 

PL9623-79 

PHIL 

123 

- 32 

♦ RTCF ♦VALG 


♦ RTCF 

♦ VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


PD74107 

PHIL 

127 

-149 

PL9624-61 

PHIL 

122 

- 82 

PC74HCT4067P(A) 

262 - 2 

PC74HCT40104D(A) 

304 

- 71 


♦VALG 


PD74145 

PHIL 

187 

- 53 

PL9624-69 

PHIL 

122 

• 83 

♦ MULB ♦PHIN 



♦ PHIN 



PCF1251T(A) 

♦ MULB 

388 -149 

PE9093-59 

PHIL 

139 

- 40 

PL9624-71 

PHIL 

122 

- 84 

♦ RTCF ♦VALG 


PC74HCT40104P 

304 

- 72 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PE9094-59 

PHIL 

139 

- 41 

PL9624-79 

PHIL 

122 

- 85 

PC74HCT4067T(A) 

262 - 11 


♦ PHIN 




♦VALG 


PE9931-59 

PHIL 

139 

-152 

PL9630-61 

PHIL 

142 

-177 

♦ MULB ♦PHIN 


PC74HCT40105P(A) 

315 

- 26 

PD7400 

PHIL 

163 - 5 

PE9932-59 

PHIL 

183 

- 41 

PL9630-69 

PHIL 

142 

-178 

♦ RTCF ♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PD7401 

PHIL 

163 -216 

PE9944-59 

PHIL 

183 

- 42 

PL9630-71 

PHIL 

142 

-179 

PC74HCT4075D(A) 

152 -179 

♦ RTCF 

♦ VALG 



PD7402 

PHIL 

164-180 

PE9945-59 

PHIL 

139 

-153 

PL9630-79 

PHIL 

142 

-180 

i ♦MULB ♦PHIN 


PC74HCT40105T(A) 

315 

- 24 

PD7403 

PHIL 

165 -182 

PE9946-59 

PHIL 

162 

- 96 

PL9631-61 

PHIL 

146 

- 12 

♦ RTCF ♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PD7410 

PHIL 

168 -174 

PE9946E59 

PHIL 

162 

- 97 

PL9631-69 

PHIL 

146 

- 13 

PC74HCT4075P ♦MULB 

152 -180 

♦ RTCF 

♦ VALG 



PD7420 

PHIL 

170 -204 

PE9948-59 

PHIL 

139 

-154 

PL9631-71 

PHIL 

146 

• 14 

♦PHIN ♦RTCF 


PC74HCU04D(A] 


236 

- 40 

PD7430 

PHIL 

174 - 28 

PE9949-59 

PHIL 

162 

- 98 

PL9631-79 

PHIL 

146 

- 15 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PD7440 

PHIL 

170 -205 

PE9950-59 

PHIL 

140 

-114 

PL9632-61 

PHIL 

146 

-171 

PC74HCT4075T ♦MULB 

152 -184 

♦ RTCF 

♦ VALG 



PD7441A 

PHIL 

186 - 37 

PE9962-59 

PHIL 

168 

- 57 

PL9632-69 

PHIL 

146 

-172 

♦ PHIN ♦RTCF 


PC74HCU04P(A) 


236 

- 41 

PD7442 

PHIL 

186 -113 

PE9963-59 

PHIL 

168 

- 58 

PL9632-71 

PHIL 

146 

-173 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PD7445 

PHIL 

187 - 52 

PEB2030 

♦COO 

376 

-153 

PL9632-79 

PHIL 

146 

-174 

PC74HCT4510D(A) 

193 -106 

♦ RTCF 

♦VALG 



PD7450 

PHIL 

175 -129 


♦SIEG 



PL9634-61 

PHIL 

145 

• 1 

♦ MULB ♦PHIN 


PC74HCU04T(A) 


236 

- 50 

PD7451 

PHIL 

176 - 40 

PEB2030C 

♦COO 

376 

-154 

PL9634-69 

PHIL 

145 

- 2 

♦ RTCF ♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



PD7453 

PHIL 

176 -129 


♦SIEG 



PL9634-71 

PHIL 

145 

- 3 

PC74HCT4510P ♦MULB 

193 -107 

♦ RTCF 

♦ VALG 



PD7454 

PHIL 

157 -128 

PEB2040(A) 

♦COO 

376 

-147 

PL9634-79 

PHIL 

145 

- 4 

♦ PHIN ♦RTCF 


PC200(1) 

GIC 

332 

- 35 

PD7460 

PHIL 

177 - 9 


♦SIEG 



PL9635-61 

PHIL 

146 

• 74 

♦VALG 


PC200H 

GIC 

332 

- 36 

PD7470 

PHIL 

130 - 72 

PEB2040C(A) 

♦COO 

376 

-148 

PL9635-69 

PHIL 

146 

- 75 

PC74HCT4510T ♦MULB 

193 -111 

PC201 (1) 

GIC 

332 

- 37 

PD7472 

PHIL 

138 - 72 


♦SIEG 



PL9635-71 

PHIL 

146 

- 76 

♦PHIN ♦RTCF 


PC201H 

GIC 

332 

- 38 

PD7473 

PHIL 

130 -205 

PEB2060P 

♦COO 

376 

-149 

PL9635-79 

PHIL 

146 

• 77 

♦VALG 


PC210(1) 

GIC 

332 

- 21 

PD7474 

PHIL 

131 -219 


♦SIEG 



; 1 • ; r, 1; 

PHIL 

183 

-144 

PC74HCT4511 D(A) 

252 -120 

PC210H 

GIC 

332 

- 22 

PD7476 

PHIL 

137 -189 

PEB2912(A) 

SIEG 

377 

-208 

Uiu !3 

PHIL 

183 

•145 

♦ MULB ♦PHIN 


PC212(1) 

GIC 

332 

- 23 

PD7486 

PHIL 

177 -216 

PEB3030(A) 

♦SIEG 

378 

-104 

i H 

PHIL 

183 

•146 

♦RTCF ♦VALG 


PC212H 

GIC 

332 

- 24 

PD7490 

PHIL 

205 -196 

PGA100AG 

BUB 

375 

• 85 

PL9858-59 

PHIL 

183 

-147 

PC74HCT4511 P(A) 

252 -121 

PC250 

GIC 

332 

- 68 

PD7493 

PHIL 

207 -164 

PGA100BG 

BUB 

375 

- 86 

PL9930-51 

PHIL 

182 

-184 

♦ MULB ♦PHIN 


PC251 

GIC 

332 

- 69 

PD7741C39 

PHIL 

358 • 89 

PGA102AG 

♦BUB 

324 

*199 

PL9930-59 

PHIL 

182 

•185 

♦ RTCF ♦VALG 


PCB2050P(A) 

MULB 

376 

-152 

PD9093-51 

PHIL 

139 - 57 

PGA102BG 

♦BUB 

324 

-200 

PL9931 

PHIL 

139 

-215 

PC74HCT4511T(A) 

252 -135 

PHIN 

RTCF 



PD9093-59 

PHIL 

139 - 58 

PGA102KP 

♦BUB 

324 

-202 

PL9931-51 

PHIL 

139 

•216 

♦ MULB ♦PHIN 



VALG 



PD9094-51 

PHIL 

139 - 59 

PGA102SG 

♦ BUB 

324 

-201 

PL9931-59 

PHIL 

139 

•217 

♦ RTCF ♦VALG 


PCD3310P(A) 

♦ MULB 

378 

-175 

PD9094-59 

PHIL 

139 - 60 

PGA200AG 

♦BUB 

334 

-188 

PL9932 

PHIL 

183 

• 91 

PC74HCT4514D(A) 

272 -125 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PD9097-51 

PHIL 

139 -102 

PGA200BG 

♦BUB 

334 

•189 

PL9932-51 

PHIL 

183 

• 92 

♦ MULB ♦PHIN 



♦VALG 



PD9097-59 

PHIL 

139 -103 

PGA201AG 

♦BUB 

334 

-190 

PL9932-59 

PHIL 

183 

• 93 

♦ RTCF ♦VALG 






P D9099-51 

PHIL 

139 -104 

PGA201BG 

♦BUB 

334 

-191 

PL9933 

PHIL 

183 

• 15 


79 D.A.T.A. 


^-Registered with JEOEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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3. TYPE No. CROSS INDEX 


9936-51 
PL9936-59 
PL9937-51 
PL9937-59 
PL9941-51 
PL9941-59 
PL9941A51 
PL9941A59 
PL9944 
PL9944-51 
PL9944-59 
PL9945 
PL9945-51 
PL9945-59 
PL9946-51 
PL9946-59 
PL9946E51 
PL9946E59 
PL9948 
PL9948-51 
PL9948-59 
PL9949-51 
PL9949-59 
PL9950-51 
PL9950-59 
PL9951-51 
PL9951-59 
PL9962 
PL9962-51 
PL9962-59 
PL9963 
PL9963-51 
PL9963-59 
PM108AJ1-38510J 


PM 108 ARC 
PM108AZ 





PM119Y(A) 

PM139ARC 

PM139AY 


PM155AJ1 ♦ PMI 

PM155AJ1-38510 

♦PMI 

PM155AJ ♦PMI 

PM155AZ ♦PMI 

PM155J1 ♦PMI 

PM155J1-38510 

♦ PMI 

PM155J ♦PMI 

PM155Z ♦PMI 

PM156AJ1 ♦PMI 

PM156AJ1-38510 

♦ PMI 

PM156AJ ♦PMI 

PM156AZ ♦PMI 

PM156J1 ♦PMI 

PM156J1-38510 

♦ PMI 

PM156J ♦PMI 

PM156Z ♦PMI 

PM157AJ1 ♦PMI 

PM157AJ1-38510 

♦ PMI 

PM157AJ ♦PMI 

PM157AZ ♦PMI 

PM157J1 ♦PMI 

PM157J1-38510 

♦ PMI 

-7J ♦PMI 

7Z ♦PMI 

BAJ ♦PMI 

PM208AZ ♦PMI 

8J ♦PMI 

BZ ♦PMI 


PM219K(A) 

PM219Y(A) 

PM239AY 



PM311J(A) 

PM311Y(A) 

PM311Z 

PM319P(A) 

PM319Y(A) 

PM339AY 

PM339Y 

PM355AJ 


PM355AP 
PM355AZ ♦PMI 

PM355J(1) PMI 

PM355Z PMI 

PM356AJ ♦PMI 

PM356AP PMI 

PM356AZ ♦PMI 

PM356J(1) PMI 

PM356Z PMI 

PM357AJ ♦PMI 

PM357AP PMI 

PM357AZ ♦PMI 

PM357J PMI 

PM357Z PMI 

PM725CJ ♦PMI 

PM725CP ♦PMI 

PM725CY PMI 

PM725CZ ♦PMI 

PM725J ♦PMI 

PM725Y PMI 

PM725Z ♦PMI 

PM741CJ ♦PMI 

PM741CY PMI 

PM741CZ PMI 

PM741J ♦PMI 

PM741Y PMI 

PM741Z PMI 

PM747CK PMI 

PM747CY ♦PMI 

PM747K PMI 

PM747Y ♦PMI 

PM1448Z PMI 

PM1458J PMI 

PM1558J PMI 

PM1558Z PMI 

PM2108AQ2 ♦PMI 

PM2108AQ2-38510Q 

♦ PMI 

PM2108AQ ♦PMI 

PM2108Q ♦PMI 

PM2208AQ PMI 

PM2208Q PMI 

PM2308AQ PMI 

PM2308Q PMI 

PM4136CY PMI 

PM4136GR PMI 

PM4136Y2-38510 

♦ PMI 

PM4136Y PMI 

PM9093-59 PHIL 

PM9094-59 PHIL 

PM9097-59 PHIL 

PM9099-59 PHIL 

PM9930-59 PHIL 

PM9932-59 PHIL 

PM9944-59 PHIL 

PM9945-59 PHIL 

PM9946-59 PHIL 

PM9946E59 PHIL 

PM9948-59 PHIL 

PM9949-59 PHIL 

PM9950-59 PHIL 

PM9951-59 PHIL 

PM9962-59 PHIL 

PM9963-59 PHIL 

PPA210(1) ♦AVA 

PPA211(1) ♦AVA 

PPA253(1) ♦AVA 

PPA509(1) ♦AVA 

PPA519(1) ♦AVA 

PPA520(1) ♦AVA 

PPA543(1) ♦AVA 

PPA544(1) ♦AVA 

PPA1005(1) ♦AVA 

PPA1006(1) ♦AVA 

PPA1007(1) ♦AVA 

PPA1043(1A) ♦AVA 

PPA1044(1A) ♦AVA 

PPA2012(1) ♦AVA 

PPA2013(1) ♦AVA 

PPA4132(1) ♦AVA 

PPA6232(1A) ♦AVA 

PPA18232(1 A) ♦AVA 

PPD2001 (1) ♦AVA 

PPF030(1) ♦AVA 

PR29C14(A) ♦ITL 

PR2914A(A) ♦ITL 

PSB3530(A) ♦SIEG 

PSB4510 ♦SIEG 

PSB6520(A) ♦COO 






PSB8530(A) 

PSB8590P(A) 


PSB8593 ♦: 

PSS1800-01A-L1M 


PSS1800-01G-LOL 

♦ I 

PSS1800-02A-L1M 


PSS1800-02G-L0L 

♦ I 

PSS1800-03A-L1M 


RMI 

KEfl 

l8WTg»HflWI 


3§9 

■w 

350 

- 92 


♦ FXB 



350 

- 93 

PSS1800-05A-L1M I 

389 

-142 

350 

- 94 


♦ FXB 



350 

- 95 

PSS1800-05G-L0L 

389 

-143 

351 

-216 


♦ FXB 



350 

- 96 

PSS1800-07A-LI M 

389 

-144 

350 

- 97 


♦ FXB 



350 

- 98 

PSS1800-07D-L2L 


389 

-145 

350 

- 99 


♦ FXB 



351 

-217 

PSS1800-07G-L0L ! 

389 

-146 

350 

-100 


♦ FXB 



350 

-101 

PSS1800-08A-L1L-A 



350 

-102 


♦ FXB 

389 

-147 

356 

-183 

PSS1800-08D-L2L 


389 

-148 

356 

-184 


♦ FXB 



353 

- 11 

PSS1800-08G-L0L ! 

389 

-149 

356 

-185 


♦ FXB 



356 

-186 

PSS1800-09A-L1 L-A 



353 

- 12 


♦ FXB 

389 

-150 

356 

-187 

PSS1800-09D-L2L 


389 

-151 

350 

-103 


♦ FXB 



350 

-104 

PSS1800-09G-L0L 

389 

-152 

350 

-105 


♦ FXB 



350 

-106 

PST518A 

♦ MECJ 

366 

-149 

350 

-107 

PST518B 

♦ MECJ 

366 

-150 

350 

-108 

PST519A 

♦ MECJ 

366 

-151 

355 

- 19 

PST520C 

♦ MECJ 

366 

-152 

353 

-186 

PST520D 

♦ MECJ 

366 

-153 

355 

- 20 

PST520E 

♦MECJ 

366 

-154 

353 

-187 

PST520F 

♦ MECJ 

366 

-155 

329 

- 5 

PST520G 

♦ MECJ 

366 

-156 

329 

- 6 

PST520H 

♦ MECJ 

366 

-157 

329 

- 7 

PST523C 

♦ MECJ 

366 

-158 

329 

- 8 

PST523D 

♦ MECJ 

366 

-159 

335 

- 52 

PST523E 

♦ MECJ 

366 

-160 

335 

- 57 

PST523F 

♦ MECJ 

366 

-161 



PST523G 

♦ MECJ 

366 

-162 

318 

-105 

PST523H 

♦ MECJ 

366 

-163 

318 

-106 

PST524C 

♦ MECJ 

366 

-164 

318 

-107 

PST524D 

♦ MECJ 

366 

-165 

318 

-108 

PST524E 

♦ MECJ 

366 

-166 

318 

-109 

PST524F 

♦ MECJ 

366 

-167 

318 

-110 

PST524G 

♦ MECJ 

366 

-168 

342 

- 74 

PST524H 

♦ MECJ 

366 

-169 

342 

- 75 

PTC752 

TPN 

325 

-162 

342 

- 76 

PTC808 

TPN 

359 

- 78 



PTC1741 

MAL 

350 

-109 

342 

- 77 

PWM25AK 

♦ SIX 

363 

- 91 

139 

- 65 

PWM25BK 

♦ SIX 

363 

- 92 

139 

- 66 

PWM25CJ 

♦ SIX 

363 

- 93 

139 

-110 

PWM25CK 

SIX 

363 

- 94 

139 

-111 

PWM27AK 

♦ SIX 

363 

- 95 

182 

-186 

PWM27BK 

♦ SIX 

363 

- 96 

183 

- 97 

PWM27CJ 

♦ SIX 

363 

- 97 

183 

- 98 

PWM27CK 

SIX 

363 

- 98 

140 

- 2 

PWM125AK 

♦ SIX 

363 

• 99 

162 

-133 

PWM125BK 

♦ SIX 

363 

-100 

162 

-134 

PWM125CK 

♦SIX 

363 

-101 

140 

- 78 

Q2T3467 

Til 

394 

- 97 

162 

-135 

Q25AH 

TPN 

345 

- 98 

140 

-126 

Q85AH 

TPN 

345 

- 99 

373 

-210 

R675C1 

♦ HBC 

395 

- 58 

168 

- 90 

R675C3 

♦ HBC 

395 

- 59 

168 

- 91 

R675C4 

♦ HBC 

395 

- 60 

334 

-192 

R675C5 

♦ HBC 

395 

- 61 

334 

-193 

R5106 

RET 

381 

- 45 

334 

-194 

R5604 

RET 

381 

-168 

334 

-195 

R5630C 

RET 

381 

-155 

334 

-196 

R5630P 

RET 

381 

-156 

334 

-197 

R5631C 

RET 

381 

-153 

334 

-198 

R5910 

♦ RET 

381 

-204 

334 

-199 

R8040 

♦ RKW 

298 

-163 

334 

-200 

RA238 

HAS 

332 

- 60 

334 

-201 

RA240 

HAS 

332 

- 61 

334 

-202 

RA338 

HAS 

339 

-145 

334 

-203 

RA340 

HAS 

339 

-146 

334 

-204 

RA909 

HAS 

359 

-173 

334 

-205 

RA909A 

HAS 

359 

-174 

334 

-206 

RA911 

HAS 

359 

-175 

334 

-207 

RA2500-1 

HAS 

343 

-152 

334 

-208 

RA2500-2 

HAS 

345 

- 56 

334 

-209 

RA2500-5 

HAS 

343 

-153 

375 

- 2 

RA2505-2 

HAS 

345 

- 57 

375 

- 1 

RA2505-5 

HAS 

343 

-154 

377 

-183 

RA2510-1 

HAS 

343 

-155 

377 

-184 

RA2510-2 

HAS 

345 

- 58 

379 

- 32 

RA2510-5 

HAS 

343 

-156 

380 

- 25 

RA2515-2 

HAS 

345 

- 59 

382 

- 51 

RA2515-5 

HAS 

343 

-157 



RA2520-1 

HAS 

343 

-158 

382 

- 52 

RA2520-2 

HAS 

345 

- 60 



RA2520-5 

HAS 

343 

-159 

382 

- 53 

RA2525-2 

HAS 

345 

- 61 



RA2525-5 

HAS 

343 

-160 

382 

-189 

RA2600-1 

HAS 

343 

-161 

382 

-196 

RA2600-2 

HAS 

345 

- 62 



RA2600-5 

HAS 

343 

-162 

382 

-197 

RA2605-2 

HAS 

345 

- 63 



RA2605-5 

HAS 

345 

- 64 

382 

-198 

RA2620-5 

HAS 

345 

- 65 



RA2625-5 

HAS 

345 

- 66 

382 

-199 

RA2909 

HAS 

359 

-167 

389 

-136 

RA2909A 

HAS 

359 

-168 



RA2911 

HAS 

359 

-169 

389 

-137 

RA4153DC 

♦ RTN 

371 

-124 



RAH38 

♦ALP 

340 

- 3 

389 

-138 

RAH69 

♦ ALP 

340 

- 4 



RAH89 

♦ ALP 

340 

- 5 

389 

-139 

RC54LS170F 

MULB 

295 

-180 



RC54LS170W 

MULB 

294 

-212 

389 

-140 

RC54LS174B 

MULB 

307 

- 16 



RC54LS174F 

MULB 

309 

-195 



RC54LS174W 

MULB 

307 

- 17 


TilasTcl l J TMUiM g 


RC54LS175F 


RC101ACQ 

RC101ACT 



IN TYPE NUMBER SEQUENCE 
TYPE No. 


748 

3 310 - 27 RC748NB 
B 307 - 36 RC748Q 
B 310 -178 RC748T 
B 307 -103 RC930P 
3 311 -104 RC930T 
3 307 -156 RC961CJ 
B 297 -138 RC961D 
B 297 -146 RC961DC 
B 298 -110 RC961J 
B 297 -139 RC961P 
B 300 -164 RC961T 
B 298 - 85 RC988D 
3 297 -140 RC988J 
B 300 -140 RC988T 
320 - 33 RC1101ACD 
319 - 27 RC1101ACQ 
319-28 RC1101ACT 

319 - 29 RC1414D 
318-24 RC1414DP 
323 -113 RC1437DB 

320 - 34 RC1437DC 
323 -182 RC1458DE 
323 -183 RC1458H 
360 - 20 RC1458NB 
360 - 29 RC1458T 
385 -196 RC1514D 
123 - 51 RC1514DP 
123 - 56 RC1556AD 
123 - 52 RC1556ANB 
183 -148 RC1556AT 
183 -149 RC1556D 
370 - 53 RC1556NB 
370 - 54 RC1556T 
370 - 55 RC2041M 
370 - 56 RC2041NB 
370 - 57 RC2043M 
372 - 60 RC2043NB 
372 - 61 RC2403M 
372 - 62 RC2403NB 
372 -188 RC3078ADE 
372 -189 RC3078DE 
352 -166 RC3078NB 
352 -167 RC3078T 
352 -168 RC3101AF 
352 -169 RC3301N 
352 -170 RC3302DB 
352 -171 RC3401DB 
352 -172 RC3403ADB 
352 -173 RC3403ADC 
352 - 36 RC3403DB 
347 - 93 RC3403DC 
352 - 37 RC4101AD 
356 - 36 RC4101AQ 
352 - 38 RC4101AT 

352 - 39 RC4101CD 
355 -200 RC4101CQ 
355 -147 RC4101CT 

355 -201 RC4101D 
395 - 72 RC4101Q 

395 -115 RC4101T 

396 -113 RC4131CD 
395 - 93 RC4131CQ 

395 -116 RC4131CT 

396 - 61 RC4131D 
396 - 86 RC4131NB 
395 -175 RC4131Q 
395 -176 RC4131T 
395 -177 RC4136D 
395 -178 RC4136DB 
395 -179 RC4136DC 
395 -180 RC4136DP 
395 -181 

395 -182 RC4136J 
334 -160 

334 -161 RC4136N 
334 -162 RC4136W 
334 -163 RC4137DP 
334 -164 RC4151DE 
334 -165 RC4151NB 
334 -166 RC4151T 
334 -167 RC4153ADC 
368 -139 RC4153DB 
368 -140 RC4153DC 
368 -104 RC4156ADB 

356 -188 RC4156ADC 
356 -189 RC4156DB 

356 -190 RC4156DC 

353 - 46 RC4157DB 
353 - 47 RC4157DC 

353 - 48 RC4191DE 

357 - 21 RC4191NB 

354 -169 RC4192DE 

354 -170 RC4192NB 
351 -218 RC4193DE 
347 -117 RC4193JG(A) 

350 -110 RC4193NB 

351 -219 RC4193P(A) 

RC4194DB 

358 - 90 RC4194DC 

RC4194TK 
357 -202 RC4195NB 
RC4195T 

334 -168 RC4195TK 
357 -203 RC4200ADE 
357 - 50 RC4200ANB 
RC4200DE 
350 -111 RC4200NB 
RC4260DB 
353 -188 RC4260DC 

353 -189 RC4391DE 

355 - 21 RC4391NB 

354 - 67 RC4443C 
354 - 68 RC4443CD 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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4443UJ 
RC4443D 
RC4443J 
RC4444PU 
RC4444R 
RC4531DC 
RC4531NB 
RC4531T 
RC4556M 
RC4556NB 
RC4558D 
RC4558DE 
RC4558JG 
RC4558L 
RC4558M 
RC4558NB 
RC4558P 
RC4558T 
RC4559D 
RC4559DE 
RC4559M 
RC4559NB 
RC4559P 
RC4559T 
RC4560M 
RC4560NB 
RC4562M 
RC4562NB 
RC4709C 
RC4709D 
RU4709DP 
RC4709J 
RC4709T 
RC4739DB 
RC4741C 
RC4741D 
RC4741J 
RC5491A 
RC5491F 
RC5491W 
RC5494B 
RC5494F 
RC5494W 
RC5495A 
RC5495F 
RC5496B 
RC5496F 
RC5496W 
RC5532ADE 
RC5532ANB 
RC5532AT 
RC5532DE 
RC5532NB 
RC5532T 
RC5534ADE 
RC5534ANB 
RC5534AT 
RC5534DE 
RC5534NB 
RC5534T 
RC8223B 
RC8223F 
RC8223W 
RC8224B 
RC8224F 
RC8224W 
RC8270A 
RC8270F 
RC8270W 
RC8271B 
RC8271F 
RC8271W 
RC9300B 
RC54164A 
RC54164F 
RC54165B 
RC54165F 
RC54165W 
RC54166B 
RC54166F 
RC54166W 
RC54170B 
RC54170F 
RG54170W 
RC54178A 
RC54178F 
RC54178W 
RC54179B 
RC54179F 
RC54179W 
RC54194B 
RC54194F 
RC54194W 
RC54195B 
RC54195F 
RC54195W 
RC54198F 
RC54198N 
RC54198Q 
RC54199F 
RC54199N 
RC54199Q 
RCP93Q0E 
RD27C64 
RD27C256 
RD27C256-15 
RD27C256-20 
RD27C256-25 


RD27C256-30 

RD5108A 

RD5107A 

RD5108A 


TYPE NO. 


RDD930R 

RDD932R 

RDD944R 

RDD945R 

RDD946R 

RDD962R 

RDT54H00R 

RDT54H20R 

RDT54H51R 

RDT54H54R 

RF3P01 

RF50CJ 

RF50CK 

RF50D 

RF50DC 

RF50K 

RF50P 

RF51CJ 

RF51CK 

RF51D 

RF51DC 

RF51K 

RF51P 

RF52CJ 

RF52CK 

RF52D 

RF52DC 

RF52K 

RF52P 

RF53CJ 

RF53CK 

RF53D 

RF53DC 

RF53K 

RF53P 

RF60CJ 

RF60CK 

RF60D 

RF60DC 

RF60K 

RF60P 

RF61CJ 

RF61CK 

RF61D 

RF61DC 

RF61K 

RF61P 

RF62CJ 

RF62CK 

RF62D 

RF62DC 

RF62K 

RF62P 

RF63CJ 

RF63CK 

RF63D 

RF63DC 

RF63K 

RF63P 

RF200BL 

RF200CJ 

RF200CK 

RF200D 

RF200DC 

RF200K 

RF201BL 

RF201CJ 

RF201CK 

RF201D 

RF201DC 

RF201K 

RF201P 

RF202BL 

RF202CJ 

RF202CK 

RF202D 

RF202DC 

RF202K 

RF202P 

RF203BL 

RF203CJ 

RF203CK 

RF203D 

RF203DC 

RF203K 

RF203P 

RF210CJ 

RF210CK 

RF210D 

RF210DC 

RF210K 

RF210P 

RF211CJ 

RF211CK 

RF211D 

RF211DC 

RF211K 

RF211P 

RF212CJ 

RF212CK 

RF212D 

RF212DC 

RF212K 

RF212P 

RF213CJ 

RF213CK 

RF213D 

RF213DC 

RF213K 

RF213P 

RF250CJ 

RF250CK 

RF250D 

RF250DC 


TYPE 

M?R 


CROSS INDEX 


KlHiH 


RF251CJ 

RF251CK 


■MHIAIUi 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 







RF3200CJ 

RF3200CK 

RF3200D 

RF3202CJ 

RF3202CK 

RF3202D 

RF5609A 

RF5611A 

RF5612A 


♦ RTN 122 
♦RTN 122 

RTN 122 
♦RTN 122 
RTN 122 

♦ RTN 122 
♦RTN 122 

RTN 122 
♦RTN 122 
RTN 122 
♦RTN 122 

♦ RTN 122 

RTN 122 

♦ RTN 122 

RTN 123 
RTN 122 
RTN 122 
RTN 122 
RTN 122 
RTN 122 
RTN 122 

♦ RET 381 

♦ RET 381 

♦ RET 381 

♦ RET 381 

♦ RET 381 

♦ RET 381 

♦ RET 381 

♦ RFT ftftl 

♦ RET 381 

♦RTN 142 

♦ RTN 142 

RTN 142 

♦RTN 142 
RTN 142 
♦RTN 142 
♦RTN 142 
RTN 142 
♦RTN 142 
RTN 142 
♦RTN 142 
♦RTN 142 
RTN 142 
♦RTN 142 
RTN 142 
♦RTN 142 
♦RTN 142 
RTN 142 
♦RTN 142 
RTN 142 

♦ RTN 143 
♦RTN 143 

RTN 143 

♦ RTN 142 
RTN 143 

♦RTN 143 
♦RTN 143 
RTN 143 
♦RTN 143 
RTN 143 
♦RTN 143 

♦ RTN 143 
RTN 143 

♦ RTN 143 
RTN 143 

♦ RTN 143 
♦RTN 143 

RTN 143 

♦ RTN 143 
RTN 143 

♦RTN 143 
♦RTN 143 
RTN 143 
♦RTN 143 
RTN 143 
♦RTN 143 

♦ RTN 143 
RTN 143 

♦RTN 143 
RTN 143 

♦ RTN 143 

♦ RTN 143 

RTN 143 

♦RTN 143 
RTN 143 
♦RTN 143 
♦RTN 143 
RTN 143 

♦ RTN 143 
RTN 143 

♦RTN 147 
♦RTN 147 
RTN 146 
♦RTN 146 
RTN 147 
♦RTN 147 
♦RTN 147 
RTN 146 
♦RTN 146 
RTN 147 
♦RTN 147 
♦RTN 147 
RTN 146 
♦RTN 147 
RTN 147 
♦RTN 147 
♦RTN 147 
RTN 147 
♦RTN 147 
RTN 147 
♦RTN 143 

♦ RTN 143 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


■213 RG90K RTN 143 

214 RG81CJ ♦RTN 143 

200 RG91CK ♦RTN 143 

201 RG91D RTN 143 

215 RG91DC ♦RTN 143 

216 RG91K RTN 143 

217 RG92CJ ♦RTN 143 

202 RG92CK ♦RTN 143 

203 RG92D RTN 143 

218 RG92DC ♦RTN 143 

219 RG92K RTN 143 

220 RG93CJ ♦RTN 143 

204 RG93CK ♦RTN 143 

205 RG93D RTN 143 

1 RG93DC ♦RTN 143 

46 RG93K RTN 143 

47 RG100CJ RTN 144 

26 RG100CK RTN 144 

48 RG100D RTN 144 

49 RG100DC RTN 144 

27 RG100K RTN 144 

173 RG100P RTN 143 

184 RG101CJ RTN 144 

185 RG101CK RTN 144 

174 RG101D RTN 144 

186 RG101DC RTN 144 

187 RG101K RTN 144 

188 RG101P RTN 143 

ifti otki 144 

189 RGi02CK RTN 144 

94 RG102D RTN 144 

95 RG102DC RTN 144 

70 RG102K RTN 144 

71 RG102P RTN 143 

96 RG103CJ RTN 144 

97 RG103CK RTN 144 

98 RG103D RTN 144 

72 RG103DC RTN 144 

73 RG103K RTN 144 

99 RG103P RTN 143 

100 RG110CJ ♦RTN 144 

101 RG110CK ♦RTN 144 

74 RG110D RTN 144 

75 RG110DC ♦RTN 144 

102 RG110K RTN 144 

103 RG110P RTN 144 

104 RG111CJ ♦RTN 144 

76 RG111CK ♦RTN 144 

77 RG111D RTN 144 

105 RG111DC ♦RTN 144 

16 RG111K RTN 144 

17 RG111P RTN 144 

12 RG112CJ ♦RTN 144 

220 RG112CK ♦RTN 144 

36 RG112D RTN 144 

18 RG112DC ♦RTN 144 

19 RG112K RTN 144 

13 RG112P RTN 144 

1 RG113CJ ♦RTN 144 

37 RG113CK ♦RTN 144 

20 RG113D RTN 144 

21 RG113DC ♦RTN 144 

14 RG113K RTN 144 

2 RG113P RTN 144 

38 RG120CJ ♦RTN 145 

22 RG120CK ♦RTN 145 

23 RG120D RTN 145 

15 RG120DC ♦RTN 145 

3 RG120K RTN 145 

39 RG121CJ ♦RTN 145 

116 RG121CK ♦RTN 145 

117 RG121D RTN 145 

100 RG121DC ♦RTN 145 

101 RG121K RTN 145 

118 RG122CJ ♦RTN 145 

119 RG122CK ♦RTN 145 

120 RG122D RTN 145 

102 RG122DC ♦RTN 145 

103 RG122K RTN 145 

121 RG123CJ ♦RTN 145 

122 RG123CK ♦RTN 145 

123 RG123D RTN 145 

104 RG123DC ♦RTN 145 

105 RG123K RTN 145 

124 RG150CJ ♦RTN 145 

125 RG150CK ♦RTN 145 

126 RG150D RTN 145 

106 RG150DC ♦RTN 145 

107 RG150K RTN 145 

127 RG150P RTN 145 

12 RG151CJ ♦RTN 145 

13 RG151CK ♦RTN 145 

216 RG151D RTN 145 

217 RG151DC ♦RTN 145 

14 RG151K RTN 145 

15 RG152CJ ♦RTN 145 

16 RG152CK ♦RTN 145 

218 RG152D RTN 145 

219 RG152DC ♦RTN 145 

17 RG152K RTN 145 

18 RG153CJ ♦RTN 145 

19 RG153CK ♦RTN 145 

220 RG153D RTN 145 

1 RG153DC ♦RTN 145 

20 RG153K RTN 145 

21 RG180CJ RTN 146 

22 RG180CK RTN 146 

2 RG180D RTN 146 

3 RG180DC RTN 146 

23 RG180K RTN 146 

148 RG181CJ RTN 146 

149 RG181CK RTN 146 

140 IrGISID RTN 1146 

♦ -Mfr’s data sheet available 
In microfilm service 


RG181K 

RG182CJ 

RG182CK 

RG182D 

RG182DC 

RG182K 

RG183CJ 

RG183CK 

RG183D 

RG183DC 

RG183K 

RG200CJ 

RG200CK 

RG200D 

RG200DC 

RG200K 

RG201CJ 

RG201CK 

RG201D 

RG201DC 

RG201K 

RG202CJ 

RG202CK 

RG202D 

RG202DC 

RG202K 

RG203CJ 

RG203CK 

oronon 

RG203DC 

RG203K 

RG210BL 

RG210CJ 

RG210CK 

RG210D 

RG210DC 

RG210K 

RG211BL 

RG211CJ 

RG211CK 

RG211D 

RG211DC 

RG211K 

RG212BL 

RG212CJ 

RG212CK 

RG212D 

RG212DC 

RG212K 

RG213BL 

RG213CJ 

RG213CK 

RG213D 

RG213DC 

RG213K 

RG220BL 

RG220CJ 

RG220CK 

RG220D 

RG220DC 

RG220K 

RG221BL 

RG221CJ 

RG221CK 

RG221D 

RG221DC 

RG221K 

RG222BL 

RG222CJ 

RG222CK 

RG222D 

RG222DC 

RG222K 

RG223BL 

RG223CJ 

RG223CK 

RG223D 

RG223DC 

RG223K 

RG230CJ 

RG230CK 

RG230D 

RG230DC 

RG230K 

RG231CJ 

RG231CK 

RG231D 

RG231DC 

RG231K 

RG232CJ 

RG232CK 

RG232D 

RG232DC 

RG232K 

RG233CJ 

RG233CK 

RG233D 

RG233DC 

RG233K 

RG240BL 

RG240CJ 

RG240CK 

RG240D 

RG240DC 

RG240K 

RG241BL 

RG241CJ 

RG241CK 

RG241D 

RG241DC 

RG241K 

RG242BL 

RG242CJ 













































CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 






msm 

TYPE No. 

mazki 

M 

hi ITB 11 



hiii ■ — 



RG242CK 

RTN 

142 

-113 

RG320CJ 


142 

-118 

RM711&Q 


395 

-188 

RM4558L 

Til 

329 

- 47 

RS74LS365 

MKmzM 

241 

- 48 

RG242D 

RTN 

142 

- 82 

RG320CK 

♦ RTN 

142 

-119 

RM711BT 

RTN 

395 

-189 

RM4558P 

Til 

324 

-145 

RS74LS366 

♦RSCB 

241 

-139 

RG242DC 

RTN 

142 

- 83 

RG320D 

RTN 

142 

- 86 

RM711DC 

RTN 

395 

-190 

RM4558T 

♦ RTN 

329 

- 48 

RS74LS367 

♦RSCB 

242 

- 37 

RG242K 

RTN 

142 

-114 

RG320DC 

♦ RTN 

142 

- 87 

RM711Q 

RTN 

395 

-191 

RM4559DE 

♦ RTN 

329 

- 49 

RS74LS368 

♦ RSCB 

242 

-137 

RG243BL 

RTN 

141 

-197 

RG320K 

RTN 

142 

-120 

RM711T 

RTN 

395 

-192 

RM4559T 

♦ RTN 

329 

- 50 

RS74LS442 

♦RSCB 

282 

-167 

RG243CJ 

RTN 

142 

-115 

RG321CJ 

♦ RTN 

142 

-121 

RM714DE 

♦ RTN 

334 

-169 

RM4709 

RTN 

356 

- 41 

RS74LS443 

♦ RSCB 

282 

-168 

RG243CK 

RTN 

142 

-116 

RG321CK 

♦ RTN 

142 

-122 

RM714H 

♦ RTN 

334 

-170 

RM4709A 

RTN 

352 

- 41 

RS74LS444 

♦ RSCB 

282 

-169 

RG243D 

RTN 

142 

- 84 

RG321D 

RTN 

142 

- 88 

RM723DC 

RTN 

368 

-141 

RM4709AD 

RTN 

356 

- 42 

RS74LS620 

♦ RSCB 

285 

- 2 

RG243DC 

RTN 

142 

- 85 

RG321DC 

♦ RTN 

142 

- 89 

RM723T 

RTN 

368 

-105 

RM4709AJ 

RTN 

356 

- 43 

RSI 65 

♦ RSCB 

324 

-204 

RG243K 

RTN 

142 

-117 

RG321K 

RTN 

142 

-123 

RM725DE 

RTN 

356 

-192 

RM4709AT 

RTN 

355 

-205 

RS251 

♦ RSCB 

332 

- 70 

RG250BL 

RTN 

142 

-131 

RG322CJ 

♦ RTN 

142 

-124 

RM725T 

RTN 

356 

-193 

RM4709C 

RTN 

352 

- 42 

RS300-518 

♦RSCB 

392 

- 15 

RG250CJ 

♦ RTN 

143 

- 24 

RG322CK 

♦ RTN 

142 

-125 

RM733CQ 

RTN 

357 

- 22 

RM4709D 

RTN 

356 

- 44 

RS334Z 

♦ RSCB 

386 

-176 

RG250CK 

♦ RTN 

143 

- 25 

RG322D 

RTN 

142 

- 90 

RM733DC 

RTN 

353 

- 49 

RM4709J 

RTN 

356 

- 45 

RS571 

♦RSCB 

380 

-125 


RTN 

143 

- 4 

RG322DC 

♦ RTN 

142 

- 91 

RM733Q 

RTN 

357 

- 23 

RM4709T 

RTN 

355 

-206 

RS590 

♦ RSCB 

393 

- 82 

RG250DC 

♦ RTN 

143 

- 5 

RG322K 

RTN 

142 

-126 

RM733T 

RTN 

354 

-171 

RM4741D 

RTN 

358 

- 93 

RS759 

♦RSCB 

358 

-119 


RTN 

143 

- 26 

RG323CJ 

♦ RTN 

142 

-127 

RM733TF 

RTN 

354 

-172 

RM4741J 

RTN 

358 

- 94 

RSI 488 

♦ RSCB 

249 

- 79 

RG251BL 

RTN 

142 

-132 

RG323CK 

♦ RTN 

142 

-128 

RM741CQ 

RTN 

347 

-118 

RM5532ADE 

♦ RTN 

329 

- 51 

RSI 489 

♦RSCB 

279 

-166 

RG251CJ 

RTN 

143 

- 27 

RG323D 

RTN 

142 

- 92 

RM741DC 

♦ RTN 

358 

- 92 

RM5532AT 

♦ RTN 

329 

- 52 

RS1495 

♦ RSCB 

376 

- 25 


RTN 

143 

- 28 

RG323DC 

♦ RTN 

142 

- 93 

RM741DE 

♦ RTN 

357 

-204 

RM5532DE 

♦ RTN 

329 

- 53 

RS1612C 

♦RSCB 

347 

- 10 


RTN 

143 

- 6 

RG323K 

RTN 

142 

-129 

RM741Q 

RTN 

357 

- 51 

RM5532T 

♦ RTN 

329 

- 54 

RS2085A 

♦RSCB 

364 

-153 

RG251DC 

RTN 

143 

- 7 

RG3180CJ 

RTN 

146 

- 52 


SPR 



RM5534ADE 

♦ RTN 

346 

-157 

RS3423 

♦ RSCB 

365 

- 76 

RG251K 

RTN 

143 

- 29 

RG3180CK 

RTN 

146 

- 53 

RM741T 

♦ RTN 

357 

-205 

RM5534AT 

♦ RTN 

346 

-158 

RS3543 

♦ RSCB 

363 

-201 

RG252BL 

RTN 

142 

-133 

RG3180D 

RTN 

146 

- 44 

RM747DC 

♦ RTN 

353 

-190 

RM5534DE 

♦ RTN 

346 

-159 

RS3909 

♦RSCB 

371 

- 46 

RG252CJ 

RTN 

143 

- 30 

RG3180K 

RTN 

146 

- 54 

RM747T 

♦ RTN 

355 

- 22 

RM5534T 

♦ RTN 

346 

-160 

RS5539 

♦ RSCB 

346 

-182 

RG252CK 

♦ RTN 

143 

- 31 

RG3182CJ 

RTN 

146 

- 55 

RM748D 

RTN 

354 

- 73 

RM5534T/883B 

RTN 

346 

-161 

RS7404 

♦ RSCB 

238 

- 74 

RG252D 

RTN 

143 

- 8 

RG3182CK 

RTN 

146 

- 56 

RM748DE 

RTN 

354 

- 74 

RM5604A 

♦ RET 

381 

-169 

RS7406 

♦ RSCB 

239 

- 10 

RG252DC 

♦ RTN 

143 

- 9 

RG3182D 

RTN 

146 

- 45 

RM748Q 

RTN 

354 

- 75 

RM5605A 

♦ RET 

381 

-154 

RS7407 

♦ RSCB 

246 

- 82 

RG252K 

RTN 

143 

- 32 

RG3182K 

RTN 

146 

- 57 

RM748T 

RTN 

354 

- 76 

RM5606A 

♦ RET 

381 

-172 

RS7413 

♦RSCB 

288 

- 53 

RG253BL 

RTN 

142 

-134 

RG3240CJ 

RTN 

142 

-130 

RM930J 

RTN 

182 

-161 

RM5630A 

♦ RET 

381 

-178 

RS7414 

♦RSCB 

288 

-142 

RG253CJ 

♦ RTN 

143 

- 33 

RG3410CJ 

RTN 

145 

-105 

RM930P 

RTN 

182 

-127 

RM5631A 

♦ RET 

381 

-179 

RS7416 

♦RSCB 

239 

- 11 

RG253CK 

♦ RTN 

143 

- 34 

RG3410CK 

RTN 

145 

-106 

RM930T 

RTN 

182 

-191 

RM5632A 

♦ RET 

381 

-180 

RS7428 

♦ RSCB 

240 

-198 

RG253D 

RTN 

143 

- 10 

RG3410D 

RTN 

145 

- 79 

RM961CJ 

RTN 

182 

-162 

RM5635A 

♦ RET 

381 

-190 

RS7437 

♦ RSCB 

237 

-115 

RG253DC 

♦ RTN 

143 

- 11 

RG3410K 

RTN 

145 

-107 

RM961D 

RTN 

182 

-128 

RM5636A 

♦ RET 

381 

-191 

RS7438 

♦ RSCB 

237 

- 94 


RTN 

143 

- 35 

RG3412CJ 

RTN 

145 

-108 

RM961DC 

RTN 

182 

-129 

RM5637A 

♦ RET 

381 

-152 

RS7525 

♦ RSCB 

382 

-109 

RG260CJ 

♦ RTN 

143 

-128 

RG3412CK 

RTN 

145 

-109 

RM961J 

RTN 

182 

-163 

RM5638A 

♦ RET 

381 

-192 

RS7600 

♦RSCB 

358 

-217 

RG260CK 

♦ RTN 

143 

-129 

RG3412D 

RTN 

145 

- 80 

RM961P 

RTN 

182 

-130 

RO3-9504 

♦GIC 

299 

-125 

RS7650 

♦ RSCB 

359 

- 2 


RTN 

143 

-108 

RG3412K 

RTN 

145 

-110 

RM961T 

RTN 

182 

-192 

RPT81FQ 

PMI 

369 

- 88 

RS7652 

♦ RSCB 

359 

- 3 

RG260DC 

♦ RTN 

143 

-109 

RH2 

♦ RHMJ 

388 

- 1 

RM988D 

RTN 

374 

- 16 

RPT82FQ 

PMI 

382 

-129 

RS7660 

♦ RSCB 

368 

-209 


RTN 

143 

-130 

RL80D 

RTN 

295 

-207 

RM988J 

RTN 

374 

- 17 

RPT83FQ 

♦ PMI 

382 

-130 

RS7663B 

♦ RSCB 

369 

- 47 

iT MM 

♦ RTN 

143 

-131 

RL80K 

RTN 

294 

-219 

RM988T 

RTN 

370 

- 66 

RS74ALS04 

♦ RSCB 

238 

- 71 

RS7664B 

♦ RSCB 

369 

- 62 

RG261CK 

♦ RTN 

143 

-132 

RL81D 

RTN 

295 

-208 

RM1101AD 

RTN 

319 

- 36 

RS74ALS05 

♦ RSCB 

239 

- 8 

RS8038 

♦ RSCB 

382 

-146 


RTN 

143 

-110 

RL81K 

RTN 

294 

-220 

RM1101AQ 

RTN 

319 

- 37 

RS74ALS28 

♦ RSCB 

240 

-197 

RS8211 

♦ RSCB 

369 

-107 

RG261DC 

♦ RTN 

143 

-111 

RL82D 

RTN 

295 

-209 

RM11Q1AT 

RTN 

319 

- 38 

RS74ALS33 

♦ RSCB 

240 

-187 

RS74125 

♦ RSCB 

246 

- 84 


RTN 

143 

-133 

RL82K 

RTN 

295 

- 1 

RM1414D 

RTN 

389 

- 79 

RS74ALS37 

♦ RSCB 

237 

-113 

RS74128 

♦ RSCB 

235 

- 20 


♦ RTN 

143 

-134 

RL83D 

RTN 

295 

-210 

RM1514DC 

RTN 

389 

- 80 

RS74ALS38 

♦ RSCB 

237 

- 90 

RS74132 

♦ RSCB 

244 

- 5 

RG262CK 

♦ RTN 

143 

-135 

RL83K 

RTN 

295 

- 2 

RM1514DP 

RTN 

389 

- 81 

RS74F04 

♦ RSCB 

238 

- 72 

RS74141 

♦ RSCB 

273 

- 1 

1 1 1 1 M 

RTN 

143 

-112 

RL141D 

RTN 

189 

- 31 

RM1537DC 

RTN 

331 

- 44 

RS74F13 

♦ RSCB 

288 

- 51 

RS74148 

♦ RSCB 

289 

-210 

RG262DC 

♦ RTN 

143 

-113 

RL141K 

RTN 

189 

- 29 

RM1556AD 

RTN 

326 

- 21 

RS74F14 

♦ RSCB 

288 

-140 

RS74151 

♦ RSCB 

266 

- 39 

[*eii uMbbsm 

RTN 

143 

-136 

RL143D 

RTN 

189 

- 32 

RM1556ADN 

RTN 

326 

- 22 

RS74F37 

♦ RSCB 

237 

-114 

RS74154 

♦ RSCB 

273 

-194 


♦ RTN 

143 

-137 

RL143K 

RTN 

189 

- 30 

RM1556AT 

RTN 

326 

- 23 

RS74F38 

♦ RSCB 

237 

- 91 

RS74155 

♦ RSCB 

274 

- 35 

RG263CK 

♦ RTN 

143 

-138 

RLM148DC 

RTN 

337 

-187 

RM1556D 

RTN 

326 

- 24 

RS74F132 

♦ RSCB 

244 

- 3 

RS74157 

♦ RSCB 

267 

-177 


RTN 

143 

-114 

RLM248DC 

RTN 

337 

-188 

RM1556DN 

RTN 

326 

- 25 

RS74F137 

♦ RSCB 

275 

- 58 

RS74365 

♦ RSCB 

241 

- 49 

RG263DC 

♦ RTN 

143 

-115 

RLM348DB 

RTN 

337 

-189 

RM1556T 

RTN 

326 

- 26 

RS74F138 

♦ RSCB 

270 

- 66 

RS74367 

♦ RSCB 

242 

- 38 


RTN 

143 

-139 

RLM348DC 

RTN 

337 

-190 

RM1558DE 

RTN 

329 

- 43 

RS74F157 

♦ RSCB 

267 

-175 

RSAD524AD 

♦ RSCB 

343 

-133 

| RG270CJ 

♦ RTN 

146 

- 90 

RM101ABL 

RTN 

320 

- 37 

RM1558T 

RTN 

329 

- 44 

RS74F158 

♦ RSCB 

268 

- 37 

RSAD534 

♦ RSCB 

380 

- 70 

RG270CK 

♦ RTN 

146 

- 91 

RM101CD 

RTN 

318 

- 27 

RM3078ADE 

RTN 

340 

-145 

RS74F240 

♦ RSCB 

247 

-215 

RSAD536A 

♦ RSCB 

380 

- 79 


RTN 

146 

- 82 

RM1Q1CF 

RTN 

323 

-116 

RM3078AT 

RTN 

340 

-146 

RS74F241 

♦ RSCB 

248 

-105 

RSAD636JH 

♦ RSCB 

380 

- 53 

RG270DC 

♦ RTN 

146 

- 83 

RM101CT 

RTN 

320 

- 38 

RM3503ADC 

RTN 

337 

-191 

RS74F245 

♦ RSCB 

280 

- 8 

RSEA5 

♦ RSCB 

317 

-127 


RTN 

146 

- 92 

RM101F 

RTN 

323 

-117 

RM3503DC 

RTN 

337 

-192 

RS74F257 

♦ RSCB 

271 

- 10 

RSHOSIOO 

♦ RSCB 

324 

-203 

RG271CJ 

♦ RTN 

146 

- 93 

RM102T 

RTN 

323 

-184 

RM4101AD 

RTN 

319 

- 39 

RS74HC04 

♦ RSCB 

237 

-210 

RSMF10 

♦ RSCB 

375 

- 74 

RG271CK 

♦ RTN 

146 

- 94 

RM104BL 

RTN 

360 

- 21 

RM4101AQ 

RTN 

319 

- 40 

RS74HC14 

♦ RSCB 

288 

-122 

RSN54H00H 

Til 

154 

-172 


RTN 

146 

- 84 

RM105BL 

RTN 

360 

- 30 

RM4101 AT 

RTN 

319 

- 41 

RS74HC137 

♦ RSCB 

275 

- 36 

RSN54H10H 

Til 

155 

- 78 

RG271DC 

♦ RTN 

146 

- 85 

RM106BL 

RTN 

385 

•197 

RM4101CD 

RTN 

318 

- 28 

RS74HC138 

♦ RSCB 

270 

- 64 

RSN54H20H 

Til 

156 

- 2 


RTN 

146 

- 95 

RM116T 

RTN 

356 

-191 

RM4101CF 

RTN 

323 

-118 

RS74HC151 

♦ RSCB 

265 

-199 

RSN54H40H 

Til 

156 

- 3 


♦ RTN 

146 

- 96 

RM202D 

RTN 

123 

- 53 

RM4101CT 

RTN 

320 

- 39 

RS74HC153 

♦ RSCB 

266 

-162 

RSN54H74H 

Til 

125 

-154 

RG272CK 

♦ RTN 

146 

- 97 

RM202G 

RTN 

123 

- 57 

RM4101D 

RTN 

318 

-29 

RS74HC157 

♦ RSCB 

267 

-100 

RSN54H103H 

Til 

125 

-196 


RTN 

146 

- 86 

RM202P 

RTN 

123 

- 54 

RM4101F 

RTN 

323 

-119 

RS74HC240 

♦ RSCB 

247 

-180 

RSN54L00H 

Til 

154 

-173 

RG272DC 

♦ RTN 

146 

- 87 

RM202Q 

RTN 

123 

- 55 

RM4101Q 

RTN 

323 

-120 

RS74HC241 

♦ RSCB 

248 

- 79 

RSN54L10H 

Til 

155 

- 79 


RTN 

146 

- 98 

RM288D 

RTN 

370 

- 58 

RM4101T 

RTN 

320 

- 40 

RS74HC244 

♦ RSCB 

248 

-138 

RSN54L20H 

Til 

156 

- 4 


♦ RTN 

146 

- 99 

RM288J 

RTN 

370 

- 59 

RM4131D 

RTN 

342 

- 33 

RS74HC367 

♦ RSCB 

241 

-218 

RSN54L71H 

Til 

126 

-119 

RG273CK 

♦ RTN 

146 

-100 

RM288P 

RTN 

370 

- 60 

RM4131Q 

RTN 

342 

- 34 

RS74HC368 

♦ RSCB 

242 

- 99 

RSN54L72H 

Til 

126 

-106 


RTN 

146 

- 88 

RM288Q 

RTN 

370 

- 61 

RM4131T 

RTN 

350 

-115 

RS74HCT04 

♦ RSCB 

237 

-211 

RSN54L74H 

Til 

125 

-155 

RG273DC 

♦ RTN 

146 

- 89 , 

RM288T 

RTN 

370 

- 62 

RM4136CJ 

♦ RTN 

342 

- 85 

RS74HCT137 

♦ RSCB 

275 

- 37 

RSN5400H 

Til 

154 

-174 


RTN 

146 

-101 ! 

RM702AD 

RTN 

352 

-174 

RM4136D 

FSC 

342 

- 86 

RS74HCT138 

♦ RSCB 

270 

- 65 

RSN5404H 

Til 

234 

-138 

1 1' 1 l'" l M 

♦ RTN 

144 

- 41 

RM702AQ 

RTN 

352 

-175 


RTN 



RS74HCT151 

♦ RSCB 

265 

-200 

RSN5410H 

Til 

155 

- 80 

RG300CK 

♦ RTN 

144 

- 42 

RM702AT 

RTN 

352 

-176 

RM4136DC 

♦ RTN 

342 

- 87 

RS74HCT154 

♦ RSCB 

273 

-168 

RSN5420H 

Til 

156 

- 5 


RTN 

144 

- 21 

RM702DC 

RTN 

352 

-177 

RM4136DP 

RTN 

342 

- 88 

RS74HCT241 

♦ RSCB 

248 

- 80 

RSN5440H 

Til 

156 

- 6 

RG300DC 

♦ RTN 

144 

- 22 

RM702F 

RTN 

352 

-178 

RM4136FH 

Til 

342 

-131 

RS74HCT244 

♦ RSCB 

248 

-139 

RSN5474H 

Til 

125 

-156 


RTN 

144 

- 43 

RM702Q 

RTN 

352 

-179 

RM4136FK 

Til 

342 

-132 

RS74HCT251 

♦ RSCB 

266 

-134 

RSSAA1027 

♦ RSCB 

387 

-203 

RG301CJ 

♦ RTN 

144 

- 44 

RM702T 

RTN 

352 

-180 

RM4136J 

♦Til 

342 

- 89 

RS74HCT640 

♦ RSCB 

283 

- 57 

RSZN409 

♦ RSCB 

392 

-171 

RG301CK 

♦ RTN 

144 

- 45 

RM703 

RTN 

355 

-122 

RM4136W 

Til 

342 

- 90 

RS74HCT643 

♦ RSCB 

283 

-217 

RT0032A 

♦ RET 

378 

- 70 


RTN 

144 

- 23 

RM709 

RTN 

347 

-165 

RM4137DP 

RTN 

337 

-193 

RS74LS04 

♦ RSCB 

238 

- 73 

RT5601A 

♦ RET 

381 

-159 

RG301DC 

♦ RTN 

144 

- 24 

RM709ABL 

RTN 

355 

-203 

RM4151DE 

RTN 

371 

-105 

RS74LS05 

♦ RSCB 

239 

- 9 

RT5602A1 

♦ RET 

381 

-160 


RTN 

144 

- 46 

RM709ADC 

RTN 

352 

- 40 

RM4151T 

RTN 

371 

-106 

RS74LS13 

♦ RSCB 

288 

- 52 

RT5602A2 

♦ RET 

381 

-161 


♦ RTN 

144 

- 47 

RM709AQ 

RTN 

347 

-166 

RM4153DC 

RTN 

371 

-128 

RS74LS14 

♦ RSCB 

288 

-141 

RT5602A3 

♦ RET 

381 

-162 

RG302CK 

♦ RTN 

144 

- 48 

RM709AT 

RTN 

347 

-167 

RM4156ADC 

RTN 

337 

-194 

RS74LS26 

♦ RSCB 

237 

- 92 

RT5602A4 

♦ RET 

381 

-163 


RTN 

144 

- 25 

RM709BD 

RTN 

347 

-168 

RM4156DC 

♦ RTN 

337 

-195 

RS74LS33 

♦ RSCB 

240 

-188 

RT5602A5 

♦ RET 

381 

-164 

RG302DC 

♦ RTN 

144 

- 26 

RM709BL 

RTN 

347 

-169 

RM4157DC 

RTN 

337 

-196 

RS74LS37 

♦RSCB 

236 

-174 

RT5602A6 

♦ RET 

381 

-165 


RTN 

144 

- 49 

RM709BQ 

RTN 

347 

-170 

RM4191DE 

♦ RTN 

366 

- 73 

RS74LS38 

♦RSCB 

237 

- 93 

RT5602A7 

♦ RET 

381 

-166 

Is e ccMHH 

♦ RTN 

144 

- 50 

RM709BT 

RTN 

347 

-171 

RM4192DE 

♦ RTN 

366 

- 74 

RS74LS125 

♦RSCB 

246 

- 83 

RT5602A8 

♦ RET 

381 

-167 

RG303CK 

♦ RTN 

144 

- 51 

RM709CQ 

RTN 

347 

- 94 

RM4193DE 

♦ RTN 

366 

- 75 

RS74LS126 

♦RSCB 

246 

- 85 

RU5620A 

♦ RET 

381 

-175 


RTN 

144 

- 27 

RM709DC 

RTN 

356 

- 40 

RM4193JG(A) 

Til 

366 

- 50 

RS74LS132 

♦ RSCB 

244 

- 4 

RU5621A 

♦RET 

381 

-176 

RG303DC 

♦ RTN 

144 

- 28 

RM709Q 

RTN 

347 

-172 

RM4194DC 

RTN 

366 

- 39 

RS74LS137 

♦RSCB 

275 

- 59 

RU5622A 

♦ RET 

381 

-177 


RTN 

144 

- 52 

RM709T 

RTN 

355 

-204 

RM4194TK 

♦ RTN 

366 

- 16 

RS74LS138 

♦ RSCB 

270 

- 67 

RV741NB 

RTN 

357 

-206 


♦ RTN 

147 

- 24 

RM710ABL 

RTN 

395 

-117 

RM4195DN 

RTN 

366 

- 26 

RS74LS139 

♦ RSCB 

275 

- 60 

RV747DB 

RTN 

353 

-191 

RG310CK 

♦ RTN 

147 

- 25 

RM710ADC 

RTN 

395 

-118 

RM4195T 

RTN 

366 

- 27 

RS74LS145 

♦ RSCB 

272 

-220 

RV1458NB 

RTN 

329 

- 55 


RTN 

147 

- 4 

RM710AQ 

RTN 

396 

- 62 

RM4195TK 

♦ RTN 

366 

- 47 

RS74LS151 

♦RSCB 

266 

- 38 

RV3301DB 

RTN 

331 

-139 

RG310DC 

♦ RTN 

147 

- 5 

RM710AT 

RTN 

396 

- 87 

RM4200ADE 

♦ RTN 

379 

-161 

RS74LS153 

♦RSCB 

267 

- 1 

RV3403ADB 

RTN 

337 

-197 


RTN 

147 

- 26 

RM710BD 

RTN 

396 

-114 

RM4200DE 

♦ RTN 

379 

-162 

RS74LS155 

♦ RSCB 

274 

- 34 

RV3403ADC 

RTN 

337 

-198 


♦ RTN 

147 

- 27 

RM710BL 

RTN 

395 

-119 

RM4260DC 

♦ RTN 

392 

-187 

RS74LS156 

♦RSCB 

274 

- 84 

RV4136D 

Til 

342 

- 91 

RG311CK 

♦ RTN 

147 

- 28 

RM710BQ 

RTN 

396 

- 63 

RM4391DE 

♦ RTN 

366 

- 97 

RS74LS157 

♦RSCB 

267 

-176 

RV4136DB 

RTN 

342 

- 92 

1 liliilliM 

RTN 

147 

- 6 

RM710BT 

RTN 

396 

- 88 

RM4441D 

RTN 

392 

-196 

RS74LS158 

♦ RSCB 

268 

- 38 

RV4136DC 

RTN 

342 

- 93 

RG311DC 

♦ RTN 

147 

- 7 

RM710CD 

RTN 

395 

-120 

RM4441J 

RTN 

392 

-197 

RS74LS240 

♦ RSCB 

247 

-216 

RV4136J 

Til 

342 

- 94 


RTN 

147 

- 29 

RM710CQ 

RTN 

395 

- 73 

RM4443 

RTN 

392 

-203 

RS74LS241 

♦ RSCB 

248 

-106 

RV4136N 

Til 

342 

- 95 

IRG312CJ 

♦ RTN 

147 

- 30 

RM710CT 

RTN 

395 

- 94 

RM4443D 

RTN 

392 

-204 

RS74LS244 

♦RSCB 

248 

-145 

RV4136W 

Til 

342 

- 96 

RG312CK 

♦ RTN 

147 

- 31 

RM710DC 

RTN 

396 

-115 

RM4443J 

RTN 

392 

-205 

RS74LS245 

♦RSCB 

280 

- 9 

RV4143NB 

♦ RTN 

366 

- 51 


RTN 

147 

- 8 

RM710Q 

RTN 

396 

- 64 

RM4531D 

RTN 

343 

-108 

RS74LS251 

♦ RSCB 

268 

-126 

RV4144NB 

♦ RTN 

366 

- 52 

RG312DC 

♦ RTN 

147 

- 9 

RM710T 

RTN 

396 

- 89 

RM4531DC 

RTN 

343 

-109 

RS74LS253 

♦ RSCB 

269 

- 72 

RV4151DE 

RTN 

371 

-107 

RG312K 

RTN 

147 

- 32 

RM711 

RTN 

395 

-183 

RM4531DN 

RTN 

343 

-110 

RS74LS257 

♦RSCB 

271 

- 11 

RV4151NB 

RTN 

371 

-108 

RG313CJ 

♦ RTN 

147 

- 33 

RM711AD 

RTN 

395 

-184 

RM4531T 

RTN 

343 

-111 

RS74LS258 

♦RSCB 

271 

- 99 

RV4151T 

RTN 

371 

-109 

RG313CK 

♦ RTN 

147 

- 34 

RM711AQ 

RTN 

395 

-185 

RM4558D 

Til 

324 

-144 

RS74LS352 

♦ RSCB 

269 

-120 

RV4153DB 

RTN 

371 

-129 

RG313D 

RTN 

147 

- 10 

RM711AT 

RTN 

395 

-186 

RM4558DE 

♦ RTN 

329 

- 45 

RS74LS353 

♦ RSCB 

269 

-169 

RV4153DC 

RTN 

371 

-130 

RG313DC 

♦ RTN 

147 

- 11 

RM711BD 

RTN 

395 

-187 

RM4558DN 

RTN 

330 

-206 

RS74LS354 

♦ RSCB 

269 

-196 

RV4156DB 

RTN 

337 

-199 

IMIII 1IWI 

RTN 

147 

- 35 

RM711BL 

RTN 

384 

-182 

RM4558JG 

♦Til 

329 

- 46 

RS74LS356 

♦ RSCB 

270 

- 10 

RV4156DC 

RTN 

337 

-200 


D.A.T.A. 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 
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3. 

TYPE No. 

CROSS INDE! 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 



m 

isflmtr.ra 

TYPE No. 

MFRS 

iscwiGa 


■gHsS 


RV4157DB 


337 -201 

$51AlT 


319 - 43 

S54F244N 

■rar— 

246 - 55 

S54H30W —' 

MULB 

156 -156 

S54H108A 

MULB 

133 -160 

RV4157DC 

RTN 

337 -202 

S51A1V 

SIC 

346 - 64 

S54F251F(A) 

♦ MULB 

268 - 64 

PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 


RV4191DE 

♦ RTN 

366 - 76 

S54F00W 

♦SIC 

154 -175 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54H40F 

MULB 

240 '-108 

S54H108F 

MULB 

133 -161 

RV4191NB 

♦ RTN 

366 - 77 


♦ VALG 



♦VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


RV4192DE 

♦ RTN 

366 - 78 

S54F02F 

♦ MULB 

164 -181 

S54F253F(A) 

♦ MULB 

269 - 13 


VALG 


S54H108W 

MULB 

126-11 

RV4192NB 

♦ RTN 

366 - 79 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54H40W 

MULB 

235 - 11 


PHIN 


RV4193DE 

♦ RTN 

366 - 80 

♦ SIC 

♦VALG 



♦VALG 


PHIN 

RTCF 


S54LS00F 

♦ MULB 

163 - 8 

RV4193NB 

♦ RTN 

366 - 81 

S54F02W 

♦SIC 

160 - 1 

S54F257F(A) 

♦ MULB 

271 - 12 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


RV4200ADE 

♦ RTN 

379 -163 

S54F08F 

♦ MULB 

167 - 13 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54H50A 

MULB 

175 -130 

♦SIC 

♦VALG 


RV4200ANB 

♦ RTN 

379 -164 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦ VALG 


PHIN 

SIC 


S54LS00W 

♦ MULB 

159 -168 

RV4200DE 

♦ RTN 

379 -165 

♦SIC 

♦VALG 


S54F257G 

♦ MULB 

271 - 22 

S54H50F 

MULB 

175 -131 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


RV4200NB 

♦ RTN 

379 -166 

S54F08W 

♦ SIC 

160 - 84 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 


RV4391DE 

♦ RTN 

366 - 98 


♦VALG 



♦ VALG 


S54H50W 

MULB 

157 - 23 

S54LS01F 

MULB 

163 -217 

RV4391NB 

♦ RTN 

366 - 99 

S54F10F 

♦ MULB 

168 -175 

S54F257W 

♦ MULB 

265 - 59 

PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


RV4558D 

Til 

324 -146 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54H51A 

MULB 

176 - 41 


VALG 


RV4558DE 

RTN 

330 -207 


♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


PHIN 

SIC 


S54LS01W 

MULB 

158 -191 

RV4558JG 

Til 

324 -147 

S54F10W 

♦ VALG 

155 - 81 

S54F258F 

♦ MULB 

271 -100 

S54H51F 

MULB 

176 - 42 

PHIN 

RTCF 


RV4558NB 

RTN 

329 - 56 

S54F11F 

♦ MULB 

169 -179 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 



VALG 


RV4558P 

Til 

324 -148 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦ VALG 


S54H51W 

MULB 

157 - 67 

S54LS02F 

♦ MULB 

164 -182 

RV4559DE 

RTN 

329 - 57 


♦VALG 


S54F258W 

♦ MULB 

265 - 98 

PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


RV4559NB 

RTN 

329 - 58 

S54F11W 

♦VALG 

161 - 42 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54H52A 

MULB 

179 - 13 

♦ SIC 

♦VALG 


RV4559T 

RTN 

329 - 59 

S54F13F 

♦SIC 

288 - 36 

♦ SIC 

♦ VALG 


PHIN 

SIC 


S54LS02W 

♦ MULB 

160 - 2 

S8H16A 

MULB 

171 -140 

S54F14F 

♦ MULB 

287 -182 

S54F280AF(A) 

♦ MULB 

224 - 90 

S54H52F 

MULB 

179 - 14 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


S8H16F 

MULB 

170 -206 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


S54H52W 

MULB 

158 - 97 

S54LS03F 

MULB 

165 -185 


PHIN 


S54F14W 

♦ MULB 

287 - 51 

S54F280AW 

♦ SIC 

224 - 87 

PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


S8H16J 

MULB 

155 -189 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54F283F(A) 

♦ MULB 

216 - 83 

S54H53A 

MULB 

179 - 49 


VALG 



PHIN 


♦ SIC 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


S54LS03W 

MULB 

160 - 29 

S8H70A 

MULB 

169 - 56 

S54F20F 

♦ MULB 

170 -207 


♦ VALG 


S54H53F 

MULB 

179 - 50 

PHIN 

RTCF 



PHIN 


L DUIM 

iDTPC 


Cc^cncrNf 

T *?!C 

31G -15'1 







S8H70J 

MULB 

161 - 16 

♦sic 

♦VALG 


S54F350W 

♦ SIC 

315 - 36 

S54H53W 

MULB 

158 -113 

S54LS05F 

MULB 

239 - 14 


PHIN 


S54F20W 

♦SIC 

156 - 7 

S54F373F 

♦ MULB 

229 -192 

PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


S8H80A 

MULB 

163 -127 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54H54A 

MULB 

179 - 84 


VALG 



PHIN 


S54F32F 

♦ MULB 

174 -161 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

SIC 


S54LS05W 

MULB 

236 - 89 

S8H80J 

MULB 

159 -197 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54F374F 

♦ MULB 

135 -191 

S54H54F 

MULB 

179 - 85 

PHIN 

RTCF 



PHIN 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 



VALG 


S8T13F 

MULB 

248 -214 

S54F32W 

♦SIC 

156 -210 

♦ SIC 

♦VALG 


S54H54W 

MULB 

158 -134 

S54LS08F 

♦ MULB 

167 - 16 

PHIN 

RTCF 



♦VALG 


S54F521F 

♦ MULB 

220 - 10 

PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 



VALG 


S54F64F 

♦SIC 

182 - 62 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54H55A 

MULB 

179 -108 

♦SIC 

♦VALG 


S8T13W 

MULB 

249 - 2 


♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

SIC 


S54LS08W 

♦ MULB 

160 - 86 

PHIN 

RTCF 


S54F64W 

♦SIC 

161 -131 

S54F521W 

♦ SIC 

219 - 77 

S54H55F 

MULB 

179 -109 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 



♦VALG 



♦VALG 


PHIN 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 


S8T14F 

MULB 

279 - 3 

S54F74F 

♦ MULB 

131 -220 

S54F533F 

♦ SIC 

230 -197 

S54H55W 

MULB 

158 -149 

S54LS09F 

MULB 

167 -137 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 


♦SIC 

♦VALG 


S54F533W 

♦SIC 

227 - 85 

S54H60A 

MULB 

177 - 10 


VALG 


S8T14W 

MULB 

279 - 13 

S54F74W 

♦SIC 

125 -157 


♦VALG 


PHIN 

SIC 


S54LS09W 

MULB 

160 -116 

PHIN 

RTCF 



♦VALG 


S54F534F 

♦ SIC 

136 -160 

S54H60F 

MULB 

177 - 11 

PHIN 

RTCF 



VALG 


S54F86F 

♦ MULB 

177 -164 


♦VALG 


PHIN 

VALG 



VALG 


S8T20B 

MULB 

373 -148 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54F534W 

♦SIC 

126 - 61 

S54H60W 

MULB 

157 -168 

S54LS10F 

♦ MULB 

168 -178 

PHIN 

SIC 


♦ SIC 

♦VALG 



♦VALG 


PHIN 

VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 


S8T20F 

MULB 

373 -149 

S54F86W 

♦ MULB 

158 - 4 

S54H00A 

MULB 

163 - 6 

S54H61A 

MULB 

179 -136 

♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


PHIN 

SIC 


S54LS10W 

♦ MULB 

160 -208 

S8T20N 

MULB 

373 -150 

♦SIC 

♦VALG 


S54H00F 

MULB 

163 - 7 

S54H61F 

MULB 

179 -137 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


S54F109F 

♦ MULB 

128 - 49 

PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 


S8T22F 

MULB 

210 -176 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54H00W 

MULB 

154 -176 

S54H61W 

MULB 

158 -162 

S54LS11F 

MULB 

169 -182 

PHIN 

SIC 


♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 


S54F109G 

♦ MULB 

128 - 75 

S54H01A 

MULB 

165 -183 

S54H62F 

MULB 

179 -160 


VALG 


S8T22N 

MULB 

210 -177 

♦PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


S54LS11W 

MULB 

161 - 43 

PHIN 

VALG 



♦VALG 


S54H01F 

MULB 

165 -184 

S54H62W 

MULB 

158 -175 

PHIN 

RTCF 


S8T23F 

MULB 

248 -215 

S54F109W 

♦ SIC 

124 -214 

PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 



VALG 


PHIN 

RTCF 



♦VALG 


S54H01W 

MULB 

154 -219 

S54H71A 

MULB 

133 -122 

S54LS12F 

MULB 

170 - 39 


VALG 


S54F132F 

♦SIC 

287 -119 

PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


S8T23W 

MULB 

249 - 3 

S54F138F 

♦ MULB 

276 - 81 

S54H04F 

MULB 

238 - 76 

S54H71F 

MULB 

133 -123 

S54LS12W 

MULB 

155 -119 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 



VALG 



♦VALG 



VALG 


S54H71W 

MULB 

125 -211 

S54LS13F 

♦MULB 

288 - 68 

S8T24F 

MULB 

279 - 4 

S54F138W 

♦ MULB 

273 -106 

S54H04W 

MULB 

234 -139 

PHIN 

VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


S54H72A 

MULB 

138 - 73 

♦SIC 

♦VALG 



VALG 


S54F139F 

♦ MULB 

277 - 38 


VALG 


PHIN 

SIC 


S54LS13F(1) 

♦ MULB 

288 - 69 

S8T24W 

MULB 

279 - 14 

♦ RTCF 

♦VALG 


S54H05F 

MULB 

239 - 13 

S54H72F 

MULB 

138 - 74 

PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


S54F139W 

♦ MULB 

277 - 39 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



VALG 


S54H72W 

MULB 

126 -107 

S54LS13W 

♦ MULB 

287 - 70 

S8T80F 

MULB 

259 -109 

S54F153F(A) 

♦ MULB 

266 -119 

S54H05W 

MULB 

234 -152 

PHIN 

VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


S54H73A 

MULB 

130 -206 

♦ SIC 

♦VALG 



VALG 


S54F157F 

♦ MULB 

267 -178 


VALG 


PHIN 

SIC 


S54LS13W(1) 

♦ MULB 

287 - 71 

S8T80W 

MULB 

259 - 92 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54H08A 

MULB 

167 - 14 

S54H73F 

MULB 

130 -207 

PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦VALG 


PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



VALG 


S54F157W 

♦ MULB 

264 -123 

S54H08F 

MULB 

167 - 15 

S54H73W 

MULB 

125 - 98 

S54LS14F 

♦ MULB 

288 - 11 

S8T90F 

MULB 

259 -124 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S54H08W 

MULB 

160 - 85 

S54H74A 

MULB 

132 - 1 

♦ SIC 

♦VALG 



VALG 


S54F158F 

♦ MULB 

268 - 39 

PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 


S54LS14W 

♦ MULB 

287 -108 

S8T90W 

MULB 

259 - 97 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54H10A 

MULB 

168 -176 

S54H74F 

MULB 

132 - 2 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



VALG 


S54F158W 

♦ MULB 

264 -137 

S54H10F 

MULB 

168 -177 

S54H74W 

MULB 

125 -158 

S54LS15F 

MULB 

178 - 76 

S8T93F 

MULB 

238 - 75 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


S54H10W 

MULB 

155 - 82 

S54H76B 

MULB 

137 -190 

S54LS15W 

MULB 

158 - 48 


VALG 


S54F175F(A) 

♦ MULB 

129 -141 

PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


S8T94F 

MULB 

239 - 12 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54H11A 

MULB 

169 -180 

S54H76F 

MULB 

137 -191 

S54LS20F 

♦ MULB 

170 -210 

PHIN 

RTCF 



♦VALG 


PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


S54F194F 

♦ PHIN 

307 - 71 

S54H11F 

MULB 

169 -181 

S54H76W 

MULB 

126 - 82 

♦ SIC 

♦VALG 


S8T95F 

♦ MULB 

241 - 50 


♦SIC 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


S54LS20W 

♦ MULB 

155 -150 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54F194W 

♦SIC 

307 - 73 

S54H11W 

MULB 

158 - 26 

S54H101A 

MULB 

133 -124 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


S54F198W 

♦ PHIN 

307 -170 

PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 


♦ SIC 

♦VALG 


S8T96F 

MULB 

241 -140 


SIC 


S54H20A 

MULB 

170 -208 

S54H101F 

MULB 

133 -125 

S54LS21F 

MULB 

178 -175 

PHIN 

RTCF 


S54F240F 

♦ MULB 

247 -217 

PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54H20F 

MULB 

170 -209 

S54H101W 

MULB 

125 -212 


VALG 


S8T97F 

♦ MULB 

242 - 39 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


S54LS21W 

MULB 

158 -204 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54F241F 

♦ MULB 

248 -107 

S54H20W 

MULB 

156 - 8 

S54H102A 

MULB 

138 - 75 

PHIN 

RTCF 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 



VALG 


S8T98F 

♦ MULB 

242 -138 

♦SIC 

♦VALG 


S54H21A 

MULB 

178 -173 

S54H102F 

MULB 

138 - 76 

S54LS22F 

MULB 

172 -139 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54F242F 

♦ MULB 

281 -191 

PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦SIC 


S54H21F 

MULB 

178 -174 

S54H102W 

MULB 

126 -108 

S54LS22W 

MULB 

156 - 89 

S8T125F 

♦ MULB 

282 -153 


♦VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54F242W 

♦ MULB 

280 - 32 

S54H21W 

MULB 

158 - 70 

S54H103A 

MULB 

133 - 85 

S54LS26F 

MULB 

165 -186 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ SIC 


PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


S8TS806F 

♦ MULB 

137 - 56 


♦VALG 


S54H22A 

MULB 

172 -137 

S54H103F 

MULB 

133 - 86 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54F243F 

♦ MULB 

282 - 57 

PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


S54LS26W 

MULB 

160 - 30 

SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54H22F 

MULB 

172 -138 

S54H103W 

MULB 

125 -197 

PHIN 

RTCF 


S8TS808F 

♦ MULB 

132 -190 

♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54F243W 

♦ MULB 

280 - 42 

S54H22W 

MULB 

158 - 86 

S54H106B 

MULB 

137 -192 

S54LS27F 

MULB 

173 - 91 

SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


S8X350F(A) 

MULB 

298 -162 

♦SIC 

♦VALG 


S54H30A 

MULB 

174 - 29 

S54H106F 

MULB 

137 -193 

S54LS27W 

MULB 

156 -132 

PHIN 

RTCF 


S54F244F 

♦ MULB 

247 - 67 

PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


♦SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54H30F 

MULB 

174 - 30 

S54H106W 

MULB 

126 - 83 

S54LS28F 

MULB 

237 - 27 

S51A1A 

SIC 

319 - 42 

♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 
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3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE} 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


Mdsfc1 





TYPE No. 

MBBH 

mmxm 


mmm 


TYPE No. 

■ftiasi?! 

Pq&Line 1 

LL 

00 

CM 

2 

S 

CO 



S54LS83AW 

muia 


r mi- nr if 

17W:1 

SSflffEEi 

S54LS168AF 


ET»):—■■ 

S54LS241F 

■Uliiui 

248 

-108 

(cont.) 

PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



RTCF 

♦SIC 


♦ SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 




VALG 


S54LS83F 

MULB 

216 -197 

S54LS132F 

♦ MULB 

287 -142 

S54LS168AW 

♦ MULB 

198 - 10 

S54LS242F 

♦ MULB 

281 

-205 

S54LS28W 

MULB 

236 - 2 

PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


S54LS83W 

MULB 

216 - 26 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 



♦SIC 

VALG 


PHIN 

SIC 


S54LS132W 

♦ MULB 

287 - 86 

S54LS169AF 

♦ MULB 

208 - 56 

S54LS242W 

♦ MULB 

280 

- 33 

S54LS30F 

♦ MULB 

174 - 31 

S54LS85F 

♦ MULB 

219 -163 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦ VALG 



♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


S54LS136F 

♦ MULB 

171 -204 

S54LS169AW 

♦ MULB 

198 - 19 

S54LS243F 

♦ MULB 

282 

- 66 

S54LS30W 

♦ MULB 

161 - 94 

S54LS85W 

♦ MULB 

219 - 66 

♦ PHIN 

♦ SIC 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ SIC 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 



♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


S54LS136W 

♦ MULB 

155 -197 

S54LS170F 

MULB 

295 -183 

S54LS243W 

♦ MULB 

280 

- 43 

S54LS32F 

♦ MULB 

175 - 8 

S54LS86F 

♦ MULB 

177 -165 

♦ PHIN 

♦SIC 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ SIC 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


S54LS138F(1) 

♦ MULB 

276 - 72 

S54LS173F 

♦ MULB 

128 -143 

S54LS244F 

♦ MULB 

247 

- 68 

S54LS32W 

♦ MULB 

156 -211 

S54LS86G 

♦ MULB 

157 -209 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


S54LS138F(2) 

♦ MULB 

187 -203 

S54LS173G 

♦ MULB 

125 - 12 

S54LS245F 

♦ MULB 

282 

-154 

S54LS33F 

MULB 

240 -189 

S54LS86W 

♦ MULB 

157 -210 

S54LS138W(1) 

♦ MULB 

273 -102 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ SIC 

VALG 




VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


S54LS173W 

♦ MULB 

125 - 14 

S54LS251AF 

♦ MULB 

268 

-127 

S54LS33W 

MULB 

235 - 23 

S54LS90F 

♦ MULB 

205 -147 

S54LS138W(2) 

♦ MULB 

185 -103 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS139F 

♦ MULB 

277 - 40 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 




VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS174B 

PHIN 

309 -196 

S54LS251AW 

♦ MULB 

264 

-155 

S54LS37F 

♦ MULB 

236 -175 

S54LS90W 

♦ MULB 

197 - 96 

♦ SIC 

♦VALG 


RTCF 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS139W 

♦ MULB 

273 -137 


VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 



♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS174F 

♦ MULB 

129 - 28 

S54LS251F 

MULB 

268 

-128 

S54LS37W 

♦ MULB 

235 -207 

S54LS92F 

♦ MULB 

206 - 19 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS145F 

MULB 

253 -218 

♦ SIC 

♦VALG 



VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


S54LS174G 

♦ MULB 

125 - 21 

S54LS251W 

MULB 

264 

-156 

S54LS38F 

MULB 

237 - 95 

S54LS92W 

♦ MULB 

197 -129 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS145W 

MULB 

253 - 48 


♦VALG 



VALG 




VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


S54LS174W 

♦ MULB 

125 - 31 

S54LS253F 

♦ MULB 

269 

- 73 

S54LS38W 

MULB 

236 - 18 

S54LS93F 

♦ MULB 

207 -125 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS151F 

♦ MULB 

266 - 40 

♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 




VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS175F 

♦ MULB 

129 -142 

S54LS253W 

♦ MULB 

264 

-199 

S54LS40F 

MULB 

240 -109 

S54LS93W 

♦ MULB 

197 -198 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS151W 

♦ MULB 

264 - 43 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 




VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS175W 

♦ MULB 

125 - 48 

S54LS256F 

♦ MULB 

229 

- 98 

S54LS40W 

MULB 

234 -218 

S54LS96F 

♦ MULB 

312 -139 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS153F 

♦ MULB 

267 - 2 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 




VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS181F 

♦ MULB 

221 -193 

S54LS256W 

♦ MULB 

227 

- 66 

S54LS42F(1) 

♦ SIC 

274 -148 

S54LS96W 

♦ MULB 

308 - 8 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



S54LS42F(2) 

♦ MULB 

186 -166 

♦ PHIN 

♦ SIC 


S54LS153W 

♦ MULB 

264 - 88 

♦ SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS181N 

MULB 

221 -171 

S54LS257AF 

♦ MULB 

271 

- 13 

♦SIC 

♦VALG 


S54LS107F 

♦ MULB 

133 -216 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



S54LS42G 

♦ MULB 

185 - 75 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS154F 

♦ MULB 

273 -195 

S54LS181Q 

MULB 

221 - 47 

♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 


S54LS257AW 

♦ MULB 

265 

- 60 

♦SIC 

♦VALG 


S54LS107W 

♦ MULB 

126 - 27 

♦ SIC 

♦ VALG 


S54LS181W 

♦ MULB 

221 - 54 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



S54LS42W(1) 

♦SIC 

273 - 74 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS154W 

♦ MULB 

273 - 8 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 



S54LS42W(2) 

♦ MULB 

185 - 88 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


S54LS257F 

MULB 

271 

- 14 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS109AF 

♦ MULB 

127 -202 

♦ SIC 

♦ VALG 


S54LS190F 

MULB 

202 - 20 

PHIN 

RTCF 



♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS155F 

MULB 

274 - 36 

PHIN 

♦SIC 



VALG 



S54LS51F 

♦ MULB 

180 -117 


♦VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 


S54LS257W 

MULB 

265 

- 61 

♦ PHIN 

♦RTCF 


S54LS109AW 

♦ MULB 

124 -215 


VALG 


S54LS190W 

MULB 

196 -106 

PHIN 

RTCF 



♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS155W 

MULB 

273 - 22 

PHIN 

♦ SIC 



VALG 



S54LS51W 

♦ MULB 

159 - 28 

♦ SIC 

♦ VALG 


PHIN 

RTCF 



VALG 


S54LS258AF 

♦ MULB 

271 

-101 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS109F 

♦ MULB 

128 - 50 


VALG 


S54LS191F 

♦ MULB 

202 -112 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

♦ SIC 


S54LS156F(1) 

♦ MULB 

274 - 85 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦ VALG 



S54LS54F 

MULB 

180 -151 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S54LS258AW 

♦ MULB 

265 

- 99 

PHIN 

RTCF 


S54LS109G 

♦ MULB 

128 - 76 

♦ SIC 

♦ VALG 


S54LS191W 

♦ MULB 

196 -131 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS156F(2) 

♦ MULB 

185 -208 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 



S54LS54W 

MULB 

159 - 39 

♦SIC 

♦VALG 


S54LS156W(1) 

♦ MULB 

273 - 35 

♦ SIC 

♦VALG 


S54LS258F 

MULB 

271 

-102 

PHIN 

RTCF 


S54LS109W 

♦ MULB 

124 -216 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS192F 

♦ MULB 

203 - 39 

PHIN 

RTCF 




VALG 


PHIN 

♦SIC 


♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 



VALG 



S54LS55F 

MULB 

180 -185 


VALG 


S54LS156W(2) 

♦ MULB 

185 - 12 

♦ SIC 

♦VALG 


S54LS258W 

MULB 

265 

-100 

PHIN 

VALG 


S54LS112F 

♦ MULB 

134 - 96 

S54LS157F 

♦ MULB 

267 -179 

S54LS192W 

♦ MULB 

196 -171 

PHIN 

RTCF 



S54LS55W 

MULB 

159 - 50 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 



PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


S54LS259F 

♦ MULB 

227 

-205 

S54LS73F 

♦ MULB 

130 -208 

S54LS112G 

♦ MULB 

134 -120 

S54LS157W 

♦ MULB 

264 -124 

S54LS193F 

♦ MULB 

203 -194 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 



♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


S54LS259W 

♦ MULB 

226 

-184 

S54LS73W 

♦ MULB 

125 - 99 

S54LS112W 

♦ MULB 

126 -171 

S54LS158F 

♦ MULB 

270 -121 

S54LS193G 

♦ MULB 

204 - 10 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


S54LS260A 

MULB 

182 

- 35 

S54LS74AF 

♦ MULB 

132 - 3 

S54LS113F 

♦ MULB 

134 -184 

S54LS158W 

♦ MULB 

265 - 30 

S54LS193W 

♦ MULB 

196 -213 

PHIN 

SIC 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS260F 

♦ MULB 

182 

- 36 

♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



S54LS74AG 

♦ MULB 

132 - 59 

S54LS113W 

♦ MULB 

126 -191 

S54LS160AF 

♦ MULB 

198 -191 

S54LS194AW 

PHIN 

307 -105 

♦SIC 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS195AF 

♦ MULB 

311 -108 

S54LS260W 

♦ MULB 

161 

- 80 

♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



S54LS74AW 

♦ MULB 

127 - 19 

S54LS114F 

MULB 

135 - 45 

S54LS160AW 

♦ MULB 

195 -157 


♦VALG 


♦ SIC 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS195AW 

♦ MULB 

307 -116 

S54LS261F 

MULB 

218 

-107 

♦ SIC 

♦VALG 


S54LS114W 

MULB 

126 -212 

♦ SIC 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 



S54LS74F 

MULB 

132 - 4 

PHIN 

VALG 


S54LS161AF 

♦ MULB 

199 -161 


♦VALG 


S54LS261W 

MULB 

218 

- 82 

PHIN 

RTCF 


S54LS123AF 

MULB 

211 - 68 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS196A 

MULB 

204 - 52 

PHIN 

VALG 



SIC 

VALG 


PHIN 

SIC 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

SIC 


S54LS266F 

♦ MULB 

180 

- 52 

S54LS74W 

MULB 

127 - 20 


VALG 


S54LS161 AG 

♦ MULB 

199 -193 

S54LS196F 

MULB 

204 - 53 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


S54LS123AW 

MULB 

210 • 60 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


♦SIC 

VALG 



SIC 

VALG 


PHIN 

SIC 


♦ SIC 

♦ VALG 



VALG 


S54LS266W 

♦ MULB 

159 

- 9 

S54LS75F 

♦ MULB 

228 -107 


VALG 


S54LS161 AW 

♦ MULB 

195 -207 

S54LS196W 

MULB 

197 - 13 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS125AF 

♦ MULB 

239 -157 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


♦ SIC 

VALG 



♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 



VALG 


S54LS273F 

♦ MULB 

130 

- 16 

S54LS75W 

♦ MULB 

227 - 3 

♦SIC 

♦VALG 


S54LS162AF 

♦ MULB 

200 -116 

S54LS197A 

MULB 

201 -117 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS125AW 

♦ MULB 

234 -175 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


♦ SIC 

♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


S54LS197F 

♦ MULB 

201 -118 

S54LS279F 

MULB 

228 

- 27 

S54LS76F 

♦ MULB 

137 -194 

♦SIC 

♦VALG 


S54LS162AW 

♦ MULB 

196 - 28 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS125F 

♦ MULB 

239 -211 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


SIC 

VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 


S54LS197W 

♦ MULB 

196 - 71 

S54LS279W 

MULB 

226 

-200 

S54LS76W 

♦ MULB 

126 - 84 

♦SIC 

♦VALG 


S54LS163AF 

♦ MULB 

201 - 30 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS125W 

♦ MULB 

234 -182 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


SIC 

VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 


S54LS221F 

MULB 

211 -137 

S54LS283F 

♦ MULB 

216 

- 84 

S54LS77W 

MULB 

227 - 17 

♦SIC 

♦ VALG 


S54LS163AG 

♦ MULB 

206 -132 

PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

SIC 


S54LS126AF 

♦ MULB 

240 - 12 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


♦ SIC 

♦VALG 




VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


S54LS221W 

MULB 

210 - 77 

S54LS283G 

♦ MULB 

216 

- 6 

S54LS78F 

MULB 

138 -179 

♦SIC 

♦VALG 


S54LS163AW 

♦ MULB 

197 -173 

PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

VALG 


S54LS126AW 

♦ MULB 

234 -195 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



S54LS78W 

MULB 

126 -156 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 


S54LS240F 

♦ MULB 

247 -218 

S54LS283W 

♦ MULB 

216 

- 3 

PHIN 

VALG 


♦SIC 

♦ VALG 


S54LS164F 

MULB 

308 -121 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



S54LS83AF 

♦ MULB 

216 -196 

S54LS126F 

♦ MULB 

240 - 58 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

♦VALG 


S54LS240W 

MULB 

235 -167 

S54LS290F 

♦ MULB 

204 

- 94 

♦ SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


S54LS164W 

RTCF 

306 -169 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 










SIC 



VALG 


♦ SIC 

♦VALG 
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3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&line 



mmm 

TYPE No. 

MFRS 

ismu'ira 

TYPE No. 

MFRS 

IsflMBfiT:! 

K£Cim 


mmxm 

S54LS290W 

♦ MULB 

197 - 36 

S54LS398F 

MULB 

313 -126 

S54S09W 

MULB 

160 -117 

S54S114W 

MULB 

126 -213 

S54S189W 

KL!JI:1 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


SIC 

VALG 


S54S10A 

MULB 

168 -179 

S54S133B 

MULB 

181 1 -189 

SIC 

VALG 


S54LS293F 

♦ MULB 

204 -118 

S54LS399F 

MULB 

313 -129 

PHIN 

SIC 


PHIN 

SIC 


S54S194F 

♦ MULB 

307 - 83 

♦ PHIN 

♦RTCF 


PHIN 

RTCF 


S54S10F 

♦MULB 

168 -180 

S54S133F 

♦MULB 

181 -190 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


S54LS293W 

♦MULB 

197 - 46 

S54LS399W 

MULB 

308 - 78 

♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


S54S194J 

MULB 

307 - 84 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


S54S10W 

♦ MULB 

160 -209 

S54S133W 

♦ MULB 

161 - 61 

PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

VALG 


S54LS298F 

♦ MULB 

268 -181 

S54LS445F(1) 

♦ MULB 

253 -219 


♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


S54S194W 

♦ MULB 

307 -106 

PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S11F 

♦ MULB 

169 -183 

S54S134B 

MULB 

181 -216 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


SIC 

♦VALG 


S54LS298W 

♦ MULB 

264 -174 

S54LS445F(2) 

♦ SIC 

187 - 96 

SIC 

♦VALG 


S54S134F 

MULB 

181 -217 

S54S195J 

MULB 

311 -109 

PHIN 

♦ RTCF 


S54LS445W(1) 

♦ MULB 

253 - 49 

S54S11W 

♦ MULB 

161 - 44 

PHIN 

♦SIC 


PHIN 

RTCF 


♦SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


SIC 

VALG 


S54LS301F 

♦SIC 

295 -111 

♦ SIC 

♦VALG 


SIC 

♦VALG 


S54S134W 

MULB 

161 - 72 

S54S195W 

MULB 

307 -159 

S54LS301N 

♦SIC 

295 -112 

S54LS445W(2) 

♦ SIC 

185 - 54 

S54S15F 

MULB 

178 - 77 

PHIN 

♦ SIC 


PHIN 

RTCF 


S54LS301W 

♦SIC 

295 -114 

S54LS490F 

♦ MULB 

205 - 83 

PHIN 

VALG 



VALG 


SIC 

VALG 


S54LS352F 

♦ MULB 

269 -121 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S15W 

MULB 

158 - 49 

S54S135B 

MULB 

182 - 10 

S54S240F 

♦ MULB 

247 -219 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S54LS490W 

♦ MULB 

197 - 75 

S54S20A 

MULB 

170 -211 

S54S135F 

♦ MULB 

182-11 

♦ SIC 

♦VALG 


S54LS352W 

♦ MULB 

264 -212 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S241F 

♦ MULB 

248 -109 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


S54S20F 

♦ MULB 

170 -212 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S54LS540F 

♦ MULB 

235 -189 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S135W 

♦ MULB 

161 - 76 

♦ SIC 

♦VALG 


S54LS353F 

♦ MULB 

269 -170 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S244F 

♦ MULB 

247 - 69 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 


S54S20W 

♦ MULB 

155 -151 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S54LS541F 

♦ MULB 

235 -195 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S138F(1) 

♦ MULB 

276 - 73 

♦ SIC 

♦VALG 


S54LS353W 

♦ MULB 

265 - 3 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S245F 

♦ SIC 

282 -155 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


S54S22A 

MULB 

172 -140 

♦SIC 

♦VALG 


S54S251F 

♦ MULB 

268 -129 

♦SIC 

♦VALG 


S54LS568AF 

♦ Mill R 

POfi -1R7 

PWIM 

sir 


QSy<g-tQQC:/0\ 

A Mi l I D 

•IQ7 OHA 

APLJIM 



S54LS363F 

♦ MULB 

229 -193 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S22F 

MULB 

172 -141 

S54S138W(1) 

♦ MULB 

273 -103 

♦sic 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 


PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S251W 

♦ MULB 

264 -157 

♦SIC 

♦VALG 


S54LS568F 

MULB 

206 -188 

S54S22W 

MULB 

156 - 90 

♦SIC 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS363G 

♦ MULB 

227 - 68 

PHIN 

♦ SIC 


PHIN 

VALG 


S54S138W(2) 

♦ MULB 

185 -104 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


S54S32F 

MULB 

175 - 9 

S54S139F 

♦ MULB 

277 - 41 

S54S253F 

♦ MULB 

269 - 74 


♦VALG 


S54LS569AF 

♦ MULB 

206 -213 

PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS364F 

♦ MULB 

135 -192 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S32W 

MULB 

156 -212 

♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

VALG 


S54S139W 

♦ MULB 

273 -138 

S54S253W 

♦ MULB 

264 -200 

♦SIC 

♦VALG 


S54LS569F 

♦ MULB 

206 -214 

S54S37F 

♦ MULB 

236 -176 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


S54LS364G 

♦ MULB 

135 -207 

PHIN 

♦ SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


♦SIC 

♦VALG 


S54S140A 

MULB 

170 -213 

S54S257F 

♦ MULB 

271 - 15 

♦SIC 

♦VALG 


S54LS620F 

♦ MULB 

282 -183 

S54S37W 

♦ MULB 

235 -208 


PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS365AF 

♦ MULB 

241 - 51 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S140F 

♦ MULB 

246 - 96 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S257W 

♦ MULB 

265 - 62 

♦SIC 

♦VALG 


S54LS621F 

♦ MULB 

282 -208 

S54S38F 

MULB 

237 - 96 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS365AW 

♦ MULB 

235 - 39 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


S54S140W 

♦ MULB 

246 - 26 

♦SIC 

♦VALG 


♦PHIN 

♦RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 



VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 


S54S258F 

♦ MULB 

271 -103 

♦SIC 

♦VALG 


S54LS622F 

♦ MULB 

282 -220 

S54S38W 

MULB 

236 - 19 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS366AF 

♦ MULB 

241 -141 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


S54S151F 

♦ MULB 

266 - 41 

♦ SIC 

♦VALG 


♦PHIN 

♦RTCF 


♦SIC 

♦VALG 



VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 


S54S258W 

♦ MULB 

265 -101 

♦SIC 

♦VALG 


S54LS623F 

♦ MULB 

283 - 13 

S54S40F 

♦ MULB 

240 -110 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


S54LS366AW 

♦ MULB 

235 - 61 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


S54S151W 

♦ MULB 

264 - 44 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S260A 

MULB 

182 - 37 

♦SIC 

♦ VALG 


S54LS640F 

♦ MULB 

283 -107 

S54S40W 

♦MULB 

234 -219 

♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

SIC 


S54LS367AF 

♦MULB 

242 - 40 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


S54S153F 

♦ MULB 

267 - 3 

S54S260F 

♦ MULB 

182 - 38 

♦PHIN 

♦ RTCF 


SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S54LS641F 

♦ MULB 

283 -145 

S54S51A 

MULB 

176 - 43 

♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


S54LS367AW 

♦ MULB 

235 - 87 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


S54S153W 

♦ MULB 

264 - 89 

S54S260W 

♦ MULB 

161 - 81 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


S54S51F 

♦MULB 

176 - 44 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S54LS642F 

♦ MULB 

283 -175 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


S54LS368AF 

♦ MULB 

242 -139 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


S54S157F 

♦ MULB 

267 -180 

S54S280F 

♦ MULB 

224 -205 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S54S51W 

♦MULB 

161 -120 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S54LS645F 

♦ MULB 

284 -113 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


S54LS368AW 

♦ MULB 

235 -113 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S54S157W 

♦MULB 

264 -125 

S54S280W 

♦ MULB 

224 - 91 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


S54S64F 

MULB 

182 - 63 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S54LS670F 

MULB 

297 - 22 

PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


S54LS373F 

♦ MULB 

229 -194 

PHIN 

RTCF 


S54S64W 

MULB 

161 -132 

S54S158F 

♦ MULB 

270 -122 

S54S301F 

MULB 

298 -111 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S54LS670G 

♦SIC 

295 - 51 

S54S65F 

MULB 

182 - 80 

♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

VALG 


S54LS374F 

♦ MULB 

135 -193 

S54LS670W 

MULB 

295 - 49 

PHIN 

VALG 


S54S158W 

♦MULB 

265 - 31 

S54S301G 

MULB 

295 -117 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


S54S65W 

MULB 

161 -140 

♦ PHIN 

♦RTCF 


PHIN 

RTCF 


SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

VALG 


S54LS375F 

♦ MULB 

230 - 95 

S54S00A 

MULB 

163 - 9 

S54S74A 

MULB 

132 - 5 

S54S168AF 

♦ MULB 

208 - 2 

S54S301R 

♦ MULB 

295 -115 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S54S00F 

♦ MULB 

163 - 10 

S54S74W 

♦ MULB 

127 - 21 

♦SIC 

♦VALG 



♦VALG 


S54LS375W 

♦ MULB 

227 - 77 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S168F 

♦MULB 

208 - 3 

S54S350F 

♦ SIC 

315 -155 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



♦SIC 


S54S350W 

♦SIC 

315 - 37 

♦SIC 

♦VALG 


S54S00W 

♦ MULB 

159 -169 

S54S85F 

♦MULB 

219 -164 

S54S169AF 

♦MULB 

208 - 57 

S54S373F(1) 

♦ MULB 

229 -195 

S54LS377F 

♦ MULB 

136 - 44 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


SIC 

♦ VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


S54S02A 

MULB 

164 -183 

S54S85W 

♦ MULB 

219 - 67 

S54S169F 

♦ MULB 

208 - 58 

S54S373F(2) 

RTCF 

313 - 50 

S54LS378F 

♦MULB 

136 - 65 

PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIC 


S54S374F(1) 

♦ MULB 

135 -194 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S02F 

♦ MULB 

164 -184 

♦SIC 

VALG 


S54S172F 

MULB 

295 -200 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S86A 

MULB 

177 -166 

PHIN 

RTCF 


SIC 

♦VALG 


S54LS378W 

♦ MULB 

126 - 49 

♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

SIC 


SIC 

VALG 


S54S374F(2) 

RTCF 

313 - 57 

♦PHIN 

♦ RTCF 


S54S02W 

♦ MULB 

160 - 3 

S54S86F 

♦ MULB 

177 -167 

S54S172N 

MULB 

297 - 27 

S54S534F 

♦ MULB 

136 -161 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54LS379F 

MULB 

313 - 85 

♦SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


SIC 

VALG 


SIC 

♦ VALG 


PHIN 

RTCF 


S54S03A 

MULB 

165 -187 

S54S86W 

♦ MULB 

158 - 5 

S54S174F(1) 

♦ MULB 

129 - 29 

S68B316C(A) 

AMI 

300 -131 

SIC 

VALG 


PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S68B316D(A) 

AMI 

300 -132 

S54LS379W 

MULB 

308 - 66 

S54S03F 

MULB 

165 -188 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


S68B316P(A) 

AMI 

300 -133 

PHIN 

RTCF 



PHIN 


S54S89F 

MULB 

296 - 54 

S54S174F(2) 

RTCF 

309 -197 

S74S409-2D48 

♦ MMI 

315 -178 

SIC 

VALG 


S54S03W 

MULB 

160 - 31 

PHIN 

RTCF 


S54S174W 

♦ MULB 

125 - 32 

S74S409-2N48 

♦ MMI 

315 -179 

S54LS386F 

MULB 

181 -154 

PHIN 

SIC 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S82LS10F 

PHIN 

298 -130 


PHIN 


S54S05F 

MULB 

239 - 15 

S54S112B 

MULB 

134 - 97 

♦ SIC 

♦VALG 



SIC 


S54LS386W 

MULB 

159 - 23 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


S54S181F 

♦ MULB 

221 -151 

S82LS11F 

PHIN 

298 - 17 


PHIN 



VALG 


S54S112F 

♦ MULB 

134 - 98 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 


S54LS390F 

MULB 

204 -186 

S54S05W 

MULB 

236 - 90 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


S82S10F 

MULB 

298 -131 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S54S181N 

MULB 

221 -133 

PHIN 

SIC 



VALG 



VALG 


S54S112W 

♦ MULB 

126 -172 

PHIN 

SIC 



VALG 


S54LS390W 

MULB 

197 - 57 

S54S08A 

MULB 

167 - 17 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54S181W 

MULB 

221 - 35 

S82S10I 

MULB 

298 -132 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


♦SIC 

♦VALG 



PHIN 


PHIN 

SIC 



VALG 


S54S08F 

♦ MULB 

167 - 18 

S54S113A 

MULB 

134 -185 

S54S182B 

MULB 

223 -117 

S82S11F 

MULB 

298 - 18 

S54LS393F 

♦ MULB 

205 - 26 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC | 


PHIN 

SIC 


PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 


S54S113F 

♦MULB ! 

134 -186 

S54S182F 

♦MULB 

223 - 93 


VALG 


♦SIC 

♦VALG 


S54S08W 

♦ MULB 

160 - 87 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S82S11I 

MULB 

298 - 19 

S54LS393W 

♦ MULB 

197 - 64 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦ VALG 


S54S113W 

♦ MULB 

126 -192 

S54S182W 

♦ MULB 

223 - 11 

S82S16F 

MULB 

297 -141 

♦SIC 

♦VALG 


S54S09A 

MULB 

167 -138 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


S54LS395AF 

MULB 

313 - 99 

PHIN 

SIC 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


S54S09F 

MULB 

167 -139 

S54S114A 

MULB 

135 - 46 

S54S189F 

MULB 

297 - 91 

S82S16G 

♦ MULB 

297 -145 

S54LS395AW 

MULB 

308 - 70 

PHIN 

♦ SIC 


PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 



VALG 


S54S114F 

MULB 

135 - 47 

♦SIC 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 








PHIN 

VALG 
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3. TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

INBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

i mmm 

TYPE NO. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRs 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

IsflMWEP 

S8S3TCFI 

RTCF 

mmzvM 

m&smum 


mm mm 

S5402J ™ 

HH 


SS427A “ 

W!U4 


S&451W 

Munr 

ifctjin&i 

SIC 

VALG 


S2563C 

♦AMI 

377 -128 

S5402W 

MULB 

155 - 42 

PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


S82S16R 

MULB 

295 - 83 

S2563D 

♦AMI 

377 -129 

PHIN 

VALG 


S5427F 

MULB 

173 - 93 

S5453A 

MULB 

176 -130 

PHIN 

RTCF 


S2563P(A) 

♦AMI 

377 -130 

S5403A 

MULB 

165 -189 

PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 


♦SIC 

VALG 


S2569AC 

♦AMI 

377 -106 

PHIN 

SIC 


S5427W 

MULB 

156 -133 

S5453F 

MULB 

176 -131 

S82S25F 

MULB 

298 ■ 87 

S2569AD 

♦AMI 

377 -107 

S5403F 

♦ MULB 

165 -190 

PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


S2569AP 

♦AMI 

377 -108 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S5428F 

MULB 

237 - 28 

S5453W 

MULB 

158 -114 

♦SIC 

VALG 


S2569BC(A) 

♦AMI 

377 - 92 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


S82S25N 

♦SIC 

295 - 54 

S2569BD(A) 

♦AMI 

377 - 93 

S5403W 

♦ MULB 

160 - 32 


VALG 


S5454A 

MULB 

176 -132 

S82S25W 

MULB 

295 -104 

S2569BP(A) 

♦AMI 

377 - 94 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S5428W 

MULB 

236 - 3 

PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


S2569C 

♦AMI 

377 - 77 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


S5454F 

MULB 

176 -133 

♦SIC 

VALG 


S2569D 

♦AMI 

377 • 78 

S5405F 

MULB 

239 - 16 


VALG 


PHIN 

VALG 


S82S30B 

PHIN 

266 - 42 

S2569P 

♦AMI 

377 - 79 

PHIN 

RTCF 


S5430A 

MULB 

174 - 32 

S5454W 

MULB 

158 -135 


SIC 


S2579C 

♦AMI 

377 -146 


VALG 


PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


S82S30F 

MULB 

266 ■ 43 

S2579D 

♦AMI 

377 -147 

S5405W 

MULB 

234 -153 

S5430F 

MULB 

174 - 33 

S5460A 

MULB 

177 - 12 

PHIN 

RTCF 


S2579P 

♦AMI 

377 -148 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 



VALG 


S2688P 

♦AMI 

377 -160 


VALG 


S5430W 

MULB 

156 -157 

S5460F 

MULB 

177 - 13 

S82S41A 

SIC 

181 -155 


AMI 

377 -161 

S5406F 

MULB 

239 - 17 

PHIN 

VALG 


PHIN 

VALG 


S82S41F 

SIC 

181 -156 

S2859C 

♦ AMI 

377 -162 

PHIN 

RTCF 


S5432A 

MULB 

175 • 10 

S5460W 

MULB 

157 -169 

S82S42A 

SIC 

180 - 53 

S2859D 

♦AMI 

377 -163 


VALG 


PHIN 

SIC 


PHIN 

VALG 


S82S42F 

SIC 

179 -193 

S2859E 

AMI 

377 -131 

S5406W 

MULB 

236 - 91 

S5432F 

♦ MULB 

175 - 11 

S5470A 

MULB 

130 - 73 

S82S50A 

SIC 

186 - 13 

S2859P 

♦AMI 

377 -164 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


S82S50F 

SIC 

186 - 14 

S2860C 

♦AMI 

377 -165 


VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


S5470F 

MULB 

130 - 74 

S82S62A 

MULB 

224 - 20 

S2860D 

♦AMI 

377 -166 

S5407F 

MULB 

239 -106 

S5432W 

♦ MULB 

156 -213 

PHIN 

VALG 


S82S62F 

AMD 

224 - 21 

S2860P 

♦ AMI 

377 -167 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S5470W 

MULB 

125 - 61 


MULB 


S3101AF 

MULB 

298 - 88 


VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

VALG 


S82S90A 

SIC 

204 - 54 

PHIN 

RTCF 


S5407W 

MULB 

234 -165 

S5433F 

MULB 

240 -190 

S5472A 

MULB 

138 - 77 

S82S116F 

MULB 

297 -143 


VALG 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


S3501AC 

♦ AMI 

379 - 15 


VALG 



VALG 


S5472F 

MULB 

138 - 78 


VALG 


S3501AD 

♦ AMI 

379 - 16 

S5408A 

MULB 

167 - 19 

S5433W 

MULB 

235 - 24 

PHIN 

VALG 


S82S116N 

SIC 

297 -144 

S3501AP 

♦ AMI 

379 - 17 

PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


S5472W 

MULB 

126 -109 

S82S123F 

MULB 

301 - 54 

S3501C 

♦ AMI 

379 - 18 

S5408F 

MULB 

167 - 20 


VALG 


PHIN 

VALG 


PHIN 

♦ RTCF 


S3501D 

♦ AMI 

379 - 19 

PHIN 

VALG 


S5437F 

MULB 

236 -177 

S5473A 

MULB 

130 -209 

♦SIC 

VALG 


S3501E 

AMI 

379 - 20 

S5408W 

MULB 

160 - 88 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 


S82S123N 

♦SIC 

301 - 55 

S3501P 

♦ AMI 

379 - 21 

PHIN 

VALG 



VALG 


S5473F 

♦ MULB 

130 -210 

S82S126F 

MULB 

301 - 86 

S3502AC 

♦ AMI 

379 - 33 

S5409A 

MULB 

167 -140 

S5437W 

MULB 

235 -209 

PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


S3502AD 

♦ AMI 

379 - 34 

PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


♦SIC 

VALG 


♦SIC 

VALG 


S3502AP 

♦ AMI 

379 - 35 

S5409F 

MULB 

167 -141 


VALG 


S5473W 

♦ MULB 

125 -100 

S82S126R 

MULB 

300 - 34 

S3502C 

♦ AMI 

379 - 36 

PHIN 

VALG 


S5438F 

MULB 

237 - 97 

PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


S3502D 

♦ AMI 

379 - 37 

S5409W 

MULB 

160 -118 

PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

VALG 


♦SIC 

VALG 


S3502E 

AMI 

379 - 38 

PHIN 

VALG 



VALG 


S5474A 

MULB 

132 - 6 

S82S129F 

MULB 

301 - 34 

S3502P 

♦ AMI 

379 - 39 

S5410A 

MULB 

168 -181 

S5438W 

MULB 

236 - 20 

PHIN 

SIC 


PHIN 

♦ RTCF 


S3503C 

♦ AMI 

379 - 40 

PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


S5474F 

♦ MULB 

132 - 7 

♦SIC 

VALG 


S3503D 

♦ AMI 

379 - 41 

S5410F 

MULB 

168 -182 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S82S129R 

MULB 

300 - 3 

S3503P 

♦ AMI 

379 - 42 

PHIN 

VALG 


S5439F 

MULB 

236 -220 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S3504C 

♦ AMI 

379 - 43 

S5410W 

MULB 

155 - 83 

PHIN 

RTCF 


S5474W 

♦ MULB 

125 -159 

♦SIC 

VALG 


S3504D 

♦ AMI 

379 - 44 

PHIN 

VALG 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S82S146F 

SIC 

301 -173 


♦ AMI 

379 - 45 

S5411A 

MULB 

169 -184 

S5439W 

MULB 

235 -156 

♦ SIC 

♦VALG 


S89(2) 

♦ SIEG 

214 - 1 

S3505(2) 

AMI 

382 - 26 

PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


S5475B 

MULB 

228 -108 


SIEG 

387 -211 

S3505A 

AMI 

379 - 28 

S5411F 

♦ MULB 

169 -185 


VALG 


PHIN 

SIC 



♦COO 

366 -174 

S3505AC 

AMI 

379 - 29 

PHIN 

♦ RTCF 


S5440F 

MULB 

240 -111 

S5475F 

♦ MULB 

228 -109 


SIEG 


S3505AD 

AMI 

379 - 30 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S576B 

♦COO 

366 -175 

S3505AP 

AMI 

379 - 31 

S5411W 

♦ MULB 

158 - 27 


VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



SIEG 


S3505C 

AMI 

379 - 22 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S5440J 

SIC 

155 -190 

S5475W 

♦ MULB 

227 - 4 

S576C 

♦COO 

366 -176 

S3505D 

AMI 

379 - 23 

♦ SIC 

♦VALG 


S5440W 

MULB 

235 - 12 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIEG 


S3505P 

AMI 

379 - 24 

S5412F 

MULB 

170 - 40 

PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S576D 

♦COO 

366 -177 

S3506C 

♦AMI 

379 - 46 

PHIN 

VALG 



VALG 


S5476B 

MULB 

137 -195 


SIEG 


S3506D 

♦AMI 

379 - 47 

S5412W 

MULB 

155 -120 

S5442B 

MULB 

186 -167 

PHIN 

SIC 


S2550AC 

♦AMI 

377 -110 

S3506P 

♦AMI 

379 - 48 

PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 


S5476F 

♦ MULB 

137 -196 

S2550AD 

♦AMI 

377 -111 

S3507 

♦AMI 

379 - 49 

S5413F 

MULB 

288 - 70 

S5442F(1) 

♦SIC 

274 -149 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S2550AP 

♦AMI 

377 -112 

S3522C 

♦AMI 

379 - 58 

PHIN 

RTCF 


S5442F(2) 

♦ MULB 

186 -168 

♦ SIC 

♦VALG 


S2559AC 

♦AMI 

377 - 95 

S3522D 

♦AMI 

379 - 59 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S5476W 

♦ MULB 

126 - 85 

S2559AD 

♦AMI 

377 - 96 

S3522P 

♦AMI 

379 - 60 

S5413W 

MULB 

287 - 72 

♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S2559AE 

♦ AMI 

377 - 97 

S3524AC 

♦AMI 

379 -101 

PHIN 

RTCF 


S5442W(1) 

♦SIC 

273 - 75 

♦ SIC 

♦VALG 


S2559AP 

♦ AMI 

377 - 98 

S3524AD 

♦AMI 

379 -102 


VALG 


S5442W(2) 

♦ MULB 

185 - 89 

S5477W 

MULB 

227 - 18 

S2559BC 

♦AMI 

377 - 80 

S3524AP 

♦AMI 

379 -103 

S5414F 

♦ MULB 

288 - 26 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦SIC 


S2559BD 

♦AMI 

377 - 81 

S3524J 

Til 

363 - 25 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

♦VALG 


S5480F 

MULB 

216 -128 

S2559BE 

♦AMI 

377 - 82 

S3525AC 

♦AMI 

378 -121 

♦ SIC 

♦VALG 


S5443B 

MULB 

186 -213 

PHIN 

VALG 


S2559BP 

♦AMI 

377 - 83 

S3525AD 

♦AMI 

378 -122 

S5414W 

♦ MULB 

287 -111 

PHIN 

SIC 


S5480W 

MULB 

216 - 11 

S2559CC 

♦AMI 

377 - 73 

S3525AP 

♦AMI 

378 -123 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S5443F 

MULB 

186 -214 

PHIN 

VALG 


S2559CD 

♦AMI 

377 - 74 

S3525BC 

♦ AMI 

379 - 61 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

♦SIC 


S5483F 

♦ MULB 

216 -198 

S2559CE 

♦AMI 

377 - 75 

S3525BD 

♦AMI 

379 - 62 

S5416F 

MULB 

239 - 18 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S2559CP 

♦AMI 

377 - 76 

S3525BP 

♦AMI 

379 - 63 

PHIN 

RTCF 


S5443W 

MULB 

185 - 36 

♦SIC 

♦VALG 


S2559DC 

♦AMI 

377 - 69 

S3526AC 

♦AMI 

379 - 64 


VALG 


PHIN 

♦SIC 


S5483W 

♦ MULB 

216 - 27 

S2559DD 

♦ AMI 

377 - 70 

S3526AP 

♦ AMI 

379 - 65 

S5416W 

MULB 

236 - 92 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S2559DE 

♦AMI 

377 • 71 

S3526BC 

♦AMI 

371 - 32 

PHIN 

RTCF 


S5444B 

MULB 

187 - 34 

♦SIC 

♦VALG 


S2559DP 

♦AMI 

377 - 72 

S3526BD 

♦ AMI 

371 - 33 


VALG 


PHIN 

SIC 


S5485F 

♦ MULB 

219 -165 

S2559EC 

♦AMI 

377 - 66 

S3526BP 

♦ AMI 

371 - 34 

S5417F 

MULB 

239 -107 

S5444F 

MULB 

187 - 35 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S2559ED 

♦AMI 

377 - 67 

S3526C 

♦AMI 

379 - 66 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 


S2559EP 

♦AMI 

377 - 68 

S3526D 

♦AMI 

379 - 67 


VALG 


S5444W 

MULB 

185 - 44 

S5485W 

♦ MULB 

219 - 68 

S2559FC 

♦ AMI 

377 - 63 

S3526P 

♦AMI 

379 - 68 

S5417W 

MULB 

234 -166 

PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S2559FD 

♦AMI 

377 - 64 

S3528AC 

♦AMI 

379 - 69 

PHIN 

RTCF 


S5445F(1) 

MULB 

253 -220 

♦SIC 

♦VALG 


S2559FP 

♦AMI 

377 - 65 

S3528AD 

♦ AMI 

379 - 70 


VALG 


PHIN 

RTCF 


S5486A 

MULB 

177 -168 

S2559GC 

♦AMI 

377 - 59 

S3528AP 

♦ AMI 

379 - 71 

S5420A 

MULB 

170 -214 


VALG 


PHIN 

SIC 


S2559GD 

♦AMI 

377 - 60 

S3528C 

♦AMI 

379 - 72 

PHIN 

SIC 


S5445F(2) 

MULB 

187 - 97 

S5486F 

♦ MULB 

177 -169 

S2559GP 

♦AMI 

377 - 61 

S3528D 

♦AMI 

379 - 73 

S5420F 

♦ MULB 

170 -215 


PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S2559HC 

♦AMI 

377 - 56 

S3528P 

♦AMI 

379 - 74 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S5445W(1) 

MULB 

253 - 50 

♦SIC 

♦VALG 


S2559HD 

♦AMI 

377 - 57 

S3529C 

♦ AMI 

379 -104 

♦ SIC 

♦ VALG 


PHIN 

RTCF 


S5486W 

♦MULB 

158 - 6 

S2559HP 

♦AMI 

377 - 58 

S3529D 

♦ AMI 

379 -105 

S5420W 

♦ MULB 

156 - 9 


VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


S2560AC 

♦AMI 

377 -113 

S3529P 

♦ AMI 

379 -106 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S5445W(2) 

MULB 

185 - 55 

♦SIC 

♦VALG 


S2560AD 

♦AMI 

377 -114 

S3530C 

♦AMI 

379 - 25 

♦ SIC 

♦VALG 



PHIN 


S5490A 

MULB 

205 -148 

S2560AP 

♦AMI 

377 -115 

S3530D 

♦AMI 

379 - 26 

S5421A 

MULB 

178 -176 

S5446AF 

MULB 

254 - 58 

PHIN 

SIC 


S2560G1C 

♦AMI 

377 -116 

S3530P 

♦ AMI 

379 - 27 

PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


S5490F 

MULB 

205 -149 

S2560G1D 

♦AMI 

377 -117 

S5101AG 

SIC 

323 -121 

S5421F 

MULB 

178 -177 


VALG 


PHIN 

VALG 


S2560G1P 

♦AMI 

377 -118 

S5101G 

SIC 

323 -122 

PHIN 

VALG 


S5447AF 

MULB 

254 - 59 

S5490W 

MULB 

197 - 97 

S2560GC(A) 

♦AMI 

377 -119 

S5108G 

SIC 

322 -104 

S5421W 

MULB 

158 - 71 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 


S2560GD(A) 

♦AMI 

377 -120 

S5400A 

MULB 

163 - 11 

PHIN 

VALG 



VALG 


S5491A 

MULB 

312 - 52 

S2560GP(A) 

♦AMI 

377 -121 

PHIN 

SIC 


S5423F 

MULB 

172 -198 

S5448F 

MULB 

254 -130 

PHIN 

RTCF 


S2561AC 

♦AMI 

377 - 84 

S5400F 

♦ MULB 

163 - 12 

PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


♦SIC 

VALG 


S2561AD 

♦AMI 

377 - 85 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 



VALG 


S5491AF 

MULB 

312 - 38 

S2561AP 

♦AMI 

377 - 99 

♦SIC 

♦VALG 


S5423W 

MULB 

156 -112 

S5448W 

MULB 

253 - 80 

PHIN 

RTCF 


S2561C 

♦AMI 

377 -100 

S5400W 

♦ MULB 

154 -177 

PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


♦SIC 

VALG 


S2561CC 

♦AMI 

377 -101 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 



VALG 


S5491AW 

MULB 

307 -191 

S2561CD 

♦AMI 

377 - 86 

♦ SIC 

♦ VALG 


S5425F 

♦ MULB 

172 -217 

S5450A 

MULB 

175 -132 

PHIN 

RTCF 


S2561CE 

AMI 

377 - 87 

S5401A 

MULB 

163 -218 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


♦SIC 

VALG 


S2561 CP(A) 

♦AMI 

377 -102 

PHIN 

SIC 


♦ SIC 

♦VALG 


S5450F 

MULB 

175 -133 

S5491F 

MULB 

312 - 53 

S2561D 

♦AMI 

377 -103 

S5401F 

MULB 

163 -219 

S5425W 

♦ MULB 

156 -119 

PHIN 

VALG 


PHIN 

RTCF 


S2561E 

AMI 

377 - 88 

PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S5450W 

MULB 

157 - 24 

♦SIC 

VALG 


S2561P 

♦AMI 

377 -104 

S5401W 

MULB 

154 -220 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

VALG 


S5491Q 

SIC 

307 -192 

S2562C 

♦AMI 

377 -122 

PHIN 

VALG 


S5426A 

MULB 

165 -191 

S5451A 

MULB 

176 - 45 

S5491W 

MULB 

307 -198 

S2562D 

♦AMI 

377 -123 

S5402A 

MULB 

164 -185 

PHIN 

SIC 


PHIN 

SIC 


PHIN 

RTCF 


S2562P 

♦AMI 

377 -124 

PHIN 

SIC 


S5426F 

♦ MULB 

165 -192 

S5451F 

MULB 

176 - 46 

♦SIC 

VALG 


S2563AC(A) 

♦AMI 

377 -125 

S5402F 

MULB 

164 -186 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


S5492A 

MULB 

206 - 20 

S2563ADM 

■ml 

377 -126 

PHIN 

VALG 


♦SIC 

♦ VALG 





PHIN 

SIC 
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A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 
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a 

CO 

TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

■Slstefei 

EHiia 







S5492F 

■M 

206 

- 21 


MULB 

224 

- 23 


uiiaoi 

163 - 13 

S9334F 




$541236 

UH1:1 

211 - 69 

PHIN 

VALG 




SIC 




PHIN 


(cont.) 

PHIN 



PHIN 

SIC 


S5492W 

MULB 

197 

-130 


VALG 



S8480J 

MULB 

159 -198 

SIC 

VALG 



S54123E 

MULB 

211 - 70 

PHIN 

VALG 



S8262W 

MULB 

224 

- 24 


PHIN 


S9334W 

PHIN 

226 

•185 


PHIN 


S5493A 

MULB 

207 

-126 

PHIN 

SIC 



S8481A 

MULB 

166 - 97 

SIC 

VALG 



S54123F 

♦ MULB 

211 - 71 

PHIN 

SIC 




VALG 




PHIN 


S9602B 

MULB 

209 

-188 

♦ PHIN 

♦RTCF 


S5493F 

♦ MULB 

207 

-127 

S8268A 

MULB 

216 

-129 

S8481F 

MULB 

165 -193 


PHIN 



♦SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

SIC 




PHIN 


S9602F 

MULB 

209 

•189 

S54123W 

♦MULB 

210 - 61 

♦ SIC 

♦VALG 



S8268F 

MULB 

216 

-130 

S8481J 

MULB 

160 - 49 

PHIN 

♦SIC 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


S5493W 

♦ MULB 

197 

-199 

PHIN 

SIC 




PHIN 


S9602W 

MULB 

209 

-207 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



S8268W 

MULB 

216 

- 12 

S8806A 

MULB 

177 - 75 

PHIN 

♦SIC 



S54125F 

MULB 

239 -212 

♦SIC 

♦VALG 



PHIN 

SIC 




PHIN 


SIOIIOP(A) 

♦AMI 

375 

- 87 

PHIN 

RTCF 


S5494B 

MULB 

312 

- 69 

S8270A 

MULB 

310 

- 60 

S8806F 

MULB 

177 - 44 

SI 0111 (2) 

AMI 

375 

-140 


VALG 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

RTCF 




PHIN 


SI 0377(2) 

AMI 

375 

-141 

S54125W 

MULB 

234 -183 

♦SIC 

VALG 




VALG 



S8806J 

MULB 

157 -195 

S25089 

AMI 

377 

-132 

PHIN 

RTCF 


S5494E 

SIC 

312 

- 63 

S8270F 

MULB 

310 

- 61 


PHIN 


S25089C 

♦ AMI 

380 

-202 


VALG 


S5494F 

MULB 

312 

- 70 

PHIN 

RTCF 



S8808A 

MULB 

174 -110 

S25089D 

♦ AMI 

380 

-203 

S54126F 

♦MULB 

240 - 59 

PHIN 

RTCF 




VALG 




PHIN 


S25089P 

♦ AMI 

380 

-204 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ SIC 

VALG 



S8270W 

MULB 

307 

- 49 

S8808J 

MULB 

161 -110 

S25610C 

♦AMI 

377 

-143 

♦SIC 

♦VALG 


S5494R 

SIC 

312 

- 64 

PHIN 

RTCF 




PHIN 


S25610D 

♦AMI 

377 

-144 

S54126W 

♦ MULB 

234 -204 

S5494W 

MULB 

307 

-204 


VALG 



S8815A 

MULB 

173 - 13 

S25610EC 

♦ AMI 

377 

-136 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



S8271B 

MULB 

310 

- 87 


PHIN 


S25610ED 

♦AMI 

377 

-137 

♦ SIC 

♦ VALG 


♦SIC 

VALG 



PHIN 

RTCF 



S8815J 

MULB 

156 -121 

S25610EP 

♦AMI 

377 

-138 

S54128F 

MULB 

237 - 29 

S5495A 

MULB 

312 

-100 

♦SIC 

VALG 




PHIN 


S25610P 

♦ AMI 

377 

-145 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



S8271F 

MULB 

310 

- 88 

S8816A 

MULB 

178 -116 

S25910C 

♦ AMI 

377 

-149 


VALG 


♦SIC 

VALG 



PHIN 

RTCF 




PHIN 


S25910D 

♦AMI 

377 

-150 

S54128W 

MULB 

236 - 4 

S5495AF 

MULB 

312 

-101 

SIC 

VALG 



S8816F 

MULB 

178 -109 

S25910P 

♦AMI 

377 

-151 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 



S8271W 

MULB 

307 

- 61 


PHIN 


S25912C 

♦AMI 

377 

-157 


VALG 


♦SIC 

VALG 



PHIN 

RTCF 



S8816J 

MULB 

178 -117 

S25912D 

♦ AMI 

377 

-158 

S54132F 

♦ MULB 

287 -143 

SR4flfiAW 

Ml II R 

307 

.91 n 

cir 

\/ai n. 




OLJIM 


on 

♦ AMI 

or t 

-1o3 

▼ rnIN 

▼ n i or 


PHIN 

RTCF 



S8280A 

MULB 

204 

- 82 

S8824B 

MULB 

132 - 55 

S28215AC(1A) 

♦AMI 

377 

-168 

♦SIC 

♦ VALG 


♦SIC 

VALG 



PHIN 

SIC 




PHIN 


S28215AD(1A) 

♦AMI 

377 

-169 

S54132W 

♦ MULB 

287 - 87 

S5495F 

MULB 

312 

-102 

S8280F 

MULB 

204 

- 55 

S8825A 

MULB 

130 -101 

S28215AP(1A) 

♦AMI 

377 

-170 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

SIC 




PHIN 


S28215BC(1A) 

♦AMI 

377 

-171 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

VALG 




VALG 



S8825F 

MULB 

130 - 75 

S28215BD(1A) 

♦AMI 

377 

-172 

S54145E 

MULB 

187 - 98 


♦ MULB 

307 

-206 

S8280J 

SIC 

197 

- 1 


PHIN 


S28215BP(1 A) 

♦AMI 

377 

-173 


PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



S8280Q 

MULB 

197 

- 30 

S8825J 

MULB 

125 - 66 

S35212AC 

♦AMI 

379 

- 93 

S54145F(1) 

MULB 

254 - 1 

♦SIC 

♦VALG 



PHIN 

SIC 




PHIN 


S35212AD 

♦AMI 

379 

- 94 

PHIN 

RTCF 


S5496B 

MULB 

312 

-140 

S8280W 

MULB 

197 

- 14 

S8828A 

MULB 

132 - 88 

S35212AP 

♦AMI 

379 

- 95 


VALG 


PHIN 

RTCF 



PHIN 

SIC 




PHIN 


S35212C 

♦AMI 

379 

- 90 

S54145F(2) 

MULB 

187 - 99 

♦SIC 

VALG 




VALG 



S8828F 

MULB 

132 - 8 

S35212D 

♦AMI 

379 

- 91 

PHIN 

SIC 


S5496E 

SIC 

312 

-120 

S8281A 

MULB 

201 

-154 


PHIN 


S35212P 

♦AMI 

379 

- 92 

S54145R 

MULB 

185 - 56 

S5496F 

MULB 

312 

-141 

PHIN 

SIC 



S8828J 

MULB 

125 -170 

S35213C 

♦AMI 

379 

- 98 


PHIN 


♦ PHIN 

♦RTCF 



S8281F 

MULB 

201 

-119 


PHIN 


S35213D 

♦AMI 

379 

- 99 

S54145W(1) 

MULB 

253 - 51 

SIC 

♦VALG 



PHIN 

SIC 



S8829A 

MULB 

138 -147 

S35213P 

♦AMI 

379 

-100 

PHIN 

RTCF 


S5496R 

SIC 

312 

-121 


VALG 




PHIN 


S44231C(A) 

♦AMI 

379 

-207 


VALG 


S5496W 

♦ MULB 

308 

- 9 

S8281J 

SIC 

196 

- 59 

S8829F 

MULB 

138 - 79 

S44231 D(A) 

♦AMI 

379 

-208 

S54145W(2) 

MULB 

185 - 57 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



S8281Q 

MULB 

196 

- 86 


PHIN 


S44231P 

♦AMI 

379 

-209 

PHIN 

SIC 


♦SIC 

♦VALG 



PHIN 

SIC 



S8829J 

MULB 

126 -129 

S44232C 

♦AMI 

379 

-218 

S54147F 

♦ MULB 

289 -160 

S5595F 

SIC 

381 

-151 

S8281W 

MULB 

196 

- 72 


PHIN 


S44232D 

♦AMI 

379 

-219 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S5709G 

SIC 

355 

-148 

PHIN 

SIC 



S8840A 

MULB 

175 -204 

S44232P 

♦AMI 

379 

-220 

♦ SIC 

♦VALG 


S5710G 

SIC 

396 

- 65 


VALG 




PHIN 


S44233C 

♦AMI 

380 

- 3 

S54147W 

♦ MULB 

289 -102 

S5733G 

SIC 

357 

- 24 

S8288A 

MULB 

204 

- 56 

S8840F 

MULB 

175 -134 

S44233D 

♦AMI 

380 

- 4 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S6831BC 

AMI 

300 

-134 

PHIN 

SIC 




PHIN 


S44233P 

♦AMI 

380 

- 5 

♦ SIC 

♦VALG 


S6831BD 

AMI 

300 

-135 

S8288F 

MULB 

204 

- 57 

S8840J 

MULB 

157 - 39 

S44234C 

♦AMI 

380 

- 14 

S54148F 

♦ MULB 

289 -211 

S6831BP 

AMI 

300 

-136 

PHIN 

SIC 




PHIN 


S44234D 

♦AMI 

380 

- 15 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



AMI 

300 

-117 

S8288Q 

MULB 

197 

- 31 

S8848A 

MULB 

179 - 69 

S44234P 

♦AMI 

380 

- 16 

♦ SIC 

♦VALG 


S6831CC 

AMI 

300 

-138 

PHIN 

SIC 




PHIN 


S44235C 

♦AMI 

379 

-210 

S54148W 

♦ MULB 

289 -114 

S6831CD 

AMI 

300 

-137 

S8290A 

MULB 

204 

- 58 

S8848F 

MULB 

179 - 51 

S44235D 

♦AMI 

379 

-211 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S6831CP 

AMI 

300 

-139 

PHIN 

SIC 




PHIN 


S44235P 

♦AMI 

379 

-212 

♦ SIC 

♦VALG 


S6831P 

AMI 

300 

-118 

S8290F 

MULB 

204 

-59 

S8848J 

MULB 

158 -120 

S44236C 

♦AMI 

379 

-213 

S54150F 

MULB 

265 -130 

S8162A 

MULB 

373 

-160 

PHIN 

VALG 




PHIN 


S44236D 

♦AMI 

379 

-214 

PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 



S8290Q 

MULB 

197 

- 32 

S8855A 

MULB 

171 -142 

S44236P 

♦AMI 

379 

-215 


VALG 


S8162F 

MULB 

373 

-161 

PHIN 

SIC 




PHIN 


S44237C 

♦AMI 

380 

- 6 

S54150Q 

MULB 

264 - 18 


PHIN 



S8290W 

MULB 

197 

- 15 

S8855F 

MULB 

170 -217 

S44237D 

♦AMI 

380 

- 7 

PHIN 

RTCF 


S8162J 

MULB 

373 

-162 

PHIN 

VALG 




PHIN 


S44237P 

♦AMI 

380 

- 8 


VALG 



PHIN 



S8291A 

MULB 

201 

-120 

S8855J 

MULB 

156 - 39 

S44238C 

♦AMI 

380 

- 9 

S54150W 

MULB 

264 - 19 

S8223B 

MULB 

300 

-167 

PHIN 

SIC 




PHIN 


S44238D 

♦AMI 

380 

- 10 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 



S8291F 

MULB 

201 

-121 

S8870A 

MULB 

169 - 58 

S44238P 

♦AMI 

380 

- 11 


VALG 


S8223E 

SIC 

300 

-168 

PHIN 

VALG 




PHIN 


S54100F 

MULB 

227 

-110 

S54151F 

♦ MULB 

266 - 46 

S8223F 

MULB 

300 

-169 

S8291W 

MULB 

196 

- 73 

S8870F 

MULB 

168 -184 

PHIN 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 



PHIN 

VALG 




PHIN 


S54100Q 

MULB 

226 

-151 

♦SIC 

♦VALG 


S8223W 

MULB 

299 

-164 

S8292A 

MULB 

204 

- 60 

S8870J 

MULB 

161 - 18 


PHIN 



S54151W 

♦ MULB 

264 - 46 

PHIN 

SIC 



PHIN 

SIC 




PHIN 


S54100W 

PHIN 

226 

-152 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S8224B 

MULB 

300 

-193 

S8292F 

MULB 

204 

- 61 

S8875A 

MULB 

173 -127 


VALG 



♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

VALG 



PHIN 

VALG 




PHIN 


S54107A 

MULB 

127 

-150 

S54152F 

MULB 

266 - 77 

S8224E 

SIC 

303 

- 16 

S8292Q 

MULB 

197 

- 33 

S8875F 

MULB 

173 - 94 

PHIN 

SIC 



PHIN 

RTCF 


S8224F 

MULB 

300 

-194 

PHIN 

SIC 




PHIN 


S54107F 

MULB 

127 

-151 


VALG 


PHIN 

VALG 



S8292W 

MULB 

197 

- 16 

S8875J 

MULB 

156 -142 

PHIN 

VALG 



S54152W 

MULB 

264 - 54 

S8224R 

SIC 

303 

- 5 

PHIN 

VALG 




PHIN 


S54107W 

MULB 

124 

-197 

PHIN 

RTCF 


S8224W 

MULB 

299 

-169 

S8293A 

MULB 

201 

-122 

S8880A 

MULB 

164 - 53 

PHIN 

VALG 




VALG 


PHIN 

VALG 



PHIN 

SIC 




PHIN 


S54109B 

MULB 

128 

- 51 

S54153F 

♦ MULB 

267 - 4 

S8230B 

PHIN 

266 

- 44 

S8293F 

MULB 

201 

-123 

S8880F 

MULB 

163 -220 

PHIN 

SIC 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 



PHIN 

VALG 




PHIN 


S54109F 

♦ MULB 

128 

- 52 

♦ SIC 

♦VALG 


S8230F 

MULB 

266 

- 45 

S8415A 

MULB 

172 

- 99 

S8880J 

MULB 

155 - 16 

♦PHIN 

♦ RTCF 



S54153W 

♦ MULB 

264 - 90 

PHIN 

RTCF 




PHIN 




PHIN 


♦SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 



S8415F 

MULB 

172 

- 96 

S8881A 

MULB 

164 - 54 

S54109W 

♦MULB 

124 

-217 

♦ SIC 

♦VALG 


S8230W 

MULB 

264 

- 45 


PHIN 




PHIN 


♦PHIN 

♦ RTCF 



S54154F 

♦ MULB 

273 -196 

PHIN 

RTCF 



S8415J 

PHIN 

156 

- 80 

S8881F 

MULB 

164 - 1 

♦SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 



VALG 



S8416A 

MULB 

182 

-193 


PHIN 


S54116F 

♦MULB 

227 

-129 

♦ SIC 

♦VALG 


S8241A 

MULB 

181 

-157 


PHIN 



S8881J 

MULB 

155 - 17 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



S54154I 

MULB 

273 -197 

PHIN 

SIC 



S8416F 

MULB 

182 

-131 


PHIN 


♦SIC 

♦VALG 



S54154Q 

PHIN 

273 - 9 

S8241F 

MULB 

181 

-158 


PHIN 



S9300B 

MULB 

311 -110 

S54116W 

♦ MULB 

226 

-160 


SIC 


PHIN 

VALG 



S8416J 

MULB 

182 

-194 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



S54154W 

♦ MULB 

273 - 10 

S8241Q 

MULB 

159 

- 98 


PHIN 



SIC 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 



S8455A 

MULB 

171 

-141 

S9300E 

MULB 

307 -160 

S54121A 

MULB 

210 

-125 

♦ SIC 

♦VALG 


S8241W 

MULB 

159 

- 94 


PHIN 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 



S54155F 

MULB 

274 - 37 

PHIN 

VALG 



S8455F 

MULB 

170 

-216 

SIC 

VALG 


S54121F 

♦ MULB 

210 

-126 

PHIN 

RTCF 


S8242A 

PHIN 

180 

- 54 


PHIN 



S9300F 

MULB 

311 -111 

♦PHIN 

♦RTCF 




VALG 


S8242F 

MULB 

179 

-194 

S8455J 

MULB 

156 

- 38 

PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦VALG 



S54155W 

MULB 

273 - 23 

PHIN 

VALG 




PHIN 



SIC 

VALG 


S54121Q 

MULB 

210 

- 19 

PHIN 

RTCF 


S8242Q 

MULB 

179 

-197 

S8470A 

MULB 

169 

- 57 

S9300W 

MULB 

307 -161 

S54121W 

♦ MULB 

210 

- 13 


VALG 


PHIN 

SIC 




PHIN 



PHIN 

RTCF 


♦PHIN 

♦RTCF 



S54156F 

MULB 

274 - 86 

S8242W 

MULB 

159 

- 10 

S8470F 

MULB 

168 

-183 

SIC 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 



PHIN 

RTCF 


PHIN 

VALG 




PHIN 



S9308F 

MULB 

227 -128 

S54122A 

MULB 

210 

-211 


VALG 


S8250A(1) 

SIC 

186 

- 15 

S8470J 

MULB 

161 

- 17 

PHIN 

VALG 


PHIN 

SIC 



S54156W 

MULB 

273 - 36 

S8250F 

MULB 

186 

- 16 


PHIN 



S9308Q 

MULB 

226 -159 

S54122F 

MULB 

210 

-178 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

SIC 



S8471A 

MULB 

170 

- 63 

PHIN 

VALG 


PHIN 

♦SIC 




VALG 


S8250J 

MULB 

185 

- 26 


PHIN 



S9312F 

PHIN 

271 -114 


VALG 



S54157F 

♦ MULB 

267 -181 

PHIN 

SIC 



S8471J 

MULB 

155 

-130 


SIC 


S54122Q 

MULB 

210 

- 37 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S8250W 

MULB 

185 

- 20 


PHIN 



S9312W 

PHIN 

271 -118 

S54122W 

MULB 

210 

- 31 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

SIC 



S8480A 

MULB 

163 

-128 


SIC 


PHIN 

♦SIC 



S54157W 

♦ MULB 

264 -126 

S8262A 

MULB 

224 

- 22 


PHIN 




MULB 

227 -206 


VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 







cont.next col. 







♦ SIC 

♦VALG 
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A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


■Kiasa 

isEEWfia 



M 

>11 1 ■ 1 M 


rsrcuriisa 



I'gfan'iU 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

S54158F 

mmMM 

270 -123 

S54180F 

UUHsl 

224 -111 

S54279F 

■my 


SA741CF 

H!114 

358 - 95 

SCL4001AF 

SSS 

T48 

- 35 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


SCL4001AH 

SSS 

147 

-161 


VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦SIC 

♦VALG 


SA741CN14 

MULB 

358 - 96 

SCL4001B 

♦SSS 

148 

- 13 

S54158W 

MULB 

265 - 32 

S54180W 

♦ MULB 

224 - 71 

S54279W 

♦ MULB 

226 -201 

PHIN 

VALG 


SCL4001BD 

SSS 

148 

- 14 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SA741CN 

♦ MULB 

350 -116 

SCL4001BE 

SSS 

148 

- 15 


VALG 


♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


♦ PHIN 

♦SIC 


SCL4001BF 

SSS 

148 

- 36 

S54159F 

SIC 

274 -102 

S54181F 

♦ MULB 

221 -172 

S54298F 

MULB 

268 -182 


♦ VALG 


SCL4001BH 

SSS 

147 

-145 

S54159W 

SIC 

273 - 39 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


SA741CT 

MULB 

357 -207 

SCL4001D 

SSS 

148 

- 56 

S54160B 

MULB 

198 -192 

♦SIC 

♦VALG 



VALG 


PHIN 

VALG 


SCL4001F 

SSS 

148 

- 57 

PHIN 

SIC 


S54181N 

MULB 

221 -173 

S54298W 

MULB 

264 -175 

SA747CF 

MULB 

353 -192 

SCL4001UB 

♦sss 

148 

- 16 

S54160F 

♦ MULB 

198 -193 

PHIN 

♦ SIC 


PHIN 

RTCF 



PHIN 


SCL4001UBD 

sss 

148 

- 17 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54181Q 

MULB 

221 - 48 


VALG 


SA747CN 

♦ MULB 

353 -193 

SCL4001UBE 

sss 

148 

- 18 

♦ SIC 

♦VALG 



PHIN 


S54365AF 

♦ MULB 

241 - 52 

♦ PHIN 

♦SIC 


SCL4001UBF 

sss 

148 

- 37 

S54160W 

♦ MULB 

195 -158 

S54182B 

MULB 

223 -118 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


SCL4001UBH 

sss 

147 

-146 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


♦ SIC 

♦VALG 


SA748CF 

MULB 

318 - 30 

SCL4002AC 

sss 

148 

-157 

♦SIC 

♦VALG 


S54182F 

MULB 

223 - 94 

S54365AR 

MULB 

235 - 40 

PHIN 

VALG 


SCL4002AD 

sss 

148 

-158 

S54161F 

♦ MULB 

199 -162 

PHIN 

VALG 


S54365AW 

♦ MULB 

235 - 41 

SA748CN14 

MULB 

318 - 31 

SCL4002AE 

sss 

148 

-159 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54182W 

MULB 

223 - 12 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

VALG 


SCL4002AF 

sss 

148 

-183 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


SA748CN 

MULB 

320 - 41 

SCL4002AH 

sss 

148 

-208 

S54161W 

♦ MULB 

195 -208 

S54190B 

MULB 

202 - 21 

S54366AF 

♦ MULB 

241 -142 

PHIN 

VALG 


SCL4002B 

♦sss 

148 

-160 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SA1458F 

MULB 

326 - 54 

SCL4002BD 

sss 

148 

-161 

♦SIC 

♦VALG 


S54190F 

♦ MULB 

202 - 22 

♦ SIC 

♦ VALG 


PHIN 

VALG 


SCL4002BE 

sss 

148 

-162 

S54162B 

MULB 

200 -117 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54366AR 

MULB 

235 - 62 

SA1458N14 

MULB 

326 - 55 

SCL4002BF 

sss 

148 

-184 

PHIN 

SIC 


♦ SIC 

♦VALG 


S54366AW 

♦ MULB 

235 - 63 

PHIN 

VALG 


SCL4002BH 

sss 

148 

- 89 

S54162E 

MULB 

200 -118 

S54190W 

♦ MULB 

196 -107 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SA1458N 

♦ MULB 

329 - 63 

SCL4002D 

sss 

148 

-209 


PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ SIC 


SCL4002F 

sss 

148 

-210 

S54162F 

MULB 

200 -119 

♦ SIC 

♦VALG 


S54367AF 

♦ MULB 

242 - 41 


♦ VALG 


SCL4006B 

sss 

304 

- 36 

PHIN 

VALG 


S54191B 

MULB 

202 -113 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SA1458T 

MULB 

329 - 64 

SCL4006BC 

sss 

304 

- 6 

S54162R 

MULB 

196 - 29 

PHIN 

SIC 


♦ SIC 

♦ VALG 


PHIN 

VALG 


SCL4006BD 

sss 

304 

- 7 


PHIN 


S54191F 

♦ MULB 

202 -114 

S54367AR 

MULB 

235 - 88 

SA4558FE 

♦ MULB 

329 - 65 

SCL4006BE 

sss 

304 

- 8 

S54162W 

MULB 

196 - 30 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54367AW 

♦ MULB 

235 - 89 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SCL4006BF 

sss 

304 

- 39 

PHIN 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


SCL4006BH 

sss 

304 

- 3 

S54163B 

MULB 

201 - 31 

S54191W 

♦ MULB 

196 -132 

♦ SIC 

♦VALG 


SA4558N 

♦ MULB 

329 - 66 

SCL4007UB 

♦sss 

234 

- 51 

PHIN 

SIC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54368AF 

♦ MULB 

242 -140 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SCL4007UBF 

sss 

234 

- 55 

S54163E 

MULB 

201 - 32 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


SCL4008B 

♦sss 

215 

- 66 


PHIN 


S54192B 

MULB 

203 - 40 

♦ SIC 

♦ VALG 


SA5521N(A) 

♦ MULB 

393 -220 

SCL4008BD 

sss 

215 

- 67 

S54163F 

♦ MULB 

201 - 33 

PHIN 

SIC 


S54368AR 

MULB 

235 -114 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SCL4008BE 

sss 

215 

- 68 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54192E 

MULB 

203 - 41 

S54368AW 

♦ MULB 

235 -115 

SIC 

♦VALG 


SCL4008BF 

sss 

215 

- 86 

♦SIC 

♦VALG 



PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SA5534A 

SIC 

346 -162 

SCL4008BH 

sss 

215 

- 14 

S54163R 

MULB 

196 - 46 

S54192F 

MULB 

203 - 42 

♦ SIC 

♦ VALG 


SA5534AN 

♦ MULB 

346 -163 

SCL4009UB 

♦sss 

258 

-148 


PHIN 


PHIN 

VALG 


S68116C(A) 

AMI 

300 -128 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SCL4009UBF 

sss 

258 

-169 

S54163W 

♦ MULB 

196 - 47 

S54192R 

MULB 

196 -172 

S68116D(A) 

AMI 

300 -129 

♦ SIC 

♦ VALG 


SCL4010B 

♦sss 

259 

- 9 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 


S68116P(A) 

AMI 

300 -130 

SAA1027(2) 

♦ MULB 

388 -110 

SCL4010BC 

♦sss 

259 

- 10 

♦SIC 

♦VALG 


S54192W 

MULB 

196 -173 

SA20(1) 

SYL 

332 - 33 

♦ PHIN 

RSCB 


SCL4010BD 

♦sss 

259 

- 11 

S54164A 

PHIN 

308 -170 

PHIN 

VALG 


SA21 

SYL 

332 - 34 

♦ RTCF 

♦SIC 


SCL4010BE 

♦sss 

259 

- 12 


♦SIC 


S54193B 

MULB 

203 -195 

SA60A(1) 

TPN 

347 - 33 


♦VALG 


SCL4010BF 

♦sss 

259 

- 44 

S54164F 

MULB 

308 -122 

PHIN 

SIC 


SA532FE 

♦ MULB 

329 - 60 

SAA1027N 

MULB 

388 -111 

SCL4010BHN 

♦sss 

259 

- 13 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54193E 

MULB 

203 -196 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SAA1042 

♦ MOTA 

388 -112 

SCL4011AC 

sss 

149 

- 85 

SIC 

♦VALG 



PHIN 


♦ SIC 

♦VALG 


SAA1042A 

♦ MOTA 

388 -113 

SCL4011AD 

sss 

149 

- 86 

S54164Q 

SIC 

306 -170 

S54193F 

♦ MULB 

203 -197 

SA532N 

♦ MULB 

329 - 61 

SAA1094 

♦ ITTG 

375 -117 

SCL4011AE 

sss 

149 

- 87 

S54165B 

MULB 

309 - 37 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦SIC 


SAA1094-2 

♦ ITTG 

375 -118 

SCL4011AF 

sss 

149 

-115 

PHIN 

RTCF 


♦SIC 

♦ VALG 



♦VALG 


SAA5C25A(A) 

♦ PHIN 

380 -193 

SCL4011AH 

sss 

149 

-137 

♦ SIC 

VALG 


S54193R 

MULB 

196 -214 

SA532T 

MULB 

329 - 62 

SAA5025B(A) 

♦ PHIN 

380 -194 

SCL4011B 

♦sss 

149 

- 88 

S54165E 

SIC 

309 - 1 


PHIN 


PHIN 

VALG 


SAA5040A(2) 

♦ MULB 

381 - 7 

SCL4011BD 

sss 

149 

- 89 

S54165F 

♦ MULB 

309 - 38 

S54193W 

♦ MULB 

196 -215 

SA534A 

MULB 

337 -203 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SCL4011 BE 

sss 

149 

- 90 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 



♦ VALG 


SCL4011BF 

sss 

149 

-116 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


SA534F 

♦ MULB 

337 -204 

SAA5043 

MULB 

381 - 8 

SCL4011BH 

sss 

149 

- 11 

S54165R 

SIC 

309 - 2 

S54194B 

MULB 

307 - 85 

♦ PHIN 

♦SIC 


PHIN 

RTCF 


SCL4011D 

sss 

149 

-138 

S54165W 

♦ MULB 

306 -192 

PHIN 

RTCF 



♦VALG 



VALG 


SCL4011F 

sss 

149 

-139 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIC 

VALG 


SA534N 

♦ MULB 

337 -205 

SAA5120(A) 

♦ PHIN 

381 - 49 

SCL4011UB 

♦sss 

148 

-220 

♦ SIC 

♦VALG 


S54194E 

SIC 

310 -122 

♦ PHIN 

♦ SIC 


SAA5125(A) 

♦ PHIN 

381 - 50 

SCL4011 UBD 

sss 

149 

- 91 

S54166B 

MULB 

309 - 96 

S54194F 

♦ MULB 

307 - 86 


♦VALG 


SAB1009B 

♦ PHIN 

325 - 78 

SCL4011UBE 

sss 

149 

- 92 

PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SA539A 

MULB 

385 -120 

SAB1018A(2) 

♦ PHIN 

375 -138 

SCL4011 UBF 

sss 

149 

-117 

♦ SIC 

VALG 


♦ SIC 

♦VALG 



PHIN 


SAD512 

RET 

380 -157 

SCL4011 UBH 

sss 

149 

- 12 

S54166E 

SIC 

309 - 73 

S54194R 

SIC 

310 -123 

SA555D 

♦Til 

372 - 63 

SAD512D 

RET 

380 -158 

SCL4012AC 

sss 

149 

-214 

S54166F 

♦ MULB 

309 - 97 

S54194W 

♦ MULB 

307 -107 

SA555JG 

Til 

373 - 52 

SAJ205 

SIEG 

376 -129 

SCL4012AD 

sss 

149 

-215 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SA555P 

♦Til 

373 - 53 

SAK150BT(2) 

♦ PHIN 

387 -205 

SCL4012AE 

sss 

149 

-216 

♦ SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


SA556-1F 

♦ MULB 

372 -190 

SAL111 

RTCF 

387 -204 

SCL4012AF 

sss 

150 

- 17 

S54166R 

SIC 

309 - 74 

S54195B 

MULB 

311 -112 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SAS231L 

SIEG 

389 -176 

SCL4012AH 

sss 

149 

-157 

S54166W 

♦ MULB 

306 -209 

PHIN 

RTCF 


SIC 

♦VALG 


SAS231W 

♦COO 

389 -175 

SCL4012B 

♦sss 

149 

-217 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIC 


SA556-1N 

♦ MULB 

372 -191 


SIEG 


SCL4012BD 

sss 

149 

-218 

♦SIC 

♦ VALG 


S54195E 

SIC 

311 -113 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SAS241 

SIEG 

389 -182 

SCL4012BE 

sss 

149 

-219 

S54170B 

MULB 

295 -184 

S54195F 

MULB 

311 -114 

SIC 

♦VALG 


SAS241S4 

SIEG 

389 -183 

SCL4012BF 

sss 

150 

- 18 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


SA556D 

Til 

372 -192 

SAS250 

SIEG 

389 -184 

SCL4012BH 

sss 

149 

-150 

♦ SIC 

VALG 


♦ SIC 

VALG 


SA556N 

♦ MULB 

372 -193 

SAS251 

♦COO 

389 -185 

SCL4012D 

sss 

150 

- 38 

S54170F 

MULB 

295 -185 

S54195R 

SIC 

311 -115 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIEG 


SCL4012F 

sss 

150 

- 39 

PHIN 

RTCF 


S54195W 

MULB 

307 -162 

SIC 

♦VALG 


SAS251S4 

SIEG 

389 -186 

SCL4013AC 

sss 

123 

-213 

♦SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 


SA556P 

Til 

372 - 64 

SAS251S5 

SIEG 

389 -187 

SCL4013AD 

sss 

123 

-214 

S54170W 

MULB 

294 -214 

♦SIC 

VALG 


SA558F 

♦ MULB 

373 - 13 

SBA5089 

♦ ITTG 

380 -210 

SCL4013AE 

sss 

123 

-215 

PHIN 

RTCF 


S54198F 

MULB 

311 -143 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SBA5099 

♦ ITTG 

380 -185 

SCL4013AF 

sss 

124 

- 19 

♦SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


SCI 1000CN 

♦SSC 

379 - 86 

SCL4013AH 

sss 

123 

-172 

S54174F 

♦ MULB 

129 - 30 

♦SIC 

VALG 


SA558N 

♦ MULB 

373 - 14 

SC11001CN 

♦SSC 

379 - 87 

SCL4013B 

♦sss 

123 

-216 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


S54198N 

MULB 

311 -144 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SC11001CV 

♦SSC 

379 - 88 

SCL4013BD 

sss 

123 

-217 

♦SIC 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 


SC11002CN 

♦SSC 

375 -147 

SCL4013BE 

sss 

123 

-218 

S54174W 

♦ MULB 

125 - 33 

♦ SIC 

VALG 


SA571D 

♦ MULB 

380 -126 

SC11002CV 

♦SSC 

375 -148 

SCL4013BF 

sss 

124 

- 20 

♦ RTCF 

♦ SIC 


S54198P 

SIC 

307 -171 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SC11002EN 

♦SSC 

375 -149 

SCL4013BH 

sss 

123 

-165 


♦VALG 


S54198Q 

MULB 

307 -177 


♦ VALG 


SCI 1002EV 

♦SSC 

375 -150 

SCL4013D 

sss 

124 

- 41 

S54175F 

♦ MULB 

129 -143 

PHIN 

RTCF 


SA571F 

♦ MULB 

380 -127 

SC11003CN 

♦SSC 

375 -151 

SCL4013F 

sss 

124 

- 42 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SC11003CV 

♦SSC 

375 -152 

SCL4014B 

sss 

304 

-133 

♦SIC 

♦VALG 


S54198W 

MULB 

307 -178 

♦ SIC 

♦ VALG 

I 

SC11003EN 

♦SSC 

375 -153 

SCL4014BD 

sss 

304 

-134 

S54175W 

♦ MULB 

125 - 49 

PHIN 

RTCF 


SA571N 

♦ MULB 

380 -128 J 

SC11003EV 

♦SSC 

375 -154 

SCL4014BE 

sss 

304 

-135 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SC11004CN 

♦SSC 

375 -155 

SCL4015B 

sss 

305 

- 2 

♦SIC 

♦ VALG 


S54198Y 

SIC 

307 -172 

♦SIC 

♦VALG 


SCI 1005CN 

♦SSC 

379 - 89 

SCL4015BD 

sss 

304 

-210 

S54178A 

MULB 

310 - 62 

S54199F 

MULB 

311 -159 

SA572D 

♦ MULB 

380 -132 1 

SC11014 

♦SSC 

375 -156 

SCL4015BE 

sss 

304 

-211 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SCI 1014CN 

♦SSC 

375 -157 

SCL4015BF 

sss 

305 

- 15 

SIC 

VALG 


♦ SIC 

VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


SC11014CV 

♦SSC 

375 -158 

SCL4016B 

♦sss 

260 

-123 

S54178F 

MULB 

310 - 63 

S54199N 

MULB 

311 -160 

SA572F 

♦ MULB 

380 -133 i 

SC11202CN 

♦SSC 

376 -120 

SCL4017ABC 

sss 

189 

-177 

PHIN 

RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


SC11203 

♦SSC 

376 -121 

SCL4017ABD 

sss 

189 

-178 

SIC 

VALG 


♦ SIC 

VALG 


♦ SIC 

♦ VALG 


SCI 1204CN 

♦SSC 

376 -130 

SCL4017ABE 

sss 

189 

-179 

S54178W 

MULB 

307 - 50 

S54199P 

SIC 

307 -180 

SA572N 

♦ MULB 

380 -134 

SCL4000AC 

sss 

147 -113 

SCL4017ABF 

sss 

189 

-212 

PHIN 

RTCF 


S54199Q 

MULB 

307 -186 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SCL4000AD 

sss 

147 -114 

SCL4017AC 

sss 

189 

-180 

SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 


SCL4000AE 

sss 

147 -115 

SCL4017AD 

sss 

189 

-181 

S54179B 

MULB 

310 - 89 

♦ SIC 

VALG 


SA709CF 

MULB 

356 - 46 

SCL4000AF 

sss 

147 -130 

SCL4017AE 

sss 

189 

-182 

PHIN 

RTCF 


S54199W 

MULB 

307 -187 

PHIN 

VALG 


SCL4000AH 

sss 

147 - 67 

SCL4017AF 

sss 

189 

-213 

SIC 

VALG 


PHIN 

RTCF 


SA709CN14 

MULB 

356 - 47 

SCL4000B 

♦sss 

147 -116 

SCL4017AH 

sss 

189 

-127 

S54179F 

MULB 

310 - 90 

♦ SIC 

VALG 


PHIN 

VALG 


SCL4000BD 

sss 

147 -117 

SCL4017B 

♦sss 

189 

-183 

PHIN 

RTCF 


S54199Y 

SIC 

307 -181 

SA709CN 

MULB 

355 -207 

SCL4000BE 

sss 

147 -118 

SCL4017BD 

sss 

189 

-184 

SIC 

VALG 


S54221F 

♦ MULB 

211 -138 

PHIN 

VALG 


SCL4000BF 

sss 

147 -131 

SCL4017BE 

sss 

189 

-185 

S54179W 

MULB 

307 - 62 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SA723CF 

MULB 

368 -142 

SCL4000BH 

sss 

147 - 63 

SCL4017BF 

sss 

189 

-214 

PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

VALG 


SCL4000D 

sss 

147 -135 

SCL4017D 

sss 

189 

-186 

SIC 

VALG 


S54221W 

♦ MULB 

210 - 78 

SA723CN 

♦ MULB 

368 -143 

SCL4000F 

sss 

147 -136 

SCL4017F 

sss 

189 

-215 

S54180A 

MULB 

224 -110 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦SIC 


SCL4001 AC 

sss 

148 - 10 

SCL4018AC 

sss 

190 

- 51 

PHIN 

SIC 


♦SIC 

♦ VALG 



♦VALG 


SCL4001AD 

sss 

148 - 11 

SCL4018AD 

sss 

190 

- 52 










SCL4001AE 

sss 

148 - 12 

SCL4018AE 

sss 

190 

- 53 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

liflMlliTsl 







TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

SCL4018AF 

SSS 

190 

- 72 

SCL4030AC 


181 

- 71 

3CL4072BD 


w 

- 75 

SCL4404AE 

555 

193 

- 69 

SCL4528AC 

SSS 

239 

- 76 

SCL4018AH 

SSS 

190 

■ 4 

SCL4030AD 

SSS 

181 

- 72 

SCL4072BE 

SSS 

152 

- 76 

SCL4404AF 

SSS 

193 

- 73 

SCL4528AD 

SSS 

209 

- 77 

SCL4018B 

SSS 

190 

- 54 

SCL4030AE 

SSS 

181 

- 73 

SCL4072BF 

SSS 

152 

- 86 

SCL4404AH 

SSS 

193 

- 75 

SCL4528AE 

SSS 

209 

- 78 

SCL4018BD 

SSS 

190 

- 55 

SCL4030AF 

SSS 

159 

- 87 

SCL4072BH 

SSS 

152 

- 39 

SCL4404B 

♦SSS 

193 

- 78 

SCL4528AF 

SSS 

209 

- 79 

SCL4018BE 

SSS 

190 

■ 56 

SCL4030B 

♦SSS 

181 

- 74 

SCL4073AC 

SSS 

152 

-135 

SCL4404BC 

SSS 

193 

- 70 

SCL4528AH 

SSS 

371 

-167 

SCL4018BF 

SSS 

190 

- 73 

SCL4030BD 

SSS 

181 

- 75 

SCL4073AD 

SSS 

152 

-136 

SCL4404BD 

SSS 

193 

- 71 

SCL4528B(1) 

♦SSS 

209 

-213 

SCL4018D 

SSS 

190 

- 77 

SCL4030BE 

SSS 

181 

- 76 

SCL4073AE 

SSS 

152 

-137 

SCL4404BE 

SSS 

193 

- 72 

SCL4528B(2) 

SSS 

371 

-168 

SCL4018F 

SSS 

190 

- 78 

SCL4030BF 

SSS 

159 

- 88 

SCL4073AF 

SSS 

152 

-149 

SCL4404BF 

SSS 

193 

- 74 

SCL4528BD 

SSS 

209 

-134 

SCL4019B 

♦SSS 

150 

- 76 

SCL4033AB 

♦ SSS 

192 

- 94 

SCL4073AH 

SSS 

152 

-108 

SCL4412AC 

SSS 

154 

-114 

SCL4528BE 

SSS 

209 

-135 

SCL4019BD 

SSS 

150 

- 77 

SCL4033ABD 

SSS 

192 

- 95 

SCL4073B 

♦SSS 

152 

-138 

SCL4412AD 

SSS 

154 

-115 

SCL4528BF 

SSS 

209 

-153 

SCL4019BE 

SSS 

150 

- 95 

SCL4033ABE 

SSS 

192 

- 96 

SCL4073BD 

SSS 

152 

-139 

SCL4412AE 

SSS 

154 

-116 

SCL4528BH 

SSS 

371 

-169 

SCL4019BF 

SSS 

150 

- 89 

SCL4033ABF 

SSS 

192 

-103 

SCL4073BE 

SSS 

152 

-140 

SCL4412AF 

SSS 

154 

-120 

SCL4531B 

♦SSS 

224 

- 54 

SCL4019BH 

SSS 

150 

- 50 

SCL4033AC 

SSS 

192 

- 97 

SCL4073BF 

SSS 

152 

-150 

SCL4412B 

♦SSS 

154 

-117 

SCL4531BD 

SSS 

224 

- 55 

SCL4019D 

SSS 

150 

- 98 

SCL4033AD 

SSS 

192 

- 98 

SCL4073BH 

SSS 

152 

-103 

SCL4412BD 

SSS 

154 

-118 

SCL4531BE 

SSS 

224 

- 56 

SCL4019F 

SSS 

150 

• 99 

SCL4033AE 

SSS 

192 

- 99 

SCL4075AC 

SSS 

153 

- 4 

SCL4412BE 

SSS 

154 

-119 

SCL4531BF 

SSS 

224 

- 64 

SCL4020ABD 

SSS 

190 

-162 

SCL4033AF 

SSS 

192 

-104 

SCL4075AD 

SSS 

153 

- 5 

SCL4412BF 

SSS 

154 

-121 

SCL4531BH 

SSS 

224 

- 31 

SCL4020ABF 

SSS 

190 

-193 

SCL4033AH 

SSS 

192 

-105 

SCL4075AE 

SSS 

153 

- 6 

SCL4416B 

♦SSS 

260 

-125 

SCL4532B 

♦SSS 

289 

- 69 

SCL4020AC 

SSS 

190 

-163 

SCL4034AH 

SSS 

305 

-123 

SCL4075AF 

SSS 

153 

- 24 

SCL4426AB 

♦SSS 

252 

- 60 

SCL4543B 

♦SSS 

252 

-183 

SCL4020AD 

SSS 

190 

-164 

SCL4034B 

SSS 

305 

-147 

SCL4075AH 

SSS 

152 

-186 

SCL4426ABC 

SSS 

252 

- 61 

SCL4543BD 

SSS 

184 

-193 

SCL4020AE 

SSS 

190 

-165 

SCL4034BD 

SSS 

305 

-148 

SCL4075B 

♦SSS 

153 

- 7 

SCL4426ABD 

SSS 

193 

- 79 

SCL4543BE 

SSS 

184 

-194 

SCL4020AF 

SSS 

190 

-194 

SCL4034BE 

SSS 

305 

-149 

SCL4075BD 

SSS 

153 

- 8 

SCL4426ABE 

SSS 

193 

- 80 

SCL4543BF(1) 

SSS 

252 

-192 

SCL4020AH 

SSS 

190 

-100 

SCL4034BH 

SSS 

305 

-124 

SCL4075BE 

SSS 

153 

- 9 

SCL4426ABF 

SSS 

193 

- 84 

SCL4543BF(2) 

SSS 

184 

-195 

SCL4020B 

♦ SSS 

190 

-166 

SCL4034D 

SSS 

305 

-150 

SCL4075BF 

SSS 

153 

- 25 

SCL4426AC 

SSS 

193 

- 81 

SCL4555B(1) 

♦SSS 

272 

-213 

SCL4020BE 

SSS 

190 

-167 

SCL4035ABC 

SSS 

306 

- 2 

SCL4075BH 

SSS 

152 

-168 

SCL4426AD 

SSS 

193 

- 82 

SCL4555B(2) 

♦SSS 

184 

-200 

SCL4020BH 

SSS 

190 

- 79 

SCL4035ABD 

SSS 

305 

-212 

SCL4076B 

♦SSS 

128 

-128 

SCL4426AE 

SSS 

193 

- 83 

SCL4555BD 

SSS 

184 

-201 

SCL4020D 

SSS 

190 

-168 

SCL4035ABE 

SSS 

306 

- 3 

SCL4076BC 

SSS 

309 

-156 

SCL4426AF 

SSS 

193 

- 85 

SCL4555BE 

SSS 

184 

-202 

SCL4020F 

SSS 

190 

-195 

SCL4035ABF 

SSS 

305 

-213 

SCL4076BD 

SSS 

309 

-157 

SCL4426AH 

SSS 

193 

- 86 

SCL4555BF 

SSS 

184 

-204 

SCL4021B 

SSS 

305 

- 77 

SCL4035ABHN 

SSS 

305 

-214 

SCL4076BE 

SSS 

309 

-158 

SCL4428B 

♦SSS 

184 

-141 

SCL4555BH 

SSS 

184 

-196 

SCL4021BD 

SSS 

305 

- 78 

SCL4035AF 

SSS 

306 

- 15 

SCL4076BF 

SSS 

307 

- 2 

SCL4433AB 

♦SSS 

252 

- 63 

SCL4556B 

♦ SSS 

276 

-213 

OC-L4U2 1 DC 

Soa 

DUO 

- 

SUL4U3bAh 

SSS 

305 

-156 

SCL4076BHN 

SSS 

306 

- 19 

SCL4433ABC 

SSS 

252 

- 64 

SCL4556BD 

SSS 

184 

-207 

SCL4021BF 

SSS 

305 

- 94 

SCL4035B 

SSS 

305 

-215 

SCL4077B 

♦SSS 

180 

- 5 

SCL4433ABD 

SSS 

193 

- 87 

SCL4556BE 

SSS 

184 

-208 

SCL4022ABC 

SSS 

191 

- 44 

SCL4035BD 

SSS 

305 

-216 

SCL4077BD 

SSS 

180 

- 6 

SCL4433ABE 

SSS 

193 

- 88 

SCL4556BF 

SSS 

184 

-209 

SCL4022ABD 

SSS 

191 

- 45 

SCL4035BE 

SSS 

305 

-217 

SCL4077BE 

SSS 

180 

- 7 

SCL4433ABF 

SSS 

193 

- 92 

SCL4556BH 

SSS 

184 

-206 

SCL4022ABE 

SSS 

191 

- 46 

SCL4035BF 

SSS 

306 

- 16 

SCL4077BF 

SSS 

159 

- 5 

SCL4433AC 

SSS 

193 

- 89 

SCL4581B 

♦SSS 

221 

-117 

SCL4022ABF 

SSS 

191 

- 67 

SCL4040ABD 

SSS 

192 

-185 

SCL4078B 

♦SSS 

153 

- 84 

SCL4433AD 

SSS 

193 

- 90 

SCL4582B 

♦SSS 

223 

- 58 

SCL4022AC 

SSS 

191 

- 47 

SCL4040ABF 

SSS 

192 

-209 

SCL4078BD 

SSS 

153 

- 85 

SCL4433AE 

SSS 

193 

- 91 

SCL4584B 

♦SSS 

287 

-175 

SCL4022AD 

SSS 

191 

- 48 

SCL4040AC 

SSS 

192 

-186 

SCL4078BE 

SSS 

153 

- 86 

SCL4433AF 

SSS 

193 

- 93 

SCL4584BD 

SSS 

244 

- 10 

SCL4022AE 

SSS 

191 

- 49 

SCL4040AD 

SSS 

192 

-187 

SCL4078BF 

SSS 

153 

- 99 

SCL4433AH 

SSS 

193 

- 94 

SCL4584BE 

SSS 

244 

- 11 

SCL4022AF 

SSS 

191 

- 68 

SCL4040AE 

SSS 

192 

-188 

SCL4078BH 

SSS 

153 

- 49 

SCL4441UB 

♦SSS 

234 

-111 

SCL4584BH 

SSS 

244 

- 7 

SCL4022AH 

SSS 

190 

-211 

SCL4040AF 

SSS 

192 

-210 

SCL4081AC 

SSS 

153 

-154 

SCL4441UBF 

SSS 

234 

-112 

SCL4585B 

♦SSS 

219 

- 47 

SCL4022B 

♦SSS 

191 

- 50 

SCL4040AH 

SSS 

192 

-127 

SCL4081AD 

SSS 

153 

-155 

SCL4445B 

♦SSS 

213 

- 80 

SCL4585BD 

SSS 

219 

- 48 

SCL4022BD 

SSS 

191 

- 51 

SCL4040B 

♦SSS 

192 

-189 

SCL4081AE 

SSS 

153 

-156 

SCL4445BC 

SSS 

213 

- 81 

SCL4585BE 

SSS 

219 

- 49 

SCL4022BE 

SSS 

191 

- 52 

SCL4040BE 

SSS 

192 

-190 

SCL4081AF 

SSS 

153 

-169 

SCL4445BD 

SSS 

213 

- 82 

SCL4585BF 

SSS 

219 

- 53 

SCL4022BF 

SSS 

191 

- 69 

SCL4041UB 

♦SSS 

234 

-102 

SCL4081AH 

SSS 

153 

-126 

SCL4445BE 

SSS 

213 

- 83 

SCL5102 

SSS 

149 

-148 

SCL4023AC 

SSS 

150 

-169 

SCL4042B 

♦SSS 

225 

- 68 

SCL4081B 

♦SSS 

153 

-157 

SCL4445BF 

SSS 

213 

- 85 

SCL5102D 

SSS 

149 

-147 

SCL4023AD 

SSS 

150 

-170 

SCL4042BC 

SSS 

306 

- 26 

SCL4081BD 

SSS 

153 

-158 

SCL4445BH 

SSS 

213 

- 77 

SCL5201 

SSS 

159 

- 99 

SCL4023AE 

SSS 

150 

-171 

SCL4042BD(1) 

SSS 

225 

- 69 

SCL4081BE 

SSS 

153 

-159 

SCL4449UBF 

SSS 

234 

- 73 

SCM5589C 

SSS 

297 

- 32 

SCL4023AF 

SSS 

150 

-190 

SCL4042BD(2) 

SSS 

306 

- 27 

SCL4081 BF 

SSS 

153 

-170 

SCL4502B 

♦SSS 

234 

-116 

SCM5589E 

SSS 

297 

- 33 

SCL4023AH 

SSS 

150 

-107 

SCL4042BE(2) 

SSS 

306 

- 30 

SCL4081BH 

SSS 

153 

-117 

SCL4502BF 

SSS 

234 

-137 

SCM5589H 

SSS 

297 

- 30 

SCL4023B 

♦SSS 

150 

-172 

SCL4042BF(2) 

SSS 

306 

- 18 

SCL4082AC 

SSS 

153 

-218 

SCL4508B 

♦SSS 

226 

- 85 

SCX01DN 

♦ SNY 

384 

- 25 

SCL4023BD 

SSS 

150 

-173 

SCL4042BHN 

SSS 

306 

- 28 

SCL4082AD 

SSS 

153 

-219 

SCL4508BD 

SSS 

226 

- 78 

SCX01DNC 

♦ SNY 

384 

- 26 

SCL4023BE 

SSS 

150 

-174 

SCL4043ABC 

SSS 

225 

-136 

SCL4082AE 

SSS 

153 

-220 

SCL4508BE 

SSS 

226 

- 79 

SCX05DN 

♦ SNY 

384 

- 27 

SCL4023BF 

SSS 

150 

-191 

SCL4043ABD 

SSS 

225 

-137 

SCL4082AF 

SSS 

154 

- 11 

SCL4508BH 

SSS 

226 

- 49 

SCX05DNC 

♦ SNY 

384 

- 28 

SCL4023BH 

SSS 

150 

-101 

SCL4043ABE 

SSS 

225 

-138 

SCL4082AH 

SSS 

153 

-194 

SCL4510AC 

SSS 

193 

-150 

SCX15AN 

♦ SNY 

384 

- 29 

SCL4024AC 

SSS 

191 

-158 

SCL4043ABF 

SSS 

225 

-158 

SCL4082B 

♦SSS 

154 

- 1 

SCL4510AD 

SSS 

193 

-151 

SCX15ANC 

♦ SNY 

384 

- 30 

SCL4024AD 

SSS 

191 

-159 

SCL4043B 

♦ SSS 

225 

-139 

SCL4082BD 

SSS 

154 

- 2 

SCL4510AE 

SSS 

193 

-152 

SCX15DN 

♦ SNY 

384 

- 31 

SCL4024AE 

SSS 

191 

-160 

SCL4043BD 

SSS 

225 

-140 

SCL4082BE 

SSS 

154 

- 3 

SCL4510AF 

SSS 

193 

-163 

SCX15DNC 

♦SNY 

384 

- 32 

SCL4024AF 

SSS 

191 

-176 

SCL4043BE 

SSS 

225 

-141 

SCL4082BF 

SSS 

154 

- 12 

SCL4510B 

♦SSS 

193 

-153 

SCX30AN 

♦SNY 

384 

- 33 

SCL4024AH 

SSS 

191 

-100 

SCL4043BF 

SSS 

225 

-159 

SCL4082BH 

SSS 

153 

-188 

SCL4511AC 

SSS 

184 

-145 

SCX30ANC 

♦SNY 

384 

- 34 

SCL4024AT 

SSS 

191 

-101 

SCL4044ABC 

SSS 

225 

-212 

SCL4085B 

♦SSS 

154 

- 51 

SCL4511AD 

SSS 

184 

-146 

SCX30DN 

♦SNY 

384 

- 35 

SCL4024B 

♦SSS 

191 

-161 

SCL4044ABD 

SSS 

225 

-213 

SCL4085BD 

SSS 

154 

- 33 

SCL4511AE 

SSS 

184 

-147 

SCX30DNC 

♦SNY 

384 

- 36 

SCL4024BD 

SSS 

191 

-162 

SCL4044ABE 

SSS 

225 

-214 

SCL4085BE 

SSS 

154 

- 34 

SCL4511AF 

SSS 

184 

-151 

SCX100AN 

♦SNY 

384 

- 37 

SCL4024BE 

SSS 

191 

-163 

SCL4044ABF 

SSS 

226 

- 14 

SCL4085BF 

SSS 

154 

- 53 

SCL4511B 

♦SSS 

252 

-109 

SCX100ANC 

♦ SNY 

384 

- 38 

SCL4024BF 

SSS 

191 

-177 

SCL4044B 

♦SSS 

225 

-215 

SCL4085BH 

SSS 

154 

- 30 

SCL4511BD 

SSS 

184 

-148 

SCX100DN 

♦ SNY 

384 

- 39 

SCL4024BH 

SSS 

191 

- 73 

SCL4044BD 

SSS 

225 

-216 

SCL4086B 

♦SSS 

154 

- 85 

SCL4511BE 

SSS 

184 

-149 

SCX100DNC 

♦ SNY 

384 

- 40 

SCL4025AC 

SSS 

151 

- 63 

SCL4044BE 

SSS 

225 

-217 

SCL4086BD 

SSS 

154 

- 66 

SCL4511BF(1) 

SSS 

252 

-131 

SD2P(2) 

♦ STX 

389 

-174 

SCL4025AD 

SSS 

151 

- 64 

SCL4044BF 

SSS 

226 

- 15 

SCL4086BE 

SSS 

154 

- 67 

SCL4511BF(2) 

SSS 

184 

-152 

SD3AM(2) 

STX 

390 

-172 

SCL4025AE 

SSS 

151 

- 65 

SCL4047B 

♦SSS 

209 

- 50 

SCL4086BF 

SSS 

154 

- 87 

SCL4512B 

♦SSS 

263 

-191 

SD3AP(2) 

STX 

390 

-173 

SCL4025AF 

SSS 

151 

- 83 

SCL4047BD 

SSS 

209 

- 51 

SCL4086BH 

SSS 

154 

- 63 

SCL4512BF 

SSS 

263 

-201 

SD3M(2) 

STX 

390 

-169 

SCL4025AH 

SSS 

151 

- 4 

SCL4047BE 

SSS 

209 

- 52 

SCL4093B 

♦SSS 

287 

- 15 

SCL4514B 

♦SSS 

272 

-127 

SD3P(2) 

STX 

390 

-170 

SCL4025B 

♦SSS 

151 

- 66 

SCL4047BF 

SSS 

209 

- 62 

SCL4093BD 

SSS 

149 

- 93 

SCL4514BD 

SSS 

184 

-168 

SD311BG 

SSS 

122 

-139 

SCL4025BD 

SSS 

151 

- 67 

SCL4047BH 

SSS 

209 

- 24 

SCL4093BE 

SSS 

149 

-140 

SCL4514BE 

SSS 

184 

-169 

SD311BJ 

SSS 

122 

-146 

SCL4025BE 

SSS 

151 

- 68 

SCL4049UB 

♦SSS 

258 

-149 

SCL4093BF 

SSS 

287 

- 31 

SCL4515B 

♦SSS 

272 

-177 

SD311CG 

SSS 

122 

-140 

SCL4025BF 

SSS 

151 

- 84 

SCL4049UBF 

SSS 

258 

-150 

SCL4093BH 

SSS 

149 

- 13 

SCL4515BD 

SSS 

184 

-187 

SD311CJ 

SSS 

122 

-147 

SCL4025BH 

SSS 

150 

-213 

SCL4050B 

♦SSS 

259 

- 14 

SCL4094B 

SSS 

306 

- 80 

SCL4515BE 

SSS 

184 

-188 

SD323BG 

SSS 

141 

- 83 

SCL4026AB 

♦SSS 

191 

-202 

SCL4050BF 

SSS 

259 

- 45 

SCL4094BD 

SSS 

306 

- 81 

SCL4516AC 

SSS 

193 

-220 

SD323BJ 

SSS 

141 

- 87 

SCL4026ABC 

SSS 

191 

-203 

SCL4051B 

♦SSS 

261 

- 58 

SCL4094BE 

SSS 

306 

- 82 

SCL4516AD 

SSS 

194 

- 1 

SD323CG 

SSS 

141 

- 84 

SCL4026ABD 

SSS 

191 

-204 

SCL4051BF 

SSS 

261 

- 69 

SCL4094BF 

SSS 

306 

- 86 

SCL4516AE 

SSS 

194 

- 2 

SD323CJ 

SSS 

141 

- 88 

SCL4026ABE 

SSS 

191 

-205 

SCL4052B 

♦SSS 

261 

-117 

SCL4099B 

♦SSS 

226 

- 44 

SCL4516AF 

SSS 

194 

- 14 

SD324BG 

SSS 

141 

-104 

SCL4026ABF 

SSS 

191 

-212 

SCL4052BF 

SSS 

261 

-131 

SCL4160B 

♦SSS 

198 

-109 

SCL4516B 

♦ SSS 

194 

- 3 

SD324BJ 

SSS 

141 

-108 

SCL4026AC 

SSS 

191 

-206 

SCL4053B 

♦SSS 

261 

-179 

SCL4160BD 

SSS 

198 

-110 

SCL4516BD 

SSS 

194 

- 4 

SD324CG 

SSS 

141 

-105 

SCL4026AD 

SSS 

191 

-207 

SCL4053BF 

SSS 

261 

-191 

SCL4160BE 

SSS 

198 

-111 

SCL4516BE 

SSS 

194 

- 5 

SD324CJ 

SSS 

141 

-109 

SCL4026AE 

SSS 

191 

-208 

SCL4060ABD 

SSS 

193 

- 49 

SCL4160BF 

SSS 

195 

-130 

SCL4516BF 

SSS 

194 

- 15 

SD325BG 

SSS 

141 

-133 

SCL4026AF 

SSS 

191 

-213 

SCL4060ABF 

SSS 

193 

- 62 

SCL4161B 

♦SSS 

199 

- 86 

SCL4517B 

SSS 

306 

- 93 

SD325BJ 

SSS 

141 

-141 

SCL4026AH 

SSS 

191 

-215 

SCL4060B 

♦ SSS 

193 

- 20 

SCL4161BD 

SSS 

199 

- 87 

SCL4517BC 

SSS 

306 

- 94 

SD325CG 

SSS 

141 

-134 

SCL4027AC 

SSS 

124 

-114 

SCL4060BE 

SSS 

193 

- 50 

SCL4161BE 

SSS 

199 

- 88 

SCL4517BE 

SSS 

306 

- 95 

SD325CJ 

SSS 

141 

-142 

SCL4027AD 

SSS 

124 

-115 

SCL4066B 

♦ SSS 

260 

-124 

SCL4161BF 

SSS 

195 

-181 

SCL4518AC 

SSS 

194 

- 80 

SD326BG 

SSS 

141 

-135 

SCL4027AE 

SSS 

124 

-116 

SCL4066BF 

SSS 

260 

-153 

SCL4162B 

♦SSS 

200 

- 52 

SCL4518AD 

SSS 

194 

- 81 

SD326BJ 

SSS 

141 

-143 

SCL4027AF 

SSS 

124 

-142 

SCL4068B 

♦SSS 

151 

-166 

SCL4162BD 

SSS 

200 

- 53 

SCL4518AE 

SSS 

194 

- 82 

SD326CG 

SSS 

141 

-136 

SCL4027AH 

SSS 

124 

- 57 

SCL4068BD 

SSS 

151 

-167 

SCL4162BE 

SSS 

200 

- 54 

SCL4518AF 

SSS 

194 

- 96 

SD326CJ 

SSS 

141 

-144 

SCL4027B 

♦SSS 

124 

-117 

SCL4068BE 

SSS 

151 

-168 

SCL4162BF 

SSS 

196 

- 9 

SCL4518B 

♦ SSS 

194 

- 83 

SD342BG 

SSS 

370 

-213 

SCL4027BD 

SSS 

124 

-118 

SCL4068BF 

SSS 

151 

-176 

SCL4163B 

♦ SSS 

200 

-211 

SCL4518BD 

SSS 

194 

- 84 

SD342BJ 

SSS 

370 

-214 

SCL4027BE 

SSS 

124 

-119 

SCL4068BH 

SSS 

151 

-136 

SCL4163BD 

SSS 

200 

-212 

SCL4518BE 

SSS 

194 

- 85 

SD342CG 

SSS 

370 

-215 

SCL4027BF 

SSS 

124 

-143 

SCL4069UBF 

SSS 

236 

- 51 

SCL4163BE 

SSS 

200 

-213 

SCL4518BF 

SSS 

194 

- 97 

SD342CJ 

SSS 

370 

-216 

SCL4027BH 

SSS 

124 

- 55 

SCL4070B 

♦ SSS 

181 

- 77 

SCL4163BF 

SSS 

197 

-158 

SCL4520AC 

SSS 

194 

-163 

SD370BG 

SSS 

122 

-168 

SCL4028AC 

SSS 

184 

-105 

SCL4070BD 

SSS 

181 

- 78 

SCL4174B 

♦SSS 

128 

-187 

SCL4520AD 

SSS 

194 

-164 

SD370BJ 

SSS 

122 

-172 

SCL4028AD 

SSS 

184 

-106 

SCL4070BE 

SSS 

181 

- 79 

SCL4174BD 

SSS 

128 

-216 

SCL4520AE 

SSS 

194 

-165 

SD370CG 

SSS 

122 

-169 

SCL4028AE 

SSS 

184 

-107 

SCL4070BF 

SSS 

159 

- 89 

SCL4174BE 

SSS 

128 

-217 

SCL4520AF 

SSS 

194 

-180 

SD370CJ 

SSS 

122 

-173 

SCL4028AF 

SSS 

184 

-130 

SCL4071AC 

SSS 

152 

- 5 

SCL4174BF 

SSS 

125 

- 27 

SCL4520B 

♦ SSS 

194 

-166 

SD5000 

♦CGC 

393 

-150 

SCL4028AH 

SSS 

184 

- 55 

SCL4071 AD 

SSS 

152 

- 6 

SCL4174BH 

SSS 

125 

- 22 

SCL4520BD 

SSS 

194 

-167 

SD5002 

♦CGC 

393 

-151 

SCL4028B 

♦SSS 

184 

-108 

SCL4071AE 

SSS 

152 

- 7 

SCL4192B 

♦SSS 

202 

-194 

SCL4520BE 

SSS 

194 

-168 

SD5102 

SSS 

154 

-164 

SCL4028BD 

SSS 

184 

-109 

SCL4071AF 

SSS 

152 

- 20 

SCL4193B 

♦SSS 

203 

-132 

SCL4520BF 

SSS 

194 

-181 

SD5200 

♦CGC 

393 

-152 

SCL4028BE 

SSS 

184 

-110 

SCL4071AH 

SSS 

151 

-198 

SCL4402AC 

SSS 

154 

-100 

SCL4522B 

♦SSS 

194 

-212 

SE160G 

SIC 

370 

• 31 

SCL4028BF 

SSS 

184 

- 54 

SCL4071B 

♦SSS 

152 

- 8 

SCL4402AD 

SSS 

154 

-101 

SCL4522BD 

SSS 

194 

-213 

SE160K 

SIC 

370 

- 32 

SCL4028BH 

SSS 

184 

- 40 

SCL4071 BD 

SSS 

152 

- 9 

SCL4402AE 

SSS 

154 

-102 

SCL4522BE 

SSS 

194 

-214 

SE161J 

SIC 

373 

-163 

SCL4029AC 

SSS 

192 

- 49 

SCL4071BE 

SSS 

152 

- 10 

SCL4402AF 

SSS 

154 

-105 

SCL4522BF 

SSS 

195 

- 1 


SPR 



SCL4029AD 

SSS 

192 

- 50 

SCL4071BF 

SSS 

152 

- 21 

SCL4402AH 

SSS 

154 

-111 

SCL4526B 

♦SSS 

195 

- 32 

SE161K 

SIC 

370 

- 36 

SCL4029AE 

SSS 

192 

- 51 

SCL4071BH 

SSS 

151 

-193 

SCL4402B 

♦SSS 

154 

-110 

SCL4526BD 

SSS 

195 

- 33 

SE415J 

SIC 

156 

- 81 

SCL4029AF 

SSS 

192 

- 74 

SCL4072AC 

SSS 

152 

- 71 

SCL4402BD 

SSS 

154 

-103 

SCL4526BE 

SSS 

195 

- 34 


SPR 



SCL4029AH 

SSS 

192 

- 1 

SCL4072AD 

SSS 

152 

- 72 

SCL4402BE 

SSS 

154 

-104 

SCL4526BF 

SSS 

195 

- 42 

SE416J 

SIC 

182 

-208 

SCL4029B 

♦SSS 

192 

- 52 

SCL4072AE 

SSS 

152 

- 73 

SCL4402BF 

SSS 

154 

-106 

SCL4527B 

♦SSS 

213 

-151 


SPR 



SCL4029BD 

SSS 

191 

-218 

SCL4072AF 

SSS 

152 

- 85 

SCL4402BH 

SSS 

154 

-107 

SCL4527BD 

SSS 

213 

-152 

SE455J 

SIC 

156 

- 40 

SCL4029BE 

SSS 

191 

-219 

SCL4072AH 

SSS 

152 

- 46 

SCL4404A 

SSS 

193 

• 67 

SCL4527BE 

SSS 

213 

-153 


SPR 



SCL4029BF 

SSS 

191 

-220 

SCL4072B 

♦SSS 

152 

- 74 | 

SCL4404AD 

SSS I 

193 

- 68 | 

SCL4527BF 

SSS 

213 

-161 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 


lirrirrT 



un ■ i mm 

HAldsis] 

liffEWiTSl 


■ 

5* 

11 
■ i 

2 

n 

SE470J 

■ IMM 

mi 

- 19 

SE538FE 

■"♦PRINT" 

350 

-124 

SE566H 


m l 

-154 

SE5538H 


329 

- 83 

SFC401HE 

THEF 

166 

- 99 


SPR 



♦SIC 

♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 




VALG 



SFC401HEM 

THEF 

166 

-100 

SE471J 

SIC 

155 

-131 

SE538H 

♦ PHIN 

350 

-125 

SE566N 

♦ MULB 

380 

-155 

SE5538K 

MULB 

355 

- 26 

SFC401HJM 

THEF 

166 

-101 


SPR 



♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

VALG 



SFC401HKM 

THEF 

166 

-102 

SE480J 

SIC 

159 

•199 

SE538N 

♦ MULB 

350 

-126 


♦VALG 



SE5538N14 

VALG 

353 

-199 

SFC401HPM 

THEF 

155 

- 18 


SPR 



♦ PHIN 

♦ SIC 



SE566T 

♦ MULB 

380 

-156 

SE5538N 

MULB 

329 

- 84 

SFC401JM 

THEF 

164 

- 59 

SE481J 

SIC 

160 

- 50 


♦VALG 



PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

VALG 



SFC401KM 

THEF 

164 

- 60 


SPR 



SE538T 

MULB 

350 

-127 


VALG 



SE5538T 

MULB 

329 

- 85 

SFC401LSE 

♦THEF 

164 

- 61 

SE501A 

MULB 

345 

-159 

PHIN 

VALG 



SE567F 

♦ MULB 

373 

- 48 

PHIN 

VALG 



SFC401LSEM 

♦THEF 

164 

- 62 


PHIN 



SE550F 

MULB 

366 

-143 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SE5539F 

♦ MULB 

346 

-183 

SFC401PM 

THEF 

155 

- 19 

SE501K 

MULB 

345 

-160 

PHIN 

VALG 



♦ SIC 

♦ VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SFC402E 

THEF 

165 

- 27 


PHIN 



SE550K 

MULB 

366 

-147 

SE567H 

♦ SIC 

372 

-124 

♦SIC 

♦VALG 



SFC402EM 

THEF 

165 

- 28 

SE510A 

MULB 

345 

-180 


PHIN 



SE567N 

♦ MULB 

372 

-125 

SE5539N 

♦ MULB 

346 

-184 

SFC402ET 

THEF 

165 

- 29 


PHIN 



SE550L 

MULB 

366 

-148 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SFC402EV 

THEF 

165 

- 30 

SE510F 

MULB 

345 

-174 

PHIN 

VALG 



♦ SIC 

♦VALG 



♦SIC 

♦VALG 



SFC402P 

THEF 

155 

- 53 

PHIN 

VALG 



SE550N 

MULB 

366 

-144 

SE567T 

♦ SIC 

372 

-126 

SE5560F 

♦ PHIN 

366 

-210 

SFC402PM 

THEF 

155 

- 54 

SE510J 

SIC 

345 

-181 

PHIN 

VALG 



SE592F8 

♦ MULB 

352 

- 64 

♦ SIC 

♦VALG 



SFC403E 

THEF 

166 

-103 

SE510N 

MULB 

345 

-175 

SE553BA 

MULB 

372 

-157 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SE5560N 

♦ PHIN 

366 

-211 

SFC403EM 

THEF 

166 

-104 

PHIN 

VALG 




PHIN 




♦ VALG 



♦ SIC 

♦VALG 



SFC403ET 

THEF 

166 

-105 

SE511B 

MULB 

345 

-182 

SE553F 

MULB 

372 

-158 

SE592F14 

♦ MULB 

352 

-106 

SE5561FE 

♦ MULB 

367 

- 5 

SFC403EV 

THEF 

166 

-106 


PHIN 




PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SFC403LE 

THEF 

166 

-107 

SE511F 

MULB 

345 

-187 

SE554BA 

MULB 

372 

-159 

♦ SIC 

♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 



SFC403LEM 

THEF 

166 

-108 

PHIN 

VALG 




PHIN 



SE592F(2) 

INL 

353 

- 50 

SE5561N 

♦ MULB 

367 

- 6 

SFC404E 

THEF 

238 

-123 

SE511N 

MULB 

345 

-188 

SE554F 

MULB 

372 

-160 


♦ MOTA 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SFC404EM 

THEF 

238 

-124 

PHIN 

VALG 




PHIN 



SE592FH 

MOTA 

353 

- 51 

♦ SIC 

♦VALG 



SFC404ET 

THEF 

238 

-125 

SE511R 

SIC 

345 

-189 

SE555CFE 

♦ MULB 

372 

- 65 

SE592H 

INL 

354 

-173 

SE5562F 

♦ MULB 

367 

- 13 

SFC404HE 

THEF 

238 

-126 

SE515A 

MULB 

344 

- 13 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ MOTA 

♦ MULB 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SFC404HEM 

THEF 

238 

-127 


PHIN 



♦SIC 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SIC 

♦ VALG 



SFC404HJM 

THEF 

238 

-128 

SE515F 

MULB 

345 

- 82 

SE555CFH 

Til 

373 

- 56 

♦ SIC 

♦VALG 



SE5562N 

♦ MULB 

367 

- 14 

SFC404HKM 

THEF 

238 

-129 

PHIN 

VALG 



SE555CFK 

Til 

373 

- 57 

SE592K 

♦ MOTA 

354 

-174 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SFC404HPM 

THEF 

234 

-143 

SE515G 

SIC 

344 

■ 14 

SE555CH 

♦ SIC 

372 

- 66 

MULB 

PHIN 



SIC 

♦VALG 



SFC404JM 

THEF 

238 

-130 

SE515K 

MULB 

344 

- 15 


VALG 




VALG 



SE8162A 

SPR 

370 

- 41 

SFC404KM 

THEF 

238 

-131 

PHIN 

VALG 



SE555CJG 

Til 

373 

- 54 

SE592N(2) 

Til 

331 

- 89 

SE8162J 

SPR 

370 

- 42 

SFC404LSE 

THEF 

238 

-132 

SE516G 

SIC 

345 

■104 

SE555CN 

♦ MULB 

372 

- 67 

SE806J 

SIC 

157 

-196 

SE8280A 

SPR 

204 

- 18 

SFC404LSEM 

THEF 

238 

-133 

SE516K 

SIC 

345 

-105 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




SPR 



SE8280J 

SPR 

197 

- 3 

SFC404PM 

THEF 

234 

-144 

SE517Q 

SIC 

345 

-108 

♦ SIC 

VALG 



SE808J 

SIC 

161 

-111 

SE8281A 

SPR 

201 

- 77 

SFC404SE 

THEF 

238 

-134 

SE518A 

SIC 

393 

-118 

SE555F 

♦ MULB 

372 

-147 


SPR 



SE8281J 

SPR 

196 

- 61 

SFC404SJM 

THEF 

238 

-135 

SE518G 

SIC 

393 

-119 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SE816J 

SIC 

178 

-118 

SE8415A 

SPR 

172 

-100 

SFC404SKM 

THEF 

238 

-136 


SPR 



♦ SIC 

VALG 




SPR 



SE8415J 

SPR 

156 

- 82 

SFC405E 

THEF 

239 

- 65 

SE518K 

SIC 

393 

-120 

SE555FE 

♦ MULB 

372 

- 68 

SE825J 

SIC 

125 

- 67 

SE8416A 

SPR 

182 

-195 

SFC405EM 

THEF 

239 

- 66 


SPR 



♦ PHIN 

♦ RTCF 




SPR 



SE8416J 

SPR 

182 

-196 

SFC405ET 

THEF 

239 

- 67 

SE526A 

MULB 

393 

-128 

♦ SIC 

VALG 



SE870J 

SIC 

161 

- 20 

SE8440A 

SPR 

175 

-205 

SFC405JM 

THEF 

239 

- 68 


PHIN 



SE555FH 

Til 

373 

- 58 


SPR 



SE8440J 

SPR 

157 

- 40 

SFC405KM 

THEF 

239 

- 69 

SE526G 

SIC 

393 

-129 

SE555FK 

Til 

373 

- 59 

SE880J 

SIC 

158 

-198 

SE8455A 

SPR 

170 

- 98 

SFC405LSE 

THEF 

239 

- 70 

SE526K 

MULB 

393 

-130 

SE555H 

♦ SIC 

372 

- 69 


SPR 



SE8455J 

SPR 

155 

-136 

SFC405LSEM 

THEF 

239 

- 71 


PHIN 




VALG 



SE1281A 

SPR 

201 

-124 

SE8470A 

SPR 

169 

- 59 

SFC405PM 

THEF 

234 

-156 

SE527F 

♦ MULB 

393 

-108 

SE555J 

♦ SGSI 

372 

- 70 

SE1606K 

SIC 

370 

-109 

SE8470J 

SPR 

161 

- 21 

SFC405SE 

THEF 

239 

- 72 

♦ PHIN 

♦ SIC 



SE555JG 

Til 

372 

- 71 

SE4558FE 

♦ MULB 

329 

- 74 

SE8471A 

SPR 

170 

- 21 

SFC405SJM 

THEF 

239 

- 73 


♦VALG 



SE555L 

Til 

372 

- 72 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SE8471J 

SPR 

155 

-132 

SFC405SKM 

THEF 

239 

- 74 

SE527H 

♦ PHIN 

393 

- 98 

SE555N 

♦ MULB 

372 

- 73 

♦ SIC 

♦ VALG 



SE8480A 

SPR 

163 

-129 

SFC406E 

THEF 

239 

- 75 

♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SE5512FE 

♦ PHIN 

329 

- 75 

SE8480J 

SPR 

159 

-200 

SFC406EM 

THEF 

239 

- 76 

SE527K 

MULB 

393 

-109 

♦ SIC 

VALG 



♦ SIC 

♦ VALG 



SE8481A 

SPR 

163 

-130 

SFC406ET 

THEF 

239 

- 77 

PHIN 

VALG 



SE555P 

Til 

372 

- 74 

SE5512N 

♦ PHIN 

329 

- 76 

SE8806A 

SPR 

177 

- 76 

SFC406JM 

THEF 

239 

- 78 

SE527N 

MULB 

393 

- 99 

SE555T 

MULB 

372 

- 75 

♦ SIC 

♦ VALG 



SE8806J 

SPR 

157 

-197 

SFC406KM 

THEF 

239 

- 79 

PHIN 

♦ SIC 




PHIN 



SE5514F 

♦ PHIN 

337 

-206 

SE8808A 

SPR 

174 

-111 

SFC406PM 

THEF 

236 

- 98 


♦VALG 



SE555V 

MULB 

372 

- 76 

♦ SIC 

♦VALG 



SE8808J 

SPR 

161 

-112 

SFC407E 

THEF 

239 

-125 

SE529F 

♦ MULB 

393 

-114 


PHIN 



SE5514N 

♦ PHIN 

337 

-207 

SE8816A 

SPR 

178 

-119 

SFC407EM 

THEF 

239 

-126 

♦ PHIN 

♦SIC 



SE556-1CF 

♦ MULB 

372 

-194 

♦ SIC 

♦VALG 



SE8816J 

SPR 

178 

-120 

SFC407ET 

THEF 

239 

-127 


♦ VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SE5521F(A) 

♦ MULB 

394 

- 1 

SE8825A 

SPR 

130 

-102 

SFC407JM 

THEF 

239 

-128 

SE529H 

♦ PHIN 

393 

-102 

♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SE8825J 

SPR 

125 

- 68 

SFC407KM 

THEF 

239 

-129 

♦SIC 

♦VALG 



SE556-1CN 

♦ MULB 

372 

-195 

SIC 

♦VALG 



SE8840A 

SPR 

175 

-206 

SFC407PM 

THEF 

234 

-169 

SE529K 

MULB 

393 

-110 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SE5530F 

MULB 

353 

-194 

SE8840J 

SPR 

157 

- 41 

SFC408E 

♦THEF 

167 

- 72 

PHIN 

VALG 



♦ SIC 

♦VALG 




PHIN 



SE8855A 

SPR 

171 

-143 

SFC408EM 

♦THEF 

167 

- 73 

SE529N 

MULB 

393 

-100 

SE556-1F 

♦ MULB 

372 

-196 

SE5530H 

PHIN 

355 

- 23 

SE8855J 

SPR 

156 

- 41 

SFC408ET 

♦THEF 

167 

- 74 

PHIN 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SE5530K 

VALG 

355 

- 24 

SE8870A 

SPR 

169 

- 60 

SFC408EV 

THEF 

167 

- 75 

SE530A 

SIC 

352 

- 1 

♦ SIC 

♦VALG 



SE5530N14 

MULB 

353 

-195 

SE8870J 

SPR 

161 

- 22 

SFC408P 

THEF 

160 

- 97 

SE530FE 

♦ MULB 

350 

-117 

SE556-1N 

♦ MULB 

372 

-197 

PHIN 

VALG 



SE8880A 

SPR 

164 

- 55 

SFC408PM 

♦THEF 

160 

- 98 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SE5530N 

MULB 

329 

- 77 

SE8880J 

SPR 

158 

-199 

SFC409E 

THEF 

167 

-183 

♦SIC 

♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 



PHIN 

VALG 



SF50 

SYL 

123 

- 33 

SFC409EM 

THEF 

167 

-184 

SE530G 

SIC 

347 

-119 

SE556A 

MULB 

372 

-198 

SE5532AFE 

♦ MULB 

329 

- 78 

SF51(2) 

SYL 

123 

- 34 

SFC409ET 

THEF 

167 

-185 

SE530H 

♦ PHIN 

350 

-118 


PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SF52(2) 

SYL 

123 

- 35 

SFC409EV 

THEF 

167 

-186 

♦ SIC 

♦VALG 



SE556CA 

MULB 

372 

-199 

♦ SIC 

♦ VALG 



SF53(2) 

SYL 

123 

- 36 

SFC409P 

THEF 

160 

-129 

SE530N 

♦ MULB 

350 

-119 


PHIN 



SE5532FE 

♦ MULB 

329 

- 79 

SF200 

SYL 

122 

- 86 

SFC409PM 

THEF 

160 

-107 

♦ PHIN 

♦SIC 



SE556CD 

Til 

372 

-200 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SF201(2) 

SYL 

122 

- 87 

SFC410E 

THEF 

169 

- 61 


♦VALG 



SE556CJ 

Til 

372 

-201 

♦ SIC 

♦ VALG 



SF202(2) 

SYL 

122 

- 88 

SFC410EM 

THEF 

169 

- 62 

SE530T 

SIC 

350 

-120 

SE556CN 

♦ MULB 

372 

-202 

SE5534AFE 

♦ PHIN 

346 

-166 

SF203(2) 

SYL 

122 

- 89 

SFC410ET 

THEF 

169 

- 63 

SE531FE 

♦ MULB 

345 

- 67 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦ VALG 



SF250(1) 

SYL 

123 

- 2 

SFC410HE 

♦THEF 

169 

- 64 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦ VALG 



SE5534AFH 

TII 

346 

-188 

SF250(2) 

SYL 

122 

-206 

SFC410HEM 

♦THEF 

169 

- 65 

♦ SIC 

♦VALG 



SE556F 

♦ MULB 

372 

-203 

SE5534AFK 

Til 

346 

-189 

SF251{1) 

SYL 

122 

-207 

SFC410HP 

THEF 

155 

- 95 

SE531H 

♦ MULB 

345 

- 68 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SE5534AH 

♦ PHIN 

346 

-167 

SF251(2) 

SYL 

123 

- 3 

SFC410HPM 

♦THEF 

155 

- 96 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ SIC 

♦ VALG 



SE5534AJG 

Til 

346 

-168 

SF252(1) 

SYL 

123 

- 4 

SFC410LE 

THEF 

169 

- 66 

♦ SIC 

♦VALG 



SE556FH 

Til 

373 

- 60 

SE5534AL 

TII 

346 

-169 

SF252(2) 

SYL 

122 

-208 

SFC410LEM 

THEF 

169 

- 67 

SE531N 

♦ MULB 

345 

- 69 

SE556FK 

Til | 

373 

- 61 

SE5534AN 

♦ PHIN 

346 

-170 

SF253(1) 

SYL 

122 

-209 

SFC410LPM 

THEF 

169 

- 68 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SE556J 

♦Til 

372 

-204 

♦ SIC 

♦ VALG 



SF253(2) 

SYL 

123 

- 5 

SFC410PM 

THEF 

155 

- 97 

♦ SIC 

♦VALG 



SE556N 

♦ MULB 

372 

-205 

SE5534AT 

PHIN 

346 

-171 

SFC323 

THEF 

122 

-132 

SFC411HE 

♦THEF 

169 

- 69 

SE531T 

MULB 

345 

- 70 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




VALG 



SFC323M 

THEF 

122 

-133 

SFC411HEM 

♦THEF 

169 

- 70 

PHIN 

VALG 



♦SIC 

VALG 



SE5534FE 

♦ MULB 

346 

-172 

SFC323PM 

THEF 

122 

-134 

SFC411HP 

THEF 

155 

- 98 

SE532AN 

MULB 

329 

- 67 

SE558F 

♦ MULB 

373 

- 15 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SFC324M 

THEF 

122 

-135 

SFC411HPM 

♦THEF 

155 

- 90 

PHIN 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIC 

♦ VALG 



SFC324PM 

THEF 

122 

-136 

SFC416E 

THEF 

239 

- 80 

SE532AT 

MULB 

329 

- 68 

♦SIC 

♦VALG 



SE5534FH 

TII 

346 

-190 

SFC400E 

♦THEF 

163 

-131 

SFC416EM 

THEF 

239 

- 81 

PHIN 

VALG 



SE558N 

♦MULB 

373 

- 16 

SE5534FK 

TII 

346 

-191 

SFC400EM 

♦THEF 

163 

-132 

SFC416ET 

THEF 

239 

- 82 

SE532FE 

♦ PHIN 

329 

- 69 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SE5534H 

♦ PHIN 

346 

-173 

SFC400ET 

♦THEF 

163 

-133 

SFC416JM 

THEF 

239 

- 83 

♦ RTCF 

♦ SIC 



♦SIC 

♦VALG 



SE5534JG 

♦TII 

346 

-174 

SFC400HE 

♦THEF 

163 

-134 

SFC416KM 

THEF 

239 

- 84 


♦VALG 



SE564D 

♦ RTCF 

373 

- 43 

SE5534L 

TII 

346 

-175 

SFC400HEM 

♦THEF 

163 

-135 

SFC416PM 

THEF 

236 

- 99 

SE532H 

♦ PHIN 

329 

- 70 


SIC 



SE5534N 

♦ PHIN 

346 

-176 

SFC400HJM 

♦ THEF 

163 

-136 

SFC417E 

THEF 

239 

-130 

♦ RTCF 

♦ SIC 



SE564F 

♦ RTCF 

373 

- 44 

♦ SIC 

♦ VALG 



SFC400HKM 

♦THEF 

163 

-137 

SFC417EM 

THEF 

239 

-131 


♦ VALG 



♦SIC 

♦SPR 



SE5534T 

PHIN 

346 

-177 

SFC400HPM 

♦THEF 

154 

-190 

SFC417ET 

THEF 

239 

-132 

SE532N 

♦ MULB 

329 

- 71 

SE564I 

♦ MULB 

373 

- 45 


VALG 



SFC400JM 

THEF 

163 

-138 

SFC417JM 

THEF 

239 

-133 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SE5535F 

MULB 

353 

-196 

SFC400KM 

♦THEF 

163 

-139 

SFC417KM 

THEF 

239 

-134 

♦SIC 

♦VALG 



♦ SIC 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦VALG 



SFC400LE 

THEF 

163 

-140 

SFC417PM 

THEF 

234 

-170 

SE532T 

MULB 

329 

- 72 

SE564N 

♦ MULB 

373 

- 46 

SE5535H 

♦ PHIN 

329 

- 80 

SFC400LEM 

THEF 

163 

-141 

SFC420E 

♦THEF 

171 

-144 

PHIN 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ RTCF 

♦ SIC 



SFC400LJM 

THEF 

163 

-142 

SFC420EM 

♦THEF 

171 

-145 

SE532V 

MULB 

329 

- 73 

SIC 

♦VALG 




♦VALG 



SFC400LKM 

THEF 

163 

-143 

SFC420ET 

♦THEF 

171 

-146 


PHIN 



SE565D(2) 

♦SIC 

373 

- 31 

SE5535K 

MULB 

355 

- 25 

SFC400LPM 

THEF 

154 

-191 

SFC420HE 

♦THEF 

171 

-147 

SE533T 

SIC 

345 

-191 

SE565F(2) 

♦ MULB 

373 

- 32 

♦ PHIN 

VALG 



SFC400LSE 

THEF 

163 

-144 

SFC420HEM 

♦THEF 

171 

-148 

SE535FE 

RTCF 

346 

-164 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SE5535N14 

MULB 

353 

-197 

SFC400LSEM 

THEF 

163 

-145 

SFC420HPM 

THEF 

156 

- 42 


SIC 




♦VALG 



♦ PHIN 

VALG 



SFC400PM 

THEF 

154 

-192 

SFC420LE 

THEF 

171 

-149 

SE535H 

RTCF 

346 

-165 

SE565N(2) 

♦ PHIN 

373 

- 33 

SE5535N 

♦ MULB 

329 

- 81 

SFC400SE 

THEF 

163 

-146 

SFC420LEM 

THEF 

171 

-150 


SIC 




SIC 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SFC400SJM 

THEF 

163 

-147 

SFC420PM 

♦THEF 

156 

- 43 

SE535N 

MULB 

350 

-121 

SE566D 

♦ SIC 

380 

-152 

♦ SIC 

♦VALG 



SFC400SKM 

THEF 

163 

-148 

SFC430E 

♦THEF 

174 

-112 

♦ PHIN 

VALG 




♦VALG 



SE5535T 

PHIN 

329 

- 82 

SFC401AE 

THEF 

166 

- 98 

SFC430EM 

♦THEF 

174 

-113 

SE535T 

MULB 

350 

-122 

SE566F 

♦ MULB 

380 

-153 

SE5538F 

MULB 

353 

-198 

SFC401E 

THEF 

164 

- 56 

SFC430ET 

♦THEF 

174 

-114 

♦ PHIN 

VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

VALG 



SFC401EM 

THEF 

164 

- 57 

SFC430HE 

♦THEF 

174 

-115 

SE535V 

VALG 

350 

-123 

♦SIC 

♦ VALG 







SFC401ET 

THEF 

164 

- 58 

SFC430HEM 

♦THEF 

174 

-116 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 
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umssm\ 

SFC430HPM 

♦THEF 

156 -170 

SFC485JM 

THEF 

219 

-169 

i i ■ ii i i 

T1 j ■ 

326 - 65 

SFC4138LSEM 


276 

- 75 

SFF24018AEV 

wuzmm 

190 - 57 

SFC430LE 

THEF 

174-117 

SFC485KM 

♦THEF 

219 

-170 

SFC2531 

THEF 

326 - 69 

SFC4139LSE 

THEF 

277 

- 42 

SFF24018AKM 

♦THEF 

190 - 58 

SFC430LEM 

THEF 

174 -118 

SFC486E 

THEF 

177 

-217 

SFC2531F 

THEF 

331 - 9 

SFC4139LSEM 

1 THEF 

277 

- 43 

SFF24023AEV 

♦THEF 

150 -210 

SFC430PM 

♦THEF 

156 -171 

SFC486EM 

THEF 

177 

-218 

SFC2531G 

THEF 

326 - 70 

SFC4141E(1) 

THEF 

253 

-173 

SFF24023AKM 

♦THEF 

150 -211 

SFC437E 

THEF 

236 -205 

SFC486ET 

THEF 

177 

-219 

SFC2709A 

♦THEF 

355 -208 

SFC4141E(2) 

♦ THEF 

186 

- 67 

SFF24024AEV 

♦THEF 

191 -186 

SFC437EM 

THEF 

236 -206 

SFC486PM 

THEF 

158 

- 17 

SFC2709AE 

♦THEF 

356 - 48 

SFC4145E 

THEF 

253 

-187 

SFF24024AKM 

♦THEF 

191 -183 

SFC437ET 

THEF 

236 -207 

SFC490E 

♦THEF 

205 

-197 

SFC2709AP 

♦THEF 

355 -149 

SFC4145ET 

THEF 

253 

-188 

SFF24025AEV 

♦THEF 

151 -104 

SFC437JM 

THEF 

236 -208 

SFC490EM 

♦THEF 

205 

-198 

SFC2709APM 

♦THEF 

355 -150 

SFC4148E 

THEF 

289 

-212 

SFF24025AKM 

♦THEF 

151 -105 

SFC437KM 

THEF 

236 -209 

SFC490ET 

♦THEF 

205 

-199 

SFC2709C 

♦THEF 

355 -209 

SFC4148EM 

THEF 

289 

-213 

SFF24027AEV 

♦THEF 

124 -120 

SFC437LSE 

THEF 

236 -210 

SFC490PM 

♦THEF 

197 

-112 

SFC2709DC 

♦THEF 

355 -210 

SFC4148ET 

THEF 

289 

-214 

SFF24027AKM 

♦THEF 

124 -121 

SFC437LSEM 

THEF 

236 -211 

SFC492E 

♦THEF 

206 

- 59 

SFC2709E 

THEF 

347 -173 

SFC4148JM 

THEF 

289 

-215 

SFF24029AEV 

♦THEF 

192 - 53 

SFC437PM 

THEF 

235 -214 

SFC492EM 

♦THEF 

206 

- 60 

SFC2709EC 

♦THEF 

356 - 49 

SFC4148KM 

THEF 

289 

-216 

SFF24029AKM 

♦THEF 

192 - 54 

SFC438E 

THEF 

237 -126 

SFC492ET 

♦THEF 

206 

- 61 

SFC2709EM 

♦THEF 

356 - 50 

SFC4150E 

THEF 

265 

-131 

SFF24030AEV 

♦THEF 

181 -131 

SFC438EM 

THEF 

237 -127 

SFC492PM 

♦THEF 

197 

-141 

SFC2709ET 

♦THEF 

356 - 51 

SFC4150EM 

THEF 

265 

-132 

SFF24030AKM 

♦THEF 

181 -132 

SFC438ET 

THEF 

237 -128 

SFC493E 

♦THEF 

207 

-165 

SFC2709JM 

♦THEF 

356 - 52 

SFC4150ET 

THEF 

265 

-133 

SFN150(1) 

♦SOD 

387 -206 

SFC438JM 

THEF 

237 -129 

SFC493EM 

♦THEF 

207 

-166 

SFC2709KM 

♦THEF 

356 - 53 

SFC4150JM 

THEF 

265 

-134 

SFN250(1) 

♦SOD 

387 -207 

SFC438KM 

THEF 

237 -130 

SFC493ET 

♦ THEF 

207 

-167 

SFC2709M 

♦THEF 

355 -211 

SFC4150KM 

THEF 

265 

-135 

SFN350(1) 

♦SOD 

387 -208 

SFC438LSE 

THEF 

237 -131 

SFC493LE 

THEF 

207 

-195 

SFC2709P 

THEF 

347 - 95 

SFC4151E 

THEF 

266 

- 47 

SFN450(1 j 

♦SOD 

387 -209 

SFC438LSEM 

THEF 

237 -132 

SFC493LEM 

THEF 

207 

-196 

SFC2709PC 

THEF 

347 - 96 

SFC4151EM 

THEF 

266 

- 48 

SG50 

SYL 

142 -214 

SFC438PM 

THEF 

236 - 26 

SFC493PM 

THEF 

197 

-211 

SFC2709PM 

♦THEF 

355 -151 

SFC4151ET 

THEF 

266 

- 49 

SG51 

SYL 

142 -215 

SFC440E 

THEF 

240 -131 

SFC930E 

THEF 

182 

-132 

SFC2709PT 

THEF 

347 - 97 

SFC4151JM 

THEF 

266 

- 50 

SG52 

SYL 

142 -216 

SFC440EM 

THEF 

240 -132 

SFC932E 

THEF 

182 

-133 

SFC2709T 

♦THEF 

355 -212 

SFC4151KM 

THEF 

266 

- 51 

SG53 

SYL 

142 -217 

SFC440ET 

THEF 

240 -133 

SFC933E 

THEF 

182 

-215 

SFC2710C 

♦THEF 

396 - 90 

SFC4151LSE 

THEF 

266 

- 52 

SG60 

SYL 

143 - 92 

SFC440HE 

THEF 

240 -134 

SFC944E 

THEF 

183 

- 43 

SFC2710E 

THEF 

395 -121 

SFC4151LSEM 

THEF 

266 

- 53 

SG61 

SYL 

143 - 93 

SFC440HEM 

THEF 

240 -135 

SFC945E 

THEF 

140 

- 39 

SFC2710EC 

♦THEF 

396 -116 

SFC4153E 

THEF 

267 

- 5 

SG62 

SYL 

143 - 94 

SFC440HJM 

THEF 

240 -136 

SFC946E 

THEF 

162 

- 99 

SFC2710EM 

♦THEF 

396 -117 

SFC4153EM 

THEF 

267 

- 6 

SG63 

SYL 

143 - 95 

SFC440HKM 

THEF 

240 -137 

SFC948E 

THEF 

140 

- 40 

SFC2710KM 

♦THEF 

396 -118 

SFC4153ET 

THEF 

267 

- 7 


SYL 

146 -207 

SFC440HPM 

THEF 

235 - 15 

SFC951E 

THEF 

212 

- 37 

SFC2710M 

♦THEF 

396 - 91 

SFC4153JM 

THEF 

267 

- 8 

SG71 

SYL 

146 -208 

SFC440JM 

THEF 

240 -138 

SFC962E 

THEF 

168 

- 59 

SFC2710PC 

THEF 

395 - 95 

SFC4153KM 

THEF 

267 

- 9 

SG72 

SYL 

146 -209 

SFC440KM 

THFF 

OA(\ .130 

ccrronm 

TUCC 
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5G73 

SYL 

146 -210 

SFC440LSE 

THEF 

240 -140 

SFC2006 

♦THEF 

347 

- 11 

SFC2711C 

♦THEF 

395 -193 

SFC4153LSEM 

THEF 

267 

- 11 

SGI 00 

SYL 

144 - 7 

SFC440LSEM 

THEF 

240 -141 

SFC2008 

♦ THEF 

347 

- 12 

SFC2711E 

THEF 

395 -194 

SFC4153SE 

THEF 

267 

- 12 

SGI 00 J 

SGL 

364 -193 

SFC440PM 

THEF 

235 - 16 

SFC2046EC 

♦THEF 

391 

- 47 

SFC2711EC 

♦THEF 

395 -195 

SFC4153SJM 

THEF 

267 

- 13 

SG100N 

SGL 

364 -194 

SFC441BE 

THEF 

186 - 38 

SFC2054EC 

♦THEF 

340 

- 51 

SFC2711EM 

♦THEF 

395 -196 

SFC4153SKM 

THEF 

267 

- 14 

SG100T 

SGL 

364 -215 

SFC442E 

THEF 

186 -169 

SFC2100M 

♦THEF 

364 

-212 

SFC2711M 

♦THEF 

395 -197 

SFC4154E(1) 

THEF 

273 

-198 

SG100Y 

SGL 

364 -216 

SFC442EM 

THEF 

186 -170 

SFC2101A 

♦THEF 

320 

- 42 

SFC2711PC 

THEF 

395 -198 

SFC4154E(2) 

THEF 

185 

-161 

SG101(1) 

SYL 

144 - 8 

SFC442ET 

THEF 

186 -171 

SFC2101AGM 

♦THEF 

320 

- 43 

SFC2711PM 

♦THEF 

395 -199 

SFC4154EM(1) 

THEF 

273 

-199 

SG101AF 

♦SGL 

323 -126 

SFC445E 

THEF 

253 -185 

SFC2101APM 

♦THEF 

323 

-123 

SFC2723C 

♦THEF 

368 -106 

SFC4154EM(2) 

THEF 

185 

-162 

SG101AJ 

♦ SGL 

318 - 32 

SFC445ET 

THEF 

253 -186 

SFC2101M 

THEF 

320 

- 44 

SFC2723EC 

♦THEF 

368 -144 

SFC4154ET(1) 

THEF 

273 

-200 

SGI 01 AT 

♦SGL 

320 - 55 

SFC447AE 

THEF 

187 -125 

SFC2102 

THEF 

323 

-185 

SFC2723EM 

♦THEF 

368 -145 

SFC4154ET(2) 

THEF 

185 

-163 

SGI 01 AY 

♦SGL 

320 - 56 

SFC450E 

♦THEF 

175 -207 

SFC2104M 

♦THEF 

360 

- 98 

SFC2723JM 

♦THEF 

368 -146 

SFC4154JM 

THEF 

273 

-201 

SG101F 

♦SGL 

323 -127 

SFC450EM 

♦THEF 

175 -208 

SFC2105M 

♦THEF 

360 

-149 

SFC2723KM 

♦THEF 

368 -147 

SFC4154KM 

THEF 

273 

-202 

SG101J 

♦SGL 

318 - 33 

SFC450ET 

THEF 

175 -209 

SFC2106M 

THEF 

385 

-198 

SFC2723M 

♦THEF 

368 -107 

SFC4155E(1) 

THEF 

274 

- 38 

SG101T 

♦SGL 

320 - 57 

SFC450HE 

THEF 

175 -210 

SFC2108A 

♦THEF 

322 

-105 

SFC2723UC 

♦THEF 

368 -148 

SFC4155E(2) 

THEF 

185 

-191 

SG101Y 

♦SGL 

320 - 58 

SFC450HPM 

THEF 

157 - 42 

SFC2108AM 

THEF 

322 

-106 

SFC2741C 

♦THEF 

357 -208 

SFC4155EM(1) 

THEF 

274 

- 39 

SGI 02 

SYL 

144 - 9 

SFC450PM 

♦THEF 

157 - 43 

SFC2108M 

♦THEF 

322 

-107 

SFC2741 DC 

♦THEF 

357 -209 

SFC4155EM(2) 

THEF 

185 

-192 

SG102Y 

SGL 

320 -182 

SFC451E 

♦THEF 

175 -211 

SFC2108PM 

♦THEF 

324 

- 28 

SFC2741DT 

♦THEF 

357 -210 

SFC4155ET(1) 

THEF 

274 

- 40 

SGI 03(1) 

SYL 

144 - 10 

SFC451EM 

♦THEF 

175 -212 

SFC2109M 

♦THEF 

361 

-162 

SFC2741EC 

♦THEF 

358 - 97 

SFC4155ET(2) 

THEF 

185 

-193 

SG104F 

♦SGL 

361 -124 

SFC451ET 

♦THEF 

175 -213 

SFC2109RM 

THEF 

360 

-187 

SFC2741EM 

♦THEF 

358 - 98 

SFC4155JM 

THEF 

274 

- 41 

1 lillilhMim 

♦SGL 

360 - 80 

SFC451HE 

♦THEF 

175 -214 

SFC2110M 

♦THEF 

323 

-186 

SFC2741GC 

♦THEF 

357 -211 

SFC4155KM 

THEF 

274 

- 42 

1 1 bill PM 1 . 

♦SGL 

364 -190 

SFC451 HEM 

♦THEF 

175 -215 

SFC2111M 

♦THEF 

386 

-112 

SFC2741GM 

♦THEF 

357 -212 

SFC4155LSE 

THEF 

274 

- 43 

SG105N 

♦SGL 

360 - 31 

SFC451HPM 

THEF 

157 - 82 

SFC2200 

♦THEF 

364 

-213 

SFC2741KM 

♦THEF 

358 - 99 

SFC4155LSEM 

THEF 

274 

- 44 

SG105T 

♦SGL 

360 -152 

SFC451LE 

THEF 

175 -216 

SFC2201 

THEF 

320 

- 45 

SFC2741M 

♦THEF 

357 -213 

SFC4156E 

THEF 

274 

- 87 

SG105Y 

♦SGL 

364 -217 

SFC451LEM 

THEF 

175 -217 

SFC2201A 

♦THEF 

320 

- 46 

SFC2741 PC 

THEF 

347 -120 

SFC4156EM 

THEF 

274 

- 88 

SG107F 

♦SGL 

323 -204 

SFC451PM 

THEF 

157 - 83 

SFC2201APT 

♦THEF 

323 

-124 

SFC2741PM 

♦THEF 

357 - 52 

SFC4156ET 

THEF 

274 

■ 89 

SG107J 

♦SGL 

319 - 44 

SFC453E 

♦THEF 

176 -180 

SFC2201AUT 

♦THEF 

320 

- 47 

SFC2741T 

♦THEF 

357 -214 

SFC4157E 

THEF 

267 

-182 

SG107T 

♦SGL 

319 - 45 

SFC453EM 

♦THEF 

176 -181 

SFC2204 

♦THEF 

360 

- 99 

SFC2741UC 

♦THEF 

350 -128 

SFC4157EM 

THEF 

267 

-183 

SG107Y 

♦SGL 

352 - 2 

SFC453ET 

THEF 

176 -182 

SFC2205 

♦ THEF 

360 

-150 

SFC2747C 

♦THEF 

355 - 27 

SFC4157ET 

THEF 

267 

-184 

SG108AF 

SGL 

324 - 30 

SFC453HE 

THEF 

176 -183 

SFC2206 

THEF 

385 

-199 

SFC2747EC 

♦THEF 

353 -200 

SFC4157JM 

THEF 

267 

-185 

SGI 08 A J 

SGL 

322 -117 

SFC453HPM 

THEF 

158 -121 

SFC2207 

♦THEF 

321 

-116 

SFC2747JM 

♦THEF 

353 -201 

SFC4157KM 

THEF 

267 

-186 

SGI 08 AT 

SGL 

322 -118 

SFC453PM 

♦THEF 

1158 -122 

SFC2207PT 

THEF 

323 

-203 

SFC2747KM 

♦THEF 

355 - 28 

SFC4157LSE 

THEF 

267 

-187 

SG108AY 

SGL 

322 -119 

SFC454E 

♦THEF 

176 -184 

SFC2208 

♦THEF 

322 

-108 

SFC2747M 

♦THEF 

353 -202 

SFC4157LSEM 

THEF 

267 

-188 

SG108F 

SGL 

324 - 31 

SFC454EM 

♦THEF 

176 -185 

SFC2208A 

♦THEF 

322 

-109 

SFC2748C 

♦THEF 

320 - 51 

SFC4157SE 

THEF 

267 

-189 

SG108J 

SGL 

322 -120 

SFC454ET 

♦THEF 

176 -186 

SFC2208PT 

THEF 

324 

- 29 

SFC2748DC 

♦THEF 

320 - 52 

SFC4157SJM 

THEF 

267 

•190 

SG108T 

SGL 

322 -121 

SFC454HE 

♦THEF 

179 - 96 

SFC2209 

♦THEF 

361 

-163 

SFC2748GC 

♦THEF 

320 - 53 

SFC4157SKM 

THEF 

267 

-191 

SG108Y 

SGL 

322 -122 

SFC454HEM 

♦THEF 

179 - 97 

SFC2209R 

THEF 

360 

-188 

SFC2748M 

♦THEF 

320 - 54 

SFC4158SE 

THEF 

270 

-124 

SG109K 

♦SGL 

361 -165 

SFC454HPM 

♦THEF 

158 -140 

SFC2210 

♦THEF 

323 

-187 

SFC2748PC 

THEF 

354 - 77 

SFC4158SJM 

THEF 

270 

-125 

SG109T 

♦SGL 

361 -166 

SFC454LE 

THEF 

180 -167 

SFC2211 

♦THEF 

386 

-113 

SFC2748PM 

♦THEF 

323 -125 

SFC4158SKM 

THEF 

270 

-126 

SG110 

SYL 

144 -197 

SFC454LEM 

THEF 

180 -168 

SFC2300 

♦THEF 

364 

-214 

SFC2761C 

♦THEF 

354 -100 

SFC4174E 

THEF 

309 

-198 

SG110Y 

SGL 

320 -183 

SFC454PM 

THEF 

158 -141 

SFC2301A 

♦THEF 

320 

- 48 

SFC2761DC 

♦THEF 

352 - 77 

SFC4174EM 

THEF 

309 

-199 

SG111 

SYL 

144 -198 

SFC460E 

♦THEF 

177 - 81 

SFC2301AGC 

♦THEF 

320 

- 49 

SFC2761M 

♦THEF 

354 -101 

SFC4174ET 

THEF 

309 

-200 

SG111J 

♦SGL 

384 -164 

SFC460EM 

♦THEF 

177 - 77 

SFC2301AUC 

♦THEF 

320 

- 50 

SFC2761PM 

♦THEF 

352 -129 

SFC4175E 

THEF 

310 

- 28 

SG111M 

♦ SGL 

386 -116 

SFC460ET 

THEF 

177 - 78 

SFC2304 

♦THEF 

360 

-100 

SFC2761T 

♦THEF 

354 -102 

SFC4175EM 

THEF 

310 

- 29 


♦ SGL 

386 -117 

SFC460PM 

THEF 

157 -199 

SFC2305 

♦ THEF 

360 

-151 

SFC2776C 

♦THEF 

343 - 56 

SFC4175ET 

THEF 

310 

- 30 


♦SGL 

386 -118 

SFC472E 

♦THEF 

138 -148 

SFC2306 

THEF 

385 

-200 

SFC2776DC 

♦THEF 

343 - 57 

SFC4180E 

THEF 

224 

-127 


SYL 

144 -199 

SFC472EM 

♦THEF 

138 -149 

SFC2308 

♦THEF 

322 

-110 

SFC2776EC 

♦THEF 

343 -103 

SFC4180EM 

THEF 

224 

-128 


SYL 

144 -200 

SFC472ET 

♦THEF 

138 -150 

SFC2308A1 

♦THEF 

322 

-111 

SFC2776EM 

♦THEF 

343 -104 

SFC4180ET 

THEF 

224 

-129 

SG117AK 

♦SGL 

362 - 75 

SFC472HE 

THEF 

138 - 16 

SFC2308A2 

♦ THEF 

322 

-112 

SFC2776M 

♦THEF 

343 - 58 

SFC4180JM 

THEF 

224 

-130 

SG117AR 

♦SGL 

361 - 50 

SFC472LE 

THEF 

138 -151 

SFC2308A 

♦THEF 

322 

-113 

SFC2776PC 

THEF 

343 - 59 

SFC4180KM 

THEF 

224 

-131 

SG117AT 

♦SGL 

361 -219 

SFC472LEM 

THEF 

138 -152 

SFC2308ADC 

♦ THEF 

322 

-114 

SFC2776PM 

♦THEF 

343 - 97 

SFC4180PM 

THEF 

224 

- 75 

SG117HVK 

♦ SGL 

361 - 51 

SFC473E 

♦THEF 

131 - 56 

SFC2308DC 

♦ THEF 

322 

-115 

SFC2776UC 

♦THEF 

343 - 60 

SFC4181E 

♦THEF 

221 

-174 

SG117HVT 

♦ SGL 

361 -220 

SFC473EM 

♦THEF 

131 - 57 

SFC2308UC 

♦THEF 

322 

-116 

SFC2861 AC 

♦THEF 

354 -103 

SFC4181EM 

THEF 

221 

-175 

c d i rJ !^B1§I11I 

♦SGL 

361 - 52 

SFC473ET 

♦THEF 

131 - 58 

SFC2309 

♦THEF 

361 

-164 

SFC2861ADC 

♦THEF 

354 -104 

SFC4181ET 

THEF 

221 

-176 


♦SGL 

362 - 1 

SFC473LE 

THEF 

131 - 59 

SFC2309R 

♦THEF 

360 

-189 

SFC2861AM 

♦THEF 

354 -105 

SFC4181JM 

THEF 

221 

-177 

5 

♦SGL 

362 - 2 

SFC4/3LEM 

THEF 

131 - 60 

SFC2310 

♦ THEF 

323 

-188 

SFC2861BC 

♦THEF 

354 -106 

SFC4181KM 

THEF 

221 

-178 

SG118AT 

SGL 

323 - 36 

SFC473PM 

THEF 

130 -157 

SFC2310DC 

THEF 

323 

-189 

SFC2861BDC 

♦ THEF 

354 -107 

SFC4182E 

♦THEF 

223 

- 95 

SG118J 

SGL 

323 - 37 

SFC474E 

THEF 

132 - 89 

SFC2311 

♦THEF 

386 

-114 

SFC2861BM 

♦THEF 

354 -108 

SFC4182EM 

♦THEF 

223 

- 96 

SG118T 

SGL 

323 - 38 

SFC474EM 

♦THEF 

132 - 90 

SFC2311UC 

THEF 

386 

-115 

SFC2861C 

THEF 

354 -109 

SFC4182ET 

♦THEF 

223 

- 97 

SG124J 

♦SGL 

337 -208 

SFC474ET 

♦THEF 

132 - 91 

SFC2315C 

♦THEF 

354 

- 99 

SFC2861 DC 

THEF 

352 - 78 

SFC4192E 

♦THEF 

203 

- 43 

SG124N 

♦SGL 

337 -209 

SFC474EV 

THEF 

132 - 92 

SFC2315DC 

THEF 

352 

- 76 

SFC2861 DT 

THEF 

352 - 79 

SFC4192EM 

♦THEF 

203 

- 44 

SGI 30 

SYL 

142 - 58 

SFC474HE 

♦THEF 

132 - 93 

SFC2318 

♦THEF 

323 

- 33 

SFC2861M 

THEF 

354 -110 

SFC4192ET 

♦THEF 

203 

- 45 

SG131 

SYL 

142 - 59 

SFC474HEM 

♦THEF 

132 - 94 

SFC2318DC 

♦THEF 

323 

- 34 

SFC2861 PM 

♦THEF 

352 -130 

SFC4193E 

♦THEF 

203 

-198 

SGI 32 

SYL 

142 - 60 

SFC474HPM 

♦THEF 

125 -171 

SFC2318UC 

♦ THEF 

323 

- 35 

SFC2861T 

THEF 

354 -111 

SFC4193EM 

♦THEF 

203 

-199 

SGI 33 

SYL 

142 - 61 

SFC474LE 

THEF 

132 - 95 

SFC2430 

THEF 

326 

- 62 

SFC4107E 

♦THEF 

127 -177 

SFC4193ET 

♦THEF 

203 

-200 

SG137AK 

♦SGL 

361 - 98 

SFC474LEM 

THEF 

132 - 96 

SFC2430E 

THEF 

326 

- 4 

SFC4107EM 

♦THEF 

127 -178 

SFC4253LSE 

THEF 

269 

- 75 

SG137AR 

♦SGL 

362 - 79 

SFC474PM 

THEF 

125 -172 

SFC2430F 

THEF 

331 

- 5 

SFC4107ET 

♦THEF 

127 -179 

SFC4253LSEM 

THEF 

269 

- 76 

SG137AT 

♦SGL 

362 - 56 

SFC475E 

♦THEF 

228 -110 

SFC2430G 

THEF 

326 

- 63 

SFC4121E 

♦THEF 

210 -154 

SFC4283LSE 

♦THEF 

216 

- 85 

SG137HVK 

♦SGL 

361 - 99 

SFC475EM 

THEF 

228 -111 

SFC2431 

THEF 

326 

- 68 

SFC4121EM 

♦THEF 

210 -155 

SFC4283LSEM 

♦THEF 

216 

- 86 

SG137HVT 

♦ SGL 

362 - 57 

SFC475ET 

THEF 

228 -112 

SFC2458C 

♦THEF 

329 

- 86 

SFC4121ET 

♦THEF 

210 -156 

SFF24000AEV 

♦THEF 

147 

-137 

SG137K 

♦ SGL 

361 -100 

SFC475JM 

THEF 

228 -113 

SFC2458M 

♦THEF 

329 

- 87 

SFC4121PM 

♦THEF 

210 - 20 

SFF24000AKM 

♦THEF 

147 

-138 

SG137P 

SGL 

360 - 74 

SFC475KM 

THEF 

228 -114 

SFC2458UC 

♦THEF 

329 

- 88 

SFC4122E 

♦THEF 

210 -212 

SFF24001AEV 

♦THEF 

148 

• 58 

SG137R 

♦SGL 

361 -101 

SFC476E 

♦THEF 

137 -197 

SFC2510 

THEF 

345 

-161 

SFC4122EM 

♦THEF 

210 -213 

SFF24001AKM 

♦THEF 

148 

- 59 

SG137T 

♦SGL 

362 - 58 

SFC476EM 

♦THEF 

137 -198 

SFC2510F 

THEF 

330 

-217 

SFC4122ET 

♦THEF 

210 -214 

SFF24002AEV 

♦THEF 

148 

-211 

SG138AK 

♦SGL 

361 -117 

SFC476ET 

THEF | 

137 -199 

SFC2510G 

THEF 

330 

-218 

SFC4122PM 

♦THEF 

210 -215 

SFF24002AKM 

♦THEF 

148 

-212 

SG138K 

♦SGL 

361 -118 

SFC483ALSE 

♦THEF 

216 -199 

SFC2510M 

THEF 

326 

- 58 

SFC4123E 

♦THEF 

211 - 72 

SFF24008AEV 

♦THEF 

215 

- 69 

SG139AJ 

SGL 

385 -121 

SFC483ALSEM 

♦THEF 1 

216 -200 

SFC2510P 

THEF 

345 

-162 

SFC4123EM 

THEF 

211 - 73 

SFF24008AKM 

♦THEF 

215 

- 70 

SGI39AN 

SGL 

385 -122 

SFC483E 

THEF 

216 -201 

SFC2510PF 

THEF 

330 

-219 

SFC4123ET 

THEF 

211 - 74 

SFF24011AEV 

♦THEF 

149 

-141 

SG139BJ 

SGL 

385 -123 

SFC483EM 

THEF 

216 -202 

SFC2510PG 

THEF 

326 

- 59 

SFC4132E 

THEF 

287 -165 

SFF24011AKM 

♦THEF 

149 

-142 

SG139J 

SGL 

385 -124 

SFC483ET 

THEF 

216 -203 

SFC2510PM 

THEF 

345 

-163 

SFC4132EM 

THEF 

287 -166 

SFF24012AEV 

♦THEF 

150 

- 40 

SG139N 

SGL 

385 -125 

SFC483JM 

THEF 

216 -204 

SFC2510PMF 

THEF 

330 

-220 

SFC4132ET 

THEF 

287 -167 

SFF24012AKM 

♦THEF 

150 

- 41 

SGI 50 

SYL 

146 - 42 

SFC483KM 

THEF 

216 -205 

SFC2525 

THEF 

335 

- 86 

SFC4132JM 

THEF 

287 -168 

SFF24013AEV 

♦THEF 

124 

- 43 

SG150AK 

♦SGL 

361 - 53 

SFC485E 

♦THEF 

219 -166 

SFC2525M 

THEF 

335 

- 87 

SFC4132KM 

THEF 

287 -169 

SFF24013AKM 

♦THEF 

124 

- 44 

l.h.kl'M.H'H 

♦SGL 

361 - 54 

SFC485EM 

♦THEF 

219 -167 

SFC2530 

THEF 

326 

- 64 

SFC4132PM 

THEF 

287 - 98 

SFF24017AEV 

♦THEF 

189 

-187 

isic||ffwSMii 

SYL 

146 - 43 

SFC485ET 

♦THEF 

219 -168 

SFC2530F 

THEF 

331 

- 6 

SFC4138LSE 

THEF 

276 - 74 

SFF24017AKM 

♦THEF 

189 

-188 


SYL 

146 - 3 
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3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

( ii 

TYPE NUMBER SEQUENCE 


■^1333 

msam 

I* 

H 

Ki 

i 



TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 


Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 1 

SG153 


146 

■ 4 

1 I'l I 1 1 ■ i 



- 3 

SG723CN 

♦SGL 

368 

-150 

SG1524BJ 

RW 

363 

- 26 

SG2540Y(A) 

SGL 

364 

- 16 

SG200 

SYL 

145 

- 5 

SG300N 

SGL 

364 

-198 

SG723CT 

♦SGL 

368 

-108 

SG1524F 

SIC 

363 

- 27 

SG2542J 

♦SGL 

363 

-193 

SG200J 

SGL 

364 

-195 

SG300T 

SGL 

365 

- 4 

SG723J 

♦ SGL 

368 

-151 

SG1524J 

♦ LTC 

363 

- 28 

SG2542N 

♦SGL 

363 

-194 

SG200M 

SGL 

364 

-218 

SG300Y 

SGL 

365 

- 5 

SG723N 

SGL 

368 

- 67 


♦SGL 



SG2543J 

♦SGL 

363 

-203 

SG200N 

SGL 

364 

-196 

SG301 

SYL 

143 

-216 

SG723T 

♦ SGL 

368 

-109 

SG1524N 

Til 

363 

- 29 

SG2544J 

♦SGL 

363 

-219 

SG200T 

SGL 

364 

-219 

SG301AF 

♦ SGL 

323 

-130 

SG733CJ 

SGL 

353 

- 52 

SG1525A 

♦SGL 

363 

-102 

SG2547J 

SGL 

364 

- 8 

SG200Y 

SGL 

364 

-220 

SG301AJ 

♦ SGL 

318 

- 38 

SG733CN 

SGL 

353 

- 53 

SG1525AJ 

♦ LTC 

363 

-103 

SG2548J 

♦SGL 

364 

- 20 

SG201 

SYL 

145 

- 6 

SG301AM 

♦SGL 

320 

- 64 

SG733CT 

SGL 

354 

-175 

♦ MOTA 

♦SGL 



SG2549M 

♦SGL 

364 

- 24 

SG201AF 

♦SGL 

323 

-128 

SG301AN 

♦ SGL 

318 

- 39 

SG733J 

SGL 

353 

- 54 

SG1526AF 

♦ MULB 

363 

-164 

SG2549Y 

♦SGL 

364 

- 25 

SG201AJ 

♦SGL 

318 

- 34 

SG301AT 

♦ SGL 

320 

- 65 

SG733N 

SGL 

353 

- 55 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SG2731 (A) 

SGL 

364 

- 52 

SG201AM 

♦SGL 

320 

- 59 

SG301AY 

♦ SGL 

320 

- 66 

SG733T 

SGL 

354 

-176 

♦ SIC 

♦VALG 



SG2731J 

♦SGL 

389 

-116 

SG201AN 

♦SGL 

318 

- 35 

SG301N 

SGL 

318 

- 40 

SG741CF 

♦SGL 

347 

-121 

SG1526AJ(A) 

SGL 

363 

-165 

SG2840 

♦SGL 

364 

- 65 

SG201AT 

♦SGL 

320 

- 60 

SG301T 

SGL 

320 

- 67 

SG741CJ 

♦SGL 

352 

- 5 

SG1526AN 

♦ MULB 

363 

-166 

SG3001T 

SGL 

340 

- 34 

SG201AY 

♦SGL 

320 

- 61 

SG302 

SYL 

143 

-217 

SG741CM 

♦SGL 

350 

-129 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SG3058J 

SGL 

365 

- 26 

SG201F 

♦SGL 

323 

-129 

SG302Y 

SGL 

320 

-186 

SG741CN 

♦SGL 

352 

- 6 

♦SIC 

♦VALG 



SG3059N 

SGL 

365 

- 27 

SG201J 

♦SGL 

318 

- 36 

SG303 

SYL 

143 

-218 

SG741CT 

♦SGL 

350 

-130 

SG1526J 

♦ MOTA 

363 

- 30 

SG3079J 

SGL 

365 

- 29 

SG201M 

♦SGL 

320 

- 62 

SG304T 

♦SGL 

360 

- 82 

SG741CY 

♦SGL 

352 

- 7 


♦SGL 



SG3079N 

SGL 

365 

- 30 

SG201N 

♦SGL 

318 

- 37 

SG305AJ 

♦SGL 

360 

- 33 

SG741F 

♦SGL 

347 

-122 

SGI 527A 

♦SGL 

363 

-104 

SG3081J 

♦SGL 

391 

- 31 

SG201T 

♦SGL 

320 

- 63 

SG305AM 

SGL 

360 

-154 

SG741J 

♦SGL 

352 

- 8 

SG1527AJ 

♦ LTC 

363 

-105 

SG3081N 

♦SGL 

391 

- 32 

SG201Y 

♦SGL 

323 

- 39 

SG305AN 

♦SGL 

360 

-155 

SG741N 

SGL 

352 

- 9 

♦ MOTA 

♦SGL 



SG3082J 

♦SGL 

391 

- 37 

SG202 

SYL 

145 

- 7 

SG305AT 

♦SGL 

364 

-199 

SG741SCM 

SGL 

357 

-215 

SGI 532J 

♦ SGL 

362 

-205 

SG3082N 

SGL 

391 

- 38 

SG202Y 

SGL 

320 

-184 

SG305J 

♦SGL 

364 

-192 

SG741SCT 

SGL 

357 

-216 

SG1532T 

♦SGL 

362 

-191 

SG3083J 

♦SGL 

391 

- 76 

SG203 

SYL 

145 

- 8 

SG305N 

♦SGL 

360 

- 34 

SG741ST 

SGL 

357 

-217 

SG1536T 

♦SGL 

350 

-140 

SG3083N 

♦SGL 

391 

- 77 

SG204T 

♦SGL 

360 

- 81 

SG305T 

♦SGL 

360 

-156 

SG741T 

♦SGL 

350 

-131 

SG1536Y 

♦SGL 

350 

-141 

SG3118AF 

SGL 

325 

-136 

SG205J 

♦SGL 

364 

-191 

SG305Y 

♦SGL 

365 

- 6 

SG741Y 

♦ SGL 

352 

- 10 

SG1540Y(A) 

SGL 

364 

- 15 

SG3118AJ 

SGL 

3 22 

-151 

SG205M 

♦SGL 

365 

- 1 

SG307F 

♦SGL 

323 

-206 

SG747CJ 

SGL 

353 

-203 

SGI 542J 

♦SGL 

363 

-191 

SG3118AM 

SGL 

322 

-152 

SG205N 

♦SGL 

360 

- 32 

SG307J 

♦SGL 

319 

- 50 

SG747CN 

SGL 

353 

-204 

SG1542N 

♦SGL 

363 

-192 

SG3118AT 

SGL 

322 

-153 

SG205T(1) 

♦ SGL 

360 

-153 

SG307M 

♦SGL 

319 

- 51 

SG747CT 

SGL 

355 

- 29 

SGI 543J 

♦ SGL 

363 

-202 

SG3118AY 

SGL 

325 

-137 

SG205Y 

♦SGL 

365 

- 2 

SG307N 

♦SGL 

319 

- 52 

SG747J 

SGL 

353 

-205 

SG1544J 

♦SGL 

363 

-218 

SG3118F 

SGL 

325 

-138 

SG207F 

♦SGL 

323 

-205 

SG307T 

♦SGL 

319 

- 53 

SG747N 

SGL 

353 

-206 

SG1547J 

SGL 

364 

- 7 

SG3118J 

SGL 

322 

-154 

SG207J 

♦SGL 

319 

- 46 

SG307Y 

♦SGL 

352 

- 4 

SG747T 

SGL 

355 

- 30 

SGI 548J 

♦SGL 

364 

- 19 

SG3118M 

SGL 

322 

-155 

SG207M 

♦SGL 

319 

- 47 

SG308AF 

SGL 

324 

- 32 

SG748CF 

SGL 

355 

- 64 

SG1549M 

♦SGL 

364 

- 23 

SG3118T 

SGL 

322 

-156 

SG207N 

♦SGL 

319 

- 48 

SG308AJ 

SGL 

318 

-111 

SG748CJ 

SGL 

352 

-113 

SG1556T 

SGL 

326 

- 29 

SG3118Y 

SGL 

325 

-139 

SG207T 

♦SGL 

319 

- 49 

SG308AM 

SGL 

322 

-131 

SG748CM 

SGL 

354 

- 78 

SG1556Y 

SGL 

350 

-142 

SG3173P 

♦ SGL 

325 

-155 

SG207Y 

♦SGL 

352 

- 3 

SG308AT 

SGL 

322 

-132 

SG748CN 

SGL 

354 

- 79 

SG1558M 

SGL 

329 

- 93 

SG3173R 

♦SGL 

325 

-156 

SG208AF 

SGL 

319 

- 3 

SG308AY 

SGL 

322 

-133 

SG748CT 

SGL 

354 

- 80 

SG1558T 

SGL 

329 

- 94 

SG3183AJ 

♦ SGL 

391 

- 78 

SG208AJ 

SGL 

322 

-123 

SG308F 

SGL 

324 

- 33 

SG748CY 

SGL 

354 

- 81 

SGI 568J 

♦ SGL 

362 

-138 

SG3183AN 

♦ SGL 

391 

- 79 

SG208AM 

♦SGL 

322 

-124 

SG308J 

SGL 

318 

-112 

SG748F 

SGL 

355 

■ 65 

SG1568R 

♦SGL 

362 

-125 

SG3183J 

♦ SGL 

391 

- 80 

SG208AT 

♦SGL 

322 

-125 

SG308M 

SGL 

322 

-134 

SG748J 

SGL 

352 

-114 

SG1568T 

♦SGL 

362 

-146 

SG3183N 

♦SGL 

391 

- 81 

SG208AY 

♦SGL 

322 

-126 

SG308T 

SGL 

322 

-135 

SG748T 

SGL 

354 

- 82 

SG1595J 

♦SGL 

376 

- 29 

SG3217F 

SGL 

323 

-208 

SG208F 

SGL 

319 

- 4 

SG308Y 

SGL 

322 

-136 

SG748Y 

SGL 

354 

- 83 

SG1596G 

SGL 

375 

-190 

SG3217N 

SGL 

352 

- 12 

SG208J 

SGL 

322 

-127 

SG309K 

♦ SGL 

361 

-169 

SG777CF 

SGL 

323 

-131 

SG1596J 

♦SGL 

376 

- 65 

SG3217T 

SGL 

350 

-143 

SG208M 

SGL 

322 

-128 

SG309T 

♦SGL 

361 

-170 

SG777CJ 

SGL 

318 

- 41 

SG1596L 

SGL 

375 

-196 


SPR 



SG208T 

♦SGL 

322 

-129 

SG310 

SYL 

146 

-211 

SG777CM 

SGL 

320 

- 68 

SG1596T 

♦SGL 

376 

- 56 

SG3217Y 

SGL 

352 

- 13 

SG208Y 

♦SGL 

322 

-130 

SG311(1) 

SYL 

146 

-212 

SG777CN 

SGL 

318 

- 42 

SG1660F 

SGL 

324 

- 34 

SG3250M 

SGL 

343 

- 67 

SG209K 

♦SGL 

361 

-167 

SG311J 

♦SGL 

384 

-165 

SG777CT 

SGL 

320 

- 69 

SGI660J 

SGL 

322 

-141 

SG3250T 

SGL 

343 

- 68 

SG209T 

♦SGL 

361 

-168 

SG311M 

♦ SGL 

386 

-123 

SG777CY 

SGL 

320 

- 70 

SGI 660M 

SGL 

318 

-113 

SG3250Y 

SGL 

343 

- 69 

SG210 

SYL 

144 

-123 

SG311N 

♦ SGL 

386 

-124 

SG777F 

SGL 

323 

-132 

SG1660T 

SGL 

318 

-114 

SG3252M 

SGL 

325 

-169 

SG210T 

♦ SGL 

323 

-190 

SG311T 

♦ SGL 

386 

-125 

SG777J 

SGL 

318 

- 43 

SGI 660Y 

SGL 

322 

-142 

SG3252T 

SGL 

325 

-170 

SG210Y 

SGL 

320 

-185 

SG312(1) 

SYL 

146 

-213 

SG777T 

SGL 

320 

- 71 

SGI 731 (2A) 

SGL 

364 

- 51 

SG3252Y 

SGL 

325 

-171 

SG211 (2) 

SYL 

144 

-124 

SG313(1) 

SYL 

146 

-214 

SG777Y 

SGL 

320 

- 72 

SG1731J 

♦ SGL 

389 

-115 

SG3253J 

♦SGL 

359 

-142 

SG211J 

♦SGL 

386 

-119 

SG317AK 

♦ SGL 

361 

- 62 

SG1118AF 

SGL 

325 

-128 

SG1760F 

SGL 

324 

- 35 

SG3253M 

♦SGL 

359 

-143 

SG211M 

♦SGL 

386 

-120 

SG317AT 

♦ SGL 

362 

- 6 

SG1118AJ 

SGL 

322 

-137 

SGI 760J 

SGL 

322 

-143 

SG3253T 

SGL 

359 

-144 

SG211N 

♦SGL 

386 

-121 

SG317HVK 

♦ SGL 

361 

- 63 

SG111 BAT 

SGL 

322 

-138 

SG1760M 

SGL 

321 

-117 

SG3253Y 

SGL 

359 

-145 

SG211T 

♦SGL 

386 

-122 

SG317HVT 

♦SGL 

362 

- 7 

SG1118AY 

SGL 

325 

-129 

SG1760T 

SGL 

318 

-115 

SG3401 J(2) 

♦SGL 

347 

- 46 

SG212(2) 

SYL 

144 

-125 

SG317K 

♦SGL 

361 

- 64 

SG1118F 

SGL 

325 

-130 

SGI 760Y 

SGL 

322 

-144 

SG3401 N(2) 

♦SGL 

347 

- 47 

SG213(2) 

SYL 

144 

-126 

SG317R 

♦ SGL 

362 

- 8 

SG1118J 

SGL 

322 

-139 

SGI 840 

♦ SGL 

364 

- 64 

SG3401T(2j 

♦SGL 

347 

- 48 

SG217AK 

♦SGL 

361 

- 55 

SG317T 

♦ SGL 

362 

- 9 

SG1118T 

SGL 

322 

-140 

SG2001J 

♦ SGL 

251 

-168 

SG3402J 

SGL 

376 

- 61 

SG217AR 

♦ SGL 

361 

- 56 

SG318J 

SGL 

323 

- 42 

SG1118Y 

SGL 

325 

-131 

SG2118AF 

SGL 

325 

-132 

SG3402N 

SGL 

376 

- 62 

SG217AT 

♦SGL 

362 

- 3 

SG318M 

SGL 

323 

- 43 

SG1173P 

♦ SGL 

325 

-153 

SG2118AJ 

SGL 

322 

-145 

SG3402T 

SGL 

376 

- 54 

SG217HVK 

♦SGL 

361 

- 57 

SG318T 

SGL 

323 

- 44 

SG1173R 

♦ SGL 

325 

-154 

SG2118AM 

SGL 

322 

-146 

SG3423AM 

♦ SGL 

365 

- 77 

SG217HVT 

♦ SGL 

362 

- 4 

SG324J 

♦ SGL 

337 

-212 

SG1217F 

SGL 

323 

-207 

SG2118AT 

SGL 

322 

-147 

SG3423AY 

♦SGL 

365 

- 78 

SG217K 

♦SGL 

361 

- 58 

SG324N 

♦SGL 

337 

-213 

SG1217T 

SGL 

350 

-132 

SG2118AY 

SGL 

325 

-133 

SG3423M 

♦SGL 

365 

- 79 

SG217R 

♦SGL 

361 

- 59 

SG337AK 

♦SGL 

361 

-107 

SG1217Y 

SGL 

352 

- 11 

SG2118F 

SGL 

325 

-134 

SG3423Y 

♦SGL 

365 

- 80 

SG217T 

♦SGL 

362 

- 5 

SG337AP 

♦SGL 

360 

- 75 

SG1250M 

SGL 

343 

- 61 

SG2118J 

SGL 

322 

-148 

SG3501AJ 

♦ SGL 

362 

-197 

SG218J 

SGL 

323 

- 40 

SG337AR 

♦ SGL 

361 

-108 

SG1250T 

SGL 

343 

- 62 

SG2118M 

SGL 

322 

-149 

SG3501 AN 

♦ SGL 

362 

-198 

SG218T 

SGL 

323 

- 41 

SG337AT 

♦ SGL 

362 

- 62 

SGI 250Y 

SGL 

343 

- 63 

SG2118T 

SGL 

322 

-150 

SG3501AT 

♦SGL 

362 

-185 

SG220 

SYL 

145 

-121 

SG337HVT 

♦SGL 

362 

- 63 

SG1252T 

SGL 

325 

-164 

SG2118Y 

SGL 

325 

-135 

SG3501T 

SGL 

362 

-182 

SG221(2) 

SYL 

145 

-122 

SG337K 

♦SGL 

361 

-109 

SG1252Y 

SGL 

325 

-165 

SG2250M 

SGL 

343 

- 64 

SG3502J 

♦SGL 

362 

-211 

SG222(2) 

SYL 

145 

-123 

SG337R 

♦SGL 

361 

-110 

SGI 253J 

♦ SGL 

359 

-134 

SG2250T 

SGL 

343 

- 65 

SG3502N 

♦ SGL 

362 

-212 

SG223(2) 

SYL 

145 

-124 

SG337T 

♦SGL 

362 

- 64 

SG1253M 

♦ SGL 

359 

-135 

SG2250Y 

SGL 

343 

- 66 

SG3509(A) 

♦SGL 1 

392 

-125 

SG224J 

♦SGL 

337 

-210 

SG338AK 

♦SGL 

361 

-121 

SG1253T 

♦ SGL 

359 

-136 

SG2252M 

SGL 

325 

-166 

SG3509N 

♦SGL 

392 

-124 

SG224N 

♦SGL 

337 

-211 

SG338K 

♦ SGL 

361 

-122 

SGI 253Y 

♦ SGL 

359 

-137 

SG2252T 

SGL 

325 

-167 

SG3511J 

SGL 

362 

-203 

SG230 

SYL 

146 

- 16 

SG339AJ 

SGL 

385 

-132 

SG1401 J(2) 

SGL 

347 

- 40 

SG2252Y 

SGL 

325 

-168 

SG3511N 

SGL 

362 

-204 

SG231(1) 

SYL 

146 

- 17 

SG339AN 

SGL 

385 

-133 

SGI 401N 

♦ SGL 

347 

- 41 

SG2253J 

♦SGL 

359 

-138 

SG3511T 

SGL 

362 

-188 

SG232(1) 

SYL 

146 

- 18 

SG339BJ 

SGL 

385 

-134 

SG1401T(2) 

♦ SGL 

347 

- 42 

SG2253M 

♦SGL 

359 

-139 

SG3523AM 

♦SGL 1 

365 

- 81 

SG233(1) 

SYL 

146 

- 19 

SG339BN 

SGL 

385 

-135 

SGI 402J 

SGL 

376 

- 57 

SG2253T 

SGL 

359 

-140 

SG3523AY 

♦SGL 

365 

- 82 

SG237AK 

♦SGL 

361 

-102 

SG339J 

SGL 

385 

-136 

SG1402N 

SGL 

376 

- 58 

SG2253Y 

SGL 

359 

-141 

SG3523M 

♦SGL 

365 

- 83 

SG237AR 

♦SGL 

361 

-103 

SG339N 

SGL 

385 

-137 

SG1402T 

SGL 

376 

- 52 

SG2401J(2) 

♦SGL 

347 

- 43 

SG3523Y 

♦SGL 

365 

- 84 

SG237AT 

♦SGL 

362 

- 59 

SG350AK 

♦ SGL 

361 

- 65 

SG1436CT 

♦SGL 

350 

-133 

SG2401N(2) 

♦SGL 

347 

- 44 

SG3524BJ 

♦SGL 

363 

- 36 

SG237HVK 

♦SGL 

361 

-104 

SG350AP 

♦ SGL 

360 

- 56 

SG1436CY 

♦SGL 

350 

-134 

SG2401T(2) 

♦SGL 

347 

- 45 

SG3524BN 

♦SGL j 

363 

- 37 

SG237HVT 

♦SGL 

362 

- 60 

SG350K 

♦SGL 

361 

- 66 

SG1436M 

SGL 

350 

-135 

SG2402J 

SGL 

376 

- 59 

SG3524D 

♦ MULB 

363 

- 38 

SG237K 

♦SGL 

361 

-105 

SG350P 

♦ SGL 

360 

- 57 

SG1436T 

♦SGL 

350 

-136 

SG2402N 

SGL 

376 

- 60 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SG237R 

♦SGL 

361 

-106 

SG555CJ 

SGL 

372 

-206 

SG1436Y 

♦ SGL 

350 

-137 

SG2402T 

SGL 

376 

- 53 

♦SIC 

♦VALG 



SG237T 

♦SGL 

362 

- 61 

SG555CM 

SGL 

372 

- 77 

SG1456CT 

SGL 

326 

- 27 

SG2501AJ 

♦SGL 

362 

-195 

SG3524F 

♦ MULB 

363 

- 39 

SG238AK 

♦SGL 

361 

-119 

SG555CN 

SGL 

372 

-207 

SG1456CY 

SGL 

350 

-138 

SG2501AN 

♦SGL 

362 

-196 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



SG238K 

♦SGL 

361 

-120 

SG555CT 

SGL 

372 

- 78 

SG1456T 

SGL 

326 

- 28 

SG2501AT 

♦SGL 

362 

-184 

♦SIC 

♦VALG 



SG239AJ 

SGL 

385 

-126 

SG555J 

SGL 

372 

-208 

SG1456Y 

SGL 

350 

-139 

SG2501T 

SGL 

362 

-181 

SG3524J 

♦ LTC 

363 

- 40 

SG239AN 

SGL 

385 

-127 

SG555M 

SGL 

372 

- 79 

SG1458CM 

SGL 

329 

- 89 

SG2502J 

♦SGL 

362 

-209 


♦SGL 



SG239BJ 

SGL 

385 

-128 

SG555N 

SGL 

372 

-209 

SG1458CT 

SGL 

329 

- 90 

SG2502N 

♦SGL 

362 

-210 

SG3524N 

♦ LTC 

363 

- 41 

SG239BN 

SGL 

385 

-129 

SG555T 

SGL 

372 

• 80 

SG1458M 

SGL 1 

329 

- 91 

SG2524BJ 

♦SGL 

363 

- 31 

♦ MULB 

♦ PHIN 



SG239J 

SGL 

385 

-130 

SG556CJ 

SGL 

370 

■100 

SG1458T 

SGL 

329 

- 92 

SG2524F 

SIC 

363 

- 32 

♦ RTCF 

♦SIC 



SG239N 

SGL 

385 

-131 

SG556CN 

SGL 

370 

-101 

SG1468J 

♦SGL 

362 

-137 

SG2524J 

♦SGL 

363 

- 33 

♦Til 

♦VALG 



SG240 

SYL 

142 

- 62 

SG556J 

SGL 

370 

■102 

SGI 468N 

♦ SGL 

362 

-144 

SG2524N 

♦Til 

363 

- 34 

SG3525A 

♦SGL 

363 

-112 

SG241(1) 

SYL 

142 

- 63 

SG556N 

SGL 

370 

-103 

SG1468R 

♦ SGL 

362 

-124 

SG2525A 

♦SGL 

363 

-106 

SG3525AJ 

♦ LTC 

363 

-113 

SG242(1) 

SYL 

142 

- 64 

SG710AT 

SGL 

396 

• 92 

SG1468T 

♦ SGL 

362 

-145 

SG2525AJ 

♦ MOTA 

363 

-107 

♦ MOTA 

♦ SGL 



SG243 

SYL 

142 

- 65 

SG710BN 

SGL 

395 

■122 

SGI 488J 

SGL 

249 

- 67 


♦SGL 



SG3525AN 

♦ LTC 

363 

-114 

SG250 

SYL 

142 

-181 

SG710BT 

SGL 

395 

■ 96 

SG1489AJ 

♦SGL 

279 

-167 

SG2525AN 

♦ MOTA 

363 

-108 

♦ MOTA 

♦Til 



SG250AK 

♦SGL 

361 

- 60 

SG710CJ 

SGL 

395 

■123 

SGI 489J 

SGL 

279 

-168 

SG2526AF 

♦ MULB 

363 

-167 

SG3526AF 

♦ MULB 

363 

-171 

SG250K 

♦SGL 

361 

- 61 

SG710CN 

SGL 

396 

-119 

SG1495D 

SGL 

376 

- 26 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SG251(1) 

SYL 

142 

-182 

SG710CT 

SGL 

396 

■120 

SG1495J 

♦ SGL 

376 

- 27 

♦SIC 

♦ VALG 



♦ SIC 

♦VALG 



SG252(1) 

SYL 

142 

-183 

SG710J 

SGL 

395 

■124 

SG1495N 

♦SGL 

376 

- 28 

SG2526AJ(A) 

SGL 

363 

-168 

SG3526AJ(A) 

SGL 

363 

-172 

SG253 

SYL 

142 

-184 

SG710N 

SGL 

395 

•125 

SG1496G 

SGL 

375 

-189 

SG2526AN 

♦ MULB 

363 

-169 

SG3526AN(A) 

♦ MULB 

363 

-173 

SG260 

SYL 

143 

• 96 

SG710T 

SGL 

396 

- 93 

SG1496J 

♦ SGL 

376 

- 63 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



SG261 

SYL 

143 

- 97 

SG711AT 

SGL 

395 

-200 

SG1496L 

SGL 

375 

-195 

♦ SIC 

♦VALG 




♦VALG 



SG262 

SYL 

143 

- 98 

SG711BN 

SGL 

395 

-201 

SG1496N 

♦SGL 

376 

- 64 

SG2526J 

♦ MOTA 

363 

- 35 

SG3526J 

♦ MOTA 

363 

- 42 

SG263 

SYL 

143 

- 99 

SG711BT 

SGL 

395 

-202 

SG1496T 

♦SGL 

376 

- 55 


♦SGL 




♦SGL 



SG280 

SYL 

146 

- 78 

SG711CJ 

SGL 

384 

-183 

SGI 501AJ 

♦ SGL 

362 

-194 

SG2526N 

♦ MOTA 

363 

-170 

SG3526N 

♦ MOTA 

363 

- 43 

SG281 

SYL 

146 

- 79 

SG711CN 

SGL 

395 

-203 

SGI 501 AT 

♦ SGL 

362 

-183 

SG2527A 

♦SGL 

363 

-109 


♦ SGL 



SG282 

SYL 

146 

- 80 

SG711CT 

SGL 

395 

-204 

SG1501T 

SGL 

362 

-180 

SG2527AJ 

♦ MOTA 

363 

-110 

SG3527A 

♦ SGL 

363 -115 

SG283 

SYL 

146 

- 81 

SG711J 

SGL 

384 

-184 

SGI 502J 

♦SGL 

362 

-208 


♦SGL 



SG3527AJ 

♦ LTC 

363 

-116 

SG292S 

SGL 

389 

-189 

SG711N 

SGL 

395 

-205 

SG1511J 

SGL 

362 

-201 

SG2527AN 

♦ MOTA 

363 

-111 

♦ MOTA 

♦ SGL 



SG300 

SYL 

143 

-215 

SG711T 

SGL 

395 

-206 

SGI 51 IN 

SGL 

362 

-202 

SG2532J 

♦ SGL 

362 

-206 

SG3527AN 

♦ LTC 

363 

-117 

SG300J 

SGL 

364 

-197 

SG723CJ 

♦SGL 

368 

-149 

SG1511T 

SGL 

362 

-187 

SG2532T 

♦SGL 

362 

-192 

♦ MOTA 

♦Til 




D.A.T.A. 
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3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDEi 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

ITYPE No. 

MFRS 


TYPE NO. 

Mfr§" 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Une 

TYPE NO. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 


isHirai 


♦sst 


1 II" HE 1 — 

S'LTC "" 

Ml 


1' I II II 1 — 


fcESMEEl 

n nin rii — 


tin 


5RSOT5TC3T“~ 


rcmsHi 


♦SGL 


SIL4014BE 

SLTC 

304 

•137 

SL751CF 

PLSB 

358 -152 

SMC7402N 

SELI 

164 

• 92 

SN54ALS136J 

Til 

171 *205 


SGL 

364 • 17 

SIL4014BF 

SLTC 

304 

•138 

SL952DP(2) 

♦ PLSB 

359 -195 

SMC7404N 

4 SELI 

238 

• 77 

SN54ALS137J 

Til 

275 - 6 


SGL 

364 - 18 

SIL4015BD 

SLTC 

304 

-212 

SL1001A 

PLSB 

375 -139 

SMC7405N 

SELI 

239 

• 19 

SN54ALS138J 

Til 

275 -213 


♦SGL 

363 -195 

SIL4015BE 

SLTC 

304 

-213 

SL1030C 

♦ PLSB 

325 -122 

SMC7406N 

SELI 

239 

- 20 

SN54ALS139J 

Til 

276 -158 


♦SGL 

363 -196 

SIL4015BF 

SLTC 

304 

•214 

SL1360CM 

♦ PLSB 

388 -207 

SMC7407N 

SELI 

239 

*108 

SN54ALS151J 

Til 

265 -173 


♦SGL 

363 -204 

SIL4035BD 

SLTC 

305 

•218 

SL1360DP 

♦ PLSB 

386 -208 

SMC7408N 

SELI 

166 

•145 

SN54ALS153J 

Til 

266 -120 


♦SGL 

363 -220 

SIL4035BE 

SLTC 

305 

-219 

SL1362CM 

♦ PLSB 

388 -209 

SMC7410N 

SELI 

167 

-213 

SN54ALS157J 

Til 

267 -192 


♦SGL 

364 - 9 

SIL4035BF 

SLTC 

305 

-220 

SL1362DP 

♦ PLSB 

388 -210 

SMC7420N 

SELI 

172 

• 46 

SN54ALS157N 

♦ MOTA 

267 -193 


♦SGL 

364 - 21 

SIL4511BC 

MITC 

252 

- 72 

SL1495(1) 

PLSB 

376 - 30 

SMC7430N 

SELI 

173 

•163 

SN54ALS158J 

Til 

270 -127 


♦SGL 

364 - 22 

SIL4511BE 

MITC 

252 

- 73 

SL1496CCM 

♦ PLSB 

376 - 50 

SMC7440N 

SELI 

170 

- 69 

SN54ALS158N 

♦ MOTA 

270 -128 


♦SGL 

364 - 26 

SIL4511BF 

MITC 

252 

* 74 

SL1496CDG 

♦ PLSB 

376 - 47 

SMC7451N 

SELI 

176 

■ 47 

SN54ALS160AJ 

Til 

198 -194 


♦ SGL 

364 - 27 

SL20(2) 

PLSB 

334 

-213 

SL1496CDP 

♦ PLSB 

376 - 48 

SMJ27C256-20J 

Til 

299 

- 28 

SN54ALS160J 

MOTA 

198 -195 

SG3551 

♦SGL 

365 -132 

SL 21 

PLSB 

334 

-210 

SL1521A 

♦ PLSB 

331 -111 

SMJ27C256-25J 


299 

- 29 

SN54ALS161AJ 

Til 

199 -163 

SG3638(2A) 

SGL 

392 -130 

SL22 

PLSB 

334 

-211 

SL1521B 

♦ PLSB 

331 -112 


♦Til 



SN54ALS161BJ 

Til 

199 -164 

SG3638A(A) 

SGL 

392 -131 

SL23 

PLSB 

334 

-215 

SL1521C 

♦PLSB 

331 -113 

SMJ27C256-30J 


299 

- 30 

SN54ALS161J 

MOTA 

199 -165 


SGL 

392 -132 

SL24 

PLSB 

334 

-216 

SL1522A 

♦ PLSB 

331 -114 


♦Til 



SN54ALS162AJ 

Til 

200 -120 


SGL 

392 -133 

SL201B 

PLSB 

334 

-214 

SL1522B 

♦ PLSB 

331 -115 

SMJ4164-12FGE 

Til 

294 

- 13 

SN54ALS162J 

MOTA 

200 -121 


♦SGL 

392 -134 

SL201C 

PLSB 

334 

-212 

SL1522C 

♦ PLSB 

331 -116 

SMJ4164-12FGL 

Til 

294 

. 14 

SN54ALS163AJ 

Til 

206 -125 


♦ SGL 

392 -135 

SL303L 

PLSB 

390 

-167 

SL1523A 

♦ PLSB 

331 -117 

SMJ4164-12FGS 


294 

• 15 

SN54ALS163J 

MOTA 

201 - 34 

SG3731(A) 

SGL 

364 - 53 

SL303LCM 

♦ PLSB 

390 

-168 

SL1523B 

♦ PLSB 

331 -118 


♦Til 



SN54ALS164J(A) 


306 -158 

HcKneiMHi 

♦SGL 

389 -117 

SL305B 

PLSB 

391 

- 3 

SL1523C 

♦ PLSB 

331 -119 

SMJ4164-12JD(A) 


293 

-178 


Til 


Ml 

SGL 

391 - 70 

SL360C 

PLSB 

388 

-200 

SL1524A 

♦ PLSB 

331 -120 


Til 



SN54ALS165J(A) 


309 - 39 

SG3822N 

SGL 

391 - 71 

SL360CM 

♦ PLSB 

388 

-201 

SL1524B 

♦ PLSB 

331 -121 

SMJ4164-12JDE 

Til 

293 

-179 


Til 


kicM.UJIHii 

SGL 

392 -144 

SL360DP 

♦ PLSB 

388 

-202 

SL1524C 

♦ PLSB 

331 -122 

SMJ4164-12JDL 

Til 

293 

-180 

SN54ALS166J(A) 


306 -204 


SGL 

392 -145 

SL360GCM 

♦ PLSB 

388 

-203 

SL1525A 

♦ PLSB 

331 -123 

SMJ4164-12JDS 


293 

-181 


Til 



♦ SGL 

364 - 66 

SL362C 

PLSB 

388 

-204 

SL1525B 

♦ PLSB 

331 -124 


♦ Til 



SN54ALS168AJ 

Til 

208 - 4 

SG4136CF 

SGL 

342 - 97 

SL362CM 

♦ PLSB 

388 

-205 

SL1525C 

♦PLSB 

331 -125 

SMJ4164-15FGE 

Til 

294 

- 16 

SN54ALS168BJ 

Til 

208 - 5 

SG4136CJ 

SGL 

342 - 98 

SL362DP 

♦PLSB 

388 

-206 

SL1531(2) 

♦ PLSB 

331 -126 

SMJ4164-15FGL 

Til 

294 

- 17 

SN54ALS169AJ 

Til 

208 - 59 

SG4136CN 

SGL 

342 - 99 

SL440DG 

♦ PLSB 

365 

-148 

SL1532(2) 

♦ PLSB 

331 -127 

SMJ4164-15FGS 


?94 

- ift 

SNftAAl RlfiOft l 

ATM 

ono An 

3G41 3GF 

SGL 

3^2 -iOu 

SL44UUK 

♦ PLSB 

365 

-149 

SL1550CM 

♦PLSB 

331 -128 


♦Til 



SN54ALS174J 

♦ Til 

129 - 31 

SG4136J 

SGL 

342 -101 

SL441A 

♦ PLSB 

365 

-150 

SL1595 

PLSB 

376 - 31 

SMJ4164-15JDE 

Til 

293 

-182 

SN54ALS175J 

♦Til 

129 -144 

SG4136N 

SGL 

342 -102 

SL441C 

♦ PLSB 

365 

-151 

SL1596CCM 

♦PLSB 

376 - 51 

SMJ4164-15JDL 


293 

-183 

SN54ALS190J 

MOTA 

202 - 23 

SG4194CJ 

SGL 

366 - 40 

SL443A 

♦ PLSB 

365 

-153 

SL1596CDG 

♦ PLSB 

376 - 49 


♦Til 




Til 


SG4194CR 

SGL 

366 - 17 

SL445A 

♦ PLSB 

365 

-154 

SL1612C 

♦PLSB 

347 - 19 

SMJ4164-15JDS 


293 

-184 

SN54ALS191J 

MOTA 

202 -115 

SG4194J 

SGL 

366 - 41 

SL446A 

♦ PLSB 

365 

-155 

SL2363CCM 

PLSB 

390 - 38 


♦Til 




Til 


SG4194MJ 

SGL 

366 - 42 

SL447 

PLSB 

365 

-156 

SL2364CDC 

♦PLSB 

390 - 39 

SMJ4164-20FGE 

Til 

294 

- 19 

SN54ALS192J 

MOTA 

203 - 46 

SG4194MR 

SGL 

366 - 18 

SL448 

PLSB 

365 

-157 

SL2364CDG 

PLSB 

390 - 40 

SMJ4164-20FGL 

Til 

294 

- 20 


Til 


SG4194R 

SGL 

366 - 19 

SL449 

PLSB 

365 

-158 

SL2521 EXP(A) 

♦PLSB 

377 -135 

SMJ4164-20FGS 


294 

- 21 

SN54ALS193J 

♦Til 

203 -201 

SG4250CM 

SGL 

343 - 70 

SL501A 

PLSB 

345 

-116 

SL3045 

PLSB 

391 - 53 


♦Til 



SN54ALS229AFK 

Til 

315 - 28 

SG4250CT 

SGL 

343 - 71 

SL501B 

PLSB 

345 

-117 

SL3045C 

PLSB 

391 - 8 

SMJ4164-20JD(A) 


293 

-185 

SN54ALS229AJ 

Til 

315 - 27 

SG4250CY 

SGL 

343 - 72 

SL502A 

PLSB 

345 

-118 

SL3046 

♦PLSB 

391 - 54 


Til 



SN54ALS232AFK 

Til 

315 - 30 

SG4250M 

SGL 

343 - 73 

SL502B 

PLSB 

345 

-119 

SL3046C 

PLSB 

391 - 9 

SMJ4164-20JDE 

Til 

293 

-186 

SN54ALS232AJ 

Til 

315 - 29 

SG4250T 

SGL 

343 - 74 

SL503A 

PLSB 

345 

-120 

SL3081 

PLSB 

391 - 33 

SMJ4164-20JDL 


293 

-187 

SN54ALS233AFK 

Til 

315 - 32 

SG4250Y 

SGL 

343 - 75 

SL503B 

PLSB 

345 

-121 

SL3081CDG 

PLSB 

391 - 72 


♦Til 



SN54ALS233AJ 

Til 

315 - 31 

SG4501J 

♦SGL 

362 -199 

SL510C(2) 

PLSB 

345 

-203 

SL3081CDP 

PLSB 

391 - 73 

SMJ4164-20JDS 


293 

-188 

SN54ALS240AJ 

♦Til 

247 -152 

SG4501N 

♦SGL 

362 -200 

SL511C(2) 

PLSB 

345 

-204 

SL3083 

PLSB 

391 - 42 


♦Til 



SN54ALS240J 

♦ MOTA 

247 -153 

SG4501T 

♦SGL 

362 -186 

SL521A 

♦ PLSB 

345 

-205 

SL3086CDG 

PLSB 

391 - 55 

SN54ALS00AJ 

♦Til 

163 

- 14 

SN54ALS240N 

♦ MOTA 

247 -154 

SG7522J 

SGL 

286 - 36 

SL521B 

♦ PLSB 

345 

-206 

SL3086CDP 

PLSB 

391 - 56 

SN54ALS00J 

MOTA 

163 

- 15 

SN54ALS241AJ 

♦Til 

248 - 53 

SG7522N 

SGL 

286 - 37 

SL521C 

♦ PLSB 

345 

-207 

SL3127CDG 

PLSB 

392 - 27 


Til 



SN54ALS241N 

♦ MOTA 

248 - 54 

SG7523J 

SGL 

286 - 38 

SL523B 

♦ PLSB 

380 

-159 

SL3127CDP 

PLSB 

392 - 28 

SN54ALS01J 

♦Til 

164 

- 2 

SN54ALS242AJ 

Til 

281 -171 

SG7523N 

SGL 

286 - 39 

SL523C 

♦ PLSB 

380 

-160 

SL3145 

PLSB 

391 - 57 

SN54ALS02J 

♦Til 

164 

-187 

SN54ALS242BJ 

Til 

281 -206 

SG55236 

♦SGL 

286 - 55 

SL523H 

♦ PLSB 

380 

-161 

SL3145CDC 

♦ PLSB 

391 - 15 

SN54ALS03AJ 

Til 

165 

-194 

SN54ALS242J 

♦ MOTA 

281 -186 

SG55325F 

♦SGL 

250 - 43 

SL523HB 

♦ PLSB 

380 

•162 

SL3145EDP 

♦ PLSB 

391 - 16 

SN54ALS03BJ 

Til 

165 

-195 

SN54ALS242N 

♦ MOTA 

281 -187 

SG55325J 

♦SGL 

250 - 39 

SL525C 

♦ PLSB 

380 

-163 

SL3146ADG 

PLSB 

391 - 10 

SN54ALS03J 

MOTA 

165 

-196 

SN54ALS243AJ 

Til 

282 - 31 

SG55325N 

♦SGL 

250 - 40 

SL530C 

PLSB 

380 

-164 

SL3146ADP 

PLSB 

391 - 11 


Til 



SN54ALS243J 

♦ MOTA 

282 - 49 

SG55326F 

♦SGL 

250 - 63 

SL532C 

♦ PLSB 

345 

-211 

SL3146CDG 

PLSB 

391 - 12 

SN54ALS05AJ 

Til 

239 

- 21 

SN54ALS243N 

♦ MOTA 

282 - 50 

SG55326J 

♦SGL 

250 - 59 

SL541A 

PLSB 

345 

-113 

SL3146CDP 

PLSB 

391 - 17 

SN54ALS08J 

♦Til 

167 

- 21 

SN54ALS244AJ 

♦Til 

247 - 16 

SG55327F 

♦SGL 

250 - 69 

SL541B 

♦ PLSB 

345 

-114 

SL3183ADG 

PLSB 

391 - 43 

SN54ALS09J 

♦Til 

167 

-142 

SN54ALS244J 

♦ MOTA 

248 -110 

SG55327J 

♦SGL 

250 - 67 

SL541BCM 

♦ PLSB 

345 

-115 

SL3183ADP 

PLSB 

391 - 44 

SN54ALS10AJ 

♦Til 

167 

-214 

SN54ALS244N 

♦ MOTA 

247 - 17 

SG55450BJ 

♦SGL 

251 - 49 

SL541BDG 

♦ PLSB 

345 

- 93 

SL3183CDG 

PLSB 

391 - 45 

SN54ALS10J 

MOTA 

168 

-185 

SN54ALS245AJ 

♦Til 

282 -100 

SG55460J 

♦SGL 

251 - 50 

SL541C 

PLSB 

345 

-212 

SL3183CDP 

PLSB 

391 - 46 


Til 



SN54ALS245J 

♦MOTA 

282 -133 

SG75325F 

♦SGL 

250 - 44 

SL550 

PLSB 

345 

-213 

SL6310C-CM8S 

♦PLSB 

347 - 62 

SN54ALS11AJ 

♦Til 

169 

•108 

SN54ALS245N 

♦ MOTA 

282 -134 


♦SGL 

250 - 41 

SL550C 

♦ PLSB 

345 

-214 

SL6310CDP 

♦ PLSB 

347 - 63 

SN54ALS11J 

MOTA 

169 

-186 

SN54ALS251J 

Til 

268 • 65 

SG75325N 

♦SGL 

250 - 42 

SL550D 

♦ PLSB 

345 

-215 

SM54HC373C 

SSS 

229 -146 


Til 



SN54ALS253J 

Til 

269 - 14 

SG75326J 

♦SGL 

250 - 60 

SL550G 

♦ PLSB 

345 

-216 

SM54HC374C 

SSS 

135 -156 

SN54ALS12AJ 

♦Til 

170 

- 16 

SN54ALS257J 

Til 

270 -165 

SG75326N 

♦SGL 

250 - 61 

SL551A 

PLSB 

345 

-122 

SM54HC533C 

SSS 

230 -157 

SN54ALS12J 

MOTA 

170 

- 41 

SN54ALS258J 

Til 

271 - 34 

sfe fi « tti 

♦SGL 

250 - 62 

SL551B 

PLSB 

345 

-123 

SM54HC534C 

SSS 

136 -135 


Til 



SN54ALS273J 

♦Til 

130 - 17 


♦SGL 

250 - 68 

SL552A 

PLSB 

345 

-124 

SM54HC563C 

SSS 

231 - 46 

SN54ALS15AJ 

Til 

178 

- 78 

SN54ALS280J 

Til 

224 -206 

38 \ 3? 3! sWHll 

♦SGL 

251 ■ 51 

SL552B 

PLSB 

345 

-125 

SM54HC564C 

SSS 

137 - 5 

SN54ALS15J 

MOTA 

178 

- 79 

SN54ALS299J 

♦Til 

308 - 88 

etc \•twTSTSBiii 

♦SGL 

251 - 52 

SL553A 

PLSB 

345 

-126 

SM54HC573C 

SSS 

231 -128 


Til 



SN54ALS299N 

Til 

314 - 23 

ac \ W «»H 

♦ SGL 

251 - 53 

SL553B 

PLSB 

345 

-127 

SM54HC574C 

SSS 

137 - 75 

SN54ALS20AJ 

♦Til 

170 

-218 

SN54ALS317J 

Til 

296 -197 

fiW 1 & sT« 51Hi 

♦SGL 

251 - 54 

SL560C 

♦ PLSB 

345 

-217 

SM54HCT138(A) 

SSS 

275 -164 

SN54ALS20J 

MOTA 

170 

-219 

SN54ALS318J 

Til 

296 -199 

3c 1 r! cl m 

SGL 

364 - 54 

SL561BCM 

♦ PLSB 

345 

-202 

SM54HCT139(A) 

SSS 

276 -115 


Til 



SN54ALS323J 

Til 

308 - 48 


SGL 

364 - 55 

SL561CDP 

♦ PLSB 

345 

-201 

SM54HCT238(A) 

SSS 

277 - 51 

SN54ALS21AJ 

Til 

178 

-178 

SN54ALS323N 

Til 

313 - 27 

SGL3731(A) 

SGL 

364 - 56 

SL562CDP(A) 

♦ PLSB 

350 

-144 

SM54HCT239(A) 

SSS 

277 - 61 

SN54ALS21J 

MOTA 

178 

-179 

SN54ALS352J 

Til 

269 - 91 


FSC 

317 -126 

SL562CMP(A) 

♦ PLSB 

350 

-145 

SM54HCT240(A) 

SSS 

246 -194 


Til 



SN54ALS353J 

Til 

269 -137 


FSC 

340 - 44 

SL565CDP 

♦ PLSB 

345 

-218 

SM54HCT241 (A) 

SSS 

248 - 25 

SN54ALS22AJ 

Til 

172 

-142 

SN54ALS365J 

Til 

246 -105 


SGSI 


SL565DP 

♦ PLSB 

345 

-219 

SM54HCT244(A) 

SSS 

246 -214 

SN54ALS22BJ 

Til 

172 

-170 

SN54ALS366J 

Til 

246 -127 


SIX 

183 -100 

SL571A 

PLSB 

345 

-208 

SM54HCT245(A) 

SSS 

282 - 80 

SN54ALS22J 

MOTA 

172 

-143 

SN54ALS367J 

Til 

246 -137 

SI833 

SIX 

183 - 60 

SL571B 

PLSB 

345 

-209 

SM54HCT373C 

SSS 

229 -147 


Til 



SN54ALS368J 

Til 

246 -147 

SI844 

SIX 

183 -101 

SL571C 

PLSB 

345 

-210 

SM54HCT374C 

SSS 

135 -157 

SN54ALS27J 

♦Til 

173 

- 95 

SN54ALS373J 

♦ Til 

229 -196 

SI846 

SIX 

159 -139 

SL610C 

♦ PLSB 

347 

- 13 

SM54HCT533C 

SSS 

230 -158 

SN54ALS27N 

MOTA 

173 

- 96 

SN54ALS374J 

♦ Til 

135 -195 

SI846F 

SIX 

159 -140 

SL610G 

PLSB 

347 

- 14 

SM54HCT534C 

SSS 

136 -136 

SN54ALS28AJ 

Til 

237 

- 9 

SN54ALS377J 

MOTA 

136 - 45 

SI862 

SIX 

160 -180 

SL611C 

♦ PLSB 

347 

- 15 

SM54HCT540(A) 

SSS 

247 - 76 

SN 54ALS28 J (A) 


237 

- 30 

SN54ALS465AJ 

Til 

243 - 38 

SI931D 

SIX 

139 -167 

SL611G 

PLSB 

347 

- 16 

SM54HCT541(A) 

SSS 

247 - 93 


♦ MOTA 



SN54ALS465J 

Til 

243 - 39 

SI932 

SIX 

183 -102 

SL612C 

♦ PLSB 

347 

- 17 

SM54HCT563C 

SSS 

231 - 47 

SN54ALS30AJ 

♦Til 

173 

-164 

SN54ALS466AJ 

Til 

243 - 47 

SI932D 

SIX 

183 - 56 

SL612G 

PLSB 

347 

- 18 

SM54HCT564C 

SSS 

137 - 6 

SN54ALS30J 

Til 

173 

-165 

SN54ALS466J 

Til 

243 - 48 


SIX 

183 - 61 

SL613CCM 

♦ PLSB 

347 

- 20 

SM54HCT573C 

SSS 

231 -129 

SN54ALS32J 

♦Til 

175 

- 12 

SN54ALS467AJ 

Til 

243 - 56 


SIX 

183 - 13 

SL620C(2) 

PLSB 

347 

- 34 

SM54HCT574C 

SSS 

137 - 76 

SN54ALS33AJ 

Til 

240 

-170 

SN54ALS467J 

Til 

243 - 61 

SI944 

SIX 

183 -103 

SL640G 

PLSB 

382 

- 21 

SM54HCT640(A) 

SSS 

283 - 58 

SN54ALS33J 

Til 

240 

-171 

SN54ALS468AJ 

Til 

243 - 64 

SI944D 

SIX 

183 - 57 

SL641G 

PLSB 

382 

- 22 

SM54HCT645(A) 

SSS 

284 - 77 

SN54ALS37 

Til 

236 

-178 

SN54ALS468J 

Til 

243 - 65 

SI945D 

SIX 

139 -174 

SL701B 

PLSB 

355 

- 99 

SM61C 

SIEG 

378 - 91 

SN54ALS37AJ 

Til 

236 

-147 

SN54ALS518FH 

Til 

219 -191 

SI946 

SIX 

159 -141 

SL701C 

PLSB i 

355 

-100 

SM110CJ 

SIX 

387 -210 

SN54ALS37J(A) 


236 

-179 

SN54ALS518J 

Til 

219 -188 

SI946D 

SIX 

159 -124 

SL702B 

PLSB 

355 

-101 

SMI 53 

SIEG 

375 - 64 


♦ MOTA 



SN54ALS519FH 

Til 

219 -196 

SI946F 

SIX 

159 -142 

SL702C 

PLSB 

355 

-102 

SM301A4 

♦ SIEG 

378 - 99 

SN54ALS38 

Til 

237 

- 98 

SN54ALS519J 

Til 

219 -193 

SI948D 

SIX 

139 -175 

SL703A 

PLSB 

355 

-129 

SM600(1) 

♦SGL 

367 -191 

SN54ALS38AJ 

Til 

237 

- 67 

SN54ALS520FH 

Til 

219 -201 

SI962 

SIX 

160 -181 

SL703B 

PLSB 

355 

-130 


♦SGL 

367 -192 

SN54ALS40AJ 

Til 

240 

- 77 

SN54ALS520J 

♦Til 

219 -198 

SI962D 

SIX 

160 -164 

SL704A/F 

PLSB 

354 

-136 

rTi tWhnTi 

♦SGL 

367 -193 

SN54ALS40J(A) 


240 

-112 

SN54ALS521FH 

Til 

219 -204 

SI1525BK 

SIX 

363 -118 

SL704A/T 

PLSB 

352 

-207 

SM610 

♦SGL 

367 -200 


♦ MOTA 



SN54ALS521J 

Til 

219 -203 

SI1527BK 

SIX 

363 -119 

SL704B/F 

PLSB 

354 

-137 

SM611 

♦SGL 

367 -201 

SN54ALS74AJ 

♦Til 

131 

-104 

SN54ALS522FH 

Til 

219 -208 

SI2525BK 

SIX 

363 -120 

SL704B/T 

PLSB 

352 

-208 

SM612 

♦SGL 

367 -202 

SN54ALS74J 

MOTA 

132 

- 9 

SN54ALS522J 

Til 

219 -205 

SI2527BK 

SIX 

363 -121 

SL717A 

PLSB 

396 

-148 

SM625 

♦SGL 

367 -194 


Til 



SN54ALS526J 

Tl! 

219 -210 

SI3026EA 

SIX 

340 - 84 

SL717C 

PLSB 

396 

-147 

SM626 

♦SGL 

367 -195 

SN54ALS74W 

Til 

127 

- 22 

SN54ALS527J 

Til 

219 -213 

SI3054CJ 

SIX 

340 - 85 

SL748A 

PLSB 

354 

-131 

SM627 

♦SGL 

367 -196 

SN54ALS86J 

Til 

177 

-170 

SN54ALS528J 

Til 

219 -216 

SI3525BK 

SIX 

363 -122 

SL748C 

PLSB 

354 

-132 

SM635 

♦SGL 

367 -203 

SN54ALS109AJ 

♦Til 

134 

- 14 

SN54ALS533J 

Til 

230 -198 

SI3527BK 

SIX 

363 -123 

SL751B 

PLSB 

358 

-143 

SM636 

♦SGL 

367 -204 

SN54ALS109J 

MOTA 

128 

- 10 

SN54ALS534FH 

Til 

136 -178 

SI7660BA 

♦SIX 

368 -210 

SL751B/E 

PLSB 

358 

-144 

SM637 

♦SGL 

367 -205 


Til 



SN54ALS534J 

Til 

136 -162 

SI7660CA 

♦SIX 

368 -211 

SL751B/F 

PLSB 

358 

-149 

SM645 

♦SGL 

367 -197 

SN54ALS112AJ 

♦Til 

134 

- 99 

SN54ALS538J 

Til 

274 -175 

SI7660CJ 

♦SIX 

368 -212 

SL751BE 

PLSB 

358 

-145 

SM646 

♦SGL 

367 -198 

SN54ALS112J 

Til 

134 

-100 

SN54ALS539J 

Til 

274 -186 

SI7661BA 

♦SIX 

369 - 1 

SL751BF 

PLSB 

358 

-150 

SM647 

♦SGL 

367 -199 

SN54ALS113AJ 

♦Til 

134 

-187 

SN54ALS540J 

Til 

247 - 80 

SI7661CA 

♦SIX 

369 - 2 

SL751C 

PLSB 

358 

-146 

SM655 

♦SGL 

367 -206 

SN54ALS113J 

Til 

134 

-188 

SN54ALS541J 

Til 

247 - 97 

SI7661CJ 

♦SIX 

369 - 3 

SL751C/E 

PLSB 

358 

-147 

SM656 

♦SGL 

367 -207 

SN54ALS114AJ 

♦Til 

135 

- 48 

SN54ALS560AFH 

Til 

206 - 69 

SI9100 

♦SIX 

369 -108 

SL751C/F 

PLSB 

358 

-151 

SM657 

♦SGL 

367 -208 

SN54ALS114J 

Til 

135 

jlSLi 

SN54ALS560AJ 

Til 

206 - 65 


93 
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3. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




SN54ALS561AJ 
SN54ALS563AJ 
SN54ALS563J 
SN54ALS564J 
SN54ALS568AFH 


SN54ALS568AJ Til 206 

SN54ALS569AFH Til 206 

SN54ALS569AJ 4TII 206 


SN54ALS573BJ 


SN54ALS573J 


SN54ALS574AJ 


SN54ALS574J 


SN54ALS575FH 


SN54ALS575JT 


SN54ALS576AJ 


SN64ALS576FH 


SN54ALS576J 


SN54ALS577FH 


SN54ALS577JT 


SN54ALS580AJ 


SN54ALS580FH 


SN54ALS580J 


SN54ALS616JD 


SN54ALS617JD 


SN54ALS620AJ 


SN54ALS620J(A) 

♦ MOTA 

Til 285 

282 

♦MOTA 
Til 285 

283 

♦ MOTA 

Til 285 

283 

♦ MOTA 

SN54ALS632AFN Til 233 

SN54ALS632AJD 233 

♦Til 

Til 290 

Til 233 

Til 233 

Til 233 

Til 233 

Til 233 

Til 233 

Til 281 




-149 ISN54ALS845 


Til 

206 

- 72 

SN54ALS845JT 

Til 

229 

- 26 

SN54AS241J 

♦Til 

248 

- 55 

SN54H00F 

Til 

228 

-162 

SN54ALS846FK 

Til 

227 

- 60 

SN54AS242J 

Til 

281 

-172 

SN54H00J 


SN54ALS621AJ 
SN54ALS621 J(A) 

SN54ALS622AJ 

SN54ALS622J(A) 


SN54ALS623AJ 

SN54ALS623J(A) 


SN54ALS632JD 

SN54ALS633FN 

SN54ALS633JD 

SN54ALS634FN 

SN54ALS634JD 

SN54ALS635FN 

SN54ALS635JD 

SN54ALS638AJ 

SN54ALS638J(A) 

ISN54ALS639AJ 
I SN54ALS639J(A) 

SN54ALS640AJ 

SN54ALS640J(A) 

SN54ALS640N(A) 

SN54ALS641AJ 
SN54ALS641 J(A) 

SN54ALS641 N(A) 

SN54ALS642AJ 

SN54ALS642J(A) 

SN54ALS642N(A) 


ISN54ALS643AJ 
ISN54ALS643J(A) 


ISN54ALS644AJ 
| SN54ALS644J(A) 

SN54ALS645AJ 
SN54ALS645J 
SN54ALS645N 
SN54ALS646JT 
SN54ALS648JT 
SN54ALS649JT 
SN54ALS666FK 
SN54ALS666JT 
SN54ALS667FK 
SN54ALS667JT 
SN54ALS677JT 
SN54ALS679FH 
SN54ALS679J 
SN54ALS680FH 
SN54ALS680J 
SN54ALS688FH 
SN54ALS688J 
SN54ALS689FH 
SN54ALS689J 
SN54ALS696J 
SN54ALS697J 
SN54ALS698J 
SN54ALS699J 
SN54ALS804AJ 
SN54ALS804J 
SN54ALS805AJ 
SN54ALS805J 
SN54ALS808J 
SN54ALS810J 
SN54ALS811J 
SN54ALS832J 
SN54ALS841FK 
SN54ALS841JT 
SN54ALS842FK 
SN54ALS842JT 
SN54ALS843FK 
SN54ALS843JT 
SN54ALS844FK 
SN54ALS844JT 


♦ MOTA 

Til 281 

283 

♦ MOTA 

♦Til 283 

283 

♦ MOTA 

283 

♦ MOTA 

Til 283 

283 

♦ MOTA 

283 

♦ MOTA 

Til 283 

283 

♦ MOTA 

283 

♦ MOTA 

Til 284 

284 

♦ MOTA 

Til 284 

284 

♦ MOTA 

♦ Til 284 


MOTA 207 
MOTA 207 
MOTA 207 
MOTA 207 
Til 243 


62 SN54ALS846JT Til 

191 SN54ALS857JT Til 
195 SN54ALS873BJT Til 

SN54ALS873JT Til 
189 SN54ALS874JT Til 
219 SN54ALS876JT Til 
215 SN54ALS878JT Til 

148 SN54ALS879JT Til 

149 SN54ALS880JT Til 

94 SN54ALS900 Til 

95 SN54ALS902 Til 
186 SN54ALS903 Til 
112 SN54ALS963JT(A) 

192 Til 
204 SN54ALS964FK(A) 

193 Til 
137 SN 54ALS964JT(A) 

130 Til 

163 SN54ALS1000AJ Til 
174 SN54ALS1000J Til 

164 SN54ALS1002AJ Til 

98 SN54ALS1002J Til 

99 SN54ALS1003AJ Til 

184 SN54ALS1003J Til 

185 SN54ALS1004J Til 
SN54ALS1005J Til 

12 SN54ALS1008AJ Til 
209 SN54ALS1008J Til 
SN54ALS1010AJ 
29 ♦Til 

1 SN54ALS1010J Til 
SN54ALS1011AJ Til 
55 SN54ALS1011J Til 
14 SN54ALS1020AJ Til 
SN54ALS1020J Til 

74 SN54ALS1032AJ Til 

103 SN54ALS1032J Til 
SN54ALS1034J ♦Til 

32 SN54ALS1035J ♦Til 

75 SN54ALS1240J Til 

104 SN54ALS1241J Til 
80 SN54ALS1242J Til 

111 SN54ALS1243J Til 
110 SN54ALS1244AJ 

112 ♦Til 
27 SN54ALS1244J Til 
24 SN54ALS1245AJ 

♦Til 

41 SN54ALS1245J Til 
27 SN54ALS1620J Til 
SN54ALS1621J Til 

108 SN54ALS1622J Til 

109 SN54ALS1623J Til 
SN54ALS1638J Til 

■110 SN54ALS1639J Til 


146 SN54ALS1640J 

147 SN54ALS1641J 
SN54ALS1642J 

159 SN54ALS1643J 
SN54ALS1644J 

176 SN54ALS1645AJ 

177 SN54ALS1645J 
SN54ALS8003JG 

178 SN54ALS29806FK 

22 SN54ALS29806JT 

23 

SN54ALS29809FK 

47 

48 SN54ALS29809JT 

114 SN54AS00J 

115 SN54AS02J 

116 SN54AS08J 
154 SN54AS10AJ 
171 SN54AS10J 
188 SN54AS11J 

36 SN54AS20J 
130 SN54AS21J 
38 SN54AS27J 
133 SN54AS30J 

53 SN54AS32J 
71 SN54AS74J 
68 SN54AS95J(A) 

81 SN54AS109J 
78 SN54AS112J 
80 SN54AS113J 

141 SN54AS114J 
162 SN54AS137J 
153 SN54AS138J 

45 SN54AS139J 
52 SN54AS151J 
58 SN54AS153J 
65 SN54AS157J 

113 SN54AS158J 

114 SN54AS160J 

132 SN54AS161J < 

128 SN54AS162J 

142 SN54AS163J 

6 SN54AS168J 
9 SN54AS169J 

150 SN54AS174J < 

50 SN54AS175J 
191 SN54AS181AJ 
52 SN54AS181AJT 
201 SN54AS182J 

54 SN54AS194J < 

212 SN54AS195J(A) 

56 SN54AS230J 

7 ISN54AS231J 


■MHMini MafcSLVKEFZfiEl&flI W\ f ISP 


SN54H61F 
SN54H61J 


Til 

280 -194 

Til 

280 -200 

Til 

280 -202 

Til 

280 -204 

Til 

280 -206 

Til 

280 -208 

Til 

280 -210 

Til 

280 -212 

Til 

280 -213 

Til 

280 -219 

Til 

281 - 1 

Til 

281 - 3 

Til 

281 - 5 

Til 

281 - 7 

Til 

281 - 8 

TH 

178 - 4 


219 - 73 

Til 



219 -182 

™ 



219 - 75 

Til 



219 -186 

Til 


♦Til 

163 - 16 

♦Til 

164 -188 

♦Til 

167 - 22 

Til 

167 -215 

Til 

168 -186 

Til 

169 -187 

♦Til 

170 -220 

♦Til 

178 -180 

♦Til 

173 - 97 

♦Til 

174 - 34 

Til 

175 - 13 

♦Til 

132 - 10 

Til 

307 -207 

♦Til 

128 - 53 

Til 

134 -101 

Til 

134 -189 

Til 

135 - 49 

Til 

275 - 7 

Til 

275 -214 

Til 

276 -159 

Til 

265 -174 

Til 

266 -121 

Til 

267 - 69 

Til 

267 - 70 

Til 

198 -196 

♦ Til 

199 -166 

Til 

200 -122 

Til 

206 -126 

Til 

208 - 6 

Til 

208 - 60 

♦ Til 

129 - 32 

Til 

129 -145 

Til 

221 -136 

Til 

221 -137 

Til 

223 - 98 

♦Til 

307 - 87 

Til 

307 -122 

Til 

Til 

246 -176 
246 -179 


SN54AS243J 
SN54AS244J 
SN54AS245J 
SN54AS251J 
SN54AS253J 
SN54AS257J 
SN54AS258J 
SN54AS264J 
SN54AS280J 
SN54AS282J 
SN54AS286J 
SN54AS298J 
SN54AS323J 
SN54AS352J 
SN54AS353J 
SN54AS373J 
SN54AS374J 
SN54AS395J(A) Til 

SN54AS533J Til 

SN54AS534FH Til 

SN54AS534J 
SN54AS573J Til 

SN54AS574J Til 

SN54AS575FH Til 

SN54AS575JT Til 

SN54AS576FH Tl! 

SN54AS576J Til 

SN54AS577FH Til 

SN54AS577JT Til 

SN54AS580FH Til 

SN54AS580J Til 

SN54AS620J 
SN54AS621J Til 

SN54AS622J Til 

SN54AS623J Til 

SN54AS632FN Til 

SN54AS632JD Til 

SN54AS634FN Til 

SN54AS634JD Til 

SN54AS638J Til 

SN54AS639J Til 

SN54AS640J ♦Til 

SN54AS641J Til 

SN54AS642J Til 

SN54AS643J Til 

SN54AS644J Til 

SN54AS645J 
SN54AS646JT Til 

SN54AS648JT Til 

SN54AS800J Til 

SN54AS802FC Til 

SN54AS802J 
SN54AS804AJ Til 

SN54AS804BJ Til 

SN54AS804J Til 

SN54AS805AJ Til 

SN54AS805BJ Til 

SN54AS808AJ Til 

SN54AS808BJ Til 

SN54AS808J 
SN54AS821JT Til 

SN54AS822JT Til 

SN54AS823JT Til 

SN54AS824JT Til 

SN54AS825JT Til 

SN54AS826JT Til 

SN54AS832AJ Til 

SN54AS832BJ Til 

SN54AS832J Til 

SN54AS841FK Til 

SN54AS841 JT Til 

SN54AS842FK Til 

SN54AS842JT 
SN54AS843FK Til 

SN54AS843JT Til 

SN54AS844FK Til 

SN54AS844JT Til 

SN54AS845FK Til 

SN54AS845JT Til 

SN54AS846FK Til 

SN54AS846JT 
SN54AS850JD Til 

SN54AS857JT Til 

SN54AS866JD Til 

SN54AS869JT Til 

SN54AS870FK Til 

SN54AS870JT Til 

SN54AS871FK Til 

SN54AS871JD Til 

SN54AS873JT Til 

SN54AS876JT Til 

SN54AS878JT Til 

SN54AS879JT Til 

SN54AS880JT Til 

SN54AS881AJT Til 

SN54AS882AJT Til 

SN54AS882JT (A) 

Til 

SN54AS882NT (A) 

Til 

SN54AS885JT 
SN54AS894JT Til 

SN54AS1000J Til 

SN54AS1004AJ Til 

SN54AS1004J Til 

SN54AS1008J Til 

SN54AS1032AJ Til 

SN54AS1032J 
SN54AS1034AJ Til 

SN54AS1034J Til 

SN54AS1036J Til 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEOEC 
by this manufacturer 


32 

18 ISN54H00N FSC 163 

101 Til 

SN54H00W FSC 154 

15 Til 

166 SN54H01J FSC 165 

35 Til 

126 SN54H01N FSC 165 

207 Til 

132 SN54H01W FSC 155 

142 Til 

154 SN54H04J Til 238 

49 SN54H04W Til 234 

92 SN54H05J Til 239 

138 SN54H05W Til 234 

197 SN54H10F Til 155 

196 SN54H10J FSC 168 

113 Til 

132 SN54H10N FSC 168 

179 

163 SN54H10W FSC 155 

150 Til 

96 SN54H11F Til 158 

187 SN54H11J FSC 169 

113 Til 

119 SN54H11N FSC 169 

194 Til 

138 SN54H11W FSC 158 

131 Til 

175 SN54H15J Til 178 

165 SN54H15N Til 178 

186 SN54H15W Til 158 

13 SN54H20 Til 156 

30 SN54H20F Til 156 

56 SN54H20J FSC 171 

76 

105 SN54H20N FSC 171 

81 Til 

113 SN54H20W FSC 156 

28 Til 

42 SN54H21 Til 158 

111 SN54H21F Til 158 

148 SN54H21J FSC 178 

179 Til 

24 SN54H21N FSC 178 

49 Til 

117 SN54H21W FSC 158 

126 Til 

172 SN54H22J FSC 172 

109 Til 

31 SN54H22N FSC 172 

110 

115 SN54H22W FSC 158 

116 Til 

14 SN54H30F Til 156 

129 SN54H30J FSC 174 

130 Til 

143 SN54H30N FSC 174 

144 Til 

17 SN54H30W FSC 156 

207 Til 

210 SN54H40F Til 156 

213 SN54H40J FSC 240 

216 Til 

219 SN54H40N FSC 171 

2 Til 

151 SN54H40W FSC 235 

152 Til 

20 SN54H50F Til 157 

51 SN54H50J FSC 175 

192 Til 

53 SN54H50N FSC 175 

202 

55 SN54H50W FSC 157 

213 Til 

57 SN54H51F Til 157 

8 SN54H51J FSC 176 

59 Til 

27 SN54H51N FSC 176 

61 Til 

43 SN54H51W FSC 157 

194 Til 

197 SN54H52F Til 158 

219 SN54H52J FSC 179 

80 Til 

15 SN54H52N FSC 179 

13 Til 

16 SN54H52W FSC 158 

14 Til 

59 SN54H53F Til 158 

57 SN54H53J FSC 179 

73 Til 

151 SN54H53N FSC 179 

79 Til 

208 SN54H53W Til 158 

136 SN54H54F Til 158 

137 SN54H54J FSC 179 

Til 

138 SN54H54N FSC 179 

Til 

1 SN54H54W FSC 158 

118 Til 

165 SN54H55F Til 158 

180 SN54H55J FSC 179 

186 Til 

196 SN54H55N FSC 179 

214 Til 

220 SN54H55W FSC 158 

6 Til 

23 SN54H60F Til 157 

103 ___ 

♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


SN54H62F 

SN54H62J 


SN54H71 

SN54H71F 

SN54H71J 


SN54H72 

SN54H72F 

SN54H72J 


SN54H73F 

SN54H73J 


SN54H76W 

SN54H78F 

SN54H78J 


SN54H87N 

SN54H87W 


SN54H106W 

SN54H108J 


SN54H183J 

SN54H183W 

SN54HC00J 

SN54HC02J 

SN54HC03J 

SN54HC04J 

SN54HC05J 

SN54HC08J 

SN54HC09J 

SN54HC10J 

SN54HC11J 

SN54HC14J 

SN54HC20J 

SN54HC21J 

SN54HC27J 

SN54HC30J 

SN54HC32J 

SN54HC36J 

SN54HC42J 




































































































































































































































3. TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

M3ER SEQUENCE 




Si 1 1 ■ '1 mm 




wtmm 

RigMITiTil 

hlfcULMl 

IU4 

[g?awr.T« 



Pa&Line 1 

SN54HC51J 

Til 

180 

- 73 

SN54HCT137J 

Til 

275 - 39 

SN54L123J 


211 

•To 

SN54LS42W 

MOTA 

185 


SN54LS122J 


210 

-181 

SN54HC73J(A) 

Til 

130 

-144 

SN54HCT138J 

Til 

275 -167 

SN54L153J 

Til 

267 

- 15 


Tl! 




♦Til 



SN54HC74J 

♦Til 

131 

-137 

SN54HCT237J 

Til 

274 -116 

SN54L154AJ 

NSC 

185 

-133 

SN54LS47J 

1 MOTA 

254 

- 95 

SN54LS122W 

MOTA 

210 

- 32 

SN54HC75J(A) 

Til 

228 

- 66 

SN54HCT238J 

Til 

275 -168 

SN54L154AN 

NSC 

185 

-134 


Til 




Til 



SN54HC76J(A) 

Til 

137 

-125 

SN54HCT240J 

Til 

247 -127 

SN54L154J(1) 

Til 

273 

-203 

SN54LS47W 

MOTA 

253 

- 74 

SN54LS123J 

♦ MOTA 

211 

-76 

SN54HC77J(A) 

Til 

231 

-195 

SN54HCT241J 

Til 

248 - 26 

SN54L154J(2) 

Til 

185 

-164 


Til 




♦Til 



SN54HC78J(A) 

Til 

133 

-144 

SN54HCT244J 

Til 

248 -124 

SN54L154N 

Til 

185 

-165 

SN54LS48J 

MOTA 

254 

-138 

SN54LS123W 

MOTA 

210 

- 62 

SN54HC85J(A) 

Tl! 

219 

-135 

SN54HCT373J(A) 


230 - 39 

SN54L157J 

Til 

267 

-194 


Tl! 




Til 



SN54HC86FH(A) 

Til 

181 

-104 


Til 


SN54L164J 

Til 

308 

-171 

SN54LS48W 

MOTA 

253 

- 85 

SN54LS124J 

MOTA 

211 

-180 

SN54HC86FK(A) 

Til 

181 

-105 

SN54HCT374J(A) 


132 -171 


TUB 




Til 




Til 



SN54HC86J 

♦Til 

181 

- 80 


Til 


SN54L164N 

Til 

308 

-172 

SN54LS49J 

♦ MOTA 

254 

-174 

SN54LS124W 

MOTA 

210 

- 83 

SN54HC107J 

♦Til 

133 

-197 

SN54HCT541 J(A) 


244 -164 


TUB 



SN54LS49W 

MOTA 

253 

- 88 


Til 



SN54HC109J 

♦Til 

128 

- 3 


Til 


SN54L164T 

Til 

306 

-174 


Til 



SN54LS125AJ 

♦ MOTA 

239 

-158 

SN54HC112J 

♦Til 

134 

- 64 

SN54HCU04J 

Til 

237 -215 


TUB 



SN54LS51J 

♦ MOTA 

180 

- 78 

SN54LS125AW 

MOTA 

234 

-184 

SN54HC113J 

♦Til 

134 

-158 

SN54L00J 

Til 

163 - 19 

SN54L192J 

Til 

203 

- 47 


♦Til 




Til 



SN54HC114J 

♦Til 

135 

- 19 

SN54L00N 

Til 

163 - 20 

SN54L192N 

Til 

203 

- 48 

SN54LS51W 

♦Til 

159 

- 29 

SN54LS125J 

Til 

239 

-213 

SN54HC123J(A) 

Til 

211 

- 13 

SN54L00R 

NSC 

154 -195 

SN54L193J 

Til 

203 

-202 

SN54LS54J 

♦ MOTA 

180 

- 82 

SN54LS125W 

Til 

234 

-185 

SN54HC125J 

Til 

239 

-176 


Tli 


SN54L193N 

Til 

203 

-203 


♦Til 



SN54LS126AJ 

♦ MOTA 

240 

- 13 

SN54HC126J 

Til 

240 

- 30 

SN54L00W 

Til 

154 -179 

SN54LS00J 

♦ MOTA 

162 

- 12 

SN54LS54W 

MOTA 

159 

- 40 

SN54LS126AW 

MOTA 

234 

-205 

SN54HC132FK 

Til 

287 

-171 

SN54L01J 

Til 

164 - 3 


♦Til 




Til 




Til 



SN54HC132J 

Til 

287 

-124 

SN54L01N 

Til 

164 - 4 

SN54LS00W 

MOTA 

159 

-170 

SN54LS55J 

♦ MOTA 

180 

-188 

SN54LS126J 

Til 

240 

- 60 

SN54HC133J 

♦Til 

181 

-174 

SN54L01W 

Til 

155 - 2 


Til 



SN54LS55W 

MOTA 

159 

- 51 

SN54LS126W 

Til 

234 

-206 

SN54HC137J 

Til 

275 

- 38 

SN54L02J 

Til 

164 -189 

SN54LS01J 

♦ MOTA 

163 

-170 


Til 



SN54LS132J 

♦ MOTA 

163 

- 21 

SN54HC138J 

Til 

275 

-165 

SN54L02N 

Til 

164 -190 


♦Til 



SN54LS56JG 

Til 

213 

-215 

SN54LS132W 

MOTA 

287 

- 95 

SN54HC139J 

Til 

276 

-116 

SN54L02W 

Til 

155 - 43 

SN54LS01W 

MOTA 

158 

-192 

SN54LS57JG 

Til 

213 

-218 


Til 



SN54HC151J 

Til 

265 

-154 

SN54L03J 

Til 

165 -199 


Til 



SN54LS63J 

Til 

244 

-199 

SN54LS133J 

♦ MOTA 

181 

-192 

SN54HC152J 

Til 

266 

- 68 

SN54L03N 

Til 

165 -200 

SN54LS02J 

♦ MOTA 

164 

- 93 

SN54LS63W 

Til 

235 

-199 

SN54LS133W 

MOTA 

161 

- 62 

SN54HC153J 

Til 

266 

-102 

SN54L04J 

Til 

238 - 79 


♦ Til 



SN54LS68J 

Til 

207 

- 21 

SN54LS136J 

♦ MOTA 

171 

-206 

SN54HC157J 

Til 

267 

- 53 

SN54L04T 

Til 

234 -142 

SN54LS02W 

MOTA 

160 

- 4 

SN54LS69J 

Til 

207 

- 25 


♦Til 



RN54HniFift.l 

Til 

Ofifl 

- 7 

CM*;yu in i 

Til 

1S8 -ISO 


1 II 



OIMOHLO/OAJ 

tMUIA 

13U 

-210 

SN54LS136N 

Til 

171 

-207 

SN54HC160J 

Tli 

198 

-112 

SN54L10N 

iii 

168 -190 

SN54LS03J 

♦ MOTA 

165 

- 66 


Til 



SN54LS136W 

MOTA 

155 

-198 

SN54HC161J 

♦Til 

199 

- 89 

SN54L10R 

NSC 

155 -100 


♦ Til 



SN54LS73AW 

MOTA 

125 

-104 


Til 



SN54HC162J(A) 

Til 

200 

- 55 


Til 


SN54LS03W 

MOTA 

160 

- 33 


Tli 



SN54LS137J 

♦ MOTA 

275 

- 61 

SN54HC163J(A) 

Til 

206 

-108 

SN54L10W 

Til 

155 - 85 


Til 



SN54LS73J 

Til 

130 

-216 

SN54LS137W 

Til 

273 

- 70 

SN54HC164J 

Til 

308 

-106 

SN54L20J 

Til 

171 - 4 

SN54LS04W 

MOTA 

236 

- 63 

SN54LS73W 

Til 

125 

-105 

SN54LS138J 

♦ MOTA 

275 

-215 

SN54HC165J 

Til 

308 

-208 

SN54L20N 

Til 

171 - 5 


Til 



SN54LS74AJ 

♦ MOTA 

131 

-105 

SN54LS138N 

Til 

187 

-205 

SN54HC174J 

♦Til 

128 

-218 

SN54L20R 

NSC 

156 - 47 

SN54LS05W 

MOTA 

236 

- 93 


♦Til 



SN54LS138W(1) 

AMD 

273 

- 92 

SN54HC175J 

♦Til 

129 

-101 


Til 



Til 



SN54LS74AW 

MOTA 

127 

- 23 

MOTA 

Til 



SN54HC180J 

Til 

224 

-112 

SN54L20W 

Til 

156 - 11 

SN54LS08J 

♦ MOTA 

166 

-146 


Til 



SN54LS138W(2) 

AMD 

185 

-105 

SN54HC190J 

♦Til 

201 

-195 

SN54L30J 

Til 

174 - 37 


♦Til 



SN54LS74J 

Til 

132 

- 15 


Til 



SN54HC191J 

♦Til 

202 

- 72 

SN54L30N 

Til 

174 - 38 

SN54LS08W 

MOTA 

160 

- 89 

SN54LS74W 

Til 

127 

- 24 

SN54LS138X 

AMD 

273 

- 88 

SN54HC192J 

♦ Til 

202 

-195 

SN54L30R 

Til 

156 -173 


Til 



SN54LS75J 

♦ MOTA 

228 

-116 

SN54LS139J 

♦ MOTA 

276 

-160 

SN54HC193J 

♦Til 

203 

-133 

SN54L30W 

Til 

156 -159 

SN54LS09J 

♦ MOTA 

167 

- 86 


♦Til 



SN54LS139N 

Til 

187 

-218 

SN54HC221J(A) 

Til 

211 

-113 

SN54L42J 

Til 

186 -172 


♦Til 



SN54LS75W 

MOTA 

227 

- 5 

SN54LS139W(1) 

AMD 

273 

-139 

SN54HC237J 

Til 

274 

-115 

SN54L46J 

Til 

254 - 60 

SN54LS09W 

MOTA 

160 

-119 


Til 



MOTA 

Til 



SN54HC238J 

TH 

275 

-166 

SN54L47J 

Til 

254 - 94 


Til 



SN54LS76AJ 

♦ MOTA 

137 

-204 

SN54LS139W(2) 

AMD 

185 

-117 

SN54HC240J 

Til 

247 

-181 

SN54L51J 

Til 

180 -118 

SN54LS10J 

♦ MOTA 

168 

-191 


♦ Til 




Til 



SN54HC241J 

Til 

248 

- 81 

SN54L51N 

Til 

180 -119 


♦Til 



SN54LS76AW 

MOTA 

126 

- 88 

SN54LS139X 

AMD 

273 

-120 

SN54HC242J 

Til 

281 

-141 

SN54L51R 

Til 

159 - 59 

SN54LS10W 

MOTA 

160 

-210 


Til 



SN54LS145J 

♦ MOTA 

254 

- 2 

SN54HC243J 

Til 

282 

- 5 

SN54L51W 

Til 

159 - 57 


Til 



SN54LS77J 

♦ MOTA 

231 

-209 

SN54LS145W 

Til 

253 

- 52 

SN54HC244J 

Til 

247 

- 44 

SN54L54J 

Til 

180 -152 

SN54LS11J 

♦ MOTA 

169 

-190 


Til 



SN54LS147J 

♦ MOTA 

289 

-161 

SN54HC245J 

Til 

280 

-102 

SN54L54N 

Til 

180 -153 


♦Til 



SN54LS77W 

MOTA 

227 

- 20 

SN54LS147W 

Til 

289 

-103 

SN54HC251J 

Til 

268 

- 84 

SN54L54R 

Til 

159 - 66 

SN54LS11W 

MOTA 

161 

- 45 


Til 



SN54LS148J 

♦ MOTA 

289 

-217 

SN54HC253J 

Til 

269 

- 1 

SN54L54W 

Til 

159 - 64 


Til 



SN54LS78AJ 

♦ MOTA 

138 

-182 

SN54LS148W 

Til 

289 

-115 

SN54HC257J 

Til 

270 

-192 

SN54L55J 

Til 

180 -186 

SN54LS12J 

♦ MOTA 

170 

- 42 


♦ Til 



SN54LS151J 

♦ MOTA 

266 

- 54 

SN54HC258J 

Til 

265 

- 75 

SN54L55N 

Til 

180 -187 


♦Til 



SN54LS78AW 

MOTA 

126 

-159 

SN54LS151W 

AMD 

264 

- 47 

SN54HC259J(A) 

Til 

227 

-171 

SN54L55R 

Til 

159 - 72 

SN54LS12W 

MOTA 

155 

-121 


Til 




Til 



SN54HC266J 

Til 

180 

- 8 

SN54L55W 

Til 

159 - 70 


Til 



SN54LS83AJ 

♦ MOTA 

216 

-206 

SN54LS151X 

AMD 

264 

- 26 

SN54HC273J 

♦Til 

129 

-215 

SN54L71J 

Til 

138 -126 

SN54LS13J 

♦ MOTA 

288 

-101 


♦Til 



SN54LS152W 

Til 

264 

- 55 

SN54HC280J 

♦Til 

224 

-189 

SN54L71N 

Til 

138 - 85 

SN54LS13W 

MOTA 

287 

- 80 

SN54LS83AW 

MOTA 

216 

- 28 

SN54LS153J 

♦ MOTA 

267 

- 16 

SN54HC298J 

Til 

268 

-145 

SN54L71R 

NSC 

126 -147 


Til 




Til 



SN54LS153W 

AMD 

264 

- 91 

SN54HC352J 

Til 

269 

- 85 


Til 


SN54LS14J 

♦ MOTA 

288 

- 31 

SN54LS83J 

Til 

216 

-207 


Til 



SN54HC353J 

Til 

269 

-145 

SN54L71W 

Til 

126 -120 

SN54LS14W 

MOTA 

287 

-112 

SN54LS85J 

♦ MOTA 

219 

-123 

SN54LS153X 

AMD 

264 

- 72 

SN54HC365J 

Til 

241 

- 17 

SN54L72J 

Til 

138 - 86 


Til 




♦Til 



SN54LS155J 

♦ MOTA 

274 

- 45 

SN54HC366J 

Til 

241 

-103 

SN54L72N 

Til 

138 - 87 

SN54LS15J 

♦ MOTA 

178 

- 82 

SN54LS85W 

MOTA 

219 

- 69 

SN54LS155W 

Til 

273 

- 24 

SN54HC367J 

Til 

241 

-219 

SN54L72R 

NSC 

126 -112 


♦Til 




Til 



SN54LS156J 

♦ MOTA 

274 

- 90 

SN54HC368J 

Til 

242 

- 62 


Til 


SN54LS15W 

MOTA 

158 

- 51 

SN54LS86AJ 

♦Til 

177 

-115 

SN54LS156W 

Til 

273 

- 37 

SN54HC373J 

♦Tl! 

229 

-148 

SN54L72W 

Til 

126 -113 


Til 



SN54LS86AW 

Til 

157 

-207 

SN54LS157J 

♦ MOTA 

267 

- 71 

SN54HC374J 

♦Til 

135 

-158 

SN54L73J 

Til 

130 -213 

SN54LS20J 

♦ MOTA 

171 

- 6 

SN54LS86J 

♦ MOTA 

177 

-171 

SN54LS157W 

MOTA 

264 

-127 

SN54HC377J 

Til 

136 

- 33 

SN54L73N 

Til 

130 -214 


♦Til 



SN54LS86N 

Til 

177 

-172 


Til 



SN54HC378J 

♦Til 

136 

- 57 

SN54L73R 

NSC 

125 -102 

SN54LS20W 

MOTA 

156 

- 12 

SN54LS86W 

MOTA 

158 

- 7 

SN54LS158J 

♦ MOTA 

268 

- 17 

SN54HC379J 

♦Til 

136 

- 76 


Til 



Til 




Til 



SN54LS158W 

MOTA 

265 

- 33 

SN54HC386FH(A) 


181 

-106 

SN54L73W 

Til 

125 -103 

SN54LS21J 

♦ MOTA 

178 

-183 

SN54LS90J 

♦ MOTA 

205 

-151 


Til 




Til 



SN54L74J 

Til 

132 - 13 


♦Til 




♦Til 



SN54LS160AJ 

♦ MOTA 

198 

-197 

SN54HC386FK(A) 


181 

-107 

SN54L74N 

Til 

132 - 14 

SN54LS21W 

MOTA 

158 

-205 

SN54LS90W 

MOTA 

197 

- 99 


♦Til 




Til 



SN54L74W 

Til 

125 -161 


Til 




Til 



SN54LS160AW 

MOTA 

195 

-159 

SN54HC386J 

♦Til 

181 

- 81 

SN54L75J 

Til 

228 -115 

SN54LS22J 

♦ MOTA 

172 

-146 

SN54LS91J 

♦ MOTA 

312 

- 55 


Til 



SN54HC390J 

Til 

204 

-155 

SN54L77W 

Til 

227 - 19 


♦ Til 




♦Til 



SN54LS160J 

AMD 

198 

-198 

SN54HC393J(A) 


205 

- 11 

SN54L78J 

Til 

138 -180 

SN54LS22W 

♦ Til 

156 

- 91 

SN54LS91W 

Til 

307 

-199 


Til 




♦Til 



SN54L78N 

Til 

138 -181 

SN54LS24J 

Til 

179 

-181 

SN54LS92J 

♦ MOTA 

206 

- 22 

SN54LS160W 

AMD 

195 

-160 

SN54HC423J(A) 

Til 

211 

-114 

SN54L78R 

NSC 

126 -157 

SN54LS26J 

♦ MOTA 

237 

- 99 


♦Til 




Til 



SN54HC490J 

Til 

205 

- 73 


Til 


SN54LS26W 

Til 

236 

- 21 

SN54LS92W 

MOTA 

197 

-131 

SN54LS161AJ 

♦ MOTA 

199 

-167 

SN54HC533J(A) 

Til 

230 

-159 

SN54L78W 

Til 

126 -158 

SN54LS27J 

♦ MOTA 

173 

- 98 


Til 




♦Til 



SN54HC534J(A) 


136 

-137 

SN54L85J 

Til 

220 -184 


♦ Til 



SN54LS93J 

♦ MOTA 

207 

-128 

SN54LS161AW 

MOTA 

195 

-209 


♦Tl! 



SN54L86J 

Til 

181 -159 

SN54LS27W 

MOTA 

156 

-134 


♦Til 




Til 



SN54HC563J 

Til 

231 

- 48 

SN54L86N 

Til 

181 -160 


Til 



SN54LS93W 

MOTA 

197 

-200 

SN54LS161J 

AMD 

199 

-168 

SN54HC564J 

Til 

137 

- 7 

SN54L86W 

Til 

1 159 - 95 

SN54LS28J 

♦ MOTA 

237 

- 4 


Til 




Til 



SN54HC573J(A) 

Til 

231 

-130 

SN54L90J 

Til 

205 -150 


Til 



SN54LS95AJ 

Til 

312 

-103 

SN54LS161W 

AMD 

195 

-210 

SN54HC574J(A) 

Til 

137 

- 77 

SN54L90N 

Til 

205 -176 

SN54LS28W 

MOTA 

236 

- 5 

SN54LS95AW 

Til 

307 

-211 


Til 



SN54HC590J(A) 

Til 

207 

- 1 

SN54L90W 

Til 

197 - 98 


Til 



SN54LS95BJ 

♦ MOTA 

312 

-104 

SN54LS162AJ 

♦ MOTA 

200 

-123 

SN54HC592J(A) 

Til 

205 

- 94 

SN54L91J 

Til 

312 - 54 

SN54LS30J 

♦ MOTA 

174 

- 39 

SN54LS95BW 

MOTA 

307 

-212 


♦Til 



SN54HC593J(A) 

Til 

205 

- 97 


TUB 



♦Til 




Til 



SN54LS162AW 

MOTA 

196 

- 31 

SN54HC620J 

Til 

284 

-208 

SN54L91T 

Til 

307 -201 

SN54LS30W 

MOTA 

161 

- 95 

SN54LS96J 

♦ Til 

312 

-143 


Til 



SN54HC623J 

Til 

285 

- 40 


TUB 



Til 



SN54LS96W 

Til 

308 

- 10 

SN54LS162J 

AMD 

200 

-124 

SN54HC640J(A) 

Til 

283 

- 59 

SN54L93D 

NSC 

207 -176 

SN54LS31J 

Til 

211 

-187 

SN54LS107AJ 

♦ MOTA 

127 

-152 


Til 



SN54HC643J(A) 

Til 

283 

-218 

SN54L93F 

NSC 

197 -219 

SN54LS31W 

Til 

210 

- 86 


♦Til 



SN54LS162W 

AMD 

196 

- 32 

SN54HC645J(A) 

Til 

284 

- 78 

SN54L93J 

Til 

207 -190 

SN54LS32J 

♦ MOTA 

175 

- 14 

SN54LS107AW 

MOTA 

126 

- 28 


Til 



SN54HC688J(A) 

Til 

220 

-127 

SN54L93N 

NSC 

207 -191 


♦Til 




Til 



SN54LS163AJ 

♦ MOTA 

201 

- 35 

SN54HC4002J 

♦Til 

148 

-163 


Til 


SN54LS32W 

MOTA 

156 

-214 

SN54LS109AJ 

♦ MOTA 

128 

- 54 


♦Til 



SN54HC4017J(A) 


189 

-189 

SN54L93W 

Til 

198 - 5 


Til 




♦Til 



SN54LS163AW 

MOTA 

197 

-174 


Til 



SN54L95J 

Til 

313 -199 

SN54LS33J 

♦ MOTA 

240 

-191 

SN54LS109AW 

MOTA 

124 

-218 


Til 



SN54HC4020J(A) 


190 

-169 


TUB 


SN54LS33W 

MOTA 

235 

- 25 


Til 



SN54LS163J 

AMD 

201 

- 36 


Til 



SN54L95T 

Til 

308 - 83 


Til 



SN54LS109J 

Til 

128 

- 55 


Til 



SN54HC4040J(A) 


192 

-191 


TUB 


SN54LS37J 

♦ MOTA 

236 

-136 

SN54LS109W 

Til 

124 

-219 

SN54LS163W 

AMD 

197 

-175 


Til 



SN54L96J 

Til 

312 -142 

SN54LS37W 

MOTA 

235 

-210 

SN54LS112AJ 

♦ MOTA 

134 

-102 


Til 



SN54HC4060J 

Til 

193 

- 51 

SN54L98J 

Til 

270 - 61 


Til 



SN54LS112AW 

MOTA 

126 

-173 

SN54LS164J 

♦ MOTA 

308 

•173 

SN54HC4075J 

Til 

153 

- 10 

SN54L99J 

Til 

313 -204 

SN54LS38J 

♦ MOTA 

237 

- 55 


Til 




♦Til 



SN54HC4078AJ 

Til 

153 

- 87 


TUB 


SN54LS38W 

MOTA 

236 

- 22 

SN54LS113AJ 

♦ MOTA 

134 

-190 

SN54LS164W 

AMD 

306 

-171 

SN54HC4078J(A) 


153 

- 88 

SN54L121J 

Til 

210 -127 


Til 



SN54LS113AW 

MOTA 

126 

-193 

SN54LS165AJ 

♦Til 

309 

- 3 


Til 



SN54L121N 

Til 

210 -128 

SN54LS40J 

♦ MOTA 

240 

- 69 


Til 



SN54LS165J 

MOTA 

306 

■193 

SN 54HC4538J (A) 


209 

-136 

SN54L121W 

Til 

210 - 14 

SN54LS40W 

MOTA 

234 

-220 

SN54LS114AJ 

♦ MOTA 

135 

- 50 

SN54LS165W 

MOTA 

306 

-194 


Til 



SN54L122J 

Til 

210 -179 


Til 



SN54LS114AW 

MOTA 

126 

-214 


Til 



SN54HC4724J 

♦Til 

226 

-139 

SN54L122N 

Til 

|210 -180 

SN54LS42J 

♦ MOTA 

274 

-150 


Til 



SN54LS166AJ 

♦Til 

309 

- 75 

SN54HCT04J 

Tl! 

236 

- 42 

SN54L122W 

Til 

210 - 25 









SN54LS166AW 

Til 

306 

-202 
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3. TYPE No. CROSS INDEX 



■Mdslsl 

IsfiEilliES 




TYPE No. 

MFRS 


hi a 1 ■ 11 


Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 1 

1 li'l 111 H M 

EHisUJ 



mmam 

280 

64 

$N54L$32GW 

Til 

r 2 io 

- 87 

SN54LS393W 

MOTA 

197 

- 65 

3N54L3627W(1) Til 

211 

-215 

SN54LS166W 

Til 

306 -210 

SN54LS245J 

♦ MOTA 

282 

156 

SN54LS321J 

♦Til 

211 

-194 


Til 



SN54LS628J 

♦Til 

212 

- 18 

SN54LS168AJ 

♦ MOTA 

208 - 7 


Til 



SN54LS321W 

Til 

210 

- 88 

SN54LS395AJ 

♦Til 

313 

-114 

SN54LS629J 

♦Til 

212 

- 22 

SN54LS168AW 

Til 

198 - 11 

SN54LS245L 

MMI 

280 

67 

SN54LS322AJ 

♦ MOTA 

313 

- 1 

SN54LS395AW 

Til 

308 

- 74 

SN54I_S629W(1) Til 

210 

- 94 

SN54LS168J 

♦ MOTA 

208 - 8 

SN54LS245W 

♦ MMI 

280 

65 


♦ Til 



SN54LS395J 

♦ MOTA 

313 

-100 

SN54LS630J 

Til 

233 

-140 

SN54LS168W 

MOTA 

198 - 12 

SN54LS247J 

MOTA 

253 

120 

SN54LS322J 

AMD 

313 

- 15 

SN54LS395W 

MOTA 

308 

- 75 

SN54LS630JD 

♦Til 

233 

-141 


Til 



Til 



MMI 

MOTA 




Til 



SN54LS631J 

Til 

233 

-149 

SN54LS169AJ 

♦ MOTA 

208 - 61 

SN54LS247W 

MOTA 

253 

26 


Til 



SN54LS396J 

♦Til 

313 

-121 

SN54LS631JD 

Til 

233 

-145 

SN54LS169AW 

Til 

198 - 20 


Til 



SN54LS322W 

AMD 

308 

- 46 

SN54LS396W 

Til 

308 

- 77 

SN54LS636J 

Til 

233 

-150 

SN54LS169J 

♦ MOTA 

208 - 62 

SN54LS248J 

MOTA 

253 

151 


MOTA 



SN54LS398J 

♦ MOTA 

270 

- 28 

SN54LS637J 

Til 

233 

-154 

SN54LS169W 

MOTA 

198 - 21 


Til 



SN54LS323J 

♦ Til 

313 

- 47 

SN54LS398W 

MOTA 

265 

- 6 

SN54LS640J 

♦ MOTA 

283 

-125 


Til 


SN54LS248W 

MOTA 

253 

35 

SN54LS323W 

AMD 

308 

- 54 

SN54LS399J 

♦ MOTA 

270 

- 38 


Til 



SN54LS170J 

♦ MOTA 

295 -186 


Til 




MOTA 



SN54LS399W 

MOTA 

265 

- 12 

SN54LS640W 

MOTA 

280 

- 78 

SN54LS170W 

MOTA 

294 -215 

SN54LS249J 

MOTA 

253 

152 

SN54LS324J 

MOTA 

211 

-197 


Til 



SN54LS641J 

♦ MOTA 

283 

-149 


Til 



Til 




Til 



SN54LS422FK 

Til 

211 

-219 


Til 



SN54LS171J 

Til 

135 - 77 

SN54LS249W 

MOTA 

253 

36 

SN54LS324W 

MOTA 

210 

- 89 

SN54LS422J 

Til 

211 

-153 

SN54LS641W 

MOTA 

280 

- 81 

SN54LS171W 

Til 

126 - 30 


Til 




Til 



SN54LS422W 

Til 

211 

-218 

SN54LS642J 

♦ MOTA 

283 

-180 

SN54LS173AJ(1 


128 -144 

SN54LS251J 

♦ MOTA 

268 

67 

SN54LS325J 

MOTA 

211 

-201 

SN54LS423J 

Til 

211 

-174 


Til 




Til 


SN54LS251W 

AMD 

264 

158 


Til 



SN54LS423W 

Til 

211 

-175 

SN54LS642W 

MOTA 

280 

- 84 

SN54LS173AJ(2] 


309 -112 


Til 



SN54LS325W 

MOTA 

210 

- 90 

SN54LS440J 

Til 

244 

- 49 

SN54LS643J 

♦ MOTA 

284 

- 25 

♦ MOTA 

♦Til 


SN54LS251X 

AMD 

264 

139 


Til 



SN54LS441J 

Til 

244 

- 52 

SN54LS644J 

♦ MOTA 

284 

- 50 

SN54LS173AW(1) 

125 - 13 

SN54LS253J 

♦ MOTA 

269 

16 

SN54LS326J 

MOTA 

211 

-206 

SN54LS442J 

Til 

244 

- 57 

SN54LS645J 

MMI 

284 

-118 


Til 


SN54LS253W 

AMD 

264 

201 


Til 



SN54LS443J 

Til 

244 

- 62 

♦ MOTA 

Til 



SN54LS173AW(2) 

306 -212 


Til 



SN54LS326W 

MOTA 

210 

- 91 

SN54LS444J 

Til 

244 

- 67 

SN54LS645L 

♦ MMI 

284 

-132 


Til 


SN54LS253X 

AMD 

264 

183 


Til 



SN54LS445J 

Til 

254 

- 14 

SN54LS645W 

♦ MMI 

280 

- 92 

SN54LS174J 

♦ MOTA 

125 - 16 

SN54LS256J 

♦ MOTA 

229 

99 

SN54LS327J 

MOTA 

211 

-211 

SN54LS445W 

Til 

253 

- 55 

SN54LS648JT (A) 

284 

-137 

SN54LS174N(1) 


125 - 17 

SN54LS257AJ 

♦ MOTA 

270 

167 


Til 



SN54LS446J 

Til 

282 

-170 


Til 




♦ MOTA 


SN54LS257AW 

MOTA 

265 

63 

SN54LS327W 

MOTA 

210 

- 92 

SN54LS447J 

Til 

253 

-121 

SN54LS649JT (A) 

284 

-185 

SN54LS174N(2) 

Til 

309 -201 


Til 




Til 



SN54LS447W 

Til 

253 

- 30 


Til 



SN54LS174W(1) 

Til 

125 - 19 

SN54LS257J 

AMD 

271 

16 

SN54LS340F 

♦ MMI 

235 

-163 

SN54LS448J 

Til 

244 

- 70 

SN54LS668J 

♦ MOTA 

208 

- 9 

SN54LS174W(2) 

MOTA 

307 - 18 


Til 



SN54LS340J 

♦ MMI 

245 

- 17 

SN54LS449J 

Til 

282 

-173 


♦Til 




Til 


SN54LS257W 

AMD 

265 

64 

SN54LS341F 

♦ MMI 

235 

-168 

SN54LS450F 

♦ MMI 

265 

- 14 

SN54LS668W 

Til 

198 

- 8 

SN54LS175J 

♦ MOTA 

129 -146 


Til 



SN54LS341J 

♦ MMI 

245 

- 44 

SN54LS450JS 

♦ MMI 

270 

- 44 

SN54LS669J 

♦ MOTA 

208 

- 63 

SN54LS175N 

Til 

310 - 31 

SN54LS257X 

AMD 

265 

43 

SN54LS344F 

♦ MMI 

235 

-181 

SN54LS451F 

♦ MMI 

265 

- 15 


♦Til 



SN54LS175W(1) 

Til 

125 - 39 

SN54LS258AJ 

♦ MOTA 

271 

36 

SN54LS344J 

♦ MMI 

244 

- 31 

SN54LS451JS 

♦ MMI 

270 

- 47 

SN54LS669W 

Til 

198 

- 16 

SN54LS175W(2) 

MOTA 

307 - 37 

SN54LS258AW 

MOTA 

265 

102 

SN54LS347J 

♦Til 

254 

- 96 

SN54LS453F 

♦ MMI 

265 

- 16 

SN54LS670J 

♦ MOTA 

297 

- 23 


Til 



Til 



SN54LS347W 

Til 

253 

- 76 

SN54LS453JS 

♦ MMI 

270 

- 53 


♦ Til 



SN54LS181J 

♦ MOTA 

221 -194 

SN54LS258J 

AMD 

271 

104 

SN54LS348J 

♦ MOTA 

290 

- 20 

SN54LS460F 

♦ MMI 

220 

- 20 

SN54LS670W 

Til 

295 

- 50 


♦Til 



Til 



SN54LS348W 

Til 

289 

-120 

SN54LS460JS 

♦ MMI 

220 

- 17 

SN54LS671J 

Til 

313 

-155 

SN54LS181W 

AMD 

221 - 55 

SN54LS258W 

AMD 

265 

103 

SN54LS352J 

♦ MOTA 

269 

-122 

SN54LS469AJS 

♦ MMI 

206 

-145 

SN54LS672J 

Til 

313 

-159 

MOTA 

Til 



Til 



SN54LS352W 

MOTA 

264 

-213 

SN54LS469AW 

♦ MMI 

206 

-146 

SN54LS673J 

♦ MOTA 

313 

-172 

SN54LS182J 

♦ MOTA 

223 - 99 

SN54LS258X 

AMD 

265 

80 


Til 



SN54LS469A28L 


206 

-153 


♦Til 



SN54LS183J 

♦ MOTA 

217 - 9 

SN54LS259J 

♦ MOTA 

227 

207 

SN54LS353J 

MOTA 

269 

-171 


♦ MMI 



SN54LS673W 

Til 

308 

- 79 


♦Til 



Til 




Til 



SN54LS469F 

♦ MMI 

206 

-147 

SN54LS674J 

♦ MOTA 

313 

-188 

SN54LS183W 

Til 

216 - 33 

SN54LS259W 

MOTA 

226 

186 

SN54LS353W 

MOTA 

265 

- 4 

SN54LS469JS 

♦ MMI 

206 

-148 


♦Til 



SN54LS189AJ 

♦Til 

297 - 92 


Til 




Til 



SN54LS490J 

♦ MOTA 

205 

- 84 

SN54LS674W 

Til 

308 

- 81 

SN54LS189J 

MOTA 

297 - 93 

SN54LS260J 

♦ MOTA 

182 

39 

SN54LS354J 

Til 

269 

-197 


♦Til 



SN54LS681J 

♦Til 

222 

- 9 


Til 


SN54LS260W 

MOTA 

161 

82 

SN54LS355J 

Til 

269 

-200 

SN54LS490W 

MOTA 

197 

- 76 

SN54LS682J 

♦ MOTA 

220 

- 87 

SN54LS189W 

MOTA 

295 - 69 

SN54LS261J 

Til 

218 

108 

SN54LS356J 

Til 

270 

- 11 


Til 




♦Til 




Til 


SN54LS261W 

Til 

218 

83 

SN54LS357J 

Til 

270 

- 14 

SN54LS491AJS 

♦ MMI 

206 

-157 

SN54LS683J 

♦ MOTA 

220 

- 92 

SN54LS190J 

♦ MOTA 

202 - 24 

SN54LS266J 

♦ MOTA 

180 

55 

SN54LS363J 

Til 

229 

-198 

SN54LS491 AW 

♦ MMI 

206 

-162 


♦Til 




♦Til 



♦ Til 



SN54LS365AJ 

♦ MOTA 

241 

- 53 

SN54LS491A28L 


206 

-163 

SN54LS684J 

♦ MOTA 

220 

-100 

SN54LS190W 

AMD 

196 -108 

SN54LS266N 

Til 

180 

56 

SN54LS365AW 

MOTA 

235 

- 42 


♦ MMI 




♦ Til 



MOTA 

Til 


SN54LS266W 

MOTA 

159 

11 

SN54LS365J 

Til 

241 

- 54 

SN54LS491JS 

♦ MMI 

206 

-158 

SN54LS685J 

♦ MOTA 

220 

-105 

SN54LS191J 

♦ MOTA 

202 -116 


Til 



SN54LS365W 

Til 

235 

- 43 

SN54LS498F 

♦ MMI 

313 

-137 

SN54LS686J 

♦ MOTA 

220 

-113 


♦Til 


SN54LS273F 

♦ MMI 

308 

15 

SN54LS366AJ 

♦ MOTA 

241 

-143 

SN54LS498J 

MMI 

313 

-133 

SN54LS686JT 

Til 

220 

-114 

SN54LS191W 

AMD 

196 -133 

SN54LS273J(1) 

Til 

130 

18 

SN54LS366AW 

MOTA 

235 

- 64 

SN54LS498JS 

♦ MMI 

313 

-134 

SN54LS687J 

♦ MOTA 

220 

-120 

MOTA 

Til 


SN54LS273J(2) 


311 

173 

SN54LS366J 

Til 

241 

-144 

SN54LS498L 

♦ MMI 

313 

-138 

SN54LS687JT 

Til 

220 

-121 

SN54LS192J 

♦ MOTA 

203 - 49 

♦ MMI 

♦ MOTA 



SN54LS366W 

Til 

235 

- 65 

SN54LS533J 

♦ MMI 

230 

-199 

SN54LS688J 

♦ MOTA 

220 

-144 


♦Til 



♦Til 



SN54LS367AJ 

♦ MOTA 

242 

- 42 

SN54LS533L 

♦ MMI 

229 

-219 


♦Til 



SN54LS192W 

AMD 

196 -174 

SN54LS273L 

♦ MMI 

308 

16 

SN54LS367AW 

MOTA 

235 

- 90 

SN54LS533W 

♦ MMI 

230 

-207 

SN54LS689J 

♦ MOTA 

220 

-158 

MOTA 

Til 


SN54LS273W 

♦ MMI 

308 

19 

SN54LS367J 

Til 

242 

- 43 

SN54LS534J 

♦ MMI 

136 

-164 


♦Til 



SN54LS193J 

♦ MOTA 

203 -204 

SN54LS275J 

Til 

233 

161 

SN54LS367W 

Til 

235 

- 91 

SN54LS534L 

♦ MMI 

136 

-176 

SN54LS690J 

Til 

207 

- 29 


♦Til 


SN54LS279AJ 

♦Til 

227 

220 

SN54LS368AJ 

♦ MOTA 

242 

-141 

SN54LS534W 

♦ MMI 

136 

-172 

SN54LS691J 

♦Til 

207 

- 33 

SN54LS193W 

AMD 

196 -216 

SN54LS279AW 

Til 

228 

1 

SN54LS368AW 

MOTA 

235 

-116 

SN54LS540J 

♦Til 

244 

-125 

SN54LS692J 

Til 

207 

- 37 

MOTA 

Til 


SN54LS279J 

♦ MOTA 

228 

29 

SN54LS368J 

Til 

242 

-142 

SN54LS540W 

MOTA 

246 

- 65 

SN54LS693J 

♦Til 

207 

- 41 

SN54LS194AJ 

♦ MOTA 

307 - 88 

SN54LS279W 

MOTA 

226 

202 

SN54LS368W 

Til 

235 

-117 

SN54LS541J 

♦Til 

244 

-183 

SN54LS696J 

♦Til 

207 

- 46 


♦Til 



Til 



SN54LS373J 

♦ MMI 

229 

-199 

SN54LS541W 

MOTA 

246 

- 69 

SN54LS697J 

♦Til 

207 

- 53 

SN54LS194AW 

AMD 

307 -108 

SN54LS280J 

♦ MOTA 

224 

208 

♦ MOTA 

♦Til 



SN54LS568J 

♦ MOTA 

206 

-190 

SN54LS698J 

Til 

207 

- 59 

MOTA 

Til 



♦Til 



SN54LS373L 

♦ MMI 

229 

-218 

SN54LS568W 

MOTA 

206 

-171 

SN54LS699J 

♦Til 

207 

- 66 

SN54LS195AJ 

♦ MOTA 

311 - 6 

SN54LS280W 

MOTA 

224 

92 

SN54LS374J 

♦ MMI 

135 

-197 

SN54LS569J 

♦ MOTA 

206 

-216 

SN54LS716J 

♦ MOTA 

207 

- 72 

SN54LS195AW 

AMD 

307 -163 


Til 



♦ MOTA 

♦Til 



SN54LS569W 

MOTA 

197 

- 80 

SN54LS718J 

♦ MOTA 

207 

- 75 

MOTA 

Til 


SN54LS283J 

♦ MOTA 

216 

113 

SN54LS374L 

MMI 

135 

-205 

SN54LS589J 

Til 

313 

-148 

SN54LS748J 

♦ MOTA 

289 

-178 

SN54LS195J 

Til 

311 -116 


♦Til 



SN54LS374W 

♦ MMI 

135 

-203 

SN54LS590J 

♦Til 

207 

- 4 

SN54LS795J 

♦ MOTA 

244 

-202 

SN54LS195N 

Til 

311 -117 

SN54LS283W 

MOTA 

216 

4 


♦ MOTA 



SN54LS590W 

Til 

197 

-182 

SN54LS796J 

♦ MOTA 

244 

-205 

SN54LS195W 

Til 

307 -164 


Til 



SN54LS375J 

♦ MOTA 

230 

- 96 

SN54LS591J 

♦Til 

207 

- 7 

SN54LS797J 

♦ MOTA 

244 

-208 

SN54LS196J 

♦ MOTA 

204 - 62 

SN54LS289AJ 

♦Til 

298 

89 


Til 



SN54LS591W 

Til 

197 

-183 

SN54LS798J 

♦ MOTA 

244 

-211 


♦Til 


SN54LS289J 

MOTA 

298 

90 

SN54LS375W 

MOTA 

227 

- 78 

SN54LS592J 

♦Til 

207 

- 12 

SN54LS848J 

♦ MOTA 

290 

- 17 

SN54LS196W 

MOTA 

197 - 17 


Til 




Til 



SN54LS592W 

Til 

197 

-184 

SN54S00J 

♦Til 

163 

- 22 


Til 


SN54LS289W 

MOTA 

298 

100 

SN54LS377J 

♦ MOTA 

136 

- 21 

SN54LS593J 

♦Til 

207 

- 17 

SN54S00N 

FSC 

163 

- 23 

SN54LS197J 

♦ MOTA 

201 -125 


Til 




♦Til 



SN54LS597J 

♦Til 

311 

-214 


Til 




♦Til 


SN54LS290J 

♦ MOTA 

204 

95 

SN54LS377N 

♦ MOTA 

126 

- 41 

SN54LS597W 

Til 

311 

-218 

SN54S00W 

FSC 

159 

-171 

SN54LS197N 

Til 

201 -126 


♦Til 



SN54LS378J 

♦ MOTA 

136 

- 49 

SN54LS598J 

Til 

312 

- 10 


Til 



SN54LS197W 

MOTA 

196 - 74 

SN54LS290W 

MOTA 

197 

37 


♦ Til 



SN54LS600AJ(2) 


315 

-102 

SN54S02J 

♦Til 

164 

- 94 


Til 



Til 



SN54LS378N 

♦ MOTA 

126 

- 45 


Til 



SN54S02W 

Til 

160 

- 5 

SN54LS200AW 

Til 

295 - 84 

SN54LS292J 

Til 

213 

204 

SN54LS378W 

Til 

126 

- 46 

SN54LS601AJ(2) 


315 

-107 

SN54S03J 

♦Til 

165 

-201 

SN54LS210F 

♦ MMI 

246 - 74 

SN54LS292W 

Til 

213 

186 

SN54LS379J 

♦ MOTA 

136 

- 69 


Til 



SN54S03N 

FSC 

165 

-202 

SN54LS210J 

♦ MMI 

246 -188 

SN54LS293J 

♦ MOTA 

204 

119 


♦ Til 



S N54 LS602A J (2) 


315 

-112 


Til 



SN54LS219AJ 

♦Til 

296 -188 


♦Til 



SN54LS379N 

♦ MOTA 

126 

- 40 


Til 



SN54S03W 

Til 

160 

- 34 

SN54LS219J 

Til 

296 -189 

SN54LS293W 

MOTA 

197 

47 

SN54LS379W 

Til 

126 

- 51 

SN54LS603AJ 

Til 

315 

-117 

SN54S04J 

Til 

238 

- 80 

SN54LS219W 

Til 

295 - 35 


Til 



SN54LS380F 

♦ MMI 

308 

- 68 

SN54LS604J 

♦MOTA 

231 

-169 

SN54S04W 

Til 

236 

- 64 

SN54LS221J 

♦ MOTA 

211 -139 

SN54LS294J 

Til 

213 

212 

SN54LS380JS 

♦ MMI 

313 

- 89 

SN54LS604JD 

Til 

231 

-170 

SN54S05J 

Til 

239 

- 23 


♦Til 


SN54LS294W 

Til 

213 

187 

SN54LS381AJ 

♦Til 

222 

- 28 

SN54LS605J 

♦ MOTA 

231 

-174 

SN54S05W 

Til 

236 

- 94 

SN54LS221W 

MOTA 

210 - 79 

SN54LS295AJ 

♦ MOTA 

312 

189 

SN54LS381J 

AMD 

222 

- 51 

SN54LS605JD 

Til 

231 

-175 

SN54S08J 

♦Til 

167 

- 23 


Til 


SN54LS295AW 

MOTA 

308 

25 


Til 



SN54LS606J 

♦ MOTA 

231 

-179 

SN54S08W 

Til 

160 

- 90 

SN54LS222J 

♦Til 

315 - 90 


Til 



SN54LS381W 

AMD 

221 

- 69 

SN54LS606JD 

Til 

231 

-180 

SN54S09J 

Til 

167 

-143 

SN54LS224J 

♦Til 

315 - 93 

SN54LS295BJ 

♦Til 

312 

205 

SN54LS382J 

Til 

222 

- 1 

SN54LS607J 

♦ MOTA 

231 

-184 

SN54S09W 

Til 

160 

-120 

SN54LS227J 

Til 

315 - 96 

SN54LS295BW 

Til 

308 

26 

SN54LS384J 

MOTA 

218 

-125 

SN54LS607JD 

Til 

231 

-185 

SN54S10J 

♦Til 

168 

-192 

SN54LS228J 

Til 

315 - 99 

SN54LS297J 

Til 

233 

132 


Til 



SN54LS608J 

Til 

315 

-122 

SN54S10N 

Til 

168 

-193 

SN54LS240J 

Til 

246 - 37 

SN54LS297W 

Til 

233 

89 

SN54LS384W 

MOTA 

218 

- 89 

SN54LS610JD 

♦Til 

315 

-126 

SN54S10W 

FSC 

160 

-211 

SN54LS240W 

MMI 

246 - 40 

SN54LS298J 

♦ MOTA 

268 

155 


Til 



SN54LS611JD 

Til 

315 

-128 


Til 



SN54LS241J 

Til 

246 - 48 

SN54LS298W 

MOTA 

264 

176 

SN54LS385J 

♦ MOTA 

217 

- 28 

SN54LS612JD 

Til 

315 

-130 

SN54S11J 

♦Til 

169 

-191 

SN54LS241W 

MOTA 

246 - 51 


Til 




♦Til 



SN54LS613JD 

Til 

315 

-132 

SN54S11N 

Til 

169 

-192 

SN54LS242J 

♦ MOTA 

281 -163 

SN54LS299J 

♦ MOTA 

314 

48 

SN54LS386AJ 

♦Til 

180 

-218 

SN54LS620J 

♦ MOTA 

244 

-186 

SN54S11W 

FSC 

161 

- 46 

SN54LS242W 

MOTA 

280 - 34 


♦Til 



SN54LS386AW 

Tl! 

159 

- 17 

SN54LS621J 

♦ MOTA 

244 

-189 


Til 




Til 


SN54LS299W 

AMD 

308 

38 

SN54LS386J 

♦ MOTA 

181 

-161 

SN54LS622J 

♦ MOTA 

244 

-192 

SN54S15J 

Til 

178 

- 83 

SN54LS243J 

♦ MOTA 

282 - 23 


MOTA 



SN54LS386W 

MOTA 

159 

- 24 

SN54LS623J 

♦ MOTA 

244 

-195 

SN54S15N 

Til 

178 

- 84 

SN54LS243W 

MOTA 

280 - 44 

SN54LS302J 

Til 

296 

194 


Til 



SN54LS624J 

♦Til 

212 

- 2 

SN54S15W 

Til 

158 

- 52 


Til 


SN54LS302W 

Til 

295 

36 

SN54LS390J 

♦ MOTA 

204 

-187 

SN54LS624W(1) 

Til 

210 

- 93 

SN54S20J 

♦Til 

171 

- 7 

SN54LS244F 

♦MMI 

246 - 53 

SN54LS310F 

♦ MMI 

235 

185 


♦Til 



SN54LS625J 

Til 

212 

- 6 

SN54S20N 

FSC 

171 

- 8 

SN54LS244J 

♦ MMI 

247 - 19 

SN54LS310J 

♦ MMI 

244 

39 

SN54LS390W 

MOTA 

197 

- 58 

SN54LS625W(1) 

Til 

211 

-205 


Til 



♦ MOTA 

♦Til 


SN54LS319AJ 

Til 

296 

209 


Til 



SN54LS626J 

♦Til 

212 

- 10 

SN54S20W 

FSC 

155 

-152 

SN54LS244L 

♦MMI 

246 - 62 

SN54LS319J 

Til 

296 

210 

SN54LS393J 

♦ MOTA 

205 

- 27 

SN54LS626W(1) 

Til 

211 

-210 


Til 



SN54LS244W 

MOTA 

246 - 59 

SN54LS320J 

♦Til 

211 

191 


♦Til 



SN54LS627J 

Til 

212 

- 14 

SN54S22J 

♦Til 

172 

-147 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


96 
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A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

USER SEQUENCE 


mmm 


TYPE No. 



TYPE No. 

wmm 

IsKEW.Tai 

UHT— 


rgFfUl!:! 

TYPE No. 

MFRS 

IgEMMl 

SN54S22N 

FSC 

172 -148 

SMHSESm 1 

VJAI *M 

307 - 19 



221 - 61 

nrfrnr Tnr—i 

KISUJ 

1178 - 87 


♦MCT7T 

267 

-197 


Til 



TII 


SN54S381F20 

♦ MMI 

221 - 62 


TII 


SN74ALS158D 

TII 

270 

-134 

SN54S22W 

Til 

156 - 92 

SN54S175J(1) 

♦ Til 

129 -147 

SN54S381J 

♦ MMI 

222 - 24 

SN74ALS20AD 

4 TII 

171 - 90 

SN74ALS158J 

♦ MOTA 

270 

-130 

SN54S30J 

♦Til 

174 - 40 

SN54S175J(2) 

Til 

310 - 32 

SN54S381J20 

♦ MMI 

222 - 25 

SN74ALS20AN 

♦TII 

171 - 12 

SN74ALS158N 

♦ MOTA 

270 

-131 


Til 

161 - 96 

SN54S175N 

TII 

129 -148 

SN54S381L 

♦ MMI 

221 - 70 

SN74ALS20J 

MOTA 

171 - 13 

SN74ALS160AN 

TII 

198 

-200 

SN54S32J 

♦Til 

175 - 15 

SN54S175W(1) 

AMD 

125 - 50 

SN54S381W 

♦ MMI 

221 - 60 


TII 


SN74ALS160BD 

TII 

198 

-219 


Til 

156 -215 


TII 


SN54S383F 

♦ MMI 

308 - 59 

SN74ALS20N 

MOTA 

171 - 14 

SN74ALS160BN 

TII 

198 

-201 

SN54S37J 

Til 

236 -180 

SN54S175W(2) 

AMD 

307 - 38 

SN54S383J 

♦ MMI 

313 - 71 


TII 


SN74ALS160J 

MOTA 

198 

-202 


Til 

235 -211 


TII 


SN54S383L 

♦ MMI 

313 - 74 

SN74ALS21AD 

TII 

178 -201 

SN74ALS160N 

MOTA 

199 

- 3 

SN54S38J 

Til 

237 -100 

SN54S181J 

♦TII 

221 -152 

SN54S383W 

♦ MMI 

313 - 60 

SN74ALS21AN 

TII 

178 -184 

SN74ALS161AN 

TII 

199 

-170 


Til 

236 - 23 

SN54S181W 

AMD 

221 - 41 

SN54S400J 

TII 

298 -154 

SN74ALS21J 

MOTA 

178 -185 

SN74ALS161BD 

TII 

199 

-191 

SN54S40J 

♦Til 

171 - 9 


TII 


SN54S401J 

TII 

298 -159 


TII 


SN74ALS161BN 

TII 

199 

-171 

SN54S40N 

FSC 

171 - 10 

SN54S182-16W 

♦ MMI 

223 - 13 

SN54S412J 

TII 

232 - 12 

SN74ALS21N 

MOTA 

178 -186 

SN74ALS161J 

MOTA 

199 

-172 


Til 


SN54S182F 

♦ MMI 

223 - 14 

SN54S436JT 

TII 

259 -134 


TII 


SN74ALS161N 

MOTA 

199 

-194 

SN54S40W 

FSC 

155 -153 

SN54S182F16 

♦ MMI 

223 - 15 

SN54S436NT 

TII 

259 -135 

SN74ALS22AN 

TII 

172 -149 

SN74ALS162AN 

TII 

200 

-126 


Til 


SN54S182J 

♦ MMI 

223 -100 

SN54S437JT 

TII i 

259 -138 

SN74ALS22BD 

TII 

172 -171 

SN74ALS162BD 

TII 

200 

-142 

SN54S51J 

♦Til 

176 - 50 


♦TII 


SN54S437NT 

TII 

259 -139 

SN74ALS22BN 

TII 

172 -150 

SN74ALS162BN 

TII 

200 

-127 

SN54S51W 

Til 

161 -121 

SN54S182J16 

♦ MMI 

223 -101 

SN54S484AJ 

TII 

303 - 17 

SN74ALS22J 

MOTA 

172 -151 

SN74ALS162J 

MOTA 

200 

-128 

SN54S64J 

♦Til 

182 - 64 

SN54S182W 

♦ MMI 

223 - 16 

SN54S484J 

TII 

303 - 18 


TII 


SN74ALS162N 

MOTA 

200 

-145 

SN54S64N 

FSC 

182 - 65 

SN54S189AJ 

TII 

297 - 94 

SN54S485AJ 

TII 

303 - 23 

SN74ALS22N 

MOTA 

172 -152 

SN74ALS163AN 

TII 

206 

-127 


Til 


SN54S189AW 

TII 

295 - 70 

SN54S485J 

TII 

303 - 24 


TII 


SN74ALS163BD 

TII 

201 

- 52 

SN54S64W 

♦Til 

161 -133 

SN54S189BJ 

TII 

297 - 95 

SN54S508TD24 

♦ MMI 

218 -132 

SN74ALS27D 

TII 

173 -115 

SN74ALS163BN 

TII 

201 

- 38 

SN54S65J 

♦Til 

182 - 81 

SN54S189BW 

TII 

295 - 71 

SN54S516T24 

♦ MMI 

218 -134 

SN74ALS27J 

MOTA 

173 - 99 

SN74ALS163J 

MOTA 

206 

-128 

SN54S65N 

FSC 

182 - 82 

SN54S189J 

AMD 

297 - 96 

SN54S533J 

♦AMD 

230 -133 


TII 


SN74ALS163N 

MOTA 

206 

-129 


Til 


SN54S189W 

AMD 

295 - 72 


♦ MMI 


SN74ALS27N 

♦TII 

173 -100 

SN74ALS164N(A) 


308 

-174 

SN54S65W 

Til 

161 -141 

SN54S194J 

♦TII 

307 - 89 

SN54S533L 

♦ MMI 

230 -210 

SN74ALS28AD 

TII 

237 - 8 


TII 



SN54S74J 

♦Til 

132 - 16 

SN54S194W 

AMD 

307 -109 

SN54S533W 

♦AMD 

230 -135 

SN74ALS28AN 

TII 

237 - 10 

SN74ALS165N(A) 


309 

- 40 

SN54S74N 

FSC 

132 - 17 

Til 

TUB 



♦ MMI 


SN74ALS28J(A) 


237 - 31 


TII 




Til 


SN54S195J 

♦TII 

311 -118 

SN54S534J 

MMI 

136 -165 


♦ MOTA 


SN74ALS166N(A) 


309 

- 99 

SN54S74W 

FSC 

127 - 25 

SN54S195W 

AMD 

307 -IRS 

QNRA.QRSAI 

A MMI 

iQft -A-J-t 

CM7/AI COflM/M 




t:: 




Til 


Til 

TUB 


SN54S534W 

♦ MMI 

136 -173 


♦ MOTA 


SN74ALS168AN 

TII 

208 

- 11 

SN54S85J 

♦Til 

219 -171 

SN54S196J 

♦TII 

204 - 63 

SN54S557F42 

♦ MMI 

218 - 90 

SN74ALS30AD 

TII 

173 -169 

SN74ALS168BD 

TII 

208 

- 24 


Til 

219 - 70 

SN54S196W 

TII 

197 - 18 

SN54S557J40 

♦ MMI 

218 -135 

SN74ALS30AN 

♦TII 

173 -166 

SN74ALS168BN 

TII 

208 

- 12 

SN54S86J 

♦Til 

177 -173 

SN54S197J 

♦TII 

201 -127 

SN54S558F42 

♦ MMI 

218 - 91 

SN74ALS30J 

TII 

174 - 41 

SN74ALS169AN 

TII 

208 

- 65 

SN54S86W 

Til 

158 - 8 

SN54S197W 

TII 

196 - 75 

SN54S558J40 

♦ MMI 

218 -137 

SN74ALS30N 

TII 

174 - 42 

SN74ALS169BD 

TII 

208 

- 78 

SN54S112J 

♦Til 

134 -103 

SN54S210F 

MMI 

246 - 34 

SN54S700F 

♦ MMI 

250 - 2 

SN74ALS32D 

TII 

175 - 36 

SN74ALS169BN 

Til 

208 

- 66 

SN54S112N 

FSC 

134 -104 

SN54S210J 

MMI 

246 -189 

SN54S700F1 

♦ MMI 

250 - 3 

SN74ALS32J 

TII 

175 - 16 

SN74ALS174D 

TII 

129 

- 43 


Til 


SN54S226J(1) 

TII 

284 -203 

SN54S700J 

♦ MMI 

250 - 15 

SN74ALS32N 

♦TII 

175 - 17 

SN74ALS174N 

♦TII 

129 

- 35 

SN54S112W 

FSC 

126 -174 

SN54S226W 

TII 

280 - 94 

SN54S700J1 

♦ MMI 

250 - 16 

SN74ALS33AD 

TII 

240 -169 

SN74ALS175D 

TII 

129 

-160 


Til 


SN54S240F 

♦ MMI 

246 - 75 

SN54S730F 

♦ MMI 

250 - 4 

SN74ALS33AN 

TII 

240 -172 

SN74ALS175N 

♦TII 

129 

-149 

SN54S113J 

♦Til 

134 -191 

SN54S240J 

♦AMD 

247 -220 

SN54S730F1 

♦ MMI 

250 - 5 

SN74ALS33J 

TII 

175 - 56 

SN74ALS190D 

TII 

202 

- 34 

SN54S113N 

FSC 

134 -192 

♦ MMI 

♦TII 


SN54S730J 

♦ MMI 

250 - 25 

SN74ALS33N 

TII 

240 -199 

SN74ALS190J 

MOTA 

202 

- 25 


Til 


SN54S240L 

♦ MMI 

246 - 42 

SN54S730J1 

♦ MMI 

250 - 26 

SN74ALS34D 

TII 

243 - 18 

SN74ALS190N 

♦TII 

202 

- 26 

SN54S113W 

FSC 

126 -194 

SN54S241F 

♦ MMI 

246 - 47 

SN54S731F 

♦ MMI 

250 - 6 

SN74ALS34N 

TII 

243 - 7 

SN74ALS191D 

TII 

202 

-130 


Til 


SN54S241J 

♦AMD 

248 -111 

SN54S731F1 

♦ MMI 

250 - 7 

SN74ALS35AD 

TII 

243 - 11 

SN74ALS191J 

MOTA 

202 

-117 

SN54S114J 

♦Til 

135 - 51 

♦ MMI 

TII 


SN54S731J 

♦ MMI 

250 - 31 

SN74ALS35AN 

TII 

243 - 4 

SN74ALS191N 

♦TII 

202 

-118 

SN54S114N 

FSC 

135 - 52 

SN54S241L 

♦ MMI 

248 -119 

SN54S731J1 

♦ MMI 

250 - 32 

SN74ALS37 

TII 

236 -181 

SN74ALS192D 

TII 

203 

- 70 


Til 


SN54S244J 

♦AMD 

247 - 20 

SN54S734F 

♦ MMI 

250 - 8 

SN74ALS37AD 

TII 

236 -146 

SN74ALS192J 

MOTA 

203 

- 50 

SN54S114W 

FSC 

126 -215 


TII 


SN54S734F1 

♦ MMI 

250 - 9 

SN74ALS37AN 

TII 

236 -148 

SN74ALS192N 

♦TII 

203 

- 51 


Til 


SN54S244L 

♦ MMI 

247 - 21 

SN54S734J 

♦ MMI 

250 - 21 

SN74ALS37J(A) 


236 -182 

SN74ALS193D 

TII 

204 

- 9 

SN54S124J 

♦Til 

211 -181 

SN54S251J 

AMD 

268 -130 

SN54S734J1 

♦ MMI 

250 - 22 


♦ MOTA 


SN74ALS193J 

MOTA 

203 

-205 

SN54S124W 

Til 

210 - 84 

SN54S251W 

AMD 

264 -159 

SN54S818F 

MMI 

315 -187 

SN74ALS37N(A) 


236 -183 

SN74ALS193N 

♦TII 

203 

-206 

SN54S132J 

Til 

287 -144 

SN54S251X 

AMD 

264 -140 

SN54S818JS 

MMI 

315 -184 


♦ MOTA 


SN74ALS229ADW 

TII 

315 

- 39 

SN54S132W 

Til 

287 - 88 

SN54S253J 

AMD 

269 - 77 

SN54S818L 

MMI 

315 -188 

SN74ALS38 

TII 

237 -101 

SN74ALS229AFN 

TII 

315 

- 40 

SN54S133J 

♦Til 

181 -193 

SN54S253W 

AMD 

264 -202 

SN55ALS192FK 

TII 

279 -199 

SN74ALS38AD 

TII 

237 - 64 

SN74ALS229AN 

TII 

315 

- 38 

SN54S133W 

Til 

161 - 63 

SN54S253X 

AMD 

264 -184 

SN55ALS192J 

TII 

279 -183 

SN74ALS38AN 

TII 

237 - 68 

SN74ALS231DW 

TII 

246 

-182 

SN54S134J 

♦Til 

181 -218 

SN54S257J 

AMD 

271 - 17 

SN64L71N 

TII 

138 - 88 

SN74ALS38J 

TII 

165 -207 

SN74ALS231N 

TII 

246 

-180 

SN54S134W 

Til 

161 - 73 


TII 


SN64L72N 

TII 

138 - 89 

SN74ALS40AD 

TII 

240 - 76 

SN74ALS232AD 

TII 

315 

- 42 

SN54S135J 

Til 

182 - 12 

SN54S257W 

AMD 

265 - 65 

SN64L73N 

TII 

130 -217 

SN74ALS40AN 

TII 

240 - 78 

SN74ALS232AFN 

TII 

315 

- 43 

SN54S135W 

Til 

161 - 77 


TII 


SN64L78N 

TII 

138 -183 

SN74ALS40J(A) 


240 -114 

SN74ALS232AN 

♦TII 

315 

- 41 

SN54S138J 

AMD 

276 - 76 

SN54S257X 

AMD 

265 - 44 

SN74ALS00AD 

TII 

163 - 82 


♦ MOTA 


SN74ALS233ADW TII 

315 

- 45 


Til 


SN54S258J 

AMD 

271 -105 

SN74ALS00AN 

♦TII 

163 - 24 

SN74ALS40N(A) 


240 -129 

SN74ALS233AFN 

TII 

315 

- 46 

SN54S138W(1) 

AMD 

273 -104 


TII 


SN74ALS00J 

MOTA 

163 - 25 


♦ MOTA 


SN74ALS233AN 

♦TII 

315 

- 44 


Til 


SN54S258W 

AMD 

265 -104 


TII 


SN74ALS74AD 

TII 

131 -109 

SN74ALS240ADW 

TII 

247 

-163 

SN54S138W(2) 

AMD 

185 -106 


TII 


SN74ALS00N 

MOTA 

163 - 26 

SN74ALS74AN 

♦TII 

131 -106 

SN74ALS240AN 

♦TII 

247 

-156 


Til 


SN54S258X 

AMD 

265 - 81 


TII 


SN74ALS74J 

MOTA 

132 - 18 

SN74ALS240A1DW 

247 

-164 

SN54S138X 

AMD 

273 - 89 

SN54S260J 

♦TII 

182 - 40 

SN74ALS01D 

TII 

164 - 30 


TII 



TII 



SN54S139J 

AMD 

277 - 44 

SN54S260W 

TII 

161 - 83 

SN74ALS01J 

TII j 

164 - 5 

SN74ALS74N 

MOTA 

132 - 19 

SN74ALS240A1N 

TII 

247 

-157 


Til 


SN54S268J 

TII 

231 -215 

SN74ALS01N 

♦TII 

164 - 6 


TII 


SN74ALS240J 

♦ MOTA 

248 

- 1 

SN54S139W(1) 

AMD 

273 -140 

SN54S273F 

♦ MMI 

308 - 17 

SN74ALS02D 

TII 

165 - 6 

SN74ALS86D 

TII 

177 -174 

SN74ALS240N 

♦ MOTA 

248 

- 2 


Til 


SN54S273J 

♦ MMI 

311 -164 

SN74ALS02J 

MOTA 

164 -191 

SN74ALS86N 

♦TII 

177 -175 

SN74ALS241ADW 

TII 

248 

- 62 

SN54S139W(2) 

AMD 

185-118 

SN54S273L 

♦ MMI 

311 -167 


TII 


SN74ALS109AD 

TII 

134 - 17 

SN74ALS241AN 

TII 

248 

- 56 


Til 


SN54S273W 

♦ MMI 

311 -177 

SN74ALS02N 

♦TII 

164 -192 

SN74ALS109AN 

♦TII 

134 - 15 

SN74ALS241A1 DW 

248 

- 63 

SN54S139X 

AMD 

273 -121 

SN54S275J 

TII 

233 -162 

SN74ALS03AN 

TII 

165 -203 

SN74ALS109J 

MOTA 

128 - 56 


TII 



SN54S140J 

FSC 

246 - 89 

SN54S280J 

♦TII 

224 -209 

SN74ALS03BD 

TII 

166 - 45 


TII 


SN74ALS241A1N 

TII 

248 

- 57 


Til 


SN54S280W 

TII 

224 - 93 

SN74ALS03BN 

TII 

165 -204 

SN74ALS109N 

MOTA 

128 - 57 

SN74ALS241J 

♦ MOTA 

248 

-112 

SN54S140N 

FSC 

171 - 11 

SN54S281J 

TII 

222 - 13 

SN74ALS03J 

MOTA 

165 -205 


TII 


SN74ALS241N 

♦ MOTA 

248 

-113 


Til 


SN54S281W(1) 

TII 

221 - 74 


TII 


SN74ALS112AD 

TII 

134 -119 

SN74ALS242AN 

TII 

281 

-173 

SN54S140W 

FSC 

246 - 25 

SN54S281 W(2) 

TII 

308 - 85 

SN74ALS03N 

MOTA 

165 -206 

SN74ALS112AN 

♦TII 

134 -105 

SN74ALS242BD 

TII 

281 

-210 


Til 


SN54S283J 

TII 

216 - 87 


TII 


SN74ALS112J 

TII 

134 -106 

SN74ALS242BN 

TII 

281 

-207 

SN54S148F 

♦MMI 

289 -116 

SN54S289AJ 

TII 

298 - 91 

SN74ALS04BD 

TII 

238 -114 

SN74ALS112N 

TII 

134 -107 

SN74ALS242B1D 

TII 

281 

-211 

SN54S148J 

♦ MMI 

289 -179 

SN54S289AW 

TII 

295 -105 

SN74ALS04BN 

TII 

238 - 81 

SN74ALS113AD 

TII 

134 -206 

SN74ALS242B1N 

TII 

281 

-208 

SN54S148L 

♦ MMI 

289 -118 

SN54S289BJ 

TII 

297 - 97 

SN74ALS05AD 

TII 

239 - 52 

SN74ALS113AN 

♦TII 

134 -193 

SN74ALS242J 

♦ MOTA 

281 

-188 

SN54S151J 

AMD 

266 - 55 

SN54S289BW 

TII 

295 -106 

SN74ALS05AN 

TII 

239 - 24 

SN74ALS113J 

TII 

134 -194 

SN74ALS242N 

♦ MOTA 

281 

-189 


Til 


SN54S289J 

AMD 

298 - 92 

SN74ALS08D 

TII 

167 - 53 

SN74ALS113N 

TII 

134 -195 

SN74ALS243AD 

TII 

282 

- 68 

SN54S151W 

AMD 

264 - 48 

SN54S299J 

♦TII 

314 - 49 

SN74ALS08J 

MOTA 

167 - 24 

SN74ALS114AD 

TII 

135 - 66 

SN74ALS243AN 

♦TII 

282 

- 33 


Til 


SN54S299W 

TII 

308 - 90 


TII 


SN74ALS114AN 

♦TII 

135 - 53 

SN74ALS243A1D 

TII 

282 

- 69 

SN54S151X 

AMD 

264 - 27 

SN54S301J 

TII 

298 -112 

SN74ALS08N 

♦TII 

167 - 25 

SN74ALS114J 

TII 

135 - 54 

SN74ALS243A1N 

TII 

282 

- 34 

SN54S153J 

AMD 

267 - 17 

SN54S301W 

TII 

295 -116 

SN74ALS09D 

TII 

167 -165 

SN74ALS114N 

TII 

135 - 55 

SN74ALS243J 

♦ MOTA 

282 

- 51 


Til 


SN54S310F 

♦ MMI 

235 -186 

SN74ALS09J 

MOTA 

167 -144 

SN74ALS133D 

TII 

181 -201 

SN74ALS243N 

♦ MOTA 

282 

- 52 

SN54S153W 

AMD 

264 - 92 

SN54S310J 

♦ MMI 

244 - 40 


TII 


SN74ALS133J 

TII 

181 -194 

SN74ALS244ADW 

TII 

247 

- 27 


Til 


SN54S340F 

♦ MMI 

235 -164 

SN74ALS09N 

♦TII 

167 -145 

SN74ALS133N 

TII 

181 -195 

SN74ALS244AN 

♦TII 

247 

- 22 

SN54S153X 

AMD 

264 - 73 

SN54S340J 

♦ MMI 

245 - 3 

SN74ALS10AD 

TII 

167 -220 

SN74ALS136D 

TII 

171 -219 

SN74ALS244A1DW 

247 

- 28 

SN54S157J 

Til 

267 -195 

SN54S341F 

♦ MMI 

235 -169 

SN74ALS10AN 

♦TII 

167 -216 

SN74ALS136N 

♦TII 

171 -208 


TII 



SN54S157W 

Til 

264 -128 

SN54S341J 

♦ MMI I 

245 - 30 

SN74ALS10J 

MOTA 

168 -194 

SN74ALS137D 

TII 

275 - 65 

SN74ALS244A1N 

TII 

247 

- 23 

SN54S158J 

Til 

270 -129 

SN54S344F 

♦ MMI 

235 -182 


TII 


SN74ALS137N 

TII 

275 - 62 

SN74ALS244J 

♦ MOTA 

248 

-146 

SN54S158W 

Til 

265 - 34 

SN54S344J 

♦ MMI 

245 - 47 

SN74ALS10N 

MOTA 

168 -195 

SN74ALS138D 

TII 

276 - 82 

SN74ALS244N 

♦ MOTA 

247 

- 70 

SN54S160J 

AMD 

198 -199 

SN54S348F 

♦ MMI 

289 -121 


TII 


SN74ALS138J(A) 


275 -137 

SN74ALS245ADW 

TII 

282 

-163 

SN54S160W 

AMD 

195 -161 

SN54S348J 

♦ MMI 

290 - 7 

SN74ALS11AD 

TII 

169 -112 


♦ MOTA 


SN74ALS245AN 

♦TII 

282 

-102 

SN54S161J 

AMD 

199 -169 

SN54S348L 

♦ MMI 

289 -122 

SN74ALS11AN 

♦TII 

169 -109 

SN74ALS138N 

TII 

276 - 77 

SN74ALS245A1 DW 

282 

-164 

SN54S161W 

AMD 

195 -211 

SN54S350J 

TII 

314 - 54 

SN74ALS11J 

MOTA 

169 -193 

SN74ALS139D 

TII 

277 - 50 


TII 



SN54S162J 

♦Til 

200 -125 

SN54S373J 

♦AMD 

229 -200 


TII 


SN74ALS139J(A) 


276 - 83 

SN74ALS245A1N 

TII 

282 

-103 

SN54S162W 

Til 

196 - 33 


♦ MMI 


SN74ALS11N 

MOTA 

169 -194 


♦ MOTA 


SN74ALS245J 

♦ MOTA 

282 

-135 

SN54S163J 

♦Til 

201 - 37 

SN54S373L 

♦ MMI 

229 -220 


TII 


SN74ALS139N 

TII 

277 - 45 

SN74ALS245N 

♦ MOTA 

282 

-136 

SN54S163W 

Til 

197 -176 

SN54S373W 

♦AMD 

230 - 63 

SN74ALS12AD 

TII 

170 - 19 

SN74ALS151D 

TII 

266 - 66 

SN74ALS251D 

TII 

268 

-140 

SN54S168J 

♦Til 

208 - 10 


♦ MMI 


SN74ALS12AN 

♦TII 

170 - 17 

SN74ALS151N 

TII 

266 - 56 

SN74ALS251N 

TII 

268 

-131 

SN54S168W 

Til 

198 - 13 

SN54S374J 

♦ MMI 

135 -173 

SN74ALS12J 

♦ MOTA 

170 - 43 

SN74ALS153D 

TII 

267 - 35 

SN74ALS253D 

TII 

269 

- 81 

SN54S169J 

♦Til 

208 - 64 

SN54S374L 

♦ MMI 

135 -206 

SN74ALS12N 

MOTA 

170 - 44 

SN74ALS153N 

TII 

267 - 18 

SN74ALS253N 

TII 

269 

- 78 

SN54S169W 

Til 

198 - 22 

SN54S374W 

♦ MMI 

135 -208 


TII 


SN74ALS154DW 

TII 

273 -217 

SN74ALS257D 

TII 

270 

-178 

SN54S174J(1) 

♦Til 

129 - 33 

SN54S377F 

MMI 

308 - 58 

SN74ALS15AD 

TII 

178 - 99 

SN74ALS154NT 

TII 

273 -204 

SN74ALS257N 

TII 

270 

-168 

SN54S174J(2) 

Til 

309 -202 

SN54S377J 

♦ MMI 

313 - 61 

SN74ALS15AN 

TII 

178 - 85 

SN74ALS156D 

TII 

274 - 91 

SN74ALS258D 

TII 

271 

-111 

SN54S174N 

Til 

129 - 34 

SN54S377L 

MMI 

313 - 64 

SN74ALS15J 

MOTA 

178 - 86 

SN74ALS156N 

TII 

274 - 92 

SN74ALS258N 

TII 

271 

-106 

SN54S174W(1) 

AMD 

125 - 34 

SN54S377W 

♦ MMI 

308 - 56 


Til 


SN74ALS157D 

TII 

267 -216 

SN74ALS259D 

TII 

227 

-214 


Til 


SN54S381-20L 

♦ MMI 

222 - 56 ! 



■ 

SN74ALS157J 

♦ MOTA 

267 -196 

SN74ALS259N 

TII 

227 

-208 
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IHsHIS BIifiM B 


INDEX 


MFR 




TYPE No. MFR 


aEg aiia 


SN74ALS273J 

i n 

MOTA 

IOU 

130 

• a 

• 8 

SN74ALS273N 

♦Til 

130 

• 19 

SN74ALS280D 

Til 

224 

•216 

SN74ALS280N 

♦Til 

224 

•210 

SN74ALS299DW 

Til 

313 

•196 

SN74ALS299J 

Til 

314 

• 50 

SN74ALS299N 

Til 

313 

■194 

SN74ALS317N 

Til 

296 

•198 

SN74ALS318N 

Til 

296 

•200 

SN74ALS323DW 

Til 

313 

• 33 

SN74ALS323J 

Til 

313 

• 48 

SN74ALS323N 

♦Til 

313 

- 28 

SN74ALS352D 

Til 

269 

•128 

SN74ALS352N 

Til 

269 

•123 

SN74ALS353D 

Til 

269 

■175 

SN74ALS353N 

Til 

269 

•172 

SN74ALS365N 

Til 

246 

•106 

SN74ALS366N 

Til 

246 

•128 

SN74ALS367N 

Til 

246 

•138 

SN74ALS368N 

Til 

246 

•148 

SN74ALS373DW 

Til 

229 

•216 

SN74ALS373N 

♦Til 

229 

-201 

SN74ALS374DW 

Til 

135 

•132 

SN74ALS374N 

♦Til 

135 

•130 

SN74ALS377J 

MOTA 

136 

• 22 

SN74ALS377N 

MOTA 

136 

• 23 

SN74ALS465ADW 

Til 

243 

- 41 

SN74ALS465AN 

♦Til 

243 

- 40 

SN74ALS465N 

Til 

243 

- 44 

SN 74ALS466AD W 

Til 

243 

• 50 

SN74ALS466AN 

♦Til 

243 

- 49 

SN74ALS466N 

Til 

243 

• 51 

SN74ALS467ADW 

Til 

243 

• 57 

SN74ALS467AN 

♦Til 

243 

- 58 

SN74ALS467N 

Til 

243 

• 62 

SN74ALS468ADW 

Til 

243 

- 69 

SN74ALS468AN 

♦Til 

243 

• 66 

SN74ALS468N 

Til 

243 

- 67 

SN74ALS518DW 

Til 

219 

•190 

SN74ALS518FN 

Til 

219 

-192 

SN74ALS518N 

♦Til 

219 

-189 

SN74ALS519DW 

Til 

219 

-195 

SN74ALS519FN 

Til 

219 

-197 

SN74ALS519N 

♦Til 

219 

-194 

SN74ALS520DW 

Til 

219 

-200 

SN74ALS520FN 

Til 

219 

-202 

SN74ALS520N 

♦Til 

219 

-199 

SN74ALS521 DW 

Til 

220 

• 12 

SN74ALS521FN 

Til 

220 

• 13 

SN74ALS521N 

♦Til 

220 

- 11 

SN74ALS522DW 

Til 

219 

-207 

SN74ALS522FN 

Til 

219 

-209 

SN74ALS522N 

♦Til 

219 

-206 

SN74ALS526DW 

Til 

219 

-212 

SN74ALS526N 

♦Til 

219 

-211 

SN74ALS527DW 

Til 

219 

-215 

SN74ALS527N 

♦Til 

219 

-214 

SN74ALS528D 

Til 

219 

-218 

SN74ALS528N 

♦Til 

219 

-217 

SN74ALS533DW 

Til 

230 

-208 

SN74ALS533N 

♦Til 

230 

-200 

SN74ALS534DW 

Til 

136 

-174 

SN74ALS534FN 

Til 

136 

-180 

SN74ALS534N 

♦Til 

136 

-166 

SN74ALS538N 

Til 

274 

-183 

SN74ALS539N 

Til 

274 

-193 

SN74ALS540-1 DW 

Til 

247 

- 83 

SN74ALS540-1N 

Til 

247 

- 81 

SN74ALS540DW 

Til 

247 

- 84 

SN74ALS540N 

♦Til 

247 

- 82 

SN74ALS541 -1 DW 

Til 

247 

-100 

SN74ALS541-1N 

Til 

247 

- 98 

SN74ALS541 DW 

Til 

247 

-101 

SN74ALS541N 

♦Til 

247 

- 99 

SN74ALS560ADW 

Til 

206 

- 68 

SN74ALS560AFN 

Til 

206 

- 70 

SN74ALS560AN 

♦Til 

206 

- 67 

SN74ALS561 ADW 

Til 

206 

- 74 

SN74ALS561AFN 

Til 

206 

- 75 

SN74ALS561AN 

♦Til 

206 

- 73 

SN74ALS563ADW 

Til 

228 

-171 

SN74ALS563AN 

Til 

228 

-166 

SN74ALS563N 

Til 

231 

- 63 

SN74ALS564ADW 

Til 

132 

-201 

SN74ALS564AN 

Til 

132 

-195 

SN74ALS564N 

Til 

132 

-196 

SN74ALS568ADW 

Til 

206 

-194 

SN74ALS568AFN 

Til 

206 

-196 

SN74ALS568AN 

♦Til 

206 

-191 

SN74ALS569ADW 

Til 

206 

-204 

SN74ALS569AFN 

Til 

206 

-220 

SN74ALS569AN 

♦Til 

206 

-202 

SN74ALS573BDW 

Til 

231 

-155 

SN74ALS573BN 

Til 

231 

-151 

SN74ALS573J 

Til 

231 

-152 

SN74ALS573N 

Til 

231 

-153 

SN74ALS574ADW 

Til 

137 

-101 

SN74ALS574AN 

Til 

137 

- 97 

SN74ALS574J 

Til 

137 

- 98 

SN74ALS574N 

Til 

137 

- 99 

SN74ALS575ADW 

Til 

132 

-117 

SN74ALS575AFN 

Til 

125 

-188 

SN74ALS575ANT 

Til 

132 

-114 

SN74ALS575FN 

Til 

132 

-120 

SN74ALS575NT 

Til 

132 

-115 

SN74ALS576ADW 

Til 

132 

-202 

SN74ALS576AN 

Til 

132 

-197 

SN74ALS576FN 

Til 

132 

-205 

SN74ALS576J 

Til 

132 

-198 

SN74ALS576N 

Til 

132 

-199 

SN74ALS577ADW 

Til 

132 

-135 


SN74ALS577ANT Til 
SN74ALS577FN Til 
SN74ALS577NT Til 
SN74ALS580ADW Til 
SN74ALS580AN Til 
SN74ALS580FN Til 
SN74ALS580J Til 
SN74ALS580N Til 
SN74ALS616FN Til 
SN74ALS616JD Til 
SN74ALS616N Til 
SN74ALS617FN Til 
SN74ALS617N Til 
SN74ALS620ADW Til 
SN74ALS620AN Til 
SN74ALS620A1DW 

Til 

SN74ALS620A1N Til 
SN74ALS620J(A) 

♦ MOTA 

SN74ALS620N(A) 

♦ MOTA 

SN74ALS621ADW Til 
SN74ALS621 AN ♦Til 
SN74ALS621A1 DW 

Til 

SN74ALS621A1N Til 
SN74ALS621 J(A) 

♦ MOTA 

SN74ALS621 N(A) 

♦ MOTA 

SN74ALS622ADW Til 
SN74ALS622AN ♦Til 
SN74ALS622A1 DW 

Til 

SN74ALS622A1N Til 
SN74ALS622J(A) 

♦ MOTA 

SN74ALS622N(A) 

♦ MOTA 


132 ♦MOTA 
140 SN74ALS643N(A) 

133 ♦MOTA 
172 SN74ALS644ADW Til 

167 SN74ALS644AN ♦Til 
176 SN74ALS644A1 DW 

168 Til 

169 SN74ALS644A1N Til 

72 SN74ALS644J(A) 

100 ♦MOTA 

101 SN74ALS644N(A) 

73 ♦MOTA 

102 SN74ALS645ADW Til 

204 SN74ALS645AN ♦Til 

187 SN74ALS645A1 DW 

205 Til 
SN74ALS645A1N Til 

188 ISN74ALS645J Til 

189 SN74ALS645N Til 
SN74ALS646-1 DW 

Til 

SN74ALS646-1 NT 

■ 18 I Til 

■ 14 SN74ALS646DW Til 

■ 19 |SN74ALS646NT ♦Til 
SN74ALS647-1 DW 

■ 15 I Til 

■210 SN74ALS647DW Til 

ISN74ALS648-1 DW 

Til 

SN74ALS648-1 NT 

■ 35 Til 

• 31 SN74ALS648DW Til 

■ 36 SN74ALS648NT ♦Til 

SN74ALS649-1 DW 

■ 32 Til 

■ 2 SN74ALS649-1 NT 

Til 

■ 3 SN74ALS649DW Til 
SN74ALS649NT ♦Til 


SN74ALS623ADW Til 

285 

- 61 

SN74ALS666DW 

♦Til 

SN74ALS623AN ♦Til 

285 

- 57 

SN74ALS666FN 

♦Til 

SN74ALS623A1 DW 

285 

- 62 

SN74ALS666NT 

Til 

Til 



SN74ALS667DW 

Til 

SN74ALS623A1N Til 

285 

- 58 

SN74ALS667FN 

Til 

SN74ALS623J(A) 

283 

- 15 

SN74ALS667NT 

Til 

♦ MOTA 



SN74ALS677NT 

♦Til 

SN74ALS623N(A) 

283 

- 16 

SN74ALS678DW 

Til 

♦ MOTA 



SN74ALS678NT 

♦Til 

SN74ALS632AFN 

233 

- 77 

SN74ALS679DW 

Til 

♦Til 



SN74ALS679FN 

Til 

SN74ALS632AJD 

233 

-106 

SN74ALS679N 

♦Til 

♦Til 



SN74ALS680DW 

Til 

SN74ALS632BJD Til 

233 

-107 

SN74ALS680FN 

Til 

SN74ALS632JD Til 

290 

• 33 

SN74ALS680N 

♦Til 

SN74ALS633FN Til 

233 

- 78 

SN74ALS688DW 

Til 

SN74ALS633JD Til 

233 

-108 

SN74ALS688FN 

Til 

SN74ALS634AJD Til 

233 

-114 

SN74ALS688N 

♦ Til 

SN74ALS634FN Til 

233 

- 82 

SN74ALS689DW 

Til 

SN74ALS634JD Til 

233 

•115 

SN74ALS689FN 

Til 

SN74ALS635FN Til 

233 

- 83 

SN74ALS689N 

♦ Til 

SN74ALS635JD Til 

233 

-116 

SN74ALS696J 

MOTA 

SN74ALS638ADW Til 

281 

• 32 

SN74ALS696N 

MOTA 

SN74ALS638AN ♦Til 

281 

- 29 

SN74ALS697N 

MOTA 

SN74ALS638A1 DW 

281 

- 33 

SN74ALS698J 

MOTA 

Til 



SN74ALS698N 

MOTA 

SN74ALS638A1N Til 

281 

- 30 

SN74ALS699J 

MOTA 

SN74ALS638J(A) 

283 

- 25 

SN74ALS699N 

MOTA 

♦ MOTA 



SN74ALS746-1 DW 

SN74ALS638N(A) 

283 

- 26 


Til 

♦ MOTA 



SN74ALS746-1N 

Til 

SN74ALS639ADW Til 

281 

- 46 

SN74ALS746DW 

Til 

SN74ALS639AN ♦Til 

281 

- 43 

SN74ALS746N 

Til 

SN74ALS639A1 DW 

281 

- 47 

SN74ALS747-1 DW 

Til 




Til 

SN74ALS639A1N Til 

281 

- 44 

SN74ALS747-1N 

Til 

SN74ALS639J(A) 

283 

- 28 

SN74ALS747DW 

Til 

♦ MOTA 



SN74ALS747N 

Til 

SN74ALS639N(A) 

283 

- 29 

SN74ALS804ADW 

Til 

♦ MOTA 



SN74ALS804AN 

Til 

SN74ALS640ADW Til 

283 

•121 

SN74ALS804N 

Til 

SN74ALS640AN ♦Til 

283 

•112 

SN74ALS805ADW 

Til 

SN74ALS640A1 DW 

283 

•122 

SN74ALS805AN 

Til 

Til 



SN74ALS805N 

Til 

SN74ALS640A1N Til 

283 

•113 

SN74ALS808ADW 

Til 

SN74ALS640J(A) 

283 

•114 

SN74ALS808AN 

Til 

♦ MOTA 



SN74ALS808N 

Til 

SN74ALS640N(A) 

283 

•115 

SN74ALS810D 

Til 

♦ MOTA 



SN74ALS810N 

♦ Til 

SN74ALS641 ADW Til 

283 

•156 

SN74ALS811D 

Til 

SN74ALS641 AN ♦Til 

283 

•150 

SN74ALS81 IN 

♦Til 

SN74ALS641A1DW 

283 

•157 

SN74ALS832ADW 

Til 

Til 



SN74ALS832AN 

Til 

SN74ALS641A1N Til 

283 

•151 

SN74ALS832N 

Til 

SN74ALS641 J(A) 

282 

-157 

SN74ALS841 -1 DW 

♦ MOTA 




Til 

SN74ALS641 N(A) 

282 

•158 

SN74ALS841DW 

Til 

♦ MOTA 



SN74ALS841NT 

♦Til 

SN74ALS642ADW Til 

283 

•189 

SN74ALS842-1 DW 

SN74ALS642AN ♦Til 

283 

•181 


Til 

SN74ALS642A1 DW 

283 

•190 

SN74ALS842DW 

Til 

Til 



SN74ALS842NT 

♦ Til 

SN74ALS642A1N Til 

283 

•182 

SN74ALS843-1 DW 

SN74ALS642J(A) 

283 

•183 


Til 

♦ MOTA 



SN74ALS843DW 

Til 

SN74ALS642N(A) 

283 

•184 

SN74ALS843NT 

♦Til 

♦ MOTA 



SN74ALS844-1 DW 

SN74ALS643ADW Til 

284 

- 35 


Til 

SN74ALS643AN ♦Til 

284 

• 26 

SN74ALS844-1 NT 


SN74ALS643A1 DW 

284 

• 36 


Til 

Til 



SN74ALS844DW 

Tl! 

SN74ALS643A1N Til 

284 

- 27 

SN74ALS844NT 

♦Til 
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29 SN74ALS845-1 NT 

Til 

60 SN74ALS845DW Til 

51 SN74ALS845NT ♦Til 

61 SN74AL.S846-1 NT 

Til 

52 SN74ALS846DW Til 

53 SN74ALS846NT ♦Til 
SN74ALS857DW Til 

54 SN74ALS857FN Til 
SN74ALS857NT Til 

128 SN74ALS867NT Til 

119 SN74ALS873BDW Til 

129 SN74ALS873BNT Til 
SN74ALS874BDW Til 

120 SN74ALS874JT Til 

121 SN74ALS874NT Til 

122 SN74ALS876ADW Til 

157 SN74ALS876ANT Til 
SN74ALS876JT Til 

155 SN74ALS876NT Til 
SN74ALS878ADW Til 

158 SN74ALS878ANT Til 

156 SN74ALS878NT Til 

191 SN74ALS879ADW Til 
SN74ALS879ANT Til 

192 SN74ALS879NT Til 

179 SN74ALS880ADW Til 
SN74ALS880ANT Til 

173 SN74ALS880JT Til 
SN74ALS880NT Til 

180 SN74ALS900 Til 

174 SN74ALS902 Til 

193 SN74ALS903 Til 
SN74ALS963DW(A) 

Til 

SN74ALS963FN(A) 

Til 

190 SN74ALS963NT(A) 

132 Til 
37 SN74ALS964DW(A) 

131 Til 

135 SN74ALS964FN(A) 

39 Til 

134 SN74ALS964NT(A) 

54 Til 

62 SN74ALS990DW Til 
61 SN74ALS990FN ♦Til 
70 SN74ALS990N ♦Til 

72 SN74ALS991DW Til 
69 SN74ALS991FN Til 

80 SN74ALS991N Til 
82 SN74ALS992DW Til 
79 SN74ALS992FN ♦Til 

147 SN74ALS992NT ♦Til 
149 SN74ALS993DW Til 
142 SN74ALS993FN ♦Til 
164 SN74ALS993NT ♦Til 

81 SN74ALS994FN Til 
163 SN74ALS994NT ♦Til 

47 SN74ALS995FN Til 

48 SN74ALS995NT Til 
54 SN74ALS996-1 NT 

60 Til 

61 SN74ALS996FN Til 

67 SN74ALS996NT ♦Til 

68 SN74ALS1000AD Til 

170 SN74ALS1000AN 

♦Til 

168 SN74ALS1000N Til 

171 SN74ALS1002AD Til 

169 SN74ALS1002AN 

♦Til 

SN74ALS1002N Til 

172 SN74ALS1003AD Til 

175 SN74ALS1003AN 

173 ♦Til 
121 SN74ALS1003N Til 

117 SN74ALS1004D Til 

118 SN74ALS1004N ♦Til 
134 SN74ALS1005D Til 

133 SN74ALS1005N ♦Til 
131 SN74ALS1008AD Til 

73 SN74ALS1008AN Til 
72 SN74ALS1010AD Til 

145 SN74ALS101QAN 
8 ♦Til 

7 SN74ALS1010N Til 
11 SN74ALS1011AD Til 
10 SN74ALS1011AN 

157 ♦Til 

153 SN74ALS101 IN Til 

154 SN74ALS1020AD Til 

196 SN74ALS1020AN 

♦ Til 

197 SN74ALS1020N Til 
195 SN74ALS1032AD Til 

206 SN74ALS1032AN 

♦Til 

207 SN74ALS1032N Til 
203 SN74ALS1034D Til 
218 SN74ALS1034N ♦Til 

SN74ALS1035D Til 


SN74ALS1240-IN 


13 SN74ALS1241N 
SN74ALS1242D 


♦ •Mfr’s data sheet available 
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Til 

♦Til 

Til 

♦Til 

W 

Til 

243 - 19 
243 - 8 
243 - 29 
243 • 31 
246 -155 

246 -152 

Til 


Tl! 

246 -156 

♦Til 

246 -153 

Til 

246 -159 

Til 

280 -183 


JTYPE No. 

MFR$ 

Pa&Line 

280 -189 
246 -164 

246 -166 

246 -162 

5R7OT5ra42R”Fril - 

SN74ALS1243N Til 
SN74ALS1244ADW 

Til 

SN74ALS1244AFN 

Til 

SN74ALS1244AN 

♦Til 

SN74ALS1244A1 DW 

246 

-165 


Til 



ISN74ALS1244A1N 

246 

•163 


Til 



SN74ALS1244J 

Til 

280 

•190 

SN74ALS1244N 

Til 

246 

-167 

SN74ALS1245ADW 

280 

-198 


Til 



SN74ALS1245AN ! 

280 

-195 


♦Til 



1 SN74ALS1245A1 DW 

280 

-199 


Til 



1 SN74ALS1245A1N \ 

280 

-196 


Til 



SN74ALS1245N 

Til 

280 

-197 

SN74ALS1620N 

Til 

280 

-201 

SN74ALS1621N 

Til 

280 

-203 

SN74ALS1622N 

Til 

280 

-205 

SN74ALS1623N 

Til 

280 

-207 

SN74ALS1638N 

Til 

280 

-209 

SN74ALS1639N 

Til 

280 

-211 

1 SN74ALS1640ADW 

280 

-217 


Til 



SN74ALS1640AN 

280 

•214 


♦Til 



I SN74ALS1640A1 DW 

280 

-218 


Til 



I SN74ALS1640A1N 

280 

-215 


Til 



SN74ALS1640N 

Til 

280 

-216 

SN74ALS1641N 

Til 

280 

-220 

SN74ALS1642N 

Til 

281 

- 2 

SN74ALS1643N 

Til 

281 

- 4 

SN74ALS1644N 

Til 

281 

- 6 

| SN74ALS1645ADW 

281 

- 12 


Til 



SN74ALS1645AN 

281 

- 9 


♦Til 



| SN74ALS1645A1 DW 

281 

- 13 


Til 



| SN74ALS1645A1N 

281 

- 10 


Til 



SN74ALS1645N 

Til 

281 

- 11 

ISN74ALS1804ADW i 

240 

-147 


Til 



| SN74ALS1804AN Til 

240 

-145 

ISN74ALS1805ADW 

240 

-151 


Til 



| SN74ALS1805AN Til 

240 

-149 

1SN74ALS1808ADW 

240 

-155 


Til 



SN74ALS1808AN Til 

240 

-153 

SN74ALS1832ADW 

240 

-159 


Til 



SN74ALS1832AN Til 

240 

-157 

SN74ALS2240DW Til 

246 

-157 

SN74ALS2240N 

Til 

246 

-154 

SN74ALS2242D 

Til 

280 

-184 

SN74ALS2242N 

Til 

280 

-187 

SN74ALS8003P 

Til 

178 

- 5 

SN74ALS29806DW 

219 

-183 


Til 



| SN74ALS29806FN 

219 

- 74 


Til 



| SN74ALS29806JT 

219 

-184 


Til 



| SN74ALS29806NT 

219 

-185 


Til 



SN74ALS29809DW 

219 

-187 


Til 



| SN74ALS29809FN 

219 

- 76 


Til 



SN74AS00D 

Til 

163 

- 83 

SN74AS00N 

♦Til 

163 

- 27 

SN74AS02D 

Til 

165 

- 7 

SN74AS02N 

♦Til 

164 

-193 

SN74AS04D 

Til 

238 

-115 

SN74AS04N 

Til 

238 

- 82 

SN74AS08D 

Til 

167 

- 54 

SN74AS08N 

♦Til 

167 

- 26 

SN74AS10D 

Til 

169 

- 21 

SN74AS10N 

♦Til 

168 

-196 

SN74AS11D 

Til 

169 

-213 

SN74AS11N 

♦Til 

169 

-195 

SN74AS20D 

Til 

170 

- 76 

SN74AS20N 

♦Til 

170 

- 75 

SN74AS21D 

Til 

178 

-202 

SN74AS21N 

♦Til 

178 

-187 

SN74AS27D 

Til 

173 

-116 

SN74AS27N 

♦Til 

173 

-101 

SN74AS30D 

Til 

174 

- 78 

SN74AS30N 

♦Til 

174 

- 43 

SN74AS32D 

Til 

175 

- 37 

SN74AS32N 

♦Til 

175 

- 18 

SN74AS34D 

Til 

243 

- 20 

SN74AS34N 

Til 

243 

- 9 

SN74AS74D 

Til 

132 

- 58 

SN74AS74N 

♦Til 

132 

- 20 

SN74AS95D 

Til 

312 

-113 

SN74AS95N 

♦Til 

312 

-105 

SN74AS109D 

Tl! 

128 

- 74 

SN74AS109N 

♦Til 

128 

- 58 

SN74AS112N 

Til 

134 

-108 

SN74AS113N 

Til 

134 

-196 

SN74AS114N 

Til 

135 

- 56 

SN74AS137D 

Til 

275 

- 9 














3. TYPE 

No. 

cross inde: 

( » 

TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 









TYPE No. 

MFRS 


ill 1 ■ M 

17i lalafei 



SN74A$137N 

Til 


- 8 


Til 

283 

-123 


Ttr 

242 -182 

SN74H55J " 

TBC~ 

179 -112 

SN74HC10N 

♦Til 

1W 

- 24 

SN74AS138D 

Til 

276 

- 4 

SN74AS640N 

♦Til 

283 

-116 

SN74AS1004N 

Til 

242 -188 


Til 


SN74HC11D 

Til 

169 

-132 

SN74AS138N 

♦Til 

275 

-216 

SN74AS641DW 

Til 

283 

-158 

SN74AS1008AD 

Til 

242 -193 

SN74H55N 

♦Til 

179 -113 

SN74HC11 J(A) 

Til 

169 

-122 

SN74AS139N 

Til 

276 

-161 

SN74AS641N 

♦Til 

283 

-152 

SN74AS1008AN 

♦Til 

242 -197 

SN74H55W 

FSC 

158 -155 

SN74HC11N 

♦Til 

169 

-123 

SN74AS151D 

Til 

265 

-184 

SN74AS642DW 

Til 

283 

-191 

SN74AS1008N 

Til 

242 -198 


Til 


SN74HC14D 

Til 

288 

-138 

SN74AS151N 

Til 

265 

-175 

SN74AS642N 

♦Til 

283 

-185 

SN74AS1032AD 

Til 

242 -217 

SN74H60F 

Til 

157 -179 

SN74HC14N 

Til 

288 

-130 

SN74AS153D 

Til 

266 

-131 

SN74AS643DW 

Til 

284 

- 37 

SN74AS1032AN 

Til 

242 -215 

SN74H60J 

FSC 

177 - 16 

SN74HC20D 

Til 

170 

• 96 

SN74AS153N 

Til 

266 

-122 

SN74AS643N 

♦Til 

284 

- 30 

SN74AS1032N 

Til 

243 - 3 


Til 


SN74HC20J(A) 

Til 

170 

- 88 

SN74AS157D 

Til 

267 

- 82 

SN74AS644DW 

Til 

284 

- 62 

SN74AS1034AD 

Til 

243 - 21 

SN74H60N 

♦Til 

177 - 17 

SN74HC20N 

♦Til 

170 

- 89 

SN74AS157N 

Til 

267 

- 72 

SN74AS644N 

♦Til 

284 

- 55 

SN74AS1034AN 

Til 

243 - 10 

SN74H60W 

FSC 

157 -200 

SN74HC21D 

Til 

178 

-143 

SN74AS158D 

Til 

267 

- 83 

SN74AS645DW 

Til 

284 

-130 

SN74AS1034N 

Til 

243 - 24 


Til 


SN74HC21J(A) 

Til 

178 

-139 

SN74AS158N 

Til 

267 

- 73 

SN74AS645N 

♦Til 

284 

-123 

SN74AS1036AD 

Til 

243 -102 

SN74H61F 

Til 

158 -165 

SN74HC21N 

♦Til 

178 

-140 

SN74AS160D 

Til 

198 

-220 

SN74AS646DW 

Til 

284 

-134 

SN74AS1036AN 

Til 

243 -101 

SN74H61J 

FSC 

179 -140 

SN74HC27D 

Til 

173 

- 67 

SN74AS160N 

♦Til 

198 

-203 

SN74AS646NT 

♦Til 

284 

-133 

SN74AS1036N 

Til 

243 -104 


Til 


SN74HC27J(A) 

Til 

173 

- 57 

SN74AS161D 

Til 

199 

-192 

SN74AS648DW 

Til 

284 

-181 

SN74AS1181DW 

Til 

221 -197 

SN74H61N 

♦Til 

179 -141 

SN74HC27N 

♦Til 

173 

- 58 

SN74AS161N 

♦Til 

199 

-173 

SN74AS648NT 

♦Til 

284 

-175 

SN74AS1181NT 

Til 

221 -121 

SN74H61W 

FSC 

158 -166 

SN74HC30D 

Til 

173 

-194 

SN74AS162D 

Til 

200 

-143 

SN74AS800J 

Til 

178 

- 12 

SN74AS1804N 

Til 

240 -146 


Til 


SN74HC30J 

Til 

173 

-186 

SN74AS162N 

♦Til 

200 

-129 

SN74AS800N 

Til 

243 

-108 

SN74AS1805N 

Til 

240 -150 

SN74H62F 

Til 

158 -179 

SN74HC30N 

♦Til 

173 

-187 

SN74AS163D 

Til 

201 

- 53 

SN74AS802J 

Til 

178 

- 13 

SN74AS1808N 

Til 

240 -154 

SN74H62J 

FSC 

179 -163 

SN74HC32D 

Til 

174 

-189 

SN74AS163N 

♦Til 

201 

- 39 

SN74AS802N 

Til 

243 

-111 

SN74AS1832N 

Til 

240 -158 


Til ; 


SN74HC32J(A) 

Til 

174 

-179 

SN74AS168D 

Til 

208 

- 25 

SN74AS804AN 

Til 

243 

-119 

SN74H00 

Til 

154 -196 

SN74H62N 

♦Til 

179 -164 

SN74HC32N 

♦Til 

174 

-180 

SN74AS168N 

♦Til 

208 

- 13 

SN74AS804BDW 

Til 

243 

-122 

SN74H00F 

Til 

154 -197 

SN74H62W 

FSC 

158 -180 

SN74HC36D 

Til 

178 

- 26 

SN74AS169D 

Til 

208 

- 79 

SN74AS804BN 

Til 

243 

-120 

SN74H00J 

FSC 

163 - 28 


Til s 


SN74HC36J(A) 

Til 

178 

- 24 

SN74AS169N 

♦Til 

208 

- 67 

SN74AS804J 

Til 

178 

- 15 


Til 


SN74H71 

Til 

125 -219 

SN74HC36N 

♦Til 

178 

- 25 

SN74AS174D 

Til 

129 

- 44 

SN74AS804N 

Til 

178 

- 16 

SN74H00N 

♦Til 

163 - 29 

SN74H71F 

Til 

125 -220 

SN74HC42D 

Til 

274 

-142 

SN74AS174N 

♦Til 

129 

- 36 

SN74AS805AN 

Til 

243 

-132 

SN74H00W 

FSC 

154 -198 

SN74H71J 

FSC 

133 -129 

SN74HC42N 

Til 

274 

-139 

SN74AS175N 

♦Til 

129 

-150 

SN74AS805BDW 

Til 

243 

-134 


Til 



Til 


SN74HC51D 

Til 

176 

- 8 

SN74AS181ADW 

Til 

221 

-206 

SN74AS805BN 

Til 

243 

-133 

SN74H01J 

FSC 

165 -208 

SN74H71N 

♦Til 

133 -130 

SN74HC51 J(A) 

Til 

176 

- 9 

SN74AS181AN 

♦Til 

221 

-203 

SN74AS808AN 

Til 

243 

-146 

1 ■ 

Til 


SN74H71W 

FSC 

126 - 1 

SN74HC51N 

Til 

176 

- 10 

CKI7XAOH 04 AMT 

atii 

221 

-202 

om-7 a a noAnnn\*/ 
ui * t tnuuvuuu vv 

1 II 

243 

- IHO 


rovy 

IOO -('US 


III 


5Nr4HU/3J(A) 

III 

130 

-145 

SN74AS182N 

fii 

223 

-102 

SN74AS808BN 

Til 

243 

-147 

immm 

Til 


SN74H72 

Til 

126 -132 

SN74HC73N(A) 

♦Til 

130 

-146 

SN74AS194D 

Til 

310 

-196 

SN74AS808J 

Til 

178 

- 18 

SN74H01W 

FSC 

155 - 20 

SN74H72F 

Til 

126 -133 

SN74HC74D 

Til 

131 

-149 

SN74AS194N 

♦Til 

310 

-181 

SN74AS808N 

Til 

178 

- 19 


Til 


SN74H72J 

FSC 

138 - 90 

SN74HC74J 

Til 

131 

-138 

SN74AS195N(A) 

Til 

311 

-119 

SN74AS821DW 

♦Til 

132 

-209 

SN74H04J 

Til 

238 - 83 


Til 


SN74HC74N 

♦Til 

131 

-139 

SN74AS230DW(A) 

246 

-178 

SN74AS821NT 

♦Til 

132 

-208 

SN74H04N 

Til 

238 - 84 

SN74H72N 

FSC 

138 - 91 

SN74HC75J(A) 

Til 

228 

- 67 


Til 



SN74AS822DW 

Til 

132 

-212 

SN74H05J 

Til 

239 - 25 


TH 


SN74HC75N 

Til 

228 

- 68 

SN74AS230N 

♦Til 

246 

-177 

SN74AS822NT 

♦Til 

132 

-211 

SN74H05N 

Til 

239 - 26 

SN74H72W 

FSC 

126 -134 

SN74HC76J(A) 

Til 

137 

-126 

SN74AS231DW 

Til 

246 

-183 

SN74AS823DW 

Til 

132 

-215 

SN74H10F 

Til 

155 -101 


Til 


SN74HC76N 

Til 

137 

-127 

SN74AS231N 

♦Til 

246 

-181 

SN74AS823NT 

♦Til 

132 

-214 

SN74H10J 

FSC 

168 -197 

SN74H73F 

Til 

125 -131 

SN74HC77D 

Til 

231 

-201 

SN74AS240DW 

Til 

248 

- 6 

SN74AS824DW 

Til 

132 

-218 


Til 


SN74H73J 

FSC 

130 -218 

SN74HC77J(A) 

Til 

231 

-196 

SN74AS240N 

♦Til 

248 

- 3 

SN74AS824NT 

♦Til 

132 

-217 

SN74H10N 

♦Til 

168 -198 


Til 


SN74HC77N 

Til 

231 

-197 

SN74AS241DW 

Til 

248 

-117 

SN74AS825DW 

Til 

133 

- 1 

SN74H10W 

FSC 

155 -102 

SN74H73N 

♦Til 

130 -219 

SN74HC78D(A) 

Til 

133 

-149 

SN74AS241N 

♦Til 

248 

-114 

SN74AS825NT 

♦Til 

132 

-220 


Til 


SN74H73W 

FSC 

125 -132 

SN74HC78J(A) 

Til 

133 

-145 

SN74AS242D 

Til 

281 

-212 

SN74AS826DW 

Til 

133 

- 4 

SN74H11F 

Til 

158 - 30 


Til 


SN74HC78N(A) 

♦Til 

133 

-146 

SN74AS242N 

♦Til 

281 

-213 

SN74AS826NT 

♦Til 

133 

- 3 

SN74H11J 

FSC 

169 -196 

SN74H74J 

FSC 

132 - 21 

SN74HC85J(A) 

Til 

219 

-136 

SN74AS243D 

Til 

282 

- 70 

SN74AS832AN 

Til 

243 

-155 


Til 



Til 


SN74HC85N(A) 

♦Til 

219 

-137 

SN74AS243N 

♦Til 

282 

- 71 

SN74AS832BDW 

Til 

243 

-158 

SN74H1 IN 

♦Til 

169 -197 

SN74H74N 

♦Til 

132 - 22 

SN74HC86D 

Til 

181 

-101 

SN74AS244DW 

Til 

247 

- 72 

SN74AS832BN 

Til 

243 

-156 

SN74H11W 

FSC 

158 - 31 

SN74H74W 

FSC 

125 -173 

SN74HC86FH(A) 

Til 

181 

-108 

SN74AS244N 

♦Til 

247 

- 71 

SN74AS832J 

Til 

178 

- 21 


Til 



Til 


SN74HC86FN(A) 

Til 

181 

-109 

SN74AS245DW 

Til 

282 

-106 

SN74AS832N 

Til 

178 

- 22 

SN74H15J 

Til 

178 - 88 

SN74H76J 

FSC 

137 -205 

SN74HC86J(A) 

Til 

181 

- 82 

SN74AS245N 

♦Til 

282 

-104 

SN74AS841DW 

Til 

228 

-194 

SN74H15N 

Til 

178 - 89 


Til 


SN74HC86N 

♦Til 

181 

- 83 

SN74AS251N 

Til 

268 

-132 

SN74AS841 NT 

♦Til 

228 

-193 

SN74H15W 

Til 

158 - 53 

SN74H76N 

♦Til 

137 -206 

SN74HC107D 

Til 

133 

-205 

SN74AS253D 

Til 

269 

- 82 

SN74AS842DW 

Til 

228 

-208 

SN74H20 

Til 

156 - 48 

SN74H76W 

Til 

126 - 91 

SN74HC107J(A) 

Til 

133 

-198 

SN74AS253N 

Til 

269 

- 83 

SN74AS842NT 

♦Til 

228 

-204 

SN74H20F 

Til 

156 - 49 

SN74H78F 

Til 

126 - 15 

SN74HC107N 

♦Til 

133 

-199 

SN74AS257D 

Til 

270 

-179 

SN74AS843DW 

Til 

228 

-217 

SN74H20J 

FSC 

171 - 15 

SN74H78J 

FSC 

133 -166 

SN74HC109D 

Til 

128 

- 9 

SN74AS257N 

Til 

270 

-169 

SN74AS843NT 

♦ Til 

228 

-215 


Til 



Til 


SN74HC109J 

Til 

128 

- 4 

SN74AS258D 

Til 

271 

- 45 

SN74AS844DW 

Til 

229 

- 11 

SN74H20N 

♦Til 

171 - 16 

SN74H78N 

♦Til 

133 -167 

SN74HC109N 

♦Til 

128 

- 5 

SN74AS258N 

Til 

271 

- 37 

SN74AS844NT 

♦Til 

229 

- 9 

SN74H20W 

FSC 

156 - 50 

SN74H78W 

FSC 

126 - 16 

SN74HC112D 

Til 

124 

- 52 

SN74AS264N 

Til 

223 

-127 

SN74AS845DW 

Til 

229 

- 30 


Til 



Til 


SN74HC112J(A) 

Til 

134 

- 65 

SN74AS280D 

Til 

224 

-217 

SN74AS845NT 

Til 

229 

- 28 

SN74H21 

Til 

158 - 75 

SN74H87J 

FSC 

233 -130 

SN74HC112N 

♦Til 

124 

- 51 

SN74AS280N 

♦Til 

224 

-211 

SN74AS846DW 

Til 

229 

- 46 

SN74H21F 

Til 

158 - 76 


Til 


SN74HC113D 

Til 

134 

-164 

SN74AS282N 

Til 

223 

-133 

SN74AS846NT 

♦ Til 

229 

- 44 

SN74H21J 

FSC 

178 -188 

SN74H87N 

FSC 

233 -131 

SN74HC113J(A) 

Til 

134 

-159 

SN74AS286D 

Til 

224 

-144 

SN74AS850N 

Til 

268 

-195 


Til 



Til 


SN74HC113N 

♦Til 

134 

-160 

SN74AS286N 

♦Til 

224 

-143 

SN74AS857DW 

Til 

268 

-201 

SN74H21N 

♦Til 

178 -189 

SN74H87W 

FSC 

233 - 87 

SN74HC114D 

Til 

135 

- 23 

SN74AS298D 

Til 

268 

-161 

SN74AS857FN 

Til 

268 

-202 

SN74H21W 

FSC 

158 - 77 

SN74H101J 

FSC 

133 -131 

SN74HC114J(A) 

Til 

135 

- 20 

SN74AS298N 

Til 

268 

-156 

SN74AS857NT 

Til 

268 

-199 


Til 



Til 


SN74HC114N 

♦Til 

135 

- 21 

SN74AS299N 

♦Til 

313 

-195 

SN74AS866N 

♦Til 

219 

-220 

SN74H22J 

FSC 

172 -153 

SN74H101N 

FSC 

133 -132 

SN74HC123J(A) 

Til 

211 

- 14 

SN74AS323N 

Til 

313 

- 29 

SN74AS867DW 

Til 

206 

- 79 


Til 



Til 


SN74HC123N(A) 

Til 

211 

- 15 

SN74AS352D 

Til 

269 

-129 

SN74AS867JT 

Til 

206 

- 77 

SN74H22N 

FSC 

172 -154 

SN74H101W 

FSC 

126 - 2 

SN74HC125N 

Til 

239 

-177 

SN74AS352N 

Til 

269 

-124 

SN74AS867NT 

♦Til 

206 

- 78 


Til 



Til 


SN74HC126N 

Til 

240 

- 31 

SN74AS353N 

Til 

269 

-173 

SN74AS869DW 

Til 

206 

- 83 

SN74H22W 

FSC 

158 - 88 

SN74H102J 

FSC 

138 - 92 

SN74HC132D 

♦Til 

287 

-128 

SN74AS373DW 

Til 

229 

-217 

SN74AS869JT 

Til 

206 

- 81 


Til 



Til 


SN74HC132N 

♦Til 

287 

-125 

SN74AS373N 

♦Til 

229 

-202 

SN74AS869NT 

♦Til 

206 

- 82 

SN74H30F 

Til 

156 -174 

SN74H102N 

FSC 

138 - 93 

SN74HC133D 

Til 

181 

-181 

SN74AS374DW 

Til 

135 

-204 

SN74AS870DW 

Til 

312 

-169 

SN74H30J 

FSC 

174 - 44 


Til 


SN74HC133J(A) 

Til 

181 

-175 

SN74AS374N 

♦Til 

135 

-198 

SN74AS870FN 

Til 

312 

-165 


Til 


SN74H102W 

FSC 

126 -135 

SN74HC133N 

♦Til 

181 

-176 

SN74AS395N(A) 

Til 

313 

-115 

SN74AS870JT 

Til 

312 

-167 

SN74H30W 

FSC 

156 -175 


Til 


SN74HC137N 

Til 

275 

- 40 

SN74AS533DW 

Til 

230 

-209 

SN74AS870N 

Til 

296 

- 59 


Til 


SN74H103J 

FSC 

133 - 89 

SN74HC138D 

Til 

275 

-197 

SN74AS533N 

♦Til 

230 

-201 

SN74AS870NT 

Til 

312 

-168 

SN74H40F 

Til 

156 - 51 


Til 


SN74HC138N 

Til 

275 

-169 

SN74AS534DW 

Til 

136 

-175 

SN74AS871FN 

Til 

312 

-166 

SN74H40J 

FSC 

240 -115 

SN74H103N 

FSC 

133 - 90 

SN74HC139N 

Til 

276 

-117 

SN74AS534FN 

Til 

136 

-181 

SN74AS871JD 

Til 

312 

-170 


Til 



Til 


SN74HC147N 

Til 

289 

-138 

SN74AS534N 

♦Til 

136 

-167 

SN74AS871N 

Til 

312 

-171 

SN74H40N 

FSC 

240 -116 

SN74H103W 

FSC 

125 -201 

SN74HC148N 

Til 

289 

-168 

SN74AS573DW 

Til 

231 

-156 

SN74AS871NT 

Til 

296 

- 60 


Til 



Til 


SN74HC151D 

Til 

265 

-164 

SN74AS573N 

♦Til 

231 

-154 

SN74AS873 

Til 

229 

- 65 

SN74H40W 

FSC 

156 - 52 

SN74H106J 

FSC 

137 -207 

SN74HC151N 

Til 

265 

-155 

SN74AS574DW 

Til 

137 

-102 

SN74AS873DW 

Til 

229 

- 64 


Til 



Til 


SN74HC152N 

Til 

266 

- 69 

SN74AS574N 

♦Til 

137 

-100 

SN74AS873JT 

Til 

229 

- 61 

SN74H50F 

Til 

157 - 45 

SN74H106N 

FSC 

137 -208 

SN74HC153N 

Til 

266 

-103 

SN74AS575DW 

Til 

132 

-118 

SN74AS873NT 

♦Til 

229 

- 62 

SN74H50J 

FSC 

175 -137 


Til 


SN74HC154NT(A) 

273 

-173 

SN74AS575FN 

♦Til 

132 

-121 

SN74AS874DW 

Til 

133 

- 45 


Til 


SN74H106W 

Til 

126 - 92 


Til 



SN74AS575NT 

♦Til 

132 

-116 

SN74AS874JT 

Til 

229 

- 66 

SN74H50N 

♦Til 

175 -138 

SN74H108J 

FSC 

133 -168 

SN74HC157N 

Til 

267 

- 54 

SN74AS576DW 

Til 

132 

-203 

SN74AS874NT 

Til 

133 

- 41 

SN74H50W 

FSC 

157 - 46 


Til 


SN74HC158N 

Til 

268 

- 8 

SN74AS576FN 

Til 

132 

-206 

SN74AS876DW 

Til 

133 

- 65 


Til 


SN74H108N 

FSC 

133 -169 

SN74HC160D 

Til 

198 

-125 

SN74AS576N 

♦Til 

132 

-200 

SN74AS876JT 

Til 

133 

- 61 

SN74H51F 

Til 

157 - 85 


Til 


SN74HC160J(A) 

Til 

198 

-113 

SN74AS577DW 

Til 

132 

-136 

SN74AS876NT 

♦Til 

133 

- 62 

SN74H51J 

FSC 

176 - 51 

SN74H108W 

FSC 

126 - 17 

SN74HC160N 

♦Til 

198 

-114 

SN74AS577FN 

♦Til 

132 

-141 

SN74AS878DW 

Til 

132 

-148 


Til 



Til 


SN74HC161D 

Til 

199 

- 24 

SN74AS577NT 

♦Til 

132 

-134 

SN74AS878NT 

♦ Til 

132 

-146 

SN74H51N 

♦Til 

176 - 52 

SN74H183J 

Til 

217 - 10 

SN74HC161 J(A) 

Til 

199 

- 17 

SN74AS580DW 

Til 

228 

-173 

SN74AS879DW 

Til 

132 

-156 

SN74H51W 

FSC 

157 - 86 

SN74H183N 

Til 

217 - 11 

SN74HC161N 

♦Til 

199 

- 18 

SN74AS580FN 

Til 

227 

- 49 

SN74AS879NT 

♦Til 

132 

-154 


Til 


SN74HC00D 

Til 

162 - 24 

SN74HC162D 

Til 

200 

- 68 

SN74AS580N 

♦Til 

228 

-170 

SN74AS880DW 

Til 

229 

- 86 

SN74H52F 

Til 

158 -102 

SN74HCOOJ(A) 

Til 

161 -212 

SN74HC162J(A) 

Til 

200 

- 56 

SN74AS620DW 

Til 

282 

-194 

SN74AS880JT 

Til 

229 

- 83 

SN74H52J 

FSC 

179 - 17 

SN74HC00N 

♦Til 

162 - 23 

SN74HC162N 

♦Til 

200 

- 57 

SN74AS620N 

♦Til 

282 

-191 

SN74AS880NT 

♦Til 

229 

- 84 


Til 


SN74HC02D 

Til 

164 -130 

SN74HC163D 

Til 

206 

-116 

SN74AS621DW 

Til 

285 

- 20 

SN74AS881ADW 

Til 

221 

-209 

SN74H52N 

♦Til 

179 - 18 

SN74HC02J(A) 

Til 

164 -120 

SN74HC163J(A) 

Til 

206 

-109 

SN74AS621N 

♦Til 

285 

- 16 

SN74AS881 ANT 

♦Til 

221 

-207 

SN74H52W 

FSC 

158 -103 

SN74HC02N 

♦Til 

164 -121 

SN74HC163N 

♦Til 

206 

-110 

SN74AS622DW 

Til 

285 

- 37 

SN74AS882ANT 

Til 

223 

-139 


Til 


SN74HC03D 

Til 

165 - 54 

SN74HC164N 

Til 

308 

-107 

SN74AS622N 

♦Til 

285 

- 33 

SN74AS882JT (A) 


223 

-140 

SN74H53F 

Til 

158 -124 

SN74HC03N 

Til 

165 - 49 

SN74HC165N 

Til 

308 

-209 

SN74AS623DW 

Til 

285 

- 63 


Til 



SN74H53J 

FSC 

179 - 54 

SN74HC04D 

Til 

238 - 7 

SN74HC166D 

Til 

309 

- 66 

SN74AS623N 

♦Til 

285 

- 59 

SN74AS882NT(A) 

223 

-141 


Til 


SN74HC04N 

Til 

237 -212 

SN74HC166N 

Til 

309 

- 59 

SN74AS632FN 

Til 

233 

- 79 


♦ Til 



SN74H53N 

♦Til 

179 - 55 

SN74HC05D 

Til 

238 -142 

SN74HC173D 

Til 

128 

-110 

SN74AS632JD(A) 


233 

-109 

SN74AS885DW 

Til 

220 

- 4 

SN74H53W 

Til 

158 -125 

SN74HC05N 

Til 

238 -141 

SN74HC173N 

Til 

128 

-105 


♦Til 



SN74AS885JT 

Til 

220 

- 2 

SN74H54F 

Til 

158 -143 

SN74HC08D 

Til 

166 -180 

SN74HC174D 

Til 

129 

- 8 

SN74AS634FN 

Til 

233 

- 84 

SN74AS885NT 

♦Til 

220 

- 3 

SN74H54J 

FSC 

179 - 88 

SN74HC08J(A) 

Til 

166 -170 

SN74HC174J(A) 

Til 

128 

-219 

SN74AS634JD 

Til 

233 

-117 

SN74AS1000AD 

Til 

242 

-162 


Til 


SN74HC08N 

♦Til 

166 -171 

SN74HC174N 

♦Til 

128 

-220 

SN74AS638DW 

Til 

281 

- 34 

SN74AS1000AN 

Til 

242 

-160 

SN74H54N 

♦Til 

179 - 89 

SN74HC09D 

Til 

167 - 96 

SN74HC175D 

Til 

129 

-111 

SN74AS638N 

♦Til 

281 

- 31 

SN74AS1000N 

Til 

242 

-168 

SN74H54W 

FSC 

158 -144 

SN74HC09N 

Til 

167 - 94 

SN74HC175J(A) 

Til 

129 

-102 

SN74AS639DW 

Til 

281 

- 48 

SN74AS1004AD 

Til 

242 

-184 


Til 


SN74HC10D 

Til 

168 • 34 

SN74HC175N 

♦Til 

129 

-103 

SN74AS639N 

♦Til 

281 

- 45 

SN74AS1004AN 

Til 

242 

-181 

SN74H55F 

Til 

158 -154 

SN74HC10J(A) 

Til 

168 - 23 

SN74HC180D 

Til 

224 

-117 
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3. TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

C IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

ITYPE No. 

MFRS 



rETdzEl 

IsM.Ul.M 

TYPE No. 






TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 1 

HgBEBMEiggM 

Til 

224 

411T 

r wmmmm 

mi 

284 -160 

HgKlSMKH 

mt 

- 84 

1 IMli T Ifi 


207 -193 

SN74LS22D 

Til 

172 

- 93 

SN74HC190J(A) 

Til 

201 

-196 

SN74HC658NT 

Til 

281 -123 


Til 




Til 


SN74LS22J 

♦ MOTA 

172 

-155 

SN74HC190N 

♦Til 

201 

-197 

SN74HC659NT 

Til 

281 -124 

SN74HCT645N(A) 

284 

- 80 

SN74L93T 

Til 

198 - 6 

SN74LS22N 

♦ MOTA 

172 

-156 

SN74HC191J(A) 

Til 

202 

- 73 

SN74HC664NT 

Til 

281 -126 


Til 



SN74L95J 

Til 

313 -200 


♦Til 



SN74HC191N 

♦Til 

202 

- 74 

SN74HC665NT 

Til 

281 -127 

SN74HCT646NT Til 

280 

-148 


tub 


SN74LS22W 

MOTA 

156 

- 93 

SN74HC192J(A) 

Til 

202 

-202 

SN74HC677NT(A) 


220 - 48 

SN74HCT651NT Til 

280 

-162 

SN74L95N 

Til 

313 -201 

SN74LS26J 

♦ MOTA 

237 

-102 

SN74HC192N 

♦Til 

202 

-203 


Til 


SN74HCT652NT Til 

280 

-168 


tub 


SN74LS26N 

♦ MOTA 

237 

-103 

SN74HC193J(A) 

Til 

203 

-134 

SN74HC678NT(A) 


220 - 56 

SN74HCT659NT Til 

281 

-125 

SN74L96J 

Til 

312 -144 

SN74LS26W 

MOTA 

166 

- 47 

SN74HC193N 

♦Til 

203 

-135 


Til 


SN74HCT665NT Til 

281 

-128 

SN74L96N 

Til 

312 -145 

SN74LS27D 

♦Til 

173 

- 47 

SN74HC194N 

Til 

310 

-105 

SN74HC682N(A) 

Til 

220 - 84 

SN74HCU04D 

Til 

238 

- 8 

SN74L98J 

Til 

270 - 62 

SN74LS27J 

♦ MOTA 

173 

-102 

SN74HC195N 

Til 

310 

-211 

SN74HC684N(A) 

Til 

220 - 97 

SN74HCU04N 

Til 

237 

-219 

SN74L98N 

Til 

270 - 63 

SN74LS27N 

♦ MOTA 

173 

-103 

SN74HC221J(A) 

Til 

211 

-115 

SN74HC688J(A) 

Til 

220 -128 

SN74L00J 

Til 

163 

- 30 

SN74L99J 

Til 

313 -205 


♦Til 



SN74HC221N(A) 

Til 

211 

-116 

SN74HC688N(A) 


220 -129 

SN74L00N 

NSC 

163 

- 31 


TUB 


SN74LS27W 

MOTA 

156 

-135 

SN74HC237N 

Til 

274 

-117 


♦Til 



Til 



SN74L99N 

Til 

313 -206 

SN74LS28J 

♦ MOTA 

237 

- 5 

SN74HC238N 

Til 

275 

-170 

SN74HC804N 

Til 

243 -112 

SN74L00R 

NSC 

154 

-199 


TUB 


SN74LS28N 

♦ MOTA 

237 

- 6 

SN74HC239N 

Til 

276 

-118 

SN74HC805DW 

Til 

243 -127 


Til 



SN74L121J 

Til 

210 -129 

SN74LS28W 

MOTA 

236 

- 6 

SN74HC240DW 

Til 

247 

-192 

SN74HC805N 

Til 

243 -126 

SN74L00T 

NSC 

154 

-180 

SN74L121N 

Til 

210 -130 

SN74LS30D 

♦Til 

173 

-170 

SN74HC240N 

Til 

247 

-182 

SN74HC808N 

Til 

243 -135 


Til 



SN74L121T 

Til 

210 - 15 

SN74LS30J 

♦ MOTA 

174 

- 47 

SN74HC241N 

Til 

248 

- 82 

SN74HC832N 

Til 

243 -149 

SN74L01J 

Til 

164 

- 7 

SN74L122J 

Til 

210 -182 

SN74LS30N 

♦ MOTA 

174 

- 48 

SN74HC242N 

Til 

281 

-142 

SN74HC4002D 

Til 

148 -185 

SN74L01N 

Til 

164 

- 8 

SN74L122N 

Til 

210 -183 


♦Til 



SN74HC243N 

Til 

282 

- 6 

SN74HC4002J(A) 


148 -164 

SN74L01T 

Til 

155 

- 3 

SN74L122T 

Til 

210 - 33 

SN74LS30W 

MOTA 

161 

- 97 

SN74HC244DW 

Til 

247 

- 54 


Til 


SN74L02J 

Til 

164 

- 95 

SN74L123J 

Til 

211 - 27 

SN74LS31D 

♦Til 

211 

-190 

SN74HC244N 

Til 

247 

- 45 

SN74HC4002N 

♦Til 

148 -165 

SN74L02N 

Til 

164 

- 96 

SN74L123N 

Til 

211 - 28 

SN74LS31J 

Til 

211 

-188 

SN74HC245DW 

Til 

280 

-105 

SN74HC4017J(A) 


189 -190 

SN74L02T 

Til 

155 

- 44 

SN74L153J 

Til 

267 - 19 

SN74LS31N 

♦Til 

211 

-189 

SN74HC245N 

Til 

280 

-103 


Til 


SN74L03J 

Til 

165 

-210 

SN74L153N 

Til 

267 - 20 

SN74LS32D 

♦Til 

174 

-164 

SN74HC251D 

Til 

268 

- 90 

SN74HC4017N(A) 


189 -191 

SN74L03N 

Til 

165 

-211 

SN74L154AN 

NSC 

185 -135 

SN74LS32J 

♦ MOTA 

175 

- 19 

SN74HC251N 

Til 

268 

- 85 


♦Til 


SN74L04J 

Til 

238 

- 85 

SN74L154J(1) 

Til 

273 -205 

SN74LS32N 

♦ MOTA 

175 

- 20 

SN74HC253N 

Til 

269 

- 2 

SN74HC4020J(A) 


190 -170 

SN74L04N 

Til 

238 

- 86 

SN74L154J(2) 

Til 

185 -166 


♦Til 



SN74HC257N 

Til 

270 

-193 


Til 


SN74L10J 

Til 

168 

-199 

SN74L154N(1) 

Til 

273 -206 

SN74LS32W 

MOTA 

156 

-216 

SN74HC258N 

Til 

265 

- 76 

SN74HC4020N 

♦Til 

190 -171 

SN74L10N 

NSC 

168 

-200 

SN74L154N(2) 

Til 

185 -167 

SN74LS33J 

♦ MOTA 

240 

-192 

SN74HC259D 

Til 

227 

-176 

SN74HC4024D 

Til 

191 - 97 


Til 



SN74L157J 

Til 

267 -198 

SN74LS33N 

♦ MOTA 

240 

-193 

SN74HC259J(A) 

Til 

227 

-172 

SN74HC4024N 

Til 

191 - 89 

SN74L10R 

NSC 

155 

-103 

SN74L157N 

Til 

267 -199 

SN74LS33W 

MOTA 

157 

- 8 

SN74HC259N 

♦Til 

227 

-173 

SN74HC4040J(A) 


192 -192 


Til 



SN74L164J 

Til 

308 -175 

SN74LS37J 

♦ MOTA 

236 

-137 

SN74HC266D 

Til 

180 

- 17 


Til 


SN74L10T 

NSC 

155 

- 86 


TUB 


SN74LS37N 

♦ MOTA 

236 

-138 

SN74HC266J(A) 

Til 

180 

- 9 

SN74HC4040N 

♦Til 

192 -193 


Til 



SN74L164N 

Til 

308 -176 

SN74LS37W 

MOTA 

235 

-212 

SN74HC266N 

♦Til 

180 

- 10 

SN74HC4060J(A) 


193 - 52 

SN74L20J 

Til 

171 

- 17 


tub 


SN74LS38J 

♦ MOTA 

237 

- 56 

SN74HC273D 

Til 

130 

- 5 


Til 


SN74L20N 

NSC 

171 

- 18 

SN74L164T 

Til 

306 -175 

SN74LS38N 

♦ MOTA 

237 

- 57 

SN74HC273J(A) 

Til 

129 

-216 

SN74HC4060N 

♦Til 

193 - 53 


Til 




TUB 


SN74LS38W 

MOTA 

236 

- 24 

SN74HC273N 

♦Til 

129 

-217 

SN74HC4061N 

Til 

193 - 54 

SN74L20R 

NSC 

156 

- 53 

SN74L192J 

Til 

203 - 52 

SN74LS40J 

♦ MOTA 

240 

- 70 

SN74HC280D 

Til 

224 

-167 

SN74HC4075D 

Til 

153 - 26 


Til 



SN74L192N 

Til 

203 - 53 

SN74LS40N 

♦ MOTA 

240 

- 71 

SN74HC280J(A) 

Til 

224 

-190 

SN74HC4075J(A) 


153 - 11 

SN74L20T 

NSC 

156 

- 13 

SN74L193J 

Til 

203 -207 


♦Til 



SN74HC280N 

♦Til 

224 

-162 


Til 



Til 



SN74L193N 

Til 

203 -208 

SN74LS40W 

MOTA 

235 

- 1 

SN74HC283N(A) 

Til 

216 

-104 

SN74HC4075N 

♦Til 

153 - 12 

SN74L30J 

Til 

174 

- 45 

SN74LS00D 

♦Til 

162 - 16 

SN74LS42J 

♦ MOTA 

274 

-151 

SN74HC298N 

Til 

268 

-146 

SN74HC4078AD 

Til 

153 -100 

SN74L30N 

NSC 

174 

- 46 

SN74LS00J 

♦ MOTA 

163 - 32 

SN74LS42N 

♦ MOTA 

274 

-152 

SN74HC299N(A) 

Til 

314 

- 10 

SN74HC4078AN 

Til 

153 - 89 


Til 



SN74LS00N 

♦ MOTA 

163 - 33 

SN74LS42W 

MOTA 

185 

- 91 

SN74HC352N 

Til 

269 

- 86 

SN74HC4078J(A) 


153 - 90 

SN74L30R 

Til 

156 

-176 


♦Til 


SN74LS47J 

♦ MOTA 

254 

- 21 

SN74HC353N 

Til 

269 

-146 


Til 


SN74L30T 

NSC 

156 

-160 

SN74LS00W 

MOTA 

159 -101 

SN74LS47N 

♦ MOTA 

254 

- 22 

SN74HC356N(A) 

Til 

270 

- 3 

SN74HC4078N(A) 


153 - 91 


Til 



SN74LS01D 

♦Til 

163 -173 

SN74LS47W 

MOTA 

253 

- 75 

SN74HC373J(A) 

Til 

229 

-149 


Til 


SN74L43J 

Til 

186 

-215 

SN74LS01J 

♦ MOTA 

164 - 9 

SN74LS48J 

♦ MOTA 

254 

-112 

SN74HC373N 

♦Til 

229 

-150 

SN74HC4538J(A) 


209 -137 

SN74L43N 

Til 

186 

-216 

SN74LS01N 

♦ MOTA 

163 -171 

SN74LS48N 

♦ MOTA 

254 

-113 

SN74HC374J(A) 

Til 

135 

-159 


Til 


SN74L44J 

Til 

187 

- 36 


♦Til 


SN74LS48W 

MOTA 

253 

- 86 

SN74HC374N 

♦Til 

135 

-160 

SN74HC4538N(A) 


209 -138 

SN74L46J 

Til 

254 

- 61 

SN74LS01W 

MOTA 

155 - 4 

SN74LS49J 

♦ MOTA 

254 

-161 

SN74HC375D(A) 

Til 

230 

- 85 


Til 


SN74L46N 

Til 

254 

- 62 

SN74LS02D 

♦Til 

164 -101 

SN74LS49N 

♦ MOTA 

254 

-162 

SN74HC375N(A) 

Til 

230 

- 82 

SN74HC4724J(A) 


226 -140 

SN74L47J 

Til 

254 

- 97 

SN74LS02J 

♦ MOTA 

164 - 97 

SN74LS49W 

MOTA 

253 

- 89 

SN74HC377DW 

Til 

136 

- 37 


Til 


SN74L47N 

Til 

254 

- 98 

SN74LS02N 

♦ MOTA 

164 - 98 

SN74LS51D 

♦Til 

180 

- 77 

SN74HC377J(A) 

Til 

136 

- 34 

SN74HC4724N 

♦Til 

226 -141 

SN74L51J 

Til 

180 

-120 


♦Til 


SN74LS51J 

♦ MOTA 

180 

- 79 

SN74HC377N 

♦Til 

136 

- 35 

SN74HC7001D 

Til 

288 -144 

SN74L51N 

NSC 

180 

-121 

SN74LS02W 

MOTA 

160 - 6 

SN74LS51N 

♦ MOTA 

180 

- 80 

SN74HC378D 

Til 

136 

- 60 

SN74HC7001N 

Til 

288 -143 


Til 



SN74LS03D 

♦Til 

165 - 71 


Til 



SN74HC378J(A) 

Til 

136 

- 58 

SN74HC7006NT 

Til 

178 - 37 

SN74L51R 

Til 

159 

- 60 

SN74LS03J 

♦ MOTA 

165 - 67 

SN74LS51W 

MOTA 

159 

- 30 

SN74HC378N 

♦Til 

136 

- 59 

SN74HC7022N(A) 


206 - 94 

SN74L51T 

Til 

159 

■ 58 

SN74LS03N 

♦ MOTA 

165 - 68 

SN74LS54D 

♦Til 

180 

- 81 

SN74HC379D 

Til 

136 

- 79 


Til 


SN74L54J 

Til 

180 

-154 


♦Til 


SN74LS54J 

♦ MOTA 

180 

- 83 

SN74HC379J(A) 

Til 

136 

- 77 

SN74HC7032D 

Til 

288 -146 

SN74L54N 

NSC 

180 

-155 

SN74LS03W 

MOTA 

166 - 46 

SN74LS54N 

♦ MOTA 

180 

- 84 

SN74HC379N 

♦Til 

136 

- 78 

SN74HC7032N 

Til 

288 -145 


Til 



SN74LS04W 

MOTA 

236 - 65 


♦Til 



SN74HC386D 

Til 

181 

-102 

SN74HC7074NT(A) 

233 -120 

SN74L54R 

Til 

159 

- 67 

SN74LS05W 

MOTA 

236 - 95 

SN74LS54W 

MOTA 

159 

- 41 

|SN74HC386FH(A) 

181 

-110 


Til 


SN74L54T 

Til 

159 

- 65 

SN74LS08D 

♦Til 

166 -151 

SN74LS55D 

♦Til 

180 

-196 


Til 



SN74HC7266D 

Til 

153 - 48 

SN74L55J 

Til 

180 

-189 

SN74LS08J 

♦ MOTA 

166 -147 

SN74LS55J 

♦ MOTA 

180 

-191 

SN74HC386FN(A) 

181 

- 84 

SN74HC7266N 

Til 

153 - 46 

SN74L55N 

NSC 

180 

-190 

SN74LS08N 

♦ MOTA 

167 - 27 

SN74LS55N 

♦ MOTA 

180 

-192 


Til 



SN74HCT04D 

Til 

237 -216 


Til 




♦Til 



♦Til 



SN74HC386J(A) 

Til 

181 

- 85 

SN74HCT04J 

Til 

237 -217 

SN74L55R 

Til 

159 

- 73 

SN74LS08W 

MOTA 

160 - 91 

SN74LS55W 

MOTA 

159 

- 52 

SN74HC386N 

♦Til 

181 

- 86 

SN74HCT04N 

Til 

237 -218 

SN74L55T 

Til 

159 

- 71 

SN74LS09D 

♦Til 

167 - 90 

SN74LS56JG 

Til 

213 

-216 

SN74HC390J(A) 

Til 

204 

-171 

SN74HCT137N 

Til 

275 - 41 

SN74L71J 

Til 

138 

- 94 

SN74LS09J 

♦ MOTA 

167 - 87 

SN74LS56P 

♦Til 

213 

-217 

SN74HC390N(A) 

Til 

204 

-172 

SN74HCT138N 

Til 

275 -171 

SN74L71N 

NSC 

138 

- 95 

SN74LS09N 

♦ MOTA 

167 - 88 

SN74LS57JG 

Til 

213 

-219 

SN74HC393J(A) 

Til 

205 

- 12 

SN74HCT237N 

Til 

274 -118 


Til 




♦Til 


SN74LS57P 

♦Til 

213 

-220 

SN74HC393N 

♦Til 

205 

- 13 

SN74HCT238N 

Til 

275 -172 

SN74L71R 

NSC 

126 

-148 

SN74LS09W 

MOTA 

160 -121 

SN74LS63J 

Til 

244 

-200 

SN74HC423J(A) 

Til 

211 

-117 

SN74HCT240N 

Til 

247 -128 


Til 



SN74LS10D 

Til 

168 - 1 

SN74LS63N 

Til 

244 

-201 

SN74HC423N(A) 

Til 

211 

-118 

SN74HCT241N 

Til 

248 - 27 

SN74L71T 

Til 

126 

-121 

SN74LS10J 

♦ MOTA 

168 -201 

SN74LS68D 

♦Til 

207 

- 24 

SN74HC490D 

Til 

205 

- 77 

SN74HCT242N 

Til 

281 -151 

SN74L72J 

Til 

138 

- 96 

SN74LS10N 

♦ MOTA 

168 -202 

SN74LS68J 

Til 

207 

- 22 

SN74HC490J(A) 

Til 

205 

- 74 

SN74HCT243N 

Til 

282 - 53 

SN74L72N 

NSC 

138 

- 97 


♦Til 


SN74LS68N 

♦Til 

207 

- 23 

SN74HC490N 

Til 

205 

- 75 

SN74HCT244DW 

Til 

248 -127 


Til 



SN74LS10W 

MOTA | 

160 -212 

SN74LS69D 

Til 

207 

- 28 

SN74HC533DW(A) 

230 

-169 

SN74HCT244N 

Til 

248 -125 

SN74L72R 

NSC 

126 

-114 

SN74LS11D 

♦Til 

169 -113 

SN74LS69J 

Til 

207 

- 26 


Til 



SN74HCT245N(A) 


282 -125 


Til 



SN74LS11J 

♦ MOTA 

169 -198 

SN74LS69N 

♦Til 

207 

- 27 

SN74HC533N 

♦Til 

230 

-160 


Til 


SN74L72T 

Til 

126 

-115 

SN74LS11N 

♦ MOTA 

169 -199 

SN74LS73AD 

♦Til 

130 

-128 

SN74HC534J(A) 

Til 

136 

-138 

SN74HCT373DW(A) 

230 - 47 

SN74L73J 

Til 

130 

-220 


♦Til 


SN74LS73AJ 

♦ MOTA 

131 

- 2 

SN74HC534N(A) 


136 

-139 


Til 


SN74L73N 

NSC 

131 

- 1 

SN74LS11W 

MOTA 

161 - 47 

SN74LS73AN 

♦ MOTA 

131 

- 61 


♦Til 



SN74HCT373N(A) 


230 - 40 


Til 



SN74LS12D 

♦Til 

169 -115 


♦ Til 



SN74HC540N(A) 

Til 

244 

-110 


Til 


SN74L73R 

NSC 

125 

-106 

SN74LS12J 

♦ MOTA 

170 - 45 

SN74LS73AW 

MOTA 

131 

- 30 

SN74HC541 N(A) 

Til 

244 

-165 

SN74HCT374N(A) 


132 -172 


Til 



SN74LS12N 

♦ MOTA 

170 - 46 

SN74LS73J 

Til 

131 

- 3 

SN74HC563J(A) 

Til 

231 

- 49 


Til 


SN74L73T 

Til 

125 

-107 


♦Til 


SN74LS73N 

Til 

131 

- 4 

SN74HC563N 

♦Til 

231 

- 50 

SN74HCT533N(A) 


230 -117 

SN74L74J 

Til 

132 

- 23 

SN74LS12W 

MOTA 

155 -122 

SN74LS74AD 

♦Til 

131 

-110 

SN74HC564J(A) 

Til 

137 

- 8 


Til 


SN74L74N 

Til 

132 

- 24 

SN74LS14J 

♦ MOTA 

288 - 32 

SN74LS74AJ 

♦ MOTA 

132 

- 25 

SN74HC564N 

♦Til 

137 

- 9 

SN74HCT534N(A) 


136 -105 

SN74L74T 

Til 

125 

-162 

SN74LS14N 

♦ MOTA 

288 - 33 

SN74LS74AN 

♦ MOTA 

132 

- 26 

SN74HC573J 

Til 

231 

-131 


Til 


SN74L75J 

Til 

228 

-117 

SN74LS14W 

MOTA 

287 -113 


♦Til 



SN74HC573N 

♦Til 

231 

-132 

SN74HCT540N(A) 


244 -111 

SN74L75N 

Til 

228 

-118 

SN74LS15D 

♦Til 

178 - 49 

SN74LS74AW 

MOTA 

127 

- 26 

SN74HC574J(A) 

Til 

137 

- 78 


Til 


SN74L77W 

Til 

227 

- 21 

SN74LS15J 

♦ MOTA 

178 - 90 

SN74LS74J 

Til 

132 

- 27 

SN74HC574N 

♦Til 

137 

- 79 

SN74HCT541 N(A) 


244 -166 

SN74L78J 

Til 

138 

-184 

SN74LS15N 

♦ MOTA 

178 - 91 

SN74LS74N 

Til 

132 

- 28 

SN74HC590J(A) 

Til 

207 

- 2 


Til 


SN74L78N 

NSC 

138 

-185 


♦Til 


SN74LS75D 

♦Til 

228 

- 58 

SN74HC590N(A) 

Til 

207 

- 3 

SN74HCT563N 

Til 

231 - 7 


Til 



SN74LS15W 

MOTA 

158 - 54 

SN74LS75J 

♦ MOTA 

228 

-119 

SN74HC592J(A) 

Til 

207 

- 10 

SN74HCT564N 

Til 

136 -199 

SN74L78R 

NSC 

126 

-160 

SN74LS18D 

♦ MOTA 

171 - 19 

SN74LS75N 

♦ MOTA 

228 

-120 

SN74HC592N(A) 

Til 

207 

- 11 

SN74HCT573DW 

Til 

231 - 93 


Til 



SN74LS18J 

♦ MOTA 

171 - 20 


♦Til 



SN74HC593J(A) 

Til 

207 

- 15 

SN74HCT573N 

Til 

231 - 83 

SN74L78T 

Til 

126 

-161 

SN74LS18N 

♦ MOTA 

171 - 21 

SN74LS75W 

MOTA 

227 

- 6 

SN74HC593N(A) 

Til 

207 

- 16 

SN74HCT574N 

Til 

137 - 39 

SN74L85J 

Til 

220 

-172 


Til 


SN74LS76AD 

♦Til 

137 

-115 

SN74HC604N 

Til 

229 

- 87 

SN74HCT620DW(A) 

284 -213 

SN74L85N 

Til 

220 

-173 

SN74LS19D 

Til 

238 - 22 

SN74LS76AJ 

♦ MOTA 

137 

-209 

SN74HC620N 

Til 

284 

-209 


Til 


SN74L86T 

Til 

159 

- 96 

SN74LS19J 

Til 

238 - 23 

SN74LS76AN 

♦ MOTA 

137 

-210 

SN74HC623N 

Til 

285 

- 41 

SN74HCT620N(A) 


284 -210 

SN74L90J 

Til 

205 

-152 

SN74LS19N 

Til 

238 - 24 


♦Til 



SN74HC640DW(A) 

283 

- 74 


Til 


SN74L90N 

Til 

205 

-153 

SN74LS20D 

♦Til 

170 - 71 

SN74LS76AW 

MOTA 

126 

- 89 


Til 



SN74HCT623DW(A) 

285 - 45 

SN74L90T 

Til 

197 

-100 

SN74LS20J 

♦ MOTA 

171 - 22 

SN74LS77J 

♦ MOTA 

231 

-210 

SN74HC640N(A) 

Til 

283 

- 60 


Til 


SN74L91J 

Til 

312 

- 56 

SN74LS20N 

♦ MOTA 

171 - 23 

SN74LS77N 

♦ MOTA 

231 

-211 

SN74HC643DW(A) 

284 

- 11 

SN74HCT623N(A) 


285 - 42 


tub 




♦Til 


SN74LS77W 

MOTA 

227 

- 22 


Til 




Til 


SN74L91N 

Til 

312 

- 57 

SN74LS20W 

MOTA 

155 -154 

SN74LS78AD 

♦Til 

138 

-162 

SN74HC643N(A) 

Til 

283 

-219 

SN74HCT640N(A) 


283 - 61 


tub 



SN74LS21D 

♦Til 

178 -136 

SN74LS78AJ 

♦ MOTA 

138 

-186 

SN74HC645DW(A) 

284 

- 83 


Til 


SN74L93D 

NSC 

207 

-177 

SN74LS21J 

♦ MOTA 

178 -190 

SN74LS78AN 

♦ MOTA 

138 

-187 


Til 



SN74HCT643N(A) 


283 -220 

SN74L93F 

NSC 

197 

-220 

SN74LS21N 

♦ MOTA 

178 -191 


♦Til 



SN74HC645N(A) 

Til 

284 

- 79 


Til 


SN74L93J 

Til 

207 

-192 


♦Til 


SN74LS78AW 

MOTA 

126 

-162 

SN74HC646NT 

Til 

280 

-147 








SN74LS21W 

MOTA 

158 -206 

SN74LS83AD 

♦Til 

216 

-220 


100 D.A.T.A. 
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3. TYPE 

No. 

Ul 

o 

u> 

c/> 

O 

cc 

o 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

msm 

TYPE No. 

MFRS 



■Aldsfei 


SN74LS83AJ 

♦ MOTA 

216 

-208 

SN74LS139N 

♦ MOTA 

276 -163 

SN74LS175J 

♦ MOTA 

129 

-151 

SN74LS245DW 

Til 

282 -165 

SN74LS299N 

iwiwa 

314 - 24 

SN74LS83AN 

♦ MOTA 

216 

-209 

SN74LS139W(1) 

MOTA 

273 -141 

SN74LS175N 

♦ MOTA 

129 

-152 

SN74LS245J 

MMI 

282 -159 


♦TII 



♦Til 



SN74LS139W(2) 

Til 

185 -119 


♦Til 




'♦MOTA 


SN74LS299W 

MOTA 

308 - 39 

SN74LS83AW 

MOTA 

216 

- 29 

SN74LS139X 

AMD 

273 -122 

SN74LS175W 

MOTA 

307 

- 39 

SN74LS245N 

MMI 

282 -160 

SN74LS302J 

TII 

296 -195 

SN74LS83J 

Til 

216 

-210 

SN74LS145J 

♦ MOTA 

254 - 3 


Til 



♦ MOTA 

Til 


SN74LS302N 

TII 

296 -196 

SN74LS83N 

Til 

216 

-211 

SN74LS145N 

♦ MOTA 

254 - 4 

SN74LS181DW 

Til 

221 

-200 

SN74LS245W 

MMI 

280 - 66 

SN74LS310J 

♦ MMI 

244 - 41 

SN74LS85D 

♦Til 

219 

-126 

SN74LS147J 

♦ MOTA 

289 -162 

SN74LS181J 

♦ MOTA 

221 

-195 

SN74LS247J 

MOTA 

253 -122 

SN74LS310N 

♦ MMI 

244 - 42 

SN74LS85J 

♦ MOTA 

219 

-124 

SN74LS147N 

♦ MOTA 

289 -163 

SN74LS181N 

♦ MOTA 

221 

-196 


Til 


SN74LS319AJ 

TII 

296 -211 

SN74LS85N 

♦ MOTA 

219 

-172 

SN74LS148J 

♦ MOTA 

289 -218 


♦Til 



SN74LS247N 

♦ MOTA 

253 -104 

SN74LS319AN 

♦TII 

296 -212 


♦Til 



SN74LS148N 

♦ MOTA 

289 -219 

SN74LS181W 

MOTA 

221 

- 56 

SN74LS247W 

MOTA 

253 - 27 

SN74LS319J 

TII 

296 -213 

SN74LS85W 

MOTA 

219 

- 71 

SN74LS151J 

AMD 

266 - 57 

SN74LS182J 

♦ MOTA 

223 

-103 

SN74LS248J 

MOTA 

253 -153 

SN74LS319N 

TII 

296 -214 

SN74LS86AD 

♦Til 

177 

-116 


Til 


SN74LS182N 

♦ MOTA 

223 

-104 


Til 


SN74LS320J 

TII 

211 -192 

SN74LS86AJ 

Til 

177 

-112 

SN74LS151N 

♦ MOTA 

266 - 58 

SN74LS183D 

Til 

217 

- 1 

SN74LS248N 

♦ MOTA 

253 -131 

SN74LS320N 

♦ TII 

211 -193 

SN74LS86AN 

♦Til 

177 

-113 

SN74LS151X 

AMD 

264 - 28 

SN74LS183J 

♦ MOTA 

217 

- 12 

SN74LS248W 

MOTA 

253 - 37 

SN74LS321J 

TII 

211 -195 

SN74LS86J 

♦ MOTA 

177 

-176 

SN74LS153J 

♦ MOTA 

267 - 21 

SN74LS183N 

♦ MOTA 

217 

- 13 

SN74LS249J 

MOTA 

253 -154 

SN74LS321N 

♦TII 

211 -196 

SN74LS86N 

♦ MOTA 

177 

-177 

SN74LS153N 

♦ MOTA 

267 - 22 


♦Til 




Til 


SN74LS322ADW 

♦TII 

313 - 6 

SN74LS86W 

MOTA 

158 

- 9 

SN74LS153X 

AMD 

264 - 74 

SN74LS189AJ 

Til 

297 

- 98 

SN74LS249N 

♦ MOTA 

253 -132 

SN74LS322AJ 

♦ MOTA 

313 - 2 


Til 



SN74LS155J 

♦ MOTA 

274 - 46 

SN74LS189AN 

♦Til 

297 

- 99 

SN74LS249W 

MOTA 

253 - 38 

SN74LS322AN 

♦ MOTA 

313 - 3 

SN74LS90D 

♦Til 

205 

-109 

SN74LS155N 

♦ MOTA 

274 - 47 

SN74LS189J 

MOTA 

297 

-100 

SN74LS251J 

♦ MOTA 

268 - 68 


♦ TII 


SN74LS90J 

♦ MOTA 

205 

-154 

SN74LS156J 

♦ MOTA 

274 - 93 


Til 



SN74LS251N 

♦ MOTA 

268 - 69 

SN74LS322J 

AMD 

313 - 16 

SN74LS90N 

♦ MOTA 

205 

-155 

SN74LS156N 

♦ MOTA 

274 - 94 

SN74LS189N 

MOTA 

297 

-101 

SN74LS251W 

MOTA 

264 -160 

MMI 

MOTA 



♦Til 



SN74LS157J 

♦ MOTA 

267 - 74 


Til 



SN74LS251X 

AMD 

264 -141 


TII 


SN74LS90W 

MOTA 

197 

-101 

SN74LS157N 

♦ MOTA 

267 -200 

SN74LS189W 

MOTA 

295 

- 73 

SN74LS253J 

♦ MOTA 

269 - 17 

SN74LS322N 

AMD 

313 - 17 

SN74LS91J 

♦ MOTA 

312 

- 58 

SN74LS157W 

MOTA 

264 -129 

SN74LS190D 

♦Til 

201 

-190 

SN74LS253N 

♦ MOTA 

269 - 18 

MMI 

MOTA 


SN74LS91N 

♦ MOTA 

312 

- 59 

SN74LS158J 

♦ MOTA 

268 - 18 

SN74LS190J 

♦ MOTA 

202 

- 27 

SN74LS253W 

MOTA 

264 -203 


TII 



♦Til 



SN74LS158N 

♦ MOTA 

268 - 19 

SN74LS190N 

♦ MOTA 

202 

- 28 

SN74LS253X 

AMD 

264 -185 

SN74LS322W 

MOTA 

308 - 47 

SN74LS92D 

♦Til 

205 

-107 

SN74LS158W 

MOTA 

265 - 35 


♦Til 



SN74LS256J 

♦ MOTA 

229 -100 

SN74LS323DW 

♦TII 

313 - 34 

SN74LS92J 

♦ MOTA 

206 

- 23 

SN74LS160AJ 

♦ MOTA 

198 -204 

SN74LS190W 

MOTA 

196 

-109 

SN74LS256N 

♦ MOTA 

229 -101 

SN74LS323J 

AMD 

313 - 49 

SN74LS92N 

♦ MOTA 

206 

- 24 

SN74LS160AN 

♦ MOTA 

198 -205 

SN74LS191D 

♦Til 

202 

- 63 

SN74LS257AJ 

♦ MOTA 

?70 -170 

MMI 

MflTA 



♦ III 




♦ Til 


SN74LS191J 

♦ MOTA 

202 

-119 

SN74LS257AN 

♦ MOTA 

270 -171 


TII 


SN74LS92W 

MOTA 

197 

-132 

SN74LS160AW 

MOTA 

195 -162 

SN74LS191N 

♦ MOTA 

202 

-120 

SN74LS257AW 

MOTA 

265 - 66 

SN74LS323N 

♦ MOTA 

313 - 30 

SN74LS93D 

♦Til 

205 

-106 

SN74LS160D 

Til 

198 - 60 


♦Til 



SN74LS257J 

AMD 

271 - 18 


♦TII 


SN74LS93J 

♦ MOTA 

207 

-129 

SN74LS160J 

AMD 

198 -206 

SN74LS191W 

MOTA 

196 

-134 


Til 


SN74LS323W 

MOTA 

308 - 55 

SN74LS93N 

♦ MOTA 

207 

-130 


Til 


SN74LS192D 

♦Til 

202 

-163 

SN74LS257N 

AMD 

271 - 19 

SN74LS324J 

MOTA 

211 -198 


♦Til 



SN74LS160N 

AMD 

198 -207 

SN74LS192J 

♦ MOTA 

203 

- 54 


Til 



TII 


SN74LS93W 

MOTA 

197 

-201 


Til 


SN74LS192N 

♦ MOTA 

203 

- 55 

SN74LS257X 

AMD 

265 - 45 

SN74LS324N 

MOTA 

211 -199 

SN74LS95AJ 

Til 

312 

-106 

SN74LS161AJ 

♦ MOTA 

199 -174 


♦Til 



SN74LS258AJ 

♦ MOTA 

271 - 38 


TII 


SN74LS95AN 

Til 

312 

-107 

SN74LS161AN 

♦ MOTA 

199 -175 

SN74LS192W 

MOTA 

196 

-175 

SN74LS258AN 

♦ MOTA 

271 - 39 

SN74LS324W 

MOTA 

211 -200 

SN74LS95AW 

Til 

307 

-213 


♦ Til 


SN74LS193D 

♦Til 

203 

-103 

SN74LS258AW 

MOTA 

265 -105 

SN74LS325J 

MOTA 

211 -202 

SN74LS95BJ 

♦ MOTA 

312 

-108 

SN74LS161AW 

MOTA 

195 -212 

SN74LS193J 

♦ MOTA 

203 

-209 

SN74LS258J 

AMD 

271 -107 


TII 


SN74LS95BN 

♦ MOTA 

312 

-109 

SN74LS161J 

AMD 

199 -176 

SN74LS193N 

♦ MOTA 

203 

-210 


Til 


SN74LS325N 

MOTA 

211 -203 


♦Til 




Til 



♦Til 



SN74LS258N 

AMD 

271 -108 


TII 


SN74LS95BW 

MOTA 

307 

-214 

SN74LS161N 

AMD 

199 -177 

SN74LS193W 

MOTA 

196 

-217 


Til 


SN74LS325W 

MOTA 

211 -204 

SN74LS96J 

Til 

312 

-146 


Til 


SN74LS194AJ 

♦ MOTA 

310 

-182 

SN74LS258X 

AMD 

265 - 82 

SN74LS326J 

MOTA 

211 -207 

SN74LS96N 

♦Til 

312 

-147 

SN74LS162AJ 

♦ MOTA 

200 -130 

SN74LS194AN 

♦ MOTA 

310 

-183 

SN74LS259BD 

♦Til 

227 -169 


TII 


SN74LS107AD 

♦Til 

127 

-118 

SN74LS162AN 

♦ MOTA 

200 -131 


♦Til 



SN74LS259BJ 

Til 

227 -166 

SN74LS326N 

MOTA 

211 -208 

SN74LS107AJ 

♦ MOTA 

122 

-183 


♦Til 


SN74LS194AW 

MOTA 

307 

-110 

SN74LS259BN 

♦Til 

227 -167 


TII 


SN74LS107AN 

♦ MOTA 

122 

-184 

SN74LS162AW 

MOTA 

196 - 34 

SN74LS194J 

Til 

310 

-124 

SN74LS259J 

♦ MOTA 

227 -209 

SN74LS326W 

MOTA 

211 -209 


♦Til 



SN74LS162J 

AMD 

200 -132 

SN74LS194N 

Til 

310 

-125 

SN74LS259N 

♦ MOTA 

227 -210 

SN74LS327J 

MOTA 

211 -212 

SN74LS107AW 

MOTA 

126 

- 29 


Til 


SN74LS194W 

Til 

307 

- 74 

SN74LS259W 

MOTA 

226 -187 


TII 


SN74LS109AD 

♦ Til 

127 

-203 

SN74LS162N 

AMD 

200 -133 

SN74LS195AD 

♦Til 

311 

- 12 

SN74LS260J 

♦MOTA 

182 - 41 

SN74LS327N 

MOTA 

211 -213 

SN74LS109AJ 

♦ MOTA 

128 

- 59 


Til 


SN74LS195AJ 

♦ MOTA 

311 

- 7 

SN74LS260N 

♦ MOTA 

182 - 42 


TII 


SN74LS109AN 

♦ MOTA 

128 

- 60 

SN74LS163AJ 

♦ MOTA 

201 - 40 

SN74LS195AN 

♦ MOTA 

311 

- 8 

SN74LS260W 

MOTA 

161 - 84 

SN74LS327W 

MOTA 

211 -214 


♦Til 



SN74LS163AN 

♦ MOTA 

201 - 41 


♦ Til 



SN74LS261J 

Til 

218 -109 

SN74LS340J 

♦ MMI 

245 - 18 

SN74LS109AW 

MOTA 

124 

-220 


♦Til 


SN74LS195AW 

MOTA 

307 

-166 

SN74LS261N 

Til 

218 -110 

SN74LS340N 

♦ MMI 

245 - 19 

SN74LS109J 

Til 

128 

- 61 

SN74LS163AW 

MOTA 

197 -177 

SN74LS195J 

Til 

311 

-120 

SN74LS266D 

♦Til 

179 -196 

SN74LS341J 

♦ MMI 

245 - 45 

SN74LS109N 

Til 

128 

- 62 

SN74LS163J 

AMD 

201 - 42 

SN74LS195N 

Til 

311 

-121 

SN74LS266J 

♦ MOTA 

180 - 57 

SN74LS341N 

♦ MMI 

245 - 46 

SN74LS112AD 

♦Til 

134 

- 53 


Til 


SN74LS195W 

Til 

307 

-167 

SN74LS266N 

♦ MOTA 

180 - 58 

SN74LS344J 

♦ MMI 

244 - 32 

SN74LS112AJ 

♦ MOTA 

134 

-109 

SN74LS163N 

AMD 

201 - 43 

SN74LS196D 

♦Til 

204 

- 15 


♦Til 


SN74LS344N 

♦ MMI 

244 - 33 

SN74LS112AN 

♦ MOTA 

134 

-110 


Til 


SN74LS196J 

♦ MOTA 

204 

- 64 

SN74LS273DW 

Til 

129 -192 

SN74LS347J 

TII 

254 - 99 


♦Til 



SN74LS164J 

♦ MOTA 

308 -177 

SN74LS196N 

♦ MOTA 

204 

- 65 

SN74LS273J 

Til 

130 - 20 

SN74LS347N 

TII 

254 -100 

SN74LS112AW 

MOTA 

126 

-175 

SN74LS164N 

♦ MOTA 

308 -178 


♦Til 



SN74LS273L 

♦ MMI 

311 -178 

SN74LS348J 

♦ MOTA 

290 - 21 

SN74LS113AD 

Til 

134 

-152 


♦Til 


SN74LS197D 

♦Til 

201 

- 72 

SN74LS273N 

♦Til 

130 - 21 

SN74LS348N 

♦ MOTA 

290 - 22 

SN74LS113AJ 

♦ MOTA 

134 

-197 

SN74LS164W 

MOTA 

306 -172 

SN74LS197J 

♦ MOTA 

201 

-128 

SN74LS273W 

MOTA 

308 - 20 

SN74LS352J 

♦ MOTA 

269 -125 

SN74LS113AN 

♦ MOTA 

134 

-198 

SN74LS165AJ 

Til 

309 - 4 

SN74LS197N 

♦ MOTA 

201 

-129 

SN74LS275J 

Til 

233 -163 

SN74LS352N 

♦ MOTA 

269 -126 


♦Til 



SN74LS165D 

MOTA 

306 -195 


♦Til 



SN74LS275N 

♦Til 

233 -158 

SN74LS352W 

MOTA 

264 -214 

SN74LS113AW 

MOTA 

126 

-195 

SN74LS165J 

MOTA 

306 -196 

SN74LS197W 

MOTA 

196 

- 76 

SN74LS279AD 

♦Til 

228 - 5 

SN74LS353J 

♦ MOTA 

269 -139 

SN74LS114AD 

Til 

135 

- 15 

SN74LS165JDS 

MOTA 

306 -197 


Til 



SN74LS279AJ 

Til 

228 - 2 

SN74LS353N 

♦ MOTA 

269 -174 

SN74LS114AJ 

♦ MOTA 

135 

- 57 

SN74LS165N 

MOTA 

306 -198 

SN74LS202J 

Til 

296 

-155 

SN74LS279AN 

♦Til 

228 - 3 

SN74LS353W 

MOTA 

265 - 5 

SN74LS114AN 

♦ MOTA 

135 

- 58 

SN74LS165NDS 

MOTA 

306 -199 

SN74LS202N 

Til 

296 

-156 

SN74LS279J 

♦ MOTA 

228 - 30 

SN74LS354J 

TII 

269 -198 


♦Til 



SN74LS165W 

MOTA 

306 -200 

SN74LS210J 

♦ MMI 

246 

-190 

SN74LS279N 

♦ MOTA 

228 - 31 

SN74LS354N 

TII 

269 -199 

SN74LS114AW 

MOTA 

126 

-216 

SN74LS166AJ 

Til 

309 - 76 

SN74LS210N 

♦ MMI 

246 

-191 

SN74LS279W 

MOTA 

226 -203 

SN74LS355J 

TII 

269 -201 

SN74LS122D 

Til 

210 

-199 

SN74LS166AN 

♦Til 

309 - 77 

SN74LS219AJ 

Til 

296 

-190 

SN74LS280D 

♦Til 

224 -177 

SN74LS355N 

TII 

269 -202 

SN74LS122J 

♦ MOTA 

210 

-184 

SN74LS166J 

♦ MOTA 

309 -100 

SN74LS219AN 

Til 

296 

-191 

SN74LS280J 

MOTA 

224 -212 

SN74LS356J 

TII 

270 - 12 

SN74LS122N 

♦ MOTA 

210 

-185 

SN74LS166N 

♦ MOTA 

309 -101 

SN74LS219J 

Til 

296 

-192 

SN74LS280N 

MOTA 

224 -213 

SN74LS356N 

TII 

270 - 13 


♦Til 



SN74LS168AJ 

♦ MOTA 

208 - 14 

SN74LS219N 

Til 

296 

-193 


♦ Til 


SN74LS357J 

TII 

270 - 15 

SN74LS122W 

MOTA 

210 

- 34 

SN74LS168AN 

♦ MOTA 

208 - 15 

SN74LS221D 

♦Til 

211 

-147 

SN74LS280W 

MOTA 

224 - 94 

SN74LS357N 

TII 

270 - 16 

SN74LS123D 

Til 

211 

- 93 

SN74LS168J 

♦ MOTA 

208 - 16 

SN74LS221J 

♦ MOTA 

211 

-140 

SN74LS283D 

♦Til 

216 - 99 

SN74LS361N 

TII 

290 - 23 

SN74LS123J 

♦ MOTA 

211 

- 77 

SN74LS168N 

♦ MOTA 

208 - 17 

SN74LS221N 

♦ MOTA 

211 

-141 

SN74LS283J 

♦ MOTA 

216 -114 

SN74LS362J 

TII 

211 -216 

SN74LS123N 

♦ MOTA 

211 

- 78 

SN74LS168W 

MOTA 

198 - 14 


♦Til 



SN74LS283N 

♦ MOTA 

216 -115 

SN74LS362N 

TII 

211 -217 


Til 



SN74LS169AJ 

♦ MOTA 

208 - 68 

SN74LS221W 

MOTA 

210 

- 80 


♦Til 


SN74LS363N 

TII 

229 -203 

SN74LS123W 

MOTA 

210 

- 63 

SN74LS169AN 

♦ MOTA 

208 - 69 

SN74LS222J 

Til 

315 

- 91 

SN74LS289AJ 

Til 

298 - 93 

SN74LS365AD 

TII 

241 - 67 

SN74LS124J 

MOTA 

211 

-182 

SN74LS169BD 

♦Til 

208 - 44 

SN74LS222N 

♦Til 1 

315 

- 92 

SN74LS289AN 

♦Til 

298 - 94 

SN74LS365AJ 

♦ MOTA 

241 - 55 


Til 



SN74LS169BJ 

Til 1 

208 - 41 

SN74LS224J 

Til ! 

315 

- 94 

SN74LS290D 

♦ Til 

204 - 87 

SN74LS365AN 

♦ MOTA 

241 - 56 

SN74LS124N 

MOTA 

211 

-183 

SN74LS169BN 

♦Til 

208 - 42 

SN74LS224N 

♦Til 

315 

- 95 

SN74LS290J 

♦ MOTA 

204 - 96 

SN74LS365AW 

MOTA 

235 - 44 


Til 



SN74LS169J 

♦ MOTA 

208 - 70 

SN74LS225J 

Til 

313 

-207 

SN74LS290N 

♦ MOTA 

204 - 97 

SN74LS365J 

TII 

241 - 57 

SN74LS125AJ 

♦ MOTA 

239 

-159 

SN74LS169N 

♦ MOTA 

208 - 71 

SN74LS225N 

Til 

313 

-208 


♦Til 


SN74LS365N 

TII 

241 - 58 

SN74LS125AN 

♦ MOTA 

239 

-160 

SN74LS169W 

MOTA 

198 - 23 

SN74LS227J 

Til 

315 

- 97 

SN74LS290W 

MOTA 

197 - 38 

SN74LS366AD 

TII 

241 -157 

SN74LS125AW 

MOTA 

234 

-186 

SN74LS170D 

♦Til 

295 -193 

SN74LS227N 

♦Til 

315 

- 98 

SN74LS292J 

Til 

213 -205 

SN74LS366AJ 

♦ MOTA 

241 -145 

SN74LS125J 

Til 

239 

-214 

SN74LS170J 

♦ MOTA 

295 -187 

SN74LS228J 

Til 

315 

-100 

SN74LS292N 

♦Til 

213 -206 

SN74LS366AN 

♦ MOTA 

241 -146 

SN74LS125N 

Til 

239 

-215 

SN74LS170N 

♦ MOTA 

295 -188 

SN74LS228N 

♦Til 

315 

-101 

SN74LS293D 

♦Til 

204 -110 

SN74LS366AW 

MOTA 

235 - 66 

SN74LS126AJ 

♦ MOTA 

240 

- 14 


♦Til 


SN74LS240DW 

Til 

247 

-165 

SN74LS293J 

♦ MOTA 

204 -120 

SN74LS366J 

TII 

241 -147 

SN74LS126AN 

♦ MOTA 

240 

- 15 

SN74LS170W 

MOTA 

294 -216 

SN74LS240J 

♦ MOTA 

247 

-158 

SN74LS293N 

♦ MOTA 

204 -121 

SN74LS366N 

TII 

241 -148 

SN74LS126AW 

MOTA 

234 

-207 

SN74LS171D 

Til 

135 - 80 

SN74LS240N 

♦MOTA 

247 

-159 


♦Til 


SN74LS367AD 

TII 

242 - 56 

SN74LS126J 

Til 

240 

- 61 

SN74LS171J 

Til 

135 - 78 


Til 



SN74LS293W 

MOTA 

197 - 48 

SN74LS367AJ 

♦ MOTA 

242 - 44 

SN74LS126N 

Til 

240 

- 62 

SN74LS171N 

♦ Til 

135 - 79 

SN74LS240W 

MOTA 

246 

- 41 

SN74LS294J 

Til 

213 -213 

SN74LS367AN 

♦ MOTA 

242 • 45 

SN74LS132J 

♦ MOTA 

163 

- 34 

SN74LS173AD 

♦Til 

309 -118 

SN74LS241DW 

Til 

248 

- 64 

SN74LS294N 

♦Til 

213 -214 

SN74LS367AW 

MOTA 

235 - 92 

SN74LS132N 

♦ MOTA 

163 

- 35 

SN74LS173AJ(1) 


128 -145 

SN74LS241J 

♦ MOTA 

248 

- 58 

SN74LS295AJ 

♦ MOTA 

312 -190 

SN74LS367J 

TII 

242 - 46 

SN74LS132W 

MOTA 

287 

- 96 


Til 


SN74LS241N 

♦ MOTA 

248 

- 59 

SN74LS295AN 

♦ MOTA 

312 -191 

SN74LS367N 

TII 

242 - 47 

SN74LS133J 

♦ MOTA 

181 

-196 

SN74LS173AJ(2) 


309 -113 


Til 



SN74LS295AW 

MOTA 

308 - 27 

SN74LS368AD 

TII 

242 -155 

SN74LS133N 

♦ MOTA 

181 

-197 


♦ MOTA 


SN74LS241W 

MOTA 

246 

- 52 

SN74LS295BJ 

Til 

312 -206 

SN74LS368AJ 

♦ MOTA 

242 -143 

SN74LS133W 

MOTA 

161 

- 64 

SN74LS173AN(1) 


128 -146 

SN74LS242D 

Til 

281 

-168 

SN74LS295BN 

♦Til 

312 -207 

SN74LS368AN 

♦ MOTA 

242 -144 

SN74LS136D 

♦Til 

171 

-192 


Til 


SN74LS242J 

♦ MOTA 

281 

-164 

SN74LS295J 

Til 

312 -208 

SN74LS368AW 

MOTA 

235 -118 

SN74LS136J 

♦ MOTA 

171 

-209 

SN74LS173AN(2) 


309 -114 

SN74LS242N 

♦ MOTA 

281 

-165 

SN74LS295N 

Til 

312 -209 

SN74LS368J 

TII 

242 -145 

SN74LS136N 

♦ MOTA 

171 

-210 

♦ MOTA 

♦Til 



Til 



SN74LS295W 

Til 

308 - 28 

SN74LS368N 

TII 

242 -146 


♦Til 



SN74LS174D 

♦Til 

128 -185 

SN74LS242W 

MOTA 

280 

- 35 

SN74LS297J 

Til 

233 -133 

SN74LS373DW 

♦TII 

229 -123 

SN74LS137J 

♦ MOTA 

275 

- 63 

SN74LS174J 

♦ MOTA 

129 - 37 

SN74LS243D 

Til 

282 

- 28 

SN74LS297N 

♦Til 

233 -134 

SN74LS373J 

♦ MMI 

229 -204 

SN74LS137N 

♦ MOTA 

275 

- 64 

SN74LS174N(1) 


129 - 38 

SN74LS243J 

♦ MOTA 

282 

- 24 

SN74LS298J 

♦ MOTA 

268 -157 


♦ MOTA 


SN74LS138J 

♦ MOTA 

275 

-217 

♦ MOTA 

♦Til 


SN74LS243N 

♦ MOTA 

282 

- 25 

SN74LS298N 

♦ MOTA 

268 -158 

SN74LS373N 

♦ MMI 

229 -205 

SN74LS138N 

♦ MOTA 

275 

-218 

SN74LS174N(2) 


309 -203 


Til 



SN74LS298W 

MOTA 

264 -177 

♦ MOTA 

♦ TII 


SN74LS138W(1) 

MOTA 

273 

-105 

♦ MOTA 

Til 


SN74LS243W 

MOTA 

280 

- 45 

SN74LS299DW 

Til 

314 - 27 

SN74LS374DW 

♦ TII 

135 -133 

SN74LS138W(2) 

Til 

185 

-107 

SN74LS174W 

MOTA 

307 - 20 

SN74LS244DW 

Til 

246 

- 60 

SN74LS299J 

AMD 

314 - 51 

SN74LS374J 

♦ MMI 

135 -199 

SN74LS138X 

AMD 

273 

- 90 


Til 


SN74LS244N 

Til 

246 

- 56 

MMI 

MOTA 



♦ MOTA 


SN74LS139J 

♦ MOTA 

276 

-162 

SN74LS175D 

♦Til 

129 - 77 

SN74LS244W 

MOTA 

246 

- 61 


Til 
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3. TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


MlSlfiii*! 


u 11 ■ i 


wmiiM 




TYPE NO. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line | 

SN74LS374N 

Dill 

135 -200 

SN74LS469NS 


206 -152 

SN74LS624N 

[HUH 

212 

- 4 

SN74LS682DW 

♦Til 

220 

- 90 

SN74S15J 

FSC 

178 

- 92 

♦ MOTA 

♦Til 


SN74LS479J 

Til 

300 -212 

SN74LS625D 

♦Til 

212 

- 9 

SN74LS682J 

MOTA 

220 

- 88 


Til 



SN74LS375D 

♦Til 

230 - 80 

SN74LS479N 

Til 

300 -213 

SN74LS625J 

Til 

212 

- 7 


Til 



SN74S15N 

♦Til 

178 

- 93 

SN74LS375J 

♦ MOTA 

230 - 97 

SN74LS490D 

Til 

205 - 71 

SN74LS625N 

♦ Til 

212 

- 8 

SN74LS682N 

Til 

220 

- 89 

SN74S15W 

FSC 

158 

- 55 

SN74LS375N 

♦ MOTA 

230 - 98 

SN74LS490J 

♦ MOTA 

205 - 85 

SN74LS626D 

Til 

212 

- 13 

SN74LS683DW 

Til 

220 

- 95 


Til 




♦Til 


SN74LS490N 

♦ MOTA 

205 - 86 

SN74LS626J 

Til 

212 

- 11 

SN74LS683J 

MOTA 

220 

- 93 

SN74S20D 

♦Til 

170 

- 72 

SN74LS377DW 

♦Til 

136 - 27 


♦Til 


SN74LS626N 

♦Til 

212 

- 12 

SN74LS683N 

MOTA 

220 

- 94 

SN74S20J 

FSC 

171 

- 24 

SN74LS377J 

♦ MOTA 

136 - 24 

SN74LS490W 

MOTA 

197 - 77 

SN74LS627D 

Til 

212 

- 17 


Til 




Til 



SN74LS377N 

♦ MOTA 

136 - 25 

SN74LS491AJS 

♦ MMI 

206 -159 

SN74LS627J 

Til 

212 

- 15 

SN74LS684DW 

♦Til 

220 

-103 

SN74S20N 

♦Til 

171 

- 25 


♦Til 


SN74LS491ANS 

♦ MMI 

206 -160 

SN74LS627N 

♦Til 

212 

- 16 

SN74LS684J 

♦ MOTA 

220 

-101 

SN74S20W 

FSC 

155 

-155 

SN74LS377W 

MOTA 

308 - 62 

SN74LS491A28L 


206 -164 

SN74LS628D 

♦ Til 

212 

- 21 

SN74LS684N 

♦Til 

220 

-102 


Til 



SN74LS378D 

♦Til 

136 - 54 


♦ MMI 


SN74LS628J 

Til 

212 

- 19 

SN74LS685DW 

Til 

220 

-108 

SN74S22D 

♦Til 

172 

- 94 

SN74LS378J 

♦ MOTA 

136 - 50 

SN74LS491NS 

♦ MMI 

206 -161 

SN74LS628N 

♦ Til 

212 

- 20 

SN74LS685J 

MOTA 

220 

-106 

SN74S22J 

FSC 

172 

-157 

SN74LS378N 

♦ MOTA 

136 - 51 

SN74LS498JS 

♦ MMI 

313 -135 

SN74LS629D 

♦ Til 

212 

- 25 

SN74LS685N 

MOTA 

220 

-107 


Til 




♦Til 


SN74LS498L 

♦ MMI 

313 -139 

SN74LS629J 

Til 

212 

- 23 


♦Til 



SN74S22N 

♦Til 

172 

-158 

SN74LS378W 

MOTA 

308 - 64 

SN74LS498NS 

♦ MMI 

313 -136 

SN74LS629N 

♦ Til 

212 

- 24 

SN74LS686DW 

Til 

220 

-117 

SN74S22W 

FSC 

156 

- 94 

SN74LS379D 

♦Til 

136 - 73 

SN74LS533J 

♦ MMI 

230 -202 

SN74LS630J 

Til 

233 

-142 

SN74LS686J 

♦ MOTA 

220 

-109 


Til 



SN74LS379J 

♦ MOTA 

136 - 70 

SN74LS533N 

♦ MMI 

230 -203 

SN74LS630JD 

Til 

233 

-143 

SN74LS686JT 

Til 

220 

-115 

SN74S30D 

♦Til 

173 

-171 

SN74LS379N 

♦ MOTA 

136 - 71 

SN74LS534J 

MMI 

136 -168 

SN74LS630N 

♦ Til 

233 

-144 

SN74LS686N 

♦ MOTA 

220 

-110 

SN74S30J 

Til 

174 

- 49 


♦Til 


SN74LS534N 

MMI 

136 -169 

SN74LS631J 

Til 

233 

-146 

SN74LS686NT 

Til 

220 

-116 

SN74S30N 

♦Til 

174 

- 50 

SN74LS379W 

MOTA 

308 - 67 

SN74LS540J 

MOTA 

244 -126 

SN74LS631JD 

Til 

233 

-147 

SN74LS687DW 

Til 

220 

-124 

SN74S32D 

♦Til 

174 

-165 

SN74LS380JS 

♦ MMI 

313 - 90 


Til . 


SN74LS631N 

♦ Til 

233 

-148 

SN74LS687J 

♦ MOTA 

220 

-118 

SN74S32J 

Til 

175 

- 21 

SN74LS380NS 

♦ MMI 

313 - 91 

SN74LS540N 

♦ MOTA 

244 - 92 

SN74LS636DW 

Til 

233 

-153 

SN74LS687JT 

Til 

220 

-122 

SN74S32N 

♦Til 

175 

- 22 

SN74LS381ADW 

♦Til 

222 - 55 

SN74LS540W 

MOTA 

246 - 66 

SN74LS636J 

Til 

233 

-151 

SN74LS687N 

♦ MOTA 

220 

-119 

SN74S37J 

Til 

236 

-184 

SN74LS381AJ 

Til 

222 - 29 

SN74LS541J 

MOTA 

244 -184 

SN74LS636N 

♦ Til 

233 

-152 

SN74LS687NT 

Til 

220 

-123 

SN74S37N 

Til 

236 

-185 

SN74LS381AN 

♦Til 

222 - 30 


Til 


SN74LS637DW 

Til 

233 

-157 

SN74LS688DW 

♦Til 

220 

-148 

SN74S38J 

Til 

237 

-104 

SN74LS381J 

AMD 

222 - 52 

SN74LS541N 

♦ MOTA 

244 -185 

SN74LS637J 

Til 

233 

-155 

SN74LS688J 

♦ MOTA 

220 

-145 

SN74S38N 

Til 

237 

-105 

SN74LS381N 

AMD 

222 - 53 

SN74LS541W 

MOTA 

246 - 70 

SN74LS637N 

♦ Til 

233 

-156 

SN74LS688N 

♦Til 

220 

-146 

SN74S40J 

FSC 

240 

-117 

SN74LS382DW 

♦Til 

222 - 5 

SN74LS548J 

♦ MMI 

313 -140 

SN74LS640-1DW 

Til 

283 

-124 

SN74LS689DW 

Til 

220 

-161 


Til 



SN74LS382J 

Til 

222 - 2 

SN74LS548N 

♦ MMI 

313 -141 

SN74LS640-1J 

Til 

283 

-117 

SN74LS689J 

MOTA 

220 

-159 

SN74S40N 

FSC 

240 

-118 

SN74LS382N 

Til 

222 - 3 

SN74LS549JS 

♦ MMI 

230 -216 

SN74LS640-1N 

♦ Til 

283 

-118 


Til 




Til 



SN74LS384J 

MOTA 

218 -126 

SN74LS549NS 

♦ MMI 

230 -217 

SN74LS640J 

♦ MOTA 

283 

-119 

SN74LS689N 

♦ MOTA 

220 

-160 

SN74S40W 

FSC 

155 

-156 


Til 


SN74LS568J 

♦ MOTA 

206 -192 

SN74LS640N 

♦ MOTA 

283 

-120 


♦Til 




Til 



SN74LS384N 

♦Til 

218 -127 

SN74LS568N 

♦ MOTA 

206 -193 

SN74LS640W 

MOTA 

280 

- 79 

SN74LS690DW 

Til 

207 

- 32 

SN74S51D 

♦Til 

176 

- 80 

SN74LS385DW 

Til 

217 - 18 

SN74LS568W 

MOTA 

206 -172 

SN74LS641-1DW 

Til 

282 

-166 

SN74LS690J 

Til 

207 

- 30 

SN74S51J 

Til 

176 

- 53 

SN74LS385J 

♦ MOTA 

217 - 20 

SN74LS569J 

♦ MOTA 

206 -217 

SN74LS641-1J 

Til 

282 

-161 

SN74LS690N 

♦Til 

207 

- 31 

SN74S51N 

♦Til 

176 

- 54 

SN74LS385N 

♦ MOTA 

217 - 21 

SN74LS569N 

♦ MOTA 

206 -218 

SN74LS641-1N 

♦ Til 

282 

-162 

SN74LS691 DW 

Til 

207 

- 36 

SN74S64D 

♦Til 

182 

- 71 


♦Til 


SN74LS569W 

MOTA 

206 -205 

SN74LS641J 

♦ MOTA 

283 

-153 

SN74LS691J 

Til 

207 

- 34 

SN74S64J 

FSC 

182 

- 66 

SN74LS386AD 

Til 

181 - 2 

SN74LS589J 

Til 

313 -149 

SN74LS641N 

♦ MOTA 

283 

-154 

SN74LS691N 

♦Til 

207 

- 35 


Til 



SN74LS386AJ 

Til 

180 -219 

SN74LS589N 

Til 

313 -150 

SN74LS641W 

MOTA 

280 

- 82 

SN74LS692DW 

Til 

207 

- 40 

SN74S64N 

♦Til 

182 

- 67 

SN74LS386AN 

♦Til 

180 -220 

SN74LS590J 

Til 

207 - 5 

SN74LS642-1DW 

Til 

283 

-192 

SN74LS692J 

Til 

207 

- 38 

SN74S64W 

FSC 

161 

-134 

SN74LS386J 

♦ MOTA 

181 -162 

SN74LS590N 

♦Til 

207 - 6 

SN74LS642-1J 

Til 

283 

-186 

SN74LS692N 

♦Til 

207 

- 39 


Til 



SN74LS386N 

♦ MOTA 

181 -163 

SN74LS591J 

Til 

207 - 8 

SN74LS642-1N 

♦Til 

283 

-187 

SN74LS693DW 

Til 

207 

- 44 

SN74S65D 

♦Til 

182 

- 87 

SN74LS390D 

♦Til 

204 -153 

SN74LS591N 

♦Til 

207 - 9 

SN74LS642J 

♦ MOTA 

283 

-188 

SN74LS693J 

Til 

207 

- 42 

SN74S65J 

FSC 

182 

- 83 

SN74LS390J 

♦ MOTA 

204 -192 

SN74LS592J 

Til 

207 - 13 

SN74LS642N 

♦ MOTA 

283 

-193 

SN74LS693N 

♦Til 

207 

- 43 


Til 



SN74LS390N 

♦ MOTA 

204 -188 

SN74LS592N 

♦ Til 

207 - 14 

SN74LS642W 

MOTA 

280 

- 85 

SN74LS696DW 

Til 

207 

- 51 

SN74S65N 

♦Til 

182 

- 84 


♦Til 


SN74LS593DW 

♦Til 

207 - 20 

SN74LS643-1J 

Til 

284 

- 31 

SN74LS696J 

Til 

207 

- 49 

SN74S65W 

FSC 

161 

-142 

SN74LS390W 

MOTA 

197 - 59 

SN74LS593J 

Til 

207 - 18 

SN74LS643-1N 

♦ Til 

284 

- 32 

SN74LS696N 

♦Til 

207 

- 50 


Til 



SN74LS393D 

♦Til 

204 -213 

SN74LS593N 

♦Til 

207 - 19 

SN74LS643J 

♦ MOTA 

284 

- 33 

SN74LS697DW 

♦Til 

207 

- 57 

SN74S74D 

♦Til 

131 

-111 

SN74LS393J 

♦ MOTA 

205 - 28 

SN74LS597J 

Til 

311 -215 

SN74LS643N 

♦ MOTA 

284 

- 34 

SN74LS697J 

Til 

207 

- 55 

SN74S74J 

FSC 

132 

- 29 

SN74LS393N 

♦ MOTA 

205 - 29 

SN74LS597N 

♦Til 

311 -216 


♦ Til 



SN74LS697N 

♦Til 

207 

- 56 


Til 




♦Til 


SN74LS598DW 

♦Til 

312 - 14 

SN74LS644-1 DW 

Til 

284 

- 63 

SN74LS698DW 

Til 

207 

- 64 

SN74S74N 

♦Til 

132 

- 30 

SN74LS393W 

MOTA 

197 - 66 

SN74LS598J 

Til 

312 - 11 

SN74LS644-1J 

Til 

284 

- 56 

SN74LS698J 

Til 

207 

- 62 

SN74S74W 

FSC 

127 

- 27 

SN74LS395AD 

♦Til 

313 -105 

SN74LS598N 

♦Til 

312 - 12 

SN74LS644-1N 

♦ Til 

284 

- 57 

SN74LS698N 

♦Til 

207 

- 63 


Til 



SN74LS395AJ 

Til 

313 -116 

SN74LS600AJ(2) 


315 -103 

SN74LS644J 

♦ MOTA 

284 

- 58 

SN74LS699DW 

♦Til 

207 

- 71 

SN74S85D 

♦Til 

219 

-127 

SN74LS395AN 

Til 

313 -117 


Til 


SN74LS644N 

♦ MOTA 

284 

- 59 

SN74LS699J 

Til 

207 

- 69 

SN74S85J 

Til 

219 

-173 

SN74LS395J 

♦ MOTA 

313 -101 

SN74LS600AN(2) 


315 -104 


♦ Til 



SN74LS699N 

♦Til 

207 

- 70 

SN74S85N 

♦Til 

219 

-174 

SN74LS395N 

♦ MOTA 

313 -102 


♦Til 


SN74LS645-1 DW 

Til 

284 

-131 

SN74LS716J 

♦ MOTA 

205 

-101 

SN74S86D 

♦Til 

177 

-117 

SN74LS395W 

MOTA 

308 - 76 

SN74LS600J 

Til 

315 -105 

SN74LS645-1J 

♦ MMI 

284 

-124 

SN74LS716N 

♦ MOTA 

205 

-102 

SN74S86J 

Til 

177 

-178 

SN74LS396D 

Til 

313 -120 

SN74LS600N 

Til 

315 -106 

SN74LS645-1N 

♦ MMI 

284 

-125 

SN74LS718J 

♦ MOTA 

207 

- 73 

SN74S86N 

♦Til 

177 

-179 

SN74LS396J 

Til 

313 -122 

SN74LS601 AJ(2A) 

315 -108 


♦ Til 



SN74LS718N 

♦ MOTA 

207 

- 74 

SN74S112D 

♦Til 

134 

- 54 

SN74LS396N 

Til 

313 -123 


Til 


SN74LS645J 

MMI 

284 

-126 

SN74LS724J 

MOTA 

373 

-140 

SN74S112J 

FSC 

134 

-111 

SN74LS398J 

♦ MOTA 

270 - 29 

SN74LS601 AN(2A) 

315 -109 


♦ MOTA 



SN74LS724N 

MOTA 

373 

-141 


Til 



SN74LS398N 

♦ MOTA 

270 - 30 


♦Til 


SN74LS645N 

MMI 

284 

-127 

SN74LS748J 

♦ MOTA 

289 

-180 

SN74S112N 

♦Til 

134 

-112 

SN74LS398W 

MOTA 

265 - 7 

SN74LS601J 

Til 

315 -110 


♦ MOTA 



SN74LS748N 

♦ MOTA 

289 

-181 

SN74S112W 

FSC 

126 

-176 

SN74LS399J 

♦ MOTA 

270 - 39 

SN74LS601N 

Til 

315 -111 

SN74LS645W 

MOTA 

280 

- 93 

SN74LS795J 

♦ MOTA 

244 

-203 


Til 



SN74LS399N 

♦ MOTA 

270 - 40 

SN74LS602AJ(2A) 

315 -113 

SN74LS648JT(A) 


284 

-138 

SN74LS795N 

♦ MOTA 

244 

-204 

SN74S113D 

♦Til 

134 

-153 

SN74LS399W 

MOTA 

265 - 13 


Til 



Til 



SN74LS796J 

♦ MOTA 

244 

-206 

SN74S113J 

FSC 

134 

-199 

SN74LS422J 

Til 

211 -154 

SN74LS602AN(2) 


315 -114 

SN74LS648NT(A) 


284 

-139 

SN74LS796N 

♦ MOTA 

244 

-207 


Til 



SN74LS422N 

♦ Til 

211 -155 


♦Til 



♦Til 



SN74LS797J 

♦ MOTA 

244 

-209 

SN74S113N 

♦Til 

134 

-200 

SN74LS423D 

♦Til 

211 -178 

SN74LS602J 

Til 

315 -115 

SN74LS649JT(A) 


284 

-186 

SN74LS797N 

♦ MOTA 

244 

-210 

SN74S113W 

FSC 

126 

-196 

SN74LS423J 

Til 

211 -176 

SN74LS602N 

Til 

315 -116 


Til 



SN74LS798J 

♦ MOTA 

244 

-212 


Til 



SN74LS423N 

♦Til 

211 -177 

SN74LS603AJ 

Til 

315 -118 

SN74LS649NT(A) 


284 

-187 

SN74LS798N 

♦ MOTA 

244 

-213 

SN74S114D 

♦Til 

135 

- 16 

SN74LS424J 

Til 

211 -220 

SN74LS603AN 

♦Til 

315 -119 


♦Til 



SN74LS848J 

♦ MOTA 

290 

- 18 

SN74S114J 

FSC 

135 

- 59 

SN74LS424N 

Til 

212 - 1 

SN74LS603J 

Til 

315 -120 

SN74LS651 JS(2) 


229 

-206 

SN74LS848N 

♦ MOTA 

290 

- 19 


Til 



SN74LS440J 

Til 

244 - 50 

SN74LS603N 

Tl! 

315 -121 


♦ MMI 



SN74S00D 

♦Til 

162 

- 17 

SN74S114N 

♦Til 

135 

- 60 

SN74LS440N 

Til 

244 - 51 

SN74LS604J 

♦ MOTA 

231 -171 

SN74LS651 NS(2) 


229 

-207 

SN74S00J 

FSC 

163 

- 36 

SN74S114W 

FSC 

126 

-217 

SN74LS441J 

Til 

244 - 53 

SN74LS604JD 

Til 

231 -172 


♦ MMI 




Til 




Til 



SN74LS441N 

♦ Til 

244 - 54 

SN74LS604N 

♦ MOTA 

231 -173 

SN74LS652JS(2) 


229 

-208 

SN74S00N 

♦Til 

163 

- 37 

SN74S124D 

Til 

211 

-186 

SN74LS442J 

Til 

244 - 58 

SN74LS605J 

♦ MOTA 

231 -176 


♦ MMI 



SN74S00W 

FSC 

159 

-172 

SN74S124J 

Til 

211 

-184 

SN74LS442N 

♦Til 

244 - 59 

SN74LS605JD 

Til 

231 -177 

SN74LS652NS(2) 


229 

-209 


Til 



SN74S124N 

♦Til 

211 

-185 

SN74LS443J 

Til 

244 - 63 

SN74LS605N 

♦ MOTA 

231 -178 


♦ MMI 



SN74S02D 

♦Til 

164 

-102 

SN74S124W 

Til 

210 

- 85 

SN74LS443N 

♦ Til 

244 - 64 


♦Til 


SN74LS653JS(2) 


229 

-210 

SN74S02J 

Til 

164 

-194 

SN74S132J 

Til 

287 

-145 

SN74LS444J 

Til 

244 - 68 

SN74LS606J 

♦ MOTA 

231 -181 


♦ MMI 



SN74S02N 

♦Til 

164 

-195 

SN74S132N 

Til 

287 

-146 

SN74LS444N 

♦ Til 

244 - 69 

SN74LS606JD 

Til 

231 -182 

SN74LS653NS(2) 


229 

-211 

SN74S03D 

♦Til 

165 

- 72 

SN74S133D 

♦Til 

181 

-209 

SN74LS445J 

Tl! 

254 - 15 

SN74LS606N 

♦ MOTA 

231 -183 


♦ MMI 



SN74S03J 

FSC 

165 

-212 

SN74S133J 

Til 

181 

-198 

SN74LS445N 

♦Til 

254 - 16 

SN74LS607J 

♦ MOTA 

231 -186 

SN74LS668D 

Til 

207 

-212 


Til 



SN74S133N 

♦Tl! 

181 

-199 

SN74LS446J 

Til 

282 -171 

SN74LS607JD 

Til 

231 -187 

SN74LS668J 

♦ MOTA 

208 

- 18 

SN74S03N 

♦Til 

165 

-213 

SN74S134D 

♦Til 

181 

-210 

SN74LS446N 

♦Til 

282 -172 

SN74LS607N 

♦ MOTA 

231 -188 

SN74LS668N 

♦ MOTA 

208 

- 22 

SN74S03W 

FSC 

160 

- 35 

SN74S134J 

Til 

181 

-219 

SN74LS447J 

Til 

253 -123 


♦Til 



♦Til 




Til 



SN74S134N 

♦Til 

181 

-220 

SN74LS447N 

♦Til 

253 -124 

SN74LS608D 

Til 

315 -125 

SN74LS669D 

♦ Til 

208 

- 45 

SN74S04J 

Til 

238 

- 87 

SN74S135D 

♦Til 

182 

- 4 

SN74LS448J 

Til 

244 - 71 

SN74LS608J 

Til 

315 -123 

SN74LS669J 

♦ MOTA 

208 

- 72 

SN74S04N 

Til 

238 

- 88 

SN74S135J 

Til 

182 

- 13 

SN74LS448N 

♦Til 

244 - 72 

SN74LS608N 

♦Til 

315 -124 

SN74LS669N 

♦ MOTA 

208 

- 73 

SN74S05J 

Til 

239 

- 27 

SN74S135N 

♦Til 

182 

- 14 

SN74LS449J 

Til 

282 -174 

SN74LS610JD 

Til 

315 -127 


♦Til 



SN74S05N 

Til 

239 

- 28 

SN74S138J(1) 

AMD 

276 

- 78 

SN74LS449N 

♦Til 

282 -175 

SN74LS611JD 

Til 

315 -129 

SN74LS670D 

♦ Til 

297 

- 25 

SN74S08D 

♦Til 

166 

-152 

SN74S138J(2) 

AMD 

187 

-206 

SN74LS450JS 

♦ MMI 

270 - 45 

SN74LS612JD 

Til 

315 -131 

SN74LS67QN 

♦ MOTA 

297 

- 24 

SN74S08J 

Til 

167 

- 28 

SN74S138N(1) 

AMD 

276 

- 79 

SN74LS450NS 

♦ MMI 

270 - 46 

SN74LS613J 

Til 

315 -133 


♦Til 



SN74S08N 

♦Til 

167 

- 29 

SN74S138N(2) 

AMD 

187 

-207 

SN74LS451JS 

♦ MMI 

270 - 48 

SN74LS613JD 

Til 

315 -134 

SN74LS671DW 

Til 

313 

-158 

SN74S09D 

♦Til 

167 

- 91 


♦Til 



SN74LS451NS 

♦ MMI 

270 - 49 

SN74LS613N 

♦ Til 

315 -135 

SN74LS671J 

Til 

313 

-156 

SN74S09J 

Til 

167 

-146 

SN74S138X 

AMD 

273 

- 91 

SN74LS453JS 

♦ MMI 

270 - 54 

SN74LS620J 

♦ MOTA 

244 -187 

SN74LS671N 

♦Til 

313 

-157 

SN74S09N 

♦Til 

167 

-147 

SN74S139J 

AMD 

277 

- 46 

SN74LS453NS 

♦ MMI 

270 - 55 

SN74LS620N 

♦ MOTA 

244 -188 

SN74LS672DW 

Til 

313 

-162 

SN74S10D 

♦Til 

168 

- 2 

SN74S139N 

AMD 

277 

- 47 

SN74LS460JS 

♦ MMI 

220 - 18 


♦ Til 


SN74LS672J 

Til 

313 

-160 

SN74S10J 

FSC 

168 

-203 

SN74S139X 

AMD 

273 

-123 

SN74LS460NS 

♦ MMI 

220 - 19 

SN74LS621J 

♦ MOTA 

244 -190 

SN74LS672N 

♦Til 

313 

-161 


Til 



SN74S140J 

FSC 

246 

- 90 

SN74LS461JS 

♦ MMI 

206 -141 

SN74LS621N 

♦ MOTA 

244 -191 

SN74LS673DW 

Til 

313 

-173 

SN74S10N 

♦Til 

168 

-204 


Til 



SN74LS461 NS 

♦ MMI 

206 -142 


♦ Til 


SN74LS673J 

♦ MOTA 

313 

-174 

SN74S10W 

FSC 

160 

-213 

SN74S140N 

FSC 

246 

- 91 

SN74LS465DW 

Til 

243 - 46 

SN74LS622J 

♦ MOTA 

244 -193 

SN74LS673N 

♦ MOTA 

313 

-175 


Til 




Til 



SN74LS465N 

Til 

243 - 45 

SN74LS622N 

♦ MOTA 

244 -194 


♦Til 



SN74S1 ID 

♦Til 

169 

-114 

SN74S140W 

FSC 

155 

-157 

SN74LS466DW 

Til 

243 - 55 


♦ Til 


SN74LS674DW 

Til 

313 

-189 

SN74S11J 

FSC 

169 

-200 


Til 



SN74LS466N 

Til 

243 - 52 

SN74LS623DW 

Til 

244 -198 

SN74LS674J 

♦ MOTA 

313 

-190 


Til 



SN74S148J 

♦ MMI 

289 

-182 

SN74LS467N 

Til 

243 - 63 

SN74LS623J 

♦ MOTA 

244 -196 

SN74LS674N 

♦ MOTA 

313 

-191 

SN74S1IN 

♦Til 

169 

-201 

SN74S148N 

♦ MMI 

289 

-183 

SN74LS468N 

Til 

243 - 68 

SN74LS623N 

♦ MOTA 

244 -197 


♦Til 



SN74S11W 

FSC 

161 

- 48 

SN74S151J 

AMD 

266 

- 59 

SN74LS469AJS 

♦ MMI 

206 -149 


♦ Til 


SN74LS681DW 

Til 

222 

- 12 


Til 



SN74S151N 

AMD 

266 

- 60 

SN74LS469ANS 

♦ MMI 

206 -150 

SN74LS624D 

♦ Til 

212 - 5 

SN74LS681J 

Til 

222 

- 10 

SN74S15D 

Til 

178 

- 50 

SN74S151X 

AMD 

264 

- 29 

SN74LS469JS 

♦ MMI 

206 -151 

SN74LS624J 

Til 

212 - 3 

SN74LS681N 

♦ Til 

222 

- 11 





SN74S153J 

AMD 

267 

- 23 
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3. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE) 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


mmm 

IttMll.T;! 


HnSiflmis] 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Earns 

n a 


BjEHSEM 

nnrnniM 


267 - 24 

SN74S275N 

TIT 

233 

-160 

1 li H 'll |i— 

TMffil 

250 - 23 

&N5425N “ 

FSC 

172 

-219 

SN5472J 


W-. 58" 

SN74S153X 

AMD 

264 - 75 

SN74S280D 

♦TII 

224 

-178 

SN74S734J1 

♦ MMI 

250 - 37 


TII 




TII 


SN74S157J 

Til 

267 -201 

SN74S280J 

Til 

224 

-214 

SN74S734N 

♦MMI 

250 - 24 

SN5425W 

FSC 

156 

-120 

SN5472N 

FSC 

138 - 99 

SN74S157N 

Til 

267 -202 

SN74S280N 

♦TII 

224 

-215 

SN74S734N1 

♦MMI 

250 • 38 


TII 



NSC 

TII 


SN74S158J 

Til 

270 -132 

SN74S281 DW 

Til 

222 

- 16 

SN74S818JS 

MMI 

315 -185 

SN5426J 

FSC 

237 

-106 

SN5472W 

TII 

126 -116 

SN74S158N 

Til 

270 -133 

SN74S281 J(1) 

TII 

222 

- 14 

SN74S818NS 

MMI 

315 -186 


TII 



SN5473 

NSC 

125 -133 

SN74S160D 

Til 

198 - 61 

SN74S281 J(2) 

TII 

313 

-210 

SN75ALS164DW(A) 

285 - 92 

SN5426N 

FSC 

165 

-216 


TII 


SN74S160J 

AMD 

198 -208 

SN74S281N(1) 

TII 

222 

-15 


TII 



TII 



SN5473J 

♦TII 

131 - 5 

SN74S160N 

AMD 

198 -209 

SN74S281 N(2) 

TII 

313 

-211 

SN75ALS164N(A) 


285 - 94 

SN5426W 

TII 

160 

- 37 

SN5473N 

FSC 

131 - 6 

SN74S161D 

Til 

199 - 39 

SN74S283D 

TII 

216 

-100 


TII 


SN5427J 

FSC 

173 

-104 

NSC 

TII 


SN74S161J 

AMD 

199 -178 

SN74S283J 

TII 

216 

- 88 

SN75ALS192D 

♦TII 

279 -186 


TII 



SN5473W 

♦TII 

125 -108 

SN74S161N 

AMD 

199 -179 

SN74S283N 

♦ TII 

216 

- 89 

SN75ALS192J 

TII 

279 -184 

SN5427N 

FSC 

173 

-105 

SN5474J 

FSC 

132 - 31 

SN74S162D 

Til 

200 - 7 

SN74S289AJ 

TII 

298 

- 95 

SN75ALS192N 

♦TII 

279 -185 


TII 



NSC 

TII 


SN74S162J 

Til 

200 -134 

SN74S289AW 

TII 

295 

-107 

SN75ALS193J(A) 


279 -187 

SN5427W 

TII 

156 

-136 

SN5474N 

FSC 

132 - 32 

SN74S162N 

♦Til 

200 -135 

SN74S289BJ 

TII 

298 

- 96 


TII 


SN5428J 

TII 

237 

- 33 

NSC 

TII 


SN74S163D 

♦Til 

200 -178 

SN74S289BN 

♦TII 

298 

- 97 

SN0120NB 

♦SIX 

387 -200 

SN5428N 

TII 

164 

-198 

SN5474W 

TII 

125 -163 

SN74S163J 

Til 

201 - 44 

SN74S289J 

AMD 

298 

- 98 

SN0130NB 

♦SIX 

387 -201 

SN5428W 

TII 

236 

- 7 

SN5475J 

♦TII 

228 -121 

SN74S163N 

♦Til 

201 - 45 

SN743289N 

AMD 

298 

- 99 

SN0140NB 

♦SIX 

387 -202 

SN5430 

TII 

156 

-177 

SN5475W 

TII 

227 - 7 

SN74S168D 

Til 

207 -213 

SN74S299DW 

♦TII 

314 

- 28 

SN518A 

TII 

372 -149 

SN5430J 

FSC 

174 

- 51 

SN5476J 

♦TII 

137 -211 

SN74S168J 

Til 

208 - 19 

SN74S299J 

TII 

314 

- 52 

SN518B 

TII 

372 -150 


TII 



SN5476N 

FSC 

137 -212 

SN74S168N 

♦Til 

208 - 20 

SN74S299N 

♦ TII 

314 

- 53 


TII 

345 - 83 

SN5430N 

FSC 

156 

-147 

NSC 

TII 


SN74S169D 

♦Til 

208 - 46 

SN74S3Q1J 

TII 

298 

-113 

nvAWmm 

TII 

345 - 84 

NSC 

TII 



SN5476W 

TII 

126 - 90 

SN74S169J 

Til 

208 - 74 

SN74S301N 

♦TII 

298 

-114 

■» 2 * -» 

TII 

352 - 58 

SN5430W 

TII 

156 

-161 

SN5477W 

TII 

227 - 23 

SN74S169N 

♦Til 

208 - 75 

SN74S309J 

TII 

298 

-133 


TII 

345 - 85 

SN5432J 

♦TII 

175 

- 23 


TII 

216 -131 

SN74S174D 

♦Til 

128 -186 

SN74S309N 

TII 

298 

-134 


TII 

344 - 19 

SN5432N 

FSC 

175 

- 24 


TII 

216 - 13 

SN74S174J 

AMD 

129 - 39 

SN74S310J 

♦ MMI 

244 

- 43 

aBBS! 

TII 

345 -109 


TII 



SN5481AJ 

TII 

295 -213 

SN74S174N(1) 

AMD 

129 - 40 

SN74S310N 

♦ MMI 

244 

- 44 

SN526F 

TII 

345 -111 

SN5432W 

FSC 

156 

-217 


TUB 



♦Til 


SN74S348J 

♦ MMI 

290 

- 8 

SN723 

TII 

356 - 82 


TII 




TII 

295 -214 

SN74S174N(2) 

Til 

309 -204 

SN74S348N 

♦ MMI 

290 

- 9 

SN724F 

TII 

345 - 86 

SN5433J 

TII 

240 

-194 


tub 


SN74S174W 

Til 

125 - 35 

SN74S350D 

TII 

314 

- 57 

SN724L 

TII 

343 -220 

SN5433N 

TII 

175 

- 57 

SN5481AW 

TII 

295 - 3 

SN74S175D 

♦Til 

129 - 78 

SN74S350J 

TII 

314 

- 55 


TII 

344 - 1 

SN5433W 

TII 

235 

- 26 


tub 


SN74S175J(1) 

AMD 

129 -153 

SN74S350N 

TII 

314 

- 56 


TII 

345 -110 

SN5437J 

FSC 

236 

-186 

SN5482J 

TII 

216 -146 

SN74S175J(2) 

AMD 

310 - 33 

SN74S373DW 

♦Til 

229 

-124 


TII 

345 -112 


TII 



SN5482W 

TII 

216 - 15 


Til 


SN74S373J 

♦ AMD 

229 

-212 


TII 

182 -197 

SN5437N 

FSC 

163 

- 39 

SN5483AJ 

♦TII 

216 -212 

SN74S175N(1) 

AMD 

129 -154 


♦ MMI 




TII 

182 -198 


TII 



SN5483AW 

TII 

216 - 30 


♦Til 


SN74S373N(1) 

♦ AMD 

229 

-213 

SN1503 

TII 

159 -143 

SN5437W 

FSC 

235 

-213 


TII 

296 - 11 

SN74S175N(2) 

Til 

310 - 34 

♦ MMI 

♦TII 



SN1504 

TII 

183 -104 


TII 




TUB 


SN74S175W 

Til 

125 - 51 

SN74S373N(2) 

♦TII 

313 

- 51 

SN1505 

TII 

160 -182 

SN5438J 

FSC 

237 

-107 

SN5484AW 

TII 

295 - 12 

SN74S181DW 

Til 

221 -199 

SN74S374DW 

♦TII 

135 

-134 

1 I'l f Vim 'lUrni'" 

TII 

335 -103 


TII 




TUB 


SN74S181J 

AMD 

221 -153 

SN74S374J(1) 

♦ MMI 

230 

- 5 

id 

TII 

335 -104 

SN5438N 

FSC 

165 

-217 

SN5485J 

♦TII 

219 -175 

SN74S181N 

AMD 

221 -154 

SN74S374J(2) 

MMI 

313 

- 58 


TII 

335 -102 


TII 



SN5485W 

TII 

219 - 72 


♦Til 


SN74S374N(1) 

♦ MMI 

135 

-174 

kl 3 twc I IR& i'. ? 

TII 

332 - 58 

SN5438W 

FSC 

236 

- 25 

SN5486J 

♦TII 

177 -180 

SN74S182D 

♦Til 

223 -114 

SN74S374N(2) 

♦ MMI 

313 

- 59 

fd 3 kxfc 

TII 

155 -210 


TII 



SN5486N 

FSC 

177 -181 

SN74S182J 

♦ MMI 

223 -105 


♦ TII 



Id 3 

TII 

373 - 74 

SN5440 

TII 

156 

- 55 

NSC 

TII 


SN74S182J16 

♦ MMI 

223 -106 

SN74S377J 

♦ MMI 

313 

- 62 

IcjJw 

TII 

154 -200 

SN5440J 

NSC 

240 

-119 

SN5486W 

FSC 

158 - 10 

SN74S182N 

♦ MMI 

223 -107 

SN74S377L 

♦ MMI 

308 

- 57 

Id 3 k? li!«H 

NSC 

163 - 38 


TII 




TII 



♦Til 


SN74S377N 

♦ MMI 

313 

- 63 


TII 


SN5440N 

FSC 

171 

- 27 

SN5489J 

AMD 

296 - 55 

SN74S182N16 

♦ MMI 

223 -108 

SN74S381DW 

♦TII 

222 

- 54 

SN5400N 

FSC 

154 -159 

NSC 

TII 



SN5489W 

AMD 

295 - 30 

SN74S189AJ 

Til 

297 -102 

SN74S381J 

♦ MMI 

221 

- 57 

NSC 

TII 


SN5440W 

FSC 

235 

- 14 

SN5490 

NSC 

197 -113 

SN74S189AW 

Til 

295 - 74 

SN74S381J20 

♦ MMI 

222 

- 26 

SN5400W 

TII 

154 -181 


TII 




TII 


SN74S189BJ 

Til 

297 -103 

SN74S381N 

♦ MMI 

222 

- 31 


TII 

155 - 21 

SN5441N 

NSC 

186 

- 39 

SN5490AJ 

♦TII 

205 -156 

SN74S189BN 

♦Til 

297 -104 


♦TII 



SN5401J 

♦TII 

164 - 10 


TII 



SN5490AN 

TII 

205 -157 

SN74S189J 

AMD 

297 -105 

SN74S381N20 

♦ MMI 

222 

- 27 


FSC 

154 -209 

SN5442AJ 

♦TII 

186 

-173 

SN5490AW 

TII 

197 -102 

SN74S189N 

AMD 

297 -106 

SN74S383J 

♦ MMI 

313 

- 72 


TII 


SN5442AW 

TII 

185 

- 92 

SN5490J 

FSC 

205 -158 

SN74S194J 

AMD 

310 -184 

SN74S383N 

♦ MMI 

313 

- 73 

SN5401W 

TII 

155 - 5 

SN5442N 

FSC 

186 

-174 


NSC 


Til 

TUB 


SN74S400J 

TII 

298 

-155 

SN5402 

TII 

155 - 55 


TII 



SN5490N 

FSC 

205 -159 

SN74S194N 

♦Til 

310 -185 

SN74S400N 

TII 

298 

-156 

SN5402J 

♦TII 

164 -196 

SN5443AJ 

TII 

186 

-217 

NSC 

TII 


SN74S195D 

♦Til 

311 - 13 

SN74S401J 

TII 

298 

-160 

SN5402N 

FSC 

164 -197 

SN5443AW 

TII 

185 

- 37 

SN5490S 

FSC 

197 -114 

SN74S195J 

AMD 

311 -122 

SN74S401N 

TII 

298 

-161 

NSC 

TII 


SN5443N 

FSC 

186 

-218 


TII 


Til 

TUB 


SN74S408-2D 

♦ MMI 

315 

-162 

SN5402W 

TII 

155 - 45 


TII 



SN5491AJ 

♦TII 

312 - 60 

SN74S195N 

♦Til 

311 -123 

SN74S408-2L 

♦ MMI 

315 

-168 

SN5403J 

♦TII 

165 -214 

SN5444AJ 

TII 

187 

- 37 

SN5491AW 

TII 

307 -200 

SN74S196D 

♦Til 

204 - 16 

SN74S408-2N 

♦ MMI 

315 

-163 

SN5403N 

FSC 

165-215 

SN5444AW 

TII 

185 

- 45 


TUB 


SN74S196J 

Til 

204 - 66 

SN74S408-3D 

♦ MMI 

315 

-164 

NSC 

TII 


SN5444N 

FSC 

187 

- 38 

SN5492AJ 

♦TII 

206 - 25 

SN74S196N 

♦Til 

204 - 67 

SN74S408-3L 

♦ MMI 

315 

-169 

SN5403W 

TII 

160 - 36 


TII 



SN5492AN 

TII 

206 - 26 

SN74S197D 

♦Til 

201 - 73 

SN74S408-3N 

♦ MMI 

315 

-165 


TII 

238 - 89 

SN5445J(1) 

TII 

254 

- 5 

SN5492AW 

TII 

197 -133 

SN74S197J 

Til 

201 -130 

SN74S408D 

♦ MMI 

315 

-166 

SN5404W 

TII 

234 -141 

SN5445J(2) 

♦TII 

187 

-100 

SN5492J 

NSC 

206 - 27 

SN74S197N 

♦Til 

201 -131 

SN74S408L 

♦ MMI 

315 

-170 


TII 

239 - 29 

SN5445N 

FSC 

187 

-101 

SN5492S 

FSC 

197 -142 

SN74S201J 

Til 

297 -147 

SN74S408N 

♦ MMI 

315 

-167 

SN5405W 

TII 

234 -155 


TII 




TII 


SN74S201N 

♦Til 

297 -148 

SN74S409-3D 

♦ MMI 

315 

-180 


TII 

239 - 30 

SN5445W(1) 

TII 

253 

- 53 

SN5493 

TII 

197 -212 

SN74S209J 

Til 

298 - 20 

SN74S409-3N 

♦ MMI 

315 

-181 

SN5406W 

TII 

236 - 96 

SN5445W(2) 

TII 

185 

- 58 

SN5493AJ 

♦TII 

207 -131 

SN74S209N 

Til 

298 - 21 

SN74S409D 

♦ MMI 

315 

-182 


TII 

239 -109 

SN5446AJ 

TII 

254 

- 63 

SN5493AN 

TII 

207 -132 

SN74S210J 

MMI 

246 -192 

SN74S409N 

♦ MMI 

315 

-183 

SN5407W 

TII 

234 -167 

SN5446AW 

TII 

253 

- 60 

SN5493AW 

TII 

197 -202 

SN74S210N 

MMI 

246 -193 

SN74S412DW 

TII 

232 

- 11 

SN5408J 

♦TII 

167 - 30 

SN5446N 

FSC 

187 

-148 

SN5493J 

NSC 

207 -133 

SN74S225J 

Til 

315 -138 

SN74S412J 

TII 

232 

- 13 

SN5408N 

FSC 

167 - 31 


TII 



SN5493S 

FSC 

197-213 

SN74S225N 

♦Til 

315 -139 

SN74S412N 

♦TII 

232 

- 14 


TII 


SN5447AJ 

TII 

254 

- 64 


TII 


SN74S226J(1) 

Til 

284 -204 

SN74S436JT 

TII 

259 

-136 

SN5408W 

FSC 

160 - 92 

SN5447AW 

TII 

253 

- 61 

SN5494J 

TII 

312 - 71 

SN74S226N(1) 

Til 

284 -205 

SN74S436NT 

TII 

259 

-137 


TII 


SN5447N 

FSC 

187 

-149 


TUB 


SN74S240DW 

Til 

248 - 7 

SN74S437JT 

TII 

259 

-140 

SN5409J 

♦TII 

167 -148 


TII 



SN5494W 

TII 

307 -205 

SN74S240J 

♦AMD 

248 - 4 

SN74S437NT 

TII 

259 

-141 

SN5409N 

FSC 

167 -149 

SN5448J 

TII 

254 

-139 


TUB 



♦ MMI 


SN74S484AJ 

TII 

303 

- 19 


TII 


SN5448N 

FSC 

187 

-181 

SN5495AJ 

♦TII 

312 -110 

SN74S240N 

♦AMD 

248 - 5 

SN74S484AN 

♦TII 

303 

- 20 

SN5409S 

FSC 

160 -130 


TII 



SN5495AW 

TII 

307 -215 

♦ MMI 

♦Til 


SN74S484J 

TII 

303 

- 21 


TII 


SN5448W 

TII 

253 

- 87 


TUB 


SN74S241DW 

Til 

248 -118 

SN74S484N 

TII 

303 

- 22 

SN5409W 

TII 

160 -122 

SN5449W 

TII 

253 

- 90 

SN5496J 

♦TII 

312 -148 

SN74S241J 

♦AMD 

248 -115 

SN74S485AJ 

TII 

303 

- 25 

SN5410 

TII 

155 -104 

SN5450 

TII 

157 

- 47 

SN5496W 

TII 

308 - 11 


♦ MMI 


SN74S485AN 

♦TII 

303 

- 26 

SN5410J 

♦TII 

168 -205 

SN5450J 

♦TII 

175 

-139 


TUB 


SN74S241N 

♦AMD 

248 -116 

SN74S485J 

TII 

303 

- 27 

SN5410N 

FSC 

155 - 63 

SN5450N 

FSC 

175 

-140 

SN5497J 

♦TII 

213 -193 

♦ MMI 

♦Til 


SN74S485N 

TII 

303 

- 28 

NSC 

TII 


NSC 

TII 



SN5497W 

TII 

213 -185 

SN74S244DW 

Til 

247 - 29 

SN74S508TD24 

♦ MMI 

218 

-133 

SN5410W 

TII 

155 - 87 

SN5450W 

TII 

157 

- 26 

SN5510FA 

TII 

345 -164 

SN74S244N 

♦ AMD 

247 - 24 

SN74S531J 

♦ MMI 

232 

- 15 


♦TII 

170 - 47 

SN5451 

TII 

157 

- 87 

SN5510JP 

TII 

345 -165 


Til 


SN74S531N 

♦ MMI 

232 

- 16 


TII 

170 - 48 

SN5451J 

♦TII 

176 

- 55 


TII 

345 -166 

SN74S251J 

AMD 

268 -133 

SN74S533J 

♦AMD 

230 

-204 

SN5412W 

TII 

155 -123 

SN5451N 

FSC 

176 

- 56 


TII 

345 - 77 

SN74S251N 

AMD 

268 -134 


MMI 




TII 

288 - 94 

NSC 

TII 



SN5511FA 

TII 

345 - 78 

SN74S251X 

AMD 

264 -142 

SN74S533N 

♦ AMD 

230 

-205 

SN5413W 

TII 

287 - 81 

SN5451W 

TII 

157 

- 70 

SN5511N 

TII 

344 - 8 

SN74S253J 

AMD 

269 - 79 


MMI 




TII 

288 - 27 

SN5453 

TII 

157 

-109 

SN5512L 

TII 

346 -102 

SN74S253N 

AMD 

269 - 80 

SN74S534J 

MMI 

136 

-170 

SN5414W 

TII 

287 -114 

SN5453J 

♦TII 

176 

-134 

SN5512N 

TII 

346 -100 

SN74S253X 

AMD 

264 -186 

SN74S534N 

MMI 

136 

-171 


TII 

239 - 31 

SN5453N 

FSC 

176 

-135 

SN5514JP 

TII 

346 -103 

SN74S257J 

AMD 

271 - 20 

SN74S535J(1) 

♦ MMI 

232 

- 17 

SN5416W 

TII 

236 - 97 

NSC 

TII 



SN5514L 

TII 

346 -105 

SN74S257N 

AMD 

271 - 21 

SN74S535N(1) 

♦ MMI 

232 

- 18 


TII 

239 -110 

SN5453W 

TII 

157 

-103 

SN5514P 

TII 

346 -106 

SN74S257X 

AMD 

265 - 46 

SN74S536J(1) 

♦ MMI 

138 

-206 

SN5417W 

TII 

234 -168 

SN5454J 

♦TII 

176 

-136 

SN5522J 

TII 

286 - 40 

SN74S258J 

AMD 

271 -109 

SN74S536N(1) 

♦ MMI 

138 

-207 

SN5420 

TII 

156 - 54 

SN5454N 

FSC 

157 

-129 

SN5528J 

TII 

286 - 70 

SN74S258N 

AMD 

271 -110 

SN74S557J40 

♦ MMI 

218 

-136 

SN5420J 

♦TII 

171 - 26 

NSC 

TII 



SN6400N 

TII 

163 - 40 

SN74S258X 

AMD 

265 - 83 

SN74S558J40 

♦ MMI 

218 

-138 

SN5420N 

FSC 

155 -206 

SN5454W 

TII 

157 

-150 

SN6401AN 

TII 

164-11 

SN74S260D 

♦Til 

182 - 28 

SN74S700J 

♦ MMI 

250 

- 17 

NSC 

TII 


SN5460 

TII 

157 

-180 

SN6401N 

TII 

164 - 12 

SN74S260J 

Til 

182 - 43 

SN74S700J1 

♦ MMI 

250 

- 18 

SN5420W 

TII 

156 - 14 

SN5460J 

♦TII 

177 

■ 18 

SN6402N 

TII 

164 -199 

SN74S260N 

♦Til 

182 - 44 

SN74S700N 

♦ MMI 

250 

- 19 


♦TII 

172 -159 

SN5460N 

FSC 

177 

■ 61 

SN6403N 

TII 

165 -218 

SN74S268D 

Til 

231 -218 

SN74S700N1 

♦ MMI 

250 

- 20 


TII 

172 -160 

NSC 

TII 



SN6410N 

TII 

168 -206 

SN74S268J 

Til 

231 -216 

SN74S730J 

♦ MMI 

250 

- 27 

SN5422W 

TII 

156 - 95 

SN5460W 

TII 

157 

-171 

SN6420N 

TII 

171 - 28 

SN74S268N 

Til 

231 -217 

SN74S730J1 

♦ MMI 

250 

- 28 


♦TII 

172 -199 

SN5470 

TII 

125 

• 69 

SN6430N 

TII 

174 - 52 

SN74S273J 

♦ MMI 

311 -165 

SN74S730N 

♦ MMI 

250 

- 29 


FSC 

172 -200 

SN5470J 

♦TII 

130 

- 76 

SN6440N 

TII 

171 - 29 

SN74S273L 

♦ MMI 

311 -179 

SN74S730N1 

♦ MMI 

250 

- 30 


TII 


SN5470N 

FSC 

130 

- 77 

SN6442N 

TII 

186 -175 

SN74S273N 

♦ MMI 

311 -166 

SN74S731J 

♦ MMI 

250 

- 33 

SN5423W 

FSC 

156 -113 


TII 



SN6443N 

TII 

186 -219 

SN74S274J 

Til 

218 -130 

SN74S731J1 

♦ MMI 

250 

- 34 


TII 


SN5470W 

TII 

125 

• 62 

SN6444N 

TII 

187 - 39 

SN74S274N 

Til 

218 -131 

SN74S731N 

♦ MMI 

250 

- 35 


♦TII 

172 -218 

SN5472 

TII 

126 

•136 

SN6450N 

TII 

175 -141 

SN74S275J 

Til 

233 -159 

SN74S731N1 

♦ MMI 

250 

- 36 








SN6451N 

TII 1 

175 -142 
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CO 

TYPE 

No. 

CROSS INDE! 

( it 

TYPE NU 

iHBER SEQUENCE 



ISfeMIliU 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

E@31i3 

TYPE No. 

MFRS 

mama 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Lme 

p If—^ 

Til 

176 -137 

SN7437N “ 

FSC 

236 -188 

SN7484AJ 

Til 

296 - 12 

SN15863N 

Til 

168 - 61 

SN52710BL 

Til 

396 - 94 

SN6454N 

Til 

176 -138 


Til 



TUB 


SN15930 

Til 

182 -203 

SN52710BN 

Til 

396 -121 

SN6460N 

Til 

177 - 45 

SN7437W 

FSC 

159 -201 

SN7484AN 

Til 

296 - 13 

SN15930N 

Til 

182 -137 

SN52710FA 

Til 

395 - 74 

SN6470N 

Til 

130 - 78 


Til 



TUB 


SN15931 

Til 

140 - 62 

SN52710N 

Til 

396 -122 

SN6472N 

Til 

138 -100 

SN7438J 

FSC 

166 - 1 

SN7485J 

Til 

219 -176 

SN15931N 

Til 

140 - 28 

SN52711FA 

Til 

395 -207 

SN6473N 

Til 

131 - 7 


Til 


SN7485N 

♦Til 

219 -177 

SN15932 

Til 

182 -204 

SN52711L 

Til 

395 -208 

SN6474N 

Til 

132 - 33 

SN7438N 

Til 

166 - 2 

SN7486J 

FSC 

177 -183 

SN15932N 

Til 

182 -138 

SN52711N 

Til 

395 -209 

SN6476N 

Til 

137 -213 

SN7438W 

FSC 

160 - 52 


Til 


SN15933 

Til 

183 - 10 

SN52723FA 

Til 

368 - 78 

SN6486N 

Til 

177 -182 


Til 


SN7486N 

♦Til 

177 -184 

SN15933N 

Til 

182 -217 

SN52733FA 

Til 

353 - 23 

SN6490N 

Til 

205 -160 

SN7440 

Til 

156 - 58 

SN7489J 

Til 

296 - 56 

SN 15944 

Til 

183 -106 

SN52733N 

Til 

353 - 24 

SN6492N 

Til 

206 - 28 

SN7440J 

NSC 

240 -120 

SN7489N 

♦Til 

296 - 57 

SN15944N 

Til 

183 - 45 

SN52741 FA 

SPR 

352 - 14 

SN6493N 

Til 

207 -134 


Til 


SN7490 

Til 

197 -115 

SN15945 

Til 

140 - 63 


Til 


SN7231L 

Til 

332 - 59 

SN7440N 

FSC 

240 -121 

SN7490AJ 

Til 

205 -161 

SN15945N 

Til 

140 - 29 

SN52741JA 

SPR 

352 - 15 

SN7380 

Til 

373 - 75 

NSC 

Til 


SN7490AN 

♦Til 

205 -162 

SN 15946 

Til 

159 -146 


Til 


SN7400 

Til 

154 -201 

SN7440P 

Til 

170 - 70 

SN7490AW 

FSC 

197 -116 

SN15946N 

Tl! 

162 -101 

SN52741N 

Til 

352 - 16 

SN7400J 

NSC 

163 - 41 

SN7440S 

FSC 

156 - 59 


Til 


SN15948 

Til 

140 - 64 

SN52741P 

Til 

352 - 17 


Til 



Til 


SN7490J 

NSC 

205 -163 

SN15948N 

Til 

140 - 30 

SN52747FA 

Til 

353 -207 

SN7400N 

♦Til 

163 - 42 

SN7440W 

FSC 

156 - 15 

SN7490N 

NSC 

205 -164 

SN15950 

Til 

140 -134 

SN52747JA 

Til 

353 -208 


Til 

162 - 13 


Til 


SN7491AJ 

Til 

312 - 61 

SN15950N 

Til 

140 -118 

SN52747N 

Til 

353 -209 

SN7400W 

Til 

154 -202 

SN7441AJ 

Til 

186 - 40 


TUB 


SN15951 

Til 

212 - 44 

SN52748FA 

Til 

355 - 66 

SN7401 

Til 

155 - 22 

SN7441 AN 

NSC 

186 - 41 

SN7491AN 

Til 

312 - 62 

SN15951N 

Til 

212 - 33 

SN52748JA 

Til 

352 -115 

SN7401J 

FSC 

164 - 13 


Til . 



TUB 


SN15961F.R 

Til 

182 -205 

SN52748N 

Til 

352 -116 


Til 


SN7441N 

NSC 

186 - 42 

SN7492 

Til 

197 -143 

SN15961J 

Til 

182 -206 

SN52748P 

Til 

354 - 84 

SN7401N 

♦Til 

164 - 14 


Til 


SN7492AJ 

Til 

206 - 29 

SN15961N 

Til 

182 -139 

SN52770FA 

Til 

355 - 90 

SN7401W 

Til 

155 - 23 

SN7442AJ 

Til 

186 -176 

SN7492AN 

♦Til 

206 - 30 

SN 15962 

Til 

160 -185 

SN52770JA 

Til 

352 -131 

SN7402 

Til 

155 - 56 

SN7442AN 

♦Til 

186 -177 

SN7492AW 

Til 

197 -144 

SN15962N 

Til 

168 - 62 

SN52770JP 

Til 

354 -119 

SN7402J 

FSC 

164 -200 

SN7442W 

Til 

185 - 76 

SN7493 

Til 

197 -214 

SN15963F.R 

Til 

160 -186 

SN52770L 

Til 

354 -120 


Til 


SN7443AJ 

Til 

186 -220 

SN7493AJ 

Til 

207 -135 

SN15963J 

Til 

168 - 93 

SN52770N 

Til 

352 -132 

SN7402N 

♦Til 

164 -201 

SN7443AN 

Til 

187 - 1 

SN7493AN 

♦Til 

207 -136 

SN15963N 

Til 

168 - 63 

SN52770P 

Til 

354 -121 

SN7402W 

Til 

155 - 57 

SN7443W 

Til 

185 - 30 

SN7493AW 

FSC 

197 -215 

SN29000J 

Til 

127 - 54 

SN52771FA 

Til 

355 - 92 


FSC 

165 -219 

SN7444AJ 

Til 

187 - 40 


Til 


SN29000N 

Til 

127 - 55 

SN52771JA 

Til 

352 -135 


Til 


SN7444AN 

Til 

187 - 41 

SN7493N 

NSC 

207 - 92 

SN29002J 

Til 

163 - 43 

SN52771JP 

Til 

352 -136 

SN7403N 

♦Til 

165 -220 

SN7444W 

Til 

185 - 38 

SN7494J 

Til 

312 - 72 

SN29002N 

Til 

163 - 44 

SN52771L 

Til 

354 -124 


Til 

238 - 90 

SN7445J(1) 

Til 

254 - 6 


TUB 


SN29003J 

Til 

168 -209 

SN52771N 

Til 

352 -137 

SN7404N 

Til 

238 - 91 

SN7445J(2) 

FSC 

187 -102 

SN7494N 

Til 

312 - 73 

SN29003N 

Til 

168 -210 

SN52771P 

Til 

354 -125 


Til 

239 - 32 

NSC 

Til 



TUB 


SN29004J 

Til 

171 - 32 

SN52777FA 

Til 

355 - 94 

SN7405N 

Til 

239 - 33 

SN7445N(1) 

Til 

254 - 7 

SN7494W 

Til 

307 -202 

SN29004N 

Til 

171 - 33 

SN52777JA 

Til 

352 -146 


Til 

239 - 34 

SN7445N(2) 

♦Til 

187 -103 


TUB 


SN29005J 

Til 

175 -145 

SN52810FA 

Til 

397 - 1 

SN7406N 

Til 

239 - 35 

SN7445W 

Til 

185 - 46 

SN7495AJ 

Til 

312 -111 

SN29005N 

Til 

175 -146 

SN52810N 

Til 

396 -204 


Til 

239 -111 

SN7446AJ 

Til 

254 - 65 


TUB 


SN29009J 

Til 

240 -122 

SN52810P 

Til 

396 -214 

SN7407N 

Til 

239 -112 

SN7446AN 

Til 

254 - 66 

SN7495AN 

♦Til 

312 -112 

SN29009N 

Til 

240 -123 

SN52811 FA 

Til 

395 -210 


FSC 

167 - 32 

SN7446W 

Til 

185 - 60 

SN7495J 

Til 

312 - 82 

SN29012J 

Til 

166 - 3 

SN52811N 

Til 

395 -211 


Til 


SN7447AJ 

Til 

254 - 67 


TUB 


SN29012N 

Til 

166 - 4 

SN52820N 

Til 

396 -209 

SN7408N 

♦Til 

167 - 33 

SN7447AN 

Til 

254 - 68 

SN7495N 

NSC 

312 - 83 

SN29016J 

Til 

238 - 92 

SN54100J 

♦Til 

227 -111 

SN7408W 

FSC 

160 - 99 

SN7447J 

FSC 

187 -150 

Til 

TUB 


SN29016N 

Til 

238 - 93 

SN54100W 

Til 

226 -148 


Til 



Til 


SN7496J 

Til 

312 -149 

SN29024J 

Til 

128 - 63 

SN54104J 

FSC 

127 - 56 


FSC 

167 -150 

SN7447N 

FSC 

187 -151 


TUB 


SN29024N 

Til 

128 - 64 


Til 



Til 


NSC 

Til 


SN7496N 

♦Til 

312 -150 

SN29309J 

Til 

267 - 25 

SN54104N 

Til 

127 - 57 

SN7409N 

♦Til 

167 -151 

SN7447W 

Til 

185 - 61 

SN7497J 

Til 

213 -194 

SN29309N 

Til 

267 - 26 

SN54104W 

FSC 

124 -173 

SN7409S 

FSC 

160 -131 

SN7448J 

Til 

254 -140 

SN7497N 

♦Til 

213 -195 

SN29310J 

Til 

198 -210 


Til 


1 HU HUGH 

Til 


SN7448N 

Til 

254 -141 

SN7510FA 

Til 

345 -167 

SN29310N 

Til 

198 -211 

SN54105J 

FSC 

127 - 80 

: m H 

Til 

155 -105 

SN7448W 

Til 

185 - 67 

SN7510L 

Til 

345 -168 

SN29311J 

Til 

273 -207 


Til 



NSC 

168 -207 

SN7450 

Til 

157 - 48 

SN7510P 

Til 

345 -169 

SN2931 IN 

Til 

273 -208 

SN54105N 

Til 

127 - 81 

IH 

Til 


SN7450J 

FSC 

175 -143 

SN7511FA 

Til 

345 - 79 

SN29312J 

Til 

271 -115 

SN54105W 

FSC 

124 -184 

SN7410N 

♦Til 

168 -208 


Til 


SN7511N 

Til 

344 - 9 

SN29312N 

Til 

271 -116 


Til 


SN7410P 

Til 

167 -217 

SN7450N 

♦ Til 

175 -144 

SN7512L 

Til 

346 -104 

SN29316J 

Til 

199 -180 

SN54107J 

♦Til 

127 -153 

SN7410W 

Til 

155 -106 

SN7450W 

Til 

157 - 49 

SN7512N 

Til 

346 -101 

SN29316N 

Til 

199 -181 

SN54107N 

FSC 

133 -217 


Til 

170 - 49 

SN7451 

Til 

157 - 88 

SN7514L 

Til 

346 -107 

SN29322J 

Til 

267 -203 

NSC 

Til 


SN7412N 

♦Til 

170 - 50 

SN7451J 

FSC 

176 - 57 

SN7514P 

Til 

346 -108 

SN29322N 

Til 

267 -204 

SN54109J 

Til 

128 - 65 

SN7412W 

Til 

155 -124 


Til 


SN7520J 

Til 

286 - 11 

SN39309J 

Til 

267 - 27 

SN54109N 

Til 

128 - 66 


Til 

288 - 95 

SN7451N 

♦ Til 

176 - 58 

SN7520N 

Til 

286 - 12 

SN39310J 

Til 

198 -212 

SN54109W 

FSC 

125 - 1 

SN7413N 

Til 

288 - 96 

SN7451W 

Til 

157 - 89 

SN7522J 

Til 

286 - 41 

SN39311J 

Til 

273 -209 


Til 



Til 

288 - 28 

SN7453 

Til 

157 -110 

SN7522N 

Til 

286 - 42 

SN39312J 

Til 

271 -117 

SN54110J 

♦Til 

138 -103 

SN7414N 

Til 

288 - 29 

SN7453J 

FSC 

176 -139 

SN7524J 

Til 

286 - 62 

SN39316J 

Til 

199 -182 

SN54110N 

Til 

138 -104 


Til 

239 - 36 


Til 


SN7524N 

Til 

286 - 63 

SN39322J 

Til 

267 -205 

SN54110W 

Til 

125 - 7 

SN7416N 

♦Til 

239 - 37 

SN7453N 

♦Til 

176 -140 

SN7528J 

Til 

286 - 71 

SN52101AFA 

Til 

323 -133 

SN54111J 

♦Til 

128 - 87 


Til 

239 -113 

SN7453W 

Til 

157 -111 

SN7528N 

Til 

286 - 72 

SN52101AJA 

Til 

323 -134 

SN54111N 

Til 

128 - 88 

SN7417N 

Til 

239 -114 

SN7454 

Til 

157 -156 

SN10114J 

Til 

278 - 16 

SN52104JA 

Til 

360 - 28 

SN54111W 

Til 

125 - 9 

SN7420 

Til 

156 - 56 

SN7454J 

FSC 

157 -130 

SN10114N 

Til 

278 - 17 

SN52107JA 

Til 

335 -163 

SN54116J 

♦Til 

227 -130 

SN7420J 

FSC 

171 - 30 


Til 


SN10115J 

Til 

278 - 37 

SN52107P 

Til 

335 -164 

SN54116W 

Til 

226 -161 

NSC 

Til 


SN7454N 

♦Til 

157 -131 

SN10115N 

Til 

278 - 38 

SN52108AFA 

Til 

322 -157 

SN54120J 

Til 

250 - 12 

SN7420N 

♦Til 

171 - 31 

SN7454W 

Til 

157 -157 

SN10116J 

Til 

278 - 73 

SN52108AJA 

Til 

322 -158 

SN54120W 

Til 

250 - 1 

SN7420P 

Til 

172 - 47 

SN7460 

Til 

157 -201 

SN10116N 

Til 

278 - 74 

SN52108AJP 

Til 

322 -159 

SN54121J 

♦Til 

210 -131 

SN7420W 

Til 

156 - 57 

SN7460J 

FSC 

177 - 19 

SN10124J 

Til 

258 - 28 

SN52108AL 

Til 

322 -160 

SN54121W 

FSC 

210 - 16 


Til 

172 -161 


Til 


SN10124N 

Til 

258 - 29 

SN52108AN 

Til 

322 -161 


Til 


SN7422N 

♦Til 

172 -162 

SN7460N 

FSC 

177 - 20 

SN10125J 

Til 

258 - 50 

SN52108FA 

Til 

322 -162 

SN54122J 

♦Til 

210 -186 

SN7422W 

Til 

156 - 96 

NSC 

Til 


SN10125N 

Til 

258 - 51 

SN52108JA 

Til 

322 -163 

SN54122N 

Til 

210 -187 


FSC 

172 -201 

SN7460W 

Til 

157 -181 

SN10161AJ(1) 

Til 

272 - 24 

SN52108JP 

Til 

322 -164 

SN54122W 

FSC 

210 - 35 


Til 


SN7470 

Til 

125 - 70 

SN10161 AN(1) 

Til 

272 - 25 

SN52108L 

Til 

322 -165 


Til 


SN7423N 

♦Til 

172 -202 

SN7470J 

FSC 

130 - 79 

SN10164AJ 

Til 

263 - 81 

SN52108N 

Til 

322 -166 

SN54123J 

♦Til 

211 - 79 

SN7423W 

FSC 

156 -114 


Til 


SN10164AN 

Til 

263 - 82 

SN52506N 

Til 

384 -170 

SN54123N 

FSC 

211 - 80 


Til 


SN7470N 

♦Til 

130 - 80 

SN10174AJ 

Til 

263 -126 

SN52510N 

Til 

393 - 54 


Til 



FSC 

172 -220 

SN7470W 

Til 

125 - 71 

SN10174AN 

Til 

263 -127 

SN52510P 

Til 

393 - 55 

SN54123W 

AMD 

210 - 64 


Til 


SN7472J 

FSC 

138 -101 

SN15312J 

Til 

122 -156 

SN52514N 

Til 

393 - 85 

FSC 

Til 


SN7425N 

♦Til 

173 - 1 


Til 


SN15312N 

Til 

122 -157 

SN52558P 

Til 

329 - 95 

SN54125J 

Til 

239 -216 

SN7425W 

FSC 

156 -122 

SN7472N 

♦Til 

138 -102 

SN15830 

Til 

182 -199 

SN52660FA 

Til 

347 - 22 

SN54125W 

Til 

234 -187 


Til 


SN7472W 

Til 

126 -137 

SN15830N 

Til 

182 -134 

SN52660JA 

Til 

347 - 23 

SN54126J 

Til 

240 - 63 


FSC 

237 -108 

SN7473J 

FSC 

131 - 8 

SN15831 

Til 

140 - 59 

SN52660JP 

Til 

347 - 24 

SN54126W 

Til 

234 -208 


Til 



Til 


SN15831N 

Til 

140 - 25 

SN52660L 

Til 

347 - 25 

SN54128J 

Til 

246 - 79 

SN7426N 

FSC 

237 -109 

SN7473N 

♦Til 

131 - 9 

SN15832 

Til 

182 -200 

SN52702AFA 

Til 

352 -181 

SN54128N 

Til 

164 -202 


Til 


SN7473W 

FSC 

125 -134 

SN15832N 

Til 

182 -135 

SN52702AJ 

Til 

352 -182 

SN54128W 

Til 

246 - 73 

SN7426W 

Til 

160 - 51 


Til 


SN15833 

Til 

183 - 9 

SN52702AL 

Til 

352 -183 

SN54130J 

Til 

211 - 81 


FSC 

173 -106 

SN7474J 

FSC 

132 - 34 

SN15833N 

Til 

182 -216 

SN52702AN 

Til 

352 -184 

SN54130W 

Til 

210 - 65 


Til 


NSC 

Til 


SN 15844 

Til 

183 -105 

SN52702BL 

Til 

352 -185 

SN54132J 

Til 

287 -162 

SN7427N 

♦Til 

173 -107 

SN7474N 

♦Til 

132 - 35 

SN15844N 

Til 

183 - 44 

SN52702BN 

Til 

352 -186 

SN54132W 

Til 

287 - 97 


Til 

237 - 34 

SN7474W 

Til 

125 -174 

SN15845 

Til 

140 - 60 

SN52702BS 

Til 

352 -187 

SN54136J 

♦Til 

171 -211 

SN7428N 

Til 

237 - 35 

SN7475J 

Til 

228 -122 

SN15845N 

Til 

140 - 26 

SN52702FA 

Til 

352 -188 

SN54136W 

Til 

155 -199 

SN7428W 

Til 

160 - 7 

SN7475N 

♦Til 

228 -123 

SN15846 

Til 

159 -144 

SN52702J 

Til 

352 -189 

SN54143J 

Til 

253 - 96 

SN7430 

Til 

156 -178 

SN7476J 

FSC 

137 -214 

SN15846N 

Til 

162 -100 

SN52702L 

Til 

352 -190 

SN54143W 

Til 

253 - 20 

SN7430J 

FSC 

174 - 53 


Til 


SN15848 

Til 

140 - 61 

SN52702N 

Til 

352 -191 

SN54144J 

Til 

253 - 97 


Til 


SN7476N 

♦Til 

137 -215 

SN15848N 

Til 

140 - 27 

SN52709 

Til 

355 -152 

SN54144W 

Til 

253 - 21 

SN7430N 

♦Til 

174 - 54 

SN7480J 

Til 

216 -132 

SN15849F.R 

Til 

159 -145 

SN52709AFA 

Til 

347 - 98 

SN54145J(1) 

Til 

254 - 8 

SN7430W 

Til 

156 -179 

SN7480N 

♦Til 

216 -133 

SN15849J 

Til 

162 -136 

SN52709AJA 

Til 

352 - 43 

SN54145J(2) 

FSC 

187 -104 


FSC 

175 - 25 

SN7481AJ 

Til 

295 -215 

SN 15850 

Til 

140 -133 

SN52709AJP 

Til 

355 -213 

NSC 

Til 



Til 



TUB 


SN15850N 

Til 

140 -117 

SN52709AN 

Til 

356 - 54 

SN54145N 

Til 

187 - 54 

SN7432N 

♦Til 

175 - 26 

SN7481AN 

Til 

295 -216 

SN15851 

Til 

212 - 43 

SN52709BL 

Til 

355 -214 

SN54145W(1) 

Til 

253 - 54 

SN7432W 

FSC 

156 -218 


TUB 


SN15851N 

Til 

212 - 32 

SN52709BN 

Til 

356 - 55 

SN54145W(2) 

Til 

185 - 59 


Til 


SN7481AW 

Til 

295 - 4 

SN15861 F,R 

Til 

182 -201 

SN52709BS 

Til 

347 - 99 

SN54147J 

Til 

289 -164 


Til 

240 -195 


tub 


SN15861J 

Til 

182 -202 

SN52709FA 

Til 

347 -100 

SN54147W 

Til 

289 -104 

SN7433N 

Til 

240 -196 

SN7482J 

Til 

216 -147 

SN15861N 

Til 

182 -136 

SN52709JA 

Til 

352 - 44 

SN54148J 

Til 

289 -220 

SN7433W 

Til 

157 - 9 

SN7482N 

♦Til 

216 -148 

SN15862 

Til 

160 -183 

SN52709N 

Til 

356 - 56 

SN54148W 

Til 

289 -117 


FSC 

236 -187 

SN7483AJ 

Til 

216 -213 

SN15862N 

Til 

168 - 60 

SN52709P 

Til 

347 -174 

SN54150J 

Til 

265 -136 


Til 


SN7483AN 

♦Til 

216 -214 

SN15863F.R 

Til 

160 -184 

SN52710 

Til 

396 - 67 

SN54150W 

Til 

264 - 20 







SN15863J 

Til 

168 - 92 

SN52710BF 

Til 

396 - 68 

SN54151AJ 

Til 

266 - 61 
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ITYPE No. 

MFRS 

liPKWia 



SN54152AW 

Til 

264 

■ 56 

SN54153J 

Til 

267 

- 28 

SN54153W 

Til 

264 

■ 93 

SN54154J(1) 

Til 

273 

-210 

SN54154J(2) 

Til 

185 

-168 

SN54154N 

FSC 

Til 

185 

-169 

SN54154W(1) 

Til 

273 

- 11 

SN54154W(2) 

AMD 

Til 

185 

■ 7 

SN54155J(1) 

Til 

274 

- 48 

SN54155J(2) 

♦Til 

185 

-194 

SN54155N 

FSC 

Til 

185 

-195 

SN54155W(1) 

Til 

273 

- 25 

SN54155W(2) 

Til 

185 

- 10 

SN54156J(1) 

Til 

274 

- 95 

SN54156J(2) 

♦Til 

185 

-209 

SN54156N 

FSC 

Til 

185 

-210 

SN54156W(1) 

Til 

273 

- 38 

SN54156W(2) 

Til 

185 

- 13 

SN54157J 

Til 

267 

-206 

SN54157W 

Til 

264 

-130 

SN54159J 

Til 

274 

-103 

SN54159W 

Til 

273 

- 40 

SN54160J_ 

F3C 

AMD 

Til 

198 

-213 

SN54160N 

FSC 

Til 

198 

-214 

SN54160W 

AMD 

Til 

195 

-163 

SN54161J 

♦Til 

199 

-183 

SN54161N 

FSC 

Til 

199 

-184 

SN54161W 

AMD 

Til 

195 

•213 

SN54162J 

♦Til 

200 

-136 

SN54162N 

Til 

200 

-137 

SN54162W 

AMD 

Til 

196 

- 35 

SN54163J 

♦Til 

201 

- 46 

SN54163W 

AMD 

Til 

196 

- 48 

SN54164J 

♦Til 

308 

-179 

SN54164W 

AMD 

Til 

306 

-173 

SN54165J 

♦Til 

309 

- 41 

SN54165W 

Til 

TUB 

306 

-201 

SN54166J 

♦Til 

309 

-102 

SN54166W 

Til 

TUB 

306 

-211 

SN54167J 

♦Til 

213 

-188 

SN54167W 

Til 

213 

-184 

SN54170J 

♦Til 

295 

-189 

SN54170W 

Til 

294 

-217 

SN54173J 

♦Til 

309 

-115 

SN54173W 

Til 

306 

-213 

SN54174J(1) 

♦Til 

128 

-180 

SN54174J(2) 

♦Til 

309 

-205 

SN54174N 

Til 

309 

-206 

SN54174W(1) 

Til 

125 

- 20 

SN54174W(2) 

Til 

307 

- 21 

SN54175J(1) 

♦Til 

129 

- 72 

SN54175J(2) 

♦Til 

310 

- 35 

SN54175N 

Til 

310 

- 36 

SN54175W(1) 

♦Til 

125 

- 40 

SN54175W(2) 

Til 

307 

- 40 

SN54176J 

♦Til 

201 

- 67 

SN54176W 

Til 

196 

- 54 

SN54177J 

Til 

201 

-132 

SN54177W 

Til 

196 

- 77 

SN54178J 

♦Til 

310 

- 64 

SN54178W 

Til 

TUB 

307 

- 51 

SN54179J 

♦Til 

310 

-91 

SN54179W 

Til 

TUB 

307 

- 63 

SN54180J 

♦Til 

224 

-114 

SN54180W 

Til 

224 

- 72 

SN54181J 

♦Til 

221 

-179 

SN54181W 

AMD 

Til 

221 

- 49 

SN54182J 

♦Til 

223 

-109 

SN54182W 

AMD 

Til 

223 

- 17 

SN54184J 

Til 

303 

- 8 

SN54184W 

Til 

303 

• 1 

SN54185AJ 

Til 

303 

- 13 

SN54185AW 

Til 

303 

- 3 

SN54190J 

♦Til 

202 

- 29 

SN54190N 

FSC 

Til 

202 

- 30 

SN54190W 

FSC 

AMD 

Til 

196 

-110 

SN54191J 

♦Til 

202 

-121 

SN54191N 

FSC 

Til 

202 

-122 

SN54191W 

FSC 

AMD 

Til 

196 

-135 

SN54192J 

♦Til 

203 

- 56 

SN54192N 

FSC 

Til 

203 

- 57 

SN54192W 

AMD 

Til 

196 

-176 

SN54193J 

♦ Til 

203 

-211 

SN54193N 

FSC 

Til 

203 

-212 

SN54193W 

AMD 

Til 

196 

-218 

SN54194J 

AMD 

307 

- 90 


TYPE No. CROSS INDE 





SN54278W(1) 


SN54490J 

SN54490W 


SN55109AFK 


SN55110AFK 


SN55118J 
SN55119JG 
SN55122FK 
SN55122J 
SN55140J 
SN55140JG 
SN55140N 
SN55140P 
SN55141J 
SN55141JG 
SN55141N 
SN55141P 
SN55142AJG 
SN55142AN 
SN55142AP 
SN55142J 
SN55143AJG 
SN55143AN 
SN55143AP 
SN55143J 
SN55150FK 
SN55150JG 
SN55152FK 
SN55152J 
SN55154FK 
SN55154J 
SN55158JG 

SN55188FK 
SN55188J 
SN55189AJ 
SN55189J 
SN55232J 
SN55234J 
SN55238J 
SN55325FK 
SN55325J 
SN55326J 
SN55327J 
SN55427J 
SN55450BFK 
SN55450BJ 
SN55451BFK 
SN55452BFK 
SN55453BFK 
SN55454BFK 
SN55454BJG 
SN55461FK 
SN55463FK 
SN55464FK 
SN55464JG ♦Til 

SN55500EFD(A) Til 

SN55500EJD(A) Til 

SN55501EFD Til 

SN55501EJD 
SN55553FD 
SN55554FD 
SN56514 Til 

SN56514J Til 

SN56514L Til 

SN56514N Til 

SN62088N Til 

SN64107N Til 

SN65500EFN Til 

SN65500EN Til 

SN65501EFN Til 

SN65501EN Til 

SN65508FN(A) Til 

SN65509FN(A) Til 

SN65512BDW(A) Til 

SN65512BN(A) Til 

SN65513BDW Til 

SN65513BN 
SN65518FN 
SN65518N 
SN65551FN 
SN65551N 
SN65552FN 


SN65554FN 
SN65554N 
SN65555FN 
SN65555N 
SN65556FN 
SN65556N 
SN65557FN(A) 
SN65558FN(A) 
SN65559FN(A) 
SN65559N(A) 
SN65560FN(A) 
SN65560N(A) 
SN65563FN(A) 
SN65564FN(A) 
SN65567FN(A) 
SN65568FN(A) 
SN72088N 
SN72301AFA 
SN72306FA 
SN72307FA 
SN72307JA 
SN72308AFA 
SN72308AJA 
SN72308AL 
SN72308AN 
SN72308AP 
SN72308FA 
SN72308JA 
SN72308L 
SN72308N 
SN72308P 
SN72311FA 




♦Til 

285 

- 71 

SN72400N 

Til 

368 

•189 

SN74151AJ 

Til 

♦Til 

285 

. 74 

SN72506FA 

Til 

387 

- 83 

SN74151AN 

Til 

Til 

279 

- 17 

SN72510FA 

Til 

393 

- 56 

SN74152S 

Til 

♦Til 

vm 

- 5 

SN72660FA 

Til 

347 

- 26 

SN74153J 

Til 

Til 

279 

- 46 

SN72660JA 

Til 

347 

- 27 

SN74153N 

Til 

Til 

279 

- 47 

SN72660L 

Til 

347 

- 28 

SN74154J(1) 

Til 

Til 

279 

- 48 

SN72660N 

Til 

347 

■ 29 

SN74154J(2) 

AMD 

Til 

279 

- 49 

SN72660P 

Til 

347 

- 30 

FSC 

NSC 

Til 

279 

- 50 

SN72702FA 

Til 

352 

-192 


Til 

Til 

279 

- 51 

SN72709 

Til 

355 

-153 

SN74154N(1) 

Til 

Til 

279 

- 52 

SN72709DN 

Til 

352 

- 45 

SN74154N(2) 

♦Til 

Til 

279 

- 53 

SN72709FA 

Til 

347 

-101 

SN74154W 

Til 

Til 

279 

- 62 

SN72710 

Til 

396 

- 69 

SN74155J(1) 

Til 

Til 

279 

- 63 

SN72710FA 

Til 

395 

- 75 

SN74155J(2) 

FSC 

Til 

279 

- 64 

SN72711FA 

Til 

395 

-212 

NSC 

Til 

Til 

279 

- 65 

SN72723FA 

Til 

368 

- 79 

SN74155N(1) 

Til 

Til 

279 

- 66 

SN72733FA 

TH 

353 

- 25 

SN74155N(2) 

♦Til 

Til 

279 

- 67 

SN72741DN 

Til 

352 

- 18 

SN74155W 

Til 

Til 

279 

- 68 

SN72741FA 

SPR 

352 

- 19 

SN74156J(1) 

Til 

Til 

279 

- 69 


Til 



SN74156J(2) 

FSC 

Til 

249 

- 17 

SN72747FA 

Til 

353 

-210 

NSC 

Til 

♦Til 

249 

- 13 

SN72748FA 

Til 

355 

- 67 

SN74156N(1) 

Til 

Til 

279 

- 82 

SN72770FA 

Til 

355 

- 91 

SN74156N(2) 

♦Til 

Til 

279 

- 78 

SN72770JA 

Til 

352 

-133 

SN74156W 

Til 

Til 

279 

- 93 

SN72770L 

Til 

354 

-122 

SN74157J 

Til 

♦Til 

279 

- 89 

SN72770N 

Til 

352 

-134 

SN74157N 

Til 

Til 

249 

- 24 

SN72770P 

Til 

354 

-123 

SN74159J 

Til 

tTIi 

249 

• r »n 

£M7C>77'! r* 

Tl! 

055 

- Q°. 


Til 

Til 

279 

-198 

SN72771JA 

Til 

352 

-138 

SN74160J 

AMD 

♦Til 

279 

-135 

SN72771L 

Til 

354 

-126 

FSC 

Til 

♦Til 

279 

-169 

SN72771N 

Til 

352 

■139 

SN74160N 

♦ Til 

Til 

279 

-170 

SN72771P 

Til 

354 

-127 

SN74160W 

Til 

Til 

286 

- 46 

SN72777FA 

Til 

355 

- 95 

SN74161J 

AMD 

♦Til 

286 

- 52 

SN72777JA 

Til 

352 

■147 

FSC 

Til 

♦Til 

286 

- 56 

SN72810FA 

Til 

397 

■ 2 

SN74161N 

♦Til 

Til 

250 

- 82 

SN72811FA 

Til 

395 

■213 

SN74161W 

Til 

♦Til 

250 

- 55 

SN7281IN 

Til 

395 

■214 

SN74162J 

AMD 

♦Til 

250 

- 64 

SN74100J 

Til 

227 

■112 


Til 

♦Til 

250 

- 70 

SN74100N 

♦Til 

227 

-113 

SN74162N 

♦Til 

Til 

254 

-178 

SN74104J 

Til 

127 

- 58 

SN74163J 

AMD 

Til 

251 

-181 

SN74104N 

Til 

127 

■ 59 


Til 

♦Til 

251 

- 55 

SN74104W 

FSC 

124 

-178 

SN74163N 

♦Til 

Til 

251 

-182 


Til 



SN74163W 

Til 

Til 

251 

-183 

SN74105J 

FSC 

127 

■ 82 

SN74164J 

AMD 

Til 

251 

-184 


Til 




Til 

Til 

251 

-185 

SN74105N 

Til 

127 

■ 83 

SN74164N 

♦Til 

♦Til 

251 

-129 

SN74105W 

FSC 

124 

-190 

SN74165J 

Til 

Til 

251 

-186 


Til 




TUB 

Til 

251 

-187 

SN74107J 

FSC 

127 

-155 

SN74165N 

♦Til 

Til 

251 

-188 


Til 



SN74166J 

Til 

♦Til 

251 

-130 

SN74107N 

♦Til 

127 

-156 


TUB 

Til 

255 

- 39 

SN74109J 

FSC 

128 

- 67 

SN74166N 

♦Til 

Til 

255 

• 1 


Til 



SN74166W 

Til 

Til 

255 

- 42 

SN74109N 

♦Til 

128 

- 68 


TUB 

Til 

255 

■ 4 

SN74109W 

FSC 

125 

- 2 

SN74167J 

Til 

Til 

255 

- 56 


Til 



SN74167N 

♦Til 

Til 

255 

- 59 

SN74110J 

Til 

138 

-105 

SN74170J 

Til 

Til 

346 

-193 

SN74110N 

Til 

138 

-106 

SN74170N 

♦ Til 

Til 

346 

■194 

SN74110W 

Til 

125 

- 8 

SN74172J 

Til 

Til 

346 

-195 

SN74111J 

Til 

128 

- 89 

SN74172N 

♦Til 

Til 

346 

-196 

SN74111N 

Til 

128 

- 90 

SN74173J 

Til 

Til 

347 

- 60 

SN74111W 

Til 

125 

- 10 

SN74173N 

♦Til 

Til 

127 

•154 

SN74116J 

Til 

227 

-131 

SN74174J(1) 

Til 

Til 

255 

. 40 

SN74116N 

Til 

227 

-132 

SN74174J(2) 

Til 

Til 

255 

- 2 

SN74120J 

Til 

250 

- 13 

SN74174N(1) 

♦Til 

Til 

255 

• 43 

SN74120N 

Til 

250 

- 14 

SN74174N(2) 

♦Til 

Til 

255 

- 5 

SN74121J 

FSC 

210 

•132 

SN74174W 

Til 

Til 

255 

- 45 

NSC 

Til 



SN74175J(1) 

Til 

Til 

255 

■ 47 

SN74121N 

♦Til 

210 

-133 

SN74175J(2) 

Til 

Til 

255 

■ 10 

SN74122J 

FSC 

210 

-188 

SN74175N(1) 

♦Til 

Til 

255 

- 7 


Til 



SN74175N(2) 

♦Til 

Til 

255 

- 15 

SN74122N 

♦Til 

210 

■189 

SN74175W 

Til 

Til 

255 

- 12 

SN74122W 

FSC 

210 

- 36 

SN74176J 

Til 

Til 

255 

- 49 


Til 



SN74176N 

♦ Til 

Til 

255 

- 19 

SN74123J 

AMD 

211 

- 82 

SN74177J 

Til 

Til 

255 

- 51 

FSC 

Til 



SN74177N 

♦ Til 

♦Til 

255 

- 21 

SN74123N 

♦Til 

211 

- 83 

SN74178J 

Til 

Til 

255 

- 54 

SN74123W 

FSC 

210 

- 66 


TUB 

♦Til 

255 

- 53 


Til 



SN74178N 

♦Til 

♦Til 

255 

- 57 

SN74125J 

Til 

239 

-185 

SN74178W 

Til 

♦Til 

255 

- 24 

SN74125N 

Til 

239 

-218 


tub 

♦Til 

255 

- 60 

SN74126J 

Til 

240 

- 37 

SN74179J 

Til 

♦Til 

255 

- 26 

SN74126N 

Til 

240 

- 38 


tub 

♦Til 

255 

- 62 

SN74128J 

Til 

246 

- 80 

SN74179N 

♦Til 

♦Til 

255 

- 28 

SN74128N 

Til 

246 

- 81 

SN74179W 

Til 

♦Til 

255 

- 64 

SN74128W 

Til 

160 

- 8 


tub 

♦Til 

255 

- 30 

SN74130J 

Til 

211 

- 84 

SN74180J 

Til 

Til 

255 

- 66 

SN74130N 

Til 

211 

- 85 

SN74180N 

♦Til 

Til 

255 

- 68 

SN74132J 

Til 

287 

-163 

SN74181J 

AMD 

Til 

255 

- 70 

SN74132N 

Til 

287 

-164 


Til 

Til 

255 

- 32 

SN74136J 

Til 

171 

-212 

SN74181N 

♦ Til 

Til 

255 

- 72 

SN74136N 

♦Til 

171 

-213 

SN74182J 

AMD 

Til 

255 

- 34 

SN74141 J(1) 

Til 

253 

-174 


Til 

Til 

255 

- 74 

SN74141 J(2) 

FSC 

186 

- 68 

SN74182N 

♦Til 

Til 

255 

- 76 


Til 



SN74184J 

Til 

Til 

255 

-78 

SN74141N(1) 

Til 

253 

-175 

SN74184N 

♦Til 

Til 

255 

- 80 

SN74141N(2) 

Til 

186 

- 69 

SN74185AJ 

♦Til 

Til 

347 

- 61 

SN74142J 

Til 

253 

- 94 

SN74185AN 

♦Til 

Til 

323 

-135 

SN74142N 

Til 

253 

- 95 

SN74190J 

AMD 

Til 

387 

- 82 

SN74143J 

Til 

253 

- 98 

FSC 

Til 

Til 

335 

-165 

SN74143N 

Til 

253 

■ 99 

SN74190N 

♦Til 

Til 

335 

-166 

SN74144J 

Til 

253 

-100 

SN74190W 

FSC 

Til 

322 

-167 

SN74144N 

Til 

253 

•101 


Til 

Til 

322 

-168 

SN74145J(1) 

Til 

254 

- 9 

SN74191J 

AMD 

Til 

322 

-169 

SN74145J(2) 

FSC 

187 

-105 

FSC 

Til 

Til 

322 

-170 

NSC 

Til 



SN74191N 

♦Til 

Til 

322 

-171 

SN74145N(1) 

Til 

254 

- 10 

SN74191W 

FSC 

Til 

322 

-172 

SN74145N(2) 

♦Til 

187 

-106 


Til 

Til 

322 

-173 

SN74147J 

Til 

289 

-165 

SN74192J 

AMD 

Til 

322 

-174 

SN74147N 

Til 

289 

-166 

FSC 

Til 

Til 

322 

-175 

SN74148J 

Til 

290 

- 1 

SN74192N 

♦Til 

Til 

322 

-176 

SN74148N 

Til 

290 

- 2 

SN74192W 

Til 

Til 

386 

-126 

SN74150J 

Til 

265 

•137 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

ITYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


■Aldstsl 

mszm 

TYPE No. 




ifrlasKi 

rgmr.Tj 


Uldi&l 

m 

1 lihhlll 1 — 

AMD 

264 . 4 

SN75107BJ 


278 

•167 

mmmmm 

wimm 

249 

- 42 

SN75434JG 


251 

-131 

SN75567FN(A) 

m 

255 

- 79 

FSC 

Til 


SN75107BN 

AMD 

278 

-168 

SN75172N(A) 

♦ MOTA 

249 

- 43 

SN75434P 

Til 

251 

-132 

SN75568FN(A) 

Til 

255 

- 81 

SN74193N 

♦Til 

204 - 5 


♦Til 




♦Til 



SN75441J 

Til 

251 

-144 

SN75581J 

Til 

255 

- 36 

SN74193W 

Til 

196 -219 

SN75108AD 

♦Til 

278 

■190 

SN75173D 

Til 

279 

-116 

SN75441N 

Til 

251 

-145 

SN75581N 

Til 

255 

- 37 

SN74194J 

AMD 

310 -186 

SN75108AJ 

Til 

278 

-191 

SN75173J 

♦ MOTA 

279 

-114 

SN75446JG 

Til 

251 

-146 

SN75584N 

Til 

255 

- 38 

Til 

TUB 


SN75108AN 

♦Til 

278 

-192 

SN75173N 

♦ MOTA 

279 

-115 

SN75446P 

♦Til 

251 

-147 

SN75601 

Til 

251 

-180 

SN74194N 

AMD 

310 -187 

SN75108BD 

AMD 

278 

-193 


♦Til 



SN75447JG 

Til 

251 

-154 

SN75603KC(A) 

Til 

396 

-188 


♦Til 



♦ Til 



SN75182D 

♦Til 

279 

-129 

SN75447P 

♦Til 

251 

-155 

SN75604KC(A) 

Til 

396 

-189 

SN74195J 

AMD 

311 -126 

SN75108BJ 

AMD 

278 

-194 

SN75182J 

Til 

279 

-130 

SN75448JG 

Til 

251 

-160 

SN75605KC(A) 

Til 

396 

-190 

Til 

TUB 


SN75108BN 

AMD 

278 

-195 

SN75182N 

♦Til 

279 

-131 

SN75448P 

♦Til 

251 

-161 

SN76602N(A) 

Til 

396 

-203 

SN74195N 

♦Til 

311 -127 


♦Til 



SN75183D 

Til 

249 

- 59 

SN75449JG 

Til 

251 

-164 

SN158093F 

Til 

125 

- 79 

SN74195W 

Til 

307 -169 

SN75109AD 

♦Til 

248 

-178 

SN75183J 

Til 

249 

- 60 

SN75449P 

♦Til 

251 

-165 

SN158093J 

Til 

130 

-158 

SN74196J 

FSC 

204 - 70 

SN75109AJ 

Til 

248 

-166 

SN75183N 

♦Til 

249 

- 61 

SN75450BJ 

Til 

251 

- 58 

SN158093N 

Til 

130 

-153 


Til 


SN75109AN 

♦Til 

248 

-167 

SN75188D 

♦Til 

249 

- 80 

SN75450BN 

Til 

251 

- 59 

SN158093R 

Til 

125 

- 76 

SN74196N 

♦Til 

204 - 71 

SN75109J 

AMD 

248 

-168 

SN75188J 

Til 

249 

- 81 

SN75451BJG 

Til 

251 

- 83 

SN158094F 

Til 

125 

- 80 

SN74196W 

Til 

197 - 20 

SN75109N 

AMD 

248 

-169 

SN75189AD 

♦Til 

279 

-171 

SN75452BJG 

Til 

251 

- 21 

SN158094J 

Til 

130 

-159 

SN74197J 

FSC 

201 -136 

SN75110AD 

♦Til 

248 

■179 

SN75189AJ 

Til 

279 

-172 

SN75453BD 

♦Til 

251 

-108 

SN158094N 

Til 

130 

-154 


Til 


SN75110AJ 

Til 

248 

-170 

SN75189AN 

♦Til 

279 

-173 

SN75453BJG 

Til 

251 

-109 

SN158094R 

Til 

125 

- 81 

SN74197N 

♦Til 

201 -137 

SN75110AN 

♦ Til 

248 

-171 

SN75189D 

♦Til 

279 

-174 

SN75453BP 

♦Til 

251 

-110 

SN158097F 

Til 

139 

-132 

SN74198J 

Til 

311 -146 

SN75110J 

AMD 

248 

-172 

SN75189J 

Til 

279 

-175 

SN75454BD 

♦Til 

251 

-133 

SN158097J 

Til 

139 

-133 


TUB 


SN75110N 

AMD 

248 

-173 

SN75189N 

♦Til 

279 

-176 

SN75454BJG 

Til 

251 

-134 

SN158097N 

Til 

139 

-124 

SN74198N 

♦Til 

311 -147 

SN75112D 

♦ Til . 

248 

-180 

SN75208BD 

Til 

279 

-192 

SN75454BP 

♦Til 

251 

-135 

SN158097R 

Til 

139 

-134 

SN74198W 

Til 

307 -173 

SN75112J 

Til 

248 

-174 

SN75208BJ 

Til 

279 

-193 

SN75460J 

Til 

251 

- 60 

SN158099J 

Til 

139 

-135 


TUB 


SN75112N 

♦ Til 

248 

-175 

SN75208BN 

Til 

279 

-194 

SN75460N 

Til 

251 

- 61 

SN158099N 

Til 

139 

-125 

SN74199J 

Til 

311 -162 

SN75113D 

♦Til 

248 

-189 


Til 

279 

-195 

SN75461P 

♦Til 

251 

- 84 

SN159093F 

Til 

125 

- 82 


TUB 


SN75113J 

Til 

248 

-190 

SN75208J 

AMD 

279 

-196 

SN75462D 

♦Til 

251 

- 85 

SN159093J 

Til 

130 

-160 

SN74199N 

♦Til 

311 -163 

SN75113N 

♦Til 

248 

-191 


AMD 

279 

-197 

SN75462P 

♦Til 

251 

- 22 

SN159093N 

Til 

130 

-155 

SN74199W 

Til 

307 -182 

SN75115D 

♦Til 

278 

-208 

SN75232J 

Til 

286 

- 47 

SN75463D 

♦Til 

251 

-111 

SN159093R 

Til 

125 

- 83 


tub 


SN75115J 

Til 

278 

-205 

SN75232N 

Til 

286 

- 48 

SN75463P 

♦Til 

251 

-112 

SN159094F 

Til 

125 

- 84 

SN74221J 

AMD 

211 -144 

SN75115N 

♦Til 

278 

-206 

SN75234J 

Til 

286 

- 53 

SN75464JG 

Til 

251 

-136 

SN159094J 

Til 

130 

-161 


Til 


SN75116J 

Til 

285 

- 66 

SN75234N 

Til 

286 

- 54 

SN75464P 

Til 

251 

-137 

SN159094N 

Til 

130 

-156 

SN74221N 

♦Til 

211 -145 

SN75116N 

♦ Til 

285 

- 67 

SN75238J 

Til 

286 

- 57 

SN75465D 

Til 

389 

- 17 

SN159094R 

Til 

125 

- 85 

SN74221W 

Til 

210 - 82 

SN75117JG 

Til 

285 

- 69 

SN75238N 

Til 

286 

- 58 

SN75465J 

Til 

389 

- 47 

SN159097F 

Til 

139 

-136 

SN74246J 

Til 

253 -127 

SN75117P 

♦Til 

285 

- 70 

SN75270J 

Til 

286 

- 64 

SN75465N 

Til 

389 

- 48 

SN159097J 

Til 

139 

-137 

SN74246N 

Til 

253 -128 

SN75118J 

Til 

285 

- 72 

SN75270N 

Til 

286 

- 65 

SN75466D 

Til 

389 

- 18 

SN159097N 

Til 

139 

-126 

SN74246W 

Til 

185 - 16 

SN75118N 

♦Til 

285 

- 73 

SN75320N 

Til 

259 

-142 

SN75466J 

Til 

389 

- 49 

SN159097R 

Til 

139 

-138 

SN74247J 

Til 

253 -129 

SN75119JG 

Til 

285 

- 75 

SN75321J 

Til 

259 

-143 

SN75466N 

Til 

389 

- 19 

SN159099J 

Til 

139 

-139 

SN74247N 

Til 

253 -130 

SN75119P 

♦ Til 

285 

- 76 

SN75321N 

Til 

259 

-144 

SN75467D 

Til 

389 

- 20 

SN159099N 

Til 

139 

-127 

SN74247W 

Til 

185 - 17 

SN75121D 

♦ Til 

248 

-216 

SN75322J 

Til 

259 

-145 

SN75467J 

Til 

389 

- 50 

SNF50J 

Til 

131 

- 10 

SN74248J 

Til 

253 -157 

SN75121J 

Til 

248 

-217 

SN75322N 

Til 

259 

-146 

SN75467N 

Til 

389 

- 21 

SNF50W 

Til 

125 

-109 

SN74248N 

Til 

253 -158 

SN75121N 

♦Til 

248 

-218 

SN75325J 

Til 

250 

- 56 

SN75468D 

Til 

389 

- 22 

SNF51J 

Til 

131 

- 11 

SN74248W 

Til 

185 - 18 

SN75122D 

♦Til 

279 

- 15 

SN75325N 

Til 

250 

- 57 

SN75468J 

Til 

389 

- 51 

SNF51W 

Til 

125 

-110 

SN74249J 

Til 

253 -159 

SN75122J 

Til 

279 

- 6 

SN75326J 

Til 

250 

- 65 

SN75468N 

Til 

389 

- 23 

SNF52J 

Til 

131 

- 12 

SN74249W 

Til 

185 - 19 

SN75122N 

♦Til 

279 

- 7 


Til 

250 

- 66 

SN75469D 

Til 

389 

- 24 

SNF52W 

Til 

125 

-111 

SN74251J 

Til 

268 -136 

SN75123D 

♦Til 

249 

- 4 

SN75327J 

Til 

250 

- 71 

SN75469J 

Til 

389 

- 52 

SNF53J 

Til 

131 

- 13 

SN74251N 

Til 

268 -137 

SN75123J 

Til 

248 

-219 

SN75327N 

Til 

250 

- 72 

SN75469N 

Til 

389 

- 25 

SNF53W 

Til 

125 

-112 

SN74259J 

Til 

227 -212 

SN75123N 

♦Til 

248 

-220 

SN75328J 

Til 

250 

- 73 

SN75470J 

Til 

251 

- 62 

SNF200J 

Til 

122 

- 28 

SN74259N 

♦Til 

227 -213 

SN75124D 

♦Til 

279 

- 16 


Til 

250 

- 74 

SN75470N 

Til 

251 

- 63 

SNF200W 

Til 

122 

- 50 

SN74265J 

Til 

233 - 95 

SN75124J 

Til 

279 

- 8 

SN75330J 

Til 

250 

- 75 

SN75471JG 

Til 

251 

- 86 

SNF201J 

Til 

122 

- 29 

SN74265N 

Til 

233 - 96 

SN75124N 

♦Til 

279 

- 9 

SN75330N 

Til 

250 

- 76 

SN75472JG 

Til 

251 

- 23 

SNF201W 

Til 

122 

- 51 

SN74273J(1) 

Til 

130 - 23 

SN75125D 

♦Til 

279 

- 24 

SN75350JG 

Til 

259 

-150 

SN75473JG 

Til 

251 

-113 

SNF202J 

Til 

122 

- 30 

SN74273J(2) 

Til 

311 -175 

SN75125J 

Til 

279 

- 22 

SN75350P 

Til 

259 

-151 

SN75474JG 

Til 

251 

-138 

SNF202W 

Til 

122 

- 52 

SN74273N(1) 

♦Til 

130 - 24 

SN75125N 

♦Til 

279 

- 23 

SN75355J 

Til 

259 

-158 

SN75474P 

Til 

251 

-139 

SNF203J 

Til 

122 

- 31 

SN74273N(2) 

♦Til 

311 -176 

SN75127D 

♦Til 

279 

- 31 

SN75355N 

Til 

259 

-159 

SN75475JG 

Til 

251 

-156 

SNF203W 

Til 

122 

- 53 

SN74276J 

Til 

130 - 30 

SN75127J 

Til 

279 

- 29 

SN75357J 

Til 

259 

-160 

SN75475P 

Til 

251 

-157 

SNG50J 

Til 

142 

-146 

SN74276N 

♦Til 

130 - 31 

SN75127N 

♦Til 

279 

- 30 

SN75357N 

Til 

259 

-161 

SN75476JG 

Til 

251 

-148 

SNG50W 

Til 

142 

-167 

SN74278J 

Til 

290 - 5 

SN75128DW 

Til 

279 

- 40 

SN75361AJG 

Til 

259 

-152 

SN75476P 

♦Til 

251 

-149 

SNG51J 

Til 

142 

-147 

SN74278N 

Til 

290 - 6 

SN75128J 

Til 

279 

- 36 

SN75361AP 

Til 

259 

-153 

SN75477JG 

Til 

251 

-158 

SNG51W 

Til 

142 

-168 

SN74278W 

Til 

307 -189 

SN75128N 

♦Til 

279 

- 37 

SN75363J 

Til 

259 

-167 

SN75477P 

♦Til 

251 

-159 

SNG52J 

Til 

142 

-148 

SN74279J 

Til 

228 - 33 

SN75129DW 

Til 

279 

- 41 

SN75363N 

Til 

259 

-168 

SN75478JG 

Til 

251 

-162 

SNG52W 

Til 

142 

-169 

SN74279N 

♦Til 

228 - 34 

SN75129J 

Til 

279 

- 38 

SN75364JG 

Til 

250 

- 79 

SN75478P 

♦Til 

251 

-163 

SNG53J 

Til 

142 

-149 

SN74283J 

Til 

216 - 91 

SN75129N 

♦Til 

279 

- 39 


Til 

250 

- 80 

SN75479JG 

Til 

251 

-166 

SNG53W 

Til 

142 

-170 

SN74283N 

♦Til 

216 - 92 

SN75136D 

♦Til 

285 

- 84 

SN75365J 

Til 

259 

-171 

SN75479P 

♦Til 

251 

-167 

SNG60J 

Til 

143 

- 58 

SN74284J 

Til 

218 - 95 

SN75136J 

Til 

285 

- 81 

SN75365N 

Til 

259 

-172 

SN75480N 

Til 

254 

-183 

SNG60W 

Til 

143 

- 74 

SN74284N 

♦Til 

218 - 96 

SN75136N 

♦Til 

285 

- 82 

SN75366J 

Til 

259 

-173 

SN75481N 

Til 

254 

-184 

SNG61J 

Til 

143 

- 59 

SN74285J 

Til 

218 - 99 

SN75140J 

Til 

279 

- 54 

SN75366N 

Til 

259 

-174 

SN75484N 

Til 

254 

-185 

SNG61W 

Til 

143 

- 75 

SN74285N 

♦Til 

218 -100 

SN75140JG 

Til 

279 

- 55 

SN75367J 

Til 

259 

-162 

SN75490J 

Til 

254 

-186 

SNG62J 

Til 

143 

- 60 

SN74290J 

Til 

204 - 99 

SN75140N 

Til 

279 

- 56 

SN75367N 

Til 

259 

-163 

SN75490N 

Til 

254 

-187 

SNG62W 

Til 

143 

- 76 

SN74290N 

♦Til 

204 -100 

SN75140P 

♦Til 

279 

- 57 

SN75368J 

Til 

259 

-177 

SN75491AN 

Til 

254 

-194 

SNG63J 

Til 

143 

- 61 

SN74293J 

Til 

204 -123 

SN75141J 

Til 

279 

- 58 


Til 

259 

-178 

SN75491N 

Til 

254 

-195 

SNG63W 

Til 

143 

- 77 

SN74293N 

♦Til 

204 -124 

SN75141JG 

Til 

279 

- 59 

SN75369JG 

Til 

259 

-179 

SN75492AN 

Til 

254 

-205 

SNG70J 

Til 

146 

-132 

SN74298J 

Til 

268 -184 

SN75141N 

Til 

279 

- 60 


Til 

259 

-180 

SN75492N 

Til 

254 

-206 

SNG70W 

Til 

146 

-151 

SN74298N 

Til 

268 -185 

SN75141P 

♦Til 

279 

- 61 


Til 

286 

- 74 

SN75493N 

Til 

254 

-210 

SNG71J 

Til 

146 

-133 

SN74351N 

Til 

268 -186 

SN75142AJG 

Til 

279 

- 70 

SN75370N 

Til 

286 

- 75 

SN75494N 

♦Til 

254 

-214 

SNG71W 

Til 

146 

-152 

SN74365AJ 

Til 

241 - 61 

SN75142AP 

Til 

279 

- 71 

SN75372D 

♦ Til 

259 

-154 

SN75496AN 

Til 

254 

-217 

SNG72J 

Til 

146 

-134 

SN74365AN 

Til 

241 - 62 

SN75142J 

Til 

279 

- 72 

SN75372P 

♦Til 

259 

-155 

SN75496N 

Til 

254 

-218 

SNG72W 

Til 

146 

-153 

SN74365J 

Til 

241 - 63 

SN75142N 

Til 

279 

- 73 

SN75374D 

♦Til 

259 

-175 

SN75497N 

Til 

254 

-219 

SNG73J 

Til 

146 

-135 

SN74365N 

Til 

241 - 64 

SN75143AJG 

Til 

279 

- 74 

SN75374N 

♦ Til 

259 

-176 

SN75498N 

Til 

254 

-220 

SNG73W 

Til 

146 

-154 

SN74366AJ 

Til 

241 -151 

SN75143AP 

Til 

279 

- 75 


Til 

259 

-181 

SN75500EFN 

Til 

255 

- 41 

SNG100J 

Til 

143 

-174 

SN74366AN 

Til 

241 -152 

SN75143J 

Til 

279 

- 76 

SN75375N 

Til 

259 

-182 

SN75500EN 

Til 

255 

- 3 

SNG100W 

Til 

143 

-186 

SN74366J 

Til 

241 -153 

SN75143N 

Til 

279 

- 77 


Til 

290 

- 35 

SN75501EFN 

Til 

255 

- 44 

SNG101J 

Til 

143 

-175 

SN74366N 

Til 

241 -154 

SN75150D 

♦Til 

249 

- 16 

SN75382NE 

Til 

290 

- 36 

SN75501EN 

♦Til 

255 

- 6 

SNG101W 

Til 

143 

-187 

SN74367AJ 

Til 

242 - 50 

SN75150JG 

Til 

249 

- 14 

SN75401NE 

Til 

251 

- 28 

SN75508FN(A) 

♦Til 

255 

- 46 

SNG102J 

Til 

143 

-176 

SN74367AN 

Til 

242 - 51 

SN75150P 

♦Til 

249 

- 15 

SN75402NE 

Til 

251 

- 30 

SN75509FN(A) 

♦Til 

255 

- 48 

SNG102W 

Til 

143 

-188 

SN74367J 

Til 

242 - 52 

SN75151DW 

Til 

249 

- 20 

SN75403NE 

Til 

251 

- 32 

SN75512AN 

♦Til 

255 

- 8 

SNG103J 

Til 

143 

-177 

SN74367N 

Til 

242 - 53 

SN75151J 

Til 

249 

- 18 

SN75404NE 

Til 

251 

- 34 

SN75512BDW(A) 

Til 

255 

- 11 

SNG103W 

Til 

143 

-189 

SN74368AJ 

Til 

242 -149 

SN75151N 

♦ Til 

249 

- 19 

SN75407D 

Til 

251 

-150 

SN75512BN(A) 

Til 

255 

- 9 

SNG110J 

Til 

144 

-153 

SN74368AN 

Til 

242 -150 

SN75152D 

♦Til 

279 

- 81 

SN75407P 

♦Til 

251 

-151 

SN75513AN 

♦Til 

255 

- 13 

SNG110W 

Til 

144 

-185 

SN74368J 

Til 

242 -151 

SN75152J 

Til 

279 

- 79 

SN75408D 

Til 

251 

-152 

SN75513BDW 

Til 

255 

- 16 

SNG111J 

Til 

144 

-154 

SN74368N 

Til 

242 -152 

SN75152N 

♦Til 

279 

- 80 

SN75408P 

♦Til 

251 

-153 

SN75513BN 

Til 

255 

- 14 

SNG111W 

Til 

144 

-186 

SN74376J(1) 

Til 

130 - 38 

SN75153DW 

♦Til 

249 

- 23 

SN75411NE 

Til 

251 

- 29 

SN75514DW(A) 

Til 

255 

- 18 

SNG112J 

Til 

144 

-155 

SN74376J(2) 

Til 

311 -182 

SN75153J 

Til 

249 

- 21 

SN75412NE 

Til 

251 

- 31 

SN75514N(A) 

♦Til 

255 

- 17 

SNG112W 

Til 

144 

-187 

SN74376N(1) 

♦Til 

130 - 39 

SN75153N 

♦Til 

249 

- 22 

SN75413NE 

Til 

251 

- 33 

SN75518FN 

♦Til 

255 

- 50 

SNG113J 

Til 

144 

-156 

SN74376N(2) 

♦Til 

311 -183 

SN75154D 

♦Til 

279 

- 92 

SN75414NE 

Til 

251 

- 35 

SN75518N 

♦Til 

255 

- 20 

SNG113W 

Til 

144 

-188 

SN74390J 

Til 

204 -190 

SN75154J 

Til 

279 

- 90 

SN75416NE 

Til 

251 

- 36 

SN75551FN 

Til 

255 

- 52 

SNG130J 

Til 

141 

-218 

SN74390N 

♦Til 

204 -191 

SN75154N 

♦ Til 

279 

- 91 

SN75417NE 

Til 

251 

- 37 

SN75551N 

♦Til 

255 

- 22 

SNG130W 

Til 

142 

- 28 

SN74393J 

Til 

205 - 31 

SN75155D(A) 

♦Til 

279 

- 96 

SN75418NE 

Til 

251 

- 38 

SN75552FN 

Til 

255 

- 55 

SNG131J 

Til 

141 

-219 

SN74393N 

♦Til 

205 - 32 

SN75155JG(A) 

Til 

279 

- 94 

SN75419NE 

Til 

251 

- 39 

SN75552N 

♦Til 

255 

- 23 

SNG131W 

Til 

142 

- 29 

SN74425J 

Til 

239 -219 

SN75155P(A) 

♦Til 

279 

- 95 


Til 

254 

-175 

SN75553FN 

♦Til 

255 

- 58 

SNG132J 

Til 

141 

-220 

SN74425N 

Til 

239 -220 

SN75158D 

♦Til 

249 

- 27 


Til 

254 

-176 

SN75553N 

♦Til 

255 

- 25 

SNG132W 

Til 

142 

- 30 

SN74426J 

Til 

240 - 65 

SN75158JG 

Til 

249 

- 25 


Til 

254 

-179 

SN75554FN 

♦Til 

255 

- 61 

SNG133J 

Til 

142 

- 1 

SN74426N 

Til 

240 - 66 

SN75158P 

♦Til 

249 

- 26 

SN75427N 

Til 

254 

-180 

SN75554N 

♦Til 

255 

- 27 

SNG133W 

Til 

142 

- 31 

SN74490J 

Til 

205 - 88 

SN75159D 

♦Til 

249 

- 30 

SN75430J 

Til 

251 

- 56 

SN75555FN 

♦Til 

255 

- 63 

SNG150J 

Til 

145 

-173 

SN74490N 

♦Til 

205 - 89 

SN75159J 

Til 

249 

- 28 

SN75430N 

Til 

251 

- 57 

SN75555N 

♦Til 

255 

- 29 

SNG150W 

Til 

146 

- 1 

SN74930 

Til 

156 -105 

SN75159N 

♦Til 

249 

- 29 

SN75431 JG 

MOTA 

251 

- 81 

SN75556FN 

♦Til 

255 

- 65 

SNG151J 

Til 

145 

-174 

SN74932 

Til 

172 -187 

SN75160BDW 

Til 

285 

- 87 


Til 



SN75556N 

♦Til 

255 

- 31 

SNG151W 

Til 

146 

- 2 

SN74946 

Til 

163 -150 

SN75160BJ 

Til 

285 

- 85 

SN75431P 

MOTA 

251 

- 82 

SN75557FN(A) 

♦Til 

255 

- 67 

SNG152J 

Til 

145 

-137 

SN74962 

Til 

169 - 71 

SN75160BN 

♦Til 

285 

- 86 


Til 



SN75558FN(A) 

♦Til 

255 

- 69 

SNG152W 

Til 

145 

-183 

SN74965 

Til 

178 - 3 

SN75160N 

Til 

285 

- 88 

SN75432JG 

MOTA 

251 

- 19 

SN75559FN(A) 

Til 

255 

- 71 

SNG153J 

Til 

145 

-138 

SN75107AD 

♦Til 

278 -163 

SN75161N 

Til 

285 

- 90 


Til 



SN75559N(A) 

Til 

255 

- 33 

SNG153W 

Til 

145 

-184 

SN75107AJ 

Til 

278 -164 

SN75162N 

Til 

285 

- 91 

SN75432P 

MOTA 

251 

- 20 

SN75560FN(A) 

Til 

255 

- 73 

SNG200J 

Til 

144 

-201 

SN75107AN 

♦Tl! 

278 -165 

SN75163N 

Til 

285 

- 89 


Til 



SN75560N(A) 

Til 

255 

- 35 

SNG200W 

Til 

144 

-205 

SN75107BD 

AMD 

278 -166 

SN75164BDW 

♦Til 

285 

- 93 

SN75433JG 

Til 

251 

-106 

SN75563FN(A) 

Til 

255 

- 75 

SNG201J 

Til 

144 

-202 


♦Til 


SN75164BN 

♦Til 

285 

- 95 

SN75433P 

Til 

251 

-107 

SN75564FN(A) 

Til 

255 

- 77 

SNG201W 

Til 

144 

-206 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

ITYPE No. 

■shsmi 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

'Pa&Line" 

TYPE No. 

MFRS 

IsOT.HTiTck 



USKIffM 



mm* 

nn,'' 

Til 

144 

-203 

SP74HC42N 


274 

-141 

SP74HC4020N 

SEP 

190 -173 

SS54HCT563C 

SSS 

231 

- 52 

i-ir -i—n 


320 - 75 

SNG202W 

Til 

144 

-207 

SP74HC73J 


130 

-147 

SP74HCT138J 

SEP 

275 -175 

SS54HCT564C 

SSS 

137 

- 11 

SSS301AP 

PMI 

318 - 46 


Til 

144 

-204 

SP74HC73N 

SEP 

130 

-148 

SP74HCT138N 

SEP 

275 -176 

SS54HCT573C 

SSS 

231 

-138 

SSS307J 

PMI 

321 -120 

SNG203W 

Til 

144 

-208 

SP74HC74J 

SEP 

131 

-140 

SP74HCT139J 

SEP 

276 -215 

SS54HCT574C 

SSS 

137 

- 85 

SSS307P 

PMI 

318 -143 

SNG210J 

Til 

144 

- 83 

SP74HC74N 

SEP 

131 

-141 

SP74HCT139N 

SEP 

276 -216 

SS54 HCT640(A) 

SSS 

283 

- 62 

SSS725AJ 

PMI 

356 -194 

SNG210W 

Til 

144 

- 97 

SP74HC75J 

SEP 

228 

- 69 

SP74HCT240J 

SEP 

247 -183 

SS54HCT645(A) 

SSS 

284 

- 81 

SSS725AL 

PMI 

356 -195 


Til 

144 

- 84 

SP74HC75N 

SEP 

228 

- 70 

SP74HCT240N 

SEP 

247 -184 

SS74HC373E 

SSS 

229 

-157 

SSS725AY 

PM! 

353 - 13 

SNG211W 

Til 

144 

- 98 

SP74HC76J 

SEP 

137 

-128 

SP74HCT241J 

SEP 

248 - 83 

SS74HC374E 

SSS 

135 

-167 

SSS725BJ 

PMI 

356 -196 


Til 

144 

- 85 

SP74HC76N 

SEP 

137 

-129 

SP74HCT241N 

SEP 

248 - 28 

SS74HC533E 

SSS 

230 

-165 

SSS725BL 

PMI 

356 -197 

SNG212W 

Til 

144 

- 99 

SP74HC77J 

SEP 

231 

-198 

SP74HCT244J 

SEP 

247 - 46 

SS74HC534E 

SSS 

136 

-142 

SSS725BY 

PMI 

353 - 14 

SNG213J 

Til 

144 

- 86 

SP74HC77N 

SEP 

231 

-199 

SP74HCT244N 

SEP 

247 - 47 

SS74HC563E 

SSS 

231 

- 53 

SSS725CJ 

PMI 

356 -198 

SNG213W 

Til 

144 

-too 

SP74HC80J 

SEP 

216 

-118 

SP74HCT245J 

SEP 

282 -126 

SS74HC564E 

SSS 

137 

- 12 

SSS725CY 

PMI 

353 - 15 

SNG220J 

Til 

145 

- 73 

SP74HC80N 

SEP 

216 

-119 

SP74HCT245N 

SEP 

282 -127 

SS74HC573E 

SSS 

231 

-139 

SSS725EJ 

PMI 

356 -199 

SNG220W 

Til 

145 

-101 

SP74HC82J 

SEP 

216 

-140 

SP74HCT373J 

SEP 

229 -153 

SS74HC574E 

SSS 

137 

- 86 

SSS725EY 

PMI 

353 - 16 

SNG221J 

Til 

145 

- 74 

SP74HC82N 

SEP 

216 

-141 

SP74HCT373N 

SEP 

229 -154 

SS74HCT138(A) 

SSS 

275 

-180 

SSS725J 

PMI 

356 -200 

SNG221W 

Til 

145 

-102 

SP74HC86J 

SEP 

181 

- 87 

SP74HCT374J 

SEP 

135 -163 

SS74HCT139(A) 

SSS 

276 

-123 

SSS725L 

PMI 

356 -201 


Til 

145 

- 75 

SP74HC86N 

SEP 

181 

- 88 

SP74HCT374N 

SEP 

135 -164 

SS74HCT238(A) 

SSS 

277 

- 53 

SSS725Y 

PMI 

353 - 17 

SNG222W 

Til 

145 

-103 

SP74HC90J 

SEP 

205 

-113 

SP74HCT502J 

SEP 

290 - 24 

SS74HCT239(A) 

SSS 

277 

- 63 

SSS741BJ 

PMI 

350 -146 


Til 

145 

- 76 

SP74HC90N 

SEP 

205 

-114 

SP74HCT502N 

SEP 

290 - 25 

SS74HCT240(A) 

SSS 

246 

-196 

SSS741BL 

PMI 

347 -123 

SNG223W 

Til 

145 

-104 

SP74HC93J 

SEP 

207 

- 95 

SP74HCT540J 

SEP 

244 - 82 

SS74HCT241(A) 

SSS 

248 

- 32 

SSS741 BY 

PMI 

350 -147 


Til 

145 

-159 

SP74HC93N 

SEP 

207 

- 96 

SP74HCT540N 

SEP 

244 - 83 

SS74HCT244(A) 

SSS 

246 

-219 

SSS741CJ 

PMI 

350 -148 

SNG230W 

Til 

145 

-208 

SP74HC107J 

SEP 

133 

-200 

SP74HCT541J 

SEP 

244 -168 

SS74HCT245(A) 

SSS 

282 

- 84 

SSS741CL 

PMI 

347 -124 


Til 

145 

-160 

SP74HC107N 

SEP 

133 

-201 

SP74HCT541N 

SEP 

244 -169 

SS74HCT373E 

SSS 

229 

-158 

SSS741CY 

PMI 

350 -149 

SNG231W 

Til 

145 

-209 

SP74HC109J 

SEP 

128 

- 6 

SP74HCT573J 

SEP 

231 -135 

SS74HCT374E 

SSS 

135 

-168 

SSS741GJ 

PMI 

350 -150 


Til 

145 

-161 

SP74HC109N 

SEP 

128 

- 7 

SP74HCT573N 

SEP 

231 -136 

SS74HCT533E 

SSS 

230 

-166 

SSS741GL 

PMI 

347 -125 

SNG232W 

Til 

145 

-210 

SP74HC112J 

SEP 

134 

- 66 

SP74HCT574J 

SEP 

137 - 82 

SS74HCT534E 

SSS 

136 

-143 

SSS741GY 

PMI 

350 -151 

SNG233J 

Til 

145 

-162 

SP74HC112N 

SEP 

134 

- 67 

SP74HCT574N 

SEP 

137 - 83 

SS74HCT540(A) 

SSS 

247 

- 78 


PMI 

350 -152 

SNG233W 

Til 

145 

-211 

SP74HC113J 

SEP 

134 

-161 

SP74SC137F 

SEP 

274 -218 

SS74HCT541 (A) 

SSS 

247 

- 95 


PMI 

347 -126 

QMr594n.i 

Til 

149 

- 9 

.qP74Hni13N 

SFP 

134 

-169 

RP74SC137N 

SFP 

274 .219 

SS74HCT563E 

SSS 

231 

- 54 


PMI 

350 -153 

SNG240W 

Til 

142 

- 32 

SP74HC125J 

SEP 

239 

-150 

SP74SC138F 

SEP 

275 -177 

SS74HCT564E 

SSS 

137 

- 13 

SSS747BK 

PMI 

355 - 31 

SNG241J 

Til 

142 

- 3 

SP74HC125N 

SEP 

239 

-151 

SP74SC138N 

SEP 

275 -178 

SS74HCT573E 

SSS 

231 

-140 

SSS747BM 

PMI 

355 - 32 

SNG241W 

Til 

142 

- 33 

SP74HC126J 

SEP 

240 

- 6 

SP74SC139F 

SEP 

276 -120 

SS74HCT574E 

SSS 

137 

- 87 

SSS747BY 

PMI 

355 - 33 

SNG242J 

Til 

142 

- 4 

SP74HC126N 

SEP 

240 

- 7 

SP74SC139N 

SEP 

276 -121 

SS74HCT640(A) 

SSS 

283 

- 63 

SSS747CK 

PMI 

355 - 34 

SNG242W 

Til 

142 

- 34 

SP74HC132J 

SEP 

162 

- 50 

SP74SC237F 

SEP 

275 - 98 

SS74HCT645(A) 

SSS 

284 

- 82 

SSS747CM 

PMI 

355 - 35 


Til 

142 

- 5 

SP74HC132N 

SEP 

162 

- 51 

SP74SC237N 

SEP 

275 - 99 

SS4001AE 

SST 

147 

-144 

SSS747CY 

PMI 

355 - 36 

SNG243W 

Til 

142 

- 35 

SP74HC133J 

SEP 

181 

-177 

SP74SC238F 

SEP 

275 -116 

SS4002AE 

SST 

148 

- 88 

SSS747GK 

PMI 

355 - 37 


Til 

142 

-138 

SP74HC133N 

SEP 

181 

-178 

SP74SC238N 

SEP 

275 -117 

SS4011AE 

SST 

149 

- 9 

SSS747GM 

PMI 

355 - 38 

SNG250W 

Til 

142 

-153 

SP74HC138J 

SEP 

275 

-173 

SP74SC239F 

SEP 

275 -135 

SS4012AE 

SST 

149 

-149 

SSS747GY 

PMI 

355 - 39 

SNG251J 

Til 

142 

-139 

SP74HC138N 

SEP 

275 

-174 

SP74SC239N 

SEP 

275 -136 

SS4013AE 

SST 

123 

-164 


PMI 

355 - 40 

SNG251W 

Til 

142 

-154 

SP74HC139J 

SEP 

276 

-119 

SP74SC240F 

SEP 

247 -185 

SS4015AE 

SST 

304 

-165 


PMI 

355 • 41 


Til 

142 

-140 

SP74HC139N 

SEP 

276 

- 87 

SP74SC240N 

SEP 

247 -186 

SS4023AE 

SST 

150 

-100 


PMI 

355 - 42 

SNG252W 

Tli 

142 

-155 

SP74HC147J 

SEP 

289 

-139 

SP74SC241F 

SEP 

248 - 29 

SS4025AE 

SST 

150 

-212 

SSS1458J 

PMI 

329 - 96 


Til 

142 

-141 

SP74HC147N 

SEP 

289 

-140 

SP74SC241N 

SEP 

248 - 30 

SS4027AE 

SST 

124 

- 54 

SSS1558J 

PMI 

329 - 97 

SNG253W 

Til 

142 

-156 

SP74HC148J 

SEP 

289 

-169 

SP74SC244F 

SEP 

247 - 48 

SS4028AE 

SST 

184 

■133 

ST416A 

SPR 

182 -211 


Til 

143 

- 62 

SP74HC148N 

SEP 

289 

-170 

SP74SC244N 

SEP 

246 -217 

SSI20C89(A) 

♦SIL 

376 

•155 

ST417A 

SPR 

182 -212 

SNG260W 

Tli 

143 

- 78 

SP74HC151J 

SEP 

265 

-156 

SP74SC245F 

♦SEP 

282 - 81 

SSI20C90(A) 

♦SIL 

376 

-156 

ST440A 

SPR 

175 -220 


Til 

143 

- 63 

SP74HC151N 

SEP 

265 

-157 

SP74SC245N 

SEP 

282 - 82 

SSI101A 

♦SIL 

324 

- 49 

ST455A 

SPR 

171 -153 

SNG261W 

Til 

143 

- 79 

SP74HC153J 

SEP 

266 

-104 

SP74SC540F 

SEP 

244 - 84 

SSI116 

♦SIL 

324 

- 50 

ST480A 

SPR 

163 -152 

SNG262J 

Til 

143 

- 64 

SP74HC153N 

SEP 

266 

-105 

SP74SC540N 

SEP 

244 - 85 

SS1180 

♦SIL 

375 

- 62 

ST806A 

SPR 

177 - 80 

SNG262W 

Til 

143 

- 80 

SP74HC157J 

SEP 

267 

- 55 

SP74SC541F 

SEP 

244 -170 

SSI201P 

♦SIL 

377 

- 6 

ST808A 

SPR 

174 -120 

SNG263J 

Til 

143 

- 65 

SP74HC157N 

SEP 

267 

- 56 

SP74SC541N 

SEP 

244 -171 

SSI202P 

♦SIL 

376 

-122 

ST816A 

SPR 

178 -122 

SNG263W 

Til 

143 

- 81 

SP74HC158J 

SEP 

270 

- 69 

SP416A 

SPR 

182 -209 

SSI203P 

♦SIL 

376 

-111 

ST825A 

SPR 

130 -104 


Til 

146 

- 46 

SP74HC158N 

SEP 

268 

- 9 

SP417A 

SPR 

182 -210 

SSI204P 

♦SIL 

376 

-131 


SPR 

176 - 1 

SNG280W 

Til 

146 

- 58 

SP74HC160J 

SEP 

198 

-115 

SP440A 

SPR 

175 -218 

SSI213(A) 

♦SIL 

376 

-134 

ST855A 

SPR 

171 -154 

SNG281J 

Til 

146 

- 47 

SP74HC160N 

SEP 

198 

-116 

SP455A 

SPR 

171 -151 

SSI223 

♦SIL 

375 

- 63 

ST870A 

SPR 

169 - 73 

SNG281W 

Til 

146 

- 59 

SP74HC161J 

SEP 

199 

- 90 

SP480A 

SPR 

163 -151 

SSI291 (A) 

♦SIL 

376 

-133 

ST880A 

SPR 

164 - 64 


Til 

146 

- 48 

SP74HC161N 

SEP 

199 

- 91 

SP563B 

PLSB 

154 -156 

SSI590-1P 

♦SIL 

394 

-124 

STK6965 

♦TSAJ 

395 - 63 

SNG282W 

Til 

146 

- 60 

SP74HC162J 

SEP 

200 

- 58 

SP806A 

SPR 

177 - 79 

SSI590-2P 

♦SIL 

394 

-125 

STK6966 

♦TSAJ 

395 - 64 


Til 

146 

- 49 

SP74HC162N 

SEP 

200 

- 59 

SP808A 

SPR 

174 -119 

SSI591P 

♦SIL 

393 

-136 

STK6982 

♦TSAJ 

395 - 62 

SNG283W 

Til 

146 

- 61 

SP74HC163J 

SEP 

206 

-111 

SP816A 

SPR 

178 -121 

SSI3522 

♦SIL 

379 

- 83 

SU532T 

MULB 

329 - 98 


Til 

143 

-162 

SP74HC163N 

SEP 

206 

-112 

SP825A 

SPR 

130 -103 

SSI22100(A) 

♦SIL 

376 

-215 


PHIN 


SNG300W 

Til 

143 

-180 

SP74HC173J 

SEP 

128 

-129 

SP840A 

SPR 

175 -219 

SSI22101(A) 

♦SIL 

377 

- 45 

SU532V 

MULB 

329 - 99 

SNG301J 

Til 

143 

-163 

SP74HC173N 

SEP 

128 

-130 

SP855A 

SPR 

171 -152 

SSI22102(A) 

♦SIL 

377 

- 46 


PHIN 


SNG301W 

Til 

143 

-181 

SP74HC174J 

SEP 

129 

- 1 

SP870A 

SPR 

169 - 72 

SSI22301 (A) 

♦SIL 

377 

- 33 

SU536 

INL 

343 -207 


Til 

143 

-164 

SP74HC174N 

SEP 

129 

- 2 

SP880A 

SPR 

164 - 63 

SSI K212(A) 

♦SIL 

376 

-132 

SU536H 

PHIN 

335 -167 

SNG302W 

Til 

143 

-182 

SP74HC175J 

SEP 

129 

-104 

SP1450BDG 

♦ PLSB 

375 -213 

SSM2010 

SSMM 

376 

•160 

SW705-1F 

SWM 

140 -190 

SNG303J 

Til 

143 

-165 

SP74HC175N 

SEP 

129 

-105 

SP1455BDG 

♦ PLSB 

375 -214 

SSM2013 

♦SSMM 

376 

-161 

SW705-1P 

SWM 

140 -191 

SNG303W 

Til 

143 

-183 

SP74HC176J 

SEP 

201 

- 56 

SP1648DG 

♦ PLSB 

370 -110 

SSM2020 

SSMM 

376 

-162 

SW705-2F 

SWM 

140 -192 

SNG310J 

Til 

146 

-136 

SP74HC176N 

SEP 

201 

- 57 

SP4632 

♦ PLSB 

213 - 72 

SSM2022 

SSMM 

376 

-163 

SW705-2M 

SWM 

140 -180 

SNG310W 

Til 

146 

-155 

SP74HC177J 

SEP 

201 

- 74 

SP9680 

♦ PLSB 

397 - 63 

SSM2024 

♦SSMM 

335 

- 16 

SW705-2P 

SWM 

140 -193 


Til 

146 

-137 

SP74HC177N 

SEP 

201 

- 75 

SP9685CM 

♦ PLSB 

394 -143 

SSM2031 

♦SSMM 

371 

- 3 

SW706-1F 

SWM 

140 -161 

SNG311W 

Til 

146 

-156 

SP74HC192J 

SEP 

202 

-196 

SP9685DG 

♦ PLSB 

394 -164 

SSM2033 

SSMM 

370 

-147 

SW706-1P 

SWM 

140 -162 

SNG312J 

Til 

146 

-138 

SP74HC192N 

SEP 

202 

-197 

SP9687DC 

♦ PLSB 

394 -173 

SSM2038 

♦SSMM 

370 

-146 

SW706-2F 

SWM 

140 -163 

SNG312W 

Til 

146 

-157 

SP74HC193J 

SEP 

203 

-136 

SP9687DG 

♦ PLSB 

394 -174 

SSM2040 

SSMM 

376 

-164 

SW706-2M 

SWM 

140 -139 


Til 

146 

-139 

SP74HC193N 

SEP 

203 

-137 

SPQ918 

SGSI 

392 - 97 

SSM2044 

♦SSMM 

376 

-158 

SW706-2P 

SWM 

140 -164 

SNG313W 

Til 

146 

-158 

SP74HC240J 

SEP 

247 

-160 

SPQ2483 

SGSI 

392 - 98 

SSM2046(A) 

♦SSMM 

376 

•159 

SW708-1F 

SWM 

140 -194 

SNR518 

Til 

372 

-151 

SP74HC240N 

SEP 

247 

-129 

SPQ2484 

SGSI 

392 - 99 

SSM2100 

♦SSMM 

376 

-170 

SW708-1P 

SWM 

140 -195 

SOS1 

CLC 

370 

- 45 

SP74HC244J 

SEP 

246 

-215 

SPQ6001 

SGSI 

392 -118 

SSM2134 

♦SSMM 

346 

-178 

SW708-2F 

SWM 

140 -196 

SOS21 

CLC 

370 

- 46 

SP74HC244N 

SEP 

246 

-216 

SPQ6002 

SGSI 

392 -119 

SSM10470-10 

♦STS 

291 

- 78 

SW708-2M 

SWM 

140 -181 

SP54SC137F 

SEP 

275 

- 42 

SP74HC251J 

SEP 

268 

- 50 

SPQ6501 

SGSI 

392 -120 

SSM10470-15 

♦STS 

291 

- 79 

SW708-2P 

SWM 

140 -197 

SP54SC138F 

SEP 

276 

- 33 

SP74HC251N 

SEP 

268 

- 51 

SPQ6502 

SGSI 

392 -100 

SSM10474-10CC 

STS 

291 

-116 

SW709-1F 

SWM 

140 -165 

SP54SC138N 

SEP 

276 

- 34 

SP74HC253J 

SEP 

269 

- 3 

SPX50A 

SNY 

384 - 49 

SSM 10474-15CC 

STS 

291 

-117 

SW709-1P 

SWM 

140 -166 

SP54SC139F 

SEP 

276 

-214 

SP74HC253N 

SEP 

269 

- 4 

SPX50D 

♦SNY 

384 - 50 

SSM10474-15CM 

STS 

291 

-118 


SWM 

140 -167 

SP54SC237F 

SEP 

275 

- 97 

SP74HC257J 

SEP 

270 

-149 

SPX50DN 

♦ SNY 

384 - 51 

SSM10474-20CM 

STS 

291 

-119 

SW709-2M 

SWM 

140 -140 

SP54SC238F 

SEP 

275 

-115 

SP74HC257N 

SEP 

270 

-150 

SPX100A 

♦ SNY 

384 - 52 

SSM100470-10 

STS 

291 

- 80 


SWM 

140 -168 

SP54SC239F 

SEP 

275 

-134 

SP74HC258J 

SEP 

271 

- 24 

SPX100AN 

♦SNY 

384 - 53 

SSM100470-15 

STS 

291 

- 81 

SW728-1D 

SWM 

373 -109 

SP54SC240F 

SEP 

244 

-219 

SP74HC258N 

SEP 

271 

- 25 

SPX100D 

♦SNY 

384 - 54 

SSM100474-1OCC 

291 

- 5 

SW728-1F 

SWM 

373 -110 

SP54SC241F 

SEP 

245 

- 23 

SP74HC266J 

SEP 

180 

- 11 

SPX100DN 

♦SNY 

384 - 55 


♦ STS 



SW728-1P 

SWM 

373 -111 

SP54SC244F 

SEP 

244 

- 27 

SP74HC266N 

SEP 

180 

- 12 

SPX200A 

♦ SNY 

384 - 56 

SSM100474-1OFC 


291 

- 10 

SW728-1S 

SWM 

373 -112 

SP54SC540F 

SEP 

244 

-112 

SP74HC273J 

SEP 

129 

-218 

SPX200AN 

♦ SNY 

384 - 57 


♦ STS 



SW728-1T 

SWM 

373 -113 

SP54SC541F 

SEP 

244 

-167 

SP74HC273N 

SEP 

129 

-219 

SPX200D 

♦SNY 

384 - 58 

SSM100474-15CC 

291 

- 6 

SW728-2D 

SWM 

373 -114 

SP74HC00J 

SEP 

162 

- 48 

SP74HC280J 

SEP 

224 

-191 

SPX200DN 

♦SNY 

384 - 59 


♦ STS 



SW728-2F 

SWM 

373 -115 

SP74HC00N 

SEP 

162 

- 49 

SP74HC280N 

SEP 

224 

-192 

SS54HC373C 

SSS 

229 -155 

SSM100474-15CM 

291 

- 7 

SW728-2M 

SWM 

373 -116 

SP74HC02J 

SEP 

164 

-122 

SP74HC365J 

SEP 

240 

-205 

SS54HC374C 

SSS 

135 -165 


♦ STS 



SW728-2P 

SWM 

373 -117 

SP74HC02N 

SEP 

164 

-123 

SP74HC365N 

SEP 

240 

-206 

SS54HC533C 

SSS 

230 -163 

SSM100474-15FC 


291 

- 11 

SW728-2S 

SWM 

373 -118 

SP74HC04J 

SEP 

237 

-149 

SP74HC373J 

SEP 

229 

-151 

SS54HC534C 

SSS 

136 -140 


♦ STS 



SW728-2T 

SWM 

373 -119 

SP74HC04N 

SEP 

237 

-150 

SP74HC373N 

SEP 

229 

-152 

SS54HC563C 

SSS 

231 - 51 

SSM100474-15FM 

291 

- 12 

SW751-1F 

SWM 

212 - 45 

SP74HC08J 

SEP 

166 

-172 

SP74HC374J 

SEP 

135 

-161 

SS54HC564C 

SSS 

137 - 10 


♦ STS 



SW751-1P 

SWM 

212 - 46 

SP74HC08N 

SEP 

166 

-173 

SP74HC374N 

SEP 

135 

-162 

SS54HC573C 

SSS 

231 -137 

SSM 100474-20CM 

291 

- 8 

SW751-1T 

SWM 

212 - 26 

SP74HC10J 

SEP 

168 

- 25 

SP74HC393J 

SEP 

205 

- 14 

SS54HC574C 

SSS 

137 - 84 


♦ STS 



SW751-2F 

SWM 

212 - 47 

SP74HC10N 

SEP 

168 

- 26 

SP74HC393N 

SEP 

205 

- 15 

SS54HCT138(A) 

SSS 

275 -179 

SSM 100474-20FM 

291 

- 13 

SW751-2M 

SWM 

212 - 34 

SP74HC11J 

SEP 

169 

-124 

SP74HC533J 

SEP 

230 

-161 

SS54HCT139(A) 

SSS 

276 -122 


♦ STS 



SW751-2P 

SWM 

212 - 48 

SP74HC1 IN 

SEP 

169 

-125 

SP74HC533N 

SEP 

230 

-162 

SS54HCT238(A) 

SSS 

277 - 52 

SSS101AJ 

PMI 

320 

- 73 

SW751-2T 

SWM 

212 - 27 

SP74HC14J 

SEP 

288 

-102 

SP74HC540J 

SEP 

244 

- 80 

SS54HCT239(A) 

SSS 

277 - 62 

SSS101AL 

PMI 

323 

-136 

SW774-1F 

SWM 

158 - 37 

SP74HC14N 

SEP 

287 

-179 

SP74HC540N 

SEP 

244 

- 81 

SS54HCT240(A) 

SSS 

246 -195 

SSS101AP 

PMI 

318 

- 44 

SW774-1P 

SWM 

178 - 54 

SP74HC20J 

SEP 

170 

- 90 

SP74HC541J 

SEP 

244 

-133 

SS54HCT241 (A) 

SSS 

248 - 31 

SSS107J 

PMI 

321 

-118 

SW774-2F 

SWM 

158 - 38 

SP74HC20N 

SEP 

170 

- 91 

SP74HC541N 

SEP 

244 

-127 

SS54HCT244(A) 

SSS 

246 -218 

SSS107L 

PMI 

324 

-117 

SW774-2M 

SWM 

178 - 51 

SP74HC27J 

SEP 

173 

- 59 

SP74HC573J 

SEP 

231 

-133 ; 

SS54HCT245(A) 

SSS 

282 - 83 

SSS107P 

PMI 

318 

-141 

SW774-2P 

SWM 

178 - 55 

SP74HC27N 

SEP 

173 

- 60 

SP74HC573N 

SEP 

231 

-134 

SS54HCT373C 

SSS 

229 -156 

SSS201AJ 

PMI 

320 

- 74 

SW775-1F 

SWM 

158 - 39 

SP74HC30J 

SEP 

173 

-188 

SP74HC574J 

SEP 

137 

- 80 

SS54HCT374C 

SSS 

135 -166 

SSS201AL 

PMI 

323 

-137 

SW775-1P 

SWM 

178 - 56 

SP74HC30N 

SEP 

173 

-189 

SP74HC574N 

SEP 

137 

- 81 

SS54HCT533C 

SSS 

230 -164 

SSS201AP 

PM! 

318 

- 45 

SW775-2F 

SWM 

158 - 40 

SP74HC32J 

SEP 

174 

-181 

SP74HC4017J 

SEP 

189 

-192 

SS54HCT534C 

SSS 

136 -141 

SSS207J 

PMI 

321 

-119 

SW775-2M 

SWM 

178 - 52 

SP74HC32N 

SEP 

174 

-182 

SP74HC4017N 

SEP 

189 

-193 

SS54HCT540(A) 

SSS 

247 - 77 

SSS207L 

PMI 

324 

-118 

SW775-2P 

SWM 

178 - 57 

SP74HC42J 

SEP 

274 

-140 

SP74HC4020J 

SEP 

190 

-172 

SS54HCT54KA) 

SSS 

247 - 94 

SSS207P 

PMI 

318 

-142 


SWM 

140 - 15 
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♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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TYPE No. CROSS INDEX 


■JiasKi i raiireimaa 


SW933-1D 

SW933-1F 

SW933-1P 

SW933-2D 

SW933-2F 

SW933-2M 

SW933-2P 

SW944-1D 

SW944-1F 

SW944-1P 

SW944-1S 

SW944-1T 

SW944-2D 

SW944-2F 

SW944-2M 

SW944-2P 

SW944-2S 

SW944-2T 

SW945-1D 

SW945-1F 

SW945-1P 

SW945-2D 

SW945-2F 

SW945-2M 

SW945-2P 

SW945/948F 

SW945/948S 

SW946-1D 

SW946-1F 

SW946-1P 

SW946-2D 

SW946-2F 

SW946-2M 

SW946-2P 

SW948-1D 

SW948-1F 

SW948-1P 

SW948-2D 

SW948-2F 

SW948-2M 

SW948-2P 

SW949-1D 

SW949-1F 

SW949-1P 

SW949-2D 

SW949-2F 

SW949-2M 

SW949-2P 

SW950-1D 

SW950-1F 

SW950-1P 

SW950-1T 

SW950-2D 

SW950-2F 

SW950-2M 

SW950-2P 

SW950-2T 

SW951-1D 

SW951-1F 

SW951-1P 

SW951-1S 

SW951-1T 

SW951-2D 

SW951-2F 

SW951-2M 

SW951-2P 

SW951-2S 

SW951-2T 

SW957-1F 

SW957-1P 

SW957-2F 

SW957-2M 

SW957-2P 

SW958-1F 

SW958-1P 

SW958-2F 

SW958-2M 

SW958-2P 

SW962-1D 

SW962-1F 

SW962-1P 

SW962-1T 

SW962-2D 

SW962-2F 

SW962-2M 

SW962-2P 

SW962-2T 

SW963-1D 

SW963-1F 

SW963-1P 

SW963-1T 

SW963-2D 

SW963-2F 

SW963-2M 

SW963-2P 

SW963-2T 

SW1800F 

SW1800M 

SW1800P 

SW1802F 

SW1802M 

SW1802P 

SW1804M 

SW1805F 

SW1805M 

SW1805P 

SW1808F 

SW1808M 

SW1808P 

SW1810F 

SW1810M 

SW1810P 

SW18 12F 


1812 
SW1812P 
SW1900F 
SW1900P 
SW1902F 
SW1902P 
SW1904P 
SW1905F 
SW1905P 
SW1908F 
SW1908P 
SW1910F 
SW1910P 
SW1912F 
SW1912P 
SW4001A 
SW4002A 
SW4011A 
SW4012A 
SW4013A 
SW4017A 
SW4019A 
SW4020A 
SW4023A 
SW4024A 
SW4025A 
SW4027A 
SW4028A 
SW4029A 
SW4030A 
SW5400H 
SW5401H 
SW5402H 
SW5410H 
SW5420H 
SW5425H 
SW5430H 
SW5437H 
SW5438H 
SW5440H 
SW5449S 
SW5450H 
SW5451H 
SW5453H 
SW5454H 
SW5460H 
SW5460J 
SW5472H 
SW5473H 
SW5474H 
SW5486H 
SW5490H 
SW5492H 
SW5493H 
SW7400H 
SW7400J 
SW7400N 
SW7401H 
SW7401J 
SW7401N 
SW7402H 
SW7402J 
SW7402N 
SW7403J 
SW7403N 
SW7408N 
SW7410H 
SW7410J 
SW7410N 
SW7420H 
SW7420J 
SW7420N 
SW7423J 
SW7423N 
SW7425J 
SW7425N 
SW7426N 
SW7430H 
SW7430J 
SW7430N 
SW7437J 
SW7437N 
SW7438J 
SW7438N 
SW7440H 
SW7440J 
SW7440N 
SW7441AJ 
SW7441AN 
SW7442J 
SW7442N 
SW7443J 
SW7443N 
SW7444J 
SW7444N 
SW7445J 
SW7445N 
SW7446AJ 
SW7446AN 
SW7446J 
SW7446N 
SW7447AJ 
SW7447AN 
SW7447J 
SW7447N 
SW7448J 
SW7448N 
SW7449S 
SW7450H 
SW7450J 
SW7450N 
SW7451H 
SW7451J 
SW7451N 
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177 -122 SW7453 
SWM 177 -123 SW7453J 
SWM 141 - 27 SW7453N 
SWM 141 - 7 SW7454H 
SWM 141 - 45 SW7454J 
SWM 141 - 41 SW7454N 
SWM 141 - 67 SW7460H 
SWM 141 - 68 SW7460J 
SWM 141 - 57 SW7460N 
SWM 156 -198 SW7472H 
SWM 174 -194 SW7472J 
SWM 141 - 37 SW7472N 
SWM 141 - 10 SW7473J 
SWM 156 -199 SW7473N 
SWM 177 -124 SW7474H 
SWM 148 - 19 SW7474J 
SWM 148 -166 SW7474N 
SWM 149 - 1 SW7476N 
SWM 149 -220 SW7485J 
SWM 123 -219 SW7485N 
SWM 189 -194 SW7490H 
SWM 150 - 78 SW7490J 
SWM 190 -174 SW7490N 
SWM 150 -175 SW7492H 
SWM 191 -164 SW7492J 
SWM 151 - 69 SW7492N 
SWM 124 -122 SW7493H 
SWM 184 -111 SW7493J 
SWM 192 - 55 SW7493N 
SWM 181 - 89 SW9602-1F 
SWM 154 -182 SW9602-1P 
SWM 155 - 6 SW9602-2P 
SWM 155 - 46 SW54104H 
SWM 155 - 88 SW54105H 
SWM 156 - 16 SW74104J 
SWM 156 -123 SW74104N 
SWM 156 -162 SW74105J 
SWM 159 -202 SW74105N 
SWM 160 - 53 SW74107J 
SWM 156 - 17 SW74107N 
SWM 185 - 93 SW74121J 
SWM 157 - 27 SW74121N 
SWM 157-71 SW74122J 
SWM 157 -104 SW74122N 
SWM 157 -151 SW74123J 
SWM 157 -172 SW74123N 
SWM 177-21 SW74141J 
SWM 126 -117 SW74141N 
SWM 125 -113 SW74154J 
SWM 125 -164 SW74154N 
SWM 157 -208 SW74155J 
SWM 197 -103 SW74155N 
SWM 197 -134 SW74156J 
SWM 197 -203 SW74156N 
SWM 154 -183 SW74160J 
SWM 163 - 45 SW74161J 
SWM 163 - 46 SW74162J 
SWM 155 - 7 SW74180J 
SWM 164 - 15 SW74180N 
SWM 164 - 16 SW74192J 
SWM 155 - 47 SW74192N 
SWM 164 -203 SW74193J 
SWM 164 -204 SW74193N 
SWM 166 - 5 SWF50 

SWM 166 - 6 SWF51 

SWM 167 - 34 SWF52 

SWM 155 - 89 SWF53 

SWM 168 -211 SWG150 
SWM 168 -212 SWG151 
SWM 156 - 18 SWG152 

SWM 171 - 34 SWG153 

SWM 171 - 35 SX01D 

SWM 172 -203 SX01DN 
SWM 172 -204 SX05D 
SWM 173 - 14 SX05DN 
SWM 173 - 2 SX15A 
SWM 166 - 7 SX15AN 
SWM 156 -163 SX15D 
SWM 174 - 55 SX15DN 

SWM 174 - 56 SX30A 

SWM 163 -153 SX30AN 
SWM 163 - 47 SX30D 
SWM 166 -109 SX30DN 
SWM 166 - 8 SX100A 
SWM 156 - 19 SX100AN 
SWM 171 - 36 SX100D 
SWM 171 - 37 SX100DN 
SWM 186 - 70 SX150A 
SWM 186-71 SX150AN 
SWM 186 -178 SX150D 
SWM 186 -179 SX150DN 
SWM 187 - 2 SYC2111A2 
SWM 187 - 3 SYC2111A4 
SWM 187 - 42 SYC2111A 
SWM 187 - 43 SYP2111A 
SWM 187 -107 T54LS00D2 
SWM 187 -108 T54LS00F 
SWM 187 -152 T54LS00J 
SWM 187 -153 T54LS02D2 
SWM 187 -154 T54LS03D2 
SWM 187 -155 T54LS08D2 
SWM 187 -156 T54LS09D2 
SWM 187 -157 T54LS10D2 
SWM 187 -158 T54LS10F 
SWM 187 -159 T54LS10J 
SWM 187 -182 T54LS11D2 
SWM 187 -183 T54LS15D2 
SWM 185 - 94 T54LS20D2 

SWM 157 - 28 T54LS20F 

SWM 175 -147 T54LS20J 
SWM 175 -148 T54LS21D2 
SWM 157 - 72 T54LS22D2 

SWM 176 - 59 T54LS26D2 

SWM 1176 - 60 [T54LS27D2 

A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 




105 T54LS30D2 

141 T54LS30F TEC 161 

142 T54LS30J TEC 173 

152 T54LS32D2 SGSI 175 

132 T54LS51D2 SGSI 180 

133 T54LS54D2 SGSI 180 

173 T54LS55D2 SGSI 180 

22 T54LS74D2 SGSI 132 

23 T54LS83D2 SGSI 216 

118 T54LS86D2 SGSI 177 

107 T54LS109D2 SGSI 128 

108 T54LS112D2 SGSI 134 

14 T54LS113D2 SGSI 134 

15 T54LS114D2 SGSI 135 

165 T54LS136D2 SGSI 171 

36 T54LS283D2 SGSI 216 

37 T54S73J TEC 131 

216 T54S76J TEC 137 

178 T54S78J TEC 133 

179 T54S86F TEC 158 

104 T54S103J TEC 133 

165 T54S106J TEC 137 

166 T54S107AJ TEC 127 

135 T54S107J TEC 127 

31 T54S108J TEC 133 

32 T54S136F TEC 155 

204 T54S136J TEC 171 

137 T54S138F TEC 185 

138 T54S138J TEC 187 

208 T54S139F TEC 185 

190 T54S139J TEC 187 

191 T54S151F TEC 264 

179 T54S151J TEC 266 

191 T54S152F TEC 264 

73 T54S152J TEC 266 

60 T54S153F TEC 264 

98 T54S153J TEC 267 

84 T54S157F TEC 264 

157 T54S157J TEC 267 

158 T54S174F TEC 307 

134 T54S174J TEC 309 

135 T54S175F TEC 307 

190 T54S175J TEC 310 

191 T54S194F TEC 307 

86 T54S194J TEC 310 

87 T54S251F TEC 264 

72 T54S251J TEC 268 

73 T57 ♦RSCB 393 

172 T74H00B1 SGSI 162 

173 T74H00D1 SGSI 162 

198 T74H00D2 SGSI 162 

199 T74H10B1 SGSI 168 

213 T74H10D1 SGSI 168 

214 T74H10D2 SGSI 168 

217 T74H20B1 SGSI 178 

187 T74H20D1 SGSI 178 

140 T74H20D2 SGSI 178 

92 T74H40B1 SGSI 155 

93 T74H40D1 SGSI 155 

60 T74H40D2 SGSI 155 

61 T74H50B1 SGSI 175 

213 T74H50D1 SGSI 175 

214 T74H50D2 SGSI 175 

37 T74H51B1 SGSI 176 

38 T74H51D1 SGSI 176 

39 T74H51D2 SGSI 176 

40 T74H52B1 SGSI 179 

129 T74H52D1 SGSI 179 

130 T74H52D2 SGSI 179 

127 T74H53B1 SGSI 179 

128 T74H53D1 SGSI 179 

60 T74H53D2 SGSI 179 

61 T74H54B1 SGSI 158 

62 T74H54D1 SGSI 158 

63 T74H54D2 SGSI 158 

64 T74H61B1 SGSI 179 

65 T74H61D1 SGSI 179 

66 T74H61D2 SGSI 179 

67 T74H62B1 SGSI 179 

68 T74H62D1 SGSI 179 

69 T74H62D2 SGSI 179 

70 T74LS00B1 SGSI 163 

71 T74LS00D1 SGSI 163 

72 T74LS00F TEC 159 

73 T74LS00J TEC 163 

74 T74LS02B1 SGSI 164 

75 T74LS02D1 SGSI 164 

76 T74LS03B1 SGSI 166 

77 T74LS03D1 SGSI 166 

78 T74LS08B1 SGSI 167 

79 T74LS08D1 SGSI 167 

181 T74LS09B1 SGSI 167 

182 T74LS09D1 SGSI 167 

183 T74LS10B1 SGSi 168 

184 T74LS10D1 SGSI 168 

48 T74LS10F TEC 161 

203 T74LS10J TEC 168 

49 T74LS11B1 SGSI 169 

205 T74LS11D1 SGSI 169 

9 T74LS15B1 SGSI 178 

35 T74LS15D1 SGSI 178 

152 T74LS20B1 SGSI 171 

213 T74LS20D1 SGSI 171 

23 T74LS20F TEC 155 

214 T74LS20J TEC 171 

202 T74LS21B1 SGSI 178 

94 T74LS21D1 SGSI 178 

38 T74LS22B1 SGSI 172 

191 T74LS22D1 SGSI 172 

39 T74LS26B1 SGSI 166 

192 T74LS26D1 SGSI 166 

163 T74LS27D1 SGSI 173 

10 T74LS30B1 SGSI 174 

108 IT74LS30P1 _ SGSI 1174 

♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




T74LS30F 

T74LS30J 

T74LS32B1 

T74LS32D1 

T74LS51B1 

T74LS51D1 

T74LS54B1 

T74LS54D1 

T74LS55B1 

T74LS55D1 

T74LS74B1 

T74LS74D1 

T74LS83B1 

T74LS83D1 

T74LS86B1 

T74LS86D1 

T74LS109B1 

T74LS109D1 

T74LS112B1 

T74LS112D1 

T74LS113B1 

T74LS113D1 

T74LS114B1 

T74LS114D1 

T74LS136B1 

T74LS136D1 

T74LS283B1 

T74LS283D1 

T74S73J 

T74S76J 

T74S78J 

T74S86F 

T74S103J 

T74S106J 

T74S107AJ 

T74S107J 

T74S108J 

T74S136F 

T74S136J 

T74S138F 

T74S138J 

T74S139F 

T74S139J 

T74S151F 

T74S151J 

T74S152F 

T74S152J 

T74S153F 

T74S153J 

T74S157F 

T74S157J 

T74S174F 

T74S174J 

T74S175F 

T74S175J 

T74S194F 

T74S194J 

T74S251F 

T74S251J 

T75 

T100B1 

T100B1-16 

T100D1 

T100D1-16 

T100D2 

T100D2-16 

T100F1 

T100F2 

T100NYFC 

T101AF 

T101AJ 

T101AV 

T101B1 

T101B1-16 

T101D1 

T101D1-16 

T101D2 

T101D2-16 

T101F1 

T101F2 

T102B1 

T102B1-16 

T102D1 

T102D1-16 

T102D2 

T102D2-16 

T102F1 

T102F2 

T103B1 

T1Q3B1-16 

T103D1 

T103D1-16 

T103D2 

T103D2-16 

T103F1 

T103F2 

T104B1 

T104B1-16 

T104D1 

T104D1-16 

T104D2 

T104D2-16 

T104F1 

T104F2 

T105B1 

T105B1-16 

T105D1 

T105D1-16 

T105D2 

T105D2-16 

T105F1 

T105F2 

T106B1(1) 

T106B1-16 


Mi T iiaiiiiiiW4inBii 













106D1- 
106D2(1) 
106F1 (1) 
106F2(1) 
107F 
1Q7J 
107V 
108B1(1) 
108B1-16 
108D1(1) 
108D1-16 
108D2 
108D2-16 
108F1 (1) 
108F2 
109B1 
109B1-16 
109D1 
109D1-16 
109D2 
109D2-16 
109F1 
109F2 
109H 
109K 
112B1 

n 2m 

11 Zl/2 

T112F1 

T112F2 

T115B1 

T115B1-16 

T115D1 

T115D1-16 

T115D2 

T115D2-16 

T115F1 

T115F2 

T118F 

T118J 

T118V 

T122B1 

T122D1 

T122D2 

T122F1 

T122F2 

T150B1 

T150D1 

T150D2 

T157D1 

T157D2 

T158D1 

T158D2 

T159D1 

T159D2 

T165D1 

T167B1 

T167D1 

T168B1 

T168D1 

T172B1 

T201AF 

T201AJ 

T201AV 

T207F 

T207J 

T207V 

T209H 

T209K 

T218F 

T218J 

T218V 

T300NYFA 

T301AF 

T301AJ 

T301AV 

T307F 

T307J 

T307V 

T309H 

T309K 

T318F 

T318J 

T318V 

T1709F 

T1709J 

T1709V 

T1710F 

T1710J 

T1710V 

T1711F 

T1711J 

T1711V 

T1741F 

II741J 

T1741V 

T1741WF 

T1741WJ 

T1741WV 

T1747AV 

T1747J 

T1747V 

T1748F 

T1748J 

T1748V 

T1809J 

T2559E 

T2559F 

T2561 

T2561A 

T2561B 

T2561D 

T2709F 


CO 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

< 



TYPE No. 

MFRS 

IMWiT:lh|'dJ jEHM 

Hj5H33B!0S!13i 

TYPE No. 

T2709J 

TEC 


- 48 

T7481B1 

— Ilf 


HQ 

TA75902P 

T2709V 

TEC 

fa 

-176 

T7483B1 

SGSI 

Bn 

-218 


T2710F 

TEC 

395 

- 77 

T7484B1 

SGSI 


- 14 

TA76524P 

T2710J 

TEC 

395 

-127 

T7486B1 

SGSI 

177 

-188 

TAA101 

T2710V 

TEC 

395 

- 98 

T7486D1 

SGSI 

177 

-189 

TAA182 

T2711F 

TEC 

395 

-218 

T7486D2 

SGSI 

177 

-190 

TAA191 

T2711J 

TEC 

395 

-219 

T7490B1 

SGSI 

205 

-167 

TAA201 

T2711V 

TEC 

395 

-220 

T7490D1 

SGSI 

205 

-168 

TAA202 

T2741F 

TEC 

358 

- 1 

T7490D2 

SGSI 

205 

-169 

TAA231 

T2741J 

TEC 

358 

- 2 

T7492B1 

SGSI 

206 

- 33 


T2741V 

TEC 

358 

- 3 

T7492D1 

SGSI 

206 

- 34 

TAA232 

T2741WF 

TEC 

350 

-157 

T7492D2 

SGSI 

206 

- 35 


T2741WJ 

TEC 

350 

-158 

T7493B1 

SGSI 

207 

-139 

TAA241 

T2741WV 

TEC 

350 

-159 

T7493D1 

SGSI 

207 

-140 

MULB 

T2747AV 

TEC 

353 

-214 

T7493D2 

SGSI 

207 

-141 

RTCF 

T2747J 

TEC 

353 

-215 

T7709V 

TEC 

347 

-179 

TAA242 

T2747V 

TEC 

353 

-216 

T7711J 

TEC 

395 

- 48 

MULB 

T2748F 

TEC 

352 

-117 

T7741F 

TEC 

358 

- 4 

RTCF 

T2748J 

TEC 

354 

- 88 

T7741J 

TEC 

358 

- 5 

TAA243 

T2748V 

TEC 

354 

- 89 

T7741V 

TEC 

358 

- 6 

MULB 

T2809J 

TEC 

352 

- 49 

T7741WF 

TEC 

320 

- 82 


T3709F 

TEC 

347 

-104 

T7741WJ 

TEC 

320 

- 83 

TAA320A 

T3709J 

TEC 

352 

- 50 

T7741WV 

TEC 

320 

- 84 

PHIN 

T3709V 

TEC 

347 

-177 

T7747AV 

TEC 

353 

-217 


T3748F 

TEC 

352 

-118 

T7747J 

TEC 

353 

-218 

TAA350 

T3748J 

TEC 

352 

-119 

T7747V 

TEC 

353 

-219 


T3748V 

TEC 

352 

-120 

T7748F 

TEC 

352 

-121 

TAA350A 

T4709F 

TEC 

347 

-105 

T7748J 

TEC 

352 

-122 

TAA380A 


T4709V 

T4711F 

T4711J 

T4711V 

T5711F 

T5711J 

T5711V 

T6711J 

T7400B1 

T7400D1 

T7400D2 

TM01B1 

T7401D1 

T7401D2 

T7402B1 

T7402D1 

T7402D2 

T7403B1 

T7403D1 

T7403D2 

T7408B1 

T7408D1 

T7408D2 

T7409B1 

T7409D1 

T7409D2 

T7410B1 

T7410D1 


T7809V 

T8709V 

T8711J 

T8741F 

T8741J 

T8741V 

T8741WF 

T8741WJ 

T8741WV 

T8747AV 

T8747J 

T8747V 

T8748F 

T8748J 

T8748V 

T9322F 

T9322FM 

T9322J 

T9322JM 

T9600F 

T9600FM 

T9600J 

T9600JM 

T9601F 

T9601FM 

T9601J 

T9601JM 

T9711J 


TEC 347 
TEC 347 
TEC 395 
TEC 358 
TEC 358 
TEC 358 
TEC 320 
TEC 320 
TEC 320 
TEC 353 
TEC 354 
TEC 354 
TEC 352 
TEC 352 
TEC 352 
TEC 264 
TEC 264 
TEC 267 
TEC 267 
TEC 374 
TEC 374 
TEC 374 
TEC 374 
TEC 210 
TEC 210 
TEC 210 
TEC 210 
TEC 395 


- 30 

T7420B1 

SGSI 

171 

- 55 

T40992 

♦ UNM 

383 

-118 

-211 

T7420D1 

SGSI 

171 

- 56 

T40993 

♦ UNM 

381 

- 78 

-212 

T7420D2 

SGSI 

171 

- 57 

T74107B1 

SGSI 

127 

-161 

- 87 

T7426B1 

SGSI 

166 

- 21 

T74107D1 

SGSI 

127 

-162 

-140 

T7426D1 

SGSI 

166 

- 22 

T74107D2 

SGSI 

127 

-163 

- 49 

T7426D2 

SGSI 

166 

- 23 

T74121B1 

SGSI 

210 

-136 

- 78 

T7428B1 

SGSI 

164 

-211 

T74121D1 

SGSI 

210 

-137 

-120 

T7428D1 

SGSI 

164 

-212 

T74121D2 

SGSI 

210 

-138 

-145 

T7428D2 

SGSI 

164 

-213 

T74122B1 

SGSI 

210 

-194 

-122 

T7430B1 

SGSI 

174 

- 61 

T74122D1 

SGSI 

210 

-195 

-172 

T7430D1 

SGSI 

174 

- 62 

T74122D2 

SGSI 

210 

-196 

-191 

T7430D2 

SGSI 

174 

- 63 

T74123B1 

SGSI 

211 

- 29 

-141 

T7433B1 

SGSI 

175 

- 61 

T74123D1 

SGSI 

211 

- 30 

- 50 

T7433D1 

SGSI 

175 

- 62 

T74123D2 

SGSI 

211 

- 31 

- 79 

T7433D2 

SGSI 

175 

- 63 

T74192B1 

SGSI 

203 

- 62 

-206 

T7440B1 

SGSI 

171 

- 58 

T74192D1 

SGSI 

203 

- 63 

-142 

T7440D1 

SGSI 

171 

- 59 

T74192D2 

SGSI 

203 

- 64 

- 51 

T7440D2 

SGSI 

171 

- 60 

T74193D1 

SGSI 

203 

-215 

- 80 

T7441AB1 

SGSI 

186 

- 74 

T74193D2 

SGSI 

203 

-216 

-121 

T7441AD1 

SGSI 

186 

- 75 

TA54 

♦ RHMJ 

393 

-137 

-146 

T7441AD2 

SGSI 

186 

- 76 

TA57 

♦ RHMJ 

393 

-138 

-123 

T7442B1 

SGSI 

186 

-180 

TA60(2) 

♦ RHMJ 

394 

-193 

-173 

T7442D1 

SGSI 

186 

-181 

TA61 

♦ RHMJ 

394 

-194 

-192 

T7442D2 

SGSI 

186 

-182 

TA64 

♦ RHMJ 

394 

-195 

-143 

T7443B1 

SGSI 

187 

- 4 

TA76 

♦ RHMJ 

396 

-149 

- 52 

T7443D1 

SGSI 

187 

- 5 

TA78 

♦ RHMJ 

396 

-150 

- 81 

T7443D2 

SGSI 

187 

- 6 

TA5361 

RCA 

147 

-139 

-102 

T7444B1 

SGSI 

187 

- 44 

TA5455 

RCA 

148 

- 64 

- 46 

T7444D2 

SGSI 

187 

- 45 

TA5456 

RCA 

148 

- 65 

-175 

T7450B1 

SGSI 

175 

-161 

TA6179W 

RCA 

190 

-175 

- 76 

T7450D1 

SGSI 

175 

-162 


Til 



-126 

T7450D2 

SGSI 

175 

-163 

TA7245BP 

♦TOSJ 

396 

-172 

- 97 

T7451B1 

SGSI 

176 

- 64 

TA7247AP 

♦TOSJ 

396 

-174 

-215 

T7451D1 

SGSI 

176 

- 65 

TA7248P(2) 

♦TOSJ 

396 

-175 

-216 

T7451D2 

SGSI 

176 

- 66 

TA7256P(A) 

♦TOSJ 

396 

-176 

-217 

T7453B1 

SGSI 

176 

-149 

TA7257P(2) 

♦TOSJ 

396 

-177 

-218 

T7453D1 

SGSI 

176 

-150 

TA7259P 

♦TOSJ 

396 

-173 

-219 

T7453D2 

SGSI 

176 

-151 

TA7260P 

♦TOSJ 

396 

-179 

-220 

T7454B1 

SGSI 

157 

-134 

TA7261P 

♦TOSJ 

396 

-180 

-154 

T7454D1 

SGSI 

157 

-135 

TA7262P(A) 

♦TOSJ 

396 

-181 

-155 

T7454D2 

SGSI 

157 

-136 

TA7267P 

♦TOSJ 

396 

-178 

-156 

T7460B1 

SGSI 

177 

• 24 

TA7354P 

♦TOSJ 

396 

-182 

-211 

T7460D1 

SGSI 

177 

- 25 

TA75339P 

IMTM 

385 

-138 

-212 

T7460D2 

SGSI 

177 

- 26 


♦TOSJ 



-213 

T7472B1 

SGSI 

138 

-109 

TA75358P 

IMTM 

329 

-100 

- 85 

T7472D1 

SGSI 

138 

-110 


♦TOSJ 



- 86 

T7472D2 

SGSI 

138 

-111 

TA75393P 

IMTM 

387 

- 36 

- 87 

T7473D1 

SGSI 

131 

- 18 


♦TOSJ 



- 47 

T7473D2 

SGSI 

131 

- 19 

TA75393S 

♦TOSJ 

396 

-187 

-211 

T7474B1 

SGSI 

132 

- 41 

TA75458P 

IMTM 

329 

-101 

-212 

T7474D1 

SGSI 

132 

- 42 


♦TOSJ 



-105 

T7474D2 

SGSI 

132 

- 43 

TA75458S 

♦TOSJ 

346 

- 98 

- 89 

T7475B1 

SGSI 

228 

-124 

TA75558P 

IMTM 

329 

-102 

- 90 

T7476B1 

SGSI 

138 

- 1 


♦TOSJ 



- 91 

T7476D1 

SGSI 

138 

- 2 

TA75558S 

♦TOSJ 

346 

- 99 

-103 

T7476D2 

SGSI 

138 

- 3 






TBA221A 

SIEG 


♦ PHIN 
TBA221G 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

MFRS iPg&Line I TYPE No^~ 


337 -214 TBA221N 

♦TOSJ 

IMTM 369 - 63 TBA221W 
RTCF 376 -144 
PHIN 324 -178 TBA222 
PHIN 324 -179 
PHIN 334 -217 TBA222B 
PHIN 334 -218 TBA222BS1 
MULB 334 -219 TBA222G 
PHIN TBA222GG 

MULB 334 -220 TBA222S1 


PHIN TBA222W 

APX 332 - 63 TBA231 

PHIN TBA281 

VALG TBA331 

APX 332 - 65 TBA341 

PHIN 

VALG TBA352 

APX 332 - 64 TBA400 

PHIN 

RTCF TBA400D 

MULB 339 -139 
RTCF TBA440CQ(2) 

VALG TBA440Q 

PHIN 339 -152 TBA673 

VALG 

♦VALG 339 -113 TBA720 

APX 340 - 6 TBA720AQ(2) 


TBA440CQ(2) 

TBA440Q 


180 TAA445 

181 TAA450(2) 

49 TAA521 

7 PHIN 

8 SIEG 

9 TAA521A 

85 TAA522 

86 PHIN 

87 SIEG 
TAA640 

1 RTCF 

2 TAA710A 

124 TAA710B 

125 TAA721 

126 TAA722 

133 TAA761 

134 TAA761A 

213 TAA761AS 

214 TAA761G 

10 TAA761K 

11 TAA761S 

12 TAA761W 

13 TAA762A 

38 TAA762G 

39 TAA765A 

192 TAA765G 

193 TAA780A 

50 TAA780B 


VALG 342 
PHIN 342 
MULB 344 
RTCF 
VALG 
SIEG 344 
MULB 344 
RTCF 
VALG 
PHIN 347 
VALG 
ITTG 358 
ITTG 358 
SIEG 345 
SIEG 345 
♦VALG 354 
♦VALG 352 
SIEG 354 
SIEG 355 
SIEG 352 
SIEG 354 
SIEG 355 
SIEG 352 
SIEG 355 
SIEG 352 
SIEG 355 
ITTG 368 
ITTG 368 
MULB 320 
RTCF 
MULB 320 
RTCF 

♦VALG 354 
♦VALG 352 
SIEG 355 
SIEG 355 
SIEG 354 
♦VALG 354 
SIEG 352 
SIEG 355 
SIEG 355 

♦ PHIN 383 
♦VALG 

SIEG 335 
SIEG 335 
♦SIEG 335 
SIEG 335 
SIEG 335 
SIEG 335 
SIEG 343 
SIEG 343 
SIEG 343 
APX 376 
RTCF 

♦ PLSB 343 

♦ PLSB 325 
PLSB 325 
SIEG 352 
SIEG 355 
SIEG 329 
SIEG 329 
SIEG 337 
SIEG 352 

♦SIEG 355 
SIEG 329 
SIEG 329 
SIEG 337 
SIEG 337 
SIEG 352 
SIEG 355 
SIEG 329 
SIEG 329 
SIEG 337 
SIEG 337 

♦ PHIN 358 
♦SIEG 

MULB 358 
SPR 

♦ PHIN 358 
SIEG 

♦ MULB 350 
♦VALG 

♦ SIEG 350 
SIEG 350 


• 3 TBA720Q 

• 4 TBB0324A 

■ 17 TBB741G 

TBB742G 

TBB0747 

■ 16 TBB0747A 

■ 18 TBB0748 

TBB0748B 
TBB1331A 

■ 21 TBB1458 

TBB1458B 

153 TBB1458G 

154 TBC0747 

170 TBC0748 

171 TBC1458 

112 TBC2332B 

80 TBC4332A 

113 TBE2335B 

73 TBE4335A 

81 TBP18S22J 

114 TBP18S22MJ 

74 TBP18S22N 

82 TBP18S030J 

75 TBP18S030MJ 

83 TBP18S030N 

76 TBP18S42J 

177 TBP18S42MJ 

178 TBP18S42N 

88 TBP18S46J 
TBP18S46MJ 

89 TBP18S46N 
TBP18SA22J 

115 TBP18SA030J 

84 TBP18SA030MJ 

77 TBP18SA030N 

78 TBP18SA42J 

116 TBP18SA42MJ 

117 TBP18SA42N 

85 TBP28L22J 

79 TBP28L22N 

80 TBP28L42J 
97 TBP28L42MJ 

TBP28L42N 

110 TBP28L46JW(A) 

111 TBP28L46MJW(A) 

112 

113 TBP28L46NW(A) 

114 TBP28LA22J(A) 

115 TBP28LA22MJ(A) 

117 

118 TBP28LA22N 

119 TBP34L10J(A) 

145 TBP34L10MJ(A) 

TBP34L10N(A) 

99 TBP34S10-25J 
70 TBP34SA10-25J 
69 TC40H000F 

86 TC40H000P 

81 

103 TC40H002F 

104 TC40H002P 

215 

87 TC40H008F 

82 TC40H008P 

105 

106 TC40H010F 

216 TC40H010P 

217 

88 TC40H01 IF 

83 TC40H01 IP 

107 

108 TC40H020F 

218 TC40H020P 

219 

10 TC40H021F 
TC40H021P 

100 

TC40H027F 

11 TC40H027P 

160 TC40H032F 
TC40H032P 

161 

162 TC40H042P(1) 


MFRS IPg&Line 


RTCF 350 -163 
SPR 

SIEG 350 -164 I 
SPR 

♦ PHIN 350 -165 
♦SIEG 

SIEG 350 -166 
SIEG 350 -167 
SIEG 350 -168 
SIEG 350 -169 
♦SIEG 350 -170 
SIEG 350 -171 
SGSI 352 - 70 

♦ PHIN 368 - 68 

♦ SGSI 391 - 58 
SGSI 339 -111 
THEF 

SGSI 365 - 22 

♦ SIEG 342 - 11 
♦THEF 

♦SIEG 342 - 12 
♦THEF 

NSC 342 - 14 
SIEG 342 - 13 

♦ PHIN 382 - 20 

♦ SIC 

PHIN 382 - 69 

♦ MULB 382 - 71 

DUIIM 

PhiiN 382 - 70 

♦ SIEG 337 -220 

♦ SIEG 350 -172 
♦SIEG 350 -173 

SIEG 355 - 43 
SIEG 354 - 3 
SIEG 345 - 71 
SIEG 345 - 72 
SIEG 325 -177 
SIEG 329 -109 
SIEG 329 -110 
SIEG 329 -111 
SIEG 355 - 44 
SIEG 354 - 90 
SIEG 329 -112 
SIEG 335 -116 
SIEG 343 -120 
SIEG 335 -117 
SIEG 343 -121 
Til 301 -111 


♦TOSJ 159 -102 
IMTM 162-52 

♦TOSJ 

♦TOSJ 159 -103 
IMTM 164 -124 

♦TOSJ 

♦TOSJ 160 - 71 
IMTM 166 -174 

♦TOSJ 

♦TOSJ 155-68 
IMTM 168 - 27 

♦TOSJ 

♦TOSJ 158-22 
IMTM 169 -126 

♦ TOSJ 

♦TOSJ 155 -134 
IMTM 170 - 92 

♦ TOSJ 

♦TOSJ 158-66 
IMTM 178 -141 

♦ TOSJ 

♦ TOSJ 156 -124 
IMTM 173 - 61 

♦TOSJ 

♦TOSJ 156 -190 
IMTM 174 -183 

♦TOSJ 

♦TOSJ 274 -143 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr*s data sheet available 
in microfilm service 












_3. TYPE 

Na 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 




TYPE NO. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 




iStfMPTiTil 

TC40H042P(2) 

Ml it ■ 

8RHBEHI 

TC40H39OF 

Uis&i 

197 • 55 

TC4012BP ~ 

mr 

W 

-T 

TC453TBP 

IMTM 

mam 

TCA410B 




♦TOSJ 


TC40H390P 

IMTM 

204 -154 


TOSJ 




TOSJ 


♦ PHIN 

♦VALG 


TC40H051F 

♦TOSJ 

180 -103 


♦TOSJ 


TC4013BP 

IMTM 

123 

-220 

TC4532BP 

IMTM 

289 ■ 70 

TCA410D 

♦ PHIN 

342 - 15 

TC40H051P 

IMTM 

180 -102 

TC40H393F 

♦TOSJ 

197 - 61 


TOSJ 




TOSJ 



♦VALG 



♦TOSJ 


TC40H393P 

IMTM 

205 - 16 

TC4016BP 

TOSJ 

260 

-126 

TC4538BP 

TOSJ 

371 -170 

TCA475(2) 

♦THEF 

392 -170 

TC40H074F 

♦TOSJ 

125 -145 


♦ TOSJ 


TC4017BP 

IMTM 

189 

-195 

TC4539BP 

IMTM 

266 -164 

TCA520 

VALG 

356 -202 

TC40H074P 

IMTM 

131 -142 

TC74HC00P(A) 

TOSA 

162 • 53 


TOSJ 




TOSJ 


TCA520A 

VALG 

356 -203 


♦TOSJ 



♦TOSJ 


TC4018BP 

IMTM 

190 

- 59 

TC4543BP 

IMTM 

252 -184 

TCA520B 

♦MULB 

356 -204 

TC40H076AF 

♦TOSJ 

124 -169 

TC74HC02P(A) 

TOSA 

164 -125 


TOSJ 




TOSJ 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


TC40H076AP 

IMTM 

124 -167 


♦ TOSJ 


TC4019BP 

TOSJ 

263 

-152 

TC4555BP 

IMTM 

272 -214 

♦SIC 

♦VALG 



♦TOSJ 


TC74HC08P(A) 

TOSA 

166 -175 

TC4020BP 

IMTM 

190 

-176 


TOSJ 


TCA520D 

♦ PHIN 

356 -205 

TC40H076F 

♦TOSJ 

124 -170 


♦ TOSJ 



TOSJ 



TC4556BP 

IMTM 

276 -218 

♦SIC 

♦VALG 


TC40H076P 

IMTM 

124 -168 

TC74HC10P(A) 

TOSA 

168 • 28 

TC4022BP 

IMTM 

191 

- 53 


TOSJ 


TCA530 

♦ PHIN 

393 -139 


♦TOSJ 



♦TOSJ 



TOSJ 



TC4560BP 

IMTM 

215 -190 

♦ RTCF 

♦VALG 


TC40H107AF 

♦TOSJ 

123 -162 

TC74HC11P(A) 

TOSA 

169 -127 

TC4023BP 

IMTM 

150 

-176 


TOSJ 


TCA580 

♦ PHIN 

380 -165 

TC40H107AP 

IMTM 

133 -202 


♦TOSJ 



TOSJ 



TC4561BP 

TOSJ 

215 -194 

TCA615G 

SIEG 

340 - 15 


♦TOSJ 


TC74HC20P(A) 

TOSA 

170 - 93 

TC4024BP 

IMTM 

191 

-165 

TC4572BP 

IMTM 

233 - 69 

TCA671 

SIEG 

391 - 27 

TC40H107F 

♦TOSJ 

123 -163 


♦ TOSJ 



TOSJ 




TOSJ 


TCA671G 

SIEG 

391 - 18 

TC40H107P 

IMTM 

127 -122 

TC74HC21P(A) 

TOSA 

172 - 81 

TC4025BP 

IMTM 

151 

- 70 

TC4583BP 

IMTM 

287 - 34 

TCA680 

♦MULB 

350 -174 


♦TOSJ 



♦TOSJ 



TOSJ 




TOSJ 



♦ PHIN 


TC40H138F 

♦TOSJ 

185 -101 

TC74HC27P(A) 

TOSA 

173 - 62 

TC4027BP 

IMTM 

124 

-123 

TC4585BP 

IMTM 

219 - 50 

TCA680B 

♦ MULB 

350 -175 

TC40H138P 

♦TOSJ 

276 - 35 


♦TOSJ 



TOSJ 




TOSJ 



♦ PHIN 


TC40H139F 

♦TOSJ 

185 -113 

TC74HC30P(A) 

TOSA 

174 -124 

TC4028BP 

IMTM 

184 

-112 

TC5002BP 

IMTM 

254 -177 

TCA680D 

♦ PHIN 

350 -176 

TC40H139P 

♦TOSJ 

276 -217 


♦TOSJ 



TOSJ 




TOSJ 


TCA700Y 

♦ ITTG 

368 -179 

TC40H147F 

♦TOSJ 

289 - 24 

TC74HC32P(A) 

TOSA 

174 -184 

TC4029BP 

IMTM 

192 

- 56 

TC5012BP 

IMTM 

242 - 1 

TCA730(2) 

♦ MULB 

382 - 72 

TC40H147P 

IMTM 

289 - 29 


♦TOSJ 



TOSJ 




TOSJ 


TCA730A(2) 

♦ PHIN 

382 - 73 


♦TOSJ 


TC74HC74P 

TOSA 

131 -143 

TC4030BP 

IMTM 

181 

- 91 

TC5023BP 

TOSJ 

265 -112 

TCA780 

SIEG 

368 -180 

TC40H148F 

♦TOSJ 

289 - 35 


TOSJ 



TOSJ 



TC7400BP 

IMTM 

162 - 54 

TCA780D 

♦SIEG 

368 -181 

TC40H148P 

IMTM 

289 -188 

TC74HC76P 

TOSA 

137 -130 

TC4032BP 

IMTM 

215 

-103 


TOSJ 


TCA785 

♦COO 

368 -182 


♦TOSJ 



TOSJ 



TOSJ 



TC7404BP 

TOSJ 

237 -214 


SIEG 


TC40H151F 

♦TOSJ 

263 -158 

TC74HC109P 

TOSA 

128 - 8 

TC4038BP 

IMTM 

215 

-138 

TC7410BP 

TOSJ 

168 - 29 

TCA871 

SIEG 

391 - 28 

TC40H151P 

IMTM 

265 -201 


TOSJ 



TOSJ 



TC7420BP 

TOSJ 

170 - 94 

TCA871G 

SIEG 

391 - 19 


♦TOSJ 


TC74HC138P(A) 

TOSA 

275 -181 

TC4040BP 

IMTM 

192 

-194 

TC7476BP 

IMTM 

137 -131 

TCA900 

♦SGSI 

397 - 48 

TC40H153F 

♦TOSJ 

263 -159 


♦TOSJ 



TOSJ 




TOSJ 



♦THEF 


TC40H153P 

IMTM 

266 -163 

TC74HC139P(A) 

TOSA 

276 -124 

TC4042BP 

IMTM 

225 

- 70 

TC9142P(2) 

IMTM 

397 - 56 

TCA910 

♦SGSI 

397 - 49 


♦TOSJ 



♦TOSJ 



TOSJ 




♦TOSJ 



♦THEF 


TC40H155F 

♦TOSJ 

272 - 89 

TC74HC151 P(A) 

TOSA 

265 -158 

TC4043BP 

IMTM 

225 

-142 

TC9153P(2) 

♦TOSJ 

383 -119 

TCA955 

♦COO 

397 - 51 

TC40H155P(1) 

♦TOSJ 

274 - 4 


♦TOSJ 



TOSJ 



TC9154P(2) 

♦TOSJ 

383 -120 


SIEG 


TC40H155P(2) 

IMTM 

185 -183 

TC74HC153P(A) 

TOSA 

266 -106 

TC4044BP 

IMTM 

225 

-218 

TC9155P(2) 

♦TOSJ 

383 -121 

TCA955K 

SIEG 

397 - 52 


TOSJ 



♦TOSJ 



TOSJ 



TC9156P(2) 

♦TOSJ 

383 -122 

TCA965 

♦COO 

397 - 53 

TC40H157F 

♦TOSJ 

263 -160 

TC74HC154P(A) 

TOSA 

273 -155 

TC4047BP 

IMTM 

209 

- 49 

TC40102BP 

TOSJ 

189 - 72 


SIEG 


TC40H157P 

IMTM 

267 -101 


♦TOSJ 



TOSJ 



TC40103BP 

TOSJ 

189 -106 

TCA971 

SIEG 

391 - 20 


♦TOSJ 


TC74HC155P(A) 

TOSA 

273 -219 

TC4049BP 

IMTM 

258 

-152 

TC40107BP 

♦TOSJ 

234 - 94 

TCA991 

SIEG 

391 - 21 

TC40H158F 

♦TOSJ 

263 -161 


♦TOSJ 



TOSJ 



TC40160BP 

IMTM 

198 -118 

TCA991K 

♦SIEG 

397 - 27 

TC40H158P 

IMTM 

268 - 25 

TC74HC157P(A) 

TOSA 

267 - 57 

TC4050BP 

IMTM 

259 

- 16 


TOSJ 


TCA1000 

♦ ITTG 

375 -100 


♦TOSJ 



♦ TOSJ 



TOSJ 



TC40161 BP 

IMTM 

199 - 93 

TCA1365(A) 

SIEG 

325 -206 

TC40H160F 

♦TOSJ 

195 -131 

TC74HC158P(A) 

TOSA 

268 - 10 

TC4051BP 

IMTM 

261 

- 59 


TOSJ 


TCA1560 

SIEG 

389 - 89 

TC40H160P 

IMTM 

198 -117 


♦TOSJ 



TOSJ 



TC40162BP 

IMTM 

200 - 61 

TCA1561(A) 

SIEG 

389 - 90 


♦TOSJ 


TC74HC174P 

TOSA 

129 - 4 

TC4052BP 

IMTM 

261 

-118 


TOSJ 


TCA2365 

♦COO 

335 - 60 

TC40H161F 

♦TOSJ 

195 -182 


TOSJ 



TOSJ 



TC40163BP 

IMTM 

200 -214 


SIEG 


TC40H161P 

IMTM 

199 - 92 

TC74HC175P 

TOSA 

129 -107 

TC4053BP 

IMTM 

261 

-180 


TOSJ 


TCA2365A(A) 

♦COO 

335 - 61 


♦TOSJ 



TOSJ 



TOSJ 



TC40174BP 

IMTM 

129 - 5 


SIEG 


TC40H1S2F 

♦TOSJ 

196 - 10 

TC74HC245P(A) 

TOSA 

282 - 85 

TC4054BP 

IMTM 

252 

- 16 


TOSJ 


TCA5600 

♦ MOTA 

367 - 19 

TC40H162P 

IMTM 

200 - 60 


♦TOSJ 



TOSJ 



TC40175BP 

IMTM 

129 -108 

TCF5600 

♦ MOTA 

367 - 20 


♦TOSJ 


TC74HC253P(A) 

TOSA 

266 -107 

TC4055BP 

IMTM 

252 

- 38 


TOSJ 


TCF6000D(A) 

♦ MOTA 

367 -209 

TC40H163F 

♦TOSJ 

197 -159 


♦TOSJ 



TOSJ 



TC40192BP 

IMTM 

202 -199 

TCF6000P1(A) 

♦ MOTA 

367 -210 

TC40H163P 

IMTM 

206 -113 

TC74HC257P(A) 

TOSA 

270 -151 

TC4056BP 

IMTM 

252 

- 48 


TOSJ 


TCM29C13J 

Til 

377 -212 


♦TOSJ 



♦TOSJ 



TOSJ 



TC40193BP 

IMTM 

203 -139 

TCM29C14FN 

Til 

377 -179 

TC40H164F 

♦TOSJ 

306 - 88 

TC74HC258P(A) 

TOSA 

271 - 26 

TC4063BP 

IMTM 

219 

- 14 


TOSJ 


TCM29C14J 

Til 

377 -214 

TC40H164P 

♦TOSJ 

306 - 87 


♦TOSJ 



TOSJ 



TCA205A 

SIEG 

389 -190 

TCM29C16J 

Til 

377 -218 

TC40H166F 

♦TOSJ 

306 - 90 

TC74HC273P 

TOSA 

130 - 1 

TC4066BP 

IMTM 

260 

-127 

TCA205K 

SIEG 

389 -191 

TCM29C17J 

Til 

377 -219 

TC40H166P 

♦TOSJ 

306 - 89 


TOSJ 



TOSJ 



TCA220 

♦ MULB 

332 - 25 

TCM1501AP 

♦Til 

376 - 66 

TC40H174F 

♦TOSJ 

125 - 23 

TC74HC298P(A) 

TOSA 

268 -147 

TC4068BP 

IMTM 

151 

-169 

♦ PHIN 

♦VALG 


TCM1506AP 

♦Til 

376 - 67 

TC40H174P 

IMTM 

129 - 3 


♦TOSJ 



TOSJ 



TCA230 

MULB 

332 - 29 

TCM1512AP 

♦Til 

376 - 68 


♦TOSJ 


TC74HC354P(A) 

TOSA 

269 -180 

TC4069BP 

TOSJ 

237 

-213 

TCA240 

♦ PHIN 

376 -115 

TCM1520AP 

♦Til 

376 - 69 

TC40H175P 

IMTM 

129 -106 


♦TOSJ 


TC4071BP 

IMTM 

152 

- 11 


♦ SIC 


TCM1531AP 

Til 

376 - 70 


♦TOSJ 


TC74HC356P(A) 

TOSA 

269 -213 


TOSJ 



TCA240D 

♦ PHIN 

376 -116 

TCM1531P 

Til 

376 - 71 

TC40H192P 

IMTM 

202 -198 


♦TOSJ 


TC4072BP 

IMTM 

152 

- 77 


♦ SIC 


TCM1532AP 

Til 

376 - 72 


♦TOSJ 


TC74HC365P(A) 

TOSA 

240 -207 


TOSJ 



TCA250 

ITTG 

376 -135 

TCM1532P 

Til 

376 - 73 

TC40H193P 

IMTM 

203 -138 


♦TOSJ 


TC4073BP 

IMTM 

152 

-141 

TCA280 

RTCF 

364 -133 

TCM1536AP 

Til 

376 - 74 


♦TOSJ 


TC74HC366P(A) 

TOSA 

241 - 72 


TOSJ 



TCA280A(2) 

♦ MULB 

364 -134 

TCM1536P 

Til 

376 - 75 

TC40H194F 

♦TOSJ 

305 - 33 


♦TOSJ 


TC4075BP 

IMTM 

153 

- 13 

♦ PHIN 

♦SIC 


TCM1539AP 

Til 

376 - 76 

TC40H194P 

♦TOSJ 

305 - 28 

TC74HC367P(A) 

TOSA 

241 -164 


TOSJ 



TCA305A 

♦COO 

390 -177 

TCM1539P 

Til 

376 - 77 

TC40H240F 

♦TOSJ 

234 -103 


♦TOSJ 


TC4078BP 

IMTM 

153 

- 92 


SIEG 


TCM2909J 

Til 

378 - 6 

TC40H240P 

♦TOSJ 

245 - 12 

TC74HC368P(A) 

TOSA 

242 - 63 


TOSJ 



TCA305G 

♦COO 

390 -178 

TCM2909N 

Til 

378 - 7 

TC40H241F 

♦TOSJ 

234 -104 


♦TOSJ 


TC4081BP 

IMTM 

153 

-160 


SIEG 


TCM2910AJ 

♦Til 

378 - 8 

TC40H241P 

♦TOSJ 

245 - 39 

TC74HC640P(A) 

TOSA 

283 - 64 


TOSJ 



TCA311 

SIEG 

340 - 13 

TCM2910AN 

Til 

378 - 9 

TC40H242F 

♦TOSJ 

280 - 5 


♦TOSJ 


TC4082BP 

IMTM 

154 

- 4 

TCA311A 

SIEG 

340 - 16 

TCM2912BJ 

Til 

377 -194 

TC40H242P 

IMTM 

244 - 13 

TC74HC643P(A) 

TOSA 

284 - 1 


TOSJ 



TCA311G 

SIEG 

340 - 8 

TCM2912CJ 

♦Til 

377 -195 


♦TOSJ 



♦TOSJ 


TC4085BP 

IMTM 

154 

- 52 

TCA311W 

SIEG 

340 - 9 

TCM2913J 

♦Til 

377 -213 

TC40H243F 

♦TOSJ 

280 - 6 

TC74HC4049P(A) 

258 - 90 


TOSJ 



TCA312A 

SIEG 

390 -179 

TCM2914FN 

Til 

377 -180 

TC40H243P 

IMTM 

244 - 17 

TOSA 

♦TOSJ 


TC4086BP 

IMTM 

154 

- 86 

TCA312G 

SIEG 

390 -175 

TCM2914J 

♦Til 

377 -215 


♦TOSJ 


TC74HC4050P(A) 

258 -174 


TOSJ 



TCA315A 

SIEG 

390 -180 

TCM2916J 

♦Til 

377 -220 

TC40H244F 

♦TOSJ 

234 -105 

TOSA 

♦TOSJ 


TC4093BP 

TOSJ 

287 

- 17 

TCA315G 

♦SIEG 

340 - 18 

TCM2917J 

♦Til 

378 - 1 

TC40H244P 

♦ TOSJ 

244 - 28 

TC74HC4066P(A) 

260 - 13 

TC4099BP 

IMTM 

226 

- 41 

TCA321 

♦SIEG 

340 - 14 

TCM3101J 

♦Til 

378 -127 

TC40H245F 

♦TOSJ 

280 - 7 

TOSA 

♦TOSJ 



TOSJ 



TCA321A 

♦SIEG 

340 - 17 

TCM3105JE(A) 

♦Til 

378 -128 

TC40H245P 

♦TOSJ 

244 - 35 

TC74HC4514P(A) 

272 - 93 

TC4501BP 

TOSJ 

154 

-140 

TCA321G 

SIEG 

340 - 10 

TCM3105JL(A) 

♦Til 

378 -129 

TC40H259F 

♦TOSJ 

226 -169 

TOSA 

♦TOSJ 


TC4508BP 

TOSJ 

226 

- 80 

TCA321W 

♦SIEG 

340 - 11 

TCM4204AJ 

Til 

379 -167 

TC40H259P 

IMTM 

227 -174 

TC74HC4515P(A) 

272 -137 

TC4510BP 

IMTM 

193 

-154 

TCA322A 

SIEG 

390 -181 

TCM4205AJ 

Til 

379 -169 


♦TOSJ 


TOSA 

♦TOSJ 



TOSJ 



TCA322G 

SIEG 

390 -176 

TCM4207AJ 

Til 

379 -168 

TC40H273F 

♦TOSJ 

125 - 55 

TC74HC4543P(A) 

252 -160 

TC451 IBP 

IMTM 

252 

-110 

TCA325A 

SIEG 

390 -182 

TCM4208J 

Til 

366 - 82 

TC40H273P 

♦TOSJ 

129 -220 

TOSA 

♦TOSJ 



TOSJ 



TCA325G 

♦SIEG 

340 - 19 

TCM5087N 

♦Til 

380 -187 

TC40H365F 

♦TOSJ 

234 -106 

TC74HCT240P(A) 

247 -130 

TC4512BP 

IMTM 

263 

-192 

TCA325W 

♦SIEG 

340 - 12 

TCM5089N 

♦Til 

380 -206 

TC40H365P 

IMTM 

241 - 18 

TOSA 

♦TOSJ 



TOSJ 



TCA331 

♦SIEG 

355 - 84 

TD6303F(2) 

♦TOSJ 

395 - 31 


♦TOSJ 


TC74HCT241 P(A) 

245 - 24 

TC4514BP 

TOSJ 

272 

-128 

TCA331A 

♦SIEG 

352 - 89 

TD62001P 

TOSJ 

389 - 53 

TC40H366F 

♦TOSJ 

234 -107 

TOSA 

♦TOSJ 


TC4515BP 

TOSJ 

272 

-178 

TCA331G 

SIEG 

355 - 85 

TD62002P 

TOSJ 

389 - 54 

TC40H366P 

IMTM 

241 -104 

TC74HCT244P(A) 

248 -126 

TC4516BP 

IMTM 

194 

- 6 

TCA331K 

♦SIEG 

352 - 90 

TD62003P 

TOSJ 

389 - 55 


♦TOSJ 


TOSA 

♦TOSJ 



TOSJ 



TCA331W 

♦SIEG 

355 - 86 

TD62004P 

TOSJ 

389 - 56 

TC40H367F 

♦TOSJ 

234 -108 

TC4000BP 

IMTM 

147 -119 

TC4518BP 

IMTM 

194 

- 86 

TCA332A 

SIEG 

352 - 91 

TD62101P 

TOSJ 

395 - 14 

TC40H367P 

IMTM 

241 -220 


TOSJ 



TOSJ 



TCA332G 

SIEG 

355 - 87 

TD62103P 

TOSJ 

395 - 15 


♦TOSJ 


TC4001BP 

IMTM 

148 - 20 

TC4520BP 

IMTM 

194 

-169 

TCA335 

♦SIEG 

354 -118 

TD62104P 

TOSJ 

395 - 16 

TC40H368F 

♦TOSJ 

234 -109 


TOSJ 



TOSJ 



TCA335A 

SIEG 

352 - 92 

TD62105P 

TOSJ 

395 - 17 

TC40H368P 

IMTM 

242 -100 

TC4001UBP 

TOSJ 

148 - 21 

TC4521BP 

IMTM 

213 

-113 

TCA335G 

SIEG 

355 - 88 

TD62107P 

TOSJ 

395 - 18 


♦TOSJ 


TC4002BP 

IMTM 

148 -167 


TOSJ 



TCA335W 

♦SIEG 

355 - 89 

TD62301P 

TOSJ 

395 - 19 

TC40H373F 

♦TOSJ 

227 - 69 


TOSJ 


TC4522BP 

IMTM 

194 

-215 

TCA355B 

♦COO 

390 -183 

TD62302P 

TOSJ 

395 - 20 

TC40H373P 

♦TOSJ 

229 -159 

TC4007BP 

TOSJ 

234 - 52 


TOSJ 




SIEG 


TD62501P 

TOSJ 

395 - 24 

TC40H374F 

♦TOSJ 

126 - 36 

TC4008BP 

IMTM 

215 - 71 

TC4526BP 

IMTM 

195 

- 35 

TCA355G 

♦COO 

390 -184 

TD62502P 

TOSJ 

395 - 21 

TC40H374P 

♦TOSJ 

135 -215 


TOSJ 



TOSJ 




SIEG 


TD62503P 

TOSJ 

395 - 22 

TC40H375F 

♦TOSJ 

230 - 86 

TC4009UBP 

TOSJ 

258 -151 

TC4527BP 

IMTM 

213 

-154 

TCA365 

SIEG 

339 -118 

TD62504P 

TOSJ 

395 - 23 

TC40H375P 

IMTM 

230 - 83 

TC4010BP 

IMTM 

259 - 15 


TOSJ 



TCA365A(A) 

SIEG 

339 -119 

TD62505P 

TOSJ 

395 - 25 


♦TOSJ 



TOSJ 


TC4528BP 

IMTM 

209 

-139 

TCA365H 

SIEG 

339 -120 

TD62507P 

TOSJ 

395 - 26 

TC40H386F 

♦TOSJ 

181 -103 

TC4011BP 

IMTM 

149 - 94 


TOSJ 



TCA370 

ITTG 

378 - 71 

TD62703P 

TOSJ 

395 - 27 

TC40H386P 

IMTM 

181 - 90 


TOSJ 


TC4530BP 

IMTM 

233 

- 28 

TCA410A 

♦ MULB 

342 - 16 

TD62705P 

TOSJ 

395 - 28 


♦TOSJ 


TC4011U8P 

TOSJ 

149 - 95 


TOSJ 



♦ PHIN 

♦VALG 


TD62706P 

TOSJ 

395 - 29 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

Hi J MU H 

Mudfliial 

mmm 



IlftMif'iT:! 


■KMi&i 

IsEMITIEl 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

■Mia 


TDA0159 

♦THEF 

384 

- 94 

TDA4714B 

♦COO 

366 -113 

TDC0123KM 


362 

- 20 

TEA1075P(A) 

nn 

375 

- 90 

TG52F 

TEC 

142 

-159 

TDA0301D 

♦ PHIN 

320 

- 90 


SIEG 


TDC0124DG 

THEF 

338 

- 20 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



TG52J 

TEC 

142 

-187 


VALG 



TDA4716A 

♦COO 

366 -114 

TDC0137CM 

♦THEF 

362 

- 66 


♦VALG 



TG53F 

TEC 

142 

-160 

TDA0319D 

PHIN 

387 

-107 


SIEG 


TDC0137KM 

♦THEF 

361 

-112 

TEA1080(A) 

♦ MULB 

375 

-144 

TG53J 

TEC 

142 

-188 


♦VALG 



TDA4716B 

♦COO 

366 -115 

TDC0139ADG 

♦THEF 

385 

-144 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



TG54S00F 

TEC 

159 

-205 

TDA0324D 

♦ PHIN 

338 

- 1 


SIEG 


TDC0139DG 

♦THEF 

385 

-145 


♦VALG 



TG54S00J 

TEC 

163 

- 62 


♦VALG 



TDA4718 

♦COO 

366 -116 

TDC0146DG 

♦THEF 

323 

- 64 

TEA1510DP(A) 

♦THEF 

364 

- 28 

TG54S01F 

TEC 

155 

- 24 

TDA0358D 

♦ PHIN 

329 

-113 


SIEG 


TDC0148DG 

♦THEF 

338 

- 21 

TEA1511DP(A) 

♦THEF 

389 

- 93 

TG54S01J 

TEC 

164 

- 20 


♦VALG 



TDA4718A 

♦COO 

366 -117 

TDC0149DG 

♦THEF 

338 

- 22 

TEB1028DP 

♦THEF 

388 

-119 

TG54S03F 

TEC 

160 

- 54 

TDA0555D 

♦ PHIN 

372 

- 81 


SIEG 


TDC0155ACM 

♦THEF 

350 

-196 

TEB1033FP 

♦THEF 

329 

-132 

TG54S03J 

TEC 

166 

- 24 


♦VALG 



TDA4814(A) 

SIEG 

366 -118 

TDC0155CM 

♦THEF 

350 

-197 

TEB1761CM 

♦THEF 

335 

-118 

TG54S04F 

TEC 

236 

- 78 

TDA0723D 

PHIN 

396 

-151 

TDA46012DP 

♦COO 

366 -106 

TDC0156ACM 

♦THEF 

350 

-198 

TEB1761DP 

♦THEF 

335 

-119 

TG54S04J 

TEC 

238 

-137 

TDA0741D 

♦ PHIN 

350 

-177 


SIEG 


TDC0156CM 

♦THEF 

350 

-199 

TEC1761CM 

♦THEF 

335 

-120 

TG54S05F 

TEC 

236 

-112 


♦VALG 



TDB0084DG 

♦THEF 

338 - 2 

TDC0157ACM 

♦THEF 

350 

-200 

TEE1761CM 

♦THEF 

335 

-121 

TG54S05J 

TEC 

239 

- 85 

TDA0748D 

MULB 

320 

- 91 

TDB0084DP 

♦THEF 

338 - 3 

TDC0157CM 

♦THEF 

350 

-201 

TF50F 

TEC 

123 

- 6 

TG54S08F 

TEC 

160 

-100 

♦PHIN 

♦VALG 



TDB0084FP 

♦THEF 

338 - 4 

TDC0158CM 

♦THEF 

329 

-126 

TF50J 

TEC 

123 

- 41 

TG54S08J 

TEC 

167 

- 41 

TDA1003(2A) 

♦ MULB 

387 

-185 

TDB0111DP 

♦THEF 

386 -127 

TDC0158DG 

♦THEF 

329 

-127 

TF51F 

TEC 

123 

- 7 

TG54S09F 

TEC 

160 

-132 


♦VALG 



TDB0I17CM 

♦THEF 

362 - 10 

TDC0193ACM 

♦THEF 

387 

- 42 

TF51J 

TEC 

123 

- 42 

TG54S09J 

TEC 

167 

-158 

TDA1003A(2A) 

♦VALG 

387 

-186 

TDB0117KM 

♦THEF 

362 - 11 

TDC0193CM 

♦THEF 

387 

- 43 

TF52F 

TEC 

123 

- 8 

TG54S10F 

TEC 

161 

- 25 

TDA1006A(2) 

♦ PHIN 

384 

-102 

TDB0117SP 

♦THEF 

362 - 12 

TDC0555 

♦ SIEG 

372 

- 86 

TF52J 

TEC 

123 

- 43 

TG54S10J 

TEC 

169 

- 7 

♦ RTCF 

♦VALG 



TDB0118CM 

♦THEF 

323 - 45 

TDC0555CM 

THEF 

372 

- 87 

TF53F 

TEC 

123 

- 9 

TG54S1 IF 

TEC 

161 

- 57 

TDA1022(2) 

♦ PHIN 

375 

- 88 

TDB0119CM 

♦THEF 

384 - 16 

TDC0556DG 

♦THEF 

372 

-212 

TF53J 

TEC 

123 

- 44 

TG54S11J 

TEC 

169 

-205 


♦ RSCB 



TDB0119DG 

♦THEF 

389 -159 

TDC0556DP 

THEF 

372 

-213 

TF54S74F 

TEC 

127 

- 35 

TG54S15F 

TEC 

158 

- 60 

TDA1023(2) 

♦ MULB 

362 

- 97 

TDB0119DP 

♦THEF 

389 -160 

TDC0723 

SIEG 

368 

- 45 

TF54S74J 

TEC 

132 

- 44 

TG54S15J 

TEC 

178 

- 97 

♦ PHIN 

RTCF 



TDB0119FP 

♦THEF 

389 -161 

TDC1028(A) 

TRW 

382 

- 32 

TF54S112F 

TEC 

126 

-177 

TG54S20F 

TEC 

155 

-193 

♦SIC 

♦VALG 



TDB0123KM 

♦THEF 

362 - 19 

TDC1146CM 

THEF 

368 

- 71 

TF54S112J 

TEC 

134 

-116 

TG54S20J 

TEC 

171 

- 61 

TDA1024(2) 

♦ PHIN 

362 

- 98 

TDB0124ADG 

THEF 

338 - 5 

TDC1468CM 

♦THEF 

362 

-143 

TF54S113F 

TEC 

126 

-202 

TG54S21F 

TEC 

158 

- 78 


♦ SIC 



TDB0124ADP 

THEF 

338 - 6 

TDC1468DP 

♦THEF 

362 

-132 

TF54S113J 

TEC 

134 

-204 

TG54S21J 

TEC 

178 

-195 

TDA1024N 

MULB 

362 

- 99 

TDB0124DG 

♦THEF 

338 - 7 

TDC1710 

TEC 

395 

- 99 

TF54S114F 

TEC 

127 

- 2 

TG54S22F 

TEC 

156 

-106 

TDA1028 

RTCF 

325 

- 81 

TDB0124DP 

♦THEF 

338 - 8 

TDC1711 

TEC 

396 

- 7 

TF54S114J 

TEC 

135 

- 64 

TG54S22J 

TEC 

172 

-166 

TDA1034 

♦ PHIN 

356 

-206 

TDB0124FP 

♦THEF 

338 - 9 

TDC2710 

TEC 

395 

-100 

TF74S74F 

TEC 

127 

- 36 

TG54S30F 

TEC 

161 

-115 


♦VALG 



TDB0131CM 

♦THEF 

371 -110 

TDC2710E 

TEC 

395 

-128 

TF74S74J 

TEC 

132 

- 45 

TG54S30J 

TEC 

174 

- 64 

TDA1034B 

♦ PHIN 

356 

-207 

TDB0131DP 

♦THEF 

371 -111 

TDC2711 

TEC 

396 

- 8 

TF74S112F 

TEC 

126 

-178 

TG54S40F 

TEC 

155 

-162 


♦VALG 



TDB0137CM 

♦THEF 

362 - 65 

TDC2711E 

TEC 

396 

- 9 

TF74S112J 

TEC 

134 

-117 

TG54S40J 

TEC 

171 

- 62 

TDA1034BN 

♦VALG 

356 

-208 

TDB0137KM 

♦THEF 

361 -111 

TDC3403DG 

♦THEF 

338 

- 23 

TF74S113F 

TEC 

126 

-203 

TG54S50F 

TEC 

157 

- 50 

TDA1034D 

♦ PHIN 

356 

-209 

TDB0137SP 

♦THEF 

360 - 76 

TDC4558CM 

THEF 

329 

-128 

TF74S113J 

TEC 

134 

-205 

TG54S50J 

TEC 

175 

-164 


♦VALG 



TDB0139ADG 

♦THEF 

385 -139 

TDC4711 

TEC 

396 

- 10 

TF74S114F 

TEC 

127 

- 3 

TG54S51F 

TEC 

161 

-123 

TDA1034DN 

♦VALG 

356 

-210 

TDB0139ADP 

♦THEF 

385 -140 

TDC5711 

TEC 

396 

- 11 

TF74S114J 

TEC 

135 

- 65 

TG54S51J 

TEC 

176 

- 67 

TDA1034N 

♦ PHIN 

356 

-211 

TDB0139DG 

♦THEF 

385 -141 

TDC571 IF 

TEC 

396 

- 12 

TF250F 

TEC 

123 

- 10 

TG54S64F 

TEC 

161 

-135 


♦VALG 



TDB0139DP 

♦THEF 

385 -142 

TDC6711 

TEC 

395 

- 51 

TF250J 

TEC 

123 

- 45 

TG54S64J 

TEC 

182 

- 68 

TDA1034NB 

♦ PHIN 

356 

-212 

TDB0139FP 

♦ THEF 

385 -143 

TDC6711F 

TEC 

395 

- 52 

TF251F 

TEC 

123 

- 11 

TG54S65F 

TEC 

161 

-143 

TDA1034ND 

♦ PHIN 

356 

-213 

TDB0146-2DP 

THEF 

324 - 76 

TDC7711 

TEC 

395 

- 53 

TF251J 

TEC 

123 

- 46 

TG54S65J 

TEC 

182 

- 85 

TDA1059B(2) 

PHIN 

387 

-212 

TDB0146DG 

♦ THEF 

323 - 62 

TDC7711F 

TEC 

395 

- 78 

TF252F 

TEC 

123 

- 12 

TG54S140F 

TEC 

155 

-163 

TDA1059C(2) 

PHIN 

387 

-213 

TDB0146DP 

♦THEF 

323 - 63 

TDC8711 

TEC 

395 

- 54 

TF252J 

TEC 

123 

- 47 

TG54S140J 

TEC 

171 

- 63 

TDA1060 

♦ MULB 

362 

-101 

TDB0146FP 

♦THEF 

324 - 77 

TDC871 IF 

TEC 

395 

- 55 

TF253F 

TEC 

123 

- 13 

TG70F 

TEC 

146 

-159 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



TDB0148DG 

♦THEF 

338 - 10 

TDC9711 

TEC 

395 

- 56 

TF253J 

TEC 

123 

- 48 

TG70J 

TEC 

146 

-140 


♦VALG 



TDB0148DP 

♦THEF 

338 - 11 

TDC971 IF 

TEC 

395 

- 57 

TF4000AJ 

Til 

147 

-120 

TG71F 

TEC 

146 

-160 

TDA1060A 

♦ MULB 

362 

-102 

TDB0149DG 

♦THEF 

338 - 12 

TDD0246 

♦ALGG 

376 

-123 

TF4001AJ 

Til 

148 

- 22 

TG71J 

TEC 

146 

-141 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



TDB0149DP 

♦THEF 

338 - 13 

TDE0084DP 

THEF 

338 

- 24 

TF4001AN 

Til 

148 

- 23 

TG72F 

TEC 

146 

-161 


♦VALG 



TDB0155ACM 

♦THEF 

350 -178 

TDE0117CM 

♦THEF 

362 

- 15 

TF4002AJ 

Til 

148 

-168 

TG72J 

TEC 

146 

-142 

TDA1060B 

♦ MULB 

362 

-103 

TDB0155ADP 

♦THEF 

350 -179 

TDE0117KM 

♦THEF 

362 

- 16 

TF4002AN 

Til 

148 

-169 

TG73F 

TEC 

146 

-162 

♦ PHIN 

♦RTCF 



TDB0155CM 

♦THEF 

350 -180 

TDE0118CM 

♦THEF 

323 

- 47 

TF4008AJ 

Til 

215 

- 72 

TG73J 

TEC 

146 

-143 


♦VALG 



TDB0155DP 

♦THEF 

350 -181 

TDE0119CM 

♦THEF 

384 

- 18 

TF4008AN 

Til 

215 

- 73 

TG74S00F 

TEC 

159 

-206 

TDA1060N 

♦ MULB 

362 

-104 

TDB0156ACM 

♦ THEF 

350 -182 

TDE0119DP 

♦THEF 

389 

-164 

TF4011AJ 

Til 

149 

- 96 

TG74S00J 

TEC 

163 

- 63 

TDA1074A(2) 

MULB 

375 

-142 

TDB0156ADP 

♦ THEF 

350 -183 

TDE0123KM 

♦ THEF 

362 

- 21 

TF4011AN 

Til 

149 

- 97 

TG74S01F 

TEC 

155 

- 25 

PHIN 

RTCF 



TDB0156CM 

♦ THEF 

350 -184 

TDE0124DP 

THEF 

338 

- 25 

TF4012AJ 

Til 

150 

- 2 

TG74S01J 

TEC 

164 

- 21 

♦SIC 

VALG 



TDB0156DP 

♦THEF 

350 -185 

TDE0137CM 

♦THEF 

362 

- 67 

TF4012 AN 

Til 

150 

- 3 

TG74S03F 

TEC 

160 

- 55 

TDA1085A 

♦ MOTA 

388 

-114 

TDB0157ACM 

♦ THEF 

350 -186 

TDE0137KM 

♦THEF 

361 

-113 

TF4013AJ 

Til 

124 

- 1 

TG74S03J 

TEC 

166 

- 25 


PLSB 



TDB0157ADP 

♦THEF 

350 -187 

TDE0146DP 

♦THEF 

323 

- 65 

TF4013AN 

Til 

124 

- 2 

TG74S04F 

TEC 

236 

- 79 

TDA1085B 

♦ MOTA 

388 

-115 

TDB0157CM 

♦ THEF 

350 -188 

TDE0148DP 

THEF 

338 

- 26 

TF4014AJ 

Til 

304 

-139 

TG74S04J 

TEC 

238 

-138 


PLSB 



TDB0157DP 

♦THEF 

350 -189 

TDE0149DP 

THEF 

338 

- 27 

TF4014AN 

Til 

304 

-140 

TG74S05F 

TEC 

236 

-113 

TDA1085CD 

♦ MOTA 

388 

-116 

TDB0158CM 

♦THEF 

329 -115 

TDE0155CM 

THEF 

350 

-202 

TF4015AJ 

Til 

304 

-215 

TG74S05J 

TEC 

239 

- 86 


PLSB 



TDB0158DP 

♦ THEF 

329 -116 

TDE0156CM 

THEF 

350 

-203 

TF4015AN 

Til 

304 

-216 

TG74S08F 

TEC 

160 

-101 

TDA1085CP 

♦ MOTA 

388 

-117 

TDB0158FP 

♦ THEF 

329 -117 

TDE0157CM 

THEF 

350 

-204 

TF4016AJ 

Til 

260 

-128 

TG74S08J 

TEC 

167 

- 42 


PLSB 



TDB0193ACM 

♦ THEF 

387 - 37 

TDE0158CM 

♦THEF 

329 

-129 

TF4016AN 

Til 

260 

-129 

TG74S09F 

TEC 

160 

-133 

TDA1096(2) 

♦ PHIN 

375 

- 89 

TDB0193ADP 

♦ THEF 

387 - 38 

TDE0193ACM 

♦THEF 

387 

- 44 

TF4017AJ 

Til 

189 

-196 

TG74S09J 

TEC 

167 

-159 

TDA1097(2) 

♦ PHIN 

375 

- 91 

TDB0193CM 

♦THEF 

387 - 39 

TDE0193CM 

THEF 

387 

- 45 

TF4017AN 

Til 

189 

-197 

TG74S10F 

TEC 

161 

- 26 


♦RSCB 



TDB0193DP 

♦THEF 

387 - 40 

TDF2094DP 

THEF 

329 

-130 

TF4019AJ 

Til 

150 

- 79 

TG74S10J 

TEC 

169 

- 8 

TDA1151(2) 

♦SGSI 

397 

- 50 

TDB0193FP 

♦ THEF 

387 - 41 

TDF2094FP 

THEF 

329 

-131 

TF4019AN 

Til 

150 

- 80 

TG74S11F 

TEC 

161 

- 58 

TDA1185A 

♦ MOTA 

388 

-126 

TDB0347ADP 

♦ THEF 

338 - 14 

TDF2901DP 

♦THEF 

385 

-146 

TF4021AJ 

Til 

305 

- 80 

TG74S11J 

TEC 

169 

-206 

TDA1285A 

♦ MOTA 

388 

-150 

TDB0347BDP 

♦ THEF 

338 - 15 

TDF2902DP 

♦THEF 

338 

- 28 

TF4021 AN 

Til 

305 

- 81 

TG74S15F 

TEC 

158 

- 61 

TDA1458D 

♦ PHIN 

329 

-114 

TDB0347DP 

♦ THEF 

338 - 16 

TDF2902FP 

♦THEF 

338 

- 29 

TF4023AJ 

Til 

150 

-177 

TG74S15J 

TEC 

178 

- 98 


♦VALG 



TDB0351ACM 

♦ THEF 

350 -190 

TDF2903DP 

♦THEF 

387 

- 46 

TF4023AN 

Til 

150 

-178 

TG74S20F 

TEC 

155 

-194 

TDA1524(2) 

♦ PHIN 

376 

- 78 

TDB0351ADP 

♦ THEF 

350 -191 

TDF3302DP 

♦THEF 

385 

-147 

TF4025AJ 

Til 

150 

-215 

TG74S20J 

TEC 

171 

- 64 


♦ RTCF 



TDB0351BCM 

♦THEF 

350 -192 

TDF3403DP 

♦THEF 

338 

- 30 

TF4025AN 

Til 

150 

-216 

TG74S21F 

TEC 

158 

- 79 

TDA1533(2) 

PHIN 

389 

- 91 

TDB0351BDP 

♦ THEF 

350 -193 

TEA1001SP 

♦THEF 

362 

-105 

TF4027AJ 

Til 

124 

-124 

TG74S21J 

TEC 

178 

-196 


SIC 



TDB0351CM 

♦THEF 

350 -194 

TEA1012P(A) 

♦ MULB 

387 

-214 

TF4027AN 

Til 

124 

-125 

TG74S22F 

TEC 

156 

-107 

TDA1559(2) 

♦ PHIN 

389 

- 92 

TDB0351DP 

♦THEF 

350 -195 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



TF4028AJ 

Til 

184 

-113 

TG74S22J 

TEC 

172 

-167 

TDA2085 

♦PLSB 

364 

-154 

TDB0353ACM 

♦THEF 

329 -118 


♦VALG 



TF4028AN 

Til 

184 

-114 

TG74S30F 

TEC 

161 

-116 

TDA2090 

♦ PLSB 

364 

-155 

TDB0353ADP 

♦THEF 

329 -119 

TEA1016(A) 

♦ PHIN 

388 

-118 

TF4029AJ 

Til 

192 

- 57 

TG74S30J 

TEC 

174 

- 65 

TDA2502(2) 

♦ PHIN 

390 

- 52 

TDB0353BCM 

♦THEF 

329 -120 

TEA1021 

♦ PHIN 

375 

-102 

TF4029AN 

Til 

192 

- 58 

TG74S40F 

TEC 

155 

-164 


♦ RTCF 



TDB0353BDP 

♦THEF 

329 -121 

TEA1024 

♦ALGG 

362 

-100 

TF4049AJ 

Til 

258 

-153 

TG74S40J 

TEC 

171 

- 65 

TDA3310 

SGSI 

392 

- 45 

TDB0353CM 

♦THEF 

329 -122 

TEA1039(A) 

♦ MULB 

362 

-107 

TF4049AN 

Til 

258 

-154 

TG74S50F 

TEC 

157 

- 51 

TDA3320 

♦SGSI 

391 

- 22 

TDB0353DP 

THEF 

329 -123 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



TF4050AJ 

Til 

259 

- 17 

TG74S50J 

TEC 

175 

-165 

TDA3596 

♦ MULB 

379 

-107 

TDB0555 

♦SIEG 

372 - 82 


♦VALG 



TF4050AN 

Til 

259 

- 18 

TG74S51F 

TEC 

161 

-124 

♦ PHIN 

♦VALG 



TDB0555B 

♦ SIEG 

372 - 83 

TEA1042 

♦ MULB 

375 

- 98 

TF4301AJ 

Til 

234 

- 10 

TG74S51J 

TEC 

176 

- 68 

TDA3717(A) 

♦ PLSB 

392 

-139 

TDB0555CM 

THEF 

372 - 84 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



TF4301AN 

Til 

234 

- 11 

TG74S64F 

TEC 

161 

-136 

TDA4250B 

♦ PHIN 

343 

- 76 

TDB0555DP8 

THEF 

372 - 85 

♦ SIC 

♦VALG 



TF4311AJ 

Til 

234 

- 95 

TG74S64J 

TEC 

182 

- 69 


♦VALG 



TDB0556A 

♦ SIEG 

372 -210 

TEA1043 

♦ PHIN 

375 

- 99 

TF4311AN 

Til 

234 

- 96 

TG74S65F 

TEC 

161 

-144 

TDA4250D 

♦ PHIN 

343 

- 77 

TDB0556DP 

♦ THEF 

372 -211 

TEA1044 

♦ PHIN 

375 

-105 

TF4360AJ 

Til 

198 

-119 

TG74S65J 

TEC 

182 

- 86 


♦VALG 



TDB0565DP 

♦THEF 

373 - 34 

TEA10460(A) 

♦ PHIN 

375 

-106 

TF4360AN 

Til 

198 

-120 

TG74S140F 

TEC 

155 

-165 

TDA4600 

♦ MOTA 

366 

-100 

TDB0723 

SIEG 

368 - 43 


♦ SIC 



TF4361AJ 

Til 

199 

- 94 

TG74S140J 

TEC 

171 

- 66 

TDA4600-2 

♦COO 

366 

-101 

TDB0723A 

SIEG 

368 - 69 

TEA1046P 

♦ MULB 

375 

-107 

TF4361AN 

Til 

199 

- 95 

TGIOOF 

TEC 

144 

- 53 


SIEG 



TDB0791EP12 

THEF 

316 -142 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



TF4362AJ 

Til 

200 

- 62 

TG100J 

TEC 

144 

- 61 

TDA4600-2D 

♦COO 

366 

-102 

TDB0791SP 

♦THEF 

316 -143 

♦ SIC 

♦VALG 



TF4362AN 

Til 

200 

- 63 

TG101F 

TEC 

144 

- 54 


SIEG 



TDB1146CM 

♦THEF 

368 - 44 

TEA1053 

♦ PHIN 

375 -108 

TF4363AJ 

Til 

200 

-215 

TG101J 

TEC 

144 

- 62 

TDA4601 

♦COO 

366 

-103 

TDB1146DP 

♦THEF 

368 - 70 

TEA 1054 

♦ PHIN 

375 

-109 

TF4363AN 

Til 

200 

•216 

TG102F 

TEC 

144 

- 55 


SIEG 



TDB1468CM 

♦THEF 

362 -142 

TEA1055 

♦ PHIN 

375 -110 

TF4507AJ 

Til 

181 

- 92 

TG102J 

TEC 

144 

• 63 

TDA4601D 

♦COO 

366 

-104 

TDB1468DP 

♦THEF 

362 -131 

TEA1059 

♦ ITTG 

375 -111 

TF4507AN 

Til 

181 

- 93 

TG103F 

TEC 

144 

- 56 


SIEG 



TDB3001DP 

THEF 

389 - 57 

TEA1060 

♦ MULB 

375 

-112 

TF4512AJ 

Til 

263 

■193 

TG103J 

TEC 

144 

- 64 

TDA4601 DP 

♦COO 

366 

-105 

TDB3002DP 

THEF 

389 - 58 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



TF4512AN 

Til 

263 

-194 

TG150F 

TEC 

145 

-212 


SIEG 



TDB3003DP 

THEF 

389 - 59 

♦ SIC 

♦VALG 



TF4519AJ 

Til 

264 

- 7 

TG150J 

TEC 

146 

- 20 

TDA4700 

♦COO 

366 

-107 

TDB3403DG 

♦THEF 

338 - 17 

TEA1061 

♦ MULB 

375 

-113 

TF4519AN 

Til 

264 

- 8 

TG151F 

TEC 

145 

-213 


SIEG 



TDB3403DP 

♦THEF 

338 - 18 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



TF7472E 

TEC 

138 

-153 

TG151J 

TEC 

146 

- 21 

TDA4700A 

♦COO 

366 

-108 

TDB4558CM 

THEF 

329 -124 

♦ SIC 

♦VALG 



TF7474E 

TEC 

132 

- 97 

TG152F 

TEC 

145 

-185 


SIEG 



TDB4558DP 

THEF 

329 -125 

TEA 1062 

♦ PHIN 

375 -115 

TFF3231 

TEC 

122 

-193 

TG152J 

TEC 

146 

- 5 

TDA4700AP 

♦COO 

366 

-109 

TDC0084DG 

♦THEF 

338 - 19 

TEA1063 

♦ PHIN 

375 

-116 

TFF3273F 

TEC 

123 

- 14 

TG153F 

TEC 

145 

•186 


SIEG 



TDC0117 

SIEG 

361 - 67 

TEA1066T(A) 

♦ MULB 

375 

-143 

TFF3273P 

TEC 

123 

- 49 

TG153J 

TEC 

146 

- 6 

TDA4700C 

♦COO 

366 

-110 

TDC0117CM 

♦THEF 

362 - 13 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



TFF3274F 

TEC 

123 

- 15 

TG210F 

TEC 

144 

-101 


SIEG 



TDC0117KM 

♦THEF 

362 - 14 


♦VALG 



TFF3274P 

TEC 

123 

- 50 

TG210J 

TEC 

144 

-127 

TDA4714A 

♦COO 

366 

-111 

TDC0118CM 

♦THEF 

323 - 46 

TEA1068(A) 

♦ MULB 

375 

-114 

TG50F 

TEC 

142 

-157 

TG211F 

TEC 

144 

-102 


SIEG 



TDC0119CM 

♦THEF 

384 - 17 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



TG50J 

TEC 

142 

-185 

TG211J 

TEC 

144 

-128 

TDA4714AP 

♦COO 

366 

-112 

TDC0119DG 

♦THEF 

389 -162 


♦ VALG 



TG51F 

TEC 

142 

-158 

TG212F 

TEC 

144 

-103 


SIEG 



TDC0119DP 

♦THEF 

389 -163 





TG51J 

TEC ! 

142 

-186 

TG212J 

TEC 

144 

-129 


ill D.A.T.A. 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


■BIsfeTsl 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 


figHMSM 

HBLXlSsirl 



HESSaSi 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 1 


HIM 

144 -104 

TL060MJG 

m 

sm 

-105 

TL071IP 


351 - 9 

TL082AMJG 

Til 

329 

-179 

TL173CLP 

♦Til 

388 

- 55 

TG213J 

H ■ 

144 -130 

TL061ACD 

MOTA 

316 

- 92 

TL071MJG 

♦ MOTA 

351 - 10 

TL082AML 

Til 

329 

-180 

TL173CLU 

Til 

388 

- 50 

TG230F 

TEC 

146 -122 


♦ Til 




♦Til 


TL082BCD 

♦ MOTA 

329 

-181 

TL173ILP 

Til 

388 

- 56 

TG230J 

TEC 

146 -126 

TL061ACJG 

Til 

350 

-205 

TL071ML 

Til 

351 - 11 


♦Til 



TL173ILU 

Til 

388 

- 51 

TG231F 

TEC 

146 -123 

TL061ACP 

MOTA 

350 

-206 

TL072ACD 

♦ MOTA 

329 -153 

TL082BCJG 

♦ MOTA 

329 

-182 

TL287CD 

♦Til 

329 

-200 

TG231J 

TEC 

146 -127 


♦ Til 




♦Til 


TL082BCP 

♦ MOTA 

329 

-183 

TL287ID 

Til 

329 

-201 

TG232F 

TEC 

146 -124 

TL061AMJG 

Til 

350 

-207 

TL072ACJG 

♦ MOTA 

329 -154 


♦Til 



TL287IJG 

Til 

329 

-202 

TG232J 

TEC 

146 -128 

TL061BCJG 

Til 

350 

-208 

TL072ACL 

Til 

329 -155 

TL082CD 

♦ MOTA 

329 

-184 

TL287IP 

♦Til 

329 

-203 

TG233F 

TEC 

146 -125 

TL061BCP 

MOTA 

350 

-209 

TL072ACP 

♦ MOTA 

329 -156 


♦Til 



TL287MJG 

Til 

329 

-204 

TG233J 

TEC 

146 -129 


♦ Til 




♦Til 


TL082CJG 

♦ MOTA 

329 

-185 

TL288CD 

♦Til 

329 

-205 

TG250F 

TEC 

142 -161 

TL061CD 

MOTA 

316 

- 93 

TL072AMJG 

Til 

329 -157 

TL082CL 

Til 

329 

-186 

TL288CU 

Til 

335 

-211 

TG250J 

TEC 

142 -189 


♦ Til 



TL072AML 

Til 

329 -158 

TL082CP(A) 

♦ MOTA 

329 

-187 

TL288ID 

♦Til 

329 

-206 

TG251F 

TEC 

142 -162 

TL061CJG 

Til 

350 

-210 

TL072BCD 

♦ MOTA 

329 -159 

♦ NSC 

♦ Til 



TL288IJG 

Til 

329 

-207 

TG251J 

TEC 

142 -190 

TL061CP 

MOTA 

350 

-211 


♦Til 


TL082IJG 

Til 

329 

-188 

TL288IP 

♦Til 

329 

-208 

TG252F 

TEC 

142 -163 


♦ Til 



TL072BCJG 

♦ MOTA 

329 -160 

TL082IL 

Til 

329 

-189 

TL288IU 

Til 

335 

-212 

TG252J 

TEC 

142 -191 

TL061ID 

Til 

350 

-212 

TL072BCL 

Til 

329 -161 

TL082IP 

♦Til 

329 

-190 

TL288MJG 

Til 

329 

-209 

TG253F 

TEC 

142 -164 

TL061IJG 

Til 

350 

-213 

TL072BCP 

♦ MOTA 

329 -162 

TL082M 

♦ RTN 

329 

-191 

TL288MU 

Til 

331 

- 30 

TG253J 

TEC 

142 -192 

TL061IP 

♦ Til 

350 

-214 


♦Til 


TL082MFH 

Til 

331 

-107 

TL291CJG(A) 

Til 

351 

- 44 

TG290F 

TEC 

147 - 55 

TL061MFH 

Til 

316 

-205 

TL072CD 

♦ MOTA 

329 -163 

TL082MFK 

Til 

331 

-108 

TL291CP(A) 

Til 

351 

- 45 

TG290J 

TEC 

147 - 59 

TL061MFK 

Til 

316 

-206 


♦Til 


TL082MJG 

♦ MOTA 

329 

-192 

TL291MJG(A) 

Til 

351 

- 46 

TG291F 

TEC 

147 - 56 

TL061MJG 

MOTA 

350 

-215 

TL072CJG 

♦ MOTA 

329 -164 


♦Til 



TL292CJG(A) 

Til 

329 

-210 

TG291J 

TEC 

147 - 60 


♦ Til . 



TL072CL 

Til 

329 -165 

TL082ML 

Til 

329 

-193 

TL292CP(A) 

Til 

329 

-211 

TG292F 

TEC 

147 - 57 

TL061MU 

Til 

347 

-127 

TL072CP 

♦ MOTA 

329 -166 

TL082N 

♦ RTN 

329 

-194 

TL292MJG(A) 

Til 

329 

-212 

TG292J 

TEC 

147 - 61 

TL062ACD 

MOTA 

329 

-139 


♦Til 


TL083ACJ 

Til 

354 

- 4 

TL294CJ(A) 

Til 

338 

- 84 

TG293F 

TEC 

147 - 58 


♦ Til 



TL072ID 

Til 

329 -167 

TL083ACN 

♦ Til 

354 

- 5 

TL294CN(A) 

Til 

338 

- 85 

TG293J 

TEC 

147 - 62 

TL062ACJG 

Til 

329 

-140 

TL072IJG 

Til 

329 -168 

TL083CJ 

Til 

354 

- 6 

TL294MJ(A) 

Til 

338 

- 86 

TG300F 

TEC 

144 - 57 

TL062ACP 

MOTA 

329 

-141 

TL072IL 

Til 

329 -169 

TL083CN 

♦Til 

354 

- 7 

TL311AP 

Til 

340 

- 7 

TG300J 

TEC 

144 - 65 


♦ Til 



TL072IP 

♦ Til 

329 -170 

TL083IJ 

Til 

354 

- 8 

TL317CD 

Til 

365 

- 17 

TG301F 

TEC 

144 - 58 

TL062AMJG 

Til 

329 

-142 

TL072M 

♦ RTN 

329 -171 

TL083IN 

♦Til 

354 

- 9 

TL317CLP 

Til 

365 

- 18 

TG301J 

TEC 

144 - 66 

TL062BCD 

MOTA 

329 

-143 

TL072MFH 

Til 

331 -105 

TL083MFH 

Til 

316 

-214 

TL317LP 

♦Til 

365 

- 19 

TG302F 

TEC 

144 - 59 


♦ Til 



TL072MFK 

Til 

331 -106 

TL083MFK 

Til 

316 

-215 

TL317MJG 

Til 

365 

- 16 

TG302J 

TEC 

144 - 67 

TL062BCJG 

Til 

329 

-144 

TL072MJG 

♦ MOTA 

329 -172 

TL083MJ 

Til 

354 

- 10 

TL321CJG 

Til 

321 

-124 

TG303F 

TEC 

144 - 60 

TL062BCP 

MOTA 

329 

-145 


♦Til 


TL084ACD 

♦ MOTA 

338 

- 61 

TL321CL 

Til 

321 

-125 

TG303J 

TEC 

144 - 68 


♦Tl! 



TL072ML 

Til 

329 -173 


♦Til 



TL321CP 

♦Til 

321 

-126 

TG310F 

TEC 

146 -163 

TL062CD 

MOTA 

329 

-146 

TL072N 

♦ RTN 

329 -174 

TL084ACJ 

♦ MOTA 

338 

- 62 

TL321IJG 

♦Til 

321 

-127 

TG310J 

TEC 

146 -144 


♦ Til 



TL074ACD 

♦ MOTA 

338 - 46 

TL084ACN 

♦ MOTA 

338 

- 63 

TL321IL 

Til 

321 

-128 

TG311F 

TEC 

146 -164 

TL062CJG 

♦Til 

329 

-147 


♦Til 



♦Til 



TL321IP 

♦Til 

321 

-129 

TG311J 

TEC 

146 -145 

TL062CP 

MOTA 

329 

-148 

TL074ACJ 

♦ MOTA 

338 - 47 

TL084AMJ 

Til 

338 

- 64 

TL321MFH 

Til 

340 

- 20 

TG312F 

TEC 

146 -165 


♦ Til 



TL074ACN 

♦ MOTA 

338 - 48 

TL084BCD 

♦ MOTA 

338 

- 65 

TL321MFK 

Til 

340 

- 21 

TG312J 

TEC 

146 -146 

TL062ID 

♦Til 

329 

-149 


♦Til 



♦Til 



TL321MJG 

Til 

321 

-130 

TG313F 

TEC 

146 -166 

TL062IJG 

Til 

329 

-150 

TL074AMJ 

Til 

338 - 49 

TL084BCJ 

♦ MOTA 

338 

- 66 

TL321ML 

Til 

321 

-131 

TG313J 

TEC 

146 -215 

TL062IP 

♦ Til 

329 

-151 

TL074BCD 

♦ MOTA 

338 - 50 

TL084BCN 

♦ MOTA 

338 

- 67 

TL321MP 

Til 

321 

-132 

TG320F 

TEC 

142 - 66 

TL062MFH 

Til 

331 

-103 


♦Til 



♦Til 



TL322CD 

Til 

329 

-213 

TG320J 

TEC 

142 - 6 

TL062MFK 

Til 

331 

-104 

TL074BCJ 

♦ MOTA 

338 - 51 

TL084CD 

♦ MOTA 

338 

- 68 

TL322CJG(A) 

Til 

329 

-214 

TG321F 

TEC 

142 - 67 

TL062MJG 

MOTA 

329 

-152 

TL074BCN 

♦ Til 

338 - 52 


♦Til 



TL322CP(A) 

♦Til 

329 

-215 

TG321J 

TEC 

142 - 7 


♦Til 



TL074CD 

♦ MOTA 

338 - 53 

TL084CJ 

♦ MOTA 

338 

- 69 

TL322ID 

Til 

329 

-216 

TG322F 

TEC 

142 - 68 

TL062MU 

Til 

331 

- 29 


♦Til 


TL084CN 

♦ MOTA 

338 

- 70 

TL322IJG(A) 

Til 

329 

-217 

TG322J 

TEC 

142 - 8 

TL064ACD 

MOTA 

338 

- 31 

TL074CJ 

♦ MOTA 

338 - 54 


♦Til 



TL322IP(A) 

♦Til 

329 

-218 

TG323F 

TEC 

142 - 69 


♦Til 



TL074CN 

♦ MOTA 

338 - 55 

TL084IJ 

Til 

338 

- 71 

TL322MJG(A) 

Til 

329 

-219 

TG323J 

TEC 

142 - 9 

TL064ACJ 

Til 

338 

- 32 


♦ Til 


TL084IN 

♦Til 

338 

- 72 

TL322MP(A) 

Til 

329 

-220 

TG411 

TEC 

171 -155 

TL064ACN 

MOTA 

338 

- 33 

TL074ID 

♦ Til 

338 - 56 

TL084MFH 

Til 

339 

-101 

TL326CJ 

Til 

340 

- 22 

TG412 

TEC 

171 -156 


♦Til 



TL074IJ 

Til 

338 - 57 

TL084MFK 

Til 

339 

-102 

TL326CN 

Til 

340 

- 23 

TG413 

TEC 

171 -157 

TL064AMJ 

Til 

338 

- 34 

TL074IN 

♦ Til 

338 - 58 

TL084MJ 

♦ MOTA 

338 

- 73 

TL326IJ 

Til 

340 

- 24 


TEC 

171 -158 

TL064BCD 

MOTA 

338 

- 35 

TL074MFH 

Til 

339 - 99 


♦Til 



TL326IN 

Til 

340 

- 25 

TG415 

TEC 

169 - 74 


♦Til 



TL074MFK 

Til 

339 -100 

TL084MW 

Til 

338 

- 74 

TL326MJ 

Til 

340 

- 26 

TG416 

TEC 

169 - 75 

TL064BCJ 

Til 

338 

- 36 

TL074MJ 

♦ MOTA 

338 - 59 

TL085ACJ 

Til 

342 

-113 

TL331CD 

Til 

390 

-186 

TG417 

TEC 

169 - 76 

TL064BCN 

MOTA 

338 

- 37 


♦Til 


TL085ACN 

Til 

342 

-114 

TL331CJG 

Til 

390 

-187 

TG418 

TEC 

169 - 77 


♦Til 



TL074MW 

Til 

338 - 60 

TL085AMJ 

Til 

342 

-115 

TL331CL 

Til 

390 

-188 

TG421 

TEC 

163 -154 

TL064CD 

MOTA 

338 

- 38 

TL74H87N 

ALGG 

233 -125 

TL085BCJ 

Til 

342 

-116 

TL331CP 

♦Til 

390 

-189 

TG422 

TEC 

163 -155 


♦Til 



TL075ACJ 

Til 

342 -103 

TL085BCN 

Til 

342 

-117 

TL331ID 

Til 

390 

-190 

TG423 

TEC 

163 -156 

TL064CJ 

Til 

338 

- 39 

TL075ACN 

Til 

342 -104 

TL085CJ 

Til 

342 

-118 

TL331IJG 

Til 

390 

-191 

TG424 

TEC 

163 -157 

TL064CN 

MOTA 

338 

- 40 

TL075AMJ 

Til 

342 -105 

TL085CN 

♦Til 

342 

-119 

TL331IL 

Til 

390 

-192 

TG431 

TEC 

171 -159 


♦ Til 



TL075BCJ 

Til 

342 -106 

TL085MJ 

Til 

342 

-120 

TL331IP 

♦Til 

390 

-193 

TG432 

TEC 

171 -160 

TL064ID 

♦Til 

338 

- 41 

TL075BCN 

Til 

342 -107 

TL087CD 

♦Til 

316 

- 98 

TL331MJG 

Til 

390 

-194 

TG433 

TEC 

171 -161 

TL064IJ 

Til 

338 

- 42 

TL075CJ 

Til 

342 -108 

TL087CJG 

Til 

351 

- 22 

TL331ML 

Til 

390 

-195 

TG434 

TEC 

171 -162 

TL064IN 

♦Til 

338 

- 43 

TL075CN 

♦Til 

342 -109 

TL087CL 

Til 

351 

- 23 

TL430CLP 

♦Til 

365 

-159 

TG455 

TEC 

142 -193 

TL064MFH 

Til 

339 

- 97 

TL075IJ 

Til 

342 -110 

TL087CP 

♦ANS 

351 

- 24 

TL430ILP 

Til 

365 

-160 

TG7400E 

TEC 

163 -158 

TL064MFK 

Til 

339 

- 98 

TL075IN 

Til 

342 -111 


♦Til 



TL431ACD 

♦ MOTA 

392 

-153 

TG7401E 

TEC 

164 - 65 

TL064MJ 

MOTA 

338 

- 44 

TL075MJ 

Til 

342 -112 

TL087ID 

Til 

351 

- 25 

TL431ACLP 

♦ MOTA 

392 

-154 

TG7402E 

TEC 

165 - 31 


♦Til 



TL080ACJG 

♦Til 

320 -113 

TL087IJG 

Til 

351 

- 26 

TL431ACP 

♦ MOTA 

392 

-155 

TG7410E 

TEC 

169 - 78 

TL064MW 

Til 

338 

- 45 

TL080ACL 

Til 

320 -114 

TL087IP 

♦Til 

351 

- 27 

TL431AILP 

♦ MOTA 

392 

-156 

TG7420E 

TEC 

171 -163 

TL066ACJG 

Til 

316 

- 81 

TL080ACP 

♦ Til 

320 -115 

TL087MJG 

Til 

351 

- 28 

TL431AIP 

♦ MOTA 

392 

-157 

TG7430E 

TEC 

174 -121 

TL066ACP 

♦Til 

316 

- 82 

TL080CJG 

Til 

320 -116 

TL087ML 

Til 

351 

- 29 

TL431CD 

♦ MOTA 

392 

-158 

TG7440E 

TEC 

171 -164 

TL066AMJG 

Til 

316 

- 83 

TL080CL 

Til 

320 -117 

TL088CD 

Til 

351 

- 30 


♦Til 



TG7450E 

TEC 

176 - 2 

TL066BCJG 

Til 

316 

- 84 

TL080CP 

♦Til 

320 -118 

TL088CJG 

Til 

351 

- 31 

TL431CJG 

♦ MOTA 

392 

-159 

TG7451E 

TEC 

176 - 91 

TL066BCP 

♦Til 

316 

- 85 

TL080IJG 

Til 

320 -119 

TL088CL 

Til 

351 

- 32 

TL431CLA 

Til 

365 

-138 

TG7453E 

TEC 

176 -187 

TL066CJG 

Til 

316 

- 86 

TL080IL 

Til 

320 -120 

TL088CP 

♦ANS 

351 

- 33 

TL431CLP 

♦ MOTA 

392 

-160 

TG7454E 

TEC 

157 -146 

TL066CP 

♦Til 

316 

- 87 

TL080IP 

♦Til 

320 -121 


♦Til 




♦Til 



TG7460E 

TEC 

177 - 62 

TL066IJG 

Til 

316 

- 88 

TL080MJG 

Til 

320 -122 

TL088CU 

Til 

347 

-128 

TL431CP 

♦ MOTA 

392 

-161 

TH2PA(2) 

TADI 

316 - 58 

TL066IP 

♦Til 

316 

- 89 

TL080ML 

Til 

320 -123 

TL088ID 

Til 

351 

- 34 


♦Til 



TH5PA(2) 

TADI 

316 -155 

TL066MJG 

Til 

316 

- 90 

TL081ACD 

♦ MOTA 

351 - 12 

TL088IJG 

Til 

352 

- 20 

TL431IJG 

♦ MOTA 

392 

-162 

THS102A 

♦TOSJ 

388 - 2 

TL068ILP 

Til 

316 

- 99 


♦Til 


TL088IP 

♦Til 

351 

- 35 

TL431ILA 

Til 

365 

-139 

THS103A 

♦TOSJ 

388 - 3 

TL070ACD 

Til 

319 

- 54 

TL081ACJG 

♦ MOTA 

351 - 13 

TL088IU 

Til 

347 

-129 

TL431ILP 

♦ MOTA 

392 

-163 

TK11800Z 

♦TAI 

362 -111 

TL070ACJG 

Til 

320 

-106 

TL081ACL 

Til 

351 - 14 

TL088MJG 

Til 

351 

- 36 


♦Til 



TL010CP 

♦Til 

384 - 80 

TL070BCP 

♦Til 

320 

-107 

TL081ACP 

♦ MOTA 

316 -207 

TL088ML 

Til 

351 

- 37 

TL431IP 

♦ MOTA 

392 

-164 

TL022CJG 

Til 

329 -133 

TL070CD 

Til 

320 

-108 


♦Til 


TL088MU 

Til 

351 

- 38 


♦Til 



TL022CL 

Til 

329 -134 

TL070CP 

♦Til 

320 

-109 

TL081AMJG 

Til 

351 - 15 

TL089C 

Til 

316 

-162 

TL431MJG 

♦ MOTA 

392 

-165 

TL022CP 

♦Til 

329 -135 

TL070ID 

Til 

319 

■ 55 

TL081AML 

Til 

335 -168 

TL089CL 

Til 

316 

-160 


♦Til 



TL022MJG 

Til 

329 -136 

TL070IJG 

Til 

320 

-110 

TL081BCD 

♦ MOTA 

351 - 16 

TL089I 

Til 

316 

-163 

TL431MLA 

Til 

365 

-140 

TL022ML 

Til 

329 -137 

TL070IP 

♦Til 

320 

-111 


♦Til 


TL089IL 

Til 

316 

-161 

TL440CJ 

Til 

365 

-161 

TL022MP 

Til 

329 -138 

TL070MJG 

Til 

320 

-112 

TL081BCJG 

♦ MOTA 

351 - 17 

TL091CJG 

Til 

351 

- 39 

TL440CN 

Til 

365 

-162 

TL022MU 

Til 

331 - 28 

TL071ACD 

♦ MOTA 

316 

■ 94 

TL081BCL 

Til 

335 -169 

TL091CP 

Til 

351 

- 40 

TL441AMFK 

Til 

379 

-127 

TL026CD(A) 

♦Til 

316 -201 


♦Til 



TL081BCP 

♦ MOTA 

316 -208 

TL091IJG 

Til 

351 

- 41 

TL441AMJ 

♦Til 

379 

-128 

TL026CP(Aj 

♦Til 

316 -202 

TL071ACJG 

♦ MOTA 

350 

-216 


♦Til 


TL091IP 

Til 

351 

- 42 

TL441CJ 

Til 

379 

-129 

TL044CJ 

Til 

316 - 59 

TL071ACL 

Til 

350 

-217 

TL081CD 

♦ MOTA 

351 - 18 

TL091MJG 

Til 

351 

- 43 

TL441CN 

♦Til 

379 

-130 

TL044CN 

♦Til 

316 - 60 

TL071ACP 

♦ MOTA 

350 

-218 


♦ Til 


TL092CJG 

Til 

329 

-195 

TL441MJ 

Til 

379 

-131 

TL044CW 

Til 

316 - 61 


♦Til 



TL081CJG 

♦ MOTA 

351 - 19 

TL092CP 

Til 

329 

-196 

TL441MN 

Til 

379 

-132 

TL044MFH 

Til 

316 -203 

TL071AMJG 

Til 

350 

-219 

TL081CL 

Til 

351 - 20 

TL092IJG 

Til 

329 

-197 

TL493CD 

Til 

365 

-180 

TL044MFK 

Til 

316 -204 

TL071AML 

Til 

350 

-220 

TL081CP 

♦ MOTA 

316 -209 

TL092IP 

Til 

329 

-198 

TL493CN 

♦Til 

365 

-181 

TL044MJ 

♦Til 

316 - 62 

TL071BCD 

♦ MOTA 

316 

- 95 

♦ NSC 

♦Til 


TL092MJG 

Til 

329 

-199 

TL494CD 

Til 

365 

-182 

TL044MW 

Til 

316 - 63 


♦Til 



TL081IJG 

Til 

351 - 21 

TL094CJ 

Til 

338 

- 75 

TL494CJ 

♦ MOTA 

365 

-183 

TL060ACD 

Til 

320 - 92 

TL071BCJG 

♦ MOTA 

351 

- 1 

TL081IL 

Til 

335 -170 

TL094CN 

Til 

338 

- 76 

TL494CN 

♦ MOTA 

365 

-184 

TL060ACJG 

Til 

320 - 93 

TL071BCL 

Til 

351 

- 2 

TL081IP 

♦Til 

316 -210 

TL094IN 

Til 

338 

- 77 


♦Til 



TL060ACP 

♦Til 

320 - 94 

TL071BCP 

♦ MOTA 

351 

- 3 

TL081MFH 

Til 

316 -199 

TL094M 

Til 

338 

- 78 

TL494ID 

Til 

365 

-185 

TL060AGJG 

Til 

320 - 95 


♦Til 



TL081MFK 

Til 

316 -200 

TL094MJ 

Til 

338 

- 79 

TL494IJ 

♦ MOTA 

365 

-173 

TL060BCD 

Til 

320 - 96 

TL071CD 

♦ MOTA 

316 

- 96 

TL081MJG 

♦ MOTA 

316 -211 

TL094MW 

Til 

338 

- 80 

TL494IN 

♦ MOTA 

365 

-174 

TL060BCJG 

Til 

320 - 97 


♦Til 




♦ Til 


TL136CD 

Til 

338 

- 81 


♦Til 



TL060BCP 

♦Til 

320 - 98 

TL071CJG 

♦ MOTA 

351 

- 4 

TL081ML 

Til 

335 -171 

TL136CJ 

Til 

338 

- 82 

TL494MJ 

♦ MOTA 

365 

-186 

TL060CD 

Til 

320 - 99 

TL071CL 

Til 

351 

- 5 

TL082ACD 

♦ MOTA 

329 -175 

TL136CN 

♦Til 

338 

- 83 


♦Til 



TL060CJG 

Til 

320 -100 

TL071CP 

♦ MOTA 

351 

- 6 


♦Til 


TL160LP(A) 

Til 

391 

- 89 

TL495CJ 

♦ MOTA 

365 

-200 

TL060CP 

♦Til 

320 -101 


♦Til 



TL082ACJG 

♦ MOTA 

329 -176 

TL160LU(A) 

Til 

391 

- 90 

TL495CN 

♦ MOTA 

365 

-201 

TL060ID 

Til 

320 -102 

TL071ID 

Til 

316 

- 97 

TL082ACL 

Til 

329 -177 

TL170CLU 

Til 

388 

- 46 


♦Til 



TL060IJG 

Til 

320 -103 

TL071IJG 

Til 

351 

- 7 

TLQ82ACP 

♦ MOTA 

329 -178 

TL172CLP 

♦Til 

388 

- 54 

TL495IJ 

♦ MOTA 

365 

-202 

TL060IP 

♦Til 

320 -104 

TL071IL 

Til 

351 

- 8 


♦ Til 


TL172CLU 

Til 

388 

- 47 

TL495IN 

♦ MOTA 

365 

-203 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


— Mill 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 





TL497ACD 

Til 

365 

-217 

TL820CJ 

Til 

396 

-210 

TL8490N 

ALGG 


DMI 

TLC27l_2BlP(A) 

Til 

330 

- 29 

TLC27M7MFH 

tii 

331 

-211 

TL497ACJ 

Til 

365 

-218 

TL820CN 

♦ Til 

396 

-211 

TL8493N 

ALGG 

207 

-143 

TLC27L2BMFH(A) 

332 

- 2 

TLC27M7MFK 

TII 

331 

-212 

TL497ACN 

♦Til 

365 

-219 

TL820MJ 

♦Til 

396 

-212 

TL49831N 

ALGG 

171 

- 72 


Til 



TLC27M7MJG 

♦TII 

331 

-187 

TL497AMJ 

Til 

365 

-220 

TL820MN 

Til 

396 

-213 

TL74104N 
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TLC27M4BCD 

♦ TII 

338 

-131 

TLC272AIJG(A) 

TII 

330 

- 72 

TL712P 

Til 

396 

-153 

TL7492N 

ALGG 

206 

- 36 


♦Til 



TLC27M4BCJ 

TII 

338 

-132 

TLC272AIP(A) 

TII 

330 

- 73 

TL720CJ 

Til 

396 

-154 

TL7493N 

ALGG 

207 

-142 

TLC27L2ACJG(A) 


330 

- 18 

TLC27M4BCN 

♦TII 

338 

-133 

TLC272AMFH(A) 

TII 

332 

- 12 

TL720CN 

Til 

396 

-155 

TL7700CD(A) 

Til 

369 

- 64 


Til 



TLC27M4BID 

TII 

338 

-134 

TLC272AMFK(A) 

TII 

332 

• 13 

TL783CKC 

♦Til 

362 

- 17 

TL7700CP(A) 

Til 

369 

- 65 

TLC27L2ACP(A) 


330 

- 19 

TLC27M4BIJ 

TII 

338 

-135 

TLC272AMJG(A) 

TII 

330 

- 74 

TL810CJ 

Til 

396 

-205 

TL7700ID(A) 

Til 

369 

- 66 


♦Til 



TLC27M4BIN 

TII 

338 

-136 

TLC272BCD(A) 

♦TII 

330 

- 75 

TL810CJG 

Til 

396 

-215 

TL7700IP(A) 

Til 

369 

- 67 

TLC27L2AID(A) 

Til 

330 

- 20 

TLC27M4BMFH 

TII 

339 

-107 

TLC272BCJG(A) 

TII 

330 

- 76 

TL810CL 

Til 

396 

-216 

TL8400N 

ALGG 

163 

- 66 

TLC27L2AIJG(A) 


330 

- 21 

TLC27M4BMFK 

TII 

339 

-108 

TLC272BCP(A) 

♦TII 

330 

- 77 

TL810CN 

Til 

396 

-206 

TL8401N 

ALGG 

164 

- 23 


Til 



TLC27M4BMJ 

TII 

338 

-137 

TLC272BID(A) 

TII 

330 

- 78 

TL810CP 

♦Til 

396 

-217 

TL8402N 

ALGG 

164 

-215 

TLC27L2AIP(A) 

Til 

330 

- 22 

TLC27M4CD 

♦TII 

338 

-138 

TLC272BIJG(A) 

TII 

330 

- 79 

TL810CU 

Til 

397 

- 3 

TL8403N 

ALGG 

166 

- 29 

TLC27L2AMFH(A; 


331 

-220 

TLC27M4CJ 

TII 

338 

-139 

TLC272BIP(A) 

Til 

330 

- 80 

TL810MJ 

Til 

396 

-207 

TL8408N 

ALGG 

167 

- 44 


Til 



TLC27M4CN 

♦TII 

338 

-140 

TLC272BMFH(A) 

TII 

332 

- 14 

TL810MJG 

Til 

396 

-218 

TL8410N 

ALGG 

169 

- 10 

TLC27L2AMFK(A) 


332 

- 1 

TLC27M4ID 

♦TII 

338 

-141 

TLC272BMFK(A) 

TII 

332 

- 15 

TL810ML 

Til 

396 

-219 

TL8420N 

ALGG 

171 

- 70 


Til 



TLC27M4IJ 

TII 

338 

•142 

TLC272BMJG(A) 

TII 

330 

- 81 

TL810MN 

Til 

396 

-208 

TL8430N 

ALGG 

174 

- 67 

TLC27L2AMJG(A) 


330 

- 23 

TLC27M4IN 

♦TII 

338 

-143 

TLC272CD(A) 

♦TII 

330 

- 82 

TL810MP 

Til 

396 

-220 

TL8440N 

ALGG 

171 

- 71 


♦Til 



TLC27M4MFH 

TII 

332 

- 10 

TLC272CJG(A) 

TII 

330 

- 83 

TL810MU 

Til 

397 

- 4 

TL8442N 

ALGG 

186 

-114 

TLC27L2BCD(A) 


330 

- 24 

TLC27M4MFK 

TII 

332 

- 11 

TLC272CP(A) 

♦TII 

330 

- 84 

TL811CJ 

Til 

396 

- 16 

TL8451N 

ALGG 

175 

-167 


♦Til 



TLC27M4MJ 

♦TII 

338 

-144 

TLC272ID(A) 

♦TII 

330 

• 85 

TL811CL 

Til 

396 

- 17 

TL8454N 

ALGG 

176 

-153 

TLC27L2BCJG(A) 


330 

- 25 

TLC27M4MJG 

TII 

330 

- 58 

TLC272IJG(A) 

TII 

330 

- 86 

TL811CN 

Til 

396 

- 18 

TL8470N 

ALGG 

130 

- 82 


Til 



TLC27M7CD 

♦TII 

331 

-181 

TLC272IP(A) 

♦TII 

330 

- 87 

TL811CU 

Til 

396 

- 19 

TL8472N 

ALGG 

138 

-113 

TLC27L2BCP(A) 


330 

- 26 

TLC27M7CJG 

TII 

331 

-182 

TLC272MFH(A) 

TII 

332 

- 16 

TL811MJ 

Til 

396 

- 20 

TL8474N 

ALGG 

132 

- 47 


♦Til 



TLC27M7CP 

♦Til 

331 

•183 

TLC272MFK(A) 

TII 

332 

- 17 

TL811ML 

Til 

396 

- 21 

TL8475N 

ALGG 

132 

-103 

TLC27L2BID(A) 

Til 

330 

- 27 

TLC27M7ID 

♦ TII 

331 

-184 

TLC272MJG(A) 

♦TII 

332 

- 18 

TL811MN 

Til 

396 

- 22 

TL8476N 

ALGG 

138 

- 5 

TLC27L2BIJG(A) 


330 

- 28 

TLC27M7IJG 

TII 

331 

-185 

TLC274ACD 

♦TII 

338 

-163 

TL811MU 

Til 

396 

- 23 

TL8486N 

ALGG 

177 

-192 


Til 



TLC27M7IP 

♦TII 

331 

-186 

TLC274ACJ 

TII 

338 

-164 


113 D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


113 













3. TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

iSfJNWiTiB 

TYPE No. 

MFRS 

iroUSEI 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

TLC274ACN 

♦Til 

338 

-165 

tMD74HCT240(A) 


247 

-132 

YMS4416-15NS 

' Til " 

294 

- 45 

TP3053J 

♦ NSC 

378 

-112 

TP4361AN 

“Til 

199 

- 97 

TLC274AID 

Til 

338 

-166 


TEL 



TMS4416-20NL 

♦Til 

294 

- 46 

TP3053J-X 

♦NSC 

378 

-114 

TP4362AJ 

Til 

200 

- 64 

TLC274AIJ 

Til 

338 

-167 

TMD74HCT241 (A) 


245 

- 25 

TMS4416-20NS 

Til 

294 

- 47 

TP3054J1 

♦NSC 

378 

- 84 

TP4362AN 

Til 

200 

- 65 

TLC274AIN 

Til 

338 

-168 


TEL 



TMS4464-12NL 

♦Til 

294 

- 48 

TP3054J 

♦ NSC 

378 

- 85 

TP4363AJ 

Til 

200 

-217 

TLC274AMFH 

Til 

338 

-169 

TMD74HCT244(A) 


246 

-220 

TMS4464-15NL 

♦Til 

294 

- 49 

TP3054J-X 

♦NSC 

378 

- 86 

TP4363AN 

Til 

200 

-218 

TLC274AMFK 

Til 

338 

-170 


TEL 



TMS4464-20NL 

♦Til 

294 

- 50 

TP3056J 

♦ NSC 

378 

-108 

TP4507AJ 

Til 

181 

- 94 

TLC274AMJ 

♦Til 

338 

-171 

TMD74HCT373 

TEL 

230 

- 44 

TMS99531N 

Til 

383 

-142 

TP3057J1 

♦NSC 

378 

- 87 

TP4507AN 

Til 

181 

- 95 

TLC274BCD 

♦Til 

338 

-172 

TMD74HCT374 

TEL 

135 

-118 

TMS99532A 

Til 

383 

-143 

TP3057J(A) 

♦NSC 

378 

- 88 

TP4512AJ 

Til 

263 

-195 

TLC274BCJ 

Til 

338 

-173 

TMF150 

TEL 

387 

-215 

TMX27PC256-2NL 

299 

- 47 

TP3057J-X 

♦ NSC 

378 

- 89 

TP4512AN 

Til 

263 

-196 

TLC274BCN 

♦Til 

338 

-174 

TMF151 

TEL 

387 

-216 


Til 



TP3057V1 

♦ NSC 

378 

-119 

TP4519AJ 

Til 

264 

- 9 

TLC274BID 

Til 

338 

-175 

TMF152 

TEL 

387 

-217 

TMX27PC256-20NL 

299 

- 48 

TP3057V 

♦ NSC 

378 

-120 

TP4519AN 

Til 

264 

- 10 

TLC274BIJ 

Til 

338 

-176 

TMF153 

TEL 

387 

-218 


Til 



TP3064J(A) 

♦ NSC 

378 

-115 

TP4520AN 

Til 

194 

-170 

TLC274BIN 

Til 

338 

-177 

TMF154 

TEL 

387 

-219 

TMX27PC256-25NL 

299 

- 49 

TP3064V 

♦NSC 

379 

- 75 

TP4522AN 

Til 

194 

-216 

TLC274BMFH 

Til 

338 

-178 

TMF155 

TEL 

387 

-220 


Til 



TP3067J(A) 

♦NSC 

378 

-116 

TP4526AN 

Til 

195 

- 36 

TLC274BMFK 

Til 

338 

-179 

TMH5155AI-P18 

TEL 

393 

-145 

TMX27PC256-3NL 

299 

- 50 

TP3067V 

♦NSC 

379 

- 76 

TP4531AN 

Til 

224 

- 58 

TLC274BMJ 

Til 

338 

-180 

TMH5156AI-P16 

TEL 

393 

-146 


Til 



TP3155J 

NSC 

378 

-124 

TP5087(1) 

♦ NSC 

380 

-174 

TLC274CD 

♦Til 

338 

-181 

TMM4164AP12 

TOSA 

293 

-189 

TMX27PC256-30NL 

299 

- 51 

TP3155N 

NSC 

378 

-125 

TP5087A 

♦ NSC 

380 

-175 

TLC274CJ 

Til 

338 

-182 


♦ TOSJ 




Til 



TP3155V 

♦NSC 

378 

-126 

TP5087N(A) 

♦ NSC 

380 

-176 

TLC274CN 

♦Til 

338 

-183 

TMM4164AP15 

TOSA 

293 

-190 

TMX27PC256-4NL 

299 

■ 52 

TP3200N 

♦ NSC 

378 

-141 

TP5088N 

♦ NSC 

380 

-201 

TLC274ID 

♦Til 

338 

-184 


♦TOSJ 




Til 



TP3200V 

♦NSC 

378 

-140 

TP5092 

♦ NSC 

380 

-177 

TLC274IJ 

Til 

338 

-185 

TMM4164AP20 

TOSA 

293 

-191 

TMX27PC256-45NL 

299 

■ 53 

TP3202N 

♦NSC 

378 

-142 

TP5092A 

♦ NSC 

380 

-178 

TLC274IN 

♦Til 

338 

-186 


♦TOSJ 




Til 



TP3202V 

♦NSC 

378 

-143 

TP5092N(A) 

♦ NSC 

380 

-179 

TLC274MFH 

Til 

339 

-109 

TMM4164P2 

♦TOSJ 

293 

-192 

TMX27PC256NL 

Til 

299 

- 54 

TP3204N 

♦NSC 

378 

-144 

TP5094 

♦ NSC 

380 

-180 

TLC274MFK 

Til 

339 

-110 

TMM4164P3 

♦TOSJ 

293 

-193 

TNG3251F 

TEC 

144 

■131 

TP3204V 

♦NSC 

378 

-145 

TP5094A 

♦ NSC 

380 

-181 

TLC274MJ 

♦Til 

338 

-187 

TMM4164P4 

♦TOSJ 

293 

-194 

TNG3252F 

TEC 

144 

-132 

TP3310J(A) 

♦ NSC 

378 

-146 

TP5094N(A) 

♦ NSC 

380 

-182 

TLC277CD 

♦Til 

331 

-188 

TMM41256C12 

♦TOSJ 

293 

- 71 

TNG3253F 

TEC 

144 

-133 

TP3310N(A) 

♦ NSC 

378 

-147 

TP5116A 

♦ NSC 

381 

- 9 

TLC277CJG 

Til 

331 

-189 

TMM41256C15 

♦TOSJ 

293 

- 72 

TNG3254F 

TEC 

144 

-134 

TP3311 J(A) 

♦ NSC 

378 

-148 

TP5116AJ 

♦ NSC 

381 

- 33 

TLC277CP 

♦Til 

331 

-190 

TMM41256C20 

♦TOSJ 

293 

- 73 

TNG4211F 

TEC 

142 

-202 

TP3311N(A) 

♦ NSC 

378 

-149 

TP5117A 

♦ NSC 

381 

- 10 

TLC277ID 

♦Til 

331 

-191 

TMM41256P12 

TOSA 

293 

- 74 

TNG4212F 

TEC 

142 

-203 

TP3320J(A) 

♦ NSC 

378 

-154 

TP5156A 

♦ NSC 

381 

- 11 

TLC277IJG 

Til 

331 

-192 


♦ TOSJ 



TNG4213F 

TEC 

142 

-204 

TP3321 J(A) 

♦ NSC 

378 

-155 

TP5156AJ 

♦ NSC 

381 

- 34 

TLC277IP 

♦Til 

331 

-193 

TMM41256P15 

TOSA 

293 

- 75 

TNG4214F 

TEC 

142 

-205 

TP3554D80 

TPN 

331 

- 57 

TP5380N(A) 

♦ NSC 

380 

-183 

TLC277MFH 

Til 

331 

-213 


♦ TOSJ 



TNG4411 

TEC 

142 

-194 

TP3554D83 

♦TPN 

331 

- 58 

TP5393J 

♦ NSC 

381 

- 67 

TLC277MFK 

Til 

331 

-214 

TMM41257P12 

TOSA 

293 

- 76 

TNG4412 

TEC 

142 

-195 

TP3554D 

♦TPN 

331 

- 59 

TP5394J 

♦ NSC 

381 

- 85 

TLC277MJG 

♦Til 

331 

-194 


♦ TOSJ 



TNG4413 

TEC 

142 

-196 

TP4000AJ 

Til 

147 

-121 

TP5395 

NSC 

381 

- 63 

TLC352CD(A) 

Til 

390 

-198 

TMM41257P15 

TOSA 

293 

- 77 

TNG4414 

TEC 

142 

■197 

TP4001AJ 

Til 

148 

- 24 

TP5600N 

NSC 

381 

-157 

TLC352CN(A) 

Til 

390 

-199 


♦TOSJ 



TNG4441 

TEC 

142 

-198 

TP4001 AN 

Til 

148 

- 25 

TP5605N 

♦ NSC 

381 

-170 

TLC354CD(A) 

Til 

390 

-196 

TMNR12 

WLD 

165 

- 32 

TNG4442 

TEC 

142 

-199 

TP4001BN 

Til 

148 

- 60 

TP5610N 

♦ NSC 

381 

-158 

TLC354CN(A) 

♦Til 

390 

-197 

TMS27C64-1JL(A; 


299 

- 97 

TNG4443 

TEC 

142 

-200 

TP4002AJ 

Til 

148 

-170 

TP5615N 

♦ NSC 

381 

-171 

TLC372CD(A) 

♦Til 

390 

-200 


Til 



TNG4444 

TEC 

142 

-201 

TP4002AN 

Til 

148 

-171 

TP5650N(A) 

♦ NSC 

381 

-182 

TLC372CJG 

Til 

390 

-201 

TMS27C64-15JL(A) 

299 

- 98 

T0200 

RTN 

370 

- 17 

TP4007UBN 

Til 

234 

- 18 

TP5660N(A) 

♦ NSC 

381 

-183 

TLC372CP 

♦Til 

390 

-202 


Til 



TOA101AE 

TEC 

318 

- 53 

TP4008AJ 

Til 

215 

- 74 

TP5700AN 

♦ NSC 

381 

-198 

TLC372ID(A) 

♦Til 

390 

-203 

TMS27C64-2 J L(A) 


299 

- 99 

TOA107E 

TEC 

318 

-147 

TP4008AN 

Til 

215 

- 75 

TP5700N1(A) 

♦ NSC 

381 

-199 

TLC372IJG(A) 

Til 

390 

-204 


Til 



TOA118E 

TEC 

318 

- 54 

TP4008BN 

Til 

215 

- 76 

TP5700N(A) 

♦ NSC 

381 

-200 

TLC372IP(A) 

♦Til 

390 

-205 

TM S27C64-20J L(A) 

299 

-100 

TOA201AE 

TEC 

318 

- 55 

TP4011AJ 

Til 

149 

- 98 

TP5710N(A) 

♦ NSC 

381 

-201 

TLC372MFK(A) 

Til 

390 

-206 


Til 



TOA207E 

TEC 

318 

-148 

TP4011 AN 

Til 

149 

- 99 

TP9151 

♦ NSC 

383 

-102 

TLC372MJG 

♦Til 

390 

-207 

TMS27C64-25JL(A) 

299 

-101 

TOA218E 

TEC 

318 

- 56 

TP4011BN 

Til 

149 

-143 

TP9152 

♦ NSC 

383 

-114 

TLC372MP 

Til 

387 

- 47 


Til 



TOA301AE 

TEC 

318 

- 57 

TP4012AJ 

Til 

150 

- 4 

TP9156 

♦ NSC 

383 

-103 

TLC374CD(A) 

♦Til 

390 

-208 

TMS27C64-3JL(A) 


299 

-102 

TOA307E 

TEC 

318 

-149 

TP4012AN 

Til 

150 

- 5 

TP9158 

♦ NSC 

383 

-115 

TLC374CJ(A) 

Til 

390 

-209 


Til 



TOA318E 

TEC 

318 

- 58 

TP4013AJ 

Til 

124 

- 3 

TP50981 AN 

♦ NSC 

381 

- 1 

TLC374CN(A) 

♦Til 

390 

-210 

TMS27C64-30JL(A) 

299 

-103 

TOA1709 

TEC 

347 

187 

TP4013AN 

Til 

124 

- 4 

TP50981N 

♦ NSC 

381 

- 2 

TLC374ID(A) 

♦Til 

390 

-211 


Til 



TOA1740V 

TEC 

357 

- 41 

TP4013BN 

Til 

124 

- 45 

TP50982AN 

♦ NSC 

381 

- 3 

TLC374IJ(A) 

Til 

390 

-212 

TMS27C64-4JL(A) 


299 

-104 

TOA1741 

TEC 

358 

- 12 

TP4014AJ 

Til 

304 

-141 

TP50982N 

♦ NSC 

381 

- 4 

TLC374IN(A) 

♦Til 

390 

-213 


Til 



TOA1741W 

TEC 

358 

- 13 

TP4014AN 

Til 

304 

-142 

TP50985AN 

♦ NSC 

381 

- 5 

TLC374MFK(A) 

Til 

390 

-185 

TM S27C64-45J L(A) 

299 

-105 

TOA1741WF 

TEC 

358 

- 14 

TP4015AJ 

Til 

304 

-217 

TP50985N 

♦ NSC 

380 

-219 

TLC374MJ(A) 

Til 

390 

-214 


Til 



TOA1741WP 

TEC 

358 

- 15 

TP4015AN 

Til 

304 

-218 

TP53125 

NSC 

381 

- 64 

TLC551CD 

♦Til 

372 

- 88 

TMS27C64JL(A) 

Til 

299 

-106 

TOA1747F 

TEC 

355 

- 45 

TP4016AJ 

Til 

260 

-130 

TP53130N 

♦ NSC 

381 

- 66 

TLC551CJG 

Til 

373 

- 55 

TMS27P64-25NL(A) 

299 

-107 

TOA2709 

TEC 

347 

-188 

TP4016AN 

Til 

260 

-131 

TP53143J 

NSC 

381 

- 68 

TLC551CP 

♦Til 

372 

- 89 


Til 



TOA2709E 

TEC 

347 

-189 

TP4017AJ 

Til 

189 

-198 

TP53144J 

NSC 

381 

- 86 

TLC552CD 

♦Til 

372 

-214 

TMS27P64-30NL(A) 

299 

-108 

TOA2740V 

TEC 

357 

- 42 

TP4017AN 

Til 

189 

-199 

TP53190 

♦ NSC 

381 

- 76 

TLC552CN 

♦Til 

372 

-215 


Til 



TOA2741 

TEC 

358 

- 16 

TP4018AN 

Til 

190 

- 60 

TPQ2221 

♦ SPR 

394 

- 68 

TLC552CP(A) 

Til 

372 

-216 

TMS27P64-45N L(A) 

299 

-109 

TOA2741E 

TEC 

358 

- 17 

TP4018BN 

Til 

190 

- 61 

TPQ2222 

♦ SPR 

394 

- 69 

TLC555CD(A) 

♦Til 

372 

- 90 


Til 



TOA2741W 

TEC 

358 

- 18 

TP4019AJ 

Til 

150 

- 81 

TPQ2369 

SPR 

394 

- 70 

TLC555CJG(A) 

Til 

372 

- 91 

TMS40L44-12NL 

Til 

292 

-197 

TOA2741 WE 

TEC 

358 

- 19 

TP4019AN 

Til 

150 

- 82 

TPQ2483 

♦ SPR 

394 

- 71 

TLC555CP(A) 

♦Til 

372 

- 92 

TMS40L44-20JDL 


292 

-198 

TOA2741WF 

TEC 

358 

- 20 

TP4019BN 

Til 

150 

- 83 

TPQ2484 

♦ SPR 

394 

- 72 

TLC555MJG(A) 

Til 

372 

- 93 


Til 



TOA2741WP 

TEC 

358 

- 21 

TP4020AN 

Til 

190 

-177 

TPQ2906 

♦ SPR 

392 

-101 

TLC556CD 

♦Til 

372 

-217 

TMS40L44-20JL 

Til 

292 

-199 

TOA2747E 

TEC 

354 

- 56 

TP4020BN 

Til 

190 

-178 

TPQ2907 

♦ SPR 

392 

-102 

TLC556CN 

♦Til 

372 

-218 

TMS40L44-20NL 

Til 

292 

-200 

TOA2748E 

TEC 

354 

- 91 

TP4021AJ 

Til 

305 

- 82 

TPQ2907A 

SPR 

392 

-103 

TLC556ID(A) 

Til 

372 

-219 

TMS40L44-25JDL 


292 

-201 

TOA2809E 

TEC 

356 

- 57 

TP4021 AN 

Til 

305 

- 83 

TPQ3724 

♦ SPR 

394 

- 73 

TLC556IN(A) 

Til 

372 

-220 


Til 



TOA3709 

TEC 

347 

-190 

TP4022AN 

Til 

191 

- 54 

TPQ3725 

♦ SPR 

394 

- 74 

TLC556MJ 

♦Til 

373 

- 1 

TMS40L44-25JL 

Til 

292 

-202 

TOA3709E 

TEC 

356 

- 58 

TP4023AJ 

Til 

150 

-102 

TPQ3725A 

♦ SPR 

394 

- 75 

TLE3101 

♦COO 

365 

- 45 

TMS40L44-25NL 

Til 

292 

-203 

TOA4709 

TEC 

347 

-191 

TP4023AN 

Til 

150 

-103 

TPQ3798 

♦ SPR 

392 

-104 


SIEG 



TMS40L44-45JDL 


292 

-204 

TOA6809 

TEC 

347 

-192 

TP4024AN 

Til 

191 

-184 

TPQ3799 

♦ SPR 

392 

-105 

TLE3102 

♦COO 

365 

- 47 


Til 



TOA6809F 

TEC 

347 

-106 

TP4024BN 

Til 

191 

-185 

TPQ3904 

♦SPR 

394 

- 76 


SIEG 



TMS40L44-45JL 

Til 

292 

-205 

TOA6809P 

TEC 

352 

- 52 

TP4025AJ 

Til 

150 

-217 

TPQ3906 

♦ SPR 

392 

-106 

TLE3103 

♦COO 

365 

- 49 

TMS40L44-45NL 

Til 

292 

-206 

TOA7709 

TEC 

347 

-193 

TP4025AN 

Til 

150 

-218 

TPQ4258 

SPR 

392 

-107 


SIEG 



TMS2764-17JL 

♦ Til 

299 

-110 

TOA7709F 

TEC 

355 

-154 

TP4027AJ 

Til 

124 

-126 

TPQ4354 

SPR 

392 

-108 

TLE3104 

♦COO 

365 

- 51 

TMS2764-20JL 

♦Til 

299 

-111 

TOA7709J 

TEC 

356 

- 59 

TP4027AN 

Til 

124 

-127 

TPQ5400 

SPR 

392 

-109 


SIEG 



TMS2764-25JL 

♦Til 

299 

-112 

TOA7741 

TEC 

358 

- 22 

TP4027BN 

Til 

124 

-128 

TPQ5401 

SPR 

392 

-110 

TLE4201A 

♦COO 

392 

-192 

TMS2764-45JL 

♦Til 

299 

-113 

TOA7741W 

TEC 

358 

- 23 

TP4028AJ 

Til 

184 

-115 

TPQ5550 

SPR 

394 

- 77 


SIEG 



TMS4044-12NL 

Til 

292 

-207 

TOA7741 WF 

TEC 

358 

- 24 

TP4028AN 

Til 

184 

-116 

TPQ5551 

SPR 

394 

- 78 

TLE4201S 

♦COO 

392 

-193 

TMS4044-15JDL 

Til 

292 

-208 

TOA7809 

TEC 

347 

-194 

TP4028BN 

Til 

184 

-117 

TPQ6001 

♦ SPR 

394 

-203 


SIEG 



TMS4044-15JL 

Til 

292 

-209 

TOA7809F 

TEC 

355 

-155 

TP4029AJ 

Til 

192 

- 59 

TPQ6002 

♦ SPR 

394 

-204 

TLE4901 

SIEG 

389 

-188 

TMS4044-20JDL 

Til 

292 

-210 

TOA7809J 

TEC 

356 

- 60 

TP4029AN 

Til 

192 

- 60 

TPQ6100 

♦ SPR 

394 

-205 

TLE4901F(A) 

SIEG 

393 

- 11 

TMS4044-20JL 

Til 

292 

-211 

TOA8709 

TEC 

347 

-195 

TP4030AN 

Til 

181 

-133 

TPQ6100A 

♦ SPR 

394 

-206 

TLE4901K(A) 

SIEG 

393 

- 12 

TMS4044-20NL 

Til 

292 

-212 

TOA8709E 

TEC 

356 

- 61 

TP4040AN 

Til 

192 

-195 

TPQ6501 

♦ SPR 

395 

- 1 

TLE4903F(A) 

SIEG 

393 

- 13 

TMS4044-25J DL 

Til 

292 

-213 

TOA8709F 

TEC 

355 

-156 

TP4040BN 

Til 

192 

-196 

TPQ6502 

♦SPR 

395 

- 2 

TL011C 

Til 

384 

- 81 

TMS4044-25JL 

Til 

292 

-214 

TOA8709J 

TEC 

356 

- 62 

TP4042AN 

Til 

225 

- 71 

TPQ6600 

♦SPR 

395 

- 3 

TL011I 

Til 

384 

- 82 

TMS4044-25NL 

Til 

292 

-215 

TOA8741 

TEC 

358 

- 25 

TP4042BN 

Til 

225 

- 72 

TPQ6600A 

♦SPR 

395 

- 4 

TL011M 

Til 

384 

- 83 

TMS4044-30JL 

Til 

292 

-216 

TOA8741E 

TEC 

358 

- 26 

TP4043AN 

Til 

225 

-143 

TPQ6700 

♦ SPR 

395 

- 5 

TL012C 

Til 

384 

- 84 

TMS4044-30NL 

Til 

292 

-217 

TOA8741WE 

TEC 

358 

- 27 

TP4043BN 

Til 

225 

-144 

TPQA05 

SPR 

394 

- 79 

TL012I 

Til 

384 

- 85 

TMS4044-45JDL 

Til 

292 

-218 

TOA8748E 

TEC 

352 

-127 

TP4044AN 

Til 

225 

-219 

TPQA06 

♦SPR 

394 

- 80 

TL012M 

Til 

384 

- 86 

TMS4044-45JL 

Til 

292 

-219 

TOA8809 

TEC 

347 

-196 

TP4044BN 

Til 

225 

-220 

TPQA55 

♦SPR 

393 

- 90 

TL014C 

Til 

384 

- 87 

TMS4044-45NL 

Til 

292 

-220 

TOA8809E 

TEC 

356 

- 63 

TP4049AJ 

Til 

258 

-155 

TPQA56 

SPR 

392 

-111 

TL014I 

Til 

384 

- 88 

TMS4164-10JDL 

Til 

294 

- 12 

TOA8809F 

TEC 

355 

-157 

TP4049AN 

Til 

258 

-156 

TRI741I 

MIS 

351 

- 53 

TL014M 

Til 

384 

- 89 

TMS4164-12FPM 

Til 

294 

- 22 

TOA8809J 

TEC 

356 

- 64 

TP4049UBN 

Til 

258 

- 91 

TRI741II 

MIS 

358 

-156 

TL021C 

Til 

384 

- 90 

TMS4164-12NE 

Til 

293 

-195 

TP3001 

♦ NSC 

378 

- 90 

TP4050AJ 

Til 

259 

- 19 

TRI741 ill 

MIS 

358 

-155 

TL021I 

Til 

384 

- 91 

TMS4164-12NL 

♦Til 

293 

-196 

TP3002 

♦ NSC 

378 

- 98 

TP4050AN 

Til 

259 

- 20 

TRW7400(1) 

TRW 

163 

- 67 

TL021M 

Til 

384 

- 92 

TMS4164-12NM 

Til 

293 

-197 

TP3020 

♦ NSC 

378 

- 80 

TP4068BN 

Til 

151 

-142 

TRW7400(2) 

TRW 

163 

- 68 

TM101 

TUNH 

297 

-107 

TMS4164-12NS 

Til 

293 

-198 

TP3020J1 

NSC 

378 

- 92 

TP4069UBN 

ITTG 

237 

-151 

TRW7401(1) 

TRW 

164 

- 24 

TM624 

TUNH 

301 

-202 

TMS4164-15FPM 

Til 

294 

- 23 

TP3020J 

♦ NSC 

378 

- 93 


Til 



TRW7401 (2) 

TRW 

164 

- 25 

TMC400-02 

MEP 

371 

- 88 

TMS4164-15NE 

Til 

293 

-199 

TP3021 

♦ NSC 

378 

-103 

TP4071BN 

Til 

151 

-199 

TRW7402(1) 

TRW 

164 

-216 

TMD54HC373 

TEL 

230 

- 41 

TMS4164-15NL 

♦Til 

293 

-200 

TP3040 

♦ NSC 

378 

-105 

TP4072BN 

Til 

152 

- 47 

TRW7402(2) 

TRW 

164 

-217 

TMD54HC374 

TEL 

135 

-115 

TMS4164-15NM 

Til 

293 

-201 

TP3040A 

♦ NSC 

378 

-106 

TP4073BN 

Til 

152 

-167 

TRW74Q3(1) 

TRW 

166 

- 30 

TMD54HCT240(A) 


247 

-131 

TMS4164-15NS 

Til 

293 

-202 

TP3040AJ1 

♦ NSC 

378 

- 94 

TP4075BN 

Til 

153 

- 44 

TRW7403(2) 

TRW 

166 

- 31 


TEL 



TMS4164-20FPM 

Til 

294 

- 24 

TP3040AJ 

♦ NSC 

378 

- 95 

TP4078BN 

Til 

153 

- 57 

TRW7408(1) 

TRW 

167 

- 45 

TMD54HCT241 (A) 


248 

- 84 

TMS4164-20NE 

Til 

293 

-203 

TP3040J1 

♦ NSC 

378 

- 96 

TP4081BN 

Til 

153 

-187 

TRW7408(2) 

TRW 

167 

- 46 


TEL 



TMS4164-20NL 

♦ Til 

293 

-204 

TP3040J 

♦ NSC 

378 

- 97 

TP4082BN 

Til 

154 

- 29 

TRW7410(1) 

TRW 

169 

- 11 

TMD54HCT244(A) 


248 

-140 

TMS4164-20NM 

Til 

293 

-205 

TP3051J 

♦ NSC 

378 

-107 

TP4301AJ 

Til 

234 

- 12 

TRW7410(2) 

TRW 

169 

- 12 


TEL 



TMS4164-20NS 

Til 

293 

-206 

TP3052J1 

♦ NSC 

378 

-110 

TP4301AN 

Til 

234 

- 13 

TRW7420(1) 

TRW 

171 

- 73 

TMD54HCT373 

TEL 

230 

- 42 

TMS4416-12WE 

Til 

294 

- 40 

TP3052J 

♦ NSC 

378 

-109 

TP4311AJ 

Til 

234 

- 97 

TRW7420(2) 

TRW 

171 

- 74 

TMD54HCT374 

TEL 

135 

-116 

TMS4416-12NL 

♦Til 

294 

- 41 

TP3052J-X 

♦ NSC 

378 

-111 

TP4311AN 

Tl! 

234 

- 98 

TRW7430(1) 

TRW 

174 

- 68 

TMD74HC373 

TEL 

230 

- 43 

TMS4416-12NS 

Til 

294 

- 42 

TP3052V1 

♦ NSC 

378 

-117 

TP4360AJ 

Til 

198 

-121 

TRW7430(2) 

TRW 

174 

- 69 

TMD74HC374 

TEL 

135 

-117 

TMS4416-15NE 

Til 

294 

- 43 

TP3052V 

♦ NSC 

378 

-118 

TP4360AN 

Til 

198 

-122 

TRW7437(1) 

TRW 

163 

- 69 





TMS4416-15NL 

♦ Til 

294 

- 44 

TP3053J1 

♦ NSC 

378 

-113 

TP4361AJ 

Til 

199 

- 96 

TRW7437(21 

TRW 

163 

- 70 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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3. TYPE 

No. 

CROSS INDE' 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

laMHiFJ 




TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

■rcssa 

IsfrMliliU 


MFRS 

Pg&Line 

TRW7438(1) 

TRW 

166 

- 32 

TSC341AL 

mcrf 

141 -185 

U113B 

ALGG 

388 - 67 

UA249PC 


338 

-211 

UA709CN 

MULB 

356 - 71 

TRW7438(2) 

TRW 

166 

- 33 

TSC341CL 

♦TSC 

141 -186 

U145M 

AEGG 

375 - 92 

UA293ARC 

FSC 

387 

- 50 


♦VALG 


TRW7450(1) 

TRW 

175 

-168 

TSC342AJ 

TSC 

209 - 8 

U208B 

♦ALGG 

364 -135 

UA293ATC 

FSC 

387 

- 51 

UA709CP 

♦TII 

356 - 4 

TRW7450(2) 

TRW 

175 

-169 

TSC342AL 

♦TSC 

209 - 9 

U209B 

♦ALGG 

364 -136 

UA293RC 

FSC 

387 

- 52 

UA709CT 

MULB 

356 - 5 

TRW7451(1) 

TRW 

176 

- 70 

TSC342CJ 

TSC 

209 - 10 

U210B 

♦ALGG 

364 -137 

UA293TC 

FSC 

387 

- 53 


♦VALG 


TRW7451 (2) 

TRW 

176 

-71 

TSC342CL 

♦TSC 

209 - 11 

U211B 

♦ALGG 

364 -138 

UA301ADC 

FSC 

319 

- 62 

UA709CU 

TII 

355 -160 

TRW7453(1) 

TRW 

176 

-154 

TSC343AJ 

♦TSC 

219 - 1 

U212B 

♦ALGG 

364 -139 

UA301AHC 

♦ FSC 

320 

-131 

UA709CV 

MULB 

356 - 6 

TRW7453(2) 

TRW 

176 

-155 

TSC343AL 

♦TSC 

219 - 2 

U225B 

♦ALGG 

389 -192 

UA301ASC 

♦ FSC 

320 

-132 

UA709DC 

FSC 

352 - 55 

TRW7454(1) 

TRW 

157 

-138 

TSC343CJ 

TSC 

219 - 3 

U243B 

ALGG 

384 - 93 

UA301ATC 

♦ FSC 

320 

-133 


SGSI 


TRW7454(2) 

TRW 

157 

-139 

TSC343CL 

♦TSC 

219 - 4 

U246B(A) 

♦ALGG 

376 -102 

UA304HC 

FSC 

360 

-102 

UA709DM 

FSC 

352 - 56 

TRW7472(1) 

TRW 

138 

-115 

TSC347AL 

♦TSC 

209 - 12 

U263B 1(A) 

♦ALGG 

364 -140 

UA305AHC 

♦ FSC 

360 

-158 


SGSI 


TRW7472(2) 

TRW 

138 

-116 

TSC347CL 

♦TSC 

209 - 13 

U263B2(A) 

♦ALGG 

364 -141 

UA305HC 

♦ FSC 

360 

-159 

UA709F 

MULB 

356 - 72 

TRW7474 

TRW 

132 

- 98 

TSC349AL 

TSC 

209 - 14 

U443 

♦ SIX 

392 -167 

UA307HC 

FSC 

321 

-136 


♦VALG 


TRW7490 

TRW 

205 

-172 

TSC349CL 

TSC 

209 - 15 

U444 

♦ SIX 

392 -168 

UA307TC 

FSC 

321 

-137 

UA709FM 

♦ FSC 

355 -161 

TRW74121 

TRW 

373 

-139 

TSC355AJ 

TSC 

370 -217 

U446B(A) 

♦ ALGG 

376 -103 

UA308ADC 

FSC 

322 

-190 

UA709HC 

♦ FSC 

356 - 7 

TRWF50(1) 

TRW 

131 

- 21 

TSC355AL 

TSC 

370 -218 

U454B 

♦ ALGG 

379 -116 

UA308AHC 

♦ FSC 

322 

-191 

UA709HM 

♦FSC 

356 - 8 

TRWF50(2) 

TRW 

131 

- 22 

TSC355CJ 

TSC 

370 -219 

U646B(A) 

♦ALGG 

376 -104 

UA308AHM 

FSC 

324 

- 37 

UA709MJ 

♦TII 

356 - 73 

TRWF200(1) 

TRW 

122 

- 32 

TSC355CL 

rsc 

370 -220 

U647B(A) 

♦ALGG 

376 -105 

UA308ASC 

♦ FSC 

322 

-192 

UA709MJG 

♦TII 

356 - 9 

TRWF200(2) 

TRW 

122 

- 33 

TSC370AJ 

TSC 

122 -179 

U815 

EEC 

372 -148 

UA308ATC 

♦ FSC 

322 

-193 

UA709ML 

TII 

356 - 10 

TRWG50(1) 

TRW 

142 

-150 

TSC370AL 

♦TSC 

122 -180 

U2000B(2) 

ALGG 

364 -156 

UA308DC 

FSC 

322 

-194 

UA709MU 

TII 

355 -162 

TRWG50(2) 

TRW 

142 

-151 

TSC370CJ 

TSC 

122 -181 

U2128B 

ALGG 

364 -157 

UA308HC 

♦ FSC 

322 

-195 

UA709N14 

MULB 

356 - 74 

TRWG60(1) 

TRW 

143 

- 66 

TSC370CL 

♦TSC 

122 -182 

U3408 

♦ALGG 

379 - 14 

UA308HM 

FSC 

324 

- 38 


♦VALG 


TRWG60(2) 

TRW 

143 

- 67 

TSC371AJ 

TSC 

189 - 9 

U31909356 

FSC 

139 - 47 

UA308SC 

♦ FSC 

322 

-196 

UA709N 

♦ MULB 

356 - 11 

TRWG70(1) 

TRW 

146 

-147 

TSC371AL 

♦TSC 

189 - 10 

U31909456 

FSC 

139 - 48 

UA308TC 

♦ FSC 

322 

-197 


♦VALG 


TRWG70(2) 

TRW 

146 

-148 

TSC371CJ 

TSC 

189 - 11 

U31909756 

FSC 

140 -147 

UA309BN 

FSC 

360 

-197 

UA709PC 

FSC 

352 - 57 

TRWG 100(1) 

TRW 

143 

-178 

TSC371CL 

♦TSC 

189 - 12 

U31909956 

FSC 

140 -148 

UA309KC 

♦ FSC 

360 

-198 


TUNH 


TRWG 100(2) 

TRW 

143 

-179 

TSC372AJ 

TSC 

189 - 19 

UA8T24DC 

FSC 

279 - 10 

UA311HC 

♦ FSC 

386 

-133 

UA709SC 

♦ FSC 

356 - 12 

TRWG 110(1) 

TRW 

144 

-157 

TSC372AL 

♦TSC 

189 - 20 

UA8T24PC 

FSC 

279 - 11 

UA311RC 

FSC 

386 

-134 

UA709T 

MULB 

356 - 13 

TRWG110(2) 

TRW 

144 

-158 

TSC372CL 

♦TSC 

189 - 21 

UA78S40DC 

♦ FSC 

369 - 69 

UA311TC 

♦ FSC 

386 

-135 


♦VALG 


TRWG130(1) 

TRW 

142 

- 10 

TSC373AL 

♦TSC 

189 - 22 


♦ MOTA 


UA317KC 

♦ FSC 

361 

- 69 

UA709TC 

♦ FSC 

356 - 14 

TRWG 130(2) 

TRW 

142 

- 11 

TSC373CL 

♦TSC 

189 - 23 

UA78S40DM 

♦ FSC 

369 - 70 

UA317UC 

♦ FSC 

360 

- 59 

UA710-3H 

FSC 

395 - 79 

TRWG 150(1) 

TRW 

145 

-175 

TSC374AL 

♦TSC 

189 - 24 


♦ MOTA 


UA324DC 

♦ FSC 

338 

-212 

UA710B3F 

FSC 

395 - 80 

TRWG 150(2) 

TRW 

145 

-176 

TSC374CL 

♦TSC 

189 - 25 

UA78S40PC 

♦ FSC 

369 - 71 

UA324PC 

♦ FSC 

338 

-213 

UA710CF 

MULB 

396 -127 

TRWG210(1) 

TRW 

144 

- 87 

TSC429 

♦TSC 

366 - 1 


♦ MOTA 


UA324SC 

FSC 

338 

-214 

UA710CJ 

TII 

395 -130 

TRWG210(2) 

TRW 

144 

- 88 

TSC900ACPA 

♦TSC 

359 - 4 

UA78S40PV 

♦ FSC 

369 - 72 

U A339ADC 

♦ FSC 

385 

-154 

UA710CJG 

TII 

395 -105 

TRWG220(1) 

TRW 

145 

- 77 

TSC900ACPD 

♦TSC 

359 - 5 


♦ MOTA 


UA339APC 

♦ FSC 

385 

-155 

UA710CL 

TII 

395 -106 

TRWG220(2) 

TRW 

145 

- 78 

TSC900AIJA 

♦TSC 

359 - 6 

UA79M05MJG 

Til 

369 - 83 

UA339DC 

♦ FSC 

385 

-156 

UA710CN14 

MULB 

396 -128 

TRWG230(1) 

TRW 

145 

-163 

TSC900AIJD 

♦TSC 

359 - 7 

UA79M06MJG 

Tl! 

369 - 84 

UA339PC 

♦ FSC 

385 

-157 

UA710CN 

MULB 

396 - 99 

TRWG230(2) 

TRW 

145 

-164 

TSC900BCPA 

♦TSC 

359 - 8 

UA79M08MJG 

Til 

369 - 85 

UA348DC 

♦ FSC 

338 

-215 

UA710CP 

TII 

395 -107 

TRWG240(1) 

TRW 

142 

- 12 

TSC900BCPD 

♦TSC 

359 - 9 

UA79M12MJG 

Til 

369 - 86 

UA348JC 

FSC 

338 

-216 

UA710CT 

MULB 

396 -100 

TRWG240(2) 

TRW 

142 

- 13 

TSC900BIJA 

♦TSC 

359 - 10 

UA79M15MJG 

Til 

369 - 87 

UA348NC 

FSC 

338 

-217 

UA710DC 

♦FSC 

396 -129 

TRWG250(1) 

TRW 

142 

-142 

TSC900BIJD 

♦TSC 

359 - 11 

UA101ADM 

FSC 

319 - 56 

UA348PC 

♦ FSC 

338 

-218 

UA710DM 

♦ FSC 

396 -130 

TRWG250(2) 

TRW 

142 

-143 

TSC911ACPA(A) 


359 -198 

UA101AFM 

♦ FSC 

323 -144 

UA349DC 

FSC 

338 

-219 

UA710F 

MULB 

396 -131 

TRWG260(1) 

TRW 

143 

- 68 


♦TSC 


UA101AHM 

♦ FSC 

320 -124 

UA349JC 

FSC 

338 

-220 


VALG 


TRWG260(2) 

TRW 

143 

- 69 

TSC911AIJA(A) 


359 -199 

UA101DM 

FSC 

319 - 57 

UA349NC 

FSC 

339 

- 1 

UA710FM 

♦FSC 

396 - 72 

TRWG280(1) 

TRW 

146 

- 50 


♦TSC 


UA101FM 

FSC 

319 - 58 

UA349PC 

FSC 

339 

- 2 

UA710HC 

♦FSC 

396 -101 

TRWG280(2) 

TRW 

146 

- 51 

TSC911BCPA(A) 


359 -200 

UA101HM 

♦ FSC 

320 -125 

UA376TC 

♦ FSC 

360 

-160 

UA710HM 

♦FSC 

396 -102 

TRWG300(1) 

TRW 

143 

-166 


♦TSC 


UA104HM 

FSC 

360 -101 

UA393ARC 

FSC 

387 

- 54 

UA710MJ 

♦TII 

396 -132 

TRWG300(2) 

TRW 

143 

-167 

TSC911BIJA(A) 


359 -201 

UA105HM 

♦ FSC 

360 -157 

UA393ATC 

FSC 

387 

- 55 

UA710MJG 

♦TII 

396 -103 

TRWG310(1) 

TRW 

146 

-149 


♦TSC 


UA107HM 

FSC 

321 -133 

UA393RC 

FSC 

387 

- 56 

UA710ML 

TII 

396 -104 

TRWG310(2) 

TRW 

146 

-150 

TSC913ACP(A) 

♦TSC 

330 - 88 

UA108ADM 

FSC 

322 -177 

UA393TC 

FSC 

387 

- 57 

UA710MU 

TII 

396 - 73 

TS2000 

♦TSN 

389 

-210 

TSC913ACPA(A) 


316 - 52 

UA108AFM 

FSC 

322 -178 

UA431HC 

FSC 

365 

-141 

UA710N14 

MULB 

396 -133 

TS2000/883B 

♦TSN 

389 

-211 


♦TSC 


UA108AHM 

♦ FSC 

322 -179 

UA431HM 

FSC 

365 

-142 


VALG 


TSC170CPE(A) 

♦TSC 

364 

- 85 

TSC913AIJ(A) 

♦TSC 

330 - 89 

UA108DM 

FSC 

322 -180 

UA431WC 

FSC 

365 

-143 

UA710N 

MULB 

396 -105 

TSC170IJE(A) 

♦TSC 

364 

- 86 

TSC913AIJA(A) 


316 - 53 

UA108FM 

FSC 

324 - 36 

UA431WV 

FSC 

365 

-144 


VALG 


TSC170MJE(A) 

♦TSC 

364 

- 87 


♦TSC 


UA108HM 

♦ FSC 

322 -181 

UA494DC 

♦ FSC 

366 

-187 

UA710PC 

♦ FSC 

396 -134 

TSC171CPE(A) 

♦TSC 

364 

- 88 

TSC913BCP(A) 

♦TSC 

330 - 90 

UA109BN 

FSC 

360 -193 

UA494DM 

FSC 

366 

-188 

UA710T 

MULB 

396 -106 

TSC171IJE(A) 

♦TSC 

364 

- 89 

TSC913BCPA(A) 


316 - 54 

UA109HM 

♦ FSC 

361 -174 

UA494PC 

♦ FSC 

366 

-189 


VALG 


TSC171MJE(A) 

♦TSC 

364 

- 90 


♦TSC 


UA109KM 

♦ FSC 

360 -194 

UA555HC 

♦FSC 

372 

- 94 

UA711 

SELI 

384 -185 

TSC301AL 

♦TSC 

141 

- 77 

TSC913BIJ(A) 

♦TSC 

330 - 91 

UA111DM 

FSC 

386 -128 

UA555HM 

♦FSC 

372 

- 95 

UA711B3F 

FSC 

396 - 26 

TSC301CL 

♦TSC 

141 

- 78 

TSC913BIJA(A) 


316 - 55 

UA111FM 

♦ FSC 

386 -129 

UA555TC 

♦FSC 

372 

- 96 

UA711C 

SELI 

384 -186 

TSC302AL 

♦TSC 

141 

- 96 


♦TSC 


UA111HM 

♦ FSC 

386 -130 

UA556DC 

♦ FSC 

373 

- 2 

UA711CF 

MULB 

396 - 27 

TSC302CL 

♦TSC 

141 

- 97 

TSC914ACP(A) 

♦TSC 

338 -188 

UA111RC 

FSC 

386 -131 

UA556DM 

♦FSC 

373 

- 3 

UA711CJ 

TII 

396 - 28 

TSC303AL 

♦TSC 

141 

-118 

TSC914ACPD(A) 


341 - 87 

UA111RM 

FSC 

386 -132 

UA556PC 

♦FSC 

373 

- 4 

UA711CK 

MULB 

396 • 29 

TSC303CL 

♦TSC 

141 

-119 


♦TSC 


UA117KM 

♦ FSC 

361 - 68 

UA702B3F 

FSC 

352 

-199 

UA711CL 

TII 

396 - 30 

TSC304AL 

♦TSC 

141 

-126 

TSC914AIJ(A) 

♦TSC 

338 -189 

UA124DM 

♦ FSC 

338 -192 

UA702DC 

FSC 

352 

-200 

UA711CN 

MULB 

396 - 31 

TSC304CL 

♦TSC 

141 

-127 

TSC914AIJD(A) 


341 - 88 

UA139ADM 

♦ FSC 

385 -148 


SGSI 




♦TII 


TSC306AL 

♦TSC 

141 

-128 


♦TSC 


UA139DM 

♦ FSC 

385 -149 

UA702DM 

FSC 

352 

-201 

UA711CU 

TII 

396 - 32 

TSC306CL 

♦TSC 

141 

-129 

TSC914BCP(A) 

♦TSC 

338 -190 

UA148DM 

♦ FSC 

338 -193 


SGSI 



UA711DC 

FSC 

396 - 33 

TSC307AL 

♦TSC 

141 

-130 

TSC914BCPD(A) 


341 - 89 

UA148FM 

FSC 

338 -194 

UA702FM 

FSC 

352 

-202 


SGSI 


TSC307CL 

♦TSC 

141 

-131 


♦TSC 


UA148JM 

FSC 

338 -195 


SGSI 



UA711DM 

♦ FSC 

396 - 34 

TSC311AL 

♦TSC 

122 

-150 

TSC914BIJ(A) 

♦TSC 

338 -191 

UA149DM 

FSC 

338 -196 

UA702HC 

FSC 

352 

-203 

UA711F 

MULB 

396 - 35 

TSC311CL 

♦TSC 

122 

-151 

TSC914BIJD(A) 


341 - 90 

UA149FM 

FSC 

338 -197 


SGSI 




VALG 


TSC312AJ 

TSC 

122 

-161 


♦TSC 


UA149JM 

FSC 

338 -198 

UA702HM 

FSC 

352 

-204 

UA711FM 

♦ FSC 

396 - 36 

TSC312AL 

♦TSC 

122 

-162 

TSC915CPA(A) 

♦TSC 

358 -202 

UA193ARM 

FSC 

387 - 48 


SGSI 



UA711HC 

♦ FSC 

396 - 37 

TSC312CJ 

TSC 

122 

-163 

TSC915CPD(A) 

♦TSC 

358 -174 

UA193RM 

FSC 

387 - 49 

UA702MJ 

Til 

352 

- 96 

UA711HM 

♦ FSC 

396 - 38 

TSC312CL 

♦TSC 

122 

-164 

TSC915IJA(A) 

♦TSC 

358 -203 

UA201-9T 

FSC 

320 -126 

UA702MJG 

Til 

331 

-215 

UA711K 

MULB 

396 - 39 

TSC313AL 

♦TSC 

122 

-165 

TSC915IJD(A) 

♦TSC 

358 -175 

UA201ADM 

FSC 

319 - 59 

UA702ML 

Til 

352 

-205 


VALG 


TSC313CJ 

TSC 

122 

-166 

TSC918CPA(A) 

♦TSC 

359 -202 

UA201AFM 

FSC 

319 - 60 

UA702MU 

Til 

332 

- 19 

UA711MJ 

♦TII 

396 - 40 

TSC313CL 

♦TSC 

122 

-167 

TSC918CPD(A) 

♦TSC 

359 -196 

UA201AHM 

♦ FSC 

320 -127 

UA702PC 

TUNH 

352 

- 97 

UA711ML 

TII 

396 - 41 

TSC321AJ 

TSC 

141 

-120 

TSC918IJA(A) 

♦TSC 

359 -203 

UA201AHV 

♦ FSC 

320 -128 

UA703 

FSC 

355 

-123 

UA711MU 

TII 

396 - 42 

TSC321AL 

♦TSC 

141 

-121 

TSC918IJD(A) 

♦TSC 

359 -197 

UA201DC 

FSC 

319 - 61 

UA703-5D 

FSC 

355 

-124 

UA711N 

MULB 

396 - 43 

TSC321CJ 

TSC 

141 

-122 

TSC7650ACPA(A) 

359 - 12 

UA201HC 

♦ FSC 

320 -129 

UA703C5D 

FSC 

355 

-125 


VALG 


TSC321CL 

♦TSC 

141 

-123 


♦TSC 


UA201TC 

♦ FSC 

320 -130 

UA703HC 

FSC 

355 

-126 

UA711PC 

FSC 

396 - 44 

TSC322AJ 

TSC 

141 

- 79 

TSC7650ACPD(A) 

359 - 13 

UA207DM 

FSC 

321 -134 

UA703HM 

FSC 

355 

-127 


TUNH 


TSC322AL 

♦TSC 

141 

- 80 


♦TSC 


UA207HM 

FSC 

321 -135 

UA703L 

FSC 

355 

-128 

UA714ADM 

FSC 

334 -171 

TSC322CJ 

TSC 

141 

- 81 

TSC7650AIJA(A) 


359 - 14 

UA208ADM 

FSC 

322 -182 

UA709 

SELI 

355 

-215 

UA714AHM 

FSC 

356 - 76 

TSC322CL 

♦TSC 

141 

- 82 


♦TSC 


UA208AFM 

FSC 

322 -183 

UA709A 

MULB 

356 

- 65 

UA714CD 

FSC 

334 -172 

TSC323AJ 

TSC 

141 

- 98 

TSC7650AIJD(A) 


359 - 15 

UA208AHM 

♦ FSC 

322 -184 

UA709ADM 

FSC 

352 

- 53 

UA714CH 

FSC 

332 -112 

TSC323AL 

♦TSC 

141 

- 99 


♦ TSC 


UA208AHV 

FSC 

322 -185 


SGSI 



UA714CJG 

TII 

334 -173 

TSC323CJ 

TSC 

141 

-100 

TSC7650CPA 

♦TSC 

359 - 16 

UA208DM 

FSC 

322 -186 

UA709AF 

MULB 

356 

- 66 

UA714CP 

♦TII 

334 -174 

TSC323CL 

♦TSC 

141 

-101 

TSC7650CPD 

♦TSC 

359 - 17 

UA208FM 

FSC 

322 -187 


♦VALG 



UA714DM 

FSC 

334 -175 

TSC324AL 

♦TSC 

141 

-124 

TSC7650IJA 

♦TSC 

359 - 18 

UA208HM 

♦ FSC 

322 -188 

UA709AFM 

♦ FSC 

355 

-158 

UA714EH 

FSC 

332 -113 

TSC324CL 

♦TSC 

141 

-125 

TSC7650IJD 

♦ TSC 

359 - 19 

UA208HV 

FSC 

322 -189 

UA709AHM 

♦ FSC 

355 

-216 

UA714EHC 

♦ FSC 

334 -176 

TSC325AJ 

TSC 

141 

-154 

TSC7660COA 

♦TSC 

368 -213 

UA209BN 

FSC 

360 -195 

UA709AMJ 

TII 

356 

- 67 

UA714EJG 

TII 

334 -177 

TSC325AL 

♦ TSC 

141 

-155 

TSC7660CPA 

♦TSC 

368 -214 

UA209KM 

FSC 

360 -196 

UA709AMJG 

Til 

355 

-217 

UA714EP 

♦TII 

334 -178 

TSC325CJ 

TSC 

141 

-156 

TSC7660IJA 

♦TSC 

368 -215 

UA212ADC 

♦ FSC 

376 -136 

UA709AML 

TII 

355 

-218 

UA714HC 

♦ FSC 

334 -179 

TSC325CL 

♦TSC 

141 

-157 

TSC7660MJA 

♦TSC 

368 -216 

UA217UV 

FSC 

360 - 58 

UA709AMU 

TII 

355 

-159 

UA714HM 

♦ FSC 

334 -180 

TSC326AJ 

TSC 

141 

-158 

TSC7660MJA/883 

368 -217 

UA224DM 

FSC 

338 -199 

UA709AMW 

TII 

352 

- 54 

UA714L/P 

♦TII 

334 -181 

TSC326AL 

♦TSC 

141 

-159 


♦TSC 


UA224DV 

♦ FSC 

338 -200 

UA709AN14 

MULB 

356 

- 68 

UA714LHC 

♦ FSC 

334 -182 

TSC326CJ 

TSC 

141 

-160 

TT590I 

DTL 

393 - 92 

UA224PV 

♦ FSC 

338 -201 


♦ VALG 



UA714LJG 

TII 

334 -183 

TSC326CL 

♦TSC 

141 

-161 

TT590J 

DTL 

393 - 93 

UA239ADC 

♦ FSC 

385 -150 

UA709AN 

MULB 

355 

-219 

UA714LP 

TII 

334 -184 

TSC331AL 

♦TSC 

141 

-168 

TT590K 

DTL 

393 - 94 

UA239APC 

♦ FSC 

385 -151 


VALG 



UA715DC 

♦ FSC 

352 -215 

TSC331CL 

♦TSC 

141 

-169 

TT590L 

DTL 

393 - 95 

UA239DC 

♦ FSC 

385 -152 

UA709AT 

MULB 

355 

-220 

UA715DM 

FSC 

352 -216 

TSC332AJ 

TSC 

141 

-170 

TT590M 

DTL 

393 - 96 

UA239PC 

♦ FSC 

385 -153 


♦ VALG 



UA715HC 

♦ FSC 

354 -147 

TSC332AL 

♦TSC 

141 

-171 

TU30 

♦VALG 

370 - 13 

UA248DC 

♦ FSC 

338 -202 

UA709B3F 

FSC 

347 

-107 

UA715HM 

♦ FSC 

354 -148 

TSC332CJ 

TSC 

141 

-172 

TZ20Q1(1) 

GIC 

376 -157 

UA248DV 

FSC 

338 -203 

UA709C 

SELI 

356 

- 1 

UA716HM 

FSC 

356 - 77 

TSC332CL 

♦TSC 

141 

-173 

U5B7741312 

INL 

351 - 54 

UA248JC 

FSC 

338 -204 


TII 



UA719-5F 

FSC 

356 - 79 

TSC333AJ 

TSC 

141 

-174 

U5B7741393 

INL 

351 - 55 

UA248NC 

FSC 

338 -205 

UA709CJ 

TII 

356 

• 69 

UA719C5F 

FSC 

356 - 80 

TSC333AL 

♦TSC 

141 

-175 

U6A909756 

FSC 

140 -169 

UA248PC 

FSC 

338 -206 

UA709CJG 

TII 

356 

- 2 

UA723A 

MULB 

368 -152 

TSC333CJ 

TSC 

141 

-176 

U6A909956 

FSC 

140 -170 

UA248PV 

FSC 

338 -207 

UA709CL 

Til 

356 

- 3 


PHIN 


TSC333CL 

♦TSC 

141 

•177 

U9T7741393 

INL 

352 - 21 

UA249DC 

FSC 

338 -208 

UA709CN14 

MULB 

356 

- 70 

UA723CA 

MULB 

368 -153 

TSC334AL 

♦TSC 

141 

-178 

U106B 

ALGG 

362 - 86 

UA249JC 

FSC 

338 -209 


♦VALG 




PHIN 


TSC334CL 

♦TSC 

141 

-179 

U112B 

ALGG 

388 - 66 

UA249NC 

FSC 

338 -210 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


■H 

irowtrai 

TYPE No. 


IiA'MHiM 

TYPE No. 




Miasfcl 



MFRS 

Pq&Line 1 

UA723CD 



UA740T 



UA747IDM 


354 

- 24 

UA776HC 

■naa— 

343 

- 80 

UA7391 PC 

FSC 

396 

-183 

♦PHIN 

♦ RTCF 


(cont.) 

MULB 


UA747IHC 

FSC 

355 

- 58 

UA776HM 

♦ FSC 

343 

- 81 

UA7392DC 

♦ FSC 

396 

-184 

♦SIC 

Til 


PHIN 

VALG 


UA747IHM 

FSC 

355 

- 59 

UA776TC 

♦ FSC 

343 

- 82 

UA7392DM 

FSC 

396 

-185 


♦VALG 


UA741 

SELI 

358 - 28 

UA747K 

MULB 

355 

- 60 

UA777CJ 

TII 

318 

- 70 

UA7392PC 

♦ FSC 

396 

-186 

UA723CF 

♦ MULB 

368 -154 

UA741A 

MULB 

358 -101 

PHIN 

♦ VALG 



UA777CJG 

TII 

320 

-152 

UA9650-1 DC 

♦ FSC 

397 

- 58 

♦ PHIN 

♦ SIC 



PHIN 


UA747MD 

Til 

354 

- 25 

UA777CL 

TII 

320 

-153 

UA9650-2DC 

♦ FSC 

397 

- 59 


♦VALG 


UA741ADM 

FSC 

351 - 59 

UA747MFK 

Til 

316 

-216 

UA777CN 

TII 

318 

- 71 

UA9650-3DC 

♦ FSC 

397 

- 60 

UA723CH 

♦ MULB 

368 -155 

UA741AFM 

♦ FSC 

357 - 53 

UA747MFN 

Til 

316 

-217 

UA777CP 

TII 

320 

-154 

UA9665PC 

♦ FSC 

251 

-169 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


UA741AHM 

♦ FSC 

358 - 29 

UA747MJ 

♦ Til 

354 

- 26 

UA777CU 

TII 

323 

-145 

UA9666DC 

♦ FSC 

251 

-170 

♦SIC 

♦VALG 


UA741ARM 

♦ FSC 

358 - 30 

UA747ML 

Til 

355 

- 61 

UA777DC 

♦ INL 

318 

- 72 

UA9666PC 

♦ FSC 

251 

-171 

UA723CJ 

♦ INL 

368 -156 

UA741B3F 

FSC 

347 -130 

UA747MN 

Til 

354 

- 27 

UA777DM 

FSC 

352 

-148 

UA9667DC 

♦ FSC 

251 

-176 

UA723CL 

MULB 

368 -110 

UA741CA 

MULB 

358 -102 

UA747MW 

Til 

354 

- 28 

UA777FM 

FSC 

355 

- 96 

UA9667PC 

♦ FSC 

251 

-177 

PHIN 

♦SIC 



PHIN 


UA747N 

♦ MULB 

354 

- 29 

UA777HC 

♦ INL 

320 

-155 

UA9668DC 

♦ FSC 

251 

-178 


♦VALG 


UA741CD 

♦ MULB 

351 - 60 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



UA777HM 

FSC 

354 

-133 

UA9668PC 

♦ FSC 

251 

-179 

UA723CN 

♦ MULB 

368 -157 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 



UA777MC 

♦ INL 

320 

-156 

UA77000U1C 

♦ FSC 

358 

-121 

♦PHIN 

♦SIC 


♦SIC 

♦Til 


UA747PC 

♦ FSC 

354 

- 30 

UA777MJ 

TII 

318 

- 73 

UAA145 

♦ALGG 

362 

- 85 

♦Til 

♦VALG 



♦VALG 


UA748A 

MULB 

318 

- 59 

UA777MJG 

TII 

320 

-157 

UAA1004CM 

THEF 

362 

-108 

UA723CP 

♦ INL 

368 -158 

UA741CFE 

♦ MULB 

351 - 61 


PHIN 



UA777ML 

TII 

320 

-158 

UAA1004DP 

THEF 

362 

-109 

UA723CT 

♦ INL 

368 -159 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


UA748ADM 

♦ INL 

355 

- 68 

UA777MU 

TII 

323 

-146 

UAA1016A 

MOTA 

362 

- 87 

UA723CU 

Til 

368 -170 

♦ SIC 

♦ VALG 


UA748AFM 

FSC 

355 

- 69 

UA777PC 

FSC 

352 

-149 

UAA1016B 

♦ MOTA 

362 

- 88 

UA723DC 

♦ FSC 

368 -160 

UA741CH 

PHIN 

358 - 31 

UA748AHM 

♦ INL 

320 

-134 


TUNH 



UAA1018 

♦ ITTG 

375 

-101 


♦ MOTA 


UA741CJ • 

Til 

358 -103 

UA748B3F 

FSC 

355 

- 70 

UA777TC 

♦ INL 

320 

-159 

UAA4001 DP 

♦THEF 

362 

-106 

UA723DM 

♦ FSC 

368 -161 

UA741CJG 

Til 

358 - 32 

UA748CA 

MULB 

318 

- 60 

UA791KC 

FSC 

358 

-124 

UAA4002DP(A) 

♦THEF 

366 

- 3 

UA723F 

♦ MULB 

368 -162 

UA741CL 

Til 

358 - 33 


PHIN 



UA791KM 

FSC 

358 

-125 

UAA4003DP(A) 

♦THEF 

366 

- 4 

♦ PHIN 

♦SIC 


UA741CN14 

MULB 

358 -104 

UA748CD 

RTCF 

320 

-135 

UA791P5C 

FSC 

358 

-126 

UAA4004DP 

♦THEF 

392 

-176 


♦VALG 


PHIN 

♦VALG 


UA748CF 

MULB 

318 

- 61 

UA798HC 

FSC 

330 

-101 

UAA4006DP(A) 

♦THEF 

366 

- 5 

UA723H 

♦ MULB 

368 -163 

UA741CN 

♦ MULB 

351 - 62 

PHIN 

♦ SIC 



UA798HM 

FSC 

330 

-102 

UAA4006SP(A) 

♦THEF 

366 

- 6 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 



UA798RC 

FSC 

330 

-208 

UAA4007P(A) 

THEF 

392 

-177 

♦SIC 

♦VALG 


♦ SIC 

♦VALG 


UA748CFE 

RTCF 

320 

-136 

UA798RM 

FSC 

330 

-209 

UAA4008P(A) 

THEF 

392 

-178 

UA723HC 

♦ FSC 

368 -111 

UA741CP 

♦Til 

358 - 34 


SIC 



UA798TC 

♦ FSC 

330 

-103 

UAB1022 

♦ ITTG 

375 

-103 


♦ MOTA 


UA741CT 

MULB 

358 - 35 

UA748CJ 

TII 

318 

- 62 

UA799HC 

FSC 

351 

- 79 

UAB1023 

♦ ITTG 

375 

-104 

UA723HM 

♦ FSC 

368 -112 

PHIN 

♦VALG 


UA748CJG 

Til 

320 

-137 

UA799HM 

FSC 

351 

- 80 

UAF11 

BUB 

375 

-159 

UA723J 

♦ INL 

368 -164 

UA741CU 

Til 

358 -105 

UA748CL 

TII 

320 

-138 

UA799RC 

FSC 

351 

- 81 

UAF21 

BUB 

375 

-160 

UA723L 

MULB 

368 -113 

UA741CV 

MULB 

358 - 36 

UA748CN14 

MULB 

318 

- 63 

UA799RM 

FSC 

351 

- 82 

UAF41 

♦ BUB 

379 

-133 

PHIN 

♦VALG 



PHIN 


PHIN 

♦ VALG 



UA799TC 

FSC 

351 

- 83 

UAF111DM 

FSC 

386 

-136 

UA723MJ 

♦Til 

368 -165 

UA741DC 

INL 

358 -106 

UA748CP 

♦TII 

320 

-139 

UA1458CHC 

♦ FSC 

330 

-104 

UAF111H 

FSC 

386 

-137 

UA723ML 

Til 

368 -114 

UA741DM 

INL 

358 -107 

UA748CT 

MULB 

320 

-140 

UA1458CRC 

♦ FSC 

330 

-105 

UAF111HM 

FSC 

386 

-138 

UA723MU 

Til 

368 -171 

UA741EDC 

FSC 

351 - 63 

PHIN 

♦ VALG 



UA1458CTC 

♦ FSC 

330 

-106 

UAF155AHM 

FSC 

351 

- 84 

UA723N 

♦ MULB 

368 -166 

UA741EHC 

♦ FSC 

358 - 37 

UA748CU 

TII 

318 

- 64 

UA1458HC 

♦ FSC 

330 

-107 

UAF155HM 

FSC 

351 

- 85 

♦ PHIN 

♦SIC 


UA741ERC 

♦ FSC 

358 - 38 

UA748CV 

MULB 

320 

-141 

UA1458RC 

♦ FSC 

330 

-108 

UAF156AHC 

FSC 

351 

- 86 


♦VALG 


UA741ETC 

♦ FSC 

358 - 39 


PHIN 



UA1458SC 

♦ FSC 

330 

-109 

UAF156AHM 

FSC 

351 

- 87 

UA723P 

♦ INL 

368 -167 

UA741FC 

FSC 

351 - 64 

UA748DC 

♦ INL 

318 

- 65 

UA1458TC 

♦ FSC 

330 

-110 

UAF156HM 

FSC 

351 

- 88 

UA723PC 

♦ FSC 

368 -168 

UA741FE 

♦ MULB 

351 - 65 

UA748DM 

♦ INL 

318 

- 66 

UA1488DC 

♦ FSC 

249 

- 63 

UAF157AHM 

FSC 

351 

- 89 


♦ MOTA 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


UA748F 

MULB 

320 

-142 

UA1488PC 

♦ FSC 

249 

- 64 

UAF157HM 

FSC 

351 

- 90 

UA723T 

INL 

368 -169 

♦ SIC 

♦VALG 


PHIN 

♦ SIC 



UA1489ADC 

♦ FSC 

279 

-177 

UAF311DC 

FSC 

386 

-139 

UA725AFM 

FSC 

356 -214 

UA741FM 

♦ FSC 

357 - 54 


♦ VALG 



UA1489APC 

♦ FSC 

279 

-178 

UAF311H 

FSC 

386 

-140 

UA725AHM 

♦ FSC 

356 -215 


INL 


UA748FE 

RTCF 

320 

-143 

UA1489DC 

♦ FSC 

279 

-179 

UAF311HC 

FSC 

386 

-141 

UA725ARM 

FSC 

356 -216 

UA741H 

PHIN 

358 - 40 


SIC 



UA1489PC 

♦ FSC 

279 

-180 

UAF311T 

FSC 

386 

-142 

UA725BHC 

FSC 

356 -217 

UA741HC 

♦ FSC 

358 - 41 

UA748FM 

FSC 

355 

- 71 

UA1558HM 

♦ FSC 

330 

-111 

UAF355AHC 

FSC 

351 

- 91 

UA725EHC 

♦ FSC 

356 -218 

INL 

♦ MOTA 


UA748HC 

♦ FSC 

320 

-144 

UA1558RM 

FSC 

330 

-112 

UAF355HC 

FSC 

351 

- 92 

UA725ERC 

FSC 

356 -219 

UA741HM 

♦ FSC 

358 - 42 


INL 



UA2240CJ 

TII 

370 

-155 

UAF355TC 

FSC 

351 

- 93 

UA725HC 

♦ FSC 

356 -220 


INL 


UA748HM 

♦ FSC 

320 

-145 

UA2240CN 

♦TII 

370 

-156 

UAF356AHC 

FSC 

351 

- 94 

UA725HM 

♦ FSC 

357 - 1 

UA741MFH 

Til 

316 -212 


♦ INL 



UA2240DC 

♦ FSC 

370 

-157 

UAF356HC 

FSC 

351 

- 95 

UA725RC 

FSC 

357 - 2 

UA741MFK 

Til 

316 -213 

UA748MJ 

TII 

318 

- 67 

UA2240DM 

♦ FSC 

370 

-158 

UAF356TC 

FSC 

351 

- 96 

UA725RM 

FSC 

357 - 3 

UA741MJ 

♦Til 

358 -108 

UA748MJG 

TII 

320 

-146 

UA2240MJ 

TII 

370 

-159 

UAF357AHC 

FSC 

351 

- 97 

UA727HC 

♦ FSC 

357 - 12 

UA741MJG 

♦Til 

358 - 43 

UA748ML 

TII 

320 

-147 

UA2240PC 

♦ FSC 

370 

-160 

UAF357HC 

FSC 

351 

- 98 

UA727HM 

♦ FSC 

357 - 13 

UA741ML 

Til 

358 - 44 

UA748MU 

TII 

318 

- 68 

UA2900P 

FSC 

341 

- 52 

UAF357TC 

FSC 

351 

- 99 

UA730HC 

FSC 

357 - 16 

UA741MU 

Til 

358 -109 

UA748N14 

MULB 

318 

- 69 

UA2901 DC 

♦ FSC 

385 

-158 

UAF771AHC 

FSC 

351 

-100 

UA730HM 

FSC 

357 - 17 

UA741N14 

MULB 

358 -110 

PHIN 

♦ VALG 



UA2901 PC 

♦ FSC 

385 

-159 

UAF771AHM 

FSC 

351 

-101 

UA733A 

♦ MULB 

354 -177 

PHIN 

♦VALG 


UA748N 

MULB 

320 

-148 

UA2902 

FSC 

339 

- 5 

UAF771ARC 

FSC 

351 

-102 


♦ PHIN 


UA741N 

♦ MULB 

351 - 66 

PHIN 

RTCF 



UA2902DV 

FSC 

339 

- 6 

UAF771ARM 

FSC 

351 

-103 

UA733C3F 

FSC 

357 - 25 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ SIC 

♦ VALG 



UA2902PC 

FSC 

339 

- 7 

UAF771ATC 

FSC 

351 

-104 

UA733CA 

♦ MULB 

354 -178 

♦ SIC 

♦VALG 


UA748PC 

TUNH 

352 

-128 

UA2902PV 

♦ FSC 

339 

- 8 

UAF771BHC 

FSC 

351 

-105 


♦ PHIN 


UA741PC 

INL 

358 -111 

UA748RC 

FSC 

354 

- 92 

UA2903RC 

FSC 

387 

- 58 

UAF771BHM 

♦ FSC 

351 

-106 

UA733CF 

♦ MULB 

352 -107 

UA741RC 

♦ FSC 

358 - 45 

UA748T 

MULB 

320 

-149 

UA2903TC 

FSC 

387 

- 59 

UAF771BRC 

FSC 

351 

-107 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


UA741RM 

♦ FSC 

358 - 46 

PHIN 

♦ VALG 



UA3086DC 

FSC 

391 

- 48 

UAF771BRM 

FSC 

351 

-108 

♦SIC 

♦VALG 


UA741T 

MULB 

358 - 47 

UA748TC 

♦ FSC 

320 

-150 

UA3086PC 

FSC 

391 

- 49 

UAF771BTC 

FSC 

351 

-109 

UA733CJ(2) 

Til 

353 - 56 

PHIN 

♦VALG 



♦ INL 



UA3301 PC 

FSC 

341 

- 53 

UAF771HC 

FSC 

351 

-110 

UA733CK 

MULB 

354 -179 

UA741TC 

♦ FSC 

358 - 48 

UA748V 

MULB 

320 

-151 

UA3302DC 

♦ FSC 

385 

-160 

UAF771LHC 

FSC 

351 

-111 

♦ PHIN 

VALG 


INL 

♦ MOTA 


UA749DC 

♦ FSC 

352 

- 73 

UA3302PC 

♦ FSC 

385 

-161 

UAF771LRC 

FSC 

351 

-112 

UA733CL 

Til 

354 -180 

UA741V 

MULB 

358 - 49 

UA749DHC 

FSC 

330 

- 92 

UA3303DC 

FSC 

339 

- 9 

UAF771LTC 

FSC 

351 

-113 

UA733CN 

♦ MULB 

352 -108 


PHIN 


UA749DM 

FSC 

352 

- 74 

UA3303DV 

FSC 

339 

- 10 

UAF771RC 

FSC 

351 

-114 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


UA742DC 

FSC 

368 -172 

UA749PC 

♦ FSC 

352 

- 75 

UA3303PC 

♦ FSC 

339 

- 11 

UAF771TC 

FSC 

351 

-115 

♦SIC 

♦Til 


UA742PC 

FSC 

368 -173 

UA750DC 

FSC 

396 

-140 

UA3303PV 

FSC 

339 

- 12 

UAF772ADC 

FSC 

354 

- 31 


♦VALG 


UA744-5B 

FSC 

358 -112 

UA751-3H 

FSC 

355 

- 72 

UA3401 PC 

FSC 

341 

- 54 

UAF772ADM 

FSC 

354 

- 32 

UA733DC(2) 

♦ FSC 

354 -181 

UA747 

SELI 

355 - 46 

UA751-5B 

FSC 

354 

- 97 

UA3403DC 

♦ FSC 

339 

- 13 

UAF772AHC 

FSC 

330 

-120 


♦ INL 


UA747-7A393 

FSC 

354 - 11 

UA751-5H 

♦ FSC 

354 

- 98 

UA3403PC 

♦ FSC 

339 

- 14 

UAF772AHM 

FSC 

330 

-121 

UA733DM(2) 

♦ FSC 

354 -182 

UA747ADM 

♦ FSC 

354 - 12 

UA757DC 

FSC 

358 

-116 

UA3403SC 

♦ FSC 

339 

- 15 

UAF772APC 

FSC 

354 

- 33 


♦ INL 


UA747AFM 

♦ FSC 

355 - 47 

UA757DM 

FSC 

358 

-117 

UA3503D 

FSC 

341 

-115 

UAF772ARC 

FSC 

330 

-122 

UA733F 

♦ MULB 

352 -109 

UA747AHM 

♦ FSC 

355 - 48 

UA757PC 

FSC 

358 

-118 

UA3503DC 

FSC 

339 

- 16 

UAF772ARM 

FSC 

330 

-123 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


UA747C 

♦ PHIN 

354 - 13 

UA759HC 

♦ FSC 

351 

- 67 

UA3503DM 

FSC 

339 

- 17 

UAF772ATC 

FSC 

330 

-124 

♦SIC 

♦VALG 


RTCF 

♦SIC 


UA759HM 

♦ FSC 

351 

- 68 

UA3900P 

FSC 

341 

- 55 

UAF772BDC 

FSC 

354 

- 34 

UA733FC 

FSC 

357 - 26 


♦VALG 


UA759U1C 

♦ FSC 

358 

-120 

UA4136DC 

♦ FSC 

342 

-121 

UAF772BDM 

FSC 

354 

- 35 

UA733FM(2) 

FSC 

357 - 27 

UA747CD 

♦ MULB 

354 - 14 

UA760DC 

♦ FSC 

396 

- 45 

UA4136DM 

♦ FSC 

342 

-122 

UAF772BHC 

FSC 

330 

-125 

UA733HC(2) 

♦ FSC 

354 -183 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


UA760DM 

♦ FSC 

396 

- 46 

UA4136H 

FSC 

342 

-123 

UAF772BHM 

FSC 

330 

-126 


♦ INL 


♦SIC 

♦Til 


UA760HC 

♦ FSC 

396 

- 48 

UA4136PC 

♦ FSC 

342 

-124 

UAF772BPC 

FSC 

354 

- 36 

UA733HM(2) 

♦ FSC 

354 -184 


♦VALG 


UA760HM 

♦ FSC 

396 

- 49 

UA4136SC 

♦ FSC 

342 

-125 

UAF772BRC 

FSC 

330 

-127 


♦ INL 


UA747CF 

♦ MULB 

354 - 15 

UA760PC 

TUNH 

396 

- 47 

UA4151HC 

FSC 

371 

- 97 

UAF772BRM 

FSC 

330 

-128 

UA733K 

♦ MULB 

354 -185 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


UA771 ARC 

♦ FSC 

351 

- 69 

UA4151HM 

FSC 

371 

-112 

UAF772BTC 

FSC 

330 

-129 

♦ PHIN 

VALG 


♦SIC 

♦VALG 


UA771 ARM 

♦ FSC 

351 

- 70 

UA4151HV 

FSC 

371 

-113 

UAF772DC 

FSC 

354 

- 37 

UA733MU(2) 

Til 

357 - 28 

UA747CH 

PHIN 

355 - 49 

UA771ATC 

♦ FSC 

351 

- 71 

UA4151RC 

FSC 

371 

- 98 

UAF772HC 

FSC 

330 

-130 

UA733N 

♦ MULB 

352 -110 

RTCF 

♦SIC 


UA771BRC 

♦ FSC 

351 

- 72 

UA4151RM 

FSC 

371 

-114 

UAF772LDC 

FSC 

354 

- 38 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


UA747CJ 

Til 

354 - 16 

UA771BRM 

♦ FSC 

351 

- 73 

UA4151RV 

FSC 

371 

-115 

UAF772LHC 

FSC 

330 

-131 

♦SIC 

♦ VALG 


UA747CK 

MULB 

355 - 50 

UA771BTC 

♦ FSC 

351 

- 74 

UA4151TC 

FSC 

371 

- 99 

UAF772LPC 

FSC 

354 

- 39 

UA733PC 

♦ FSC 

354 -186 

PHIN 

♦VALG 


UA771LRC 

FSC 

351 

- 75 

UA4151TV 

FSC 

371 

-116 

UAF772LRC 

FSC 

330 

-132 

UA734DC 

FSC 

396 -136 

UA747CL 

Til 

355 - 51 

UA771LTC 

♦ FSC 

351 

- 76 

UA4558AHM 

FSC 

330 

-113 

UAF772LTC 

FSC 

330 

-133 

UA734DM 

FSC 

396 -137 

UA747CN 

♦ MULB 

354 - 17 

UA771RC 

♦ FSC 

351 

- 77 

UA4558HC 

FSC 

330 

-114 

UAF772PC 

FSC 

354 

- 40 

UA734HC 

FSC 

396 -138 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


UA771TC 

♦ FSC 

351 

- 78 

UA4558HM 

FSC 

330 

-115 

UAF772RC 

FSC 

330 

-134 

UA734HM 

FSC 

396 -139 

♦ SIC 

♦VALG 


UA772ARC 

♦ FSC 

330 

- 93 

UA4558RC 

FSC 

330 

-116 

UAF772TC 

FSC 

330 

-135 

UA735-5B 

FSC 

357 - 30 

UA747CW 

Til 

354 - 18 

UA772ARM 

♦ FSC 

330 

- 94 

UA4558RM 

FSC 

330 

-117 

UAF774ADC 

FSC 

339 

- 18 

UA735B5B 

FSC 

357 - 31 

UA747DC 

♦ FSC 

354 - 19 

UA772ATC 

♦ FSC 

330 

- 95 

UA4558TC 

FSC 

330 

-118 

UAF774ADM 

FSC 

339 

- 19 

UA735C5B 

FSC 

357 - 32 

UA747DM 

♦ FSC 

354 - 20 

UA772BRC 

♦ FSC 

330 

- 96 

UA4558TV 

FSC 

330 

-119 

UAF774APC 

FSC 

339 

- 20 

UA739DC 

♦ FSC 

352 - 71 

UA747EDC 

♦ FSC 

354 - 21 

UA772BRM 

♦ FSC 

330 

- 97 

UA5116DC 

FSC 

381 

- 20 

UAF774BDC 

FSC 

339 

- 21 

UA739PC 

♦ FSC 

352 - 72 

UA747EHC 

♦ FSC 

355 - 52 

UA772BTC 

♦ FSC 

330 

- 98 

UA5116JC 

FSC 

381 

- 21 

UAF774BDM 

FSC 

339 

- 22 

UA740 

SELI 

351 - 56 

UA747F 

♦ MULB 

354 - 22 

UA772RC 

♦ FSC 

330 

- 99 

UA5151DC 

FSC 

381 

- 22 

UAF774BPC 

FSC 

339 

- 23 

UA740AHM 

FSC 

335 -172 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


UA772TC 

♦ FSC 

330 

-100 

UA5151JC 

FSC 

381 

- 23 

UAF774DC 

FSC 

339 

- 24 

UA740CT 

INL 

351 - 57 

♦SIC 

♦ VALG 


UA774LDC 

♦ FSC 

339 

- 3 

UA5156DC 

FSC 

381 

- 35 

UAF774DM 

FSC 

339 

- 25 

MULB 

PHIN 


UA747FC 

♦ FSC 

355 - 53 

UA774LPC 

♦ FSC 

339 

- 4 

UA5156JC 

FSC 

381 

- 36 

UAF774LDC 

FSC 

339 

- 26 


VALG 


UA747FM 

♦ FSC 

355 - 54 

UA775DC 

FSC 

396 

-141 

UA7151DC 

FSC 

373 

-120 

UAF774LPC 

FSC 

339 

- 27 

UA740EHC 

FSC 

335 -173 

UA747H 

PHIN 

355 - 55 

UA775DM 

FSC 

396 

-142 

UA7151DV 

FSC 

371 

-117 

UAF774PC 

FSC 

339 

- 28 

UA740HC 

FSC 

357 - 43 

RTCF 

♦ SIC 


UA775PC 

FSC 

396 

-143 

UA7151PC 

FSC 

373 

-121 

UC117K 

♦ UNI 

361 

- 70 

UA740HM 

FSC 

357 - 44 

UA747HC 

♦ FSC 

355 - 56 

UA776-3F 

FSC 

343 

- 98 

UA7151PV 

FSC 

371 

-118 

UC117T 

♦ UNI 

360 

- 60 

UA740T 

INL 

351 - 58 

UA747HM 

♦ FSC 

355 - 57 

UA776DC 

FSC 

343 

- 78 

UA7351DC 

FSC 

358 

-165 

UC137K 

♦ UNI 

361 

-114 

cont.next col. 



UA747IDC 

FSC 

354 - 23 

UA776DM 

FSC 

343 

- 79 

UA7351 PC 

FSC 

358 

-166 

UC137T 

♦ UNI 

360 

- 77 
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3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


Hlai 


TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

UC150K 

WMimmm 

360 

-208 

UC2906N 

♦ UNI 

364 

-187 

I'l’li 1 i 1 11 ■■ 

♦SPR 

390 


l"Hi 1 1" 1 ^ 

' 5PFT 

mi 

- 2 



3or:--f6~ 

UC217K 

♦ UNI 

361 

- 71 

UC3524AJ 

♦ UNI 

363 

- 52 

UDN2952W2 

♦SPR 

390 

- 92 

ULN3100M 

SPR 

392 

- 19 

UPB403D1 


301 - 17 

UC217T 

♦ UNI 

360 

- 61 

UC3524AN 

♦ UNI 

363 

- 53 

UDN2952W 

♦SPR 

390 

- 93 

ULN3751B1 

SPR 

341 

-179 

UPB403D2 

♦NECJ 

301 - 18 

UC237K 

♦ UNI 

361 

-115 

UC3524J 

♦ UNI 

363 

- 54 

UDN2953B 

♦SPR 

390 

-123 

ULN3751B 

SPR 

341 

-180 

UPB403D 

♦NECJ 

301 - 92 

UC237T 

♦ UNI 

360 

- 78 

UC3524N 

♦ UNI 

363 

- 55 

UDN2954W 

♦SPR 

390 

-124 

ULN3751Z1 

SPR 

341 

-173 

UPB423C1 

♦NECJ 

300 -182 

UC250K 

♦ UNI 

360 

-209 

UC3525AJ 

♦ UNI 

363 

-142 

UDN2962B 

♦SPR 

390 

-131 

ULN3751Z 

♦SPR 

341 

-174 

UPB423C2 

♦NECJ 

300 -183 

UC317K 

♦ UNI 

361 

- 72 

UC3525AN 

♦ UNI 

363 

-143 

UDN2962W 

♦SPR 

390 

-132 

ULN3751ZH1 

SPR 

341 

-175 

UPB423C 

♦NECJ 

300 -184 

UC317T 

♦ UNI 

360 

- 62 

UC3526AJ 

♦ UNI 

363 

-182 

UDN2965W 

♦SPR 

390 

-133 

ULN3751ZH 

♦ SPR 

341 

-176 

UPB423D1 

♦NECJ 

300 -185 

UC337K 

♦ UNI 

361 

-116 

UC3526AN 

♦ UNI 

363 

-183 

UDN2993B 

♦SPR 

390 

-134 

ULN3751ZV1 

SPR 

341 

-177 

UPB423D2 

♦NECJ 

300 -186 

UC337T 

♦ UNI 

360 

- 79 

UC3526J 

♦ UNI 

363 

-184 

UDN2998W 

♦SPR 

390 

BEEl 

ULN3751ZV 


341 

-178 

UPB423D 

♦NECJ 

300 -187 

UC350K 

♦ UNI 

360 

-210 

UC3526N 

♦ UNI 

363 

-185 

UF5105 

TRC 

123 

-123 

ULN3753B 


341 

-167 

UPB7404C 

NECJ 

238 - 97 

UC350T 

♦ UNI 

365 

- 20 

UC3527AJ 

♦ UNI 

363 

-144 

UGN3013T 

♦ SPR 

391 

- 93 

ULN3753W 

♦ SPR 

341 

-168 

UPB7405C 

NECJ 

239 - 41 

UC493ACJ 

♦ UNI 

365 

-167 

UC3527AN 

♦ UNI 

363 

-145 

UGN3013U 

♦ SPR 

391 

- 94 

ULN3754B 

SPR 

341 

-169 

UPB7437C 

NECJ 

236 -189 

UC493ACN 

♦ UNI 

365 

-168 

UC3543J 

♦ UNI 

363 

-208 

UGN3019T 

♦ SPR 

391 

- 95 

ULN3755B 

♦ SPR 

341 

-172 

UPB7438C 

NECJ 

237 -110 

UC493AJ 

♦ UNI 

365 

-169 

UC3543N 

♦ UNI 

363 

-209 

UGN3019U 

♦ SPR 

391 

- 96 

ULN3755W 

♦ SPR 

341 

-170 

UPB7440C 

NECJ 

240 -125 

UC493AN 

♦ UNI 

365 

-170 

UC3544J 

♦ UNI 

364 

- 5 

UGN3020T 

♦ SPR 

391 

- 97 

ULN3756B 


341 

-171 

UPB7445C 

NECJ 

254 - 11 

UC494ACJ 

♦ UNI 

365 

-187 

UC3544N 

♦ UNI 

364 

- 6 

UGN3020U 

♦ SPR 

391 

- 98 

ULN3809A(2) 


371 

- 41 

UPB7446C 

NECJ 

254 - 69 

UC494ACN 

♦ UNI 

365 

-188 

UC3620(A) 

♦ UNI 

392 

-136 

UGN3030T 

♦ SPR 

391 

- 99 

ULN3810A1 


371 

- 42 

UPB7447C 

NECJ 

254 - 70 

UC494AJ 

♦ UNI 

365 

-189 

UC3620V 

♦ UNI 

392 

-137 

UGN3030U 

♦ SPR 

391 

-100 

ULN3810A 


371 

- 43 

UPB10422D7 

NECE 

291 - 41 

UC494AN 

♦ UNI 

365 

-190 

UC3637J 

♦ UNI 

389 

-110 

UGN3035U 

♦ SPR 

391 

-101 

ULN4136A 


342 

-126 

UPB10422D10 

NECE 

291 - 42 

UC495A-J 

UNI 

365 

-204 

UC3637N 

♦ UNI 

389 

-111 

UGN3040T 

♦SPR 

391 

-102 

ULN4236A 


342 

-127 

UPB74141C 

NECJ 

253 -176 

UC495A-N 

UNI 

365 

-205 

UC3717J 

♦ UNI 

389 

-120 

UGN3040U 

♦ SPR 

391 

-103 

ULN4336A 

SPR 

339 

- 29 

UPB74148C 

NECJ 

290 - 3 

UC495AC-J 

UNI 

365 

-206 

UC3717NB 

♦ UNI 

389 

-121 

UGN3075T 

♦SPR 

391 

-104 

ULN4436A 

SPR 

339 

- 30 

UPB74150C 

NECJ 

265 -140 

UC495AC-N 

UNI 

365 

-207 

UC3717NC 

♦ UNI 

389 

-122 

UGN3075U 

♦SPR 

391 

-105 

ULN8126A 


363 

-186 

UPB74153C 

NECJ 

267 - 34 

UC495ACJ 

♦ UNI 

365 

-208 

UC3717NE 

♦ UNI 

389 

-123 

UGN3076T 

♦ SPR 

391 

-106 

ULN8126R 


363 

-187 

UPB74154C 

NECJ 

273 -213 

UC495ACN 

♦ UNI 

365 

-208 

UC3730(A) 

♦ UNI 

389 

-126 

UGN3076U 

♦SPR 

391 

-107 

ULN8130A 


369 

- 89 

UPB74155C 

NECJ 

274 - 51 

UC495AJ 

♦ UNI 

365 

-210 

UC3825J 

♦ UNI 

364 

-113 

UGN3077T 

♦SPR 

391 

-108 

ULN8131A 


369 

- 90 

UPB74156C 

NECJ 

274 - 98 

UC495AN 

♦ UNI 

365 

-211 

UC3825N 

♦ UNI 

364 

-114 

UGN3077U 

SPR 

391 

-109 

ULN8160A 


366 

-212 

UPB74157C 

NECJ 

267 -215 

UC495BCJ 

♦ UNI 

365 

-212 

UC3834J 

♦ UNI 

364 

- 62 

UGN3119T 

♦SPR 

391 

-110 

ULN8160R 

SPR 

366 

-213 

UPB100470D10 

NECE 

291 - 82 
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uroiw/uuio 

INCl/C 

CV\ -0*3 

UC495BJ 

♦ UNI 

365 

-171 

UC3840 

UNI 

364 

- 73 

UGN3120T 

♦ SPR 

391 

-112 

ULN8168M 

SPR 

367 

- 8 

UPB100470D60 

NECE 

291 - 84 

UC495BN 

♦UNI 

365 

-172 

UC3840J 

♦ UNI 

364 

- 74 

UGN3120U 

♦ SPR 

391 

-113 

ULN8194A 

SPR 

366 

-190 

UPB100470D80 

NECE 

291 - 85 

UC709(2) 

SOD 

356 

- 15 

UC3840N 

♦ UNI 

364 

- 75 

UGN3140T 

♦SPR 

391 

-114 

ULN8195A 

SPR 

366 

-195 

UPB100470K10 

NECE 

291 - 92 

UC1524AJ 

♦ UNI 

363 

- 44 

UC3842J(A) 

♦ UNI 

364 

-107 

UGN3140U 

♦SPR 

391 

-115 

ULQ8126A 

SPR 

363 

-188 

UPB100470K15 

NECE 

291 - 93 

UC1524AN 

UNI 

363 

- 45 

UC3842N(A) 

♦ UNI 

364 

-108 

UGN3201M 

SPR 

392 

- 38 

ULQ8126R 

SPR 

363 

-189 

UPB100470K60 

NECE 

291 - 94 

UC1524J 

♦ UNI 

363 

- 46 

UC3843J 

♦ UNI 

364 

-120 

UGN3203M 

SPR 

392 

- 39 

ULS2045H 

♦ SPR 

391 

- 23 

UPB100470K80 

NECE 

291 - 95 

UC1524N 

UNI 

363 

- 47 

UC3843N 

♦ UNI 

364 

-121 

UGN3220S 

SPR 

392 

- 40 

ULS2083H 

♦ SPR 

390 

- 6 

UPC51A 

NECJ 

352 -206 

UC1525AJ 

♦ UNI 

363 

-134 

UC3846J 

♦ UNI 

364 

- 99 

UGN3501C 

SPR 

391 

-137 

ULS2139D 

SPR 

335 

- 55 

UPC55A 

NECE 

356 - 16 

UC1525AN 

UNI 

363 

-135 

UC3846N 

♦ UNI 

364 

-100 

UGN3501H 

SPR 

391 

-138 

ULS2139G 

SPR 

335 

- 56 


NECJ 


UC1526AJ 

♦ UNI 

363 

-174 

UC3847J 

♦ UNI 

364 

-101 

UGN3501M 

♦SPR 

391 

-141 

ULS2151D 

SPR 

351 

•123 

UPC55D 

NECE 

347 -199 

UC1526AN 

♦ UNI 

363 

-175 

UC3847N 

♦ UNI 

364 

-102 

UGN3501T 

♦ SPR 

391 

-139 

ULS2151G 

SPR 

323 

-214 


NECJ 


UC1526J 

♦ UNI 

363 

-176 

UC3850J 

♦ UNI 

364 

-124 

UGN3503U 

♦ SPR 

392 

-127 

ULS2156D 

SPR 

351 

-124 

UPC71A 

NECJ 

395 -108 

UC1526N 

UNI 

363 

-177 

UC3850N 

♦ UNI 

364 

-125 

UGN3604M 

♦ SPR 

388 

- 4 

ULS2156G 

SPR 

323 

-215 

UPC103A 

NECJ 

324 -115 

UC1527AJ 

♦ UNI 

363 

-136 

UC3901J 

♦ UNI 

376 

-100 

UGN3605M 

♦ SPR 

388 

- 5 

ULS2157A 

SPR 

335 

- 36 

UPC105A 

NECJ 

324 -116 

UC1527AN 

UNI 

363 

-137 

UC3901N 

♦UNI 

376 

-101 

UGN30501M 

SPR 

391 

-142 

ULS2157K 

SPR 

335 

- 43 

UPC141A 

NECE 

360 -161 

UC1543J 

♦ UNI 

363 

-205 

UC3903J 

♦ UNI 

364 

-130 

UGN30501T 

SPR 

391 

-140 

ULS2158D 

SPR 

320 

-163 


NECJ 


UC1543N 

UNI 

363 

-213 

UC3903N 

♦ UNI 

364 

-131 

UGS3019T 

♦SPR 

391 

-116 

ULS2158G 

SPR 

323 

-150 

UPC141C 

NECE 

360 -162 

UC1544J 

♦ UNI 

364 

- 1 

UC3906J 

♦ UNI 

364 

-188 

UGS3019U 

♦ SPR 

391 

-117 

ULS2159D 

SPR 

351 

-125 


NECJ 


UC1544N 

UNI 

364 

- 2 

UC3906N 

♦ UNI 

364 

-189 

UGS3020T 

♦ SPR 

391 

-118 

ULS2159G 

SPR 

323 

-216 

UPC141D 

NECE 

360 -163 

UC1637J 

♦ UNI 

389 

-107 

UC4101 

SOD 

319 

- 63 

UGS3020U 

♦ SPR 

391 

-119 

ULS2159H 

SPR 

352 

- 24 

UPC141G 

NECJ 

360 -164 

UC1637N 

UNI 

364 

- 30 

UC4101A 

SOD 

319 

- 64 

UGS3030T 

♦ SPR 

391 

-120 

ULS2159M 

SPR 

335 

-175 

UPC142A 

NECJ 

360 -103 

UC1717J 

♦ UNI 

389 

-118 

UC4101AD 

SOD 

319 

- 65 

UGS3030U 

♦ SPR 

391 

-121 

ULS2171D 

SPR 

351 

-126 

UPC151A 

NECE 

358 - 52 

UC1717NE 

♦ UNI 

389 

-119 

UC4107 

SOD 

321 

-138 

UGS3040T 

♦ SPR 

391 

-122 

ULS2171G 

SPR 

323 

-217 


NECJ 


UC1730(A) 

♦ UNI 

389 

-124 

UC4201 

SOD 

319 

- 66 

UGS3040U 

♦ SPR 

391 

-123 

ULS2172D 

SPR 

320 

-164 

UPC151C 

NECE 

358 - 53 

UC1825J 

♦ UNI 

364 

-109 

UC4201A 

SOD 

319 

- 67 

UGS3075T 

♦ SPR 

391 

-124 

ULS2172G 

SPR 

323 

-151 


NECJ 


UC1825N 

♦ UNI 

364 

-110 

UC4250 

♦SOD 

343 

- 83 

UGS3075U 

♦ SPR 

391 

-125 

ULS2173D 

SPR 

351 

-127 

UPC151D 

NECE 

358 - 54 

UC1834J 

♦ UNI 

364 

- 58 

UC4250C 

♦SOD 

343 

- 84 

UGS3076T 

♦SPR 

391 

-126 

ULS2173G 

SPR 

323 

-218 


NECJ 


UC1834N(A) 

UNI 

364 

- 59 

UC4250CE 

SOD 

343 

- 85 

UGS3076U 

♦ SPR 

391 

-127 

ULS2174D 

SPR 

320 

-165 

UPC151G 

NECE 

351 -130 

UC1840 

UNI 

364 

- 67 

UC4250CTY 

INL 

343 

- 86 

UGS3077T 

♦ SPR 

391 

-128 

ULS2174G 

SPR 

323 

-152 


NECJ 


UC1840J 

♦ UNI 

364 

- 68 

UC4250TY 

INL 

343 

- 87 

UGS3077U 

♦ SPR 

391 

-129 

ULS2723A 

SPR 

368 

-184 

UPC152A 

NECJ 

324 - 89 

UC1840N 

UNI 

364 

- 69 

UC4251 

SOD 

343 

- 88 

UGS3119T 

♦ SPR 

391 

-130 

ULS2723K 

SPR 

368 

* 49 

UPC153A 

NECJ 

324 - 90 

UC1842J(A) 

♦ UNI 

364 

-115 

UC4251C 

SOD 

343 

- 89 

UGS3119U 

♦ SPR 

391 

-131 

ULS2741C 

SPR 

351 

-128 

UPC153D 

NECJ 

324 - 91 

UC1842N(A) 

♦ UNI 

364 

-104 

UC4252 

♦SOD 

339 

-114 

UGS3120T 

♦SPR 

391 

•132 

ULS2741D 

SPR 

351 

-129 

UPC154A 

NECE 

357 - 4 

UC1843J 

♦ UNI 

364 

-116 

UC4252C 

♦SOD 

339 

-115 

UGS3120U 

♦SPR 

391 

-133 

ULS8126R 

SPR 

363 

•190 


NECJ 


UC1843N 

♦UNI 

364 

-117 

UC4253 

SOD 

359 

-146 

UGS3140T 

♦ SPR 

391 

-134 

ULS8160R 

SPR 

366 

-214 

UPC154D 

NECE 

357 - 5 

UC1846J 

♦ UNI 

364 

- 91 

UC4253C 

SOD 

359 

-147 

UGS3140U 

♦ SPR 

391 

-135 

ULX2601 A(2) 

SPR 

390 

- 53 


NECJ 


UC1846N 

UNI 

364 

- 92 

UC4301A 

SOD 

319 

- 68 

UGS3503U 

♦ SPR 

392 

-128 

ULX8161M(A) 

SPR 

367 

• 9 

UPC156A 

♦ NECJ 

322 -198 

UC1847J 

♦ UNI 

364 

- 93 

UC4723 

SOD 

368 

-115 

UHD491 

SPR 

254 

-191 

UM9151 

♦ UNM 

383 

-113 

UPC156D 

♦ NECJ 

322 -199 

UC1847N 

♦ UNI 

364 

- 94 

UC4723C 

SOD 

368 

-118 

ULN2031A 

♦ SPR 

389 

-219 

UM9151-3 

♦ UNM 

383 

- 98 

UPC157A 

NECE 

320 -166 

UC1850J 

♦ UNI 

364 

-122 

UC4730 

SOD 

357 

- 18 

ULN2032A 

♦SPR 

389 

-220 

UM9160 

♦ UNM 

383 

-130 


NECJ 


UC1850N 

♦ UNI 

364 

-123 

UC4730C 

SOD 

357 

- 19 

ULN2032R 

SPR 

390 

- 1 

UM9161 

♦ UNM 

383 

-132 

UPC157C 

NECE 

320 -167 

UC1901J 

♦ UNI 

376 

- 96 

UC4741 

SOD 

358 

- 50 

ULN2033A 

♦ SPR 

390 

- 2 

UM9169 

♦ UNM 

377 

-109 


NECJ 


UC1901N 

♦ UNI 

376 

- 97 

UC4741C 

SOD 

358 

- 51 

ULN2033R 

SPR 

390 

- 3 

UM91210 

♦ UNM 

383 

-123 

UPC157D 

NECE 

320 -168 

UC1903J 

♦ UNI 

364 

-126 

UC4741CD 

SOD 

352 

- 22 

ULN2046A 

♦ SPR 

391 

- 13 

UM91210A 

UNM 

383 

-124 


NECJ 


UC1903N 

♦ UNI 

364 

-127 

UC4741CE 

SOD 

351 

-116 

ULN2054A 

♦SPR 

390 

- 4 

UM91210B 

UNM 

383 

-125 

UPC159A 

NECE 

323 - 48 

UC2524AJ 

♦ UNI 

363 

- 48 

UC4741D 

SOD 

358 

-123 

ULN2081A 

♦SPR 

391 

- 34 

UM91210C 

UNM 

383 

-126 


NECJ 


UC2524AN 

♦ UNI 

363 

- 49 

UC4747 

SOD 

354 

- 41 

ULN2082A 

♦SPR 

391 

- 39 

UM91210D 

UNM 

383 

-127 

UPC159C 

♦ NECJ 

323 - 49 

UC2524J 

♦ UNI 

363 

- 50 

UC4747C 

SOD 

354 

- 42 

ULN2083A 

♦SPR 

390 

- 5 

UM91230 

♦ UNM 

377 

-152 

UPC159D 

NECE 

323 - 50 

UC2524N 

♦ UNI 

363 

- 51 

UC4748 

SOD 

354 

- 93 

ULN2086A 

SPR 

391 

- 14 

UM91230A 

UNM 

377 

-153 


NECJ 


UC2525AJ 

♦ UNI 

363 

-138 

UC4748C 

SOD 

354 

- 94 

ULN2103M 

SPR 

335 

- 37 

UM91230B 

UNM 

377 

-154 

UPC177C 

NECE 

385 -162 

UC2525AN 

♦ UNI 

363 

-139 

UC6548 

♦SOD 

302 

-115 

ULN2139D 

SPR 

335 

- 53 

UM91230G 

UNM 

377 

-155 


NECJ 


UC2526AJ 

♦ UNI 

363 

-178 

UC6572 

♦SOD 

302 

-117 

ULN2139G 

SPR 

335 

- 54 

UM91230D 

UNM 

377 

-156 

UPC177D 

NECJ 

385 -163 

UC2526AN 

♦ UNI 

363 

-179 

UC7548 

♦SOD 

302 

-116 

ULN2151D 

SPR 

351 

-117 

UM91250 

♦ UNM 

383 

-128 

UPC177ED 

NECE 

385 -164 

UC2526J 

♦ UNI 

363 

-180 

UC7572 

♦ SOD 

302 

-118 

ULN2151G 

SPR 

323 

-209 

UM91531 

♦ UNM 

383 

-129 


NECJ 


UC2526N 

♦ UNI 

363 

-181 

UC65253K 

SOD 

302 

-111 

ULN2156D 

SPR 

351 

-118 

UM91603C 

♦ UNM 

383 

-131 

UPC177G 

NECE 

385 -165 

UC2527AJ 

♦ UNI 

363 

-140 

UC65254K 

SOD 

302 

-114 

ULN2156G 

SPR 

323 

-210 

UM91610 

♦ UNM 

377 

-139 


NECJ 


UC2527AN 

♦ UNI 

363 

-141 

UC75253K 

SOD 

302 

-112 

ULN2157A 

SPR 

335 

- 35 

UM91610A 

♦ UNM 

377 

-140 

UPC209C 

NECJ 

324 -102 

UC2543J 

♦ UNI 

363 

-206 

UC75254K 

SOD 

302 

-113 

ULN2157K 

SPR 

335 

- 42 

UM91610C 

♦ UNM 

377 

-141 

UPC209D 

NECJ 

324 -103 

UC2543N 

♦ UNI 

363 

-207 

UCN4202A 

♦ SPR 

392 

-194 

ULN2158D 

SPR 

320 

-160 

UM91611 

♦ UNM 

377 

-142 

UPC250A 

NECJ 

359 -178 

UC2544J 

♦ UNI 

364 

- 3 

UCN4203A 

♦ SPR 

392 

-195 

ULN2158G 

SPR 

323 

-147 

UM92100 

♦ UNM 

376 

-216 

UPC251A 

NECJ 

355 - 62 

UC2544N 

♦ UNI 

364 

- 4 

UCN4204B2 

SPR 

392 

-188 

ULN2159D 

SPR 

351 

-119 

UM95087 

♦ UNM 

380 

-207 

UPC251C 

NECE 

330 -136 

UC2637J 

♦ UNI 

389 

-108 

UCN4204B 

♦ SPR 

392 

-189 

ULN2159G 

SPR 

323 

-211 

UM95089 

♦ UNM 

380 

-208 


NECJ 


UC2637N 

♦ UNI 

389 

-109 

UCN4205B2 

SPR 

392 

-190 

ULN2159H 

SPR 

352 

- 23 

UPA46D 

NECJ 

392 

-121 

UPC251D 

NECE 

330 -137 

UC2730(A) 

♦ UNI 

389 

-125 

UCN4205B 

SPR 

392 

-191 

ULN2159M 

SPR 

335 

-174 

UPA47D 

♦ NECJ 

392 

-122 


NECJ 


UC2825J 

♦ UNI 

364 

-111 

UCN4500C 

SPR 

213 

- 86 

ULN2171D 

SPR 

351 

-120 

UPA48D 

♦ NECJ 

392 

-123 

UPC251G 

NECE 

330 -138 

UC2825N 

♦ UNI 

364 

-112 

UCN4500L 

SPR 

213 

- 87 

ULN2171G 

SPR 

323 

-212 

UPA53C 

♦ NECJ 

393 

- 83 


NECJ 


UC2834J 

♦ UNI 

364 

- 60 

UCN5800A 

♦SPR 

394 

-120 

ULN2172D 

SPR 

320 

-161 

UPA56C 

♦ NECJ 

393 

- 91 

UPC253A 

NECE 

324 - 92 

UC2834N 

♦ UNI 

364 

- 61 

UCN5801A 

♦ SPR 

394 

-121 

ULN2172G 

SPR 

323 

-148 

UPA57C 

♦ NECJ 

393 

- 84 


NECJ 


UC2840 

UNI 

364 

- 70 

UCN5813B 

♦ SPR 

394 

-122 

ULN2173D 

SPR 

351 

-121 

UPA67C 

♦ NECJ 

394 

-183 

UPC253D 

NECE 

324 - 93 

UC2840J 

♦UNI 

364 

- 71 

UCN5814B 

♦SPR 

394 

-123 

ULN2173G 

SPR 

323 

-213 

UPA79C 

NECJ 

396 

-146 


NECJ 


UC2840N 

♦ UNI 

364 

- 72 

UDN2933B2 

SPR 

390 

-126 

ULN2174D 

SPR 

320 

-162 

UPA81C 

♦ NECJ 

397 

- 5 

UPC254A 

NECE 

334 -185 

UC2842J(A) 

♦UNI 

364 

-105 

UDN2933B 

♦SPR 

390 

-127 

ULN2174G 

SPR 

323 

-149 

UPA101B 

NECE 

388 

- 57 


NECJ 


UC2842N(A) 

♦UNI 

364 

-106 

UDN2934B2 

SPR 

390 

-128 

ULN2300M 

SPR 

390 

- 36 

UPA101G 

NECE 

388 

- 58 

UPC254D 

♦ NECJ 

334 -186 

UC2843J 

♦UNI 

364 

-118 

UDN2934B 

♦SPR 

390 

-129 

ULN2301M 

SPR 

390 

- 37 

UPA102B 

NECE 

388 

- 59 

UPC258C 

NECE 

330 -139 

UC2843N 

♦UNI 

364 

-119 

UDN2935Z 

♦ SPR 

390 

-130 

ULN2429A1 

♦ SPR 

390 

- 42 

UPA102G 

NECE 

388 

- 60 


NECJ 


UC2846J 

♦ UNI 

364 

- 95 

UDN2936W(A) 

♦SPR 

390 

-118 

ULN2429A 

♦SPR 

390 

- 43 

UPA103B 

NECE 

388 

- 61 

UPC258D 

NECE 

330 -140 

UC2846N 

♦ UNI 

364 

- 96 

UDN2937W(A) 

♦SPR 

390 

-119 

ULN2430M 

♦SPR 

370 

-188 

UPA103G 

NECE 

388 

- 62 


NECJ 


UC2847J 

♦ UNI 

364 

- 97 

UDN2938W(A) 

♦ SPR 

390 

-120 

ULN2709CM 

SPR 

347 

-197 

UPA104B 

NECE 

388 

- 63 

UPC258G 

NECE 

330 -141 

UC2847N 

♦ UNI 

364 

- 98 

UDN2939B(A) 

♦SPR 

390 

-121 

ULN2709M 

SPR 

347 

-198 

UPA104G 

NECE 

388 

- 64 

UPC259C 

NECE 

330 -142 

UC2901J 

♦ UNI 

376 

- 98 

UDN2941B 

♦SPR 

390 

-122 

ULN2723A 

SPR 

368 

-183 

UPB74H04C 

NECJ 

238 

- 95 

UPC271C 

NECE 

386 -143 

UC2901N 

♦ UNI 

376 

• 99 

UDN2943Z 

♦SPR 

390 

-106 

ULN2723K 

SPR 

368 

- 48 

UPB74H40C 

NECJ 

240 

-124 


NECJ 


UC2903J 

♦ UNI 

364 

-128 

UDN2949Z 

SPR 

390 

-107 

ULN2741D 

SPR 

351 

-122 

UPB74S04D 

NECJ 

238 

• 96 

UPC271D 

NECJ 

386 -144 

UC2903N 

♦ UNI 

364 

-129 

UDN2950Z 

♦SPR 

390 

-108 

ULN2747A 

SPR 

354 

- 43 

UPB403C1 

♦ NECJ 

301 

- 14 

UPC271ED 

NECE 

386 -145 

UC2906J 

♦ UNI 

364 

-186 

UDN2952B2 

♦SPR 

390 

- 94 

ULN3000M 

SPR 

391 

- 1 

UPB403C2 

♦ NECJ 

301 

- 15 


NECJ 
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♦ -Mf r’s data sheet available 
in microfilm service 


D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 
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TYPE No. 


271 


UPC305G 

UPC311C 

UPC311G2 

UPC318C 

UPC319C 

UPC319G2 

UPC324C 

UPC324G2 

UPC339C 

UPC339G2 

UPC354D 

UPC356C 

UPC357C 

UPC358C 

UPC358G2 

UPC379A 

UPC393C 

UPC393G2 

UPC451C 

UPC451D 

UPC451G 

UPC452C 

UPC452G 

UPC454D 

UPC457HA 

UPC458C 


UPC458G 

UPC494C 

UPC494G2 

UPC574J(2) 

UPC616A 

UPC616C 

UPC617C 

UPC617G 

UPC741C 

UPC741G2 

UPC754D 

UPC801C 


UPC803D 

UPC804C 

UPC804D 

UPC811C 

UPC811G2 

UPC812C 

UPC812G2 

UPC813C 

UPC813G2 

UPC814C 

UPC821C 

UPC821G 

UPC822C 

UPC822G 

UPC824C 

UPC824G 

UPC1023H(2) 

UPC1024H(2) 

UPC1042C 

UPC1043C(2) 

UPC1158H2(2) 

UPC1207H(2) 

UPC1251C 

UPC1251D 

UPC1251G 

UPC1252H2(2) 

UPC1253H2 

UPC1458C 

UPC1458G2 

UPC1470H(2) 

UPC1555C 


NECJ 

NECE 332 
NECJ 

NECE 332 
NECJ 

NECE 389 
NECJ 

NECE 389 
NECJ 

NECE 389 
NECJ 

NECE 389 
NECJ 

NECE 320 
NECJ 

NECE 360 

♦ NECJ 

♦ NECJ 360 
NECE 386 

♦ NECJ 
NECE 386 
NECE 323 

♦ NECJ 
NECE 389 
NECE 389 
NECE 339 

♦ NECJ 
NECE 339 
NECE 385 

♦ NECJ 
NECE 385 

♦ NECJ 334 
NECE 351 
NECE 351 
NECE 330 

♦ NECJ 
NECE 330 
NECJ 390 
NECE 389 

♦ NECJ 
NECE 388 

♦ NECJ 339 
NECE 339 
NECJ 

NECE 339 
NECJ 339 
NECJ 339 

♦ NECJ 318 
NECE 343 
NECE 339 
NECJ 

NECE 339 
NECJ 

NECE 339 

♦ NECJ 365 
NECE 365 

♦ NECJ 

♦ NECJ 393 
NECJ 394 
NECJ 394 
NECE 372 
NECJ 

♦ NECJ 372 
NECE 358 

♦ NECJ 
NECE 351 
NECE 358 
NECE 351 
NECJ 
NECE 351 
NECJ 

NECE 343 
NECJ 

NECE 343 
NECJ 

NECE 330 
NECJ 

NECE 330 
NECE 339 
NECJ 

NECE 339 
NECE 351 
NECE 351 
NECE 330 
NECE 330 
NECE 351 
NECE 351 
NECE 330 
NECJ 351 
NECJ 351 
NECJ 330 
NECJ 330 
NECJ 339 
NECJ 339 
NECJ 325 
NECJ 325 
NECE 362 

♦ NECJ 388 

♦ NECJ 325 
NECJ 375 

♦ NECJ 330 
NECE 330 
NECJ 

NECE 330 

♦ NECJ 325 

♦ NECJ 375 
NECE 330 

♦ NECJ 
NECE 330 
NECJ 389 
NECE 372 

♦ NECJ 

♦ NECJ 1372 




1571 
UPC1663C 
31 UPC1664C 
UPC3403C 


3. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. MFRS 




UPC3403G2 
165 UPC3403G 
UPC3423C 

3 UPC3911C 
UPC4061C 

4 UPC4061G2 
UPC4062C 

5 UPC4062G2 
UPC4064C 


169 

UPC4064G2 

NECE 

339 

- 49 

UPD74HC151C ♦NECJ 


UPC4071C 

NECE 

351 

-144 

UPD74HC153C ♦NECJ 

165 


♦ NECJ 



UPD74HC157C ♦NECJ 


UPC4071G2 

NECE 

351 

-145 

UPD74HC158C ♦NECJ 

166 

UPC4071G 

♦ NECJ 

351 

-146 

UPD74HC160C(A) 

147 

UPC4072C 

NECE 

330 

-159 

♦ NECJ 



♦ NECJ 



UPD74HC161C(A) 

148 

UPC4072G2 

NECE 

330 

-160 

♦ NECJ 

51 

UPC4072G 

♦ NECJ 

330 

-161 

UPD74HC162C(A) 


UPC4072HA 

♦ NECJ 

347 

- 85 

♦ NECJ 

166 

UPC4074C 

NECE 

339 

- 50 

UPD74HC163C(A) 

167 


♦NECJ 



♦ NECJ 

31 

UPC4074G2 

NECE 

339 

- 51 

UPD74HC164C NECJ 


UPC4074G 

♦ NECJ 

339 

- 52 

UPD74HC166C NECJ 

32 

UPC4081C 

NECE 

351 

-147 

UPD74HC174C(A) 

166 


♦NECJ 



♦ NECJ 


UPC4081G2 

NECE 

351 

-148 

UPD74HC175C(A) 

167 

UPC4082C 

NECE 

330 

-162 

♦ NECJ 

187 


♦ NECJ 



UPD74HC192C(A) 

131 

UPC4082G2 

NECE 

330 

-163 

♦ NECJ 

132 

UPC4084C 

NECE 

339 

- 53 

UPD74HC193C(A) 

143 


♦ NECJ 



♦ NECJ 


UPC4250C 

NECE 

343 

- 92 

UPD74HC194C NECJ 

144 


♦ NECJ 



UPD74HC195C NECJ 

166 

UPC4250G2 

NECE 

343 

- 93 

UPD74HC238C ♦NECJ 

6 

UPC4359C 

NECE 

324 

-104 

UPD74HC239C ♦NECJ 



♦ NECJ 



UPD74HC240C ♦NECJ 

217 

UPC4556C 

NECE 

330 

-164 

UPD74HC241C ♦NECJ 

33 


♦ NECJ 



UPD74HC242C ♦NECJ 

34 

UPC4556G2 

NECE 

330 

-165 

UPD74HC243C ♦NECJ 


UPC4557C 

NECE 

330 

-166 

UPD74HC244C ♦NECJ 

35 


♦ NECJ 



UPD74HC245C ♦NECJ 

36 

UPC4558C 

NECE 

330 

-167 

UPD74HC251C ♦NECJ 

37 


♦ NECJ 



UPD74HC253C ♦NECJ 

190 

UPC4558G2 

NECE 

330 

-168 

UPD74HC257C ♦NECJ 

112 

UPC4559C 

NECE 

330 

-169 

UPD74HC258C ♦NECJ 

38 


♦ NECJ 



UPD74HC259C(A) 


UPC4560C 

NECE 

330 

-170 

♦ NECJ 

39 

UPC4560G2 

NECE 

330 

-171 

UPD74HC266C(A) 


UPC4570C 

NECE 

330 

-172 

♦ NECJ 

40 

UPC4570G2 

NECE 

330 

-173 

UPD74HC273C(A) 

191 

UPC4574C 

NECE 

339 

- 54 

♦ NECJ 

192 

UPC4574G2 

NECE 

339 

- 55 

UPD74HC365C ♦NECJ 


UPC4741C 

NECE 

339 

- 56 

UPD74HC366C ♦NECJ 

147 


♦ NECJ 



UPD74HC367C ♦NECJ 

190 

UPC4741G2 

NECE 

339 

- 57 

UPD74HC368C ♦NECJ 

191 

UPD27C64C25 

NECE 

299 

-114 

UPD74HC373C(A) 

97 


♦ NECJ 



♦ NECJ 


UPD27C64C3(A) 


299 

-115 

UPD74HC374C(A) 

98 


♦ NECJ 



♦ NECJ 

55 

UPD27C64C30 

NECE 

299 

-116 

UPD74HC375C(A) 



♦ NECJ 



♦ NECJ 

133 

UPD27C256AD12 

NECE 

299 

- 31 

UPD74HC390C(A) 

157 


♦ NECJ 



♦ NECJ 

134 

UPD27C256AD15 

NECE 

299 

- 32 

UPD74HC393C(A) 



♦ NECJ 



♦ NECJ 

135 

UPD27C256AD20 

NECE 

299 

- 33 

UPD74HC533C(A) 



♦ NECJ 



♦ NECJ 

90 

UPD27C256C20 

NECE 

299 

- 34 

UPD74HC534C(A) 



♦ NECJ 



♦ NECJ 

91 

UPD27C256C25 

NECE 

299 

- 35 

UPD74HC563C(A) 



♦ NECJ 



♦ NECJ 

145 

UPD27C256D15 

NECE 

299 

- 44 

UPD74HC564C(A) 



♦ NECJ 



♦ NECJ 

146 

UPD27C256D20 

NECE 

299 

- 45 

UPD74HC573C(A) 

41 


♦ NECJ 



♦ NECJ 


UPD27C256D25 

NECE 

299 

- 46 

UPD74HC574C(A) 

42 


♦ NECJ 



♦ NECJ 

136 

UPD74HC00C(A) 


161 

-213 

UPD74HC640C ♦NECJ 

137 


♦ NECJ 



UPD74HC643C ♦NECJ 

147 

UPD74HC02C(A) 


178 

- 41 

UPD74HC4002C(A) 

148 


♦ NECJ 



♦ NECJ 

138 

UPD74HC04C 

♦ NECJ 

237 

-152 

UPD74HC4020C(A) 

139 

UPD74HC08C(A) 


166 

-128 

♦ NECJ 

149 


♦ NECJ 



UPD74HC4024C(A) 

140 

UPD74HC10C(A) 


181 

-165 

♦ NECJ 

141 


♦ NECJ 



UPD74HC4078C(A) 

150 

UPD74HC11C(A) 


181 

-166 

♦ NECJ 

151 


♦ NECJ 



UPD74HC4094C NECJ 

43 

UPD74HC14C 

♦ NECJ 

288 

-104 

UPD74HCU04C ♦NECJ 

44 

UPD74HC20C(A) 


172 

- 30 

UPD494C NECE 

79 


♦ NECJ 



UPD494G2 NECE 

80 

UPD74HC21C(A) 


178 

-128 

UPD4001 BC ♦NECJ 

110 


♦ NECJ 



UPD4001 BG ♦NECJ 

65 

UPD74HC27C(A) 


173 

- 30 

UPD4002BC NECJ 

152 


♦ NECJ 



UPD4006BC NECJ 

173 

UPD74HC30C(A) 


173 

-146 

UPD4011 BC NECJ 

152 


♦ NECJ 



UPD4011BG ♦NECJ 

153 

UPD74HC32C(A) 


174 

-141 

UPD4012BC NECJ 



♦ NECJ 



UPD4012BG NECJ 

154 

UPD74HC42C(A) 


186 

-104 

UPD4013BC NECJ 

172 


♦ NECJ 



UPD4013BG ♦NECJ 

174 

UPD74HC51C(A) 


180 

- 97 

UPD4014BC NECJ 

155 


♦ NECJ 



UPD4015BC NECJ 


UPD74HC74C(A) 


131 

-152 

UPD4015BG NECJ 

156 


♦ NECJ 



UPD4015C NECJ 

86 

UPD74HC85C(A) 


219 

-118 

UPD4016C1(A) ♦NECJ 

99 


♦ NECJ 



♦ NECM 


UPD74HC86C(A) 


178 

- 38 

UPD4016C3(A) ♦NECJ 

•100 


♦ NECJ 



♦ NECM 


UPD74 

' ♦NECJ 

UPD74HC109C(A) 134 

♦ NECJ 

UPD74HC112C(A) 134 

♦ NECJ 

UPD74HC123AC(A) 211 

♦ NECJ 

UPD74HC125C ♦NECJ 239 

UPD74HC132C ♦NECJ 288 

UPD74HC133C(A) 179 

♦ NECJ 

UPD74HC138C ♦NECJ 275 

UPD74HC139C ♦NECJ 276 


TYPE No. 


4016C5 
UPD4016CX12 

- 5 UPD4016CX15 

UPD4016CX20 

- 31 UPD4016CX25 

UPD4017BC 

-179 UPD4019BG 
UPD4020C 
l -152 UPD4021BC 
I -155 UPD4023BC 
I -180 UPD4023BG 
UPD4024BC 
i -182 UPD4025BC 
i -125 UPD4025BG 

> -159 UPD4027BC 
i -108 UPD4027BG 
’ - 58 UPD4028BC 
I - 70 UPD4028BG 
l - 40 UPD4029BC 

UPD4029BG 
1-19 UPD4030BC 
UPD4030BG 
\ - 41 UPD4034BC 
UPD4035BC 
) -159 UPD4035BG 
UPD4035C 
I -108 UPD4040BC 
I - 60 UPD4042BC 
I -147 UPD4042BG 
UPD4043BC 

► - 46 UPD4043C 

UPD4044BC 
! -145 UPD4044C 
UPD4049C 
t - 84 UPD4049UBC 
UPD4049UBG 
I -106 UPD4050BC 
) -212 UPD4050BG 

-183 UPD4050C 

-126 UPD4051BC 

-133 UPD4051BG 

- 26 UPD4052BC 

-143 UPD4052BG 

- 7 UPD4053BC 

- 1 UPD4053BG 

- 86 UPD4066BC 
I - 52 UPD4066BG 

► - 5 UPD4068BC 
I -152 UPD4068BG 

- 27 UPD4071BC 
r -155 UPD4071BG 

UPD4072BC 
I -188 UPD4073BC 
UPD4075BC 

> -171 UPD4075BG 

UPD4078BC 
I -208 UPD4081BC 

- 73 UPD4081BG 

-165 UPD4082BC 

! - 64 UPD4082BG 
I - 45 UPD4093BC 
UPD4093BG 
i -209 UPD4094BC 
UPD4094BG 
I - 79 UPD4099BC 
UPD4160BC 
t -144 UPD4161BC 
UPD4162BC 
■ -206 UPD4163BC 
UPD4164C1 
1-118 UPD4164C2 
UPD4164C3 
i - 91 UPD4164C10 
UPD4164C12 

- 8 

UPD4164C15 

UPD4164C20 

- 84 

UPD4164D1 
’ - 22 UPD4164D2 
UPD4164D3 
I - 65 UPD4164D10 

- 2 UPD4164D12 
i - 65 UPD4164D15 

UPD4164D20 
i - 35 UPD4164G15 
UPD4164G20 
i - 36 UPD4168C12 
UPD4168C15 


-153 UPD4168C25 
-193 

-194 UPD4174BC 
-155 UPD4174BG 
-160 UPD4175BC 
\ - 79 UPD4175BG 
i - 37 UPD4192BC 
l - 2 UPD4193BC 
l - 4 UPD4194BC 
l -152 UPD4265C15 
I -153 UPD4265C20 

- 5 UPD4265C25 

- 21 UPD4501BC 

- 92 UPD4503BC 
-219 UPD4508BC 
-160 UPD4510BC 
-220 UPD4510BG 
-114 UPD4511BAC 

UPD4511BC 
-115 UPD4512BC 
UPD4512BG 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


292 

♦ NECJ 292 

♦ NECJ 292 

♦ NECJ 292 

♦ NECJ 292 
NECJ 189 
NECJ 263 
NECJ 190 
NECJ 305 
NECJ 150 

♦ NECJ 150 
NECJ 191 
NECJ 150 

♦ NECJ 150 
NECJ 124 

♦NECJ 124 
NECJ 184 

♦ NECJ 184 
NECJ 192 

♦ NECJ 192 
NECJ 154 

♦ NECJ 154 

♦ NECJ 305 
NECJ 305 
NECJ 305 
NECJ 306 
NECJ 192 
NECJ 225 

♦ NECJ 225 
NECJ 225 
NECJ 225 
NECJ 226 
NECJ 226 
NECJ 258 
NECJ 258 
NECJ 258 
NECJ 258 
NECJ 258 
NECJ 259 
NECJ 261 
NECJ 261 
NECJ 261 
NECJ 261 
NECJ 261 
NECJ 261 
NECJ 260 
NECJ 260 
NECJ 151 

♦ NECJ 151 
NECJ 152 

♦NECJ 152 
NECJ 152 
NECJ 152 
NECJ 153 

♦ NECJ 153 
NECJ 153 
NECJ 153 

♦NECJ 153 
NECJ 153 

♦NECJ 153 
NECJ 287 
NECJ 288 
NECJ 306 
NECJ 306 
NECJ 226 
NECJ 198 
NECJ 199 
NECJ 200 
NECJ 206 

♦ NECM 293 

♦ NECM 293 

♦ NECM 293 

♦ NECJ 293 
NECE 293 

♦ NECJ 
NECE 294 

♦ NECJ 
NECE 294 

♦ NECJ 

♦ NECM 294 

♦ NECM 294 

♦ NECM 294 
NECE 294 
NECE 294 
NECE 294 
NECE 294 
NECJ 293 
NECJ 293 
NECE 294 
NECE 294 

♦ NECJ 
NECE 294 

♦ NECJ 
NECE 294 
NECJ 

NECJ 128 

♦NECJ 125 
NECJ 129 

♦NECJ 125 
NECJ 202 
NECJ 203 
NECJ 306 
NECJ 293 
NECE 295 
NECE 295 
NECJ 154 
NECJ 241 
NECJ 226 
NECJ 193 

♦ NECJ 193 
NECJ 252 
NECJ 252 
NECJ 263 
NECJ 1263 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


IraHliEl 11231 


EHaaEfiiiii 


-116 

UPD4512C 

mm&M 

263 

-197 

-110 

UPD4514BC 

NECJ 

272 

- 94 

-111 

UPD4515BC 

NECJ 

272 

-138 

-112 

UPD4516BC 

NECJ 

193 

-175 

-113 

UPD4516BG 

♦ NECJ 

194 

- 16 

-200 

UPD4517BC 

NECJ 

306 

- 96 

-134 

UPD4518BC 

NECJ 

194 

- 87 

-179 

UPD4518C 

NECJ 

194 

- 88 

- 84 

UPD4519C 

NECJ 

264 

- 11 

-104 

UPD4520C 

NECJ 

194 

-171 

-105 

UPD4522BC 

NECJ 

194 

-184 

- 90 

UPD4526BC 

NECJ 

195 

- 37 

-219 

UPD4528BC 

NECJ 

209 

-140 

-220 

UPD4528BG 

♦ NECJ 

209 

-154 

-129 

UPD4530BC 

NECJ 

154 

-148 

-144 

UPD4532BC 

NECJ 

289 

- 39 

-118 

UPD4538BC 

NECJ 

209 

-141 

-131 

UPD4538BG 

♦ NECJ 

209 

-155 

- 61 

UPD4539BC 

NECJ 

266 

-109 

- 75 

UPD4539C 

NECJ 

266 

-165 

- 97 

UPD4555BC 

NECJ 

272 

-189 

- 99 

UPD4555C 

NECJ 

272 

-215 

-122 

UPD4556BC 

NECJ 

276 

-127 

-154 

UPD4556C 

NECJ 

276 

-219 

-155 

UPD4560BC 

NECJ 

215 

-168 

- 1 

UPD4584BC 

NECJ 

287 

-174 

-197 

UPD4584BG 

NECJ 

288 

-187 

- 73 

UPD5555C 

NECE 

372 

-101 

- 83 

UPD5555G2 

NECE 

372 

-102 

-145 

UPD5556C 

NECE 

373 

- 5 

-146 

UPD5556G2 

NECE 

373 

- 6 

- 1 

UPD6250C 

NECJ 

300 

-116 

- 2 

UPD6564C 

♦ NECJ 

395 

- 36 

-157 

UPD22100C 

NECJ 

383 

-133 

- 92 

UPD27256D2 

♦ NECJ 

299 

- 36 

- 94 

UPD27256D3 

NECE 

299 

- 37 

-175 


♦ NECJ 



-177 

UPD27256D4 

NECJ 

299 

- 38 

- 21 

UPD27256D 

NECE 

299 

- 39 

- 60 


♦ NECJ 



- 70 

UPD41254C15 

NECE 

293 

- 9 

- 74 

UPD41254C20 

NECE 

293 

- 10 

- 76 

UPD41254D15 

♦ NECJ 

293 

- 11 

-136 

UPD41254D20 

NECE 

293 

- 12 

-137 


NECJ 



- 14 

UPD41256C12(A) 


293 

- 78 

- 21 

NECE 

♦ NECJ 



-138 

UPD41256C15 

NECE 

293 

- 79 

-139 


♦ NECJ 



- 12 

UPD41256C20 

♦ NECJ 

293 

- 80 

- 22 

UPD41256CF12 

♦ NECJ 

293 

- 81 

- 78 

UPD41256CF15 

♦ NECJ 

293 

- 82 

-105 

UPD41256CF20 

♦ NECJ 

293 

- 83 

- 14 

UPD41256D12 

NECE 

293 

- 84 

- 27 

UPD41256D15 

NECJ 

293 

- 85 

- 55 

UPD41256D20 

NECJ 

293 

- 86 

-123 

UPD41257C15 

♦ NECE 

293 

- 87 

-124 

UPD41257C20 

♦ NECE 

293 

- 88 

-190 

UPD41257D15 

NECE 

293 

- 89 

-191 
- 1 

UPD41257D20 

NECJ 

NECE 

293 

- 90 

-189 


NECJ 



- 43 

UPD41264C12 

NECE 

293 

-106 

- 48 


♦ NECJ 



- 45 

UPD41264C15 

NECE 

293 

-107 

-123 


♦ NECJ 



- 98 

UPD41416-12 

♦ NECE 

293 

-108 

- 66 


♦ NECJ 



-114 

UPD41416-15 

♦ NECE 

293 

-109 

-207 


♦ NECJ 



-208 

UPD41416-20 

♦ NECE 

293 

-110 

-148 


♦ NECJ 



-209 

UPD41416C12 

♦ NECE 

293 

-111 

-210 


♦ NECJ 




UPD41416C15 

1 

UPD41416C20 

2 

UPD41464C10 

3 

4 UPD41464C12 

5 

6 UPD41464C15 

7 

8 UPD41464C20 

9 UPD41464CF10 

149 UPD41464CF12 

150 UPD41464CF15 

34 UPD41464CF20 

35 UPD41464D10 
UPD41464D12 

36 UPD41464D15 
UPD41464L10 

37 UPD41464L12 
UPD41464L15 

161 US54H00A 
15 US54H00J 
58 US54H01A 
37 US54H01J 

200 US54H08A 
85 US54H08J 
91 US54H10A 
140 US54H10J 

131 US54H11A 

132 US54H11J 
139 US54H20A 
166 US54H20J 

81 US54H21A 
155 US54H21J 

164 US54H22A 

69 US54H22J 

70 US54H30A 

162 US54H30J 

165 US54H37A 
















3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

C IN TYPE NU 

^BER SEQUENCE 

hi 1 1 ■ || 

IH 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

mumzs f 


TYPE No. 

MFRS 




EgHBiai 

US54H37J 

KisisH 

159 

-207 

US74HCT76N(A) 

137 -132 

US7421J 

— 11 ■ 

158 - 83 

USS5450J 

“SPFT" 1 

157 - 57 

1V74ACT574PC 


231 -158 

US54H40A 

SPR 

171 

- 76 


♦UNV 


US7426A 

SPR 

166 - 40 

USS5451A 

SPR 

176 - 93 

V74ACT575D 

♦VTC 

132 -108 

US54H40J 

SPR 

156 

- 61 

US74HCT86N(A) 

181 - 96 

US7427A 

SPR 

173 -111 

USS5451J 

SPR 

157 - 95 

V74ACT575DL 

♦VTC 

125 -184 

US54H50A 

SPR 

175 

-170 


♦ UNV 


US7427J 

SPR 

156 -144 

USS5453A 

SPR 

176 -189 

V74ACT575P 

♦VTC 

132 -109 

US54H50J 

SPR 

157 

- 52 

US74HCT107N(A) 

133 -203 

US7429A 

SPR 

173 -131 

USS5453J 

SPR 

157 -115 

V74ACT575PK 

♦VTC 

125 -185 

US54H51A 

SPR 

176 

- 72 


♦ UNV 


US7429J 

SPR 

156 -146 

USS5454A 

SPR 

176 -190 

V74ACT575PO 

♦VTC 

132 -110 

US54H51J 

SPR 

157 

- 90 

US74HCT133N(A) 

181 -179 

US7430A 

SPR 

174 - 73 

USS5454J 

SPR 

157 -161 

V74ACT576D 

♦ VTC 

132 -173 

US54H52A 

SPR 

179 

- 22 


♦ UNV 


US7430J 

SPR 

156 -183 

USS5460A 

SPR 

177 - 64 

V74ACT576DL 

♦VTC 

132 -179 

US54H52J 

SPR 

158 

-104 

US74HCT138N ♦UNV 

275 -184 

US7432A 

SPR 

175 - 31 

USS5460J 

SPR 

157 -187 

V74ACT576P 

♦VTC 

132 -174 

US54H53A 

SPR 

179 

- 59 

US74HCT139N ♦UNV 

276 -128 

US7432J 

SPR 

157 - 6 

USS5470A 

SPR 

130 - 50 

V74ACT576PK 

♦VTC 

132 -180 

US54H53J 

SPR 

158 

-126 

US74HCT151N ♦UNV 

265 -160 

US7438A 

SPR 

166 - 41 

USS5470J 

SPR 

125 - 58 

V74ACT576PO 

♦VTC 

132 -175 

US54H54A 

SPR 

179 

- 90 

US74HCT153N ♦UNV 

266 -110 

US7438J 

SPR 

160 - 57 

USS5472A 

SPR 

138 -155 

V74ACT577D 

♦VTC 

132 -123 

US54H54J 

SPR 

158 

-145 

US74HCT157N ♦UNV 

267 - 59 

US7440A 

SPR 

171 - 82 

USS5472J 

SPR 

126 -145 

V74ACT577DL 

♦VTC 

125 -190 

US54H55A 

SPR 

179 

-114 

US74HCT158N ♦UNV 

270 - 71 

US7440J 

SPR 

156 - 67 

USS5473A 

SPR 

131 - 63 

V74ACT577P 

♦VTC 

132 -124 

US54H55J 

SPR 

158 

-156 

US74HCT266N(A) 

180 - 13 

US7441A 

SPR 

186 - 79 

USS5473J 

SPR 

125 -140 

V74ACT577PK 

♦VTC 

125 -191 

US54H60A 

SPR 

177 

- 28 


♦ UNV 


US7442A 

SPR 

186 -185 

USS5474A 

SPR 

132 -100 

V74ACT577PO 

♦VTC 

132 -125 

US54H60J 

SPR 

157 

-182 

US74HCT4002N(A) 

148 -172 

US7443A 

SPR 

187 - 9 

USS5474J 

SPR 

125 -180 

V74ACT580D 

♦VTC 

228 -149 

US54H61A 

SPR 

179 

-142 


♦ UNV 


US7444A 

SPR 

187 - 48 

V51C64-10(A) 

♦VIT 

293 -141 

V74ACT580DL 

♦ VTC 

228 -153 

US54H61J 

SPR 

158 

-167 

US0108A 

SPR 

370 - 14 

US7445A 

SPR 

187 -112 

V51C64-12(A) 

♦VIT 

293 -142 

V74ACT580P 

♦ VTC 

228 -150 

US54H62A 

SPR 

179 

-165 

US5400A 

SPR 

163 - 75 

US7446A 

SPR 

187 -162 

V51C64-15(A) 

♦VIT 

293 -143 

V74ACT580PK 

♦VTC 

228 -154 

US54H62J 

SPR 

158 

-181 

US5400J 

SPR 

154 -205 

US7447A 

SPR 

187 -163 

V51C64L10(A) 

♦VIT 

293 -144 

V74ACT580PO 

♦VTC 

228 -151 

US54H71A 

SPR 

133 

-133 

US5401A 

SPR 

164 - 26 

US7448A 

SPR 

187 -186 

V51C64L12(A) 

♦VIT 

293 -145 

V74ACT844D 

♦VTC 

229 - 1 

US54H71J 

SPR 

126 

- 3 

US5401J 

SPR 

155 - 28 

US7450A 

SPR 

175 -173 

V51C64L15(A) 

♦VIT 

293 -146 

V74ACT844P 

♦VTC 

229 - 2 

US54H72A 

SPR 

138 

-117 

US5402A 

SPR 

164 -218 

US7450J 

SPR 

157 - 55 

V51C256L12(A) 


293 - 27 

V74ACT844PO 

♦VTC 

229 - 3 

US54H72J 

SPR 

126 

-138 

US5402J 

SPR 

155 - 34 

US7451A 

SPR 

176 - 75 


♦VIT 


V74ACT845D 

♦VTC 

229 - 17 

US54H73A 

SPR 

131 

- 23 

US5403A 

SPR 

166 - 36 

US7451J 

SPR 

157 - 93 

V51C256L15(A) 


293 - 28 

V74ACT845DL 

♦VTC 

229 - 21 

US54H73J 

SPR 

125 

-135 

US5408A 

SPR 

167 - 49 

US7452A 

SPR 

179 - 25 


♦VIT 


V74ACT845P 

♦VTC 

229 - 18 

US54H74A 

SPR 

132 

- 48 

US5408J 

SPR 

160 -104 

US7452J 

SPR 

158 -107 

V51C256L20(A) 


293 - 29 

V74ACT845PK 

♦VTC 

229 - 22 

US54H74J 

SPR 

125 

-175 

US5409A 

SPR 

167 -161 

US7453A 

SPR 

176 -158 


♦VIT 


V74ACT845PO 

♦VTC 

229 - 19 

US54H76A 

SPR 

138 

- 6 

US5409J 

SPR 

160 -134 

US7453J 

SPR 

157 -113 

V51C259HL12(A) 


293 -103 

V74ACT846D 

♦VTC 

229 - 36 

US54H76J 

SPR 

126 

- 93 

US5410A 

SPR 

169 - 15 

US7454A 

SPR 

157 -140 


♦VIT 


V74ACT846P 

♦VTC 

229 - 37 

US54H78A 

SPR 

133 

-174 

US5410J 

SPR 

155 -109 

US7454J 

SPR 

157 -159 

V51C259HL15(A) 


293 -104 

V74ACT846PO 

♦VTC 

229 - 38 

US54H78J 

SPR 

126 

- 18 

US5411A 

SPR 

169 -209 

US7455A 

SPR 

179 -117 


♦VIT 


V74ACT874D 

♦VTC 

133 - 30 

US54H571A 

SPR 

125 

-205 

US5411J 

SPR 

158 - 34 

US7455J 

SPR 

158 -159 

V51 C259HL20(A) 


293 -105 

V74ACT874P 

♦VTC 

133 - 31 

US54H572A 

SPR 

138 

-118 

US5420A 

SPR 

171 - 79 

US7460A 

SPR 

177 - 31 


♦VIT 


V74ACT874PO 

♦ VTC 

133 - 32 

US54H572J 

SPR 

126 

-139 

US5420J 

SPR 

156 - 64 

US7460J 

SPR 

157 -185 

V54ACT373D 

♦VTC 

229 -105 

V74ACT876D 

♦ VTC 

133 - 47 

US74H00A 

SPR 

163 

- 73 

US5421A 

SPR 

178 -199 

US7461A 

SPR 

179 -145 

V54ACT373DL 

♦VTC 

229 -115 

V74ACT876P 

♦ VTC 

133 - 48 

US74H00J 

SPR 

154 

-204 

US5421J 

SPR 

158 - 82 

US7461J 

SPR 

158 -170 

V54ACT374D 

♦VTC 

135 - 81 

V74ACT876PO 

♦VTC 

133 - 49 

US74H01A 

SPR 

166 

- 35 

US5426A 

SPR 

166 - 37 

US7462A 

SPR 

179 -168 

V54ACT374DL 

♦VTC 

135 - 85 

V74ACT878D 

♦VTC 

133 - 67 

US74H01J 

SPR 

155 

- 27 

US5427A 

SPR 

173 -110 

US7462J 

SPR 

158 -184 

V54ACT533D 

♦VTC 

229 -106 

V74ACT878P 

♦ VTC 

133 - 68 

US74H08A 

SPR 

167 

- 48 

US5427J 

SPR 

156 -143 

US7470A 

SPR 

130 - 84 

V54ACT533DL 

♦VTC 

229 -116 

V74ACT878PO 

♦ VTC 

133 - 69 

US74H08J 

SPR 

160 

-103 

US5429A 

SPR 

173 -130 

US7470J 

SPR 

125 - 73 

V54ACT534D 

♦VTC 

136 - 86 

V74ACT879D 

♦VTC 

133 - 75 

US74H10A 

SPR 

169 

- 14 

US5429J 

SPR 

156 -145 

US7471A 

SPR 

133 -136 

V54ACT534DL 

♦VTC 

136 - 87 

V74ACT879P 

♦VTC 

133 - 76 

US74H10J 

SPR 

155 

-108 

US5430A 

SPR 

174 - 72 

US7471J 

SPR 

126 - 6 

V54ACT534P 

♦VTC 

136 - 88 

V74ACT879PO 

♦VTC 

133 - 77 

US74H11A 

SPR 

169 

-208 

US5430J 

SPR 

156 -182 

US7472A 

SPR 

138 -122 

V54ACT534PK 

♦VTC 

136 - 89 

V74ACT880D 

♦VTC 

229 - 68 

US74H11J 

SPR 

158 

- 33 

US5432A 

SPR 

175 - 30 

US7472J 

SPR 

126 -143 

V54ACT534PO 

♦VTC 

136 - 90 

V74ACT880P 

♦VTC 

229 - 69 

US74H20A 

SPR 

171 

- 77 

US5432J 

SPR 

157 - 5 

US7473A 

SPR 

131 - 26 

V54ACT563D 

♦VTC 

231 - 9 

V74ACT880PO 

♦ VTC 

229 - 70 

US74H20J 

SPR 

156 

- 62 

US5438A 

SPR 

166 - 38 

US7473J 

SPR 

125 -138 

V54ACT563DL 

♦VTC 

231 - 15 

VA5-5 

♦ RLB 

366 -172 

US74H21A 

SPR 

178 

-198 

US5438J 

SPR 

160 - 56 

US7474A 

SPR 

132 - 51 

V54ACT564D 

♦VTC 

136 -182 

VA5B10731 

VAD 

321 -139 

US74H21J 

SPR 

158 

- 81 

US5440A 

SPR 

171 - 80 

US7474J 

SPR 

125 -178 

V54ACT564DL 

♦VTC 

136 -204 

VA5B10739 

VAD 

321 -140 

US74H22A 

SPR 

172 

-169 

US5440J 

SPR 

156 - 65 

US7476A 

SPR 

138 - 9 

V54ACT573D 

♦VTC 

231 - 85 

VA5B143631 

VAD 

351 -149 

US74H22J 

SPR 

158 

- 90 

US5441A 

SPR 

186 - 78 

US7486A 

SPR 

177 -194 

V54ACT573DL 

♦VTC 

231 - 94 

VA5B143639 

VAD 

351 -150 

US74H30A 

SPR 

174 

- 71 

US5442A 

SPR 

186 -184 

US7486J 

SPR 

158 - 21 

V54ACT574D 

♦VTC 

231 -157 

VA5B145831 

VAD 

330 -174 

US74H30J 

SPR 

156 

-181 

US5443A 

SPR 

187 - 8 

US7490A 

SPR 

205 -174 

V54ACT574DL 

♦VTC 

231 -159 

VA5B145839 

VAD 

330 -175 

US74H37A 

SPR 

163 

- 74 

US5444A 

SPR 

187 - 47 

US7490J 

SPR 

197 -118 

V54ACT575D 

♦VTC 

132 -107 

VA5B153631 

VAD 

351 -151 

US74H37J 

SPR 

159 

-208 

US5445A 

SPR 

187 -111 

US7492A 

SPR 

206 - 38 

V54ACT575DL 

♦VTC 

125 -183 

VA5B153639 

VAD 

351 -152 

US74H40A 

SPR 

171 

- 78 

US5446A 

SPR 

187 -160 

US7492J 

SPR 

197 -146 

V54ACT576D 

♦VTC 

125 -192 

VA5B155831 

VAD 

330 -176 

US74H40J 

SPR 

156 

- 63 

US5447A 

SPR 

187 -161 

US7493A 

SPR 

207 -145 

V54ACT576DL 

♦VTC 

125 -193 

VA5B155839 

VAD 

330 -177 

US74H50A 

SPR 

175 

-171 

US5448A 

SPR 

187 -185 

US7493J 

SPR 

197 -217 

V54ACT577DL 

♦VTC 

125 -189 

VA5B425031 

VAD 

343 - 94 

US74H50J 

SPR 

157 

- 53 

US5450A 

SPR 

175 -172 

US54107A 

SPR 

133 -186 

V54ACT577P 

♦VTC 

132 -122 

VA5B425039 

VAD 

343 - 95 

US74H51A 

SPR 

176 

- 73 

US5450J 

SPR 

157 - 54 

US54145A 

SPR 

187 -113 

V54ACT580D 

♦VTC 

227 - 47 

VA5B74131 

VAD 

351 -153 

US74H51J 

SPR 

157 

- 91 

US5451A 

SPR 

176 - 74 

US54154A 

SPR 

185 -175 

V54ACT580DL 

♦VTC 

227 - 48 

VA5B74139 

VAD 

351 -154 

US74H52A 

SPR 

179 

- 23 

US5451J 

SPR 

157 - 92 

US74107A 

SPR 

133 -187 

V54ACT844D 

♦VTC 

228 -220 

VA5B74831 

VAD 

354 - 95 

US74H52J 

SPR 

158 

-105 

US5452A 

SPR 

179 - 24 

US74145A 

SPR 

187 -114 

V54ACT845D 

♦VTC 

229 - 16 

VA5B74839 

VAD 

354 - 96 

US74H53A 

SPR 

179 

- 60 

US5452J 

SPR 

158 -106 

US74154A 

SPR 

185 -176 

V54ACT845DL 

♦VTC 

229 - 20 

VA5R159631 

VAD 

375 -191 

US74H53J 

SPR 

158 

-127 

US5453A 

SPR 

176 -156 

USN5472A 

SPR 

138 -154 

V54ACT846D 

♦VTC 

229 - 35 

VA5R159639 

VAD 

375 -192 

US74H54A 

SPR 

179 

- 91 

US5453J 

SPR 

157 -112 

USN5472J 

SPR 

126 -144 

V54ACT874D 

♦VTC 

133 - 29 

VA6A159531 

VAD 

376 - 32 

US74H54J 

SPR 

158 

-146 

US5454A 

SPR 

176 -157 

USN7400A 

SPR 

163 -159 

V54ACT876D 

♦VTC 

133 - 46 

VA6A159539 

VAD 

376 - 33 

US74H55A 

SPR 

179 

-115 

US5454J 

SPR 

157 -158 

USN7400J 

SPR 

154 -207 

V54ACT878D 

♦VTC 

133 - 66 

VA6A74731 

VAD 

354 - 44 

US74H55J 

SPR 

158 

-157 

US5455A 

SPR 

179 -116 

USN7401A 

SPR 

164 - 66 

V54ACT879D 

♦VTC 

133 - 74 

VA6A74739 

VAD 

354 - 45 

US74H60A 

SPR 

177 

- 29 

US5455J 

SPR 

158 -158 

USN7401J 

SPR 

155 - 30 

V54ACT880D 

♦VTC 

229 - 67 

VA6T145831 

VAD 

330 -210 

US74H60J 

SPR 

157 

-183 

US5460A 

SPR 

177 - 30 

USN7402A 

SPR 

165 - 33 

V61 Cl 6P45(A) 

♦VIT 

292 -104 

VA6T145839 

VAD 

330 -211 

US74H61A 

SPR 

179 

-143 

US5460J 

SPR 

157 -184 

USN7402J 

SPR 

155 - 59 

V61C16P45L(A) 


292 -105 

VA6T155831 

VAD 

330 -212 

US74H61J 

SPR 

158 

-168 

US5461A 

SPR 

179 -144 

USN7410A 

SPR 

169 - 79 


♦VIT 


VA6T155839 

VAD 

330 -213 

US74H62A 

SPR 

179 

-166 

US5461J 

SPR 

158 -169 

USN7410J 

SPR 

155 -111 

V61C16P55(A) 

♦VIT 

292 -106 

VA6T74139 

VAD 

354 - 46 

US74H62J 

SPR 

158 

-182 

US5462A 

SPR 

179 -167 

USN7420A 

SPR 

171 -165 

V61C16P55L(A) 


292 -107 

VA6T74731 

VAD 

330 -214 

US74H71A 

SPR 

133 

-134 

US5462J 

SPR 

158 -183 

USN7420J 

SPR 

156 - 68 


♦VIT 


VA6T74739 

VAD 

330 -215 

US74H71J 

SPR 

126 

- 4 

US5470A 

SPR 

130 - 83 

USN7430A 

SPR 

174 -122 

V61C16P70(A) 

♦VIT 

292 -108 

VA705DJ 

♦VTC 

335 -176 

US74H72A 

SPR 

138 

-119 

US5470J 

SPR 

125 - 72 

USN7430J 

SPR 

156 -184 

V61C16P70L(A) 


292 -109 

VA705DK 

♦VTC 

335 -177 

US74H72J 

SPR 

126 

-140 

US5471A 

SPR 

133 -135 

USN7440A 

SPR 

171 -166 


♦VIT 


VA705DL 

♦VTC 

335 -178 

US74H73A 

SPR 

131 

- 24 

US5471J 

SPR 

126 - 5 

USN7440J 

SPR 

156 - 69 

V74ACT373D 

♦VTC 

229 -107 

VA705PJ 

♦VTC 

335 -179 

US74H73J 

SPR 

125 

-136 

US5472A 

SPR 

138 -121 

USN7450A 

SPR 

176 - 3 

V74ACT373DL 

♦VTC 

229 -117 

VA705PK 

♦VTC 

335 -180 

US74H74A 

SPR 

132 

- 49 

US5472J 

SPR 

126 -142 

USN7450J 

SPR 

157 - 56 

V74ACT373P 

♦VTC 

229 -108 

VA705PL 

♦VTC 

335 -181 

US74H74J 

SPR 

125 

-176 

US5473A 

SPR 

131 - 25 

USN7451A 

SPR 

176 - 92 

V74ACT373PK 

♦VTC 

229 -118 

VA705T 

♦VTC 

343 -208 

US74H76A 

SPR 

138 

- 7 

US5473J 

SPR 

125 -137 

USN7451J 

SPR 

157 - 94 

V74ACT373PO 

♦VTC 

229 -109 

VA705TJ 

♦VTC 

343 -209 

US74H76J 

SPR 

126 

- 94 

US5474A 

SPR 

132 - 50 

USN7453A 

SPR 

176 -188 

V74ACT374D 

♦VTC 

135 - 82 

VA705TK 

♦ VTC 

343 -210 

US74H78A 

SPR 

133 

-175 

US5474J 

SPR 

125 -177 

USN7453J 

SPR 

157 -114 

V74ACT374DL 

♦VTC 

135 - 86 

VA706DJ 

♦ VTC 

335 -182 

US74H78J 

SPR 

126 

- 19 

US5476A 

SPR 

138 - 8 

USN7454A 

SPR 

157 -147 

V74ACT374P 

♦VTC 

135 - 83 

VA706DK 

♦VTC 

335 -183 

US74H571A 

SPR 

125 

-206 

US5486A 

SPR 

177 -193 

USN7454J 

SPR 

157 -160 

V74ACT374PK 

♦VTC 

135 - 87 

VA706DL 

♦ VTC 

335 -184 

US74H572A 

SPR 

138 

-120 

US5486J 

SPR 

158 - 20 

USN7460A 

SPR 

177 - 63 

V74ACT374PO 

♦VTC 

135 - 84 

VA706PJ 

♦VTC 

335 -185 

US74H572J 

SPR 

126 

-141 

US5490A 

SPR 

205 -173 

USN7460J 

SPR 

157 -186 

V74ACT533D 

♦VTC 

229 -110 

VA706PK 

♦VTC 

335 -186 

US74HCT00N(A) 


162 

- 55 

US5490J 

SPR 

197-117 

USN7470A 

SPR 

130 - 49 

V74ACT533DL 

♦VTC 

229 -119 

VA706PL 

♦VTC 

335 -187 


♦ UNV 



US5492A 

SPR 

206 - 37 

USN7470J 

SPR 

125 - 57 

V74ACT533P 

♦VTC 

229 -111 

VA706TJ 

♦VTC 

343 -211 

US74HCT02N(A) 


164 

-126 

US5492J 

SPR 

197 -145 

USN7473A 

SPR 

131 - 62 

V74ACT533PK 

♦VTC 

229 -120 

VA706TK 

♦ VTC 

343 -212 


♦ UNV 



US5493A 

SPR 

207 -144 

USN7473J 

SPR 

125 -139 

V74ACT533PO 

♦VTC 

229 -112 

VA706TL 

♦VTC 

343 -213 

US74HCT04N 

♦ UNV 

237 

-154 

US5493J 

SPR 

197 -216 

USN7474A 

SPR 

132 - 99 

V74ACT563D 

♦VTC 

231 - 10 

VA3026 

VAD 

340 - 86 

US74HCT08N(A) 


166 

-176 

US7400A 

SPR 

163 - 76 

USN7474J 

SPR 

125 -179 

V74ACT563DL 

♦VTC 

231 - 16 

VBA705DJ 

♦VTC 

335 -188 


♦ UNV 



US7400J 

SPR 

154 -206 

USR0108A 

SPR 

370 - 15 

V74ACT563P 

♦VTC 

231 - 11 

VBA705DK 

♦VTC 

335 -189 

US74HCT10N(A) 


168 

- 30 

US7401A 

SPR 

164 - 27 

USR0108B 

SPR 

370 - 16 

V74ACT563PK 

♦VTC 

231 - 17 

VBA705DL 

♦VTC 

335 -190 


♦ UNV 



US7401J 

SPR 

155 - 29 

USS5400A 

SPR 

163 -160 

V74ACT563PO 

♦VTC 

231 - 12 

VBA705PJ 

♦VTC 

335 -191 

US74HCT11 N(A) 


169 

-128 

US7402A 

SPR 

164 -219 

USS5400J 

SPR 

154 -208 

V74ACT564D 

♦VTC 

136 -183 

VBA705PK 

♦VTC 

335 -192 


♦ UNV 



US7402J 

SPR 

155 - 58 

USS5401A 

SPR 

164 - 67 

V74ACT564DL 

♦VTC 

136 -205 

VBA705PL 

♦ VTC 

335 -193 

US74HCT20N(A) 


170 

- 95 

US7403A 

SPR 

166 - 39 

USS5401J 

SPR 

155 - 31 

V74ACT564P 

♦VTC 

136 -184 

VBA705TJ 

♦VTC 

343 -214 


♦ UNV 



US7408A 

SPR 

167 - 50 

USS5402A 

SPR 

165 - 34 

V74ACT564PK 

♦VTC 

136 -206 

VBA705TK 

♦VTC 

343 -215 

US74HCT27N(A) 


173 

- 63 

US7408J 

SPR 

160 -105 

USS5402J 

SPR 

155 - 60 

V74ACT564PO 

♦VTC 

136 -185 

VBA705TL 

♦VTC 

343 -216 


♦ UNV 



US7409A 

SPR 

167 -162 

USS5410A 

SPR 

169 - 80 

V74ACT573D 

♦VTC 

231 - 86 

VBA706DJ 

♦ VTC 

335 -194 

US74HCT30N(A) 


173 

-190 

US7409J 

SPR 

160 -135 

USS5410J 

SPR 

155 -112 

V74ACT573DL 

♦VTC 

231 - 95 

VBA706DK 

♦ VTC 

335 -195 


♦ UNV 



US7410A 

SPR 

169 - 16 

USS5420A 

SPR 

171 -167 

V74ACT573P 

♦VTC 

231 - 87 

VBA706DL 

♦VTC 

335 -196 

US74HCT32N(A) 


174 

-185 

US7410J 

SPR 

155 -110 

USS5420J 

SPR 

156 - 70 

V74ACT573PK 

♦VTC 

231 - 96 

VBA706PJ 

♦VTC 

335 -197 


♦ UNV 



US7411A 

SPR 

169 -210 

USS5430A 

SPR 

174 -123 

V74ACT573PO 

♦VTC 

231 - 88 

VBA706PK 

♦VTC 

335 -198 

US74HCT73N(A) 


130 

-149 

US7411J 

SPR 

158 - 35 

USS5430J 

SPR 

156 -185 

V74ACT574D 

♦VTC 

231 -162 

VBA706PL 

♦ VTC 

335 -199 


♦ UNV 



US7420A 

SPR 

171 - 81 

USS5440A 

SPR 

171 -168 

V74ACT574DL 

♦VTC 

231 -160 

VBA706TJ 

♦VTC 

343 -217 

US74HCT74N(A) 


131 

-144 

US7420J 

SPR 

156 - 66 

USS5440J 

SPR 

156 - 71 

V74ACT574P 

♦VTC 

231 -163 

VBA706TK 

♦VTC 

343 -218 


♦ UNV 



US7421A 

SPR 

178 -200 

USS5450A 

SPR 

176 - 4 

V74ACT574PK 

♦VTC 

231 -161 

VBA706TL 

♦VTC 

343 -219 


♦•Mfr’s data sheet available 


in microfilm service 
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CO 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

USER SEQUENCE 



wmiiU 






IsflWfiT;! 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

VCR2N 


375 

- 21 

WC946D 

■HI 

162 

-104 

XC8T97P 

wua 

242 

- 55 

XP2207N 

♦ EXR 

370 

-169 

XR5533AN 

♦ EXR 

346 

-124 


SIX 



WC948D 

WESY 

139 

-166 

XC8T98L 

MOTA 

242 

-153 


♦ RTN 



XR5533AP 

♦ EXR 

346 

-125 

VCR3P 

♦ INL 

375 

- 22 

WC949D 

WESY 

162 

-105 

XC8T98P 

MOTA 

242 

-154 

XR2207P 

♦ EXR 

370 

-170 

XR5533N 

♦ EXR 

346 

-126 


SIX 



WC952D 

WESY 

140 

-141 

XR082CN 

♦ EXR 

330 

-178 


♦ RTN 



XR5533P 

♦ EXR 

346 

-127 

VCR4N 

♦ INL 

375 

- 23 

WC953D 

WESY 

140 

-182 

XR082CP 

♦ EXR 

330 

-179 

XR2208CN(2) 

♦ EXR 

377 

- 12 

XR5534ACN 

♦ EXR 

357 

- 6 


SIX 



WC955D 

WESY 

140 

-142 

XR082DN 

♦ EXR 

330 

-180 

XR2208CP(2) 

♦ EXR 

377 

- 13 

XR5534ACP 

♦ EXR 

357 

- 7 

VCR7N 

♦ INL 

375 

■ 24 

WC956D 

WESY 

140 

-183 

XR082DP 

♦ EXR 

330 

-181 

XR2208M(2) 

♦ EXR 

377 

- 14 

XR5534AM 

♦ EXR 

357 

- 8 


SIX 



WC962D 

WESY 

168 

- 66 

XR082M 

♦ EXR 

330 

-182 

XR2208N(2) 

♦ EXR 

377 

- 15 

XR5534CN 

♦ EXR 

357 

- 9 

VFC32BM 

♦ BUB 

371 

- 4 

WC963D 

WESY 

168 

- 67 

XR082N 

♦ EXR 

330 

-183 

XR2208P(2) 

♦ EXR 

377 

- 16 

XR5534CP 

♦ EXR 

357 

- 10 

VFC32KP 

♦ BUB 

371 

- 12 

WC1146 

PRX 

325 

-125 

XR082P 

♦ EXR 

330 

-184 

XR2209CN 

♦ EXR 

377 

- 17 

XR5534M 

♦ EXR 

357 

- 11 

VFC32SM 

♦ BUB 

371 

- 5 

WC1709 

WESC 

356 

- 17 

XR083CN 

♦ EXR 

354 

- 47 

XR2209CP 

♦ EXR 

377 

- 18 

XR7000CN 

EXR 

358 

-160 

VFC32UM 

♦ BUB 

371 

- 6 

WC1709T 

PRX 

347 

-200 

XR083CP 

♦ EXR 

354 

- 48 

XR2209M 

♦ EXR 

377 

- 19 

XR7000CP(2) 

EXR 

358 

-161 

VFC32VM 

♦ BUB 

371 

- 7 

WC7400D 

WESY 

163 

- 77 

XR083DN 

♦ EXR 

354 

- 49 

XR2211CN 

♦ EXR 

377 

- 20 

XR7000M(2) 

EXR 

358 

-162 

VFC32WM 

♦ BUB 

371 

- 8 

WC7410D 

WESY 

169 

- 17 

XR083DP 

♦ EXR 

354 

- 50 


♦ RTN 



XR8038ACN(A) 

♦ EXR 

382 

-150 

VFC42BM 

BUB 

371 

-134 

WC7420D 

WESY 

171 

- 83 

XR083M 

♦ EXR 

354 

- 51 

XR2211CP 

♦ EXR 

377 

- 21 

XR8038ACP(A) 

♦ EXR 

382 

-151 

VFC42BP 

BUB 

371 

-135 

WC7430D 

WESY 

174 

- 74 

XR083N 

♦ EXR 

354 

- 52 


♦ RTN 



XR8038AM(A) 

♦ EXR 

382 

-152 

VFC42SM 

BUB 

371 

-136 

WC7440D 

WESY 

171 

- 84 

XR083P 

♦ EXR 

354 

- 53 

XR2211M 

♦ EXR 

377 

- 22 

XR8038AN(A) 

♦ EXR 

382 

-153 

VFC52BM 

BUB 

371 

-131 

WC7450D 

WESY 

175 

-174 

XR084CN 

♦ EXR 

339 

- 58 


♦ RTN 



XR8038AP(Aj 

♦ EXR 

382 

-154 

VFC52BP 

BUB 

371 

-132 

WC7451D 

WESY 

176 

- 76 

XR084CP 

♦ EXR 

339 

- 59 

XR2211N 

♦ EXR 

377 

- 23 

XR8038CN 

♦ EXR 

382 

-155 

VFC52SM 

BUB 

371 

-133 

WC7453D 

WESY 

176 

-159 

XR084DN 

♦ EXR 

339 

- 60 


♦ RTN 



XR8038CP 

♦ EXR 

382 

-156 

VFC62BG 

♦ BUB 

373 

-105 

WC7460D 

WESY 

177 

- 32 

XR084DP 

♦ EXR 

339 

- 61 

XR2211P 

♦ EXR 

377 

- 24 

XR8038M 

♦ EXR 

382 

-157 

VFC62BM 

♦ BUB 

373 

-101 

WC7470D. 

WESY 

130 

- 85 

XR084M 

♦ EXR 

339 

- 62 


♦ RTN 



XR8038N 

♦ EXR 

382 

-158 

VFC62CG 

♦ BUB 

373 

-106 

WC7472D 

WESY 

138 

-123 

XR084N 

♦ EXR 

339 

- 63 

XR2212CN 

♦ EXR 

370 

-176 

XR8038P 

♦ EXR 

382 

-159 

VFC62CM 

♦ BUB 

373 

-102 

WC7473D 

WESY 

131 

- 27 

XR084P 

♦ EXR 

339 

- 64 

XR2212CP 

♦ EXR 

370 

-177 

XR13600AP 

♦ EXR 

325 

-204 

VFC62SM 

♦ BUB 

373 

-103 

WC7474D 

WESY 

132 

- 52 

XR094CN 

♦ EXR 

324 

- 78 

XR2212DP 

EXR 

370 

-178 

XR13600CP 

♦ EXR 

325 

-205 

VFC100AG 

♦ BUB 

370 

- 47 

WD55A(2) 

♦WDC 

373 

- 62 

XR094CP 

♦ EXR 

324 

- 79 

XR2212M 

♦ EXR 

370 

-179 

XR14412FN 

EXR 

375 

-182 

VFC100BG 

♦ BUB 

370 

- 48 

WD55B(2) 

♦WDC 

373 

- 63 

XR094N 

♦ EXR 

324 

- 80 

XR2212N 

♦ EXR 

370 

-180 

XR14412FP 

EXR 

375 

-183 

VFC100SG 

♦ BUB 

370 

- 49 

WD74HC200 

♦WDC 

297 

-117 

XR094P 

♦ EXR 

324 

- 81 

XR2212P 

♦ EXR 

370 

-181 

XR14412VN 

♦ EXR 

375 

-184 

VFC320BG 

♦ BUB 

371 

- 17 

WD74HC200E 

WDC 

297 

-118 

XR095CN 

♦ EXR 

323 

- 66 

XR2213CN 

♦ EXR 

370 

-182 

XR14412VP 

♦ EXR 

375 

-185 

VFC320BM 

♦ BUB 

371 

- 9 

WD74HC200F 

WDC 

297 

-119 

XR095CP 

♦ EXR 

323 

- 67 

XR2213CP 

♦ EXR 

370 

-183 

XR-C587 

♦ EXR 

380 

-166 

VFC320CG 

♦ BUB 

371 

- 18 

WG8038BC 

DTL 

382 

-147 

XR095N 

♦ EXR 

323 

- 68 

XR2213M 

♦ EXR 

370 

-184 

XR-C588 

♦ EXR 

380 

-167 

VFC320CM 

♦ BUB 

371 

- 10 

WG8038BM 

DTL 

382 

-148 

XR095P 

♦ EXR 

323 

- 69 

XR2213P 

♦ EXR 

370 

-185 

XR-S200(2) 

♦ EXR 

370 

-144 

VFC320SM 

♦ BUB 

371 

- 11 

WG8038CC 

DTL 

382 

-149 

XR096CN 

♦ EXR 

316 

-148 

XR2216CN 

♦ EXR 

377 

- 25 

XR-T5670 

♦ EXR 

381 

-195 

VFQ1C 

♦ DTL 

370 

- 6 

WJM2B 

WJC 

375 

- 26 

XR096CP 

♦ EXR 

316 

-149 

XR2216CP 

♦ EXR 

377 

- 26 

XRL555CN 

♦ EXR 

372 

-109 

VFQ1R 

♦ DTL 

370 

- 7 

WJM2H 

WJC 

375 

- 25 

XR096N 

♦ EXR 

316 

-150 

XR2228CN(2) 

♦ EXR 

377 

- 27 

XRL555CP 

♦ EXR 

372 

-110 

VFQ2C 

♦ DTL 

370 

- 8 

WM101T 

PRX 

320 

-171 

XR096P 

♦ EXR 

316 

-151 

XR2228CP(2) 

♦ EXR 

377 

- 28 

XRL555M 

EXR 

372 

-111 

VFQ3C 

♦ DTL 

370 

- 9 

WM202T,G,Q 

WESY 

123 

- 58 

XR146M 

♦ EXR 

323 

- 70 

XR2228M(2) 

EXR 

377 

- 29 

XRT5640 

EXR 

381 

-193 

VLD212 

♦THD 

346 

- 6 

WM306Q 

WESC 

339 

-136 

XR205 

♦ EXR 

376 

-112 

XR2228N(2) 

EXR 

377 

- 30 

XRT5650 

♦ EXR 

381 

-194 

VM27C256-20CMB 

299 

- 40 

WM741T 

PRX 

358 

- 56 

XR210CN 

♦ EXR 

376 

-113 

XR2228P(2) 

EXR 

377 

- 31 

XRT5680 

EXR 

381 

-196 


♦ VTI 



WM1146Q 

LTIC 

325 

-126 

XR210M 

♦ EXR 

376 

-114 

XR2230CP 

♦ EXR 

364 

-158 

XRT5681 

♦ EXR 

381 

-197 

VM27C256-25CMB 

299 

- 41 

WM1709 

WESC 

356 

- 18 

XR215 

♦ EXR 

370 

-145 

XR2240CN(2) 

♦ EXR 

370 

-161 

XRT5992CN 

♦ EXR 

381 

-205 


♦VTI 



WM1709Q 

PRX 

347 

-108 

XR246N 

♦ EXR 

324 

- 82 

XR2240CP(2) 

♦ EXR 

370 

-162 

XRT5992CP 

♦ EXR 

381 

-206 

VM27C256-35CMB 

299 

- 42 

WM1709T 

PRX 

347 

-201 

XR246P 

♦ EXR 

324 

- 83 

XR2240M(2) 

♦ EXR 

370 

-163 

XRT8205CP 

♦ EXR 

382 

-185 


♦VTI 



WS840Q 

PRX 

373 

-172 

XR346-2CN 

♦ EXR 

324 

- 84 

XR2240N(2) 

♦ EXR 

370 

-164 

XRT8205P 

♦ EXR 

382 

-186 

VM27C256-45CMB 

299 

- 43 

WS841Q 

PRX 

373 

-173 

XR346-2CP 

♦ EXR 

324 

- 85 

XR2240P(2) 

♦ EXR 

370 

-165 

XTR100AM 

BUB 

324 

-207 


♦VTI 



WTL1516BGCD 

♦WET 

218 

- 9 

XR346CN 

♦ EXR 

324 

- 86 

XR2243CN(A) 

♦ EXR 

370 

-174 

XTR100AP 

BUB 

324 

-208 

VOA901 

♦THD 

318 

-150 

WTL1516BGMD 

♦WET 

218 

- 10 

XR346CP 

♦ EXR 

324 

- 87 

XR2243CP(A) 

♦ EXR 

370 

-175 

XTR100BM 

BUB 

324 

-209 

VQ1000J 

♦ SIX 

388 

- 80 

WTL1516BJC 

♦WET 

218 

- 49 

XR494CN 

♦ EXR 

365 

-195 

XR2261CP 

EXR 

390 

- 24 

XTR100BP 

BUB 

324 

-210 


TOP 



WTL1516BJM 

♦WET 

218 

- 50 

XR494CP 

♦ EXR 

365 

-196 

XR2264CP 

♦ EXR 

390 

- 30 

XTR101AG 

BUB 

325 

-123 

VQ1000N6 

♦ STX 

388 

-120 

WTL1516BLCA 

♦ WET 

218 

- 19 

XR494M 

♦ EXR 

365 

-197 

XR2265CP 

EXR 

390 

- 31 

XTR101BG 

BUB 

325 

-124 

VQ1000N7 

♦ STX 

388 

-121 

WTL1516BLMA 

♦WET 

218 

- 20 

XR495CN 

♦ EXR 

365 

-214 

XR2266(2) 

♦ EXR 

390 

- 32 

XTR110AG 

♦ BUB 

388 

- 68 

VQ1000P 

♦SIX 

388 

- 81 

WTL2516AGCD 

♦ WET 

218 

- 1 

XR495CP 

♦ EXR 

365 

-215 

XR2524N 

♦ EXR 

363 

- 57 

XTR110KP 

♦ BUB 

388 

- 69 

VQ1001J 

♦ SIX 

388 

- 82 

WTL2516AGMD 

♦ WET 

218 

- 2 

XR495M 

♦ EXR 

365 

-216 

XR2524P 

♦ EXR 

363 

- 58 

Z6132-3DS 

ZIL 

295 

-120 

VQ1001P 

♦ SIX 

388 

- 83 

WTL2516AJC 

♦WET 

218 

- 37 

XR555CM 

EXR 

372 

-103 

XR2525AC(A) 

♦ EXR 

363 

-148 

Z6132-3PS 

ZIL 

295 

-121 

VQ1004J 

♦ SIX 

388 

- 84 

WTL2516AJE 

♦WET 

218 

- 38 

XR555CN 

♦ EXR 

372 

-104 

XR2525AN(A) 

♦ EXR 

363 

-149 

Z6132-4CS 

ZIL 

295 

-122 

VQ1004P 

♦ SIX 

388 

- 85 

WTL2516AJM 

♦WET 

218 

- 39 

XR555CP 

♦ EXR 

372 

-105 

XR2527AC(A) 

♦ EXR 

363 

-150 

Z6132-4DS 

ZIL 

295 

-123 

VQ1006J 

♦ SIX 

388 

- 86 

WTL2516ALCA 

♦WET 

218 

- 21 

XR555CT(2) 

EXR 

372 

-106 

XR2527AN(A) 

♦ EXR 

363 

-151 

Z6132-4PS 

ZIL 

295 

-124 

VQ1006P 

♦ SIX 

388 

- 87 

WTL2516ALCC 

♦WET 

218 

- 11 

XR555M 

EXR 

372 

-107 

XR2543N 

♦ EXR 

363 

-211 

Z6132-5CS 

ZIL 

295 

-125 

VQ2001J 

♦ SIX 

388 

- 88 

WTL2516ALMA 

♦ WET 

218 

- 22 

XR555MT(2) 

EXR 

372 

-108 

XR2556CN(2) 

♦ EXR 

370 

-189 

Z6132-5DS 

ZIL 

295 

-126 

VQ2001P 

♦SIX 

388 

- 89 

WTL2516ALMC 

♦ WET 

218 

- 12 

XR556CN 

♦ EXR 

373 

- 7 

XR2556CP(2) 

♦ EXR 

370 

-190 

Z6132-5PS 

ZIL 

295 

-127 

VQ2004J 

♦SIX 

388 

- 90 

WTL2516BGCD 

♦ WET 

218 

- 3 

XR556CP 

♦ EXR 

373 

- 8 

XR2556M(2) 

♦ EXR 

370 

-191 

Z6132-6CS 

ZIL 

295 

-128 

VQ2004P 

♦SIX 

388 

- 91 

WTL2516BGMD 

♦ WET 

218 

- 4 

XR556M 

♦ EXR 

373 

- 9 

XR3403CN 

EXR 

339 

- 65 

Z6132-6DS 

ZIL 

295 

-129 

VQ2006J 

♦ SIX 

388 

- 92 

WTL2516BJC 

♦ WET 

218 

- 40 

XR558CN 

♦ EXR 

373 

- 17 

XR3403CP 

EXR 

339 

- 66 

Z6132-6PS 

ZIL 

295 

-130 

VQ2006P 

♦ SIX 

388 

- 93 

WTL2516BJE 

♦WET 

218 

- 41 

XR558CP 

♦ EXR 

373 

- 18 

XR3417CN(A) 

EXR 

378 

-209 

ZBA1 

FERB 

316 

-152 

VQ7254N6 

♦ STX 

388 

- 94 

WTL2516BJM 

♦ WET 

218 

- 42 

XR558M 

♦ EXR 

373 

- 19 

XR3417CP(A) 

EXR 

378 

-210 

ZLA1 A(2) 

FERB 

316 

-218 

VQ7254N7 

♦ STX 

388 

- 95 

WTL2516BLCA 

♦WET 

218 

- 23 

XR559CN 

♦ EXR 

373 

- 20 

XR3418CN(A) 

EXR 

378 

-211 

ZLA10 

FERB 

317 

-172 

VRE100C 

♦THL 

388 

- 6 

WTL2516BLCC 

♦ WET 

218 

- 13 

XR559CP 

♦ EXR 

373 

- 21 

XR3418CP(A) 

EXR 

378 

-212 

ZLA15 

♦ FERB 

317 

-173 

VRE100CA 

♦THL 

388 

- 7 

WTL2516BLMA 

♦ WET 

218 

- 24 

XR559M 

♦ EXR 

373 

- 22 

XR3503M 

EXR 

339 

- 67 

ZLA30 

FERB 

335 

-130 

VRE100M 

♦ THL 

388 

- 8 

WTL2516BLMC 

♦ WET 

218 

• 14 

XR567ACN 

♦ EXR 

372 

-127 

XR3517CN(A) 

EXR 

378 

-213 

ZLD2S 

FERB 

316 

- 36 

VRE100MA 

♦THL 

388 

- 9 

WTL2516CGCD 

♦ WET 

218 

- 5 

XR567ACP 

♦ EXR 

372 

-128 

XR3517M(A) 

EXR 

378 

-214 

ZLD2T 

FERB 

316 

- 37 

VRE101C 

♦THL 

388 

- 10 

WTL2516CGMD 

♦ WET 

218 

- 6 

XR567AM 

♦ EXR 

372 

-129 

XR3518CN(A) 

EXR 

378 

-215 

ZLD2U 

FERB 

316 

- 38 

VRE101CA 

♦THL 

388 

- 11 

WTL2516CJC 

♦ WET 

218 

- 43 

XR567CN 

♦ EXR 

372 

-130 

XR3518M(A) 

EXR 

378 

-216 

ZLD709 

♦ FERB 

356 

- 19 

VRE101M 

♦THL 

388 

- 12 

WTL2516CJE 

♦ WET 

218 

- 44 

XR567CP 

♦ EXR 

372 

-131 

XR3524CN 

♦ EXR 

363 

- 59 

ZLD709C 

♦ FERB 

356 

- 20 

VRE101MA 

♦THL 

388 

- 13 

WTL2516CJM 

♦ WET 

218 

- 45 

XR567M 

♦ EXR 

372 

-132 

XR3524CP 

♦ EXR 

363 

- 60 

ZLD709CE 

FERB 

356 

- 75 

VRE102C 

. ♦THL 

388 

- 34 

WTL2516CLCA 

♦ WET 

218 

- 25 

XR567N 

EXR 

372 

-133 

XR3525AC(A) 

♦ EXR 

363 

-152 

ZLD709CF 

FERB 

355 

-163 

VRE102CA 

♦THL 

388 

- 35 

WTL2516CLCC 

♦ WET 

218 

- 15 

XR742CN 

EXR 

368 

-174 

XR3525AN(A) 

♦ EXR 

363 

-153 

ZLD709CG 

FERB 

355 

-164 

VRE102M 

♦ THL 

388 

- 36 

WTL2516CLMA 

♦ WET 

218 

- 26 

XR742CP 

EXR 

368 

-175 

XR3527AC(A) 

♦ EXR 

363 

-154 

ZLD709F 

FERB 

355 

-165 

VRE102MA 

♦THL 

388 

- 37 

WTL2516CLMC 

♦ WET 

218 

- 16 

XR1458CP 

♦ EXR 

330 

-185 

XR3527AN(A) 

♦ EXR 

363 

-155 

ZLD741 

FERB 

358 

- 57 

VRE105C 

♦THL 

388 

- 14 

WTL2516GCD 

♦WET 

218 

- 7 

XR1468CN 

♦ EXR 

362 

-134 

XR3543P 

♦ EXR 

363 

-212 

ZLD741C 

FERB 

358 

- 58 

VRE105CA 

♦THL 

388 

- 15 

WTL2516GMD 

♦ WET 

218 

- 8 

XR1468CP 

EXR 

362 

-133 

XR4136CN 

♦ EXR 

342 

-128 

ZLD741CE 

FERB 

352 

- 25 

VRE105M 

♦THL 

388 

- 16 

WTL2516JC 

♦ WET 

218 

• 46 

XR1488N 

♦ EXR 

249 

- 68 

XR4136CP 

♦ EXR 

342 

-129 

ZN54L96E 

FERB 

312 

-151 

VRE105MA 

♦THL 

388 

- 17 

WTL2516JE 

♦ WET 

218 

- 47 

XR1488P 

♦ EXR 

249 

- 69 

XR4136M 

♦ EXR 

342 

-130 

ZN54L96J 

FERB 

312 

-152 

VRE107C 

♦THL 

388 

- 38 

WTL2516JM 

♦ WET 

218 

- 48 

XR1489AN 

♦ EXR 

279 

-181 

XR4151CP 

♦ EXR 

371 

-119 

ZN74L96E 

FERB 

312 

-153 

VRE107CA 

♦THL 

388 

- 39 

WTL2516LCA 

♦ WET 

218 

- 27 

XR1489AP 

♦ EXR 

279 

-182 

XR4151CT 

EXR 

371 

-120 

ZN74L96J 

FERB 

312 

-154 

VRE107M 

♦THL 

388 

- 40 

WTL2516LCC 

♦ WET 

218 

- 17 

XR1524M 

♦ EXR 

363 

- 56 

XR4151MT 

EXR 

371 

-121 

ZN402E 

FERB 

341 

-192 

VRE107MA 

♦THL 

388 

- 41 

WTL2516LMA 

♦ WET 

218 

- 28 

XR1525AN(A) 

♦ EXR 

363 

-146 

XR4151P 

♦ EXR 

371 

-122 

ZN402T 

FERB 

341 

-196 

VRE120C 

♦THL 

388 

- 18 

WTL2516LMC 

♦ WET 

218 

- 18 

XR1527AN(A) 

♦ EXR 

363 

-147 

XR4151T 

EXR 

371 

-123 

ZN409CE 

♦ FERB 

392 

-172 

VRE120CA 

♦THL 

388 

- 19 

WTL2517AGCD 

♦ WET 

218 

- 29 

XR1543M 

♦ EXR 

363 

-210 

XR4194CK 

EXR 

366 

- 20 

ZN411 

♦ FERB 

392 

-173 

VRE120M 

♦THL 

388 

- 20 

WTL2517AGMD 

♦ WET 

218 

- 30 

XR1568M 

♦ EXR 

362 

-135 

XR4194CN 

♦ EXR 

366 

- 28 

ZN423 

♦ FERB 

392 

-174 

VRE120MA 

♦THL 

388 

- 21 

WTL2517AJC 

♦ WET 

218 

- 51 

XR1568N 

♦ EXR 

362 

-136 

XR4194M 

♦ EXR 

366 

- 43 

ZN424E 

FERB 

341 

-197 

VRE121C 

♦THL 

388 

- 22 

WTL2517AJE 

♦ WET 

218 

- 52 

XR2103CN 

♦ EXR 

376 

-171 

XR4194MK 

EXR 

366 

- 21 

ZN424P 

FERB 

341 

-198 

VRE121CA 

♦THL 

388 

- 23 

WTL2517AJM 

♦ WET 

218 

- 53 

XR2103CP 

♦ EXR 

376 

-172 

XR4195CK 

♦ EXR 

366 

- 44 

ZN424T 

FERB 

341 

-199 

VRE121M 

♦THL 

388 

- 24 

WTL2517BGCD 

♦ WET 

218 

- 31 

XR2120CN 

♦ EXR 

376 

-173 

XR4195CT 

EXR 

366 

- 22 

ZN456J 

FERB 

379 

-117 

VRE121MA 

♦THL 

388 

- 25 

WTL2517BGMD 

♦WET 

218 

- 32 

XR2120CP 

♦ EXR 

376 

-174 

XR4195MK 

EXR 

366 

- 45 

ZN459C 

♦ FERB 

341 

-193 

VRE122C 

♦THL 

388 

- 42 

WTL2517BJC 

♦ WET 

218 

- 54 

XR2121CN 

♦ EXR 

376 

-176 

XR4195MT 

EXR 

366 

- 23 

ZN459CP 

♦ FERB 

341 

-208 

VRE122CA 

♦THL 

388 

- 43 

WTL2517BJE 

♦ WET 

218 

- 55 

XR2121CP 

♦ EXR 

376 

-175 

XR4202M 

♦ EXR 

343 

-100 

ZN459CT 

FERB 

341 

-194 

VRE122M 

♦THL 

388 

- 44 

WTL2517BJM 

♦WET 

218 

- 56 

XR2122CN 

♦ EXR 

376 

-177 

XR4202N 

♦ EXR 

343 

-101 

ZN459T 

FERB 

341 

-195 

VRE122MA 

♦THL 

388 

- 45 

WTL2517CGCD 

♦ WET 

218 

- 33 

XR2122CP 

♦ EXR 

376 

-178 

XR4202P 

♦ EXR 

343 

-102 

ZN460 

♦ FERB 

341 

-209 

VRE125C 

♦THL 

388 

- 26 

WTL2517CGMD 

♦WET 

218 

- 34 

XR2123CN 

♦ EXR 

376 

-179 

XR4212CN 

♦ EXR 

339 

- 68 

ZN460C 

♦ FERB 

341 

-210 

VRE125CA 

♦THL 

388 

- 27 

WTL2517CJC 

♦WET 

218 

- 57 

XR2123CP 

♦ EXR 

376 

-180 

XR4212CP 

♦ EXR 

339 

- 69 

ZN460CP 

♦ FERB 

341 

-211 

VRE127C 

♦THL 

388 

- 28 

WTL2517CJE 

♦ WET 

218 

- 58 

XR2125CN 

♦ EXR 

376 

-181 

XR4212M 

♦ EXR 

339 

- 70 

ZN470AE 

♦ FERB 

379 

-110 

VRE127CA 

♦THL 

388 

- 29 

WTL2517CJM 

♦ WET 

218 

- 59 

XR2125CP 

♦ EXR 

376 

-182 

XR4558CP 

♦ EXR 

330 

-186 

ZN470E 

FERB 

379 

-111 

VRE130MD 

♦THL 

388 

- 30 

WTL2517GCD 

♦WET 

218 

- 35 

XR2200 

♦ EXR 

390 

- 29 

XR4560CN 

♦ EXR 

316 

- 49 

ZN475E(2) 

♦ FERB 

379 

-112 

VRE130MF 

♦THL 

388 

- 31 

WTL2517GMD 

♦WET 

218 

- 36 

XR2206CN 

♦ EXR 

377 

- 7 

XR4560CP 

♦ EXR 

316 

- 50 

ZN476E(2) 

♦ FERB 

379 

-113 

VRE135MD 

♦THL 

388 

- 32 

WTL2517JC 

♦ WET 

218 

- 60 

XR2206CP 

♦ EXR 

377 

- 8 

XR4560MD 

♦ EXR 

316 

- 51 

ZN477E(2) 

♦ FERB 

379 

-114 

VRE135MF 

♦THL 

388 

- 33 

WTL2517JE 

♦WET 

218 

- 61 

XR2206M 

♦ EXR 

377 

- 9 

XR4739CN 

EXR 

343 

-114 

ZN478E 

♦ FERB 

379 

-115 

VT27C64-17 

♦VTI 

299 

-117 

WTL2517JM 

♦WET 

218 

- 62 

XR2206N 

♦ EXR 

377 

- 10 

XR4739CP 

EXR 

343 

-115 

ZN480E 

♦ FERB 

392 

-175 

VT27C64-20 

♦VTI 

299 

-118 

X9MMED(A) 

♦XIC 

383 

■ 99 

XR2206P 

♦ EXR 

377 

- 11 

XR4741CN 

♦ EXR 

339 

- 71 

ZN482Z 

♦ FERB 

342 

- 18 

VT27C64-25 

♦VTI 

299 

-119 

X9MMEP(A) 

♦XIC 

383 

-100 

XR2207CN 

♦ EXR 

370 

-166 

XR4741CP 

♦ EXR 

339 

- 72 

ZN1034 

♦ RSCB 

370 

- 67 

WC1Q1T 

PRX 

320 

-170 

XC8T95L 

MOTA 

241 

- 65 


♦ RTN 



XR4741M 

♦ EXR 

339 

- 73 

ZN1034P(2) 

FERB 

370 

- 68 

WC115T 

LTIC 

324 

-123 

XC8T95P 

MOTA 

241 

- 66 

XR2207CP 

♦ EXR 

370 

-167 

XR5532AN 

♦ EXR 

330 

-187 

ZN1034T(2) 

FERB 

370 

- 69 

WC932D 

WESY 

183 

- 47 

XC8T96L 

MOTA 

241 

-155 


♦ RTN 



XR5532AP 

♦ EXR 

330 

-188 

ZN1066E 

♦ FERB 

362 

- 89 

WC944D 

WESY 

183 

- 48 

XC8T96P 

MOTA 

241 

-156 

XR2207M 

♦ EXR 

370 

-168 

XR5532N 

♦ EXR 

330 

-189 

ZN1066J 

♦ FERB 

362 

- 90 

WC945D 

WESY 

139 

-165 

XC8T97L 

MOTA 

242 

- 54 


♦ RTN 



XR5532P 

♦ EXR 

330 

-190 

ZN5400E 

♦ FERB 

163 

- 78 


D.A.T.A. 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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120 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 















3. 

TYPE 

No. 

cross inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

MLIne 

TYPE No. 

MFRS 

BSBB31 


ISiOTH 



mmm 

IH 1 Bi M'l 1 1 1 

Pa&Line 

ZN5400F 

FERB 

159 

-209 

ZN7442J 

FERB 

186 

-187 

ZNPCM2J♦FERB 

375 - 32 





■ 

ZN5401E 

FERB 

154 

-210 

ZN7450E 

FERB 

175 

-175 

ZNPCM3(A) FERB 

375 - 27 






ZN5401F 

FERB 

155 

- 32 

ZN7450F 

FERB 

157 

- 58 

ZNPCM3E(A) FERB 

375 - 33 






ZN5402E 

FERB 

164 

-220 

ZN7451E 

FERB 

176 

- 78 

ZNPCM3J(A) ♦FERB 

375 - 34 






ZN5402F 

FERB 

155 

- 61 

ZN7451F 

FERB 

157 

- 97 

ZSP6 FERB 

316 -153 






ZN5403E 

FERB 

166 

-110 

ZN7453E 

FERB 

176 

-162 

ZSP7 FERB 

316 -154 






ZN5403J 

FERB 

166 

- 42 

ZN7453F 

FERB 

157 

-117 

ZXF221B GECB 

138 - 18 






ZN5404E 

FERB 

238 

- 98 

ZN7454E 

FERB 

157 

-141 








ZN5404F 

FERB 

234 

-150 

ZN7454F 

FERB 

157 

-163 








ZN5405E 

FERB 

239 

- 42 

ZN7460E 

FERB 

177 

- 34 








ZN5405F 

FERB 

234 

-163 

ZN7460F 

FERB 

157 

-189 








ZN5408E 

FERB 

167 

- 76 

ZN7470E 

FERB 

130 

- 87 








ZN5408J 

FERB 

167 

- 51 

ZN7470F 

FERB 

125 

- 75 








ZN5409E 

FERB 

167 

-187 

ZN7472E 

FERB 

138 

-125 








ZN5409J 

FERB 

167 

-163 

ZN7472F 

FERB 

126 

-146 








ZN5410E 

FERB 

169 

- 18 

ZN7473E 

FERB 

131 

- 29 








ZN5410F 

FERB 

155 

-113 

ZN7473F 

FERB 

125 

-142 








ZN5412E 

FERB 

170 

- 64 

ZN7474E 

FERB 

132 

- 54 








ZN5412J 

FERB 

170 

- 52 

ZN7474F 

FERB 

125 

-182 








ZN5413J 

♦ FERB 

288 

- 43 

ZN7475E 

FERB 

132 

-104 








ZN5413W 

♦ FERB 

287 

- 68 

ZN7476E 

FERB 

138 

- 11 








ZN5420E 

FERB 

171 

- 85 

ZN7486E 

FERB 

178 

- 1 








ZN5420F 

FERB 

156 

- 72 

ZN7486J 

FERB 

177 

-196 








ZN5425E 

FERB 

173 

- 15 

ZN7490E 

FERB 

205 

-175 








ZN5425J 

FERB 

173 

- 4 

ZN7490F 

FERB 

197 

-119 








ZN5427E 

FERB 

173 

-128 

ZN7492AE 

FERB 

206 

- 63 








ZN5427J 

FERB 

173 

-112 

ZN7492AJ 

FERB 

206 

- 40 








ZN5428E 

FERB 

165 

- 35 

ZN7492E 

FERB 

206 

- 41 








7KIKAOQ 1 

cccm 

i 

. i 

7M7/1Q'3C 

CCQC3 

107 

.1/17 








ZN5430E 

FERB 

174 

- 75 

ZN7493AE 

FERB 

207 

-169 








ZN5430F 

FERB 

156 

-186 

ZN7493AJ 

FERB 

207 

-147 








ZN5432E 

FERB 

175 

- 51 

ZN7493E 

FERB 

207 

-148 








ZN5432J 

FERB 

175 

- 32 

ZN7493F 

FERB 

197 

-218 








ZN5437E 

FERB 

163 

-161 

ZN7496E 

FERB 

312 

-157 








ZN5437J 

♦ FERB 

236 

-139 

ZN7496J 

FERB 

312 

-158 








ZN5437W 

♦ FERB 

235 

-203 

ZN54107E 

FERB 

127 

-165 








ZN5438E 

FERB 

166 

-111 

ZN54107F 

FERB 

124 

-200 








ZN5438J 

♦ FERB 

237 

-111 

ZN54121E 

FERB 

210 

-157 








ZN5438W 

♦ FERB 

236 

- 13 

ZN54121J 

FERB 

210 

-140 








ZN5440E 

FERB 

171 

- 86 

ZN54122E 

FERB 

210 

- 40 








ZN5440F 

FERB 

156 

- 73 

ZN54122J 

FERB 

210 

- 24 








ZN5440J 

♦ FERB 

240 

- 72 

ZN54123E 

FERB 

210 

- 67 








ZN5440W 

♦ FERB 

234 

-214 

ZN54123J 

FERB 

210 

- 51 








ZN5442E 

FERB 

186 

-191 

ZN54150J 

♦ FERB 

265 

-106 








ZN5442J 

FERB 

186 

-186 

ZN54151J 

♦ FERB 

265 

-176 








ZN5450E 

FERB 

175 

-176 

ZN54151W 

♦ FERB 

264 

- 23 








ZN5450F 

FERB 

157 

- 60 

ZN54153J 

♦ FERB 

266 

-123 








ZN5451E 

FERB 

176 

- 77 

ZN54153W 

♦ FERB 

264 

- 65 








ZN5451F 

FERB 

157 

- 96 

ZN54154E 

FERB 

185 

-181 








ZN5453E 

FERB 

176 

-160 

ZN54154J(1) 

♦ FERB 

273 

-214 








ZN5453F 

FERB 

157 

-116 

ZN54154J(2) 

FERB 

185 

-177 








ZN5454E 

FERB 

176 

-161 

ZN54155E 

FERB 

185 

-201 








ZN5454F 

FERB 

157 

-162 

ZN54155J 

♦ FERB 

274 

- 52 








ZN5460E 

FERB 

177 

- 33 

ZN54155W 

♦ FERB 

273 

- 12 








ZN5460F 

FERB 

157 

-188 

ZN54157J 

♦ FERB 

267 

- 75 








ZN5470E 

FERB 

130 

- 86 

ZN54157W 

♦ FERB 

264 

- 97 








ZN5470F 

FERB 

125 

- 74 

ZN54161E 

FERB 

199 

-195 








ZN5472E 

FERB 

138 

-124 

ZN54161J 

FERB 

199 

-189 








ZN5473E 

FERB 

131 

- 28 

ZN54163E 

FERB 

201 

- 54 








ZN5473F 

FERB 

125 

-141 

ZN54163J 

FERB 

201 

- 50 








ZN5474E 

FERB 

132 

- 53 

ZN54174E 

FERB 

309 

-213 








ZN5474F 

FERB 

125 

-181 

ZN54174J 

FERB 

309 

-211 








ZN5475E 

FERB 

132 

-101 

ZN54175E 

FERB 

310 

- 43 








ZN5476E 

FERB 

138 

- 10 

ZN54175J 

FERB 

310 

- 41 








ZN5486E 

FERB 

177 

-220 

ZN54191E 

FERB 

202 

-132 








ZN5486J 

FERB 

177 

-195 

ZN54191J 

FERB 

202 

-126 








ZN5492AE 

FERB 

206 

- 62 

ZN54192E 

FERB 

203 

- 71 








ZN5492AJ 

FERB 

206 

- 39 

ZN54192J 

FERB 

203 

- 66 








ZN5493AE 

FERB 

207 

-168 

ZN54193E 

FERB 

204 

- 12 








ZN5493AJ 

FERB 

207 

-146 

ZN54193J 

FERB 

203 

-218 








ZN5496E 

FERB 

312 

-155 

ZN54197E 

FERB 

201 

-155 








ZN5496J 

FERB 

312 

-156 

ZN54197J 

FERB 

201 

-139 








ZN7400E 

FERB 

163 

- 79 

ZN74107E 

FERB 

127 

-166 








ZN7400F 

FERB 

159 

-210 

ZN74107F 

FERB 

124 

-201 








ZN7401E 

FERB 

164 

- 28 

ZN74121E 

FERB 

210 

-158 








ZN7401F 

FERB 

155 

- 33 

ZN74121J 

FERB 

210 

-141 








ZN7402E 

FERB 

165 

- 2 

ZN74122E 

FERB 

210 

-216 








ZN7402F 

FERB 

155 

- 62 

ZN74122J 

FERB 

210 

-198 








ZN7403E 

FERB 

166 

-112 

ZN74123E 

FERB 

211 

- 95 








ZN7403J 

FERB 

166 

- 43 

ZN74123J 

FERB 

211 

- 90 








ZN7404E 

FERB 

238 

- 99 

ZN74150E 

♦ FERB 

265 

-107 








ZN7404F 

FERB 

234 

-151 

ZN74150J 

♦ FERB 

265 

-108 








ZN7405E 

FERB 

239 

- 43 

ZN74151E 

♦ FERB 

265 

-177 








ZN7405F 

FERB 

234 

-164 

ZN74151J 

♦ FERB 

265 

-178 








ZN7408E 

FERB 

167 

- 77 

ZN74153E 

♦ FERB 

266 

-124 








ZN7408J 

FERB 

167 

- 52 

ZN74153J 

♦ FERB 

266 

-125 








ZN7409E 

FERB 

167 

-188 

ZN74154E(1) 

♦ FERB 

273 

-215 








ZN7409J 

FERB 

167 

-164 

ZN74154E(2) 

FERB 

185 

-182 








ZN7410E 

FERB 

169 

- 19 

ZN74154J(1) 

♦ FERB 

273 

-216 








ZN7410F 

FERB 

155 

-114 

ZN74154J(2) 

FERB 

185 

-178 








ZN7412E 

FERB 

170 

- 65 

ZN74155E 

♦ FERB 

274 

- 53 








ZN7412J 

FERB 

170 

- 53 

ZN74155J 

♦ FERB 

274 

- 54 








ZN7413E 

♦ FERB 

288 

- 44 

ZN74157E 

♦ FERB 

267 

- 76 








ZN7413J 

♦ FERB 

288 

- 45 

ZN74157J 

♦ FERB 

267 

- 77 








ZN7420E 

FERB 

171 

- 87 

ZN74161E 

FERB 

199 

-196 








ZN7420F 

FERB 

156 

- 74 

ZN74161J 

FERB 

199 

-190 








ZN7425E 

FERB 

173 

- 16 

ZN74163E 

FERB 

201 

- 55 








ZN7425J 

FERB 

173 

- 5 

ZN74163J 

FERB 

201 

- 51 








ZN7427E 

FERB 

173 

-129 

ZN74174E 

FERB 

309 

-214 








ZN7427J 

FERB 

173 

-113 

ZN74174J 

FERB 

309 

-212 








ZN7428E 

FERB 

165 

- 36 

ZN74175E 

FERB 

310 

- 44 








ZN7428J 

FERB 

165 

- 3 

ZN74175J 

FERB 

310 

- 42 








ZN7430E 

FERB 

174 

- 76 

ZN74191E 

FERB 

202 

-133 








ZN7430F 

FERB 

156 

-187 

ZN74191J 

FERB 

202 

-127 








ZN7432E 

FERB 

175 

- 52 

ZN74192E 

FERB 

203 

- 72 








ZN7432J 

FERB 

175 

- 33 

ZN74192J 

FERB 

203 

- 67 








ZN7437E 

♦ FERB 

236 

-140 

ZN74193E 

FERB 

204 

- 13 








ZN7437J 

♦ FERB 

236 

-141 

ZN74193J 

FERB 

204 

- 6 








ZN7438E 

FERB 

166 

-113 

ZN74197E 

FERB 

201 

-156 








ZN7438J 

♦ FERB 

237 

-112 

ZN74197J 

FERB 

201 

-140 








ZN7440E 

♦ FERB 

240 

- 73 

ZNPCM1CE(2) 

FERB 

375 

- 14 








ZN7440F 

FERB 

156 

- 75 

ZNPCM1E 

FERB 

375 

- 29 








ZN7440J 

♦ FERB 

240 

- 74 

ZNPCM1J 

♦ FERB 

375 

•■30 








ZN7442E 

FERB 

186 

-192 

ZNPCM2E 

FERB 

375 

- 31 
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FLIP FLOPS 


IN ORDER OF:(1) FEMI No. (2) TECH (3) PKG TY 


LINE 

No. 

6j 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

w 

Y 

P 

E 

U 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 
CLOCK 
FREQ. 
-..(Hz ]_ 


LINE 

No. 

U 

TYPE 

NUMBER 

B 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

HI 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

3^ 

T 

Y 

P 

_ 

5j 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 
CLOCK 
FREQ. 
_JH|)_ 

Id 

MC1815F 

1-815 

DTL 

OTHER 


1 



ill 

RF213CJ 

2-010 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 

2d 

MC1815L,P 

1-815 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



112 

RF213CK 

2-010 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 

3d 

MC1816F 

1-815 

DTL 

OTHER 

R$T 

1 



113d 

RF213K 

2-010 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 

4d 

MC1816L.P 

1-815 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



114d 

MC2010F 

2-010 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

5d 

MC1915F 

1-815 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



115d 

MC2010L 

2-010 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

6d 

MC1915L 

1-815 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



116d 

MC2060F 

2-010 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

7d 

MC1916F 

1-815 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



117d 

MC2060L 

2-010 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

8d 

MC1916L 

1-815 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



118d 

MC2110F 

2-010 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

9d 

RF200BL 

2-009 

TTL 

CHIP 

JK 

1 

50M 


119d 

MC2110L 

2-010 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

lOd 

RF201BL 

2-009 

TTL 

CHIP 

JK 

1 

50M 


120d 

MC2160F 

2-010 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

lid 

RF202BL 

2-009 

TTL 

CHIP 

JK 

1 

50M 


121 d 

MC2160L 

2-010 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

12d 

RF203BL 

2-009 

TTL 

CHIP 

JK 

1 

50M 


122d 

MC2028P 

2-028 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35M 

13d 

MC2009P 

2-009 

TTL 

[DIP 

JK 

1 

30M 


123d 

MC2078P 

2-028 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35M 

14d 

MC2059P 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 


124d 

MC2028F 

2-028 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35M 

15d 

RF200D 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


125d 

MC2028L 

2-028 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35M 

16 

RF200DC 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


126d 

MC2078F 

2-028 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35M 

17d 

RF201D 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


127d 

MC2078L 

2-028 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35M 

18 

RF201DC 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


128d 

MC2128F 

2-028 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35M 

19d 

RF201P 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

SOM 


129d 

MC2128L 

2-028 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35M 

20d 

RF202D 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


130d 

MC2178F 

2-028 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35M 

21 

RF202DC 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


131 d 

MC2178L 

2-028 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35M 

22d 

RF202P 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


132d 

SFC323 

3-02 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

5M 

23d 

RF203D 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


133d 

SFC323M 

3-02 

DTL 

OTHER 

JK 

i 

10M 

24 

RF203DC 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


134d 

SFC323PM 

3-02 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

10M 

25d 

RF203P 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


135d 

SFC324M 

3-02 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

10M 

26d 

RF3200D 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

90M 


136d 

SFC324PM 

3-02 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

10M 

27d 

RF3202D 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

90M 


137d 

311BG 

3-11 

DTL 

CAN 

JK 

1 

2M 

28d 

SNF200J 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


138d 

31 ICG 

3-11 

DTL 

CAN 

JK 

1 

2M 

29d 

SNF201J 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


139d 

SD311BG 

3-11 

DTL 

CAN 

JK 

1 

2M 

30d 

SNF202J 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


140d 

SD311CG 

3-11 

DTL 

CAN 

JK 

1 

2M 

31d 

SNF203J 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


141 d 

311 BN 

3-11 

DTL 

DIP 

JK 

1 

2M 

32d 

TRWF200(1) 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


142d 

MIC311-1D 

3-11 

DTL 

DIP 

JK 

1 


33d 

TRWF200(2) 

2-009 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


143d 

MIC311-1D1 

3-11 

DTL 

DIP 

JK 

1 


34 

RF200CJ 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


144d 

MIC311-5D 

3-11 

DTL 

DIP 

JK 

1 


35 

RF200CK 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


145d 

MIC311-5D1 

3-11 

DTL 

DIP 

JK 

1 


36d 

RF200K 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


146d 

SD311BJ 

3-11 

DTL 

DIP 

JK 

1 

2M 

37 

RF201CJ 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


147d 

SD311CJ 

3-11 

DTL 

DIP 

JK 

1 

2M 

38 

RF201CK 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


148d 

311BJ 

3-11C 

HNL 

DIP 

JK 

1 

2M 

39d 

RF201K 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


149d 

311CN 

3-11C 

HNL 

DIP 

JK 

1 

2M 

40 

RF202CJ 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


150 

TSC311AL 

3-11C 

HNL 

DIP 

JK 

1 

5Mf 

41 

RF202CK 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


151 

TSC311CL 

3-11C 

HNL 

DIP 

JK 

1 

5Mf 

42d 

RF202K 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


152d 

312BG 

3-12 

DTL 

CAN 

JK 

2 


43 

RF203CJ 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


153d 

312CG 

3-12 

DTL 

CAN 

JK 

2 


44 

RF203CK 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


154d 

ITT312-1D 

3-12C 

DTL 

DIP 

JK 

2 


45d 

RF203K 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


155d 

ITT312-5D 

3-12C 

DTL 

DIP 

JK 

2 


46d 

RF3200CJ 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

90M 


156d 

SN15312J 

3-12C 

DTL 

DIP 

JK 

2 


47d 

RF3200CK 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

90M 


157d 

SN15312N 

3-12C 

DTL 

DIP 

JK 

2 


48d 

RF3202CJ 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

90M 


158d 

312BJ 

3-12C 

HNL 

DIP 

JK 

2 


49d 

RF3202CK 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

90M 


159d 

312BN 

3-12C 

HNL 

DIP 

JK 

2 


50d 

SNF200W 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


160d 

312CN 

3-12C 

HNL 

DIP 

JK 

2 


51 d 

SNF201W 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


161d 

TSC312AJ 

3-12C 

HNL 

DIP 

JK 

2 

5M+ 

52d 

SNF202W 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


162 

TSC312AL 

3-12C 

HNL 

DIP 

JK 

2 

5Mf 

53d 

SNF203W 

2-009 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


163d 

TSC312CJ 

3-12C 

HNL 

DIP 

JK 

2 

5Mf 

54d 

6F200G 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


164 

TSC312CL 

3-12C 

HNL 

DIP 

JK 

2 

5Mt 

55d 

6F200K 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


165 

TSC313AL 

3-13C 

HNL 

DIP 

JK 

2 

5Mf 

56d 

6F201G 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


166d 

TSC313CJ 

3-13C 

HNL 

DIP 

JK 

2 

5Mf 

57d 

6F201K 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


167 

TSC313CL 

3-13C 

HNL 

DIP 

JK 

2 

5M+ 

58d 

6F202D 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


168d 

SD370BG 

3-70 

DTL 

CAN 

D 

4 


59d 

6F202G 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


169d 

SD370CG 

3-70 

DTL 

CAN 

D 

4 


60d 

6F203D 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


170d 

ITT370-1Dm 

3-70 

DTL 

DIP 

D 

1 


61 d 

6F203G 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


171 d 

ITT370-5D(1) 

3-70 

DTL 

DIP 

D 

1 


62d 

MC415F 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 



172d 

SD370BJ 

3-70 

DTL 

DIP 

D 

4 


63d 

MC415L.P 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 



173d 

SD370CJ 

3-70 

DTL 

DIP 

D 

4 


64d 

MC465F 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 



174d 

370BG 

3-70C 

HNL 

CAN 

D 

4 


65d 

MC465L.P 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 



175d 

370CG 

3-70C 

HNL 

CAN 

D 

4 


66d 

MC515F 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 



176d 

370BJ 

3-70C 

HNL 

DIP 

D 

4 


67d 

MC515L 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 



177d 

370BN 

3-70C 

HNL 

DIP 

D 

4 


68d 

MC565F 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 



178d 

370CN 

3-70C 

HNL 

DIP 

D 

4 


69d 

MC565L 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 



179d 

TSC370AJ 

3-70C 

HNL 

DIP 

D 

4 


70d 

MC2009F 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 


180 

TSC370AL 

3-70C 

HNL 

DIP 

D 

4 


71d 

MC2009L 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 


181 d 

TSC370CJ 

3-70C 

HNL 

DIP 

D 

4 


72d 

MC2059F 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 


182 

TSC370CL 

3-70C 

HNL 

DIP 

D 

4 


73d 

MC2059L 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 


183 

SN74LS107AJ 

34-107N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 

74d 

MC2109F 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 


184 

SN74LS107AN 

34-107N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 

75d 

MC2109L 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 


185d 

MC413F 

4-13 

TTL 

OTHER 

RS 

1 


76d 

MC2159F 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 


186d 

MC413L.P 

4-13 

TTL 

OTHER 

RS 

1 


776 

MC2159L 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 


187d 

MC463F 

4-13 

TTL 

OTHER 

RS 

1 


78d 

PD9624-61 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


188d 

MC463L.P 

4-13 

TTL 

OTHER 

RS 

1 


79d 

PD9624-69 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


189d 

MC513F 

4-13 

TTL 

OTHER 

RS 

1 


80d 

PD9624-71 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


190d 

MC513L 

4-13 

TTL 

OTHER 

RS 

1 


81d 

PD9624-79 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


191 d 

MC563F 

4-13 

TTL 

OTHER 

RS 

1 


82d 

PL9624-61 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


192d 

MC563L 

4-13 

TTL 

OTHER 

RS 

1 


83d 

PL9624-69 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


193d 

TFF3231 

4-15 

TTL 

CAN 

JK 

1 

20M 

84d 

PL9624-71 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


194d 

RF50P 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

85d 

PL9624-79 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


195d 

RF51P 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

86d 

SF200 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


196d 

RF52P 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

87d 

SF20K2) 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


197d 

RF53P 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

88d 

SF202(2) 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


198d 

RF250D 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 

89d 

SF203(2) 

2-009 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


199 

RF250DC 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 

90d 

RF210D 

2-010 

TTL 

DIP 

JK 

., ' 1 ■ 

50M 


200d 

RF251D 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 

91 

RF210DC 

2-010 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


201 

RF251DC 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 

92d 

RF210P 

2-010 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


202d 

RF252D 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 

93d 

RF211D 

2-010 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


203 

RF252DC 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 

94 

RF211DC 

2-010 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


204d 

RF253D 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 

95d 

RF211P 

2-010 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


205 

RF253DC 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 

96d 

RF212D 

2-010 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


206d 

SF250(2) 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 

97 

RF212DC 

2-010 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


207d 

SF251 (1) 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 

98d 

RF212P 

2-010 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


208d 

SF252(2) 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 

99d 

RF213D 

2-010 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


209d 

SF253(1) 

4-15 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 

100 

RF213DC 

2-010 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


210 

RF250CJ 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 

101d 

RF213P 

2-010 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


211 

RF250CK 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 

102 

RF210CJ 

2-010 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


212d 

RF250K 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 

103 

RF210CK 

2-010 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


213 

RF251CJ 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 

104d 

RF210K 

2-010 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


214 

RF251CK 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 

105 

RF211CJ 

2-010 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


215d 

RF251K 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 

106 

RF211CK 

2-010 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

SOM 


216 

RF252CJ 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 

107d 

RF211K 

2-010 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


217 

RF252CK 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 

108 

RF212CJ 

2-010 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


218d 

RF252K 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 

109 

RF212CK 

2-010 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


219 

RF253CJ 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 

110d 

RF212K 

2-010 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


220 

RF253CK 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK j 

1 

30M 
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4. FLIP FLOPS 


IN ORDER OF:(1) FEMI No. (2) TECH (3) PKG TY 
-—- TYPE NO. 


LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

D 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

sn 

PACKAGE 

TYPE 

IT 

T 

Y 

P 

E 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 

CLOCK 

FREQ. 

(Hz) 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

IJ 

T 

Y 

P 

E 

an 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 

CLOCK 

FREQ. 

(Hz) 

Id 

RF253K 

4-15 

TTL 

flat p 

JK 

1 

30M 

111d 

MC2176P ~~ —r 

4Tf6P “ 4 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

70Mf 

2d 

SF250(1) 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 

112d 

MC2176L 

4-16P 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

70M+ 

3d 

SF25K2) 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 

113d 

MC418P 

4-18P 

TTL 

DIP 

D 

1 

20M 


4d 

SF252(1) 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 

114d 

MC468P 

4-18P 

TTL 

DIP 

D 

1 

20M 


5d 

SF253(2) 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 

115d 

MC418F 

4-18P 

TTL 

OTHER 

D 

1 

20M 


6d 

TF50F 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M- 


116d 

MC418L 

4-18P 

TTL 

OTHER 

D 

1 

20M 


7d 

TF51F 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 


117d 

MC468F 

4-18P 

TTL 

OTHER 

D 

1 

20 M 


8d 

TF52F 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M- 


118d 

MC468L 

4-18P 

TTL 

OTHER 

D 

1 

20M 


9d 

TF53F 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M- 


119d 

MC518F 

4-18P 

TTL 

OTHER 

D 

1 

20M 


lOd 

TF250F 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

40M- 


120d 

MC518L 

4-18P 

TTL 

OTHER 

D 

1 

20M 


lid 

TF251F 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

40M - 


121d 

MC568F 

4-18P 

TTL 

OTHER 

D 

1 

20M 


12d 

TF252F 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

40M- 


122d 

MC568L 

4-18P 

TTL 

OTHER 

D 

1 

20M 


13d 

TF253F 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

40Mi 


123d 

UF5105 

4-23 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

5M 


14d 

TFF3273F 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30Mi 


124d 

MC2023P 

4-23 

TTL 

DIP 

JK 

2 

70M- 


15d 

TFF3274F 

4-15 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30Mi 


125d 

MC2073P 

4-23 

TTL 

DIP 

JK 

2 

70M- 


16d 

6F250G 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

126d 

MC423F | 

4-23 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M- 


17d 

6F250K 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

127d 

MC423L.P 

4-23 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M- 


18d 

6F251K 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

128d 

MC473F 

4-23 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M- 


19d 

6F252D 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

40M 

129d 

MC473L.P 

4-23 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M- 


20d 

6F252G 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

40M 

130d 

MC523F 

4-23 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M1 


21d 

6F253D 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

40M 

131 d 

MC523L 

4-23 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M- 


22d 

6F253G 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

40M 

132d 

MC573F 

4-23 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M- 


23d 

FHJ101A 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

133d 

MC573L 

4-23 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M- 


24d 

FHJ101B 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

134d 

MC2023F 

4-23 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

70M- 


zoa 

ru9o23-6i 

4-io 

iTL 

umti-i 

JK 

i 

30M 

i35d 

MC202i>L 

4-23 

i i L 

OiHER 

JK 

2 

/DM] 


26d 

PD9623-69 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

136d 

MC2073F 

4-23 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

70M- 


27d 

PD9623-71 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

137d 

MC2073L 

4-23 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

70M1 


28d 

PD9623-79 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

138d 

MC2123F 

4-23 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

70M 


29d 

PL9623-61 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

139d 

MC2123L 

4-23 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

70M- 


30d 

PL9623-69 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

140d 

MC2173F 

4-23 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

70M- 


31d 

PL9623-71 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

141 d 

MC2173L 

4-23 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

70M- 


32d 

PL9623-79 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 

142d 

MC2024P 

4-24P 

TTL 

DIP 

JK 

2 

70M1 


33d 

SF50 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 

143d 

MC2074P 

4-24 P 

TTL 

DIP 

JK 

2 

70M- 


34d 

SF51(2) 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 

144d 

MC424F 

4-24P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M- 


35d 

SF52(2) 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 

145d 

MC424L.P 

4-24 P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M 


36d 

SF53(2) 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 

146d 

MC474F 

4-24 P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M- 


37d 

SWF50 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20Mf 

147d 

MC474L.P 

4-24 P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M 


38d 

SWF51 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20Mf 

148d 

MC524F 

4-24P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M' 


39d 

SWF52 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M+ 

149d 

MC524L 

4-24P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M- 


40d 

SWF53 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20Mf 

150d 

MC574F 

4-24P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M 


41d 

TF50J 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30Mf 

151 d 

MC574L 

4-24P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M- 


42d 

TF51J 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30Mt 

152d 

MC2024F 

4-24P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

70M- 


43d 

TF52J 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30Mf 

153d 

MC2024L 

4-24P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

70M 


44d 

TF53J 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M| 

154d 

MC2074F 

4-24P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

70M 


45d 

TF250J 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

40Mt 

155d 

MC2074L 

4-24P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

70M1 


46d 

TF251J 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

40Mf 

156d 

MC2124F 

4-24P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

70M- 


47d 

TF252J 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

40Mf 

157d 

MC2124L 

4-24 P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

70M 


48d 

TF253J 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

40Mt 

158d 

MC2174F 

4-24P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

70M- 


49d 

TFF3273P 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30Mf 

159d 

MC2174L 

4-24P 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

70M- 


50d 

TFF3274P 

4-15 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30Mf 

160d 

CD4003D 

40-03 

TTL 

DIP 

D 

2 

4M 


51d 

RC202D 

4-15P 

DTI., 

DIP 

JK 

1 


161 d 

CD4003 

40-03 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

4M 

► 

52d 

RC202P 

4-15P 

DTL 

DIP 

JK 

1 


162 

TC40H107AF 

40-107 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

20M 


53d 

RM202D 

4-15P 

DTL 

DIP 

JK 

1 


163 

TC40H107F 

40-107 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

20M 


54d 

RM202P 

4-15P 

DTL 

DIP 

JK 

1 


164d 

SS4013AE 

40-13 


OTHER 

D 

2 

IQMt 

55d 

RM202Q 

4-15P 

DTL 

FLAT P 

JK 

1 


165d 

SCL4013BH 

40-13 

CMS 

CHIP 

D 

2 

16M+ 

56d 

RC202G 

4-15P 

DTL 

OTHER 

JK 

1 


166d 

HEF4013BDF 

40-13 

CMS 

DIP 

D 

2 

18M 


57d 

RM202G 

4-15P 

DTL 

OTHER 

JK 

1 


167 

NJU4013BD 

40-13 

CMS 

DIP 

D 

2 

24M 


58d 

WM202T.G.Q 

4-15P 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

10M 

168 

NJU4013BM 

40-13 

CMS 

DIP 

D 

2 

24M 


59d 

RF50D 

4-15P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

169d 

CD4013BH 

40-13 

CMS 

OTHER 

D 

2 

10M 


60 

RF50DC 

4-15P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

170d 

MC14013AL 

40-13 

CMS 

OTHER 

D 

2 

10M 


61 d 

RF51D 

4-15P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

171 d 

MC14013CL.P 

40-13 

CMS 

OTHER 

D 

2 

10M 


62 

RF51DC 

4-15P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

172d 

SCL4013AH 

40-13 

CMS 

OTHER 

D 

2 

12Mt 

63d 

RF52D 

4-15P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

173 

K176TM2 

40-13 

MOS 

OTHER 

D 

2 



64 

RF52DC 

4-15P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

174d 

MC2503L 

40-13B 


DIP 

D 

2 

4M 


65d 

RF53D 

4-15P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

175d 

MC14013L 

40-13B 


DIP 

D 

2 

3.6M 


66 

RF53DC 

4-15P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

176 

883C4013B 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

25M 


67 

RF50CJ 

4-15P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

177 

4013BPC 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

9M 


68 

RF50CK 

4-15P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

178 

BCL4013B 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

25M 


69d 

RF50K 

4-15P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

179 

CD4013AD 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

10M 


70 

RF51CJ 

4-15P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

180 

CD4013AE 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

10M 


71 

RF51CK 

4-15P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

181 

CD4013AF 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

10M 


72d 

RF51K 

4-15P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

182 

CD4013BCJ 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

7.6M 


73 

RF52CJ 

4-15P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

183 

CD4013BCN 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

7.6M 


74 

RF52CK 

4-15P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

184^ 

CD4013BD 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

8M 


75d 

RF52K 

4-15P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

185t 

CD4013BE 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

8M 


76 

RF53CJ 

4-15P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

186t 

CD4013BF 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

8M 


77 

RF53CK 

4-15P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

187 

CD4013BMJ 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

7.6M 


78d 

RF53K 

4-15P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

188 

HBC4013AD 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

10M 


79d 

RF60P 

4-16 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

189 

HBC4013AF 

40-13 B 

CMS 

DIP 

D 

2 

10M 


80d 

RF61P 

4-16 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

190 

HBF4013AE 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

10M 


81d 

RF62P 

4-16 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

191 

HBF4013AF 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

10M 


82d 

RF63P 

4-16 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

192 

HCC4013BD 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

12M 


83d 

MC2026P 

4-16P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 

193 

HCC4013BF 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

12M 


84d 

MC2076P 

4-16P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 

194 

HCF4013BE 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

12M 


85d 

RF60D 

4-16P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

195 

HCF4013BF 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

12M 


86 

RF60DC 

4-16P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

196d 

HD1-4013A2 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

10Mf 

87d 

RF61D 

4-16P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

197d 

HD1-4013A9 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

10M+ 

88 

RF61DC 

4-16P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

198d 

HD14013B 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

2M 


89d 

RF62D 

4-16P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

199 

HEF4013 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

18M 


90 

RF62DC 

4-16P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

200 ♦ 

HEF4013BD 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

28M+ 

91d 

RF63D 

4-16P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

201 ♦ 

HEF4013BP 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

28M+ 

92 

RF63DC 

4-16P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 

202 

HEF4013BPN 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

18M 


93 

RF60CJ 

4-16P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

203 

LC4013B 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

63M 


94 

RF60CK 

4-16P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

204 

M4013BP 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

7M 


95d 

RF60K 

4-16P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20 M 

205d 

MB84013 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

lOMt 

96 

RF61CJ 

4-16P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

206 

MB84013BM 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

10M 


97 

RF61CK 

4-16P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

207d 

MB84013M 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

10Mf 

98d 

RF61K 

4-16P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20 M 

208 

MM4613AD 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

lOMf 

99 

RF62CJ 

4-16P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20 M 

209 

MM5613AN 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

lOMt 

100 

RF62CK 

4-16P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20 M 

210 

MN4013B 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

36M 


101 d 

RF62K 

4-16P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

211 

MSM4013 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

10Mf 

102 

RF63CJ 

4-16P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

212 

MSM4013RS 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

4M+ 

103 

RF63CK 

4-16P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20 M 

213d 

SCL4013AC 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

12Mf 

104d 

RF63K 

4-16P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20 M 

214d 

SCL4013AD 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

12Mf 

105d 

MC2026F 

4-16P 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 

215d 

SCL4013AE 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

12Mt 

106d 

MC2026L 

4-16P 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 

216 

SCL4013B 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

7Mf 

107d 

MC2076F 

4-16P 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

SOM 

217d 

SCL4013BD 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

16Mf 

108d 

MC2076L 

4-16P 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 

218d 

SCL4013BE 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

16M+ 

109d 

MC2126F 

4-16P 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

70Mf 

219d 

SW4013A 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

4M+ 

110d 

MC2126L 

4-16P 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

70M+ 

220 

TC4013BP 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

1 7M 
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D.AT.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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IN ORDER OF:(1) FEMI No. (2) TECH (3) PKG TY 


LINE 

No. 

H 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

ir 

T 

Y 

P 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 

CLOCK 

FREQ. 

(Hz) 


LINE 

No. 

S- 

TYPE 

NUMBER 

_ W ■ irt yaj 

U 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

« w 

4j 

T 

Y 

P 

E 

5j 

CKTS 

PER 

PKG 

IV. 

MAX. 

CLOCK 

FREQ. 

(Hz) 

Id 

TF4013AJ 

40-139 

CMS 

DTP “ 


2 

10Mt 


Ill 

MN4027B 

40-27B 

CMS 

UiF 

Jk 

2 

22M 

2d 

TF4013AN 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

10Mf 


112 

MSM4027 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8M| 

3d 

TP4013AJ 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

lOMt 


113 

MSM4027RS 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

4Mt 

4d 

TP4013AN 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

10M| 


114d 

SCL4027AC 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

6Mt 

5d 

UPD4013BC 

40-13B 

CMS 

DIP 

D 

2 

14M 


115d 

SCL4027AD 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

6Mf ! 

6 

CM4013AD 

40-13B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

10M 


116d 

SCL4027AE 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

6Mt 

7 

CM4013AE 

40-13B 

CMS 

DIP l 

JK 

2 

10M 


117 

SCL4027B 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

7Mf 

8 

4013BFC 

40-13B 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

9M 


118d 

SCL4027BD 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mf 

9 

4013BFM 

40-13B 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

9M 


119d 

SCL4027BE 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mt 

lOd 

CD4013AK 

40-13B 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

10M 


120 

SFF24027AEV 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8M 

m 

CD4013BK 

40-13B 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

8M 


121 

SFF24027AKM 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8M 

12 

CD4013BMW 

40-13B 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

7.6M 


122d 

SW4027A 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

3Mt 

13 

HBC4013AK 

40-13B 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

10M 


123 

TC4027BP 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

3.5M 

14 

HCC4013BK 

40-13B 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

12M 


124d 

TF4027AJ 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mt 

15# 

HEF4013BT 

40-13B 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

28Mt 


125d 

TF4027AN 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mt 

16 

HEF4013BTD 

40-13B 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

36M 


126d 

TP4027AJ 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mt 

17 

LC4013BM 

40-13B 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

6M 


127d 

TP4027AN 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mf 

18 

MM4613AF 

40-13B 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

lOMt 


128d 

TP4027BN 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mt 

19d 

SCL4013AF 

40-13B 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

12Mf 


129d 

UPD4027BC 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

13M 

20d 

SCL4013BF 

40-13B 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

16Mf 


130 

4027BFC 

40-27B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

9M 

21 

UPD4013BG 

40-13B 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

14M 


131 

4027BFM 

40-27B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

9M 

22 

4013BDC 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

9M 


132d 

CD4027AK 

40-27B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

8M 

23 

4013BDM 

40-13 B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

9M 


133t 

CD4027BK 

40-27B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

16M 

24d 

HD9-4013A2 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

lOMt 


134 

CD4027BMW 

40-27B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

7.6M 

25d 

HD9-4013A9 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

10Mf 


135 

HBC4027AK 

40-27B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

8Mf 

26 

HEF4013P 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

16M 


136 

HCC4027BK 

40-27B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

8M 

27 

MB84013B 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

10M 


137d 

HD9-4027A2 

40-27B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

8Mt 

28 

MC14013BAL 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

7M 


138d 

HD9-4027A9 

40-27B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

8Mf 

29 ▼ 

MC14013BALD 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

7M 


139t 

HEF4027BT 

40-27B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

15Mf 

30 ▼ 

MC14013BALDS 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

7M 


140 

HEF4027BTD 

40-27B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

22M 

31 ▼ 

MC14013BALS 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

7M 


141 

MM4627AF 

40-27B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

3M| 

32 

MC14013BCL 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

7M 


142d 

SCL4027AF 

40-27B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

6Mt 

33 t 

MC14013BCLD 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

21 

7M 


143d 

SCL4027BF 

40-27B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

8Mt 

34 t 

MC14013BCLDS 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

7M 


144 

UPD4027BG 

40-27B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

13M 

35 ▼ 

MC14013BCLS 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

7M 


145 

4027BPC 

40-27B 

CMS 

OTHER 

JK 

2 

9M 

36 

MC14013BCP 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

|2 

7M 


146d 

MB84029 

40-29 

CMS 

DIP 

T 

1 

5Mt 

37 ▼ 

MC14013BCPD 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

7M 


147d 

MB84029M 

40-29 

CMS 

DIP 

T 

1 

5Mf 

38 ▼ 

MC14013BCPDS 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

5 

7M 


148t 

IDT54FCT374C 

40-374 


DIP 

D 

8 

130M 

39 ▼ 

MC14013BCPS 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2\ 

7M 


149t 

IDT74FCT374C 

40-374 


DIP 

D 

8 

130M 

40 t 

MC14013BD 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

7M 


150t 

IDT54FCT374L 

40-374 


LLC 

D 

8 

130M 

41d 

SCL4013D 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

3.6M 


151 ♦ 

IDT74FCT374L 

40-374 


LLC 

D 

8 

130M 

42d 

SCL4013F 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

3.6M 


152t 

HEF40374BP 

40-374 

CMS 

DIP 

D 

8 

12Mt 

43 

SFF24013AEV 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

10M 


153# 

HEF40374BT 

40-374 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

12Mf 

44 

SFF24013AKM 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

10M 


154 

CD4095BD 

40-95B 

CMS 

DIP 

JK 

1 

16M 

45d 

TP4013BN 

40-13B 

CMS 

OTHER 

D 

2 

lOMt 


155 

CD4095BE 

40-95B 

CMS 

DIP 

JK 

1 

16M 

46d 

CD4013D 

40-13B 

TTL 

DIP 

D 

2 

3.6M 


156 

CD4095BF 

40-95B 

CMS 

DIP 

JK 

1 

16M 

47d 

CD4013E 

40-13B 

TTL 

DIP 

D 

2 

3.6M 


157 

HCC4095BD 

40-95B 

CMS 

DIP 

JK 

1 

12M 

48d 

CD4013(2) 

40-13B 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

3.6M 


158 

HCC4095BF 

40-95B 

CMS 

DIP 

JK 

1 

12M 

49 

LC4015B(1) 

40-15B 

CMS 

DIP 

D 

4 



159 

HCF4095BE 

40-95B 

CMS 

DIP 

JK 

1 

12M 

50 

HCF4021BE(1) 

40-21B 

CMS 

DIP 

D 

8 

17M 


160 

HCF4095BF 

40-95B 

CMS 

DIP 

JK 

1 

12M 

51 ♦ 

SN74HC112N 

40-21B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

20M 


161d 

CD4095BK 

40-95B 

CMS 

FLAT P 

JK 

1 

16M 

52 t 

SN74HC112D 

40-21B 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

20M 


162 

HCC4095BK 

40-95B 

CMS 

FLAT P 

JK 

1 

12M 

53 

HCF4021BF(1) 

40-21B 

CMS 

OTHER 

D 

8 

17M 


163 

CD4096BD 

40-96B 

CMS 

DIP 

JK 

1 

16M 

54d 

SS4027AE 

40-27 


OTHER 

JK 

2 

8Mt 


164 

CD4096BE 

40-96B 

CMS 

DIP 

JK 

1 

16M 

55d 

SCL4027BH 

40-27 

CMS 

CHIP 

JK 

2 

8Mf 


165 

CD4096BF 

40-96B 

CMS 

DIP 

JK 

1 

16M 

56d 

HEF4027BDF 

40-27 

CMS 

DIP 

JK 

2 

11M 


166d 

CD4096BK 

40-96B 

CMS 

FLAT P 

JK 

1 

16M 

57d 

SCL4027AH 

40-27 

CMS 

OTHER 

JK 

2 

6Mt 


167 

TC40H076AP 

40H076 

CMS 

DIP 

JK 

2 

20M 

58 

883C4027B 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

10M 


168 

TC40H076P 

40H076 

CMS 

DIP 

JK 

2 

20M 

59 

4027B 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 



169 

TC40H076AF 

40H076 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

20M 

60 

4027B DC 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

9M 


170 

TC40H076F 

40H076 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

20M 

61 

4027BDM 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

9M 


171 d 

9000-1-3L 

54-104W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20Mf 

62 

BCL4027B 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

10M 


172 

9000FM 

54-104W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20Mf 

63 

CD4027AD 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8M 


173d 

SN54104W 

54-104W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 


64 

CD4027AE 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8M 


174d 

T100F1 

54-104W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20Mf 

65 

CD4027AF 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8M 


175d 

T100F2 

54-104W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20Mf 

66 

CD4027BCJ 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

7.6M 


176d 

MIC9000-1B 

54-104W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 


67 

CD4027BCN 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

7.6M 


177d 

MIC9000-5B 

54-104W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 


68# 

CD4027BD 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

16M 


178d 

SN74104W 

54-104W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 


69* 

CD4027BE 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

16M 


179d 

SW54104H 

54-104W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 


70* 

CD4027BF 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

16M 


180d 

9001-1-3L 

54-105W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50Mt 

71 

CD4027BMJ 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

7.6M 


181 d 

9001-9-3L 

54-105W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50Mf 

72 

CM4027AD 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mt 


182d 

9001FC 

54-105W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50Mt 

73 

CM4027AE 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mf 


183 

9001FM 

54-105W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M| 

74 

HBC4027AD 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mf 


184d 

SN54105W 

54-105W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 


75 

HBC4027AF 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mt 


185d 

T101F1 

54-105W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50Mt 

76 

HBF4027AE 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mf 


186d 

T101F2 

54-105W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50Mt 

77 

HBF4027AF 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mf 


187d 

MC3052F 

54-105W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

40M 

78 

HCC4027BD 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8M 


188d 

MIC9001-1B 

54-105W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 


79 

HCC4027BF 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8M 


189d 

MIC9001-5B 

54-105W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 


80 

HCF4027BE 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8M 


190d 

SN74105W 

54-105W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 


81 

HCF4027BF 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8M 


191 d 

SW54105H 

54-105W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 


82d 

HD1-4027A2 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mf 


192t 

CD74HC107M 

54-107 

CMS 

OTHER 

JK 

2 

60M 

83d 

HD1-4027A9 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mf 


193# 

CD74HCT107M 

54-107 

CMS 

OTHER 

JK 

2 

60M 

84d 

HD14027B 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

3M 


194d 

MC314G 

54-107F 

ECL 

CAN 

JK 

2 

30M 

85 

HEF4027 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

11M 


195d 

MC314F 

54-107F 

ECL 

OTHER 

JK 

2 

30M 

86# 

HEF4027BD 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

15Mf 


196 

54107FM 

54-107F 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

15Mf 

87 ♦ 

HEF4027BP 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

15Mt 


197 

S54107W 

54-107F 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

15M 

88 

HEF4027BPN 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

11M 


198d 

MC54107F 

54-107F 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

15Mt 

89 

HEF4027P 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

16Mt 


199d 

MC74107F 

54-107F 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

15Mt 

90 

LC4027B 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 



200d 

ZN54107F 

54-107F 

TTL 

OTHER 

JK 

2 


91 

M4027BP 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

3.5M 


201 d 

ZN74107F 

54-107F 

TTL 

OTHER 

JK 

2 


92d 

MB84027 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mf 


202 

CD74HCT109M 

54-109 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

60M 

93 

MB84027B 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

10M 


203 

DM54109J 

54-109 

TTL 

DIP 

JK 

2 

40M 

94 

MB84027BM 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

10M 


204 

74F109SC 

54-109 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125M 

95d 

MB84027M 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

8Mt 


205d 

54LS109CH 

54-109W 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

30M 

96 

MC14027BAL 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

13Mt 


206d 

74LS109CH 

54-109W 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

30M 

97 ▼ 

MC14027BALD 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

13Mf 


207 

54F109FM 

54-109W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125Mt 

98 ▼ 

MC14027BALDS 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

13Mt 


208d 

54LS109W 

54-109W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 

99 ▼ 

MC14027BALS 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

13Mt 


209 

54S109FM 

54-109W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

75M 

100 

MC14027BCL 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

13Mt 


21 Od 

74LS109W 

54-109W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 

101 ▼ 

MC14027BCLD 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

13Mt 


21 Id 

9024FC 

54-109W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

25Mf 

102v 

MC14027BCLDS 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

13Mt 


212 

9024FM 

54-109W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

25Mt 

103t 

MC14027BCLS 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

13Mf 


213 

N74109W 

54-109W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 


104 

MC14027BCP 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

13Mf 


214 

S54F109W 

54-109W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

80 M 

105t 

MC14027BCPD 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

13Mt 


215 

S54LS109AW 

54-109W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

25M 

106t 

MC14027BCPDS 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

13Mf 


216 

S54LS109W 

54-109W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

25M 

107 ▼ 

MC14027BCPS 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

13Mt 


217 

S54109W 

54-109W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

25M 

108v 

MC14027BD 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

13Mt 


218d 

SN54LS109AW 

54-109W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

33M 

109 

MM4627AD 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

3Mf 


219d 

SN54LS109W 

54-109W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

25M 

110 

MM5627AN 

40-27B 

CMS 

DIP 

JK 

2 

3Mt 


220d 

SN74LS109AW 

54-109W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 


124 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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4. 

FLIP 

FLC 

>PS 




IN ORDER 0F:(1) FEM! No. (2) TECH (3) PKG TY 
(4) TYPE (5) CIRCUITS PER PKG & (6) TYPE NO. 



6J 

n 

2j 

3J 

4| 

5| 





2 

2 

4T 

5| 


| 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

MAX. 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

MAX. 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 



NUMBER 



P 

PKG 

FREQ. 



NUMBER 



P 

PKG 

FREQ. 






E 


(Hz) 






E 


JHz) 


Id 

SN54109W 

54-109W . 

TTl~ 

FLAT P 

JK 

2 

33M r 

11 Id 

SNF52W 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

20M 


2d 

SN74109W 

54-109W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 


112d 

SNF53W 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

20M 


3d 

9LS109FC 

54-109W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mt 

113d 

SW5473H 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

15Mt 1 

4d 

9LS109FM 

54-109W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mt 

114d 

6F50G 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20M 


5 

54LS109FM 

54-109W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mf 

115d 

6F51G 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20M 


6d 

74LS109FC 

54-109W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mt 

116d 

6F52G 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20M 


7d 

SN54110W 

54-110W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

25M 

117d 

6F53G 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20M 


8d 

SN74110W 

54-110W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 

118d 

6N133 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 



9d 

SN54111W 

54-111W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

25M 

119d 

9LS73FC 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mt 

lOd 

SN74111W 

54-111W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 


120d 

9LS73FM 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mf 

11 

N74LS173D 

54-173 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30M 

121 d 

54LS73FM 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mf 

12 

S54LS173G 

54-173 

TTL 

LLC 

D 

4 

30M 

122d 

74LS73FC 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mt 

13d 

SN54LS173AW(1) 

54-173W 

TTL 

DIP 

D 

4 

50M| 

123d 

MC3063F 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30Mf 

14 

S54LS173W 

54-173W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30M 

124d 

MC3163F 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30M+ 

15 

UPD4174BG 

54-174 

CMS 

FLAT P 

D 

6 

15M 

125d 

MC5473F 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

15M1 


16 

SN54LS174J 

54-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

40Mf 

126d 

MC7473F 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

15M1 


17 

SN54LS174N(1) 

54-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

40Mf 

127d 

MCB5473F 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

15Mt 

18 

74F174SC 

54-174 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

140M 

128d 

MCE54H73F 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30M 

1 

19d 

SN54LS174W(1) 

54-174 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

40M 

129d 

MCE74H73F 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30M 


20d 

SN54174W(1) 

54-174 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

35M 

130d 

SN54H73F 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30Mf 

21 

S54LS174G 

54-174 

TTL 

LLC 

D 

6 

30M 

131 d 

SN74H73F 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30Mt 

22d 

SCL4174BH 

54-174W 

CMS 

CHIP 

D 

6 

15M 

132d 

SN74H73W 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30Mf 

23 

TC40H174F 

54-174W 

CMS 

DIP 

D 

6 

20M 

133d 

SN5473 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

15Mf 

24 

HCC40174BK 

54-174W 

CMS 

FLAT P 

D 

6 

16M+ 

134d 

SN7473W 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20Mt 

cro 

ribr401 i 4d i 

U*+- 1 /HVV 

OIVIO 

FLAT P 

D 

6 

30ivl 

135u 

U354H73J 

54-73W 

TTL 

kj i ntn 

JK 

2 

dUMj 

26 

HEF40174BTD 

54-174W 

CMS 

FLAT P 

D 

6 

45M 

136d 

US74H73J 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30Mf 

27d 

SCL4174BF 

54-174W 

CMS 

FLAT P 

D 

6 

15M 

137d 

US5473J 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

15Mt 

28 

DM54LS174W 

54-174W 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

40M 

138d 

US7473J 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

15Mt 

29 

DM54S174W 

54-174W 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

110M ! 

139d 

USN7473J 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

10M 


30 

DM54174W(1) 

54-174W 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

40M ! 

140d 

USS5473J 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

10M 


31 

S54LS174W 

54-174W 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

30M 

141 d 

ZN5473F 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 



32 

S54S174W 

54-174W 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

75M 

142d 

ZN7473F 

54-73W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 



33 

S54174W 

54-174W 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

25M 

143 

74F74SC 

54-74 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

125M 


34d 

SN54S174W(1) 

54-174W 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

IIOMf 

144t 

CD54AC74F(A) 

54-74W 

CMS 

DIP 

D 

2 

50M 


35d 

SN74S174W 

54-174W 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

75M 

145 

TC40H074F 

54-74W 

CMS 

-LAT P 

D 

2 

20M 


36d 

25LS174W 

54-174W 

TTL 

OTHER 

D 

6 

50M 

146 

54F74FM 

54-74W 

TTL 

r LAT P 

D 

2 

125M+ 


37 

UPD4175BG 

54-175 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

14M 

147 

54H74FM 

54-74W 

TTL 

r LAT P 

D 

2 

35Mf 

38 

74F175SC 

54-175 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

MOM 

148d 

74H74FC 

54-74W 

TTL 

=LAT P 

D 

2 

35Mf 

39d 

SN54LS175W(1) 

54-175 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

40M 

149 

5474FM 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

25Mt 

40 

SN54175W(1) 

54-175 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

35M 

150d 

DM54L74F 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

11M+ 

41 

CD40175BK 

54-175W 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

11M 

151 

DM54L74W 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

11M 


42 

HEF40175BT 

54-175W 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

30M 

152d 

DM74L74F 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

11M+ 1 

43 

HEF40175BTD 

54-175W 

^CMS~ 

FLAT P 

D 

4 

45M 

153 

DM5474W 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

35Mt 

44 

54F175FM 

54-175W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

150Mf 

154d 

RSN54H74H 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

30M 


45 

54LS175FM 

54-175W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

2.5M 

155d 

RSN54L74H 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

1M 


46 

54S175FM 

54-175W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

2.5M 

156d 

RSN5474H 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

20M 


47 

54175FM 

54-175W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

2.5M 

157 

S54F74W 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

125Mf 


48 

S54LS175W 

54-175W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30M 

158 

S54H74W 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

35M 


49 

S54175W 

54-175W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

25M 

159 

S5474W 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

15M 


50d 

SN54S175W(1) 

54-175W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

IIOMf 

160d 

SN54H74W 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

43M 


51d 

SN74S175W 

54-175W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

75M 

161 d 

SN54L74W 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

3M+ 

52 

DM54LS175W 

54-175W 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

40M 

162d 

SN74L74T 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

3Mf 

53 

DM54S175W 

54-175W 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

110M 

163d 

SN5474W 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

25Mf 

54d 

25LS175W 

54-175W 

TTL 

OTHER 

D 

4 

50M 

164d 

SW5474H 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

25M+ 

55 

TC40H273F 

54-273W 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

20M 

165d 

SW7474H 

54-74W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

25Mf 

56d 

SN54376W(1) 

54-376W 

TTL 

FLAT P 

JK 

4 

45M 

166d 

HDT54H74R 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

40Mt 

57d 

USN7470J 

54-70W 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 

167d 

MC54H74AF 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

35M 


58d 

USS5470J 

54-70W 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 

168d 

MC74H74AF 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

35M 


59 

5470FM 

54-70W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

35Mf 

169 

N8828J 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25Mf 

60 

DM5470W 

54-70W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

170 

S8828J 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25Mt 

61 

S5470W 

54-70W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 

171 

SFC474HPM 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

35Mf 

62d 

SN5470W 

54-70W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

35M 

172 

SFC474PM 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25Mf 

63 

N8825J 

54-70W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

25M+ 

173d 

SN74H74W 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

35M+ 

64d 

NE825J 

54-70W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 

174d 

SN7474W 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25Mf 

65d 

NE8825J 

54-70W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 


175d 

US54H74J 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

40Mf 

66 

S8825J 

54-70W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

25M+ 

176d 

US74H74J 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

40Mt 

67d 

SE825J 

54-70W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 

177d 

US5474J 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25Mf 

68d 

SE8825J 

54-70W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 


178d 

US7474J 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25Mt 

69d 

SN5470 

54-70W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35M+ 

179d 

USN7474J 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

15M 


70d 

SN7470 

54-70W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35Mf 

180d 

USS5474J 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

15M 


71d 

SN7470W 

54-70W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35Mf 

181 d 

ZN5474F 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 



72d 

US5470J 

54-70W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

25M+ 

182d 

ZN7474F 

54-74W 

TTL 

OTHER 

D 

2 



73d 

US7470J 

54-70W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

25Mf 

1834 

V54ACT575DL 

54ALS575 

CMS 

LLC 

D 

1 

60M 


74d 

ZN5470F 

54-70W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 


1844 

V74ACT575DL 

54ALS575 

CMS 

LLC 

D 

1 

60M 


75d 

ZN7470F 

54-70W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 


185i 

V74ACT575PK 

54ALS575 

CMS 

LLC 

D 

1 

60M 


76d 

SN158093R 

54-73w 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

186d 

SN54ALS575FH 

54ALS575 

TTL 

LLC 

D 

8 

25M 


77d 

HD9-54C73 

54-73W 

CMS 

OTHER 

JK 

2 

IIMf 

187d 

SN54AS575FH 

54ALS575 

TTL 

LLC 

D 

8 

100M 


78d 

HD9-74C73 

54-73W 

CMS 

OTHER 

JK 

2 

11M+ 

188 t 

SN74ALS575AFN 

54ALS575 

TTL 

LLC 

D 

8 

30M 


79d 

SN158093F 

54-73W 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

1894 

V54ACT577DL 

54ALS577 

CMS 

LLC 

D 

1 

70M 


80d 

SN158094F 

54-73W 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

190» 

V74ACT577DL 

54ALS577 

CMS 

LLC 

D 

1 

70M 


81d 

SN158094R 

54-73W 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

191 ♦ 

V74ACT577PK 

54ALS577 

CMS 

LLC 

D 

1 

70M 


82d 

SN159093F 

54-73W 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

192f 

V54ACT576D 

54AS576 

CMS 

DIP 

D 

8 

75M 


83d 

SN159093R 

54-73W 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

1934 

V54ACT576DL 

54AS576 

CMS 

LLC 

D 

8 

75M 


84d 

SN159094F 

54-73W 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

194 

54H103FM 

54H103 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

50M+ 

85d 

SN159094R 

54-73W 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

195d 

74H103FC 

54H103 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

50Mt 

86d 

54LS73CH 

54-73W 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

35M 

196d 

RSN54H103H 

54H103 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

25M 


87d 

74LS73CH 

54-73W 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

35M 

197 

S54H103W 

54H103 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

40M 


88d 

MCBC5473 

54-73W 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

15M| 

198d 

SN54H103W 

54H103 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

50M 


89 

54H73FM 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30Mf 

199d 

MCE54103F 

54H103 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

50Mf 

90d 

54LS73W 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

35M 

200d 

MCE74103F 

54H103 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

50Mt 

91d 

74H73FC 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30Mf 

201 d 

SN74H103W 

54H103 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

50Mt 

92d 

74LS73W 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

35M 

202d 

MC3051F 

54H116 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


93 

5473FM 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

20M+ 

203d 

MC3053F 

54H118W 

TTL 

OTHER 

D 

1 



94d 

7473FC 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

20M| 

204d 

MC3153F 

54H118W 

TTL 

OTHER 

D 

1 



95 

DM54L73W 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

11M 

205d 

US54H571A 

54H71 

TTL 

DIP 

JK 

1 

60M1 


96d 

DM74L73F 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

11M+ 

206d 

US74H571A 

54H71 

TTL 

DIP 

JK 

1 

60M1 


97 

DM5473W 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

25Mf 

207 

54H71FM 

54H71W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M1 


98 

S54H73W 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

25M 

208 

54H101FM 

54H71W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M1 


99 

S54LS73W 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 

209d 

74H71FC 

54H71W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30Mi 


100 

S5473W 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

15M 

21 Od 

74H101FC 

54H71W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 1 


101d 

SN54H73W 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 

211 

S54H71W 

54H71W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

25M 


102d 

SN54L73R 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

3Mt 

212 

S54H101W 

54H71W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

40M 


103 

SN54L73W 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

3Mf 

213d 

SN54H71W 

54H71W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 


104d 

SN54LS73AW 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45 M 

214d 

SN54H1Q1W 

54H71W 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50M 


105d 

SN54LS73W 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 

215d 

MC3054F 

54H71W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M- 


106d 

SN74L73R 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

3Mf 

216d 

MC3154F 

54H71W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M- 


107d 

SN74L73T 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

3Mf 

217d 

SN54H71 

54H71W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

40M- 


108 

SN5473W 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

20M 

218d 

SN54H71F 

54H71W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 


109d 

SNF50W 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

20M 

219d 

SN74H71 

54H71W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

40M 


110d 

SNF51W 

54-73W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

20M 

220d 

SN74H71F 

54H71W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 
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4. 

FLIP 

FLC 

)PS 




IN ORDER 0F:(1) FEMI No. (2) TECH (3) PKG TY 
(4) TYPE (5) CIRCUITS PER PKG & (6) TYPE NO. 



j] 

D 

2J 

3J 

4 I 

5| 




u 

a: 

2J 

U 

4T 

5| 


1 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

MAX. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

MAX. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 



NUMBER 



P 

PKG 

FREQ. 




NUMBER 



P 

PKG 

FREQ. 






E 


(Hz) 







E 


m 


Id 

SN74H71W ' 

54H71 W ~ 

TTT" 

OTHER 

jk 

1 

30Mf 


111d 

SN54H102W 

54L71T 

TTT - 

Flat P 

JK 

1 

50M 


2d 

SN74H101W 

54H71W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M| 


112d 

SN54L72R 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

5Mf 

3d 

US54H71J 

54H71W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30Mt 


113d 

SN54L72W 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

3Mt 

4d 

US74H71J 

54H71W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30Mf 


114d 

SN74L72R 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

5Mf 

5d 

US5471J 

54H71W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30Mf 


115d 

SN74L72T 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

3Mt 

6d 

US7471J 

54H71W 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30Mt 


116d 

SN5472W 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 


7 

54H78FM 

54H78W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30Mf 


117d 

SW5472H 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

15M| 

8 

54H108FM 

54H78W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

50Mf 


118d 

SW7472H 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

15Mf 

9d 

74H78FC 

54H78W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30Mt 


119d 

RSN54L71H 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

RS 

1 

3Mt 

lOd 

74H108FC 

54H78W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

50Mf 


120d 

SN54L71W 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

RS 

1 

3Mf 

11 

S54H108W 

54H78W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

40M 


121 d 

SN74L71T 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

RS 

1 

3Mf 

12d 

SN54H78W 

54H78W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30Mt 


122d 

MC3055F 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30Mt 

13d 

SN54H108W 

54H78W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

50M 


123d 

MC3155F 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30Mf 

14d 

SN54H78F 

54H78W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30Mt 


124d 

MC5472F 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20Mt 

15d 

SN74H78F 

54H78W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30Mt 


125d 

MC7472F 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M+ 

16d 

SN74H78W 

54H78W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30Mf 


126d 

MCE54H72F 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


17d 

SN74H108W 

54H78W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

50Mf 


127d 

MCE74H72F 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M 


18d 

US54H78J 

54H78W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30M+ 


128 

N8829J 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

25M- 


19d 

US74H78J 

54H78W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30M| 


129 

S8829J 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

25M 


20d 

HD9-54C107 

54LS107W 

CMS 

OTHER 

JK 

2 

IIMf 


130d 

SN54H72 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

40M 


21 d 

HD9-74C107 

54LS107W 

CMS 

OTHER 

JK 

2 

11M+ 


131 d 

SN54H72F 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M1 


22d 

54LS107CH 

54LS107W 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

35M 


132d 

SN74H72 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

40M1 


23d 

74LS107CH 

54LS107W 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

35M 


133d 

SN74H72F 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30MH 


24 

54LS107FM 

54LS107W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 


134d 

SN74H72W 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30Mi 


25d 

54LS107W 

54LS107W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

35M 


135d 

SN74H102W 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50Mi 


26d 

74LS107W 

54LS107W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

35M 


136d 

SN5472 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

15M 1 


27 

S54LS107W 

54LS107W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 


137d 

SN7472W 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 1 


28d 

SN54LS107AW 

54LS107W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 


138d 

US54H72J 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

3(W 


29d 

SN74LS107AW 

54LS107W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 


139d 

US54H572J 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

60Mi 


30d 

SN54LS171W 

54LS171 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30M 


140d 

US74H72J 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M^ 


31 

CD74HCT273M 

54LS273 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

25M 


141 d 

US74H572J 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

60M 1 


32 

74F273SC(A) 

54LS273 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

100M 


142d 

US5472J 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

15Mi 


33 

54LS273FM 

54LS273W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

45M 


143d 

US7472J 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

15Mi 


34d 

25LS299W 

54LS299 

TTL 

OTHER 

D 

1 

50M 


144d 

USN5472J 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

10M 


354 

54HCT374 

54LS374 

CMS 

DIP 

D 

8 



145d 

USS5472J 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

10M 


364 

TC40H374F 

54LS374W 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

25M 


146d 

ZN7472F 

54L71T 

TTL 

OTHER 

JK 

1 



37 t 

CD54AC374F(A) 

54LS374W 

CMS 

OTHER 

D 

8 

36M 


147d 

SN54L71R 

54L71T 

TTL 

OTHER 

RS 

1 

3Mf 

38 

CD74HC377M 

54LS377 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

25M 


148d 

SN74L71R 

54L71T 

TTL 

OTHER 

RS 

1 

3M+ 

39 

CD74HCT377M 

54LS377 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

20 M 


149d 

54LS78CH 

54L78T 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

35M 


40 

SN54LS379N 

54LS377 

TTL 

DIP 

D 

4 

40Mf 


150d 

74LS78CH 

54L78T 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

35M 


41 

SN54LS377N 

54LS377 

TTL 

DIP 

D 

8 

40Mf 


151 

DM54L78W 

54L78T 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

11M 


42 

74F377SC(A) 

54LS377 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

100M 


152d 

DM74L78F 

54L78T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

IIMf 1 

43 

54LS377FM 

54LS377W 

TTL 

FLAT P 

D 

3 

30Mf 


153 

54LS78FM 

54L78T 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 


44 ▼ 

54F378DM 

54LS378 

TTL 

DIP 

D 

6 

70M 


154d 

54LS78W 

54L78T 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

35M 


45 

SN54LS378N 

54LS378 

TTL 

DIP 

D 

6 

40Mt 


155d 

74LS78W 

54L78T 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

35M 


46d 

SN54LS378W 

54LS378 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

40M 


156 

S54LS78W 

54L78T 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 


47 ▼ 

54F378L1M 

54LS378 

TTL 

LLC 

D 

6 

70M 


157d 

SN54L78R 

54L78T 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

3Mf 

48 

54LS378FM(1) 

54LS378W 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

30M+ 


158d 

SN54L78W 

54L78T 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

3M+ 

49 

S54LS378W 

54LS378W 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

30M 


159d 

SN54LS78AW 

54L78T 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 


50 ▼ 

54F379DM 

54LS379 

TTL 

DIP 

D 

4 

100M 


160d 

SN74L78R 

54L78T 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

3Mf 

51d 

SN54LS379W 

54LS379 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

40M 


161 d 

SN74L78T 

54L78T 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

3Mt 

52 ▼ 

54F379L1M 

54LS379 

TTL 

LLC 

D 

4 

100M 


162d 

SN74LS78AW 

54L78T 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M+ 

53# 

54HCT534 

54LS534 

CMS 

DIP 

D 

8 



163 

DM54S112J 

54S112 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125M 


54 

CD74HC534M 

54LS534 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

20M 


164 

74F112SC 

54S112 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

130M 


55 

CD74HCT534M 

54LS534 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

16M 


165d 

54LS112CH 

54S112W 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

35M 


56 ▼ 

N74F534N 

54LS534 

TTL 

DIP 

D 

8 



166d 

74LS112CH 

54S112W 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

35M 


57 

74F534SC 

54LS534 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

100M 

.. 

167d 

54LS112W 

54S112W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

35M 


584 

N74F534D 

54LS534 

TTL 

FLAT P 

D 

8 



168 

54S112FM 

54S112W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125M+ 

59 

54F534FM 

54LS534W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

lOOMf 


169d 

74LS112W 

54S112W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

35M 


60 

54LS534FM 

54LS534W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

35M+ 


170d 

74S112FC 

54S112W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125Mt 

61 

S54F534W 

54LS534W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

100M 


171 

S54LS112W 

54S112W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 


62# 

54HCT564 

54LS564 

CMS 

DIP 

D 

8 



172 

S54S112W 

54S112W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

80M 


63 

CD74HC564M 

54LS564 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

25M 


173d 

SN54LS112AW 

54S112W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 


64 

CD74HCT564M 

54LS564 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

20M 


174d 

SN54S112W 

54S112W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125M 


65 

74F564SC(A) 

54LS564 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

100M 


175d 

SN74LS112AW 

54S112W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 


66 

54LS564FM 

54LS564W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

35Mt 


176d 

SN74S112W 

54S112W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

80M 


674 

54HCT574 

54LS574 

CMS 

DIP 

D 

8 



177d 

TF54S112F 

54S112W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125Mt 

68 

CD74HC574M 

54LS574 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

25M 


178d 

TF74S112F 

54S112W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125Mf 

69 

CD74HCT574M 

54LS574 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

25M 


179d 

9LS112FC 

54S112W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M+ 

70 

74F574SC(A) 

54LS574 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

100M 

_ 

180d 

9LS112FM 

54S112W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mf 

71 ♦ 

MM54HC574J 

54LS574W 

CMS 

DIP 

D 

1 

23M 


181 

54LS112FM 

54S112W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mf 

72 

54LS574FM 

54LS574W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

35M+ 


182d 

74LS112FC 

54S112W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M+ 

73d 

54LS76CH 

54LS76W 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

35M 


183 

DM54S113J 

54S113 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125M 


74d 

74LS76CH 

54LS76W 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

35M 


184 

74F113SC 

54S113 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125M 


75 

54H76FM 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M+ 


185d 

54LS113CH 

54S113W 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

35M 


76 

54H106FM 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

50Mf 


186d 

74LS113CH 

54S113W 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

35M 


77 

54LS76FM 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 


187d 

54LS113W 

54S113W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

35M 


78d 

54LS76W 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

35M 


188 

54S113FM 

54S113W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125M+ 1 

79d 

74LS76W 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

35M 


189d 

74LS113W 

54S113W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

35M 


80 

5476FM 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

20M| 


190d 

74S113FC 

54S113W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125M+ 

81 

DM5476W 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

25Mt 

_ 

191 

S54LS113W 

54S113W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 


82 

S54H76W 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

25M 


192 

S54S113W 

54S113W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 


83 

S54H106W 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

40M 


193d 

SN54LS113AW 

54S113W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 


84 

S54LS76W 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 


194d 

SN54S113W 

54S113W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125M 


85 

S5476W 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

15M 


195d 

SN74LS113AW 

54S113W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 


86d 

SN54H76W 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 


196d 

SN74S113W 

54S113W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 



87d 

SN54H106W 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

50M 


197d 

9LS113FC 

54S113W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M 


88d 

SN54LS76AW 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 


198d 

9LS113FM 

54S113W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M 


89d 

SN74LS76AW 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45Mf 


199 

54LS113FM 

54S113W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M 


90d 

SN5476W 

54LS76W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

20 M 


200d 

74LS113FC 

54S113W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M 


91d 

SN74H76W 

54LS76W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30Mf 


201 

MC3162F 

54S113W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

50M 


92d 

SN74H106W 

54LS76W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

50Mt 


202d 

TF54S113F 

54S113W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

125M- 


93d 

US54H76J 

54LS76W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30Mt 


203d 

TF74S113F 

54S113W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

125M- 


94d 

US74H76J 

54LS76W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30Mf 


204 

DM54S114J 

54S114 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125M 


95d 

MCBC5472 

54L71T 

TTL 

CHIP 

JK 

1 

20Mf 


205 

74F114SC 

54S114 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125M 


96 

DM54L71W 

54L71T 

TTL 

DIP 

RS 

1 

11M 


206d 

54LS114CH 

54S114W 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

35M 


97 

54H72FM 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30Mf 


207d 

74LS114CH 

54S114W 

TTL 

CHIP 

JK 

2 

35M 


98 

54H102FM 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50Mf 


208d 

54LS114W 

54S114W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

35M 


99d 

74H72FC 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M+ 


209 

54S114FM 

54S114W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125Mt 1 

lOOd 

74H102FC 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

50Mf 


21 Od 

74LS114W 

54S114W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

35M 


101 

5472FM 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20Mf 


21 Id 

74S114FC 

54S114W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125M+ 

102d 

DM54L72F 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

IIMf 


212 

S54LS114W 

54S114W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 


103 

DM54L72W 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

11M 


213 

S54S114W 

54S114W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

80M 


104 

DM5472W 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

27Mf 


214d 

SN54LS114AW 

54S114W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 


105d 

MCB5472F 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20Mt 


215d 

SN54S114W 

54S114W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125M 


106d 

RSN54L72H 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

3Mf 


216d 

SN74LS114AW 

54S114W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 


107 

S54H72W 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

25M 


217d 

SN74S114W 

54S114W 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 



108 

S54H102W 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

40M 


218d 

9LS114FC 

54S114W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mt 

109 

S5472W 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

15M 


219d 

9LS114FM 

54S114W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mf 

110d 

SN54H72W 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

30M 


220 

54LS114FM 

54S114W 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mt 
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FLOPS 


TYPE 

NUMBER 


"74LS114FC- 

TF54S114F 
TF74S114F 
" CD74HC374M 
CD74HCT374M 
DM54S374J 
' 74F374SC 
54F374FM 
54LS374FM 
" DM54S74J 
HD9-54C74 
HD9-74C74 
‘ 54LS74CH 
74LS74CH 

54LS74W _ 

54S74FM 

74LS74W 

74S74FC _ 

“ S54LS74AW 
S54LS74W 

S54S74W _ 

“ SN54ALS74W 
SN54LS74AW 
SN54LS74W 
" SN54S74W 
SN74LS74AW 

SN74S74W _ 

" 9LS74FC 
9LS74FM 

54LS74FM _ 

" 74LS74FC 
MC5479F 

MC7479F _ 

‘ MCB5479F 
TF54S74F 

TF74S74F _ 

MC663P 
HEPC0901P 

MC663L _ 

MC12663L.P 

MC664P 

TL664L _ 

TL664P 

HEPC0906P 

MC664L _ 

MC688L 

MC688P 

9000- 1-6 B_ 

9000DM 

9001- 1-6B 
FLJ281-74104 

“ FLJ285 
MIC74104N 

SN29000J _ 

SN29000N 

SN54104J 

SN54104N _ 

SN74104J 

SN74104N 

SW74104N 

T100B1 

T100B1-16 

T100D1 _ 

T100D1-16 

T100D2 

T100D2-16 

TL74104N 

MIC9000-1D 

MIC9000-5D 

MIC54104J 

MIC64104J 

MIC74104J 

SW74104J 

9001-9-6B 

9001 DC _ 

9001 DM 
FLJ291-74105 

FLJ295 _ 

" MIC74105N 
SN54105J 
SN54105N 
SN74105J 
SN74105N 
SW74105N 
T101B1 
T101B1-16 

T101D1 _ 

T101D1-16 

T101D2 

T101D2-16 _ 

TL74105N 

MC3152L 

MIC9001-1D _ 

MIC9001-5D 

MIC54105J 

_ JMIC64105J_ 

MIC74105J 

SW74105J 

74HC107N 

74HCT107N 

M54HC107F1(A) 

M74HC107BKA) 

M74HC107F1(A) 

PC54HC107D(A) 

PC54HCT107D(A) 

PC74HC107D(A) 

PC74HC107P 

PC74HCT107D(A) 

PC74HCT107P 

74HC107D 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


Package 

TYPE 


D.A.T.A. 


54$114W 

TTl 

OTHER” 

54S114W 

TTL 

OTHER 

54S114W 

TTL 

OTHER 

54S374 

CMS 

FLAT P 

54S374 

CMS 

FLAT P 

54S374 

TTL 

DIP 

54S374 

TTL 

FLAT P 

54S374W 

TTL 

FLAT P 

54S374W 

TTL 

FLAT P 

54S74 

TTL 

DIP 

54S74W 

CMS 

OTHER 

54S74W 

CMS 

OTHER 

54S74W 

TTL 

CHIP 

54S74W 

TTL 

CHIP 

54S74W 

TTL 

FLAT P 

54S74W 

TTL 

FLAT P 

54S74W 

TTL 

FLAT P 

54S74W 

TTL 

FLAT P 

54S74W 

TTL 

FLAT P 

54S74W 

TTL 

FLAT P 

54S74W 

TTL 

FLAT P 

54S74W 

TTL 

FLAT P 

54S74W 

TTL 

FLAT P 

54S74W 

TTL 

FLAT P 

54S74W 

TTL 

FLAT P 

54S74W 

TTL 

FLAT P 

54S74W 

TTL 

FLAT P 

54S74W 

TTL 

OTHER 

54S74W 

TTL 

OTHER 

54S74W 

TTL 

OTHER 

54S74W 

TTL 

OTHER 

54S74W 

TTL 

OTHER 

54S74W 

TTL 

OTHER 

54S74W 

TTL 

OTHER 

54S74W 

TTL 

OTHER 

54S74W 

TTL 

OTHER 

6-63 P 

6-63 P 

DTL 

DTL 

DIP 

OTHER 

6-63 P 

DTL 

OTHER 

6-63 P 

DTL 

OTHER 

6-64P 

DTL 

DIP 

6-64P 

DTL 

DIP 

6-64 P 

DTL 

DIP 

6-64 P 

DTL 

OTHER 

6-64 P 

DTL 

OTHER 

6-88P 

DTL 

DIP 

6-88P 

DTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

DIP 

74-104N 

TTL 

OTHER 

74-104N 

TTL 

OTHER 

74-104N 

TTL 

OTHER 

74-104N 

TTL 

OTHER 

74-104N 

TTL 

OTHER 

74-104N 

TTL 

OTHER 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

DIP 

74-105N 

TTL 

OTHER 

74-105N 

TTL 

OTHER 

74-105N 

TTL 

OTHER 

74-105N 

TTL 

OTHER 

74-105N 

TTL 

OTHER 

74-105N 

TTL 

OTHER 

74-105N 

TTL 

OTHER 

74-107 

CMS 

DIP 

74-107 

CMS 

DIP 

74-107 

CMS 

DIP 

74-107 

CMS 

DIP 

74-107 

CMS 

DIP 

74-107 

CMS 

DIP 

74-107 

CMS 

DIP 

74-107 

CMS - 

DIP 

74-107 

CMS 

DIP 

74-107 

CMS 

DIP 

74-107 

CMS 

DIP 

74-107 

CMS 

FLAT P 

A. 


ir 

T 

Y 

P 

E 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 

CLOCH 

FREQ. 

(Hz) 

JK 

2 

45Mf 

JK 

2 

125Mf 

JK 

2 

125M+ 

D 

8 

25M 

D 

8 

25M 

D 

8 

100M 

D 

8 

140M 

D 

8 

140M 

D 

8 

35M+ 

D 

2 

110M 

D 

2 

8Mf 

D 

2 

8Mt 

D 

2 

30M 

D 

2 

30 M 

D 

2 

30M 

D 

2 

IIOMf 

D 

2 

30M 

D 

2 

110M+ 

D 

2 

25M 

D 

2 

25M 

D 

2 

75M 

D 

2 

50Mf 

D 

2 

33M 

D 

2 

25M 

D 

? 

11 DM 

D 

2 

30M 

D 

2 

IIOMt 

D 

2 


D 

2 


D 

2 


D 

2 


D 

2 

30Mf 

D 

2 

30Mt 

D 

2 

30Mf 

D 

2 

IIOMf 

D 

2 

IIOMt 

JK 

2 

3Mf 

JK 

2 

3M 

JK 

2 

3Mt 

JK 

2 

3Mf 

RS 

1 

3M 

RS 

1 

3Mt 

RS 

1 

3Mf 

RS 

1 

3Mf 

RS 

1 

3M 

JK 

2 

2.5M 

JK 

2 

2.5M 

JK 

1 

20M+ 

JK 

1 

20Mf 

JK 

1 

50Mf 

JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 

15M 

JK 

1 

15M 

JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 

20Mf 

JK 

1 


JK 

1 

20Mt 

JK 

1 


JK 

1 

20Mf 

JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 

50Mf 

JK 

1 

50Mt 

JK 

1 

50Mf 

JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 

50M| 

JK 

1 


JK 

1 

50M+ 

JK 

1 


JK 

1 

50Mf 

JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 

40M 

JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

1 


JK 

2 

28M 

JK 

2 

24M 

JK 

2 

50M 

JK 

2 

25M 

JK 

2 

25M 

JK 

2 

17M 

JK 

2 

14M 

JK 

2 

20M 

JK 

2 

20M 

JK 

2 

17M 

JK 

2 

17M 

JK 

2 

28M 


TYPE 

NUMBER 


74HCT107D 
PC74HC107T 
PC74HCT107T 
' DM54LS107AJ 
DM74LS107AN 
DN74LS107P1 
' DN74LS107P4 
SN74LS107AD 
CD54HC107F 
MM74HC107J 
MM74HC107N 
TC40H107P 
' UPD74HC107C(A) 
CD54HCT107F 
CD74HC107E 
CD74HCT107E 
54LS107J 
54107-1-6A 
54107DM 
74107-9-6A 

DM54107J _ 

' DM54107N 
DM74107J 
DM74107N _ 

.74107 

FU271-74107 

FLJ275-84107 _ 

' HD74LS107A 
M53307P 
MB74LS107A 
' MB74LS107AM 
MB410 

MB410M _ 

“ MC74107P 
MIC74107N 

N74107A _ 

” N74107F 
N74107N 

PD74107 _ 

S54107A 

S54107F 

SN54LS107AJ 

SN54107J 

SN64107N 

SN74107J _ 

SN74107N 

SW74107J 

SW74107N _ 

T54S107AJ 

T54S107J 

T74107B1 _ 

'T74107D1 

T74107D2 

TL74107N _ 

' ZN54107E 
ZN74107E 

74107DM _ 

74107PC 
FJJ261 
GFB74107 
' MC54107L 
MC74107L 
MIC54107J 
MIC64107J 
MIC74107J 

NC74107N _ 

SFC4107E 

SFC4107EM 

SFC4107ET 

74HC109N 

74HCT109N 

PC54HC109D(A) 

' PC54HCT109D(A) 
PC74HC109D(A) 
PC74HC109P 
' PC74HCT109D(A) 
PC74HCT109P 

74HC109D _ 

' 74HCT109D 
PC74HC109T 
PC74HCT109T 
' CD74HC109M 
CD54HC109F 
CD54HCT109F 
CD74HC109E 
CD74HCT109E 
DM54LS109AJ 
DM74LS109AN 
DM8024N 

DM9024J _ 

DM74109N 

S54LS109AF 

SN74LS109AD 

54AC109DM(A) 

54AC109SM(A) 

54ACT109DM(A) 

54ACT109SM(A) 

74AC109DC(A) 

74AC109PC(A) 

74AC109SC(A) 

74ACT109DC(A) 

74ACT109PC(A) 

74ACT109SC(A) 

MC54HC109J(A) 

MC74HC109J(A) 

MC74HC109N(A) 

MM54HC109J 

MM54HCT109J(A) 

MM74HC109J 

MM74HC109N 


IN ORDER 0F:(1) FEMI No. (2) TECH < 


FUNCTIONAL 


74-107 
74-107 
74-107 
'74-107 
74-107 
74-107 
'74-107 
74-107 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 

74-1Q7M 

74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
' 74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
" 74-107N 
74-107N 
74-107N 
“ 74-107N 
74-107N 
74-107N 
' 74-107N 
74-107N 
74-107N 
' 74-107N 
74-107N 
74-107N 
' 74-107N 
74-107N 
74-107N 
' 74-107N 
74-107N 
74-107N 
" 74-107N 
74-107N 
74-107N 
' 74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
74-107N 
'74-109 
74-109 
74-109 
'74-109 
74-109 
74-109 
74-109 
74-109 
74-109 
"74-109 
74-109 
74-109 
74-109 
74-109 
74-109 
74-109 
74-109 
74-109 
74-109 
74-109 
74-109 
74-109 
74-109 
74-109 
74-109N 
74-109N 
74-109N 
74-109N 
74-109N 
74-109N 
74-109N 
74-109N 
74-109N 
74-109N 
74-109N 
74-109N 
~ 74-109N 
74-109N 
74-109N 
74-109N 
74-109N 


3J 

PACKAGE 

TYPE 

IT 

T 

Y 

P 

E 

CKTS 

PER 

PKG 

FLAT P 

Jk 

2 

FLAT P 

JK 

2 

FLAT P 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

FLAT P 

JK 

2 

FLAT P 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

.IK 

2 

niD 

ty_ 

o 

DIP 

Jk 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

dip : 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP i 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

FLAT P 

JK 

2 

FLAT P 

JK 

2 

FLAT P 

JK 

2 

FLAT P 

JK 

2 

FLAT P 

JK 

4 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

FLAT P 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

1 DIP 

JK 

2 


15Mf 

15Mf 
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4. FLIP FLOPS 


IN ORDER OF:(1) FEMI No. (2) TECH (3) PKG TY 

--—_ Na 


LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

TOnctional 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

U 

PACKAGE 

TYPE 

IT 

T 

Y 

P 

E 

HI 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 

CLOCK 

FREQ. 

(Hz) 


LINE 

No. 

E 

TYPE 

NUMBER 

jJ 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

E 

PACKAGE 

TYPE 

KT 

T 

Y 

P 

E 

5j 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 
CLOCK 
FREQ. 
(Hz)._ 

1 

MM74HCT109J(A) “"1 

74-109N 


DIP 

JK 

2 

2 m 


111 V 

DN74LS173P1 

74-173 

TTL 

Dip 

5 

1 

3(JM 

2 

MM74HCT109N(A) 

74-109N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

22M 


112t 

DN74LS173P2 

74-173 

TTL 

DIP 

D 

1 

30M 


SN54HC109J 

74-109N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

21M 


1 13y 

DN74LS173P4 

74-173 

TTL 

FLAT P 

D 

1 

30M 

4d 

SN74HC109J 

74-109N 

CMS 

DIP 

JK 

2 



1 14t 

DN74LS173P5 

74-173 

TTL 

FLAT P 

D 

1 

30M 

54 

SN74HC109N 

74-109N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

25M 


115 

883C4076B 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

16M 

6d 

SP74HC109J 

74-109N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

40M 


116 

BCL4076B 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

16M 

7d 

SP74HC109N 

74-109N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

40M 


117 ♦ 

CD54HC173F 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

60M 

8 

TC74HC109P 

74-109N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

30M 


118 ♦ 

CD54HCT173F 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

60M 

9t 

SN74HC109D 

74-109N 

CMS 

= LAT P 

JK 

2 

25M 


119 

CD4076BC 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

12M 

lOd 

SN54ALS109J 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 


120 

CD4076BM 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

12M 

11 

54F109DM 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125Mf 


121 ♦ 

HCF4076BE(1) 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

16M 

12d 

54LS109J 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


122t 

HD74HC173P 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

21M 

13 

54S109DM 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

75M 


123 

MM54C173D(1) 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

12M 

14 

74F109DC 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125M| 


124f 

MM54HC173J 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

21M 

15 

74F109PC 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125M+ 


125 

MM74C173NM) 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

12M 

16d 

74LS109J 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


126f 

MM74HC173J 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

25M 

17 

74S109DC 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

75M 


127 ♦ 

MM74HC173N 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

25M 

18 

9024DC 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M+ 


128 

SCL4076B 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

16M 

19 

9024DM 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25Mf 


129d 

SP74HC173J 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

50M 

20d 

FLJ561-74109 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

33Mf 


130d 

SP74HC173N 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

50M 

21d 

FLJ565-84109 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

33Mt 


131 ▼ 

HD74HC173FP 

74-173N 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

21M 

22 ▼ 

HD74LS109AG 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

33Mf 


132# 

CD74HC173E 

74-173N 

CMS 

OTHER 

D 

4 

60M 

234 

HD74LS109AP 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

i 2 

25M 


133Y 

CD74HC173M 

74-173N 

CMS 

OTHER 

D 

4 

60M 

24d 

HD74LS109P 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


134# 

CD74HCT173E 

74-173N 

CMS 

OTHER 

D 

4 

60M 

25d 

ITT74LS109A 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


135f 

CD74HCT173M “ l 

74-173N 

CMS 

OTHER 

D 

4 

60M 

26 

M74ALS109P 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

43M 


136# 

HCF4076BF(1) 

74-173N 

CMS 

OTHER 

D 

4 

16M 

27d 

M74LS109P 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45Mt 


137d 

HD74LS173P 

74-173N 

TTL 

DIP 

D 

4 

50M 

28 

MB74LS109A 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


138f 

M74LS173AP(1) 

74-173N 

TTL 

DIP 

D 

4 

50Mt 

29 

MB74LS109AM 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


139 

N74LS173F 

74-173N 

TTL 

DIP 

D 

4 

30M 

30 

MC54F109J(A) 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125M 


140 

N74LS173N 

74-173N 

TTL 

DIP 

D 

4 

30M 

31 

MC74F109J(A) 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125M 


141 

N74173F 

74-173N 

TTL 

DIP 

D 

4 

25M 

32 

MC74F109N(A) 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125M 


142 

N74173N 

74-173N 

TTL 

DIP 

D 

4 

25M 

33d 

MIC9024-1D 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25Mt 


143 

S54LS173F 

74-173N 

TTL 

DIP 

D 

4 

30M 

34d 

MIC9024-5D 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25Mf 


1444 

SN54LS173AJ(1) 

74-173N 

TTL 

DIP 

D 

4 

50Mf 

35d 

MIC54109J 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


145d 

SN74LS173AJ(1) 

74-173N 

TTL 

DIP 

D 

4 

50Mf 

36d 

MIC64109J 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


1464 

SN74LS173AN(1) 

74-173N 

TTL 

DIP 

D 

4 

50M+ 

37d 

MIC74109J 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


1474 

UPD74HC174C(A) 

74-174 

CMS 

DIP 

D 

2 

60M 

38d 

MIC74109N 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


148t 

74HC174N 

74-174 

CMS 

DIP 

D 

6 

28M 

39 

N74F109F 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125M+ 


149y 

74HCT174N 

74-174 

CMS 

DIP 

D 

6 

24M 

404 

N74F109N 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125Mf 


150d 

HEF40174BDF 

74-174 

CMS 

DIP 

J 

6 

45M 

41 

N74LS109AF 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


151 

M54HC174F1(A) 

74-174 

CMS 

DIP 

D 

6 

50M 

42 

N74LS109AN 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


152 

M74HC174BKA) 

74-174 

CMS 

DIP 

D 

6 

20M 

43d 

N74LS109B 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


153 

M74HC174F1(A) 

74-174 

CMS 

DIP 

D 

6 

20M 

44d 

N74LS109F 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


154 

M74HC174P 

74-174 

CMS 

DIP 

D 

6 

32M 

45 

N74LS109N 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


155 

PC54HC174DIA) 

74-174 

CMS 

DIP 

D 

6 

60M 

46d 

N74109B 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 



156 

PC54HCT174D(A) 

74-174 

CMS 

DIP 

D 

6 

50M 

47 

N74109F 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


157 

PC74HC174D(A) 

74-174 

CMS 

DIP 

0 

6 

60M 

48 

N74109N 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


158 

PC74HC174P 

74-174 

CMS 

DIP 

D 

6 

20M 

49 

S54F109F 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

80M 


159 

PC74HCT174D(A) 

74-174 

CMS 

DIP 

D 

6 

50M 

50 

S54LS109F 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


160 

PC74HCT174P 

74-174 

CMS 

DIP 

D 

6 

20M 

51d 

S54109B 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 



161d 

UPD4174BC 

74-174 

CMS 

DIP 

D 

6 

15M 

52 

S54109F 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


162y 

74HC174D 

74-174 

CMS 

FLAT P 

D 

6 

28M 

534 

SN54AS109J 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

90M 


163y 

74HCT174D 

74-174 

CMS 

FLAT P 

D 

6 

24M 

54 

SN54LS109AJ 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

33M 


164 

PC74HC174T 

74-174 

CMS 

FLAT P 

D 

6 

20M 

55d 

SN54LS109J 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


165 

PC74HCT174T 

74-174 

CMS 

FLAT P 

D 

6 

20M 

56d 

SN74ALS109J 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


166 

54F174DM 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

140M 

57d 

SN74ALS109N 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


167 

74F174DC 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

MOM 

584 

SN74AS109N 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

105M 


168 

74F174PC 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

140M 

59 

SN74LS109AJ 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

33M 


169 

DM54AS174J(A) 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

100M 

60 

SN74LS109AN 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

33M 


170 

DM54LS174J 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

40M 

61 d 

SN74LS109J 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


171 

DM74AS174J(A) 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

105M 

62d 

SN74LS109N 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


172 

DM74AS174N(A) 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

105M 

63d 

SN29024J 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


173 

DM54174J(1) 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

30M 

64d 

SN29024N 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


174 

DN74LS174P2 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

40M 

65 

SN54109J 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

33M 


1754 

M74ALS174P 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

45M 

66d 

SN54109N 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 



176 

MC54F174JIA) 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

MOM 

67d 

SN74109J 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

33M 


177 

MC74F174J(A) 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

MOM 

68 

SN74109N 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

33M 


178 

MC74F174N(A) 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

MOM 

69 

T54LS109D2 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 



1794 

N74F174NIA) 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

100M 

70 

T74LS109B1 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 



180 

SN54174J(1) 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

35M 

71 

T74LS109D1 

74-109N 

TTL 

DIP 

JK 

2 



181 d 

SN74174J(1) 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

35M 

724 

N74F109D 

74-109N 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125Mt 


182 

SN74174N(1) 

74-174 

TTL 

DIP 

D 

6 

35M 

73 

N74LS109D 

74-109N 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

25M 


183 

DN74LS174P5 

74-174 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

40M 

74 ▼ 

SN74AS109D 

74-109N 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

105M 


1844 

N74F174D(A) 

74-174 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

100M 

75 

S54F109G 

74-109N 

TTL 

LLC 

JK 

2 

80M 


185 

SN74LS174D 

74-174 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

40M 

76 

S54LS109G 

74-109N 

TTL 

LLC 

JK 

2 

25M 


186 

SN74S174D 

74-174 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

110M 

77d 

9LS109DC 

74-109N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mf 


187 

SCL4174B 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

1 

7Mf 

78d 

9LS109DM 

74-109N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mt 


188 

883C4174B 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

15M 

79d 

9LS109PC 

74-109N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mf 


189 

BCL4174B 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

15M 

80 

54LS109DM 

74-109N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mf 


1904 

CD54HC174F 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

24M 

81 

74LS109DC 

74-109N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mt 


191 4 

CD54HCT174F 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

24M 

82 

74LS109PC 

74-109N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mf 


192 

CD40174BC 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

10M 

83 

74S109PC 

74-109N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

75M 


193 

CD40174BD(1) 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

12M 

84 

M74LS109AP 

74-109N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

25Mt 


194 

CD40174BEH) 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

12M 

85d 

FLJ351-74111 

74-111N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25Mf 


195 

CD40174BF(1) 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

12M 

86d 

FLJ355-84111 

74-111N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25Mf 


196 

CD40174BM 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

10M 

87 

SN54111J 

74-11 IN 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


197 

HCC40174BD 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

16M+ 

88d 

SN54111N 

74-111N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20M 


198 

HCC40174BF 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

16Mf 

89d 

SN74111J 

74-111N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


199 

HCF40174BE 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

16Mf 

90d 

SN74111N 

74-111N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


200 

HCF40174BF 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

16M+ 

91d 

TL74111N 

74-11 IN 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25Mf 


201 ▼ 

HD74HC174P 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

24M 

92d 

FJJ291-74118 

74-118 


DIP 

RS 

6 



202d 

HD14174B 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

2M 

93d 

FJJ291 

74-118 

TTL 

DIP 

RS 

6 



2034 

HEF40174BDM) 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

30M+ 

94 ▼ 

74HC173N 

74-173 

CMS 

DIP 

D 

4 

26M 


2044 

HEF40174BP(1) 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

30Mf 

95 ▼ 

74HCT173N 

74-173 

CMS 

DIP 

Id 

4 

20M 


205 

HEF40174BPN 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

45M 

964 

MC54HC173J 

74-173 

CMS 

DIP 

D 

4 

30M 


206 

HEF40174PM) 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

16M+ 

974 

MC74HC173J 

74-173 

CMS 

DIP 

D 

4 

30M 


207 

M40174BP 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

2.5M 

984 

MC74HC173N 

74-173 

CMS 

DIP 

D 

4 

30M 


208 

MC54HC174J(A) 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

30M 

99 

PC54HC173D(A) 

74-173 

CMS 

DIP 

D 

4 

55M 


209 

MC74HC174JIA) 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

30M 

100 

PC54HCT173D(A) 

74-173 

CMS 

DIP 

D 

4 

50M 


210 

MC74HC174N(A) 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

30M 

101 

PC74HC173D(A) 

74-173 

CMS 

DIP 

D 

4 

55M 


211 

MM54C174D(1) 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

12M 

102 

PC74HC173P 

74-173 

CMS 

DIP 

D 

4 

18M 


212 

MM54HC174J 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

20M 

103 

PC74HCT173D(A) 

74-173 

CMS 

DIP 

D 

4 

50M 


213 

MM74C174N(1) 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

12M 

104 

PC74HCT173P 

74-173 

CMS 

DIP 

D 

4 

17M 


214 

MM74HC174J 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

24M 

105t 

SN74HC173N 

74-173 

CMS 

DIP 

D 

4 

25M 


215 

MM74HC174N 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

24M 

106y 

74HC173D 

74-173 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

26M 


216d 

SCL4174BD 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

15M 

107y 

74HCT173D 

74-173 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

20M 


217d 

SCL4174BE 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

15M 

108 

PC74HC173T 

74-173 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

18M 


2184 

SN54HC174J 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

21M 

109 

PC74HCT173T 

74-173 

!cms 

FLAT P 

D 

4 

17M 


219d 

SN74HC174J(A) 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 


110 ▼ 

SN74HC173D 

74-173 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

25M 


2204 

SN74HC174N 

74-174N 

CMS 

DIP 

D 

6 

25M 


128 


D.AT.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


128 




TYPE 

NUMBER 


SP74HC174J 
SP74HC174N 
TC40H174P 
TC74HC174P 
TC40174BP 
HD74HC174FP 
" HEF40174BT(1) 
SN74HC174D 
CP74HC174E 
CP74HC174M 
CP74HCT174E 
CP74HCT174M 
" PM54S174J 
PM74LS174N 
PM74S174N 
~ PM74174N(1) 
HD74LS174G 
HP74LS174P 
“M74LS174P 
MB74LS174 
MB74LS174M 
~ N74LS174F(1) 
N74LS174N(1) 
N74S174F _ 

N74r74F ” 

N74174N _ 

"S54LS174F 

S54S174F(1) 

S54174F _ 

SN54ALS174J 

SN54AS174J 

SN54S174J(1) 

SN54S174N 

SN74ALS174N 

SN74AS174N 

SN74LS174J 

SN74LS174N(1) 

SN74S174J _ 

SN74S174N(1) 

N74LS174P 

N74S174P _ 

SN74ALS174P 

SN74AS174P 

25LS174J _ 

UPP74HC175C(A) 
74HC175N 
74HCT175N 
M54HC175F1(A) 
M74HC175B1(A) 
M74HC175FKA) 
PC54HC175P(A) 
PC54HCT175P(A) 
PC74HC175D(A) 
PC74HC175P 
PC74HCT175P(A) 
PC74HCT175P 
UPP4175BC 
74HC175P 
74HCT175P 
" PC74HC175T 
PC74HCT175T 
PM54AS175J(A) 
PM54LS175J 
DM74AS175J(A) 
DM74AS175N(A) 
PN74LS175P2 
HP74ALS175 
HP74ALS175P 
M74ALS175P 
N74F175N(A) 
SN54175J(1) 
SN74175J(1) 
SN74175N(1) 
PN74LS175P5 
N74F175P(A) 
SN74LS175P 
SN74S175P 
CP40175BH 
CP40175BC 
CP40175BP 
CP40175BE 
CD40175BF 
CP40175BM 
HP74HC175P 
HP14175B 
HEF40175BPm 
HEF40175BPF 
HEF40175BP(1) 
HEF40175BPN 
HEF40175P(1) 
M40175BP 
MC54HC175J(A) 
MC74HC175J 
MC74HC175N(A) 
MM54C175P(1) 
MM54HC175J 
MM74C175N(1) 
MM74HC175J 
MM74HC175N 
SN54HC175J 
SN74HC175J(A) 
SN74HC175N 
SP74HC175J 
SP74HC175N 
TC40H175P 
TC74HC175P 
TC40175BP 
HP74HC175FP 

11 _ 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 



74-174N 

74-174N 

74-174N 

CMS 

CMS 

CMS 

pip 

pip 

pip 

74-174N 

CMS 

DIP 

74-174N 

CMS 

DIP 

74-174N 

CMS 

FLAT P 

74-174N 

CMS 

FLAT P 

74-174N 

CMS 

FLAT P 

74-174N 

CMS 

OTHER 

74-174N 

CMS 

OTHER 

74-174N 

CMS 

OTHER 

74-174N 

CMS 

OTHER 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-1741,' 

TTL 

uir 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

DIP 

74-174N 

TTL 

FLAT P 

74-174N 

TTL 

FLAT P 

74-174N 

TTL 

FLAT P 

74-174N 

TTL 

FLAT P 

74-174N 

TTL 

.OTHER 

74-175 

CMS 

DIP 

74-175 

CMS 

DIP 

74-175 

CMS 

DIP 

74-175 

CMS 

DIP 

74-175 

CMS 

DIP 

74-175 

CMS 

DIP 

74-175 

CMS 

DIP 

74-175 

CMS 

DIP 

74-175 

CMS 

DIP 

74-175 

CMS 

DIP 

74-175 

CMS 

DIP 

74-175 

CMS 

DIP 

74-175 

CMS 

DIP 

74-175 

CMS 

FLAT P 

74-175 

CMS 

FLAT P 

74-175 

CMS 

FLAT P 

74-175 

CMS 

FLAT P 

74-175 

TTL 

DIP 

74-175 

TTL 

DIP 

74-175 

TTL 

DIP 

74-175 

TTL 

DIP 

74-175 

TTL 

DIP 

74-175 

TTL 

DIP 

74-175 

TTL 

DIP 

74-175 

TTL 

DIP 

74-175 

TTL 

DIP 

74-175 

TTL 

DIP 

74-175 

TTL 

DIP 

74-175 

TTL 

DIP 

74-175 

TTL 

FLAT P 

74-175 

TTL 

FLAT P 

74-175 

TTL 

FLAT P 

74-175 

TTL 

FLAT P 

74-175N 

CMS 

CHIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

CMS 

DIP 

74-175N 

74-175N 


IgS&My 

IfaCtMd 



IPT54AHCT273P 


IDT54FCT273DB 

IDT74AHCT273D 

IDT74FCT273D 

74-273 

74-273 

74-273 

g^— 


HIM 


MM74HC273N(A) j 

PC74HC273P j 

PC74HCT273P 

■ 

lUlLKiWttim m 

ZSeH H 

Uf l ] »T7T7Y1B M 

fiEfi mtmm 


i 

DM54ALS273J 

DM74ALS273J 

DM74ALS273N 

SHI 


HI 


74-273 

74-273N 

74-273N 

74-273N 

74-273N 

74-273N 

MlHi 

Hail 

■ 

— 

H 

tj \! f»i 



8 

8 

lOMt 

8 

8 

10Mf 

8 

lOMt 


CD74HC273E 

CD74HCT273E 

HD74HC273P 

74-273N 

74-273N 

74-273N 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 


M 

■ 

DIP 

DIP 

DIP 

DIP 

DIP 

DIP 

P74PCT273DC 

74-273N 

CMS 

DIP 

P74PCT273PC 

74-273N 

CMS 

DIP 

SN54HC273J 

74-273N 

CMS 

DIP 



SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


































































































































































4. 

FLIP 

FLC 

)PS 




IN ORDER 0F:(1) FEMI No. (2) TECH (3) PKG TY 
(4) TYPE (5) CIRCUITS PER PKG & (6) TYPE NO. 


s 

tj 

2j 

3j 

4j 

l5J 




6j 



3J 

<T 

£J 


LINE 

TYPE 

Functional 


PACKAGE 

T 

mrs 

MAX. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

MAX. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 



NUMBER 



P 

PKG 

FREQ. 




NUMBER 



P 

PKG 

FREQ. 





W 5 

E 


(Hz) 







E 


(Hz) 

1 

TC74HC273P 

74-273N 

CMS 


b 

6 

T5M 


Ill 

PC54HCT73D(A) 

74-73 

CMS 

tap 

Jk 

2 

iiM 

2y 

74HC273D 

74-273N 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

28M 


112 

PC74HC73D(A) 

74-73 

CMS 

DIP 

JK 

2 

22M 

3 ♦ 

74HCT273D(A1 

74-273N 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

15M 


113 

PC74HC73P 

74-73 

CMS 

DIP 

JK 

2 

20M 

4y 

HD74HC273FP 

74-273N 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

24M 


114 

PC74HCT73D(A) 

74-73 

CMS 

DIP 

JK 

2 

18M 

5t 

SN74HC273D 

74-273N 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

21M 


115 

PC74HCT73P 

74-73 

CMS 

DIP 

JK 

2 

18M 

6y 

P54PCT273LM 

74-273N 

CMS 

LLC 

D 

8 

250Mt 


1 16y 

74HC73D 

74-73 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

28M 

7y 

P74PCT273LC 

74-273N 

CMS 

LLC 

D 

8 

250Mf 


1 17y 

74HCT73D 

74-73 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

22M 

8d 

SN74ALS273J 

74-273N 

ITL 

DIP 

D 

8 

30M 


118 

PC74HC73T 

74-73 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

20M 

9 

54LS273DM 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

45M 


119 

PC74HCT73T 

74-73 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

18M 

10 

74LS273DC 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30Mf 


120 

M74HC73C1(A) 

74-73 

CMS 

LLC 

JK 

2 

25M 

11 

74LS273PC(1) 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30Mf 


121 d 

DM54L73N 

74-73 

TTL 

DIP 

JK 

2 

11Mf 

12 

M74LS273P 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

40 M 


122 

DM54LS73AJ 

74-73 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 

13 

N74LS273N 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 


123 

DM74LS73AN 

74-73 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 

14 

N74S273F(1) 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

95M 


124 

DN74LS73P1 

74-73 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 

15 

N74S273N 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

75M 


125d 

M5373P 

74-73 

TTL 

DIP 

JK 

2 

23M 

16 

S54LS273F 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 


126d 

DM54L73F 

74-73 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

11Mf 

17t 

SN54ALS273J 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 


127 

DN74LS73P4 

74-73 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 

18d 

SN54LS273Jm 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

40M 


128 

SN74LS73AD 

74-73 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 

194 

SN74ALS273N 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35M 


129f 

CD54HC73F 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

60M 

20d 

SN74LS273J 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

40M 


130* 

CD54HCT73F 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

60M 

21 y 

SN74LS273N 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 


131 ♦ 

CD74HC73E 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

60M 

22d 

SN54273J(1) 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

40M 


132t 

CD74HCT73E 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

60M 

23d 

SN74273J(1) 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

40M 


133d 

HD1-54C73 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

11Mf 

24 

SN74273NM) 

74-273N 

TTL 

DIP 

D 

8 

40M 


134d 

HD1-74C73 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

11Mt 

25 

N74LS273D 

74-273N 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

30M 


135y 

HD74HC73P 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

24M 

26 

N74S273D 

74-273N 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

75M 


136 

MC54HC73J(A) 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

30M 

27 y 

SN74ALS273DW 

74-273N 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

35M 


137 

MC74HC73J(A) 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

30M 

28 ♦ 

M74ALS374P 

74-274 

TTL 

DIP 

D 

8 

33M 


138 

MC74HC73N(A) 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

30M 

29d 

SN54276J 

74-276N 

TTL 

DIP 

JK 

4 

50M 


139 

MM54C73D 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

4Mt 

30d 

SN74276J 

74-276N 

TTL 

DIP 

JK 

4 

50M 


140 

MM54HC73J 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

21M 

31 

SN74276N 

74-276N 

TTL 

DIP 

JK 

4 

50M 


141 

MM74C73N 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

4Mf 

32 ♦ 

74HCT374 

74-374 

CMS 

DIP 

D 

8 



142 

MM74HC73J 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

25M 

334 

N74HC374N 

74-374 

CMS 

DIP 

D 

8 

60M 


143 

MM74HC73N 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

25M 

344 

N74HCT374N 

74-374 

CMS 

DIP 

D 

8 

48M 


144d 

SN54HC73J(A) 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 


35 ♦ 

N74HC374D 

74-374 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

60M 


145d 

SN74HC73J(A) 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 


36 ♦ 

N74HCT374D 

74-374 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

48M 


146f 

SN74HC73NIA) 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

25M 

”37 1 

SN54376J(1) 

74-376N 

TTL 

DIP 

JK 

4 

45M 


147d 

SP74HC73J 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

40M 

38d 

SN74376J(1) 

74-376N 

TTL 

DIP 

JK 

4 

45M 


148d 

SP74HC73N 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

40M 

39 

SN74376N(1) 

74-376N 

TTL 

DIP 

JK 

4 

45M 


149 

US74HCT73N(A) 

74-73N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

30M 

40 

MC4015L 

74-415 

TTL 

DIP 

D 

1 

30Mf 


150# 

CD74HC73M(A) 

74-73N 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

60M 

41 

MC4015P 

74-415 

TTL 

OTHER 

D 

1 

30Mf 


151 ♦ 

CD74HCT73M(A) 

74-73N 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

60M 

42 y 

54F604DM 

74-604 

TTL 

DIP 

D 

2 

100M 


152 y 

HD74HC73FP 

74-73N 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

24M 

43 y 

74F604DC 

74-604 

TTL 

DIP 

D 

2 

100M 


153d 

SN158093N 

74-73N 

DTL 

DIP 

JK 

2 

7M 

44 y 

74F604PC 

74-604 

TTL 

DIP 

D 

2 

100M 


154d 

SN158094N 

74-73N 

DTL 

DIP 

JK 

2 

7M 

45 y 

74F604SC 

74-604 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

100M 


155d 

SN159093N 

74-73N 

DTL 

DIP 

JK 

2 

7M 

46 y 

54F604L1M 

74-604 

TTL 

LLC 

D 

2 

100M 


156d 

SN159094N 

74-73N 

DTL 

DIP 

JK 

2 

7M 

47 y 

74F604L1C 

74-604 

TTL 

LLC 

D 

2 

100M 


157 

SFC473PM 

74-73N 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


48 y 

74F604QC 

74-604 

TTL 

LLC 

D 

2 

100M 


158d 

SN158093J 

74-73N 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

49d 

USN7470A 

74-70N 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 


159d 

SN158094J 

74-73N 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

50d 

USS5470A 

74-70N 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 


160d 

SN159093J 

74-73N 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

51d 

11-70 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35M+ 


161 d 

SN159094J 

74-73N 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

52d 

5470-1-6A 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35Mt 


162d 

10-73 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

15Mf 

53d 

7470-9-6A 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35Mf 


163d 

54LS73J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

35M 

54 

7470PC 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35M+ 


164 

74H73PC 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M+ 

55 

DM5470J 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


165d 

74LS73J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

35M 

56d 

DM5470N 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


166d 

5473-1-6A 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20Mf 

57d 

DM7470J 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


167d 

7473-9-6A 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20M+ 

58 

DM7470N 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


168 

7473PC 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20Mf 

59d 

FJJ101-7470 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


169d 

DM54H73J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 


60d 

FLJ101-7470 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20Mt 


170d 

DM54H73N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 


61d 

FLJ105-8470 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20Mf 


171 

DM54L73J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

IIMf 

62d 

ITT5470J 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35Mf 


172d 

DM74H73J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 


63d 

ITT7470J 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35M+ 


173d 

DM74H73N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 


64d 

M5375P 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

28 M 


174 

DM74L73J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

IIMf 

65 

M53270P 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35Mf 


175 

DM74L73N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

IIMf 

66d 

MIC7470N 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35M+ 


176 

DM5473J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M+ 

67d 

N7470A 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35Mf 


177d 

DM5473N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25Mf 

68 

N7470F 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


178d 

DM7473J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25Mf 

69 

N7470N 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


179 

DM7473N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M+ 

70 

N8825F 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25Mf 


180d 

DM8501D 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

15Mf 

71d 

NC7470N 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35Mf 


181 

FJJ121-7473 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

10M 

72d 

PD7470 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


182d 

FLJ 121-7473 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20M+ 

73d 

S5470A 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35Mf 


183d 

FLJ 125-8473 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20Mf 

74 

S5470F 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


184d 

HD74LS73G 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 

75 

S8825F 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25Mt 


185d 

HD74LS73P 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 

76 

SN5470J 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35M 


186d 

ITT74LS73 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 

77d 

SN5470N 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35Mf 


187d 

ITT5473J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

15Mf 

78d 

SN6470N 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35Mt 


188d 

ITT7473J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

15M+ 

79d 

SN7470J 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35M 


189 

M74LS73AP 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 

80 

SN7470N 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35M 


190d 

M74LS73P 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45Mf 

81 d 

TL7470N 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35M+ 


191 

M53273P 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

15Mt 

82d 

TL8470N 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35Mf 


192 

MB74LS73A 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 

83d 

US5470A 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25Mf 


193 

MB74LS73AM 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 

84d 

US7470A 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25M+ 


194d 

MC3063P 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M+ 

85d 

WC7470D 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

35Mt 


195d 

MIC74H73J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30Mf 

86d 

ZN5470E 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 



196d 

MIC7473N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20Mt 

87d 

ZN7470E 

74-70N 

TTL 

DIP 

JK 

1 



197d 

N74H73A 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 

88d 

5470DM 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35Mf 


198 

N74H73F 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 

89c 

7470DC 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35Mf 


199 

N74H73N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 

90d 

FJJ101 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 


200 

N74LS73F 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 

91 d 

FJJ106 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 


201 

N74LS73N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 

92d 

GFB7470 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 


202d 

N7473A 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20Mf 

93d 

MC5470L 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35M+ 


203 

N7473F 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

15M 

94d 

MC7470L 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35Mf 


204 

N7473N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

15M 

95d 

MIC5470J 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35Mf 


205d 

PD7473 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

10M 

96d 

MIC6470J 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 j 

35M+ 


206d 

S54H73A 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 

97d 

MIC7470J 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

35Mf 


207 

S54H73F 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 

98 

N8825A 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

25Mf 


208 

S54LS73F 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 

99d 

NE825A 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M 


209d 

S5473A 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20Mt 

lOOd 

NE8825A 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 



210 

S5473F 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

15M 

101 

S8825A 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

25Mf 


21 Id 

SN54H73J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 

102d 

SE8825A 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 



212d 

SN54H73N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M+ 

103d 

SP825A 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 



213d 

SN54L73J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

3M 

104d 

ST825A 

74-70N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 



214d 

SN54L73N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

3Mf 

105y 

74HC73N 

74-73 

CMS 

DIP 

JK 

2 

28M 


215 

SN54LS73AJ 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 

106y 

74HCT73N 

74-73 

CMS 

DIP 

JK 

2 

22M 


216d 

SN54LS73J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 

107 

M54HC73F1(A) 

74-73 

CMS 

DIP 

JK 

2 

65M 


217d 

SN64L73N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30Mf 

108 

M74HC73BKA1 

74-73 

CMS 

DIP 

JK 

2 

25M 


218d 

SN74H73J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 

109 

M74HC73F1(A) 

74-73 

CMS 

DIP 

JK 

2 

25M 


219 

SN74H73N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 

110 

PC54HC73D(A1 

74-73 

CMS 

DIP 

JK 

2 

18M 


220d 

SN74L73J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

3M+ 
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4. 

FLIP 

FLC 

)PS 





IN ORDER 0F:(1) FEME No. (2) TECH (3) PKG TY 
(4) TYPE (5) CIRCUITS PER PKG & (6) TYPE NO. 

■1 

mmmmmmmmm 

n 

2J 

n " 

4 1 

5| 


■ 1 

mm 

mmmmmmm 

m9B m 

2J 


4T^ 

aa 1 


JNE 


FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

cleb \ 

H 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

MAX. 

No. 


EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 

mtm 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 



NUMBER 



P 

PKG 


mm 


NUMBER 



P 

PKG 

FREQ. 






E 


{Hz) 

■ 1 

91 


BBB9 



E 


(Hz) 

MLM 

wm 

74-73N 

Ttl 

DIP - 

JK 

2 


HUB 

SN74$74D " f 

Kfi B 

TO - 

FLATP 

D 

2 

110M 

mjm 

■ 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 

■ 

uE£9 

MC422F 

rZKaaBB 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30Mf 

Kl 

lrlrH » mM • * *r .* ' !: v. 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 

■ 1 

Esn 

MC422L.P 

rZSZB 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30Mt 

4d 

SN74LS73N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


I14d 

MC472F 

fsscm 9 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30Mf 

5 

SN5473J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20M 


115d 

MC472L.P 

B 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30Mf 

6d 

SN5473N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

15M+ 

116d 

MC522F 

BSB9 9 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30M+ 

ki 


74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

15Mt 

m?vi 

MC522L 

f£S£M B 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30Mf 


■ 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20M 

m 

[ffjgB 

MC572F 

B 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30Mf 

BH 


74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20M 

■ 


MC572L 

uSlm 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30Mt 

mur.m 

SNF50J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20M 

■ 



74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

50M 

in 

SNF51J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20M 

■ 



74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

50M 

KmB 

SNF52J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20M 

■ 



74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

50M 

13d 

SNF53J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20M 

■ 

123* 


74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

50M 

14d 

SW7473J 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 


■ 

124d 

f Si mc-lL tfzH 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

8Mf 

15d 

SW7473N 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 


■ 

125d 


74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

8M+ 



74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

60M 

I 

126t 

HD74HC74P 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

20M 



74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

60M 


127 

MC54HC74J(A) 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

30M 

■f$9 


74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20Mt 

128 

i \b 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

30M 

1 


74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20Mf 

129 

MC74HC74N(A) 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

30M 

WKsn 

l*Ztf c K9 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20Mt 

130 

MM54C74D 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

3.5Mf 

Bn 


74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20 M 


131 

MM54HCT74JCA1 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

18M 

22d 

TRWF50(2) 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20M 


132 

MM74C74N 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

3.5Mf 

23d 

US54H73A 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30Mf 

133 

MM74HC74J 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

25M 

24d 

US74H73A 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30Mt 

134 

MM74HC74N 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

25M 

25d 

US5473A 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

15M+ 

138 


sjnsi j 11 ■ 

r^mio 

r\;p_ 

Q_ 

2 

21M 

26d 

US7473A 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

15Mf 

136 



CMS 

DIP 

D 

2 

21M 

27d 

WC7473D 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

15Mt 

137 ♦ 



CMS 

DIP 

D 

2 

21M 

EsS 


74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 


m 

138d 

SN74HC74J 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

25M 


* J rl 

74-73N 

TTL 

DIP 

JK 

2 


■ 

139 ♦ 

SN74HC74N 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

25M 

19 


74-73N 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

30M 

■ 

140d 

SP74HC74J 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

40M 

31d 

6F50K 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20M 

■ 

141 d 

SP74HC74N 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

40M 

32d 

6F51K 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20M 

■ 

142 

TC40H074P 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

20M 

33d 

6F52D 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20M 

■ 

143 

TC74HC74P 

74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

25M 



74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20M 


- 


74-74N 

CMS 

DIP 

D 

2 

30M 



74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M- 

■ 

JB 

lYI l GW 

74-74N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

21M 

■CtthlH 


74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mi 

■ 

\mm 

l*j 1/2 i S | 

74-74N 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

50M 

VeWSfiH 


74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mi 

T 

147♦ 

CD74HCT74M 

74-74N 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

50M 

warn 


74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30M H 


148t 

HD74HC74FP 

74-74N 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

20M 



74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45Mi 

f. 

149t 

SN74HC74D 

74-74N 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

25M 

40 

74H73DC 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30Mi 

■ 

150t 

MbV/ 

74-74N 

CMS 

OTHER 

D 

2 

56M 

41d 

74LS73DC 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M J 

9 

151 ▼ 

W»/2 

74-74N 

CMS 

OTHER 

D 

2 

56M 

42d 

74LS73PC 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M 1 

■ 

152 ♦ 

[i] a i/Zi i wtf [ggjBI 

74-74N 

CMS 

OTHER 

D 

2 

40M 

43 

5473DM 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20Mi 

■ 


10-74 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M| 

44 

7473DC 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20M- 

9 

Eteri B 

11-74 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25Mf 

45d 

FJJ121 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

10M 

9 

iEzB 

54F74DM 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

125Mt 

46d 

FJJ126 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

10M 

m 



74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

30M 

47d 

GFB7473 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

10M 

9 


gfi m 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

125M| 

48d 

HEPC3073P 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 


9 


Tz&znsm b 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

125Mt 


MC3063L 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30Mf 


74H74PC 

UBi 

TTL 

DIP 

D 

2 

35Mt 


MC3163L 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30M| 

tmm 

74LS74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

30M 


MC5473L 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

15Mt 

■l99 

74S74PC 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

IIOMt 



74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

15Mf 

162d 

5474-1-6A 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

20Mt 



74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20Mf 

163d 

7474-9-6A 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

20Mf 

E£!B 


74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20Mt 

164 

7474PC 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25Mt 


MIC7473J 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20M+ 

165 

DM54H74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 



SFC473E 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

nn 

166d 

DM54H74N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 



SFC473EM 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20Mt 1 

167 

DM54L74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

11Mt 

58 

SFC473ET 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

1'iUI M 

168d 

DM54L74N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

IIMf 

59 

SFC473LE 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

KOI 

169d 

DM74H74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 



SFC473LEM 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

m 

170 

DM74H74N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 


61 

r SN74LS73AN 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

45M 

■ 

171 d 

1 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

IIMf 

62d 

USN7473A 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

10M 

9 

172 


74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

IIMf 

63d 

USS5473A 

74-73N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

10M 


173 

tMkZ&Zu999B99 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

IIOMt 

64 ♦ 

54AC74DM(A) 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

125M 

■ 

174 

B 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

35Mf 

65 ♦ 

54AC74SM(A) 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

125M 

9 

175d 


74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

35Mf 

66 ♦ 


74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

125M 

9 

176d 

EMM ■ 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

35Mt 

67 ♦ 

54ACT74SM(A) 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

125M 


177 

DM7474N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

35Mf 

68 ♦ 

74AC74DC(A) 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

125M 

9 

178 

FJJ131-7474 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

15M 

69 ♦ 

74AC74PC(A) 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

125M 

9 

179d 

FLJ141-7474 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25Mt 

70# 

74AC74SC(A) 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

125M 


it mm 

GJB74H74P 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

35M 

71 ♦ 

7 4 ACT74DC(A) 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

125M 


181 d 

GJJ131 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

35M 

724 

74ACT74PC(A) 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

125M 


182y 

HD74LS74AG 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 

734 

74ACT74SC(A) 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

125M 


1834 

HD74LS74AP 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 

74 ▼ 

74HC74N 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

28M 


184d 

HD74LS74P 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 

75 ▼ 

74HCT74N 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

22M 


185d 

ITT74LS74 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 

76 

LC74HC74 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

40Mt T 

186d 

ITT5474J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25Mf 

77 

M54HC74F1(A) 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

40M 


187d 

ITT7474J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25Mf 

78 

M74HC74BKA) 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

20M 


188 

M74ALS74P 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

34M 

79 

M74HC74F1(A) 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

20M 


189 

M74LS74AP 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

50M 

80 

M74HC74P 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

32M 


190d 

M74LS74P 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

45Mt 

81 

PC54HC74D(A1 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

20M 


191 d 

M5374P 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

23M 

82 

PC54HCT74D(A) 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

17M 


192 

M53274P 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25Mf 

83 

PC74HC74D(A) 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

24M 


193 

MB74LS74A 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 

84 

PC74HC74P 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

24M 


194 

MB74LS74AM 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 

85 

PC74HCT74D(A) 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

20M 


195 

MB420 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 

86 

PC74HCT74P 

74-74 

CMS 

DIP 

D 

2 

20 M 


196 

MB420M 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 

87 ▼ 

74HC74D 

74-74 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

28M 


197 

MC54F74JfA) 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

125M 

88 ▼ 

74HCT74D 

74-74 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

22M 


198d 

MC54H74AL 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

35M 

89 

PC74HC74T 

74-74 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

24M 


199 

MC74F74J(A) 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

125M 

90 

PC74HCT74T 

74-74 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

18M 


IF5I3B 

MC74F74N(A) 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

125M 

91 

MM74PC74 

74-74 

CMS 

OTHER 

D 

2 

10M 


201 d 

MC74H74AP 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

35M 

92 

MM74PC74I 

74-74 

CMS 

OTHER 

D 

2 

10M 


202 ▼ 

MC3060P 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

30Mf 

93 

DM54ALS74AJ 

74-74 

TTL 

DIP 

D 

2 

30M 


203d 

MIC74H74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

35Mt 

94 

DM54AS74J 

74-74 

TTL 

DIP 

D 

2 

90M 


204d 

MIC7474N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25Mf 

95 

DM54LS74AJ 

74-74 

TTL 

DIP 

D 

2 

33M 


205 

N74F74F 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

125M| 

96 

DM74ALS74AJ 

74-74 

TTL 

DIP 

D 

2 

34M 


206d 

N74H74A 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

35M 

97 

DM74ALS74AN 

74-74 

TTL 

DIP 

D 

2 

34M 


207 

N74H74F 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

35M 

98 

DM74AS74J 

74-74 

TTL 

DIP 

D 

2 

105M 


208 

N74H74N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

35M 

99 

DM74AS74N 

74-74 

TTL 

DIP 

D 

2 

105M 


209d 

N74LS74A 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 

100 

DM74LS74AN 

74-74 

TTL 

DIP 

D 

2 

33M 


mmm 

N74LS74AF 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 

101 

DN74LS74AP1 

74-74 

TTL 

DIP 

D 

2 

33M 


IKtM 

N74LS74AN 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 

102 

M74ALS74AP 

74-74 

TTL 

DIP 

D 

2 

34M 


212d 

N74S74A 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

90Mt 

1034 

N74F74N 

74-74 

TTL 

DIP 

D 

2 

|125Mt 1 

213 

N74S74N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

75M 

1044 

SN54ALS74AJ 

74-74 

TTL 

DIP 

D 

2 

30M 


214d 

N7474A 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25Mf 

105 

SN54LS74AJ 

74-74 

TTL 

DIP 

D 

2 

33M 


215 

N7474F 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

15M 

1064 

SN74ALS74AN 

74-74 

TTL 

DIP 

D 

2 

34M 


216 

N7474N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

15M 

107 

DN74LS74AP4 

74-74 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

33M 


217 

N8824B 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25Mf 

108y 

N74F74D 

74-74 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

I125M+ 1 

218 

N8828F 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25Mt 

109y 

SN74ALS74AD 

74-74 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

34M 

1 

IEBS9 

PD7474 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

15M 

110 

SN74LS74AD 

74-74 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

33M 


1mm 

S54F74F 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

80M 
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4. 

FLIP 

FLC 

)PS 





IN ORDER 0F:(1) FEMI No. (2) TECH (3) PKG TY 
(4) TYPE (5) CIRCUITS PER PKG & (6) TYPE NO. 


6J 

n 

2J 

3J 

4| 

5| 






n 

u 

3J 

4T 

5| 


LINE 

r TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CK1S 

MAX. 



LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

1 

CKTS 

MAX. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 



NUMBER 



P 

PKG 

FREQ. 




NUMBER 



p 

PKG 

FREQ. 






E 










E 


(Hz) 

Id 

S54H74A 

74-74N 

TTL 

T5IF 

b 

2 

35M 



ill ♦ 

M74ALS575P 

74ALS575 

[TTL 

DIP 

b 

8 

30M 

2 

S54H74F 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

35M 



112d 

SN54ALS575JT 

74ALS575 

TTL 

DIP 

D 

8 

25M 

3 

S54LS74AF 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 



113d 

SN54AS575JT 

74ALS575 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

4 

S54LS74F 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 



114 ▼ 

SN74ALS575ANT 

74ALS575 

[TTL 

DIP 

D 

8 

30M 

5d 

S54S74A 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

90M| 


115d 

SN74ALS575NT 

74ALS575 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 

6d 

S5474A 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M+ 


1164 

SN74AS575NT 

74ALS575 

TTL 

DIP 

D 

8 

125M 

7 

S5474F 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

15M 



1 17t 

SN74ALS575ADW 

74ALS575 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

SOM 

8 

S8828F 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25Mf 


118y 

SN74AS575DW 

74ALS575 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

125M 

9d 

SN54ALS74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

50M+ 


119d 

SN54AS576FH 

74ALS575 

TTL 

LLC 

D 

8 

100M 

10» 

SN54AS74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

90M 



120d 

SN74ALS575FN 

74ALS575 

TTL 

LLC 

D 

8 

30M 

lid 

SN54H74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

43M 



121 ♦ 

SN74AS575FN 

74ALS575 

TTL 

LLC 

D 

8 

125M 

12d 

SN54H74N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

35M+ 


122* 

V54ACT577P 

74ALS577 

CMS 

DIP 

D 

1 

70M 

13d 

SN54L74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

3M 



1 23 ♦ 

V74ACT577D 

74ALS577 

CMS 

DIP 

D 

1 

70M 

14d 

SN54L74N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

3M+ 


124i 

V74ACT577P 

74ALS577 

CMS 

DIP 

D 

1 

70M 

15d 

SN54LS74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 



1254 

V74ACT577PO 

74ALS577 

CMS 

DIP 

D 

1 

70M 

16 

SN54S74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

110M 



126 

DM54AS577J 

74ALS577 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

17d 

SN54S74N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

IIOMt 



127 

DM74AS577J 

74ALS577 

TTL 

DIP 

D 

8 

125M 

18d 

SN74ALS74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

50M+ 


128 

DM74AS577N 

74ALS577 

TTL 

DIP 

D 

8 

125M 

19d 

SN74ALS74N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

50M+ 


1294 

M74ALS577P 

74ALS577 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 

204 

SN74AS74N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

105M 



130d 

SN54ALS577JT 

74ALS577 

TTL 

DIP 

D 

8 

25M 

21d 

SN74H74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

43M 



131 d 

SN54AS577JT 

74ALS577 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

22 

SN74H74N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

43M 



132y 

SN74ALS577ANT 

74ALS577 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 

23d 

SN74L74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

3Mf 


133d 

SN74ALS577NT 

74ALS577 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 

24d 

SN74L74N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

3Mt 


1344 

SN74AS577NT 

74ALS577 

TTL 

DIP 

D 

8 

125M 

25 

SN74LS74AJ 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

33M 



135y 

SN74ALS577ADW 

74ALS577 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

30M 

26 

SN74LS74AN 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

33M 



136y 

SN74AS577DW 

74ALS577 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

125M 

27d 

SN74LS74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 



137d 

SN54ALS577FH 

74ALS577 

TTL 

LLC 

D 

8 

25M 

28d 

SN74LS74N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 



138d 

SN54AS577FH 

74ALS577 

TTL 

LLC 

D 

8 

100M 

29d 

SN74S74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

110M 



139r 

SN74ALS577AFN 

74ALS577 

TTL 

LLC 

D 

8 

30M 

30 

SN74S74N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

110M 



140d 

SN74ALS577FN 

74ALS577 

TTL 

LLC 

D 

8 

30M 

31d 

SN5474J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 



141 ♦ 

SN74AS577FN 

74ALS577 

TTL 

LLC 

D 

8 

125M 

32d 

SN5474N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M| 


142i 

M74ALS878P 

74ALS878 

TTL 

DIP 

D 

2 

30M 

33d 

SN6474N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M+ 


143d 

SN54ALS878JT 

74ALS878 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 

34d 

SN7474J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 



144t 

SN74ALS878ANT 

74ALS878 

TTL 

DIP 

D 

2 

30M 

35 

SN7474N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 



145d 

SN74ALS878NT 

74ALS878 

TTL 

DIP 

D 

2 

30M 

36d 

SW7474J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M1 



146* 

SN74AS878NT 

74ALS878 

TTL 

DIP 

D 

2 

125M 

37d 

SW7474N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M" 



147y 

SN74ALS878ADW 

74ALS878 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

30M 

38 

T54LS74D2 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 




148y 

SN74AS878DW 

74ALS878 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

125M 

39 

T74LS74B1 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 




149» 

M74ALS879P 

74ALS879 

TTL 

DIP 

D 

2 

30M 

40 

T74LS74D1 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 




150d 

SN54ALS879JT 

74ALS879 

TTL 

DIP 

D 

2 

20M 

41d 

T7474B1 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M+ 


151 d 

SN54AS879JT 

74ALS879 

TTL 

DIP 

D 

2 

100M 

42d 

T7474D1 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 




152y 

SN74ALS879ANT 

74ALS879 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 

43d 

T7474D2 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 




153d 

SN74ALS879NT 

74ALS879 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M 

44d 

TF54S74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

IIOMt 


154* 

SN74AS879NT 

74ALS879 

TTL 

DIP 

D 

2 

125M 

45d 

TF74S74J 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

IIOMt 


155y 

SN74ALS879ADW 

74ALS879 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

25M 

46d 

TL7474N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25Mt 


156y 

SN74AS879DW 

74ALS879 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

125M 

47d 

TL8474N 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25Mt 


157 

DM54AS575J 

74AS575 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

48d 

US54H74A 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40Mt 


158 

DM74AS575J 

74AS575 

TTL 

DIP 

D 

8 

125M 

49d 

US74H74A 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40Mt 


159 

DM74AS575N 

74AS575 

TTL 

DIP 

D 

8 

125M 

50d 

US5474A 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25Mt 


160 

MC54HC564J(A) 

74AS576 

CMOS 

DIP 

D 

8 

20M 

51d 

US7474A 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25Mt 


161 

MC74HC564J(A) 

74AS576 

CMOS 

DIP 

D 

8 

20M 1 

52d 

WC7474D 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 

25M+ 


162 

MC74HC564N(A) 

74AS576 

CMOS 

DIP 

D 

8 

20M 

53d 

ZN5474E 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 




163y 

74HC374N 

74AS576 

CMS 

DIP 

D 

8 

28M 

54d 

ZN7474E 

74-74N 

TTL 

DIP 

D 

2 




164y 

74HCT374N 

74AS576 

CMS 

DIP 

D 

8 

21M 

55 

S8824B 

74-74N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25Mt 


165d 

G74SC564D 

74AS576 

CMS 

DIP 

D 

8 

20Mt 

56 

N74LS74AD 

74-74N 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

25M 



166d 

G74SC564P 

74AS576 

CMS 

DIP 

D 

8 

20Mt 

57 

N74S74D 

74-74N 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

75M 



167y 

HD74HC564P 

74AS576 

CMS 

DIP 

D 

8 

24M 

58 y 

SN74AS74D 

74-74N 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

105M 



168d 

MD74SC564AE 

74AS576 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

59 

S54LS74AG 

74-74N 

TTL 

LLC 

D 

2 

25M 



169d 

MD74SC574AC 

74AS576 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

60d 

9LS74DC 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 




170 

MV74SC564(A) 

74AS576 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

61d 

9LS74DM 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 




171 ▼ 

SN54HCT374J(A) 

74AS576 

CMS 

DIP 

D 

8 

21M 

62d 

9LS74PC 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 




172y 

SN74HCT374N(A) 

74AS576 

CMS 

DIP 

D 

8 

25M 

63 

54H74DM 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

35Mt 


173* 

V74ACT576D 

74AS576 

CMS 

DIP 

D 

8 

75M 

64 

54LS74DM 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 




174* 

V74ACT576P 

74AS576 

CMS 

DIP 

D 

8 

75M 

65 

54S74DM 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

IIOMt 


175» 

V74ACT576PO 

74AS576 

CMS 

DIP 

D 

8 

75M 

66 

74H74DC 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

35Mt 


176y 

74HC374D 

74AS576 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

28M 

67d 

74LS74DC 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 




177 ♦ 

74HCT374D 

74AS576 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

21M 

68d 

74LS74PC 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 




178y 

HD74HC564FP 

74AS576 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

24 M 

69 

74S74DC 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

IIOMt 


1794 

V74ACT576DL 

74AS576 

CMS 

LLC 

D 

8 

75M 

70 

5474DM 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25Mt 


180i 

V74ACT576PK 

74AS576 

CMS 

LLC 

D 

8 

75M 

71 

7474DC 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25Mt 


181 

DM54ALS576J 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

25M 

72d 

FJJ131 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

15M 



182 

DM54AS576J 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

73d 

FJJ136 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

15M 



183 

DM74ALS576J 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 

74d 

GFB7474 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

15M 



184 

DM74ALS576N 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 

75d 

GTB74S74 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 




185 

DM74AS576J 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

125M 

76d 

MC74H74AL 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

35M 



186 

DM74AS576N 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

125M 

77d 

MC3060F 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30M 



187f 

M74ALS576P 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 

78 y 

MC3060L 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30Mt 


188 

N8TS808F 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

75M 

79 

MC3160F 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30M 



189^ 

N8TS808N 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

75M 

80 

MC3160L 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30M1 



190* 

S8TS808F 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

75M 

81d 

MC5479L 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30M- 



191 d 

SN54ALS564J 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 

82d 

MC7479L 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30M' 



192r 

SN54ALS576AJ 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

25M 

83d 

MIC74L74J 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

3M 

■ 


193d 

SN54ALS576J 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

35M 

84d 

MIC5474J 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25M- 



194d 

SN54AS576J 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

85d 

MIC6474J 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25M- 



195y 

SN74ALS564AN 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 

86d 

MIC7474J 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25M- 



196d 

SN74ALS564N 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

35M 

87 

N8828A 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25M- 



197y 

SN74ALS576AN 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 

88 

S8828A 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25M- 



198d 

SN74ALS576J 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

35M 

89 

SFC474E 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25M' 



199d 

SN74ALS576N 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

35M 

90 

SFC474EM 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25M1 



200 ♦ 

SN74AS576N 

74AS576 

TTL 

DIP 

D 

8 

125M 

91 

SFC474ET 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25M- 



201 ▼ 

SN74ALS564ADW 

74AS576 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

30M 

92d 

SFC474EV 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25M1 



202 y 

SN74ALS576ADW 

74AS576 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

30M 

93 

SFC474HE 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

35M1 



203 y 

SN74AS576DW 

74AS576 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

125M 

94 

SFC474HEM 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

35M1 



204d 

SN54ALS576FH 

74AS576 

TTL 

LLC 

D 

8 

25M 

95 

SFC474LE 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

3M 



205d 

SN74ALS576FN 

74AS576 

TTL 

LLC 

D 

8 

SOM 

96 

SFC474LEM 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

3M 



206d 

SN74AS576FN 

74AS576 

TTL 

LLC 

D 

8 

125M 

97d 

TF7474E 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25M1 

_ 


207d 

SN54AS821JT 

74AS821 

TTL 

DIP 

D 

1 


98d 

TRW7474 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

25M 



208 ♦ 

SN74AS821NT 

74AS821 

TTL 

DIP 

D 

1 


99d 

USN7474A 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

15M 



209 y 

SN74AS821DW 

74AS821 

TTL 

FLAT P 

D 

1 


lOOd 

USS5474A 

74-74N 

TTL 

OTHER 

D 

2 

15M 



21 Od 

SN54AS822JT 

74AS822 

TTL 

DIP 

D 

1 


101 d 

ZN5475E 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 




211 4 

SN74AS822NT 

74AS822 

TTL 

DIP 

D 

1 


102d 

TL7475N 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

4 




212y 

SN74AS822DW 

74AS822 

TTL 

FLAT P 

D 

1 


103d 

TL8475N 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

4 




213d 

SN54AS823JT 

74AS823 

TTL 

DIP 

D 

1 


104d 

ZN7475E 

74-75N 

TTL 

OTHER 

D 

2 




214* 

SN74AS823NT 

74AS823 

TTL 

DIP 

D 

1 


105* 

HD74LS76AG 

74-76N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 



215y 

SN74AS823DW 

74AS823 

TTL 

FLAT P 

D 

1 


106* 

HD74LS76AP 

74-76N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 



216d 

SN54AS824JT 

74AS824 

TTL 

DIP 

D 

1 


107* 

V54ACT575D 

74ALS575 

CMS 

DIP 

D 

1 

60M 



217» 

SN74AS824NT 

74AS824 

TTL 

DIP 

D 

1 


108# 

V74ACT575D 

74ALS575 

CMS 

DIP 

D 

1 

60M 



218y 

SN74AS824DW 

74AS824 

TTL 

FLAT P 

D 

1 


109# 

V74ACT575P 

74ALS575 

CMS 

DIP 

D 

1 

60M 



219d 

SN54AS825JT 

74AS825 

TTL 

DIP 

D 

1 


110# 

V74ACT575PO 

74ALS575 

CMS 

DIP 

D 

i ! 

60M 



220 ♦ 

SN74AS825NT 

74AS825 

TTL 

DIP 

D 

1 
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FLOPS 


TYPE 

NUMBER 


' SN74AS825DW 
SN54AS826JT 
SN74AS826NT 
' SN74AS826DW 
AM29821DC(1) 
AM29821PM(1) 

" AM29821LC(1) 
AM29821LM(1) 
AM29822DCm 
* AM29822DM 
AM29822LC(1) 
AM29822LM(1) 

" AM29823DC 
AM29823DM 
AM29823LCC1) 

' AM29823LM(1) 
AM29824DC 
AM29824DM 
“ AM29824LC(1) 
AM29824LM 
AM29825DC 
" AM29825DM 
AM29825LC(1) 
AM29825LM(1) 

" AM29826LM(1) 
AM29826DC 
AM29826DM 
' AM29826LC(1) 
V54ACT874D 
V74ACT874D 
' V74ACT874P 
V74ACT874PO 
DM54ALS874J 
“ DM54AS874J 
DM74ALS874J 
DM74ALS874N 
" DM74AS874J 
DM74AS874N 
SN54ALS874JT 
" SN74ALS874NT 
SN74AS874NT 
M74ALS874P 
SN74ALS874JT 
SN74ALS874BDW 
SN74AS874PW 
“ V54ACT876D 
V74ACT876D 
V74ACT876P 
' V74ACT876PO 
DM54ALS876J 
DM54AS876J 
" DM74ALS876J 
DM74ALS876N 
DM74AS876J 
~ DM74AS876N 
SN54ALS876JT 
SN54AS876JT 
' SN74ALS876ANT 
SN74ALS876JT 
SN74ALS876NT 
SN74AS876JT 
SN74AS876NT 
M74ALS876P 
SN74ALS876ADW 
SN74AS876DW 
V54ACT878D 
" V74ACT878D 
V74ACT878P 
V74ACT878PO 
DM54AS878J 
DM74AS878J 
DM74AS878N 
SN54AS878JT 
V54ACT879D 
V74ACT879D 
V74ACT879P 
V74ACT879PO 
DM54AS879J 
DM74AS879J 
DM74AS879N 

74H103PC _ 

N74H103A 

N74H103F 

N74H103N _ 

S54H103A 

S54H103F 

SN54H103J 

SN54H103N 

SN74H103J 

SN74H103N 

T54S103J 

T74S103J 

54H103DM _ 

74H103DC 

MC3050P 

MC3050F _ 

MC3050L 

MC3150F 

TL74115N _ 

MC3150L 
MC3051P 
MC3051L 
MC3151L 
MC3053P 

MC3053L _ 

MC3153L 

MC3061P 

MC3061F _ 

MC3061L 

MC3161F_ 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

" 74AS825 
74AS826 
74AS826 
' 74AS826 
74AS841N 
74AS841N 
' 74AS841N 
74AS841N 
74AS842N 
" 74AS842N 
74AS842N 
74AS842N 
" 74AS843N 
74AS843N 
74AS843N 
74AS843N 
74AS844N 
74AS844N 
" 74AS844N 
74AS844N 
74AS845N 
" 74AS845N 
74AS845N 
74AS845N 
" 74AS846 
74AS846N 
74AS846N 
“ 74AS846N 
74AS874 
74AS874 
74AS874 
74AS874 
74AS874 
“ 74AS874 
74AS874 
74AS874 
74AS874 
74AS874 
74AS874 
74AS874 
74AS874 
74AS874 
74AS874 
74AS874 
74AS874 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS876 
74AS878 
74AS878 
74AS878 
74AS878 
74AS878 
74AS878 
74AS878 
74AS878 
74AS879 
74AS879 
74AS879 
74AS879 
74AS879 
74AS879 
74AS879 
74H103 
74H103 
74H103 
74H103 
74H103 
74H103 
74H103 
74H103 
74H103 
74H103 
74H103 
74H103 
74H103 
74H103 
74H115 
74H115 
74H115 
74H115 
74H115P 
74H115P 
74H116P 
74H116P 
74H116P 
74H118P 
74H118P 
74H118P 
74H119P 
74H119P 
74H119P 
74H119P 


3J 

PACKAGE 

TYPE 

4J 

T 

Y 

P 

E 

CKTS 

PER 

PKG 

FLAT p 

L> 

1 

PIP 

D 

1 

PIP 

D 

1 

FLAT P 

D 

1 

PIP 

D 

10 

PIP 

D 

10 

LLC 

D 

10 

LLC 

D 

10 

PIP 

D 

10 

PIP 

D 

10 

LLC 

D 

10 

LLC 

D 

10 

PIP 

D 

9 

PIP 

D 

9 

LLC 

D 

9 

LLC 

D 

9 

PIP 

D 

9 

PIP 

D 

9 

LLC 

D 

9 

LLC 

D 

9 

PIP 

D 

8 

PIP 

D 

8 

LLC 

D 

8 

LLC 

D 

8 

LLC 

D 

8 

DIP 

D 

8 

PIP 

D 

8 

LLC 

D 

8 

PIP 

D 

2 

PIP 

D 

2 

PIP 

D 

2 

PIP 

D 

2 

PIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

8 

DIP 

D 

8 

FLAT P 

D 

2 

FLAT P 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

8 

FLAT P 

D 

2 

FLAT P 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

D 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

DIP 

JK 

1 

OTHER 

JK 

1 

OTHER 

JK 

1 

OTHER 

JK 

1 

DIP 

JK 

2 

OTHER 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

OTHER 

JK 

1 

OTHER 

JK 

1 

DIP 

D 

1 

OTHER 

D 

1 

OTHER 

D 

1 

DIP 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 


TYPE 

NUMBER 


MC3161L 

74H71PC 

74H101PC _ 

' DM54H71J 
DM54H71N 

N74H71A _ 

N74H71F 
N74H71N 
N74H101A 
' N74H101F 
N74H101N 

S54H71A _ 

S54H71F 
S54H101A 

S54H101F _ 

SN54H71J 
SN54H101J 
SN54H101N 
' SN74H71J 
SN74H71N 

SN74H101J _ 

SN74H101N 

US54H71A 

US74H71A _ 

" US5471A 
US7471A 

54H71DM _ 

54H101DM 
74H71DC 
74H101PC 
" MC3154L 
HP74HC78P 
HP74HC108P 
" SN54HC78J(A) 
SN74HC78J(A) 
SN74HC78N(A) 

" HP74HC78FP 
HP74HC108FP 
SN74HC78P(A) 

" 74H78PC 
74H108PC 
PM54H78J 
" PM54H78N 
PM74H78J 
PM74H78N 
“ MB618 
N74H108A 

N74H108F _ 

" N74H108N 
S54H108A 

S54H108F _ 

“ SN54H78J 
SN54H78N 
SN54H108J 
SN54H108N 
SN74H78J 
SN74H78N 
SN74H108J 
SN74H108N 

T54S78J _ 

T54S108J 

T74S78J 

T74S108J _ 

US54H78A 

US74H78A 

54H78PM _ 

54H108PM 

74H78PC 

74H108PC 

MC876P 

MC776P 

MC876L _ 

ITT74LS107 

T74S107AJ 

T74S107J _ 

US54107A 

US74107A 

HP1-54C107 

HP1-74C107 

HP74HC107P 

MC54HC107J(A) 

MC74HC107J(A) 

MC74HC107N(A) 

MM54C107P 

MM54HC107J 

MM74C107N 

SN54HC107J 

SN74HC107J(A) 

SN74HC107N 

SP74HC107J 

SP74HC107N 

TC40H107AP 

US74HCT107N(A) 

HP74HC107FP 

SN74HC107P 

74LS10 7J_ 

74LS107PC 

HP74LS107 

HP74LS107P 

M74LS107AP 

M74LS107P 

MB74LS107 

MB74LS107M 

N74LS107F 

N74LS107N 

S54LS107F 

SN54107N 

N74LS107P _ 

54LS107PM 

74LS107PC 


IN ORDER 0F:(1) FEMI No. (2) TECH (3) PKG TY 


FUNCTIONAL 


74H119P 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H71N 
74H78N 
74H78N 
" 74H78N 
74H78N 
74H78N 
" 74H78N 
74H78N 
74H78N 
" 74H78N 
74H78N 
74H78N 
" 74H78N 
74H78N 
74H78N 
" 74H78N 
74H78N 
74H78N 
" 74H78N 
74H78N 
74H78N 
74H78N 
74H78N 
74H78N 
" 74H78N 
74H78N 

74H78N _ 

" 74H78N 
74H78N 
74H78N 
‘ 74H78N 
74H78N 
74H78N 
74H78N 
74H78N 
74H78N 
74H78N 
74H78N 
74H78N 
74LS107 
74LS107 
74LS107 
74LS107 
74LS107 
74LS107 
74LS107 
74LS107 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 
74LS107N 


U 

PACKAGE 

TYPE 

ir 

T 

Y 

P 

E 

CKTS 

PER 

PKG 

OTHER 

Jk 

2 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

DIP 

JK 

1 

OTHER 

JK 

1 

OTHER 

JK 

1 

OTHER 

JK 

1 

OTHER 

JK 

1 

OTHER 

JK 

1 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

FLAT P 

JK 

2 

FLAT P 

JK 

2 

FLAT P 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

DIP 

JK 

JK 

2 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

DIP 

JK 

JK 

2 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

FLAT P 

JK 

2 

FLAT P 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

DIP 

JK 

2 

FLAT P 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 

OTHER 

JK 

2 
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4. 

FLIP 

FLC 

)PS 




IN ORDER 0F:(1) FEMI No. (2) TECH (3) PKG 
(4) TYPE (5) CIRCUITS PER PKG & 16) TYPE K 

TY 

10. 


U 

IJ 

2j 

a 

4| 

5 




a 

a 

I] 

3J 

4T 

u 



LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

1 

(XI s 

MAX. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

MAX. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 



NUMBER 



P 

PKG 

FREQ. 




NUMBER 



P 

PKG 

FREQ. 






E 


1Hz) 







E 



(Hz) 

1 

74107DC — ^ 

74LS107N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

15M 


irra 

SN74S112J 

74LS112N 

TTL 

"DTP "i 

Jk 


2 

125M 

2 

M54HC109F1(A) 

74LS109 

CMS 

DIP 

JK 

2 

57M 


112 

SN74S112N 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M | 

3 

M74HC109BKA) 

74LS109 

CMS 

DIP 

JK 

2 

25M 


113 

T54LS112D2 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 


2 


4 

M74HC109F1(A) 

74LS109 

CMS 

DIP 

JK 

2 

25M 


114 

T74LS112B1 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 


2 


54 

UPD74HC109C(A) 

74LS109 

CMS 

DIP 

JK 

2 

45M 


115 

T74LS112D1 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 


2 


6 

DM54ALS109AJ 

74LS109 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


116d 

TF54S112J 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125Mt 

7 

DM54AS109J(A) 

74LS109 

TTL 

DIP 

JK 

2 

90M 


117d 

TF74S112J 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125Mf 

8 

DM74ALS109AJ 

74LS109 

TTL 

DIP 

JK 

2 

34M 


118 

N74LS112D 

74LS112N 

TTL 

-LAT P 

JK 


2 

30M 

9 

DM74ALS109AN 

74LS109 

TTL 

DIP 

JK 

2 

34M 


1 19y 

SN74ALS112AD 

74LS112N 

TTL 

r LAT P 

JK 


2 

30M 

10 

DM74AS109J(A) 

74LS109 

TTL 

DIP 

JK 

2 

105M 


120 

S54LS112G 

74LS112N 

TTL 

-LC 

JK 


2 

30M 

11 

DM74AS109N(A) 

74LS109 

TTL 

DIP 

JK 

2 

105M 


121 d 

9LS112DC 

74LS112N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45Mf 

12 

DN74LS109P2 

74LS109 

TTL 

DIP 

JK 

2 

33M 


122d 

9LS112DM 

74LS112N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45Mt 

13 

M74ALS109AP 

74LSI 09 

TTL 

DIP 

JK 

2 

34M 


123d 

9LS112PC 

74LS112N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45Mf 

14* 

SN54ALS109AJ 

74LS109 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


124 

54LS112DM 

74LS112N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45Mf 

154 

SN74ALS109AN 

74LS109 

TTL 

DIP 

JK 

2 

34M 


125 

74LS112DC 

74LS112N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45M+ 

16 

DN74LS109P5 

74LS109 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

33M 


126 

74LS112PC 

74LS112N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45Mf 

17y 

SN74ALS109AD 

74LS109 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

34M 


127 

74S112PC 

74LS112N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

125Mf 

18y 

HD74HC109P 

74LS109N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

21M 


128d 

GTB74S112 

74LS112N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 


19y 

HD74HC109FP 

74LS109N 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

21M 


129 

M54HC113F1(A) 

74LS113 

CMS 

DIP 

JK 


2 

58M 

20 y 

74HC112N 

74LS112 

CMS 

DIP 

JK 

2 

28M 


130 

M74HC113B1(A) 

74LS113 

CMS 

DIP 

JK 


2 

29M 

21 Y 

74HCT112N 

74LS112 

CMS 

DIP 

JK 

2 

22M 


131 

M74HC113F1(A) 

74LS113 

CMS 

DIP 

JK 


2 

29M 

22 

M54HC112F1(A) 

74LS112 

CMS 

DIP 

JK 

2 

59M 


132 

MC54HC113J 

74LS113 

CMS 

DIP 

JK 


2 

30M 

23 

M74HC112B1 (A) 

74LS112 

CMS 

DIP 

JK 

2 

29M 


133 

MC74HC113J 

74LS113 

CMS 

DIP 

JK 


2 

30M 

24 

M74HC112F1(A) 

74LS112 

CMS 

DIP 

JK 

2 

29M 


134 

MC74HC113N 

74LS113 

CMS 

DIP 

JK 


2 

30M 

25 

PC54HC112D(A) 

74LS112 

CMS 

DIP 

JK 

2 

60M 


135 

54F113DM 

74LS113 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M 

26 

PC54HCT112D(A) 

74LS112 

CMS 

DIP 

JK 

2 

50M 


136 

74F113DC 

74LS113 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M 

27 

PC74HC112D(A) 

74LS112 

CMS 

DIP 

JK 

2 

60M 


137 

74F113PC 

74LS113 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M 

28 

PC74HC112P 

74LS112 

CMS 

DIP 

JK 

2 

20M 


138 

DM54ALS113AJ 

74LS113 

TTL 

DIP 

JK 


2 

25M 

29 

PC74HCT112D(A) 

74LS112 

CMS 

DIP 

JK 

2 

50M 


139 

DM54AS113J(A) 

74LS113 

TTL 

DIP 

JK 


2 

175M 

30 

PC74HCT112P 

74LS112 

CMS 

DIP 

JK 

2 

18M 


140 

DM54LS113AJ 

74LS113 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

31# 

UPD74HC112C(A) 

74LS112 

CMS 

DIP 

JK 

2 

45M 


141 

DM74ALS113AJ 

74LS113 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

32 y 

74HC112D 

74LS112 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

28M 


142 

DM74ALS113AN 

74LS113 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

33 y 

74HCT112D 

74LS112 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

22M 


143 

DM74AS113J(A) 

74LS113 

TTL 

DIP 

JK 


2 

175M 

34 

PC74HC112T 

74LS112 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

20M 


144 

DM74AS113N(A) 

74LS113 

TTL 

DIP 

JK 


2 

175M 

35 

PC74HCT112T 

74LS112 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

18M 


145 

DM74LS113AN 

74LS113 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

36 

54F112DM 

74LS112 

TTL 

DIP 

JK 

2 

130M 


146 

DN74LS113P1 

74LS113 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

37 

74F112DC 

74LS112 

TTL 

DIP 

JK 

2 

130M 


147d 

HD74ALS113 

74LS113 

TTL 

DIP 

JK 


2 


38 

74F112PC 

74LS112 

TTL 

DIP 

JK 

2 

130M 


148d 

HD74ALS113P 

74LS113 

TTL 

DIP 

JK 


2 


39 

DM54ALS112AJ 

74LS112 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


149* 

N74F113N(A) 

74LS113 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M+ 

40 

DM54AS112J(A) 

74LS112 

TTL 

DIP 

JK 

2 

175M 


150 

DN74LS113P4 

74LS113 

TTL 

FLAT P 

JK 


2 

45M 

41 

DM54LS112AJ 

74LS112 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 


151 ♦ 

N74F113D(A) 

74LS113 

TTL 

=LAT P 

JK 


2 

125Mf 

42 

DM74ALS112AJ 

74LS112 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


152 

SN74LS113AD 

74LS113 

TTL 

r LAT P 

JK 


2 

45M 

43 

DM74ALS112AN 

74LS112 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


153 

SN74S113D 

74LS113 

TTL 

= LAT P 

JK 


2 

125M 

44 

DM74AS112J(A) 

74LS112 

TTL 

DIP 

JK 

2 

175M 


154y 

HD74HC113P 

74LS113N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

24M 

45 

DM74AS112N(A) 

74LS112 

TTL 

DIP 

JK 

2 

175M 


155 

MM54HC113J 

74LS113N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

20M 

46 

DM74LS112AN 

74LS112 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 


156 

MM74HC113J 

74LS113N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

24M 

47 

DN74LS112P2 

74LS112 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 


157 

MM74HC113N 

74LS113N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

24M 

48d 

HD74ALS112 

74LS112 

TTL 

DIP 

JK 

2 



158 ♦ 

SN54HC113J 

74LS113N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

21M 

49d 

HD74ALS112P 

74LS112 

TTL 

DIP 

JK 

2 



159d 

SN74HC113J(A) 

74LS113N 

CMS 

DIP 

JK 


2 


50 ♦ 

N74F112N(A) 

74LS112 

TTL 

DIP 

JK 

2 

130Mf 


160# 

SN74HC113N 

74LS113N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

25M 

51 

DN74LS112P5 

74LS112 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 


161d 

SP74HC113J 

74LS113N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

40M 

52f 

N74F112D(A) 

74LS112 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

130Mf 


162d 

SP74HC113N 

74LS113N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

40M 

53 

SN74LS112AD 

74LS112 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 


163y 

HD74HC113FP 

74LS113N 

CMS 

FLAT P 

JK 


2 

24M 

54 

SN74S112D 

74LS112 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

125M 


164y 

SN74HC113D 

74LS113N 

CMS 

FLAT P 

JK 


2 

25M 

55 ♦ 

CD54HC112F 

74LS112N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

60Mf 


165d 

54LS113J 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

35M 

56 ♦ 

CD54HCT112F 

74LS112N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

60M 


166d 

74LS113J 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

35M 

57 y 

HD74HC112P 

74LS112N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

24M 


167 

74S113PC 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125Mt 

58 

MC54HC112J(A) 

74LS112N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

30M 


168 

DM74S113N 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125Mt 

59 

MC74HC112J(A) 

74LS112N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

30M 


169y 

HD74LS113G 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30Mf 

60 

MC74HC112WA) 

74LS112N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

30M 


170# 

HD74LS113P 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

61 

MM54HC112J 

74LS112N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

20M 


171 d 

M5S113P 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

80M 

62 

MM74HC112J 

74LS112N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

24M 


172 

M74ALS113AP 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

34M 

63 

MM74HC112N 

74LS112N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

24M 


173 

M74LS113AP 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

644 

SN54HC112J 

74LS112N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

17M 


174 

MB74LS113A 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

65d 

SN74HC112J(A) 

74LS112N 

CMS 

DIP 

JK 

2 



175 

MB74LS113AM 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

66d 

SP74HC112J 

74LS112N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

40M 


176 

MC54F113J(A) 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

130M 

67d 

SP74HC112N 

74LS112N 

CMS 

DIP 

JK 

2 

40M 


177y 

MC3062P 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

50Mf 

68 y 

HD74HC112FP 

74LS112N 

CMS 

FLAT P 

JK 

2 

24M 


178d 

N74LS113A 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

69f 

CD74HC112E 

74LS112N 

CMS 

OTHER 

JK 

2 

60M 


179 

N74LS113F 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

704 

CD74HC112M 

74LS112N 

CMS 

OTHER 

JK 

2 

60M 


180 

N74LS113N 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

71 ♦ 

CD74HCT112E 

74LS112N 

CMS 

OTHER 

JK 

2 

60M 


181 d 

N74S113A 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125Mf 

724 

CD74HCT112M 

74LS112N 

CMS 

OTHER 

JK 

2 

60M 


182 

N74S113F 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

80M 

73d 

54LS112J 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

35M 


183 

N74S113N 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

80M 

74 

54S112DM 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125Mf 


184 

S54LS113F 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

75d 

74LS112J 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

35M 


185d 

S54S113A 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125Mt 

76 

74S112DC 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125Mf 


186 

S54S113F 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

80M 

77 

DM74S112N 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125Mf 


187# 

SN54ALS113AJ 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

25M 

78 y 

HD74LS112G 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

35Mt 


188d 

SN54ALS113J 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

25M 

794 

HD74LS112P 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


189d 

SN54AS113J 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

175M 

80d 

ITT74LS112 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


190 

SN54LS113AJ 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

81d 

M5S112P 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

80M 


191 

SN54S113J 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M 

82 

M74ALS112AP 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


192d 

SN54S113N 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 


83 

M74LS112AP 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 


1934 

SN74ALS113AN 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

84d 

M74LS112P 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45Mt 


194d 

SN74ALS113J 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

85 

MB74LS112A 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


195d 

SN74ALS113N 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


“2 

30M 

86 

MB74LS112AM 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


196d 

SN74AS113N 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

175M 

87 

MC54F112J(A) 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

130M 


197 

SN74LS113AJ 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

88 

MC74F112J(A) 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

130M 


198 

SN74LS113AN 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

89 

MC74F112N(A) 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

130M 


199d 

SN74S113J 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M 

90d 

N74LS112B 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


200 

SN74S113N 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M 

91 

N74LS112F 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


201 

T54LS113D2 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45Mf 

92 

N74LS112N 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


202 

T74LS113B1 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45Mf 

93d 

N74S112B 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125M+ 


203 

T74LS113D1 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45Mt 

94 

N74S112D 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

80M 


204d 

TF54S113J 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125Mf 

95 

N74S112N 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

80M 


205d 

TF74S113J 

74LS113N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125Mf 

96 

S54LS112F 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


206 y 

SN74ALS113AD 

74LS113N 

TTL 

FLAT P 

JK 


2 

30M 

97d 

S54S112B 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125Mf 


207d 

9LS113DC 

74LS113N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45Mf 

98 

S54S112F 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

80M 


208d 

9LS113DM 

74LS113N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45Mf 

99 ♦ 

SN54ALS112AJ 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


209d 

9LS113PC 

74LS113N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45Mt 

lOOd 

SN54ALS112J 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


21 Od 

54LS113DM 

74LS113N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45Mf 

101 d 

SN54AS112J 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

175M 


21 Id 

54S113DM 

74LS113N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

125Mf 

102 

SN54LS112AJ 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 


212d 

74LS113DC 

74LS113N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45Mt 

103 

SN54S112J 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

125M 


213 

74LS113PC 

74LS113N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45Mf 

104d 

SN54S112N 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

80M 


214d 

74S113DC 

74LS113N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

125Mf 

105* 

SN74ALS112AN 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


215d 

MC3062F 

74LS113N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

50Mt 

106d 

SN74ALS112J 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


216y 

MC3062L 

74LS113N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

50Mf 

107d 

SN74ALS112N 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

25M 


217 

MC3162L 

74LS113N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

50Mf 

108d 

SN74AS112N 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

175M 


218 

54F114DM 

74LS114 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M 

109 

SN74LS112AJ 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 


219 

74F114DC 

74LS114 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M 

110 

SN74LS112AN 

74LS112N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 


220 

74F114PC 

74LS114 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M 


134 


134 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



4. FLIP 


LOPS 


IN ORDER OF:(1) FEMI No. (2) TECH (3) PKG TY 
(4) TYPE (5) CIRCUITS PER PKG & (6) TYPE NO. 


LINE 

No. 

I] 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

IT 

T 

Y 

P 

E 

5j 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 

CLOCK 

FREQ. 

(Hz) 

LINE 

No. 

E 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

IT 

T 

Y 

P 

E 

5j 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 

CLOCK 

FREQ. 

(Hz) _ 

1 

DM54ALS114AJ 

74LS114 

TTL 

Dip 

JK 


2 

25M 

111d 

MD74SC374AC ” 1 

74LS364 


DIP 

b 


8 

20M 

2 

DM54AS114J(A) 

74LS114 

TTL 

DIP 

JK 


2 

175M 

112d 

MD74SC374AE 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 

20M 

3 

DM54LS114AJ 

74LS114 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

113 

MV74SC374(A) 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 

20M 

4 

DM74ALS114AJ 

74LS114 

TTL 

dip 

JK 


2 

30M 

114 

PC74HCT374P 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 

17M 

5 

DM74ALS114AN 

74LS114 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

115d 

TMD54HC374 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 

25M 

6 

DM74AS114J(A) 

74LS114 

TTL 

DIP 

JK 


2 

175M 

116d 

TMD54HCT374 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 

25M ! 

7 

DM74AS114N(A) 

74LS114 

TTL 

DIP 

JK 


2 

175M 

117d 

TMD74HC374 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 

30M 

8 

DM74LS114AN 

74LS114 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

118d 

TMD74HCT374 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 

30M 

9 

DN74LS114P1 

74LS114 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

119 

PC74HCT374T 

74LS364 

CMS 

FLAT P 

D 


8 

17M 

lOd 

HD74ALS114 

74LS114 

TTL 

DIP 

JK 


2 


120 

DM54ALS374J 

74LS364 

TTL 

DIP 

D 


8 

30M 

lid 

HD74ALS114P 

74LS114 

TTL 

DIP 

JK 


2 


121 

DM54AS374J 

74LS364 

TTL 

DIP 

D 


8 

100M 

124 

N74F114N(A) 

74LS114 

TTL 

DIP 

JK 


2 

100M+ 

122 

DM54LS374J 

74LS364 

TTL 

DIP 

D 


8 

20M 

13 

DN74LS114P4 

74LS114 

TTL 

FLAT P 

JK 


2 

45M 

123 

DM74ALS374J 

74LS364 

TTL 

DIP 

D 


8 

35M 

144 

N74F114D(A) 

74LS114 

TTL 

FLAT P 

JK 


2 

125Mf 

124 

DM74ALS374N 

74LS364 

TTL 

DIP 

D 


8 

35M 

15 

SN74LS114AD 

74LS114 

TTL 

FLAT P 

JK 


2 

45M 

125 

DM74AS374J 

74LS364 

TTL 

DIP 

D 


8 

125M 

16 

SN74S114D ! 

74LS114 

TTL 

FLAT P 

JK 


2 

125M 

126 

DM74AS374N 

74LS364 

TTL 

DIP 

D 


8 

125M 

17d 

SN54ALS114J 

74LS114N 


DIP 

JK 


2 

25M 

127t 

HD74LS374G 

74LS364 

TTL 

DIP 

D 


8 

35M 

18t 

HD74HC114P 

74LS114N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

24M 

128t 

HD74LS374P 

74LS364 

TTL 

DIP 

D 


8 

35M 

194 

SN54HC114J 

74LS114N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

17M 

1294 

N74F374N 

74LS364 

TTL 

DIP 

D 


8 


20d 

SN74HC114J(A) 

74LS114N 

CMS 

DIP 

JK 


2 


1304 

SN74ALS374N 

74LS364 

TTL 

DIP 

D 


8 

35M 

21 ♦ 

SN74HC114N 

74LS114N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

17M 

131 4 

N74F374D 

74LS364 

TTL 

FLAT P 

3 


8 


22 y 

HD74HC114FP 

74LS114N 

CMS 

FLAT P 

JK 


2 

24M 

132t 

SN74ALS374DW 

74LS364 

TTL 

FLAT P 

3 


8 

35M 

23 t 

SN74HC114D 

74LS114N 

CMS 

FLAT P 

JK 


2 

17M 

1334 

SN74LS374DW 

74LS364 

TTL 

FLAT P 

3 


8 

50M 

24d 

N74S114A 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


1 

125M+ 

1344 

SN74S374DW 

74LS364 

TTL 

FLAT P 

D 


8 

100M 

25d 

54LS114J 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

35M 

1354 

M M 54 HCT374. MAI 

741 R384N 

r.MS 

nip 

n 


T1 

OHM 

26d 

74LS114J 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

35M 

1364 

54HCT374C 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

20M 

27d 

74S114PC 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M+ 

1374 

54HCT374D 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

20M 

28 

DM74S114N 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125Mf 

1384 

74HCT374C 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

35M 

29 y 

HD74LS114G 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30Mf 

139 

CD54HC374F 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

20M 

304 

HD74LS114P 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

140 

CD54HCT374F 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

20M 

31d 

ITT74LS114 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

141 

CD74HC374E 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

25M 

32d 

M5S114P 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

80M 

142 

CD74HCT374E 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

25M 

33 

M74ALS114AP 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

34M 

143d 

G74SC374D 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

20Mt 

34 

M74LS114AP 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

144d 

G74SC374P 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

20Mf 

35 

MB74LS114A 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

145t 

HD74HC374P 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

24M 

36 

MB74LS114AM 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

146t 

HD74HCT374P 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

24M 

37 

MC54F114J(A) 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

120M 

147 

HEF40374B(A) 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 


38 

MC74F114J(A) 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

120M 

148 

MC54HC374J(A) 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

30M 

39 

MC74F114N(A) 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

120M 

149 

MC74HC374J(A) 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

30M 

40d 

N74LS114A 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

150 

MC74HC374N(A) 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

30M 

41 

N74LS114F 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

151 4 

MM54HC374J 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

23M 

42 

N74LS114N 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

1524 

MM74HC374J 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

28M 

43 

N74S114F 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

80 M 

1534 

MM74HCT374J(A) 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

24M 

44 

N74S114N 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

80 M 

1544 

MM74HCT374N(A) 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

24M 

45 

S54LS114F 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

155 

MV74SC534(A) 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

20M 

46d 

S54S114A 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125Mf 

156d 

SM54HC374C 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

20M 

47 

S54S114F 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

80 M 

157d 

SM54HCT374C 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

30M 

48 ♦ 

SN54ALS114AJ 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

25M 

1584 

SN54HC374J 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

20M 

49d 

SN54AS114J 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

175M 

159d 

SN74HC374J(A) 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 


50 

SN54LS114AJ 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

1604 

SN74HC374N 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

24M 

51 

SN54S114J 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M 

161 d 

SP74HC374J 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

30M 

52d 

SN54S114N 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 


162d 

SP74HC374N 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

30M 

53 ♦ 

SN74ALS114AN 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

163d 

SP74HCT374J 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 


54d 

SN74ALS114J 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

164d 

SP74HCT374N 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 


55d 

SN74ALS114N 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

165d 

SS54HC374C j 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

20M 

56d 

SN74AS114N 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

175M 

166d 

SS54HCT374C 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

30M 

57 

SN74LS114AJ 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

167d 

SS74HC374E 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

24M 

58 

SN74LS114AN 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

168d 

SS74HCT374E 

74LS364N 

CMS 

DIP 

D 


8 

30M 

59d 

SN74S114J 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M 

169t 

HD74HC374FP 

74LS364N 

CMS 

FLAT P 

D 


8 

24M 

60 

SN74S114N 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M 

170t 

HD74HCT374FP 

74LS364N 

CMS 

FLAT P 

D 


8 

24M 

61 

T54LS114D2 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45Mf 

171 ▼ 

CD74AC374E(A) 

74LS364N 

CMS 

OTHER 

D 


8 

36M 

62 

T74LS114B1 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45Mf 

172y 

CD74AC374M(A) 

74LS364N 

CMS 

OTHER 

D 


8 

36M 

63 

T74LS114D1 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M+ 

173y 

SN54S374J 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


1 

50M 

64d 

TF54S114J 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125M+ 

174 

SN74S374N(1) 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


1 

50M 

65d 

TF74S114J 

74LS114N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

125Mf 

175 

54F374DM 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

140M 

66 t 

SN74ALS114AD 

74LS114N 

TTL 

FLAT P 

JK 


2 

30M 

176 

54LS374DM 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

35M+ 

67 d 

9LS114DC 

74LS114N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45M| 

177 

74F374DC 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

140M 

68d 

9LS114DM 

74LS114N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45Mf 

178 

74F374PC 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

140M 

69d 

9LS114PC 

74LS114N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45Mt 

179 

74LS374DC 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

35M+ 

70d 

54LS114DM 

74LS114N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45Mf 

180 

74LS374PC(1) 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

35Mf 

71d 

54S114DM 

74LS114N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

125Mf 

181 4 

M74LS374P 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

40M 

72d 

74LS114DC 

74LS114N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45M+ 

1824 

MC54F374J(A) 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

100M 

73 

74LS114PC 

74LS114N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

45Mf 

183 

MC54F374N(A) 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

60M 

74d 

74S114DC 

74LS114N 

TTL 

OTHER 

JK 


2 

125Mf 

1844 

MC74F374J(A) 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

100M 

75 t 

HD74LS273G 

74LS132N 

TTL 

DIP 

D 


8 

30M 

1854 

MC74F374N(A) 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

100M 

76 t 

HD74LS273P 

74LS132N 

TTL 

DIP 

D 


8 

30M 

186 

N74F374F 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

100M 

77d 

SN54LS171J 

74LS171 

TTL 

DIP 

D 


4 

30M 

187 

N74LS364F(1) 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

50M 

78d 

SN74LS171J 

74LS171 

TTL 

DIP 

D 


4 

30M 

188 

N74LS364N 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

35M 

79 

SN74LS171N 

74LS171 

TTL 

DIP 

D 


4 

30M 

189 

N74LS374N 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

35M 

80d 

SN74LS171D 

74LS171 

TTL 

FLAT P 

D 


4 

30M 

190 

N74S374N 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

75M 

81 ♦ 

V54ACT374D 

74LS363 

CMS 

DIP 

D 


1 

60M 

191 

S54F374F 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

100M 

824 

V74ACT374D 

74LS363 

CMS 

DIP 

D 


1 

60M 

192 

S54LS364F 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

35M 

834 

V74ACT374P 

74LS363 

CMS 

DIP 

D 


1 

60M 

193 

S54LS374F 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

35M 

84 ♦ 

V74ACT374PO 

74LS363 

CMS 

DIP 

D 


1 

60M 

194 

S54S374R1) 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

75M 

85# 

V54ACT374DL 

74LS363 

CMS 

LLC 

D 


1 

60M 

1954 

SN54ALS374J 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

30M 

86* 

V74ACT374DL 

74LS363 

CMS 

LLC 

D 


1 

60 M 

1964 

SN54AS374J 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

100M 

87♦ 

V74ACT374PK 

74LS363 

CMS 

LLC 

D 


1 

60M_ 

197y 

SN54LS374J 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

50M 

88* 

IDT54AHCT374D 

74LS364 

CMOS 

DIP 

D 


8 


1984 

SN74AS374N 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

125M 

89* 

IDT54AHCT374DB 

74LS364 

CMOS 

DIP 

D 


8 


199y 

SN74LS374J 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

50M 

90# 

IDT74AHCT374D 

74LS364 

CMOS 

DIP 

D 


8 


200 y 

SN74LS374N 

74LS364N 

TTL 

DIP 

D 


8 

50M 

Til 1 

54AC374DM(A) 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


1 

125M 

201 

N74LS374D 

74LS364N 

TTL 

FLAT P 

D 


8 

35M 

92 ♦ 

54AC374SM(A) 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


1 

125M 

202 

N74S374D 

74LS364N 

TTL 

FLAT P 

D 


8 

75M 

934 

54ACT374DM(A) 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


1 

125M 

203 y 

SN54LS374W 

74LS364N 

TTL 

FLAT P 

D 


8 

50M 

9A* 

54ACT374SM(A) 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


1 

125M 

204 y 

SN74AS374DW 

74LS364N 

TTL 

FLAT P 

D 


8 

125M 

95# 

74AC374DC(A) 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


1 

125M 

205 y 

SN54LS374L 

74LS364N 

TTL 

LLC 

D 


1 

50M 

96# 

74AC374PC(A) 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


1 

125M 

206 y 

SN54S374L 

74LS364N 

TTL 

LLC 

D 


1 

50M 

97 ♦ 

74AC374SC(A) 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


1 

125M 

207 

S54LS364G 

74LS364N 

TTL 

LLC 

D 


8 

35M 

98 ♦ 

74ACT374DC(A) 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


1 

125M 

208 y 

SN54S374W 

74LS364N 

TTL 

OTHER 

D 


1 

50M 

99 ♦ 

74ACT374PC(A) 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


1 

125M 

209 4 

UPD74HC374C(A) 

74LS374 

CMS 

DIP 

D 


2 

65M 

1004 

74ACT374SC(A) 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


1 

125M 

2104 

MC54HCT374J 

74LS374 

CMS 

DIP 

D 


8 


101 

M54HC374F1(A) 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 

45M 

2114 

74HCT374P 

74LS374N 

CMS 

DIP 

D 


8 

35M 

102 

M74HC374BKA) 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 

20M 

2124 

74SC374C 

74LS374N 

CMS 

DIP 

D 


8 

20M 

103 

M74HC374F1 (A) 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 

20M 

2134 

74SC374D 

74LS374N 

CMS 

DIP 

D 


8 

20M 

104 

M74HC374P 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 

32M 

2144 

74SC374P 

74LS374N 

CMS 

DIP 

D 


8 

20M 

1054 

MC74HCT374J 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 


2154 

TC40H374P 

74LS374N 

CMS 

DIP 

D 


8 

25M 

1064 

MC74HCT374N 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 


216 

IDT54AHCT377D 

74LS377 

CMOS 

DIP 

D 


8 


1074 

MD54HCT374RC 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 


217 

IDT54AHCT377DB 

74LS377 

CMOS 

DIP 

D 


8 


108y 

MD54HCT574PC 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 


218 

IDT54FCT377D 

74LS377 

CMOS 

DIP 

D 


8 

10M+ 

109y 

MD74HCT374RE 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 


219 

IDT54FCT377DB 

74LS377 

CMOS 

DIP 

D 


8 

10Mf 

110 ▼ 

MD74HCT574RE 

74LS364 

CMS 

DIP 

D 


8 


220 

IDT74AHCT377D 

74LS377 

CMOS 

DIP 

D 


8 
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4. FLIP FLOPS 


IN ORDER OF:(1) FEMI No. (2) TECH (3) PKG TY 


LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

I] 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

E 

PACKAGE 

TYPE 

H 

Y 

P 

E 

5j 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 

CLOCK 

FREQ. 

(Hz) 


LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

E 

PACKAGE 

TYPE 

IT 

T 

Y 

P 

E 

5j 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 

CLOCK 

FREQ. 

(Hz) 

1 

IDT74FCI377D 

74LS377 

CMOS 

T)IF H 

D 

8 

lOMf 


ill 

DM74ALS534"j 

74LS534 

TTL 

■Dip 

D 

8 

35M 

2t 

74HC377N 

74LS377 

CMS 

DIP 

D 

8 

28M 


112 

DM74ALS534N 

74LS534 

TTL 

DIP 

D 

8 

35M 

3y 

74HCT377N 

74LS377 

CMS 

DIP 

D 

8 

22M 


113 

DM74AS534J 

74LS534 

TTL 

DIP 

D 

8 

125M 

4 

M54HC377F1(A) 

74LS377 

CMS 

DIP 

D 

8 

67M 


114 

0M74AS534N 

74LS534 

TTL 

DIP 

D 

8 

125M 

5 

M74HC377B1(A) 

74LS377 

CMS 

DIP 

D 

8 

25M 


115 ♦ 

V174ALS534P 

74LS534 

TTL 

DIP 

D 

8 

33M 

6 

M74HC377FKA) 

74LS377 

CMS 

DIP 

D ! 

8 

25M 


116 ♦ 

54HCT534C 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

7 

N74HC377N 

74LS377 

CMS 

DIP 

D 

8 

60M 


1174 

54HCT534D 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

8 

N74HCT377N 

74LS377 

CMS 

DIP 

D 

8 

54M 


1184 

74HCT534C 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

35M 

9 

PC74HC377P 

74LS377 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 


1194 

74HCT534P 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

35M 

10 

PC74HCT377P 

74LS377 

CMS 

DIP 

D 

8 

18M 


120 4 

74SC534C 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

11 ▼ 

74HC377D 

74LS377 

CMS 

r LAT P 

D 

8 

28M 


121 4 

74SC534D 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

12y 

74HCT377D 

74LS377 

CMS 

r LAT P 

D 

8 

22M 


1224 

74SC534P 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

13 

N74HC377D 

74LS377 

CMS 

r LAT P 

D 

8 

60M 


123 

CD54HC534F 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

14 

N74HCT377D 

74LS377 

CMS 

-LAT P 

D 

8 

54M 


124 

CD54HCT534F 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

16M 

15 

PC74HC377T 

74LS377 

CMS 

r LAT P 

D 

8 

20M 


125 

CD74HC534E 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

25M 

16 

PC74HCT377T 

74LS377 

CMS 

r LAT P 

D 

8 

18M 


126 

CD74HCT534E 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

17 

54F377DM(A) 

74LS377 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 


127y 

HD74HC534P 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

35M 

18 

74F377DCIA) 

74LS377 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 


128y 

HD74HCT534P 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

24M 

19 

74F377PC(A) 

74LS377 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 


129 

MC54HC534J(A) 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

30M 

20 ♦ 

N74F377N(A) 

74LS377 

TTL 

DIP 

D 

8 



130 

MC74HC534J(A) 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

30M 

21 ♦ 

SN54LS377J 

74LS377 

TTL 

DIP 

D 

8 

40M 


131 

MC74HC534N(A) 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

30M 

22d 

SN74ALS377J 

74LS377 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 


1324 

MM54HC534J 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

23M 

23d 

SN74ALS377N 

74LS377 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 


1334 

MM74HC534J 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

28M 

24 

SN74LS377J 

74LS377 

TTL 

DIP 

D 

8 

40M 


1344 

MM74HC534N 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

28 M 

25 ♦ 

SN74LS377N 

74LS377 

TTL 

DIP 

D 

8 

40M 


135d 

SM54HC534C 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

264 

N74F377D(A) 

74LS377 

TTL 

-LAT P 

D 

8 

120Mt 


136d 

SM54HCT534C 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

30M 

27# 

SN74LS377DW 

74LS377 

TTL 

r LAT P 

D 

8 

40M 


1374 

SN54HC534J(A) 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

21M 

28 

CD54HC377F 

74LS377N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 


138d 

SN74HC534J(A) 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 


29 

CD54HCT377F 

74LS377N 

CMS 

DIP 

D 

8 

16M 


1394 

SN74HC534N(A) 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

25M 

30 

CD74HC377E 

74LS377N 

CMS 

DIP 

D 

8 

25M 


140d 

SS54HC534C 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

31 

CD74HCT377E 

74LS377N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 


141 d 

SS54HCT534C 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

30M 

32 y 

HD74HC377P 

74LS377N 

CMS 

DIP 

D 

8 

24M 


142d 

SS74HC534E 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

24M 

33d 

SN54HC377J 

74LS377N 

CMS 

DIP 

D 

8 

16M 


143d 

SS74HCT534E 

74LS534N 

CMS 

DIP 

D 

8 

30M 

34d 

SN74HC377J(A) 

74LS377N 

CMS 

DIP 

D 

8 



1444 

74HCT534D 

74LS534N 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

18M 

354 

SN74HC377N 

74LS377N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 


145y 

HD74HC534FP 

74LS534N 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

35M 

36 y 

HD74HC377FP 

74LS377N 

CMS 

-LAT P 

D 

8 

24M 


146y 

HD74HCT534FP 

74LS534N 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

24M 

37 y 

SN74HC377DW 

74LS377N 

CMS 

-LAT P 

D 

8 

20M 


147 

54F534DM 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

lOOMf 

38 

54LS377DM 

74LS377N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30Mf 


148 

54LS534DM 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35M| 

39 

74LS377DC 

74LS377N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30Mt 


149 

74F534DC 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

lOOMt 

40 

74LS377PC 

74LS377N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30Mf 


150 

74F534PC 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

IIOMt 

41 

M74LS377P 

74LS377N 

TTL 

DIP 

D 

8 

40 M 


151 

74LS534DC 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35Mt 

42 

N74LS377D 

74LS377N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 


152 

74LS534PC 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35Mt 

43 

N74LS377N 

74LS377N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 


1534 

MC54F534J(A) 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

44 

S54LS377F 

74LS377N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 


1544 

MC54F534N(A) 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

45d 

SN54ALS377J 

74LS377N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 


1554 

MC74F534JIA) 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

46 y 

74F378DC 

74LS378 

TTL 

DIP 

D 

6 

80M 


1564 

MC74F534N(A) 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

47 y 

74F378PC 

74LS378 

TTL 

DIP 

D 

6 

80M 


157d 

N74F534F 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

484 

N74F378N(A) 

74LS378 

TTL 

DIP 

D 

6 

lOOMt 


158 

N74S534F 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

75M 

49 

SN54LS378J 

74LS378 

TTL 

DIP 

D 

6 

40 M 


159 

N74S534N 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

75M 

50 

SN74LS378J 

74LS378 

TTL 

DIP 

D 

6 

40M 


160 

S54F534F 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

51 

SN74LS378N 

74LS378 

TTL 

DIP 

D 

6 

40M 


161 

S54S534F 

74LS534N 

TTL 

DIP 

□ _ 

8 

75M 

52 y 

74F378SC 

74LS378 

TTL 

-LAT P 

L) 

6 

~80M 


162d 

SN54ALS534J 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 

53* 

N74F378D(A) 

74LS378 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

lOOMt 


163d 

SN54AS534J 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

54 

SN74LS378D 

74LS378 

TTL 

FLAT P 

D 

6 

40M 


1644 

SN54LS534J 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

50M 

55 y 

74F378L1C 

74LS378 

TTL 

LLC 

D 

6 

80M 


1654 

SN54S534J 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

56 y 

74F378QC 

74LS378 

TTL 

LLC 

D 

6 

80M 


1664 

SN74ALS534N 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35M 

57 ♦ 

SN54HC378J 

74LS378N 

CMS 

DIP 

D 

6 

16M 

_ 

1674 

SN74AS534N 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

125M 

58d 

SN74HC378J(A) 

74LS378N 

CMS 

DIP 

D 

6 



1684 

SN74LS534J 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

50M 

59 ♦ 

SN74HC378N 

74LS378N 

CMS 

DIP 

D 

6 

20M 


1694 

SN74LS534N 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

50M 

60 y 

SN74HC378D 

74LS378N 

CMS 

FLAT P 

D 

6 

20M 


1704 

SN74S534J 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

61 

54LS378DM(1) 

74LS378N 

TTL 

DIP 

D 

6 

30Mf 


171 4 

SN74S534N 

74LS534N 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 

62 

74LS378DC 

74LS378N 

TTL 

DIP 

D 

6 

30Mf 


172 

SN54LS534W 

74LS534N 

TTL 

FLAT P 

D 

1 

50M 

63 

N74LS378F 

74LS378N 

TTL 

DIP 

D 

6 

40M 


173 

SN54S534W 

74LS534N 

TTL 

FLAT P 

D 

1 

100M 

64 

N74LS378N 

74LS378N 

TTL 

DIP 

D 

6 

30M 


1 74y 

SN74ALS534DW 

74LS534N 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

35M 

65 

S54LS378F 

74LS378N 

TTL 

DIP 

D 

6 

30M 


175y 

SN74AS534DW 

74LS534N 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

125M 

66 

74LS378PC 

74LS378N 

TTL 

OTHER 

D 

6 

30M+ 


176 

SN54LS534L 

74LS534N 

TTL 

LLC 

D 

1 

50M 

67 y 

74F379DC 

74LS379 

TTL 

DIP 

D 

4 

100M 


177 

SN54S534L 

74LS534N 

TTL 

LLC 

D 

1 

100M 

68 y 

74F379PC 

74LS379 

TTL 

DIP 

D 

4 

100M 


178d 

SN54ALS534FH 

74LS534N 

TTL 

LLC 

D 

8 

30M 

69 

SN54LS379J 

74LS379 

TTL 

DIP 

D 

4 

40M 


179d 

SN54AS534FH 

74LS534N 

TTL 

LLC 

D 

8 

100M 

70 

SN74LS379J 

74LS379 

TTL 

DIP 

D 

4 

40M 


180d 

SN74ALS534FN 

74LS534N 

TTL 

LLC 

D 

8 

35M 

71 

SN74LS379N 

74LS379 

TTL 

DIP 

D 

4 

40M 


181 d 

SN74AS534FN 

74LS534N 

TTL 

LLC 

D 

8 

125M 

72 y 

74F379SC 

74LS379 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

100M 


1824 

V54ACT564D 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

1 

60 M 

73 

SN74LS379D 

74LS379 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

40 M 


1834 

V74ACT564D 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

1 

60 M 

74 y 

74F379L1C 

74LS379 

TTL 

LLC 

D 

4 

100M 


1844 

V74ACT564P 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

1 

60 M 

75 y 

74F379QC 

74LS379 

TTL 

LLC 

D 

4 

100M 


1854 

V74ACT564PO 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

1 

60M 

76 ♦ 

SN54HC379J 

74LS379N 

CMS 

DIP 

D 

4 

16M 


1864 

UPD74HC564C(A) 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

2 

65M 

77d 

SN74HC379J(A) 

74LS379N 

CMS 

DIP 

D 

4 



187y 

74HC564N 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

8 

28M 

78 ♦ 

SN74HC379N 

74LS379N 

CMS 

DIP 

D 

4 

20M 


1884 

74HCT564 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

8 


79 y 

SN74HC379D 

74LS379N 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

20M 


189y 

74HCT564N 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

8 

22 M 

80 ♦ 

IDT54AHCT534D 

74LS534 

CMOS 

DIP 

D 

8 



190y 

HD74HCT564P 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

8 

24 M 

81 ♦ 

IDT54AHCT534DB 

74LS534 

CMOS 

DIP 

D 

8 



191 

M54HC564FKA) 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

8 

45M 

82 ♦ 

IDT54FCT534D 

74LS534 

CMOS 

DIP 

D 

8 

10Mf 


192 

M54HCT564F1(A) 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

8 

38M 

83 ♦ 

IDT54FCT534DB 

74LS534 

CMOS 

DIP 

D 

8 

10Mf 


193 

M74HC564B1(A) 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

84 ♦ 

IDT74AHCT534D 

74LS534 

CMOS 

DIP 

D 

8 



194 

M74HC564F1 (A) 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

85 ♦ 

IDT74FCT534D 

74LS534 

CMOS 

DIP 

D 

8 

10Mf 


195 

M74HCT564B1(A) 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

8 

18M 

86 ♦ 

V54ACT534D 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

1 

60M 


196 

M74HCT564F1 (A) 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

8 

18M 

87# 

V54ACT534DL 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

1 

60M 


1974 

PC74HC564P 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

8 

20 M 

88 ♦ 

V54ACT534P 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

1 

60M 


1984 

PC74HCT564P 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

8 

18M 

89 4 

V54ACT534PK 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

1 

60 M 


199y 

SN74HCT564N 

74LS564 

CMS 

DIP 

D 

8 

25M 

90# 

V54ACT534PO 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

1 

60 M 


200 y 

74HC564D 

74LS564 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

28M 

91 ♦ 

UPD74HC534C(A) 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

2 

65M 


201 y 

HD74HCT564FP 

74LS564 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

24M 

92 y 

74HC534N 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

8 

28M 


2024 

PC74HC564T 

74LS564 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

20M 

93* 

74HCT534 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

8 



2034 

PC74HCT564T 

74LS564 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

18M 

94 y 

74HCT534N 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

8 

18M 


2044 

V54ACT564DL 

74LS564 

CMS 

LLC 

D 

1 

60 M 

95d 

G74SC534D 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

8 

20Mf 


2054 

V74ACT564DL 

74LS564 

CMS 

LLC 

D 

1 

60M 

96d 

G74SC534P 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

8 

20Mt 


2064 

V74ACT564PK 

74LS564 

CMS 

LLC 

D 

1 

60M 

97 

M54HC534F1(A) 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

8 

45M 

"1 

2074 

74F564DC(A) 

74LS564 

TTL 

DIP 

D 

8 

lOOMt 

98 

M74HC534B1(A) 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 


208 

DM54ALS564J 

74LS564 

TTL 

DIP 

D 

8 

25M 

99 

M74HC534FKA) 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

8 

20 M 


209 

DM74ALS564J 

74LS564 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 

100 

M74HC534P 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

8 

32M 


210 

DM74ALS564N 

74LS564 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 

101 d 

MD74SC534AC 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 


2114 

54HCT564C 

74LS564N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

102d 

MD74SC534AE 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 


2124 

54HCT564D 

74LS564N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

1034 

PC74HC534P 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 


2134 

74HCT564C 

74LS564N 

CMS 

DIP 

D 

8 

35M 

1044 

PC74HCT534P 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

8 

15M 


2144 

74HCT564P 

74LS564N 

CMS 

DIP 

D 

8 

35M 

105y 

SN74HCT534N(A1 

74LS534 

CMS 

DIP 

D 

8 

25M 


2154 

74SC564C 

74LS564N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

106y 

74HC534D 

74LS534 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

28M 


2164 

74SC564D 

74LS564N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20M 

107 ♦ 

PC74HC534T 

74LS534 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

20M 


2174 

74SC564P 

74LS564N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20 M 

1084 

PC74HCT534T 

74LS534 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

15M 


218 

CD54HC564F 

74LS564N 

CMS 

DIP 

D 

8 

20 M 

109 

DM54ALS534J 

74LS534 

TTL 

DIP 

D 

8 

30M 


219 

CD54HCT564F 

74LS564N 

CMS 

DIP 

D 

8 

16M 

110 

DM54AS534J 

74LS534 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 


220 

CD74HC564E 

74LS564N 

CMS 

DIP 1 

D 

8 

25M 
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4. FLIP FLOPS 


IN ORDER OF:(1) FEMI No. (2) TECH (3) PKG TY 
*“ ---‘V TYPE NO. 


LINE 

No. 

6j 

TYPE 

NUMBER 

IT” 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

IT 

T 

Y 

P 

E 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 

CLOCK 

FREQ. 

(Hz) 

LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

1J 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

IT 

T 

Y 

P 

E 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 

CLOCK 

FREQ. 

(Hz) 

1 

CD74HCT564E 

74LS564N 

CMS 

DIP 


D 

8 

20M ! 

Ill 

DM54LS76AJ 

74LS76 

TTE 

DIP 

JK 


2 

45M 

24 

MM54HC564J 

74LS564N 

CMS 

DIP 


D 

8 

23 M 

112 

DM74LS76AN 

74LS76 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

3# 

MM74HC564J 

74LS564N 

CMS 

DIP 


D 

8 

28M 

113 

DN74LS76P2 

74LS76 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45 M 

44 

MM74HC564N 

74LS564N 

CMS 

DIP 


D 

8 

28M 

114 

DN74LS76P5 

74LS76 

TTL 

FLAT P 

JK 


2 

45M 

5d 

SM54HC564C 

74LS564N 

CMS 

DIP 


D 

8 

20M 

115 

SN74LS76AD 

74LS76 

TTL 

FLAT P 

JK 


2 

45M 

6d 

SM54HCT564C 

74LS564N 

CMS 

DIP 


D 

8 

30M 

1 16t 

HD74HC76P 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

24M 

7d 

SN54HC564J 

74LS564N 

CMS 

DIP 


D 

8 

21M 

117 i 

MC54HC76J(A) 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

30M 

8d 

SN74HC564J(A) 

74LS564N 

CMS 

DIP 


D 

8 


118 

MC74HC76J(A) 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

30M 

94 

SN74HC564N 

74LS564N 

CMS 

DIP 


D 

8 

25M 

119 

MC74HC76N(A) 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

30M 

lOd 

SS54HC564C 

74LS564N 

CMS 

DIP 


D 

8 

20M 

120 

MM54C76D 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

4Mf 

lid 

SS54HCT564C 

74LS564N 

CMS 

DIP 


D 

8 

30M 

121 

MM54HC76J 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

20M 

12d 

SS74HC564E 

74LS564N 

CMS 

DIP 


D 

8 

24M 

122 

MM74C76N 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

4Mt 

13d 

SS74HCT564E 

74LS564N 

CMS 

DIP 


D 

8 

30M 

123 

MM74HC76J 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

24M 

144 

74HCT564D 

74LS564N 

CMS 

FLAT 

P 

D 

8 

22M 

124 

MM74HC76N 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

24M 

15 

54LS564DM 

74LS564N 

TTL 

DIP 


D 

8 

35Mt 

125d 

SN54HC76J(A) 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 


16d 

74LS564DC 

74LS564N 

TTL 

DIP 


D 

8 

35M| 

126d 

SN74HC76J(A) 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 


17d 

74LS564PC 

74LS564N 

TTL 

DIP 


D 

8 

35Mf 

1274 

SN74HC76N 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

25M 

184 

M74ALS564P 

74LS564N 

TTL 

DIP 


D 

8 

50M 

128d 

SP74HC76J 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

10M 

19 

MC54HC574J(A) 

74LS574 

CMOS 

DIP 


D 

8 

20M 

129d 

SP74HC76N 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

10M 

20 

MC74HC574J(A) 

74LS574 

CMOS 

DIP 


D 

8 

20M 

130 

TC74HC76P 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

30M 

21 

MC74HC574N(A) 

74LS574 

CMOS 

DIP 


D 

8 

20M 

131 

TC7476BP 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

3.5M 

22 ♦ 

UPD74HC574C(A) 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

2 

65M i 

132 

US74HCT76N(A) 

74LS76N 

CMS 

DIP 

JK 


2 

30M 

23 t 

74HC574D 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

8 


133 ▼ 

HD74HC76FP 

74LS76N 

CMS 

FLAT P 

JK 


2 

24M 

24 ▼ 

74HC574N 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

8 


134d 

54H76DM 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M+ 

25 ▼ 

74HCT574N 

741 S674 

r.MR 

nip 


n 

ft 


iftft 

ftAWir\ftnM 

7/t| Q7RM_ 

TTI 

rvp_ 

It / 


2 

CAliA 

26d 

G74SC574D 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

8 

20Mf 

136 

54LS76DM 

74LS76N 

TTL 

Dip 

JK 


2 

30M 

27d 

G74SC574P 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

8 

20Mt 

137d 

54LS76J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

35M 

28 

M54HC574F1(A) 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

8 

45M 

138d 

74H76DC 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30Mf 

29 

M54HCT574F1 (A) 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

8 

38M 

139 

74H106DC 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

50M| 

30 

M74HC574BKA) i 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

8 

20M 

140 

74LS76DC 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

31 

M74HC574F1(A) 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

8 

20 M 

141 d 

74LS76J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

35M 

32 

M74HCT574B1 (A) 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

8 

18M 

142d 

5476-1-6B 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20Mf 

33 

M74HCT574FKA) 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

8 

18M 

143 

5476DM 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20M+ 

34* 

MD54HCT574RC 

74LS574 I 

CMS 

DIP 


D 

8 


144d 

7476-9-6B 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20Mf 

35d 

MD74SC564AC 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

8 

20 M 

145 

7476DC 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20Mf 

36d 

MD74SC574AE 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

8 

20 M 

146d 

DM54H76J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 


37# 

PC74HC574P(A) 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

8 

20M 

147d 

DM54H76N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 


384 

PC74HCT574P(A) 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

8 

20 M 

148d 

DM74H76J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 


39 ▼ 

SN74HCT574N 

74LS574 

CMS 

DIP 


D 

8 

24 M 

149d 

DM74H76N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 


40 ♦ 

PC74HC574T (A) 

74LS574 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

20 M 

150 

DM5476J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

25Mf 

41 ♦ 

PC74HCT574T(A) 

74LS574 

CMS 

FLAT 

P 

D 

8 

20M 

151 d 

DM5476N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

25Mf 

42 

54F564DM(A) 

74LS574 

TTL 

DIP 


D 

8 

100M 

152d 

DM7476J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

25M+ 

43 

54F574DM(A) 

74LS574 

TTL 

DIP 


D 

8 

100M 

153 

DM7476N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

25Mf 

44 

74F564PC(A) 

74LS574 

TTL 

DIP 


D 

8 

100M 

154d 

DM8500E 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

15Mf 

45 ♦ 

74F574DC(A) 

74LS574 

TTL 

DIP 


D 

8 

lOOMt 

155d 

FJJ191 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

10M 

46 

74F574PC(A) 

74LS574 

TTL 

DIP 


D 

8 

100M 

156 

FJJ191-7476 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

15M 

47 

DM54ALS574J 

74LS574 

TTL 

DIP 


D 

8 

30M 

157d 

FLJ131-7476 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20Mf 

48 

DM54AS574J 

74LS574 

TTL 

DIP 


D 

8 

100M 

158d 

FLJ135-8476 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20M+ 

49 

DM74ALS574J 

74LS574 

TTL 

DIP 


D 

8 

35M 

159d 

GFB7476 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

10M 

50 

DM74ALS574N 

74LS574 

TTL 

DIP 


D 

8 

35M 

160d 

HD74LS76 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

51 

DM74AS574J 

74LS574 

TTL 

DIP 


D 

8 

125M 

161 d 

HD74LS76P 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

52 

DM74AS574N 

74LS574 

TTL 

DIP 


D 

8 

125M 

162d 

ITT74LS76 ' 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

53 

N8TS806F 

74LS574 

TTL 

DIP 


D 

8 

75M 

163d 

ITT5476J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

15Mf 

54 ♦ 

N8TS806N 

74LS574 

TTL 

DIP 


D 

8 

75M 

164d 

ITT7476J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

15Mt 

55 ▼ 

N74F574N(A) 

74LS574 

TTL 

DIP 


D 

8 

lOOMf 

165 

M74LS76AP 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

56 ♦ 

S8TS806F 

74LS574 

TTL 

DIP 


D 

8 

75M 

166d 

M5376P 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

23M 

57 ▼ 

N74F574D(A) 

74LS574 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

lOOMt 

167 

M53276P 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

15M+ 

584 

54HCT574C 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

20M 

168 

MB74LS76A 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

594 

54HCT574D 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

20M 

169 

MB74LS76AM 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

604 

74HCT574C 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

35M 

170d 

MC7476P 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

15Mt 

61 ♦ 

74HCT574D 

74LS574N 

CMS -1 

DIP 


D 

8 

35M 

171d 

MIC74H76J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30Mf 

624 

74HCT574P 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

35M 

172d 

MIC5476J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20Mf 

63 ♦ 

74SC574C 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

20M 

173d 

MIC6476J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20Mt 

644 

74SC574D 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

20M 

174d 

MIC7476J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20Mf 

65 ♦ 

74SC574P 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

20M 

175d 

MIC7476N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20Mf 

66 

CD54HC574F 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

20M 

176d 

N74H76B 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

25M 

67 

CD54HCT574F 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

20M 

177 

N74H76F 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

25M 

68 

CD74HC574E 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

25M 

178 

N74H76N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

25M 

69 

CD74HCT574E 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

25M 

179d 

N74H106B 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

40M 

70 ▼ 

HD74HC574P 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

24M 1 

180 

N74H106F 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

40M 

71 ▼ 

HD74HCT574P 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

24M 

181 

N74H106N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

40M 

72 ♦ 

MM74HC574J 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

28M 

182d 

N74LS76B 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

734 

MM74HC574N 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

28M 

183 

N74LS76F 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

74 

MV74SC574(A) 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

20M 

184 

N74LS76N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

75d 

SM54HC574C 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

20M 

185d 

N7476B 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20Mt 

76d 

SM54HCT574C 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

30M 

186 

N7476F 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

15M 

77d 

SN54HC574J(A) 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 


187 

N7476N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

15M 

78d 

SN74HC574J(A) 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 


188d 

NC7476N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20M 

79 ♦ 

SN74HC574N 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

24M 

189d 

PD7476 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

10M 

80d 

SP74HC574J 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

30M 

190d 

S54H76B 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

25M 

81d 

SP74HC574N 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

30M 

191 

S54H76F 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

25M 

82d 

SP74HCT574J 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 


192d 

S54H106B 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

40M 

83d 

SP74HCT574N 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 


193 

S54H106F 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

40M 

84d 

SS54HC574C 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

20M 

194 

S54LS76F 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

85d 

SS54HCT574C 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

30M 

195d 

S5476B 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

15M 

86d 

SS74HC574E 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

24M 

196 

S5476F 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

15M 

87d 

SS74HCT574E 

74LS574N 

CMS 

DIP 


D 

8 

30M 

197 

SFC476E 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20Mt 

88 ▼ 

HD74HC574FP 

74LS574N 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

24M 

198 

SFC476EM 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


"2 1 

20Mt 

89 ▼ 

HD74HCT574FP 

74LS574N 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

24M 

199 

SFC476ET 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20Mf 

90 

54LS574DM 

74LS574N 

TTL 

DIP 


D 

8 

35M+ 

200d 

SN54H76J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

91d 

74LS574DC 

74LS574N 

TTL 

DIP 


D 

8 

35Mf 

201 d 

SN54H76N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30Mf 

92d 

74LS574PC(1) 

74LS574N 

TTL 

DIP 


D 

8 

35Mf 

202d 

SN54H106J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

50M 

93 ♦ 

M74ALS574P 

74LS574N 

TTL 

DIP 


D 

8 

50M 

203d 

SN54H106N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

50M+ 

94 ▼ 

SN54ALS574AJ 

74LS574N 

TTL 

DIP 


D 

8 

28M 

' 204 

SN54LS76AJ 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

95d 

SN54ALS574J 

74LS574N 

TTL 

DIP 


D 

8 

30M 

205d 

SN74H76J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

96d 

SN54AS574J 

74LS574N 

TTL 

DIP 


D 

8 

100M 

206 

SN74H76N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

30M 

97 t 

SN74ALS574AN 

74LS574N 

TTL 

DIP 


D 

8 

35M 

207d 

SN74H106J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

50M 

98d 

SN74ALS574J 

74LS574N 

TTL 

DIP 


D 

8 

35M 

208d 

SN74H106N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

50M 

99d 

SN74ALS574N 

74LS574N 

TTL 

DIP 


D 

8 

35M 

209 

SN74LS76AJ 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

1004 

SN74AS574N 

74LS574N 

TTL 

DIP 


D 

8 

125M 

210 

SN74LS76AN 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

45M 

101 ▼ 

SN74ALS574ADW 

74LS574N 

TTL 

FLAT 

P 

D 

8 

35M 

211 

SN5476J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20M 

102t 

SN74AS574DW 

74LS574N 

TTL 

[FLAT P 

D 

8 

125M 

212d 

SN5476N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20Mt 

103d 

HD1-54C76 

74LS76 

CMS 

DIP 


JK 

2 

IIMf 

213d 

SN6476N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

15Mf 

104d 

HD1-74C76 

74LS76 

CMS 

DIP 


JK 

2 

IIMf 

214d 

SN7476J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20M 

105 

M54HC76FKA) 

74LS76 

CMS 

DIP 


JK 

2 

57M 

215 

SN7476N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

20M 

106 

M74HC76B1(A) 

74LS76 

CMS 

DIP 


JK 

2 

25M 

216d 

SW7476N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

15Mf 

107 

M74HC76F1(A) 

74LS76 

CMS 

DIP 


JK 

2 

25M 

217d 

T54S76J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

60M 

108d 

HD9-54C76 

74LS76 

CMS 

FLAT 

P 

JK 

2 

11M+ 

218d 

T54S106J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

110M+ 

109d 

HD9-74C76 

74LS76 

CMS 

FLAT 

P 

JK 

2 

IIMf 

219d 

T74S76J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

60Mt 

110 

M74HC76C1 (A) 

74LS76 

CMS 

LLC 


JK 

2 

25M 

220d 

T74S106J 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 


2 

IIOMt 
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4. 

FLIP 

FL( 

)PS 




IN ORDER 0F:(1) FEMI No. (2) TECH (3) PKG TY 
(4) TYPE (5) CIRCUITS PER PKG & (6) TYPE NO. 



I] 

11 

2j 

s 

4| 

5| 




1] 


2J 

3J 

4T 

5i 


l 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

MAX. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

MAX. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 


NO. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 



NUMBER 



P 

PKG 

FREQ. 




NUMBER 



P 

PKG 

FREQ. 






E 


(Hz) 







E 


(Hz) 


Id 

T7476B1 

74LS76N 

TTL 

tap 

JK 

2 

20Mf 


111d 

1747202 

74L71N 

riL 

OTP 

JK 

1 

20Mf 

2d 

T7476D1 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20Mf 


112d 

TL7472N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M| 

3d 

T7476D2 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20Mt 


113d 

TL8472N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M+ 

4d 

TL7476N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20Mf 


114d 

TL74110N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25Mt 

5d 

TL8476N 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

20Mt 


115d 

TRW7472(1) 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15M 


6d 

US54H76A 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M+ 


116d 

TRW7472I2) 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15M 


7d 

US74H76A 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30Mt 


117d 

US54H72A 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M| 

8d 

US5476A 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

15Mf 


118d 

US54H572A 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

60Mf 

9d 

US7476A 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

15M+ 


119d 

US74H72A 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M+ 

lOd 

ZN5476E 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 

2 



120d 

US74H572A 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

60Mf 

lid 

ZN7476E 

74LS76N 

TTL 

DIP 

JK 

2 



121 d 

US5472A 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15Mf 

12d 

74H76PC 

74LS76N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30M+ 


122d 

US7472A 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15M+ 

13 

74H106PC 

74LS76N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

50Mf 


123d 

WC7472D 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15Mt 

14 

74LS76PC 

74LS76N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30M 


124d 

ZN5472E 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 



15 

7476PC 

74LS76N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

20M+ 


125d 

ZN7472E 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 



16 

SFC472HE 

74L71 

DTL 

OTHER 

JK 

1 



126d 

SN54L71J 

74L71N 

TTL 

DIP 

RS 

1 

3M 


17d 

GJB74H72P 

74L71 

TTL 

DIP 

JK 

1 

40Mt 


127 

54H72DM 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30Mf 

18d 

ZXF221B 

74L71N 

DTL 

DIP 

JK 

1 

10M 


128d 

54H102DM 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50Mt 

19d 

10-72 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15Mf 


129 

74H72DC 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30Mf 

20 

74H72PC 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M| 


130d 

74H102DC 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

50M| 

21 d 

74H102PC 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M+ 


131 

5472DM 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M+ 

22d 

5472-1-6A 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20Mf 


132 

7472DC 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M+ 

23d 

7472-9-6A 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20Mt 


133d 

FJJ111 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

10M 


24 

7472PC 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20Mt 


134d 

FJJ116 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

10M 


25d 

DM54H72J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 



135d 

GFB7472 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

10M 


26d 

DM54H72N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 



136d 

MC3055L 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M1 


27 

DM54L71J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

11M+ 


137d 

MC3155L 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

30M- 


28 

DM54L72J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

IIMf 


138d 

MC5472L 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M1 


29d 

DM54L72N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

11Mf 


139d 

MC7472L 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 


30d 

DM74H71J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 



140d 

MIC5472J 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M1 


31d 

DM74H71N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 



141d 

MIC6472J 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M- 

j 

32d 

DM74H72J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 



142d 

MIC7472J 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M1 


33d 

DM74H72N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 



143 

N8829A 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

25M1 


34 

DM74L71N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

11Mt 


144d 

NC74L71N 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

3M 

• 

35d 

DM74L72J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

IIMf 


145d 

NC74L72N 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

3M 


36 

DM74L72N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

11M+ 


146d 

NC7472N 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

15M 


37 

DM5472J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

27Mf 


147 

S8829A 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

25M1 


38d 

DM5472N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

27Mf 


148 

SFC472E 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

15M 


39d 

DM7472J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

27Mt 


149 

SFC472EM 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 

! 

40 

DM7472N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

27Mt 


150 

SFC472ET 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

20M1 


41 

FJJ111-7472 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

10M 


151 

SFC472LE 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

3M 


42d 

FLJ111-7472 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M+ 


152 

SFC472LEM 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

3M 

f 

43d 

FLJ341-74110 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25M| 


153d 

TF7472E 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

15M1 


44d 

FLJ345-84110 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25Mf 


154d 

USN5472A 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

10M 


45d 

GJJ111 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

40M+ 


155d 

USS5472A 

74L71N 

TTL 

OTHER 

JK 

1 

10M 


46d 

ITT5472J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15Mf 


156d 

DM54L78N 

74L78 

TTL 

DIP 

JK 

1 

IIMf 1 

47d 

ITT7472J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15Mt 


157 

DM54LS78AJ 

74L78 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 


48d 

M5372P 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

23M 


158 

DM74LS78AN 

74L78 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 


49 

M53272P 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15Mt 


159 

DN74LS78P1 

74L78 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 


50 

MB407 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


160d 

DM54L78F 

74L78 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

IIMf 

51 

MB407M 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


161 

DN74LS78P4 

74L78 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 


52 

MB609 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 


162 

SN74LS78AD 

74L78 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

45M 


53d 

MC3054L 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30Mf 


163d 

54LS78J 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

35M 


54d 

MC3054P 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30Mt 


164d 

74LS78J 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

35M 


55d 

MC3055P 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30Mf 


165d 

74LS78PC 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


56d 

MIC74H72J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30Mf 


166 

DM54L78J 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

IIMf 

57d 

MIC7472N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20Mt 


167d 

DM74L78J 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

11M+ 

58d 

N74H72A 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25M 


168 

DM74L78N 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

11M+ 

59 

N74H72F 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25M 


169d 

HD74LS78 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


60 

N74H72N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25M 


170t 

HD74LS78AG 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


61d 

N74H102A 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

40M 


171 ▼ 

HD74LS78AP 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


62 

N74H102F 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

40M 


172d 

HD74LS78P 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


63 

N74H102N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

40M 


173d 

ITT74LS78 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


64d 

N7472A 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20Mf 


174 

MB74LS78 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


65 

N7472F 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15M 


175 

MB74LS78AM 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


66 

N7472N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15M 


176d 

N74LS78A 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


67 

N8829F 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25Mt 


177 

N74LS78F 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


68d 

NC74H71N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30Mf 


178 

N74LS78N 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


69d 

NC74H72N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M+ 


179 

S54LS78F 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30M 


70d 

NC472HN 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

40M 


180d 

SN54L78J 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

3M 


71d 

NC472N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15Mf 


181 d 

SN54L78N 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

3Mt 

72d 

PD7472 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

10M 


182 

SN54LS78AJ 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 


73d 

S54H72A 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25M 


183d 

SN64L78N 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

30Mf 

74 

S54H72F 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25M 


184d 

SN74L78J 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

3Mf 

75d 

S54H102A 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

40 M 


185d 

SN74L78N 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

3Mt 

76 

S54H102F 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

40M 


186 

SN74LS78AJ 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 


77d 

S5472A 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20Mf 


187 

SN74LS78AN 

74L78N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

45M 


78 

S5472F 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15M 


188 

54LS78DM 

74L78N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30M 


79 

S8829F 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25Mf 


189d 

74LS78DC 

74L78N 

TTL 

OTHER 

JK 

2 

30M 


80d 

SN54H71N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30Mf 


190 

MC74F113J(A) 

74S113N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

130M 


81d 

SN54H72J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 


191 

MC74F113N(A) 

74S113N 

TTL 

DIP 

JK 

2 

130M 


82d 

SN54H72N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30Mf 


192d 

25LS299J 

74S299N 

TTL 

OTHER 

D 

1 

50M 


83d 

SN54H102J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50 M 


193 ♦ 

MM74HC374N 

74S364N 

CMS 

DIP 

D 

1 

28M 


84d 

SN54H102N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M+ 


194t 

AM25S374DC 

74S374 

TTL 

DIP 

D 

8 



85d 

SN54L71N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

3Mt 


195t 

AM25S374DM 

74S374 

TTL 

DIP 

D 

8 



86d 

SN54L72J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

3M 


196t 

AM25S374PC 

74S374 

TTL 

DIP 

D 

8 



87d 

SN54L72N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

3M+ 


197t 

AM54S374DC 

74S374 

TTL 

DIP 

D 

8 



88d 

SN64L71N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30Mf 


1 98t 

AM54S374DM 

74S374 

TTL 

DIP 

D 

8 



89d 

SN64L72N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30Mf 


199t 

AM54S374PC 

74S374 

TTL 

DIP 

D 

8 



90d 

SN74H72J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 


200 ▼ 

AM74S374DC 

74S374 

TTL 

DIP 

D 

8 



91d 

SN74H72N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

30M 


201 ▼ 

AM74S374DM 

74S374 

TTL 

DIP 

D 

8 



92d 

SN74H102J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


202 ▼ 

AM74S374PC 

74S374 

TTL 

DIP 

D 

8 



93d 

SN74H102N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

50M 


203 ▼ 

AM25S374FM 

74S374 

TTL 

FLAT P 

D 

8 



94d 

SN74L71J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

3Mf 


204 t 

AM54S374FM 

74S374 

TTL 

FLAT P 

D 

8 



95d 

SN74L71N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

3Mf 


205 t 

AM74S374FM 

74S374 

TTL 

FLAT P 

D 

8 



96d 

SN74L72J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

3Mt 


206# 

SN74S536J(1) 

74S536 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 


97d 

SN74L72N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

3Mt 


207 ♦ 

SN74S536N(1) 

74S536 

TTL 

DIP 

D 

8 

100M 


98d 

SN5472J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


208 

DM75L1 ID 

75-1 IN 

TTL 

DIP 

D 

2 

9Mt 

99d 

SN5472N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15M+ 


209 

DM75L11J 

75-1 IN 

TTL 

DIP 

D 

2 

45M 


lOOd 

SN6472N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15Mf 


210 

DM75L11N 

75-11N 

TTL 

DIP 

D 

2 

9M- 

■ 

101d 

SN7472J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


211 

DM85L1 ID 

75-1 IN 

TTL 

DIP 

D 

2 

9M 

■ 

102 

SN7472N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


212 

DM85L1 IN 

75-1 IN 

TTL 

DIP 

D 

2 

9M- 


103 

SN54110J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25M 


213 

DM7511J 

75-1 IN 

TTL 

DIP 

D 

2 

45M- 


104d 

SN54110N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


214 

DM7511N 

75-1 IN 

TTL 

DIP 

D 

2 

45M- 


105d 

SN74110J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25M 


215 

DM8511J 

75-1 IN 

TTL 

DIP 

D 

2 

45M- 


106d 

SN74110N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

25M 


216 

DM851 IN 

75-1 IN 

TTL 

DIP 

D 

2 

45M- 


107d 

SW7472J 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15Mf 


217 

DM75L11F 

75-1 IN 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

9Mt 

108d 

SW7472N 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

15M+ 


218 

DM75L11W 

75-11N 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

45M 


109d 

T7472B1 

74L71N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20Mf 


219 

DM75L12W 

75-1 IN 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

28M 


110d 

T7472D1 

74L71N 

im._ 

DIP 

JK 

1 

20M+ 


220 

DM85L11F 

75-1 IN 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

9M+ 1 
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4. 

FLIP 

FLC 

)PS 




IN ORDER 0F:(1) FEMI No. (2) TECH (3) PKG TY 
(4) TYPE (5) CIRCUITS PER PKG & (6) TYPE NO. 


6J 

D 

2j 

3J 

4 

5| 



6J 

13 

2J 

SJ 

rr 

5J 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

MAX. 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

MAX. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 

NO. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

CLOCK 



NUMBER 



P 

PKG 

FREQ. 



NUMBER 



P 

PKG 

FREQ. 






E 


(Hz) 






E 


(Hz) 

1 

DM7511W 

75-1 IN — 1 

ttl 

F'LAT'P 

b 

2 

45 Mf ~ “ 

TTTci 

PM9099-59 

9-097 ‘“~" T 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


2 

DM8511W 

75-1 IN 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

45Mf 

112 

9097BC 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


3d 

DM8512J 

75-12 

TTL 

DIP 

JK 

1 

28M+ 

113 

9097DC 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


4 

DM8512N 

75-12 

TTL 

DIP 

JK 

1 

28Mt 

114 

9097DM 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


5 

DM75L12J 

75-12N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

10M+ 

115 

9099BC 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


6 

DM75L12N 

75-12N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

10M+ 

116 

9099DC 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


7 

DM85L12J 

75-12N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

10M+ 

117 

9099DM 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


8 

DM85L12N 

75-12N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

10Mf 

118 

DM9097N 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


9 

DM7512J 

75-12N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

28M+ 

119 

DM9099N 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


10 

DM7512N 

75-12N 

TTL 

DIP 

JK 

1 

28Mf 

120d 

MIC9097-1D 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

11 

DM75L12F 

75-12N 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

10Mf 

121 d 

MIC9097-5D 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

12 

DM85L12F 

75-12N 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

lOMt 

122d 

MIC9099-1D 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

13 

DM7512W 

75-12N 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

28Mf 

123d 

MIC9099-5D 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

14 

DM8512W 

75-12N 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

28Mf 

124d 

SN158097N 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 

7M 

15d 

9000-9-6B 

9-000P 

TTL 

DIP 

JK 

1 

20M+ 

125d 

SN158099N 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 

7M 

16d 

3IH9000-1 

9-000P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 


126d 

SN159097N 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 

7M 

17d 

3IH9000-9 

9-000P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 


127d 

SN159099N 

9-097D 

DTL 

DIP 

JK 

2 

7M 

18d 

9000-9-3L 

9-000P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20Mt 

128 

9097FC 

9-097D 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 


19d 

9000FC 

9-000P 

TTL 

FLAT P 

JK 

1 

20Mf 

129 

9097FM 

9-097D 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 


20d 

6AH9000-1 

9-000P 

TTL 

OTHER 

JK 

1 


130 

9099FC 

9-097D 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 


21d 

6AH9000-9 

9-000P 

TTL 

OTHER 

JK 

1 


131 

9099FM 

9-097D 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 


22d 

9020-1-6A 

9-020D 

TTL 

DIP 

JK 

2 

50Mt 

132d 

SN158097F 

9-097D 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

23d 

9020-9-6A 

9-020D 

TTL 

DIP 

JK 

2 

50Mf 

133d 

SN158097J 

9-097D 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

24 

9020DC 

9-020D 

TTL 

DIP 

JK 

2 

50M+ 

134d 

SN158097R 

9-097D 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

25 

9020DM 

9-020D 

TTL 

DIP 

JK 

2 

50Mf 

135d 

SN158099J 

9-097D 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

Oftrl 

onon-iqi_ 

A AAAr\ 

O-VCV/U 

TTL 

ri_n 1 r 

ji\ 

tL 

oumt 

vjt>a 

SlN 159097F 

9-097D 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

27d 

9026-9-31 

9-020D 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

50M+ 

137d 

SN159097J 

9-097D 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

28d 

9020FC 

9-020D 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

50Mt 

138d 

SN159097R 

9-097D 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

29 

9020FM 

9-020D 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

50Mf 

139d 

SN159099J 

9-097D 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

30d 

9022-1-6A 

9-022D 

TTL 

DIP 

JK 

2 

50Mt 

140 

9111 DM 

9-111D 

HTL 

DIP 

RST 

1 


31d 

9022-9-6A 

9-022D 

TTL 

DIP 

JK 

2 

50Mf 

141 d 

9111FC 

9-11 ID 

HTL 

FLAT P 

RST 

1 


32 

9022DC 

9-022D 

TTL 

DIP 

JK 

2 

50Mf 

142 

9111FM 

9-11 ID 

HTL 

FLAT P 

RST 

1 


33 

9022DM 

9-022D 

TTL 

DIP 

JK 

2 

50M+ 

143d 

9111 DC 

9-111D 

HTL 

OTHER 

RST 

1 


34d 

9022-1-31 

9-022D 

TnT~ 

FLAT P 

JK 

2 

50Mf 

144d 

SW931S 

9-31 

DTL 

CAN 

RST 

1 

10M 

35d 

9022-9-31 

9-022D 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

50Mf 

145d 

SW945/948S 

9-31 

DTL 

CAN 

RST 

1 

10M 

36d 

9022FC 

9-022D 

TD- 

FLAT P 

JK 

2 

50Mt 

146d 

SW945-2M 

9-31 

DTL 

DIP 

JK 

1 

15M 

37 

9022FM 

9-022D 

TTL 

FLAT P 

JK 

2 

50Mf 

147d 

SW948-2M 

9-31 

DTL 

DIP 

JK 

1 

18M 

38d 

9022-9 

9-022D 

TTL 

OTHER 

JK 

2 


148d 

DM945N 

9-31 

DTL 

DIP 

RS 

1 


39d 

M5953P 

9-093 

DTL 

DIP 

JK 

2 

7M 

149d 

DM948N 

9-31 

DTL 

DIP 

RS 

1 


40d 

PE9093-59 

9-093 

DTL 

DIP 

JK 

2 


150d 

DTUL945(1) 

9-31 

DTL 

DIP 

RS 

1 


41 d 

PE9094-59 

9-093 

DTL 

DIP 

JK 

2 


151 d 

DTUL948(2) 

9-31 

DTL 

DIP 

RS 

1 


42d 

3ID9093-1 

9-093 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 

5M 

152d 

PE9931-59 

9-31 

DTL 

DIP 

RS 

1 


43d 

3ID9093-9 

9-093 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 

5M 

153d 

PE9945-59 

9-31 

DTL 

DIP 

RS 

1 


44d 

3ID9094-1 

9-093 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 

8M 

154d 

PE9948-59 

9-31 

DTL 

DIP 

RS 

1 


45d 

3ID9094-9 

9-093 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 

8M 

155d 

087 

9-31 

DTL 

DIP 

RST 

1 

5M 

46d 

CD2315 

9-093 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 

5Mt 

156d 

487(1) 

9-31 

DTL 

DIP 

RST 

1 

5M 

47d 

U31909356 

9-093 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 


157d 

DTL694551 

9-31 

DTL 

DIP 

RST 

1 


48d 

U31909456 

9-093 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 


158d 

DTL694559 

9-31 

DTL 

DIP 

RST 

1 


49d 

6AD9093-1 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

5M 

159d 

DTL694851 

9-31 

DTL 

DIP 

RST 

1 


50d 

6AD9093-9 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

5M 

160d 

DTL694859 

9-31 

DTL 

DIP 

RST 

1 


51 d 

6AD9094-1 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

8M 

161 d 

M5945P 

9-31 

DTL 

DIP 

RST 

1 

7M 

52d 

6AD9094-9 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

8M 

162d 

M5948P 

9-31 

DTL 

DIP 

RST 

1 

9M 

53d 

CD2315D 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

5Mf 

163t 

MC845P 

9-31 

DTL 

DIP 

RST 

1 


54d 

CD2315E 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

5Mt 

164t 

MC848P 

9-31 

DTL 

DIP 

RST 

1 


55d 

DN1093 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

7M 

165d 

WC945D 

9-31 

DTL 

DIP 

RST 

1 


56d 

FQJ121 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

5Mf 

166d 

WC948D 

9-31 

DTL 

DIP 

RST 

1 


57d 

PD9093-51 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


167d 

SI931D 

9-31 

DTL 

FLAT P 

JK 

1 

6M 

58d 

PD9093-59 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


168d 

D945-1U 

9-31 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 

5M 

59d 

PD9094-51 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


169d 

D945-9U 

9-31 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 

5M 

60d 

PD9094-59 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


170d 

D948-1U 

9-31 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 

8M 

61 d 

PL9093-51 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


171 d 

D948-9U 

9-31 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 

8M 

62d 

PL9093-59 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


172d 

DTUL945(2) 

9-31 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 


63d 

PL9094-51 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


173d 

DTUL948(1) 

9-31 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 


64d 

PL9094-59 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


174d 

SI945D 

9-31 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 

5M 

65d 

PM9093-59 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


175d 

SI948D 

9-31 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 


66d 

PM9094-59 

9-093 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


176d 

DTL394551 

9-31 

DTL 

FLAT P 

RST 

1 


67 

9093BC 

9-093D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


177d 

DTL394559 

9-31 

DTL 

FLAT P 

RST 

1 


68 

9093DC 

9-093D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


178d 

DTL394851 

9-31 

DTL 

FLAT P 

RST 

1 


69 

9093DM 

9-093D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


179d 

DTL394859 

9-31 

DTL 

FLAT P 

RST 

1 


70 

9094BC 

9-093D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


180 

FCJ111 

9-31 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

3M 

71 

9094DC 

9-093D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


181d 

MIC945 

9-31 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

8M 

72 

9094DM 

9-093D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


182d 

MIC948 

9-31 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

8M 

73 

DM9093N 

9-093D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


183d 

SW945-1D 

9-31 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

15M 

74 

DM9094N 

9-093D 

DTL 

DIP 

JK 

2 


184d 

SW945-1F 

9-31 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

15M 

75d 

MIC9093-1D 

9-093D 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

185d 

SW945-1P 

9-31 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

15M 

76d 

MIC9093-5D 

9-093D 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

186d 

SW945-2D 

9-31 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

15M 

77d 

MIC9094-1D 

9-093D 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

187d 

SW945-2F 

9-31 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

15M 

78d 

MIC9094-5D 

9-093D 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

188d 

SW945-2P 

9-31 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

15M 

79 

9093FC 

9-093D 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 


189d 

SW948-1D 

9-31 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 

80 

9093FM 

9-093D 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 


190d 

SW948-1F 

9-31 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 

81 

9094FC 

9-093D 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 


191 d 

SW948-1P 

9-31 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

18M 

82 

9094FM 

9-093D 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 


192d 

SW948-2D 

9-31 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 

83d 

CD2317 

9-093D 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 

5Mt 

193d 

SW948-2F 

9-31 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

20M 

84d 

CD2317D 

9-093D 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

5M+ 

194d 

SW948-2P 

9-31 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

18M 

85d 

CD2317E 

9-093D 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

5Mf 

195d 

945HC 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


86d 

FQJ141 

9-093D 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

5Mf 

196d 

948HC 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


87d 

MIC9097X1D 

9-097 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

197d 

9945-1 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 

5M 

88d 

MIC9097X5D 

9-097 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

198d 

9945-9 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 

5M 

89d 

MIC9097XR3D 

9-097 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

199d 

9948-1 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 

8M 

90d 

MIC9097XR6D 

9-097 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

200d 

9948-9 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 

8M 

91 d 

MIC9097XR7D 

9-097 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

201d 

D945-1R 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 

5M 

92d 

MIC9099R3D 

9-097 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

202d 

D945-9R 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 

5M 

93d 

MIC9099R6D 

9-097 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

203d 

D948-1R 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 

8M 

94d 

MIC9099R7D 

9-097 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

204d 

D948-9R 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 

8M 

95d 

MIC9099X1D 

9-097 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

205d 

FUL93129 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


96d 

MIC9099X5D 

9-097 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

206d 

FUL94529 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


97d 

MIC9099XR3D 

9-097 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

207d 

FUL94829 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


98d 

MIC9099XR6D 

9-097 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

208d 

PD9931-51 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


99d 

MIC9099XR7D 

9-097 

DTL 

DIP 

JK 

2 

5M 

209d 

PD9931-59 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


lOOd 

MIC9097-1B 

9-097 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 

5M 

210d 

PD9945-51 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


101d 

MIC9097-5B 

9-097 

DTL 

FLAT P 

JK 

2 

5M 

21 Id 

PD9945-59 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


102d 

PD9097-51 

9-097 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


212d 

PL931 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


103d 

PD9097-59 

9-097 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


213d 

PL945 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


104d 

PD9099-51 

9-097 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


214d 

PL948 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


105d 

PD9099-59 

9-097 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


215d 

PL9931 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


106d 

PL9097-51 

9-097 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


216d 

PL9931-51 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


107d 

PL9097-59 

9-097 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


217d 

PL9931-59 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


108d 

PL9099-51 

9-097 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


218d 

PL9945 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


109d 

PL9099-59 

9-097 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


219d 

PL9945-51 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 


110d 

PM9097-59 

9-097 

DTL 

OTHER 

JK 

2 


220d 

PL9945-59 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 
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4. FLIP FLOPS 


IN ORDER 0Fj(1J FEMI ^(2) TECH (3)_PKG 


LINE 

No. 

U 

TYPE 

NUMBER 

J] 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3] 

PACKAGE 

TYPE 

ST 

T 

Y 

P 

E 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 

CLOCK 

FREQ. 

(Hz) 


LINE 

No. 

E 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

4j 

T 

Y 

P 

E 

CKTS 

PER 

PKG 

MAX. 

CLOCK 

FREQ. 

(Hz) 

id 

PL9948 

Wi “ 

DTL 

OTHER 

RS 

1 



11 id 

D950-9U 

9-50 

Dtl 

'OTHER 

RST" 


1 

20M 

2d 

PM9945-59 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 



112d 

DTL695051 

9-50L 

DTL 

DIP 

RS 


1 


3d 

RDD945R 

9-31 

DTL 

OTHER 

RS 

1 



113d 

DTL695059 

9-50 L 

DTL 

DIP 

RS 


1 


4d 

MC845F 

9-31 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



114d 

PE9950-59 

9-50L 

DTL 

DIP 

RS 


1 


5d 

MC845G 

9-31 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



115d 

SW950-2M 

9-50L 

DTL 

DIP 

RS 


1 

40M 

6t 

MC845L 

9-31 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



116 

950DM 

9-50L 

DTL 

DIP 

RST 


1 

20M 

7d 

MC848F 

9-31 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



117d 

SN15850N 

9-50L 

DTL 

DIP 

RST 


1 

7M 

8d 

MC848G 

9-31 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



118d 

SN15950N 

9-50L 

DTL 

DIP 

RST 


1 

10M 

9t 

MC848L 

9-31 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



119d 

DTL395051 

9-50L 

DTL 

FLAT P 

RS 


1 


lOd 

MC945F 

9-31 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



120d 

DTL395059 

9-50L 

DTL 

FLAT P 

RS 


1 


lid 

MC945G 

9-31 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



121 

950FM 

9-50L 

DTL 

FLAT P 

RST 


1 

20M 

12d 

MC948F 

9-31 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



122d 

PD9950-51 

9-50L 

DTL 

OTHER 

RS 


1 


13d 

MC948G 

9-31 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



123d 

PD9950-59 

9-50L 

DTL 

OTHER 

RS 


1 


14d 

MCE945F 

9-31 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



124d 

PL9950-51 

9-50L 

DTL 

OTHER 

RS 


1 


15d 

SW931F 

9-31 

DTL 

OTHER 

RST 

1 

10M 


125d 

PL9950-59 

9-50L 

DTL 

OTHER 

RS 


1 


16d 

SW945/948F 

9-31 

DTL 

OTHER 

RST 

1 

10M 


126d 

PM9950-59 

9-50 L 

DTL 

OTHER 

RS 


1 


17d 

HDD945R 

9-31 

DTL 

OTHER 

T 

1 



127d 

SW950-1F 

9-50L 

DTL 

OTHER 

RS 


1 

30M 

18d 

MIC945-1D 

9-31L 

DTL 

DIP 

JK 

1 



128d 

SW950-1P 

9-50L 

DTL 

OTHER 

RS 


1 

40M 

19d 

MIC945-5D 

9-31L 

DTL 

DIP 

JK 

1 



129d 

SW950-2F 

9-50L 

DTL 

OTHER 

RS 


1 

30M 

20d 

MIC945R3D 

9-31L 

DTL 

DIP 

JK 

1 



130d 

SW950-2P 

9-50L 

DTL 

OTHER 

RS 


1 

40M 

21d 

MIC945R6D 

9-31L 

DTL 

DIP 

JK 

1 



131 

950HM 

9-50L 

DTL 

OTHER 

RST 


1 


22d 

MIC945R7D 

9-31L 

DTL 

DIP 

JK 

1 



132 

MC950L 

9-50L 

DTL 

OTHER 

RST 


1 


23d 

MIC948-1D 

9-31L 

DTL 

DIP 

JK 

1 



133d 

SN15850 

9-50L 

DTL 

OTHER 

RST 


1 

7M 

24d 

MIC948-5D 

9-31L 

DTL 

DIP 

JK 

1 



134d 

SN15950 

9-50L 

DTL 

OTHER 

RST 


1 

7M 

25d 

SN15831N 

9-31L 

DTL 

DIP 

JK 

1 

7M 


135d 

M5952P 

9-52 

DTL 

DIP 

JK 


IT 

7M 

26d 

SN15845N 

9-31L 

DTL 

DIP 

JK 

1 

7M 


136d 

M5955P 

9-52 

DTL 

DIP 

JK 


2 

9M 

27d 

SN15848N 

9-31L 

DTL 

DIP 

JK 

1 

7M 


137* 

MC852P 

9-52 

DTL 

DIP 

JK 


2 


28d 

SN15931N 

9-31L 

DTL 

DIP 

JK 

1 

10M 


138y 

MC855P 

9-52 

DTL 

DIP 

JK 


2 


29d 

SN15945N 

9-31L 

DTL 

DIP 

JK 

1 

10M 


139d 

SW706-2M 

9-52 

DTL 

DIP 

JK 


2 

15M 

30d 

SN15948N 

9-31L 

DTL 

DIP 

JK 

1 

10M 


140d 

SW709-2M 

9-52 

DTL 

DIP 

JK 


2 

18M 

31 

945DM 

9-31L 

DTL 

DIP 

RS 

1 



141 d 

WC952D 

9-52 

DTL 

DIP 

JK 


2 


32 

948DM 

9-31L 

DTL 

DIP 

RS 

1 



142d 

WC955D 

9-52 

DTL 

DIP 

JK 


2 


33 

9945BC 

9-31L 

DTL 

DIP 

RS 

1 



143d 

3ID9097-1 

9-52 

DTL 

FLAT P 

JK 


2 

8M 

34 

9945DC 

9-31L 

DTL 

DIP 

RS 

1 



144d 

3ID9097-9 

9-52 

DTL 

FLAT P 

JK 


2 

8M 

35 

9945DM 

9-31L 

DTL 

DIP 

RS 

1 



145d 

3ID9099-1 

9-52 

DTL 

FLAT P 

JK 


2 

5M 

36 

9948BC 

9-31L 

DTL 

DIP 

RS 

1 



146d 

3ID9099-9 

9-52 

DTL 

FLAT P 

JK 


2 

5M 

37 

9948DC 

9-31L 

DTL 

DIP 

RS 

1 



147d 

U31909756 

9-52 

DTL 

FLAT P 

JK 


2 


38 

9948DM 

9-31L 

DTL 

DIP 

RS 

1 



148d 

U31909956 

9-52 

DTL 

FLAT P 

JK 


2 


39 

SFC945E 

9-31L 

DTL 

DIP 

RS 

1 



149d 

6AD9097-1 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

8M 

40 

SFC948E 

9-31L 

DTL 

DIP 

RS 

1 



150d 

6AD9097-9 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

8M 

41 d 

CD2304-945 

9-31L 

DTL 

FLAT P 

JK 

1 

5Mf 


151 d 

6AD9099-1 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

5M 

42d 

CD2305-948 

9-31L 

DTL 

FLAT P 

JK 

1 

5M+ 


152d 

6AD9099-9 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

5M 

43d 

MIC945-1B 

9-31L 

DTL 

FLAT P 

JK 

1 



153d 

DN1097 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

8M 

44d 

MIC945-5B 

9-31L 

DTL 

FLAT P 

JK 

1 



154d 

DN1099 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

7M 

45d 

MIC948-1B 

9-31L 

DTL 

FLAT P 

JK 

1 



155d 

MC852F 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


46d 

MIC948-5B 

9-31L 

DTL 

FLAT P 

JK 

1 



156y 

MC852L 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


47 

945FM 

9-31L 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 



157d 

MC855F 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


48 

948FM 

9-31L 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 



158t 

MC855L 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


49 

9945FC 

9-31L 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 



159d 

MC952F 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


50 

9945FM 

9-31L 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 



160d 

MC955F 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


51 

9948FC 

9-31L 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 



161 d 

SW706-1F 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

15M 

52 

9948FM 

9-31L 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 



162d 

SW706-1P 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

15M 

53 

931FM 

9-31L 

DTL 

FLAT P 

RST 

1 



163d 

SW706-2F 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

15M 

54d 

CD2304D945 

9-31L 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

5M+ 


164d 

SW706-2P 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

15M 

55d 

CD2304E845 

9-31L 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

5Mf 


165d 

SW709-1F 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

20M 

56d 

CD2305D948 

9-31L 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

5Mf 


166d 

SW709-1P 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

18M 

57d 

CD2305E848 

9-31L 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

5M+ 


167d 

SW709-2F 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

20M 

58d 

FQJ111-848 

9-31L 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

5Mf 


168d 

SW709-2P 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

18M 

59d 

SN15831 

9-31L 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

7M 


169d 

U6A909756 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


60d 

SN15845 

9-31L 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

7M 


170d 

U6A909956 

9-52 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


61 d 

SN 15848 

9-31L 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

7M 


171 d 

CD2318 

9-52L 

DTL 

FLAT P 

JK 


2' 

5Mf 

62d 

SN 15931 

9-31L 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

7M 


172d 

CD2318D 

9-52L 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

5Mf 

63d 

SN15945 

9-31L 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

7M 


173d 

CD2318E 

9-52L 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

5M+ 

64d 

SN15948 

9-31L 

DTL 

OTHER 

JK 

1 

7M 


174d 

FQJ151 

9-52L 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

5Mf 

65d 

FQJ101-845 

9-31L 

DTL 

OTHER 

JK 

2 

5Mf 


175d 

HEPC1052P 

9-52 L 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


66 

945HM 

9-31L 

DTL 

OTHER 

RS 

1 



176 

MC952L 

9-52 L 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


67 

948HM 

9-31L 

DTL 

OTHER 

RS 

1 



177 

MC955L 

9-52 L 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


68d 

MC831F 

9-31L 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



1 78t 

MC853P 

9-53 

DTL 

DIP 

JK 


2 


69d 

MC831P 

9-31L 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



179t 

MC856P 

9-53 

DTL 

DIP 

JK 


2 


70d 

MC931F 

9-31L 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



180d 

SW705-2M 

9-53 

DTL 

DIP 

JK 


2 

15M 

71 

MC945L 

9-31L 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



181 d 

SW708-2M 

9-53 

DTL 

DIP 

JK 


2 

18M 

72 

MC948L 

9-31L 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



182d 

WC953D 

9-53 

DTL 

DIP 

JK 


2 


73d 

MCE948F 

9-31L 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



183d 

WC956D 

9-53 

DTL 

DIP 

JK 


2 


74d 

PD9948-51 

9-31L 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



184d 

MC853F 

9-53 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


75d 

PD9948-59 

9-31L 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



185y 

MC853L 

9-53 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


76d 

PL9948-51 

9-31L 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



186d 

MC856F 

9-53 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


77d 

PL9948-59 

9-31L 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



187y 

MC856L 

9-53 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


78d 

PM9948-59 

9-31L 

DTL 

OTHER 

RST 

1 



188d 

MC953F 

9-53 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


79d 

HEPC1045P 

9-31L 

DTL 

OTHER 

T 

1 



189d 

MC956F 

9-53 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


80d 

MC842P 

9-42 

DTL 

DIP 

D 

2 



190d 

SW705-1F 

9-53 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

15M 

81d 

MC842F 

9-42 

DTL 

OTHER 

D 

2 



191 d 

SW705-1P 

9-53 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

15M 

82d 

MC942F 

9-42 

DTL 

OTHER 

D 

2 



192d 

SW705-2F 

9-53 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

15M 

83d 

MIC950-1C 

9-50 

DTL 

CAN 

JK 

1 

20M 


193d 

SW705-2P 

9-53 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

15M 

84d 

MIC950-5C 

9-50 

DTL 

CAN 

JK 

1 

20M 


194d 

SW708-1F 

9-53 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

20M 

85d 

DTUL950(1) 

9-50 

DTL 

CAN 

RS 

1 

2M 


195d 

SW708-1P 

9-53 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

18M 

86d 

FUL95029(1) 

9-50 

DTL 

CAN 

RS 

1 



196d 

SW708-2F 

9-53 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

20M 

87d 

SW950-1T 

9-50 

DTL 

CAN 

RS 

1 

30M 


197d 

SW708-2P 

9-53 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

18M 

88d 

SW950-2T 

9-50 

DTL 

CAN 

RS 

1 

30M 


198d 

CD2316 

9-53L 

DTL 

FLAT P 

JK 


2 

5Mf 

89d 

MIC950-1D 

9-50 

DTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


199d 

CD2316D 

9-53L 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

5Mt 

90d 

MIC950-5D 

9-50 

DTL 

DIP 

JK 

1 

20M 


200d 

CD2316E 

9-53L 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

5Mt 

91d 

9950-9-6A 

9-50 

DTL 

DIP 

RS 

1 



201 d 

FQJ131 

9-53 L 

DTL 

OTHER 

JK 


2 

5Mf 

92 ▼ 

MC850P 

9-50 

DTL 

DIP 

RS 

1 



202 

MC953L 

9-53L 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


93d 

D950-1R 

9-50 

DTL 

DIP 

RST 

1 

20M 


203 

MC956L 

9-53L 

DTL 

OTHER 

JK 


2 


94d 

D950-9R 

9-50 

DTL 

DIP 

RST 

1 

20 M 


204d 

MC9822P 

9-722P 

RTL 

DIP 

JK 


2 

4M 

95d 

MIC950-1B 

9-50 

DTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 


205d 

MC9722P 

9-722P 

RTL 

OTHER 

JK 


2 

4M 

96d 

MIC950-5B 

9-50 

DTL 

FLAT P 

JK 

1 

20M 


206d 

MC9822L 

9-722P 

RTL 

OTHER 

JK 


_2_ 


97d 

9950FC 

9-50 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 












98d 

DTUL950(2) 

9-50 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 

2M 











99d 

FUL95029(2) 

9-50 

DTL 

FLAT P 

RS 

1 












lOOd 

950HC 

9-50 

DTL 

OTHER 

RS 

1 












101d 

MC850F 

9-50 

DTL 

OTHER 

RS 

1 












102d 

MC850G 

9-50 

DTL 

OTHER 

RS 

1 












103t 

MC850L 

9-50 

DTL 

OTHER 

RS 

1 












104d 

MC950F 

9-50 

DTL 

OTHER 

RS 

1 












105d 

MC950G 

9-50 

DTL 

OTHER 

RS 

1 












106d 

SW950-1D 

9-50 

DTL 

OTHER 

RS 

1 

30M 











107d 

SW950-2D 

9-50 

DTL 

OTHER 

RS 

1 

30M 











108d 

9950-1 

9-50 

DTL 

OTHER 

RST 

1 

20M 











109d 

9950-9 

19-50 

DTL 

OTHER 

RST 

1 

20M 











110d 

D950-1U 

9-50 

DTL 

OTHER 

RST 

1 

20M 








_ 

_ 
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IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 


9. 

VaA 

uca 



(3) PKG 

rYPE (4| 

TYPE & (5) 

TYPE NUMBER 


5J 




41 





a 

n 

LJ 

sr~ 

TYPE 



LINE 

TYPE 

Functional 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


Package 

CKTS 

PROP. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF j 

PER 

DELAY 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 



NUMBER 



GATE 

PKG 

is)_ 




NUMBER 



GATE 

PKG 

. ,(»JL 

Id 

SNG133J 

4-00 

TTL 

DIP “ 

NAND 

2 

25n 


111d 

RG241K 

ToSF 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 

2d 

SNG240J 

4-00 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


112 

RG242CJ 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 

3d 

SNG241J 

4-00 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


113 

RG242CK 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 

4d 

SNG242J 

4-00 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


114d 

RG242K 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 

5d 

SNG243J 

4-00 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


115 

RG243CJ 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 

6d 

TG320J 

4-00 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

lOn 


116 

RG243CK 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 

7d 

TG321J 

4-00 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

lOn 


117d 

RG243K 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 

8d 

TG322J 

4-00 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

lOn 


118 

RG320CJ 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

9d 

TG323J 

4-00 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

lOn 


119 

RG320CK 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

lOd 

TRWG 130(1) 

4-00 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

25n 


120d 

RG320K 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

lid 

TRWG 130(2) 

4-00 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

25n 


121 

RG321CJ 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

12d 

TRWG240m 

4-00 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


122 

RG321CK 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

13d 

TRWG240(2) 

4-00 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


123d 

RG321K 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

14d 

6G240G 

4-00 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 

6.0n 


124 

RG322CJ 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

15d 


4-00 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 

6.0n 


125 

RG322CK 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

16d 

6G242G 

4-00 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 

6.0n 


126d 

RG322K 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

17d 


4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 


127 

RG323CJ 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

18d 

MMG130(1) 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

25n 


128 

RG323CK 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

19d 

MMG131(1) 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

25n 


129d 

RG323K 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

20d 

MMG240(2) 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 


130d 

RG3240CJ 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

9.5n 

21d 

MMG24K2) 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 


131 d 

RG250BL 

4-01 

TTL 

CHIP 

AOI 

1 


22d 

MMG242(1) 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 


132d 

RG251BL 

4-01 

TTL 

CHIP 

AOI 

1 


23d 

MMG243(1) 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 


133d 

RG252BL 

4-01 

TTL 

CHIP 

AOI 

1 


24d 

MMG260H) 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

8.0n 


134d 

RG253BL 

4-01 

TTL 

CHIP 

AOI 

1 


25d 

MMG261(1) 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

8.0n 


135d 

6G250D 

4-01 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


26d 

MMG262(2) 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

8.0n 


136d 

MMG52 

4-01 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


27d 

MMG263(2) 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

8.0n 


137d 

MMG53 

4-01 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


28d 

SNG130W 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

25n 


138d 

SNG250J 

4-01 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


29d 

SNG131W 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

25n 


139d 

SNG251J 

4-01 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


30d 

SNG132W 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

25n 


140d 

SNG252J 

4-01 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


31d 

SNG133W 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

25n 


141 d 

SNG253J 

4-01 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


32d 

SNG240W 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 


142d 

TRWG250(1) 

4-01 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


33d 

SNG241W 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 


143d 

TRWG250(2) 

4-01 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


34d 

SNG242W 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 


144d 

MMG50(1) 

4-01 

TTL 

DIP 

OR 

1 


35d 

SNG243W 

4-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 


145d 

MMG51(2) 

4-01 

TTL 

DIP 

OR 

1 


36d 

6G130G 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


146d 

SNG50J 

4-01 

TTL 

DIP 

OR 

1 


37d 

6G130K 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


147d 

SNG51J 

4-01 

TTL 

DIP 

OR 

1 


38d 

6G131G 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


148d 

SNG52J 

4-01 

TTL 

DIP 

OR 

1 


39d 

6G131K 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


149d 

SNG53J 

4-01 

TTL 

DIP 

OR 

1 


40d 

6G132D 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


150d 

TRWG50(1) 

4-01 

TTL 

DIP 

OR 

1 


41d 

6G132G 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


151 d 

TRWG50(2) 

4-01 

TTL 

DIP 

OR 

1 


42d 

6G133D 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


152d 

6G250G 

4-01 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


43d 

6G133G 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


153d 

SNG250W 

4-01 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


44d 

FHH121A 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6n 


154d 

SNG251W 

4-01 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


45d 

FHH121B 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6n 


155d 

SNG252W 

4-01 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


46d 

PD9620-61 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 


156d 

SNG253W 

4-01 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


47d 

PD9620-69 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 


157d 

TG50F 

4-01 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


48d 

PD9620-71 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 


158d 

TG51F 

4-01 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


49d 

PD9620-79 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 


159d 

TG52F 

4-01 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


50d 

PD9633-61 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


160d 

TG53F 

4-01 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


51 d 

PD9633-69 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


161 d 

TG250F 

4-01 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


52d 

PD9633-71 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


162d 

TG251F 

4-01 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


53d 

PD9633-79 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


163d 

TG252F 

4-01 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


54d 

PL9620-61 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 


164d 

TG253F 

4-01 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


55d 

PL9620-69 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 


165d 

MMG50(2) 

4-01 

TTL 

FLAT P 

OR 

1 


56d 

PL9620-71 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 


166d 

MMG51(1) 

4-01 

TTL 

FLAT P 

OR 

1 


57d 

PL9620-79 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 


167d 

SNG50W 

4-01 

TTL 

FLAT P 

OR 

1 


58d 

SGI 30 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


168d 

SNG51W 

4-01 

TTL 

FLAT P 

OR 

1 


59d 

SG131 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


169d 

SNG52W 

4-01 

TTL 

FLAT P 

OR 

1 


60d 

SGI 32 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


170d 

SNG53W 

4-01 

TTL 

FLAT P 

OR 

1 


61d 

SGI 33 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


171 d 

FHH161A 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


62d 

SG240 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 


172d 

FHH161B 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


63d 

SG24K1) 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 


173d 

PD9630-61 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


64d 

SG242(1) 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 


174d 

PD9630-69 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


65d 

SG243 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 


175d 

PD9630-71 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


66d 

TG320F 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

lOn 


176d 

PD9630-79 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


67d 

TG321F 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

lOn 


177d 

PL9630-61 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


68d 

TG322F 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

lOn 


178d 

PL9630-69 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


69d 

TG323F 

4-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

lOn 


179d 

PL9630-71 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


70d 

RG40D 

4-00P 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


T80d 

PL9630-79 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


71 

RG40DC 

4-00P 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


181 d 

SG250 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


72d 

RG41D 

4-00P 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


182d 

SG25K1) 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


73 

RG41DC 

4-00P 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


T83d 

SG252(1) 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


74d 

RG42D 

4-00 P 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


184d 

SG253 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


75 

RG42DC 

4-00P 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


185d 

TG50J 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


76d 

RG43D 

4-00P 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


186d 

TG51J 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


77 

RG43DC 

4-00P 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


187d 

TG52J 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


78d 

RG240D 

4-00P 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


188d 

TG53J 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


79 

RG240DC 

4-00P 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


189d 

TG250J 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


80d 

RG241D 

4-00P 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


190d 

TG251J 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


81 

RG241DC 

4-00P 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


191d 

TG252J 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


82d 

RG242D 

4-00P 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


192d 

TG253J 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


83 

RG242DC 

4-OOP 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


193d 

TG455 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


84d 

RG243D 

4-00P 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


194d 

TNG4411 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


85 

RG243DC 

4-OOP 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


195d 

TNG4412 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


86d 

RG320D 

4-OOP 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

lOn 


196d 

TNG4413 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


87 

RG320DC 

4-OOP 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

lOn 


197d 

TNG4414 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


88d 

RG321D 

4-OOP 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

10n 


198d 

TNG4441 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


89 

RG321DC 

4-OOP 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

lOn 


199d 

TNG4442 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


90d 

RG322D 

4-OOP 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

lOn 


200d 

TNG4443 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


91 

RG322DC 

4-OOP 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

lOn 


201d 

TNG4444 

4-01 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


92d 

RG323D 

4-OOP 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

lOn 


202d 

TNG421 IF 

4-01 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 


93 

RG323DC 

4-OOP 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

lOn 


203d 

TNG4212F 

4-01 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 


94 

RG40CJ 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 


204d 

TNG4213F 

4-01 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 


95 

RG40CK 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 


205d 

TNG4214F 

4-01 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 


96d 

RG40K 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 


206d 

6G50G 

4-01 

TTL 

OTHER 

OR 

1 


97 

RG41CJ 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 


207d 

6G50K 

4-01 

TTL 

OTHER 

OR 

1 


98 

RG41CK 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 


208d 

6G51G 

4-01 

TTL 

OTHER 

OR 

1 


99d 

RG41K 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 


209d 

6G51K 

4-01 

TTL 

OTHER 

OR 

1 


100 

RG42CJ 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 


21 Od 

6G52D 

4-01 

TTL 

OTHER 

OR 

1 


101 

RG42CK 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 


21 Id 

6G52G 

4-01 

TTL 

OTHER 

OR 

1 


102d 

RG42K 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 


212d 

6G53D 

4-01 

TTL 

OTHER 

OR 

1 


103 

RG43CJ 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 


213d 

6G53G 

4-01 

TTL 

OTHER 

OR 

1 


104 

RG43CK 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 


214d 

SG50 

4-01 

TTL 

OTHER 

OR 

1 


105d 

RG43K 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 


215d 

SG51 

4-01 

TTL 

OTHER 

OR 

1 


106 

RG240CJ 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 


216d 

SG52 

4-01 

TTL 

OTHER 

OR 

1 


107 

RG240CK 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 


217d 

SG53 

4-01 

TTL 

OTHER 

OR 

1 


108d 

RG240K 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 


218d 

MC2004P 

4-01P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


109 

RG241CJ 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 


219d 

MC2054P 

4-01P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


110 

RG241CK 

4-OOP 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 


220 ♦ 

RG50DC 

4-01P 

TTL 

DIP 

AOI 

4 
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TYPE 

NUMBER 


GATES 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


[PACKAGE 

TYPE 


IN ORDER 0F:(1) FEMI NO.(2) TECH 
(3) PKG TYPE (41 TYPE & (5) TYPE NUMBER 

m pj s ]4j 

TYPE FUNCTIONAL PACKAGE TYPE CKTS 

NUMBER ,EQUIVALENT TECH TYPE OF PER 

NUMBER GATE PKG 


RG51DC 
RG52DC 
RG53PC 
' RG250D 
RG250DC 
RG251D 
RG251DC 
RG252D 
RG252DC 
' RG253D 
RG253DC 
RG50D 
RG51D 
RG52D 
RG53P 
" RG50CJ 
RG50CK 
RG51CJ 
RG51CK 
RG52CJ 
RG52CK 
" RG53CJ 
RG53CK 
RG250CJ 
" RG250CK 
RG2oOK 
RG251CJ 
" RG251CK 
RG251K 
RG252CJ 
“ RG252CK 
RG252K 
RG253CJ 
" RG253CK 
RG253K 
RG50K 
" RG51K 
RG52K 
RG53K 
~ MC2004F 
MC2004L 
MC2054F 
" MC2054L 
MC2104F 

MC210 4L_ 

" MC2154F 
MC2154L 
6G260D 
" 6G260K 
6G261D 
6G261K 
“ 6G262D 
6G262K 
6G263D 
~ 6G263K 
MMG62 
MMG63 
“ SNG60J 
SNG61J 
SNG62J 
~ SNG63J 
SNG260J 
SNG261J 
" SNG262J 
SNG263J 
TRWG60(1) 
TRWG60(2) 
TRWG260(1) 


6G260G 
6G261G 
6G262G 
" 6G263G 
SNG60W 
SNG61W 
" SNG62W 
SNG63W 
SNG260W 
SNG261W 
SNG262W 
SNG263W 
" 6G60G 
6G60K 
6G61G 
"6G61K 
6G62D 
6G62G 
" 6G63D 
6G63G 
FHH1Q1A 
' FHH101B 
SG60 
SG61 
" SG62 
SG63 
SG260 
" SG261 
SG262 
SG263 
RG60D 
RG60DC 
RG61D 
RG61DC 
RG62D 
RG62DC 
RG63D 
RG63DC 
RG260D 
RG260DC 
RG261D 


RG261 DC 
RG262D 
RG262DC 
' RG263D 
RG263DC 
RG60CJ 
' RG60CK 
RG60K 
RG61CJ 
" RG61CK 
RG61K 
RG62CJ 
‘ RG62CK 
RG62K 
RG63CJ 
' RG63CK 
RG63K 
RG260CJ 
' RG260CK 
RG260K 
RG261CJ 
' RG261CK 
RG261K 
RG262CJ 
IRG262CK 
RG262K 
RG263CJ 
' RG263CK 
RG263K 
RG9QD 
' RG90DC 
RG91D 
RG91DC 
' RG92D 
RG92DC 

RG93D _ 

“ RG93DC 
RG90CJ 
RG9QCK 
“ RG90K 
RG91CJ 
RG91CK 
" RG91K 
RG92CJ 
RG92CK 
" RG92K 
RG93CJ 
RG93CK 
" RG93K 
MC2012P 
MC2062P 
" SNG300J 
SNG301J 
SNG302J 
" SNG303J 
TRWG300(1) 
TRWG300(2) 
MMG100(1) 
MMG101(2) 
RG1Q0P 
RG101P 
RG102P 
RG103P 
~ SNG100J 
SNG101J 
SNG1Q2J 
~ SNG103J 
TRWGIOO(I) 
TRWG 100(2) 
SNG300W 
SNG301W 
SNG302W 
SNG303W 
MMG100(2) 
MMG10K1) 
SNG100W 
SNG101W 
SNG102W 
SNG103W 
6G300G 
6G300K 
6G301G 
6G301K 
6G302D 
6G302G 
6G303D 
6G303G 
MC404F 
MC404L.P 
MC451F 
MC451L.P 
MC454L.P 
MC504F 
MC504L 
MC554F 
MC554L 
MC2012F 
MC2012L 
MC2062F 
MC2062L 
MC2112F 
MC2112L 
MC2162F 
MC2162L 
SG300 
SG301 
SG302 
SG303 
6G100G 
8G100K 


D.A.T.A. 


143 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 









GATES 


LINE 
I No. 


n 

TYPE FUNCTIONAL 

NUMBER EQUIVALENT 

NUMBER 


"El 

TECH 


PACKAGE 

TYPE 


TYPE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 


LINE 

No. 


T5J 


TYPE 

NUMBER 


IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 

13) PKG TYPE (4) TYPE & (5) TYPE NUMBER 


in 

HFUNCTIONAL 
EQUIVALENT 
NUMBER 


W 

TECH 


U 

PACKAGE 

TYPE 


IType 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 









_M_ 









(s) 

Id 

6G101G 

T04 

TIL 

OTHER 

ON 

1 



TTT3 

MC505F 

4355 

TTE 

OTHER 

AOI " 

1 


2d 

6G101K 

4-04 

TTL 

OTHER 

OR 

1 



112d 

MC505L 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


3d 

6G102D 

4-04 

TTL 

OTHER 

OR 

1 



113d 

MC555F 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


4d 

6G102G 

4-04 

TTL 

OTHER 

OR 

1 



114d 

MC555L 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


5d 

6G103D 

4-04 

TTL 

OTHER 

OR 

1 



115d 

MC2000F 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


6d 

6G103G 

4-04 

TTL 

OTHER 

OR 

1 



116d 

MC2000L 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


7d 

SGI 00 

4-04 

TTL 

OTHER 

OR 

1 



117d 

MC2050F 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


8d 

SG101(1) 

4-04 

TTL 

OTHER 

OR 

1 



118d 

MC2050L 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


9d 

SGI 02 

4-04 

TTL 

OTHER 

OR 

1 



119d 

MC2100F 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


lOd 

SGI 03(1) 

4-04 

TTL 

OTHER 

OR 

1 



120d 

MC2100L 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


lid 

MMG102 

4-04 P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



121 d 

MC2150F 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


12d 

MMG103 

4-04P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



122d 

MC2150L 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


13d 

RG100D 

4-04 P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



123d 

SG210 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


14d 

RG100DC 

4-04 P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



124d 

SG211(2) 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


15d 

RG101D 

4-04 P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



125d 

SG212(2) 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


16d 

RG101DC 

4-04 P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



126d 

SG213(2) 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


17d 

RG102D 

4-04 P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



127d 

TG210J 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


18d 

RG102DC 

4-04 P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



128d 

TG211J 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


19d 

RG103D 

4-04P 

TTL 

DIP 

AOI 

3 



129d 

TG212J 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


20d 

RG103DC 

4-04P 

TTL 

DIP 

AOI 

3 



130d 

TG213J 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


21d 

RG300D 

4-04P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



131 d 

TNG3251F 

4-05 

TTL 

OTHER 

NOR 

1 


22# 

RG300DC 

4-04 P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



132d 

TNG3252F 

4-05 

TTL 

OTHER 

NOR 

1 


23d 

RG301D 

4-04P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



133d 

TNG3253F 

4-05 

TTL 

OTHER 

NOR 

1 


244 

RG301DC 

4-04P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



134d 

TNG3254F 

4-05 

TTL 

OTHER 

NOR 

1 


25d 

RG302D 

4-04P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



135# 

RG110DC 

4-05P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


26# 

RG302DC 

4-04P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



136# 

RG111DC 

4-05 P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


27d 

RG303D 

4-04P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



137# 

RG112DC 

4-05P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


28# 

RG303DC 

4-04P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



138# 

RG113DC 

4-05P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


29d 

RG100CJ 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



139d 

RG210D 

4-05P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


30d 

RG100CK 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



140# 

RG210DC 

4-05P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


31d 

RG100K 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



141 d 

RG211D 

4-05P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


32d 

RG101CJ 

4-04 P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



142# 

RG211DC 

4-05P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


33d 

RG101CK 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



143d 

RG212D 

4-05P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


34d 

RG101K 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



144# 

RG212DC 

4-05P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


35d 

RG102CJ 

4-04 P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



145d 

RG213D 

4-05P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


36d 

RG102CK 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



146# 

RG213DC 

4-05P 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


37d 

RG102K 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



147d 

MMG110(2) 

4-05P 

TTL 

DIP 

OR 

1 


38d 

RG103CJ 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

3 



148d 

MMG111(1) 

4-05P 

TTL 

DIP 

OR 

1 


39d 

RG103CK 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

3 



149d 

RG110D 

4-05P 

TTL 

DIP 

OR 

1 


40d 

RG103K 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

3 



150d 

RG111D 

4-05P 

TTL 

DIP 

OR 

r 


414 

RG300CJ 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



151 d 

RG112D 

4-05P 

TTL 

DIP 

OR 

i 


42# 

RG300CK 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



152d 

RG113D 

4-05P 

TTL 

DIP 

OR 

i 


43d 

RG300K 

4-04 P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



153d 

SNG110J 

4-05P 

TTL 

DIP 

OR 

i 


44# 

RG301CJ 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



154d 

SNG111J 

4-05P 

TTL 

DIP 

OR 

i 


45# 

RG301CK 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



155d 

SNG112J 

4-05P 

TTL 

DIP 

OR 

i 


46d 

RG301K 

4-04 P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



156d 

SNG113J 

4-05P 

TTL 

DIP 

OR 

i 


47# 

RG302CJ 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



157d 

TRWG110(1) 

4-05P 

TTL 

DIP 

OR 

i 


48# 

RG302CK 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



158d 

TRWG110(2) 

4-05P 

TTL 

DIP 

OR 

i 


49d 

RG302K 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



159# 

RG110CJ 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


50# 

RG303CJ 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



160# 

RG110CK 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


51# 

RG303CK 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



161 ♦ 

RG111CJ 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


52d 

RG303K 

4-04 P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

3 



162# 

RG111CK 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


53d 

TGI OOF 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



163# 

RG112CJ 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


54d 

TG101F 

4-04 P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



164# 

RG112CK 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


55d 

TG102F 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



165# 

RG113CJ 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


56d 

TG103F 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



166# 

RG113CK 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


57d 

TG300F 

4-04 P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



167# 

RG210CJ 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


58d 

TG301F 

4-04 P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



168# 

RG210CK 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


59d 

TG302F 

4-04 P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



169d 

RG210K 

4-05 P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


60d 

TG303F 

4-04P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



170# 

RG211CJ 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


61 d 

TG100J 

4-04P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



171# 

RG211CK 

4-05 P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


62d 

TG101J 

4-04 P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



172d 

RG211K 

4-05 P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


63d 

TG102J 

4-04 P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



173# 

RG212CJ 

4-05 P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


64d 

TG103J 

4-04P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



1744 

RG212CK 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


65d 

TG300J 

4-04P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



175d 

RG212K 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


66d 

TG301J 

4-04P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



1764 

RG213CJ 

4-05 P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


67d 

TG302J 

4-04P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



1774 

RG213CK 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


68d 

TG303J 

4-04 P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



178d 

RG213K 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


69d 

RG210BL 

4-05 

TTL 

CHIP 

AOI 

1 

.J 


179d 

MMG110(1) 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

OR 

i 


70d 

RG211BL 

4-05 

TTL 

CHIP 

AOI 

1 



180d 

MMG111(2) 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

OR 

i 


71d 

RG212BL 

4-05 

TTL 

CHIP 

AOI 

1 



181 d 

RG110K 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

OR 

i 


72d 

RG213BL 

4-05 

TTL 

CHIP 

AOI 

1 



182d 

RG111K 

4-05 P 

TTL 

FLAT P 

OR 

i 


73d 

6G210D 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



183d 

RG112K 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

OR 

i 


74d 

6G210K 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



184d 

RG113K 

4-05 P 

TTL 

FLAT P 

OR 

i 


75d 

6G211D 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



185d 

SNG110W 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

OR 

i 


76d 

6G211K 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



186d 

SNG111W 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

OR 

i 


77d 

6G212D 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



187d 

SNG112W 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

OR 

i 


78d 

6G212K 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



188d 

SNG113W 

4-05P 

TTL 

FLAT P 

OR 

i 


79d 

6G213D 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



189d 

6G110G 

4-05P 

TTL 

OTHER 

OR 

i 


80d 

6G213K 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



190d 

6G110K 

4-05P 

TTL 

OTHER 

OR 

i 


81d 

MC2000P 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



191 d 

6G111G 

4-05P 

TTL 

OTHER 

OR 

i 


82d 

MC2050P 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



192d 

6G111K 

4-05P 

TTL 

OTHER 

OR 

i 


83d 

SNG210J 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



193d 

6G112D 

4-05P 

TTL 

OTHER 

OR 

i 


84d 

SNG211J 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



194d 

6G112G 

4-05P 

TTL 

OTHER 

OR 

i 


85d 

SNG212J 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



195d 

6G113D 

4-05P 

TTL 

OTHER 

OR 

i 


86d 

SNG213J 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



196d 

6G113G 

4-05 P 

TTL 

OTHER 

OR 

i 


87d 

TRWG210(1) 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



197d 

SG110 

4-05P 

TTL 

OTHER 

OR 

i 


88d 

TRWG210(2) 

4-05 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



198d 

SG111 

4-05P 

TTL 

OTHER 

OR 

i 


89d 

RG110P 

4-05 

TTL 

DIP 

OR 

1 



199d 

SG112 

4-05P 

TTL 

OTHER 

OR 

i: 


90d 

RG111P 

4-05 

TTL 

DIP 

OR 

1 



200d 

SG113 

4-05P 

TTL 

OTHER 

OR 

i 


91d 

RG112P 

4-05 

TTL 

DIP 

OR 

1 



201d 

SNG200J 

4-06 

TTL 

DIP 

NAND 

i 

11n 

92d 

RG113P 

4-05 

TTL 

DIP 

OR 

1 



202d 

SNG201J 

4-06 

TTL 

DIP 

NAND 

i 

11n 

93d 

6G210G 

4-05 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



203d 

SNG202J 

4-06 

TTL 

DIP 

NAND 

i 

11n 

94d 

6G211G 

4-05 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



204d 

SNG203J 

4-06 

TTL 

DIP 

NAND 

i 

11n 

95d 

6G212G 

4-05 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



205d 

SNG200W 

4-06 

TTL 

FLAT P 

NAND 

i 

11n 

96d 

6G213G 

4-05 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



206d 

SNG201W 

4-06 

TTL 

FLAT P 

NAND 

i 

11n 

97d 

SNG210W 

4-05 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



207d 

SNG202W 

4-06 

TTL 

FLAT P 

NAND 

i 

11n 

98d 

SNG211W 

4-05 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



208d 

SNG203W 

4-06 

TTL 

FLAT P 

NAND 

i 

11n 

99d 

SNG212W 

4-05 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



209d 

6G200G 

4-06 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

11n 

lOOd 

SNG213W 

4-05 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



21 Od 

6G200K 

4-06 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

11n 

101d 

TG210F 

4-05 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



21 Id 

6G201G 

4-06 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

11n 

102d 

TG211F 

4-05 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



212d 

6G201K 

4-06 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

11n 

103d 

TG212F 

4-05 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



213d 

6G202D 

4-06 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

11n 

104d 

TG213F 

4-05 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



214d 

6G202G 

4-06 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

11n 

105d 

FHH181A 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



215d 

6G203D 

4-06 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

11n 

106d 

FHH181B 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



216d 

6G203G 

4-06 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

11n 

107d 

MC405F 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



217d 

PD9634-61 

4-06 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

11n 

108d 

MC405L.P 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



218d 

PD9634-69 

4-06 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

11n 

109d 

MC455F 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



219d j 

PD9634-71 

4-06 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

11n 

1 lOd 

MC455L.P 

4-05 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



220d 

PD9634-79 

4-06 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

11n 


144 


D.AJT.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


144 




GATES 


TYPE 

NUMBER 


P19634-61 
PL9634-69 
PL9634-71 
" PL9634-79 
SG200 

SG201 _ 

' SG202 
SG203 
RG120D 
' RG120DC 
RG121D 
RG121PC 
RG122D 
RG122DC 
RG123P 
" RG123PC 
RG200P 
RG200PC 
" RG201P 
RG201PC 
RG202P 
“ RG202PC 
RG203P 
RG203PC 
" RG120CJ 

RG120K V 
“RG121CJ 
RG121CK 
RG121K 
~ RG122CJ 
RG122CK 
RG122K 
“ RG123CJ 
RG123CK 
RG123K 
‘ RG200CJ 
RG200CK 
RG200K 
" RG201CJ 
RG201CK 
RG201K 
" RG202CJ 
RG202CK 
RG202K 
' RG203CJ 
RG203CK 
RG203K 
RG220BL 
RG221BL 
RG222BL 
RG223BL 
6G220D 
6G220K 
6G221P 
6G221K 
6G222P 
6G222K 
6G223P 
6G223K 
MMG220(2) 
MMG221(2) 
M MG222(1) 
MMG223(2) 
RG220P 
RG220PC 
RG221P 
RG221PC 
RG222P 
RG222PC 
RG223P 
RG223PC 
SNG220J 
SNG221J 
SNG222J 
SNG223J 
TRWG220(1) 
TRWG220(2) 
RG3410P 
RG3412P 
6G220G 
6G221G 
6G222G 
6G223G 
MMG220(1) 
MMG221(1) 
MMG222(2) 
MMG223(1) 
RG220CJ 
RG220CK 
RG220K 
RG221CJ 
RG221CK 
RG221K 
RG222CJ 
RG222CK 
RG222K 
RG223CJ 
RG223CK 
RG223K 
SNG220W 
SNG221W 
SNG222W 
SNG223W 
RG3410CJ 
RG3410CK 
RG3410K 
RG3412CJ 
RG3412CK 
RG3412K 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


Package 

TYPE 


LINE 

No. 

I 3 : 

TYPE I 

NUMBER 

111 d 

FHH141A 

112d 

FHH141B 

113d 

PD9621-61 

114d 

PD9621-69 

115d 

PP9621-71 

116d 

PD9621-79 

117d 

PL9621-61 

118d 

PL9621-69 

119d 

PL9621-71 

120d 

PL9621-79 

121 d 

SG220 

122d 

SG22K2) 

123d 

SG222(2) 

124d 

SG223(2) 

125d 

FLH321-4930 

126d 

FLH325-49830 

127d 

SWG152 

128d 

SWG153 

129d 

SWG150 

130d 

SWG151 

131 d 

MMG152 

132d 

MMG153 

133d 

RG152P 

1344 

RG152PC 

135d 

RG153D 

13t>t 

HG153DG 

137d 

SNG152J 

138d 

SNG153J 

139d 

6G230D 

140d 

6G230K 

141 d 

6G231D 

142d 

6G231K 

143d 

6G232D 

144d 

6G232K 

145d 

6G233P 

146d 

6G233K 

147d 

MMG230(2) 

148d 

MMG231(1) 

149d 

VMG232(2) 

150d 

MMG233(2) 

151 d 

RG230D 

152# 

RG230DC 

153d 

RG231P 

154f 

RG231PC 

155d 

3G232D 

156# 

RG232PC 

157d 

RG233P 

158 ♦ 

RG233DC 

159d 

SNG230J 

160d 

SNG231J 

161d 

SNG232J 

162d 

SNG233J 

163d 

TRWG230(1) 

164d 

TRWG230(2) 

165d 

MC2002P 

166d 

MC2052P 

167d 

MMG15K2) 

168d 

RG150D 

169* 

RG150DC 

170d 

RG150P 

171 d 

RG151P 

1 72 % 

RG151PC 

173d 

SNG150J 

174d 

SNG151J 

175d 

TRWG 150(1) 

176d 

TRWG 150(2) 

177* 

RG152CJ 

178# 

RG152CK 

179d 

RG152K 

180* 

RG153CJ 

181 ♦ 

RG153CK 

182d 

RG153K 

183d 

SNG152W 

184d 

SNG153W 

185d 

TG152F 

186d 

TG153F 

187d 

6G230G 

188d 

6G231G 

189d 

6G232G 

190d 

6G233G 

191 d 

MMG150 

192d 

MMG230(1) 

193d 

MMG231 (2) 

194d 

MMG232M) 

195d 

MMG233(1) 

196i 

RG230CJ 

197 ♦ 

RG230CK 

198d 

RG230K 

199» 

RG231CJ 

200 ♦ 

RG231CK 

201 d 

RG231K 

202# 

RG232CJ 

203* 

RG232CK 

204d 

RG232K 

205* 

RG233CJ 

2061 

RG233CK 

207d 

RG233K 

208d 

SNG230W 

209d 

SNG231W 

21 Od 

SNG232W 

21 Id 

SNG233W 

212d 

TG150F 

213d 

TGI 51F 

214d 

MMG151(1) 

215 ♦ 

RG150CJ 

216* 

RG150CK | 

217d 

RG150K 

218f 

RG151CJ 

219f 

RG151CK 

220d 

RG151K 


IN ORDER OF:(1) FEMI N0.(2) TECH 
(3) PKG TYPE (4) TYPE & (5) TYPE NUMBER 

3 12J T\ [4j 

FUNCTIONAL PACKAGE TYPE CKTS 

.EQUIVALENT TECH TYPE OF PER 
NUMBER GATE PKG 


H 

PACKAGE 

TYPE 

U 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

OTHER 

NAND 

4 

OTHER 

NAND 

4 

OTHER 

NAND 

4 

OTHER 

NAND 

4 

OTHER 

NAND 

4 

OTHER 

NAND 

4 

OTHER 

NAND 

4 

OTHER 

NAND 

4 

OTHER 

NAND 

4 

OTHER 

NAND 

4 

OTHER 

NAND 

4 

OTHER 

NAND 

4 

OTHER 

NAND 

4 

OTHER 

NAND 

4 

DIP 

NAND 

4 

DIP 

NAND 

4 

CAN 

ANDOR 

1 

CAN 

ANDOR 

1 

CAN 

AOI 

1 

CAN 

MULT 

1 

DIP 

ANDOR 

1 

DIP 

ANDOR 

1 

DIP 

ANDOR 

4 

DIP 

ANDOR 

4 

DIP 

ANDOR 

4 

DIP 

ANDOR 

4 

DIP 

ANDOR 

1 

DIP 

ANDOR 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

AOI 

1 

DIP 

MULT 

1 

DIP 

MULT 

1 

DIP 

MULT 

1 

DIP 

MULT 

4 

DIP 

MULT 

4 

DIP 

MULT 

4 

DIP 

MULT 

4 

DIP 

MULT 

4 

DIP 

MULT 

1 

DIP 

MULT 

1 

DIP 

MULT 

1 

DIP 

MULT 

1 

FLAT P 

ANDOR 

4 

FLAT P 

ANDOR 

4 

FLAT P 

ANDOR 

4 

FLAT P 

ANDOR 

4 

FLAT P 

ANDOR 

4 

FLAT P 

ANDOR 

4 

FLAT P 

ANDOR 

1 

FLAT P 

ANDOR 

1 

FLAT P 

ANDOR 

1 

FLAT P 

ANDOR 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

AOI 

1 

FLAT P 

MULT 

1 

FLAT P 

MULT 

4 

FLAT P 

MULT 

4 

FLAT P 

MULT 

4 

FLAT P 

MULT 

4 

FLAT P 

MULT 

4 

FLAT P 

MULT 

4 


DATA 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 








GATES 


IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 
(3) PKG TYPE (41 -- 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

±J 

^FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

3J 

Package 

TYPE 

a 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

.is)_ 


LINE 

No. 

U 

TYPE 

NUMBER 

D 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

iJ 

TECH 

3] 

Package 

type 

[Type 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

_Js)_ 

mmnm 


iiTi’i^BBi 

TTL 

FLAT P 


1 

4.0n 


ill 


4-1 IP “ 

TTL 

FLAT P 


2 

TOn 

HI 



TTL 

FLAT P 

MULT 

1 

4.0n 


112d 


4-1 IP 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

I.On 

Hcrcfl 


’ hiM 

TTL 

OTHER 

ANDOR 

1 

4.0n 


113 

RG181CJ 

4-1 IP 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

I.On 



4-09P 

TTL 

OTHER 

ANDOR 

1 

4.0n 


114 

RG181CK 

4-1 IP 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

I.On 



4-09P 

TTL 

OTHER 

ANDOR 

1 



115d 

RG181K 

4-1 IP 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

I.On 



4-09P 

TTL 

OTHER 

ANDOR 

1 



116 

RG182CJ 

4-1 IP 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

I.On 


FHY101 

4-09P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



117 

RG182CK 

4-1 IP 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

I.On 


PD9631-61 

4-09P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



118d 

RG182K 

4-1 IP 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

I.On 


PD9631-69 

4-09P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



119 

RG183CJ 

4-1 IP 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

I.On 

10d 

PD9631-71 

4-09P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



120 

RG183CK 

4-1 IP 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

I.On 

lid 

PD9631-79 

4-09P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



121 d 

RG183K 

4-1 IP 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

I.On 

12d 

PL9631-61 

4-09P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



122d 

TG230F 

4-12P 

TTL 

FLAT P 

MULT 

1 



PL9631-69 

4-09P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



123d 

TG231F 

4-12P 

TTL 

FLAT P 

MULT 

1 



PL9631-71 

4-09P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



124d 

TG232F 

4-12P 

TTL 

FLAT P 

MULT 

1 



PL9631-79 

4-09P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



125d 

TG233F 

4-12P 

TTL 

FLAT P 

MULT 

1 




4-09P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



126d 

TG230J 

4-12P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 


Bn*B'- 


4-09P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



127d 

TG231J 

4-12P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 


■Kill 


4-09P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



128d 

TG232J 

4-12P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 




4-09P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



129d 

TG233J 

4-12P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 




4-09P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



130d 

MC2013P 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 




4-09P 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 



131 d 

MC2063P 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


mw>m 


4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 

4.On 


132d 

SNG70J 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


ESSI 


4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 

4.0n 


133d 

SNG71J 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


mtbm 


4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 

4.0n 


134d 

SNG72J 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


25d 

6G151K 

4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 

4.0n 


135d 

SNG73J 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


26d 

6G152D 

4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 

4.0n 


136d 

SNG310J 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


27d 

6G152G 

4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 

4.0n 


137d 

SNG311J 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


28d 

6G153D 

4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 

4.0n 


138d 

SNG312J 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


29d 

6G153G 

4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 

4.0n 


139d 

SNG313J 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


30d 

MC409F 

4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 



140d 

TG70J 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


31d 

MC409L.P 

4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 



141 d 

TG71J 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


32d 

MC459F 

4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 



142d 

TG72J 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


33d 

MC459L.P 

4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 



143d 

TG73J 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


34d 

MC559F 

4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 



144d 

TG310J 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


35d 

MC559L 

4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 



145d 

TG311J 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


36d 

MC2002F 

4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 



146d 

TG312J 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


ijg 


4-09 P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 



147d 

TRWG70(1) 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


Mil | 

Ji •it:', 

4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 



148d 

TRWG70(2) 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 




4-09P 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 



149d 

TRWG310(1) 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


40d 

MC2152F 

EViTiTUBHIHI 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 



150d 

TRWG310(2) 

4-20 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


41d 

MC2152L 

r *t? i^l 1 . . . 

TTL 

OTHER 

MULT 

1 



151 d 

SNG70W 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


42d 

SGI 50 


TTL 

OTHER 

MULT 

1 

4.0n 


152d 

SNG71W 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


43d 

SGI 51 


TTL 

OTHER 

MULT 

1 

4.0n 


153d 

SNG72W 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


44d 

RG3180D 


TTL 

DIP 

AND 

2 

3.0n 


154d 

SNG73W 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


45d 

RG3182D 


TTL 

DIP 

AND 

2 

3.0n 


155d 

SNG310W 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 





TTL 

DIP 

AND 

2 

lOn 


156d 

SNG311W 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 





TTL 

DIP 

AND 

2 

lOn 


157d 

SNG312W 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 





TTL 

DIP 

AND 

2 

lOn 


158d 

SNG313W 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


49d 

SNG283J 


TTL 

DIP 

AND 

2 

lOn 


159d 

TG70F 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


50d 

TRWG2800) 


TTL 

DIP 

AND 

2 

lOn 


160d 

TG71F 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


51d 



TTL 

DIP 

AND 

2 

lOn 


161 d 

TG72F 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


52d 

RG3180CJ 


TTL 

FLAT P 

AND 

2 

3.0n 


162d 

TG73F 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


53d 

RG3180CK 


TTL 

FLAT P 

AND 

2 

3.0n 


163d 

TG310F 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


54d 

RG3180K 


TTL 

FLAT P 

AND 

2 

3.0n 


164d 

TG311F 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


55d 

RG3182CJ 

4-10 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

3.0n 

~ 

165d 

TG312F 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


56d 

RG3182CK 

4-10 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

3.0n 


166d 

TG313F 

4-20 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


57d 

RG3182K 

4-10 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

3.0n 


167d 

PD9632-61 

4-20 

TTL 

OTHER 

ANDOR 

2 




4-10 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

lOn 


168d 

PD9632-69 

4-20 

TTL 

OTHER 

ANDOR 

2 


59d 

SNG281W 

4-10 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

lOn 


169d 

PD9632-71 

4-20 

TTL 

OTHER 

ANDOR 

2 


60d 

SNG282W 

4-10 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

lOn 


170d 

PD9632-79 

4-20 

TTL 

OTHER 

ANDOR 

2 


61d 

SNG283W 

4-10 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

lOn 

~ 

171 d 

PL9632-61 

4-20 

TTL 

OTHER 

ANDOR 

2 


62d 

6G280G 

4-10 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


172d 

PL9632-69 

4-20 

TTL 

OTHER 

ANDOR 

2 


63d 

6G280K 

4-10 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 

_ 

173d 

PL9632-71 

4-20 

TTL 

OTHER 

ANDOR 

2 



6G281G 

|8jQ| I 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


174d 

PL9632-79 

4-20 

TTL 

OTHER 

ANDOR 

2 



6G281K 

-W; 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


175d 

6G70G 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



6G282D 

tSEB 11 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


176d 

6G70K 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



6G282G 

4-10 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


177d 

6G71G 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



6G283D 

4-10 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


178d 

6G71K 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



6G283G 

4-10 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


179d 

6G72D 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



PD9635-61 

4-10 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


180d 

6G72G 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



PD9635-69 

4-10 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


181 d 

6G73D 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



PD9635-71 

4-10 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


182d 

6G73G 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


73d 

PD9635-79 

* s-ja 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


183d 

6G310G 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


74d 

PL9635-61 


TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


184d 

6G310K 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


75d 

PL9635-69 

SH1 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


185d 

6G311G 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


76d 

PL9635-71 


TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


186d 

6G311K 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


77d 

PL9635-79 


TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


187d 

6G312D 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


78d 

SG280 

latSflHH! 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


188d 

6G312G 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 





TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


189d 

6G313D 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 




2J sS-yKc'd.^y': 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


190d 

6G313G 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


BieH 


IsIS^BIH 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 


191 d 

MC420F 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


82d 

RG270D 


TTL 

DIP 

OR 

2 

I.On 


192d 

MC420L.P 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


83 

RG270DC 


TTL 

DIP 

OR 

2 

I.On 


193d 

MC470F 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


84d 

RG271D 

BtnSHBi 

TTL 

DIP 

OR 

2 

I.On 


194d 

MC470L.P 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


85 

RG271DC 

;b[M|K 

TTL 

DIP 

OR 

2 

I.On 


195d 

MC520F 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


86d 

RG272D 

■5I 1 ] 

TTL 

DIP 

OR 

2 

I.On 


196d 

MC520L 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


87 

RG272DC 

5a it1 mmm 

TTL 

DIP 

OR 

2 

I.On 


197d 

MC570F 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


88d 



TTL 

DIP 

OR 

2 

I.On 


198d 

MC570L 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


89 


[ail! 

TTL 

DIP 

OR 

2 

I.On 


199d 

MC2013F 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


90 


:a(ii mmmm 

TTL 

FLAT P 

OR 

2 

I.On 


200d 

MC2013L 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


91 


'BTilJHBMMilMi 

TTL 

FLAT P 

OR 

2 

I.On 


201 d 

MC2063F 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


92d 


'Bi»i 

TTL 

FLAT P 

OR 

2 

I.On 


202d 

MC2063L 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


93 


3E9HBB1 

TTL 

FLAT P 

OR 

2 

I.On 


203d 

MC2113F 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


94 

i £; H&jflHBBBBS 


TTL 

FLAT P 

OR 

2 

I.On 


204d 

MC2113L 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


95d 

i £ s 

SI 

TTL 

FLAT P 

OR 

2 

I.On 


205d 

MC2163F 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


96 

• s s SiSMBBBBB 

!Sf9BH 

TTL 

FLAT P 

OR 

2 

I.On 


206d 

MC2163L 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


97 

RG272CK 


TTL 

FLAT P 

OR 

2 

I.On 


207d 

SG70 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


98d 

RG272K 

\ a f »] 

TTL 

FLAT P 

OR 

2 

I.On 


208d | 

SG71 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


99 

RG273CJ 

mm 

TTL 

FLAT P 

OR 

2 

I.On 


209d 

SG72 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



RG273CK 


TTL 

FLAT P 

OR 

2 

I.On 


21 Od 

SG73 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



RG273K 


TTL 

FLAT P 

OR 

2 

I.On 


211 d 

SG310 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



RG180D 

mSM ^ 

TTL 

DIP 

AND 

2 

I.On 


212d 

SG31K1) 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



RG180DC 

4-1 IP 

TTL 

DIP 

AND 

2 

I.On 


213d 

SG312(1) 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



RG181D 

4-1 IP 

TTL 

DIP 

AND 

2 

I.On 


214d 

SG313(1) 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



RG181DC 

4-1 IP 

TTL 

DIP 

AND 

2 

I.On 


215d 

TG313J 

4-20 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


|106d 

RG182D 

4-1 IP 

TTL“ 

DIP 

AND 

2 

I.On 


216d 

RG70D 

4-20P 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


107 

RG182DC 

4-1 IP 

TTL 

DIP 

AND 

2 

I.On 


217 

RG70DC 

4-20P 

TTL 

DIP 

AOI 

2 




HI— 

TTL 

DIP 

AND 

2 

I.On 


218d 

RG71D 

4-20P 

TTL 

DIP 

AOI 

2 




HIM 1 

TTL 

DIP 

AND 

2 

I.On 


219 

RG71DC 

4-20P 

TTL 

DIP 

AOI 

2 




mm 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

I.On 


220d 

RG72D 

4-20P 

TTL 

DIP 

AOI 

2 
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LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

1 

RG72DC ”” 

2d 

RG73D 

3 

RG73DC 

4d 

RG310D 

5 

RG310DC 

6d 

RG311D 

7 

RG311DC 

8d 

RG312D 

9 

RG3I2DC 

lOd 

RG313D 

11 

RG313DC 

12 

RG70CJ 

13 

RG70CK 

14d 

RG70K 

15 

RG71CJ 

16 

RG71CK 

17d 

RG71K 

18 

RG72CJ 

19 

RG72CK 

20d 

RG72K 

21 

RG73CJ 

22 

RG73CK 

23d 

RG73K 

24 

RG310CJ 

25 

RG310CK 

26d 

RG310K 

27 

RG311CJ 

28 

RG311CK 

29d 

RG311K 

30 

RG312CJ 

31 

RG312CK 

32d 

RG312K 

33 

RG313CJ 

34 

RG313CK 

35d 

RG313K 

36d 

MC476P 

37d 

MC426F 

38d 

MC426L.P 

39d 

MC476F 

40d 

MC476L.P 

41d 

MC526F 

42d 

MC526L 

43d 

MC576F 

44d 

MC576L 

45d 

MC427P 

46d 

MC427F 

47d 

MC427L 

48d 

MC427L.P 

49d 

MC477F 

50d 

MC477L.P 

51d 

MC527F 

52d 

MC527L 

53d 

MC577F 

54d 

MC577L 

55d 

TG290F 

56d 

TG291F 

57d 

TG292F 

58d 

TG293F 

59d 

TG290J 

60d 

TG291J 

61 d 

TG292J 

62d 

TG293J 

63d 

SCL4000BH 

64d 

HEF4000BDF 

65d 

MC14000AL 

66d 

MCI 4000CL.P 

67d 

SCL4000AH 

68 

K176LP4 

69 ♦ 

883C4000B 

704 

BCL4000B 

71 ♦ 

CD4000AD 

72 ♦ 

CD4000AE 

73» 

CD4000AF 

74# | 

CD4000BD 

75# 

CD4000BE 

764 

CD4000BF 

77 ♦ 

CD4000CJ 

784 

CD4000CN 

794 

CD4000MJ 

804 

CD4000UBD 

814 

CD4000UBE 

824 

CD4000UBF 

834 

CM4000AD 

844 

CM4000AE 

854 

HBC4000AD 

864 

HBC4000AF 

874 

HBF4000AE 

884 

HBF4000AF 

894 

HCC4000BD 

904 

HCC4000BF 

914 

HCF4000BE 

924 

HCF4000BF 

93d 

HD1-4000A2 

94d 

HD1-4000A9 

95d 

HD14000UB 

964 

HEF4000BD 

974 

HEF4000BP(A) 

984 

HEF4000BPN 

99d 

INS4000S 

1004 

MC14000UBAL 

101 ▼ 

MC14000UBALD 

102t 

MC14000UBALDS 

103* 

MCI 4000UBALS 

1044 

MC14000UBCL 

105t 

MCI 4000UBCLD 

106t 

MC14000UBCLDS 

107v 

MC14000UBCLS 

1084 

MC14000UBCP 

109v 

MC14000UBCPD 

110v 

MCI 4000UBCPDS 


GATES 


IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


Package 

TYPE 


4-20P 

TTL 

DIP 

4-20P 

TTL 

DIP 

4-20 P 

TTL 

DIP 

4-20P 

TTL 

DIP 

4-20P 

TTL 

DIP 

4-20 P 

TTL 

DIP 

4-20 P 

TTL 

DIP 

4-20P 

TTL 

DIP 

4-20P 

TTL 

DIP 

4-20P 

TTL 

DIP 

4-20P 

TTL 

DIP 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTI 

FI AT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20 P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-20P 

TTL 

FLAT P 

4-26 

TTL 

DIP 

4-26 

TTL 

OTHER 

4-26 

TTL 

OTHER 

4-26 

TTL 

OTHER 

4-26 

TTL 

OTHER 

4-26 

TTL 

OTHER 

4-26 

TTL 

OTHER 

4-26 

TTL 

OTHER 

4-26 

TTL 

OTHER 

4-27 

TTL 

DIP 

4-27 

TTL 

OTHER 

4-27 

TTL 

OTHER 

4-27 

TTL 

OTHER 

4-27 

TTL 

OTHER 

4-27 

TTL 

OTHER 

4-27 

TTL 

OTHER 

4-27 

TTL 

OTHER 

4-27 

TTL 

OTHER 

4-27 

TTL 

OTHER 

4-28 

TTL 

FLAT P 

4-28 

TTL 

FLAT P 

4-28 

TTL 

FLAT P 

4-28 

TTL 

FLAT P 

4-28 

TTL 

OTHER 

4-28 

TTL 

OTHER 

4-28 

TTL 

OTHER 

4-28 

TTL 

OTHER 

40-00 

CMS 

CHIP 

40-00 

CMS 

DIP 

40-00 

CMS 

OTHER 

40-00 

CMS 

OTHER 

40-00 

CMS 

OTHER 

40-00 

MOS 

OTHER 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 

40-00B 

CMS 

DIP 


TYPE 

NUMBER 


' MCiWOUgCPS"” 
MC14000UBD 
SCL4000AC 
" SCL4000AD 
SCL4000AE 

SCL40Q0B _ 

" SCL4000BD 
SCL4000BE 

TC4000BP _ 

' TF4000AJ 
TP4000AJ 

CD400QAK _ 

' CD4000BK 
CD4000MW 
CD4000UBK 
' HBC4000AK 
HCC4000BK 
HEF4000BT 
" HEF4000BTD 
SCL4000AF 
SCL4000BF 
" HD9-4000A2 
HD9-4000A9 

HEF4000B _ 

rti 4QQQD 

SCUOOOF 
SFF24000AEV 
" SFF24000AKM 
TA5361 

CD400QD _ 

" CD4000E 
CD4000 
CD4001UBK 
SS4001AE 
SCL4001BH 
SCL4001UBH 
‘ HD14001UB 
HEF4001BDF 
HEF4Q01UB 
“ HEF4001UBD 
HEF4001UBDF 
HEF4001UBP 
NJU4001BD 
NJU4001BN 
UPD4001BC 
CD4001BK 
HEF4001BT 
HEF4001UBT 
LC4001BM 
UPD4001BG 
SCL4001 AH 
MC2501L 
MCI 4001L 
883C4001B 
883C4001UB 
4001A 

4001BPC _ 

BCL4001B 
BCL4001UB 

CD4001AD _ 

CD4001AE 

CD4001AF 

CD4001BCJ 

CD4001BCN 

CD4001BD 

CD4001BE _ 

CD4001BF 
CD4001BMJ 

CD4001BY _ 

CD4001CJ 

CD4001CN 

CD4001MJ _ 

CD4001UBD 

CD4001UBE 

CD4001UBF 

CM4001AD 

CM4001AE 

_ HBC4001AD_ 

HBC4001AF 
HBF4001 AE 
HBF4001AF 
HCC4001BD 
HCC4001BF 

HCF4001BE _ 

HCF4001BF 

HD1-4001A2 

HD1-4001A9 

HD14001B 

HEF4001 

HEF4001BD 

HEF4001BP 

HEF4001BPN 

HEF4001U _ 

HEF4001UBPN 

INS4001S 

LC4001B 

M4001BP 

MB84001 

MB84001B _ 

MB84001BM 
MB84001M 
MCI 4001UBAL 
MCI 4001UBALD 
MCI 4001UBALDS 
MCI 4001UBALS 
MCI 4001UBCL 
MCI 4001UBCLD 
MCI 4001UBCLDS 
MCI 4001UBCLS 
MCI 4001UBCP 


FUNCTIONAL 


TYPE & (5) 

TYPE NUMBER 


3J^ 

PACKAGE 

u 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 


GATE 

PKG 

-is)_ 

Dip 

NOR 

3 

40n 

DIP 

NOR 

3 

40n 

DIP 

NOR 

3 

45n 

DIP 

NOR 

3 

45n 

DIP 

NOR 

3 

45n 


D.A.T.A. 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 







IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3] 

TRACKAGE 

TYPE 

4J 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

(s) 


LINE 

No. 

g - 

TYPE 

NUMBER 

D - - 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

Er - 

TECH 

3j 

PACKAGE 

TYPE 

4J 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

(s) 

1* 

MCI 4001 UB'CPd " 1 

40-01 B 

CMS 

UiF 

sIQR 

4 

40n 


Ill 

HBC4002AF 

40-02& 

CMS 

DIP " 

NOR 

2 

45n 

2* 

MCI 4001UBCPDS 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

40n 


112 

HBF4002AE 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

65n 

3t 

MCI 4001UBCPS 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

40n 


113 

HBF4002AF 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

65n 

4* 

MCI 4001UBD 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

40n 


114 

HCC4002BD 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

90n 

5* 

MN4001B 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

60n 


115 

HCC4002BF 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

90n 

6 

MSM505 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

300n 


116 

HCF4002BE 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

90n 

7 

MSM505RS 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

150n 


117 

HCF4002BF 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

90n 

84 

MSM4001 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

150n 


118d 

HD1-4002A2 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

45n 

94 

MSM4001RS 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

300n 


119d 

HD1-4002A9 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

65n 

lOd 

SCL4001AC 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

45n 


120d 

HD14002B 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

320n 

lid 

SCL4001AD 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

45n 


121 

HEF4002 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

12d 

SCL4001AE 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

45n 


122* 

HEF4002BD 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

50n 

134 

SCL4001B 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

125n 


123d 

HEF4002BDF 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

14d 

SCL4001BD 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

120n 


124f 

HEF4002BP 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

50n 

15d 

SCL4001BE 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

120n 


125 

HEF4002BPN 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

164 

SCL4001UB 

40-01B 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

125n 


126d 

INS4002S 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

25n 

17d 

SCL4001UBD 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

70n 


127 

M4002BP 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

160n 

18d 

SCL4001UBE 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

70n 


128d 

MB84002 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

55n 

19d 

SW4001A 

40-01B 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

35n 


129 

MB84002B 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

90n 

204 

TC4001BP 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

125n 


130 

MB84002BM 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

90n 

214 

TC4001UBP 

40-01B 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

80n 


131 d 

MB84002M 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

55n 

22d 

TF4001AJ 

40-01B 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

lOOn 


13 2* 

MC54HC4002J 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

25n 

23d 

TF4001 AN 

40-01B 

CMS 

DIP 

MOR 

4 

lOOn 


133♦ 

MC74HC4002J 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

25n 

24d 

TP4001AJ 

40-01B 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

130n 


1344 

MC74HC4002N 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

25n 

25d 

TP4001AN 

40-01B 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

130n 


135 

MC14002UBAL 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

264 

4001BFC 

40-01B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

48n 


136t 

MC14002UBALD 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

274 

4001BFM 

40-01B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

48n 


137w 

MC14002UBALDS 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

28d 

CD4001AK 

40-01B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

60n 


136* 

MC14002UBALS 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

294 

CD4001 BMW 

40-01B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

70n 


139 

MC14002UBCL 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

304 

CD4001MW 

40-01B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

40n 


140r 

MC14002UBCLD 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

314 

HBC4001AK 

40-01B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

45n 


141 ▼ 

MC14002UBCLDS 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

324 

HCC4001BK 

40-01B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

90n 


142 r 

MC14002UBCLS 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

334 

HEF4001BTD 

40-01B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

40n 


143 

MC14002UBCP 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

344 

HEF4001UBTD 

40-01B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

50n 


144t 

MC14002UBCPD 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

35d 

SCL4001AF 

40-01B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

45n 


145* 

MC14002UBCPDS 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

36d 

SCL4001BF 

40-01B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

120n 


146* 

MC14002UBCPS 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

37d 

SCL4001UBF 

40-01B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

70n 


147▼ 

MC14002UBD 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 

384 

4001BDC 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

48n 


148 

MM54HC4002J 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

30n 

394 

4001BDM 

40-0 IB 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

48n 


149 

MM74HC4002J 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

26n 

40d 

HD9-4001A2 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

45n 


150 

MM74HC4002N 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

26n 

41 d 

HD9-4001A9 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

65n 


151 

MM4602AD 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

35n 

42 4 

HEF4001P 

40-0 IB 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

30 n 


152 

MM4602AF 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

35n 

43 

MC14001BAL 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


153 

MM5602AN 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

35n 

44 ▼ 

MCI 4001 BALD 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


154 

MN4002B 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

60n 

45 ▼ 

MCI 4001 BALDS 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


155 

MSM4002 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

150n 

46 ▼ 

MCI 4001BALS 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


156# 

MSM4002RS 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

300n 

47 

MCI 4001BCL 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


157d 

SCL4002AC 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

45n 

48 ▼ 

MCI 4001BCLD 

40-0 IB 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


158d 

SCL4002AD 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

45n 

49 ▼ 

MCI 4001BCLDS 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


159d 

SCL4002AE 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

45n 

50 ▼ 

MCI 4001BCLS 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


160 

SCL4002B 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

125n 

51 

MCI 4001BCP 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


161 d 

SCL4002BD 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

120n 

52 ▼ 

MCI 4001BCPD 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


162d 

SCL4002BE 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

120n 

53 ▼ 

MCI 4001BCPDS 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


163^ 

SN54HC4002J 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

33n 

54 ▼ 

MCI 4001BCPS 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


164d 

SN74HC4002J(A) 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 


55 ▼ 

MCI 4001 BD 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


165^ 

SN74HC4002N 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

28n 

56d 

SCL4001D 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


166d 

SW4002A 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

35n 

57d 

SCL4001F 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


167 

TC4002BP 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

160n 

58 

SFF24001AEV 

40-0 IB 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

55n 


168d 

TF4002AJ 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

lOOn 

59 

SFF24001AKM 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

45n 


169d 

TF4002AN 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

lOOn 

60d 

TP4001BN 

40-01B 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 



170d 

TP4002AJ 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

130n 

61 d 

CD4001E 

40-01B 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

200n 


171d 

TP4002AN 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

130n 

62 

MM4601AD 

40-01B 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

35n 


172 

US74HCT4002N(A) 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

24n 

63 

MM5601 AN 

40-01B 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

35n 


173 

4002BFC 

40-02B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

48n 

64d 

TA5455 

40-01B 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

50n 


174 

4002BFM 

40-02B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

48n 

65d 

TA5456 

40-01B 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

50n 


175* 

CD74HC4002M 

40-02B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

21 n 

66d 

CD4001 

40-01B 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

80n 


176* 

CD74HCT4002M 

40-02B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

21 n 

67d 

CD4001D 

40-01B 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

80n 


177 

CD4002AF 

40-02B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

60n 

68 ▼ 

74HC4002D(A) 

40-02 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

34n 


178d 

CD4002BK 

40-02B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

120n 

69 ▼ 

74HCT4002D(A) 

40-02 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

34n 


179 

CD4002MW 

40-02B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

40n 

70 

M54HC4002F1 (A) 

40-02 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

21n 


180 

HBC4002AK 

40-02B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

45n 

71 

M74HC4002B1 (A) 

40-02 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

26n 


181 

HCC4002BK 

40-02B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

90n 

72 

M74HC4002F1 (A) 

40-02 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

26n 


182 

HEF4002BTD 

40-02B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

40n 

73 

PC54 HC4002D(A) 

40-02 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

30n 


183d 

SCL4002AF 

40-02B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

45n 

74 

PC54HCT4002D(A) 

40-02 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

41 n 


184d 

SCL4002BF 

40-02B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

120n 

75 

PC74HC4002DCA) 

40-02 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

25n 


185t 

SN74HC4002D 

40-02B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

28n 

76 

PC74HC4002P(A) 

40-02 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

30n 


186 

4002BDC 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

48n 

77 

PC74HCT4002D(A) 

40-02 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

34n 


187 

4002BDM 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

48n 

78 

PC74HCT4002P(A) 

40-02 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

33n 


188d 

CD4002AK 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

60n 

79d 

UPD4002BC 

40-02 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

lOOn 


189d 

CD4002UBH 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

50n 

804 

HEF4002BT 

40-02 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

50 n 


190d 

CD4002UBK 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

60n 

81 

PC74HC4002T (A) 

40-02 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

30n 


191 d 

HD9-4002A2 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

45n 

82 

PC74HCT4002T(A) 

40-02 

CMS 

FLAT P 

NOR 

2 

33n 


192d 

HD9-4002A9 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

65n 

83d 

MC14002AL 

40-02 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

25n 


193 

HEF4002P 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

40n 

84d 

MC14002CL.P 

40-02 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

25n 


194 

MC14002BAL 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

lOOn 

85 

K176LE6 

40-02 

MOS 

OTHER 

NOR 

2 

250n 


195t 

MC14002BALD 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

lOOn 

86d 

MC2502L 

40-02B 


DIP 

NOR 

2 

125n 


196t 

MC14002BALDS 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

lOOn 

87d 

MCI 4002L 

40-02B 


DIP 

NOR 

2 

50n 


197t 

MC14002BALS 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

lOOn 

88d 

SS4002AE 

40-02B 


OTHER 

NOR 

2 

lOOn 


198 

MC14002BCL 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

lOOn 

89d 

SCL4002BH 

40-02B 

CMS 

CHIP 

NOR 

2 

120n 


199d 

MC14002BCL.P 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

65n 

90 * 

74HC4002N 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

21n 


200 ▼ 

MC14002BCLD 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

lOOn 

91 T 

74HCT4002N 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

21 n 


201 ▼ 

MC14002BCLDS 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

lOOn 

92 

883C4002B 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

90 n 


202 ▼ 

MC14002BCLS 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

lOOn 

93 

4002A 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

130n 


203 

MC14002BCP 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

lOOn 

94 

4002BPC 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

48n 


204 ▼ 

MC14002BCPD 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

lOOn 

95 

BCL4002B 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

90 n 


205 ▼ 

MC14002BCPDS 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

lOOn 

964 

CD54HC4002F 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

26n 


206 ▼ 

MC14002BCPS 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

lOOn 

974 

CD54HCT4002F 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

26n 


207 t 

MC14002BD 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

lOOn 

984 

CD74HC4002E 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

21n 


208d 

SCL4002AH 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

45n 

994 

CD74HCT4002E 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

21 n 


209d 

SCL4002D 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

80n 

100 

CD4002AD 

40-02B 

CMS 

DIP 

Tmor 

2 

60 n 


21 Od 

SCL4002F 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

80n 

101 

CD4002AE 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

60 n 


211 

SFF24002AEV 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

55n 

102 

CD4002BD 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

120n 


212 

SFF24002AKM 

40-02B 

CMS 

OTHER 

NOR 

2 

45n 

103 

CD4002BE 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

120n 


213d 

CD4002E 

40-02B 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

200n 

104 

CD4002BF 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

120n 


214d 

CD4002 

40-02B 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

80n 

105 

CD4002CJ 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

65 n 


215d 

CD4002D 

40-02B 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 

80n 

106 

CD4002CN 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

65 n 


216 

CD40107BD 

40-107B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

lOOn 

107 

CD4002MJ 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

40n 


217d 

HEF4011BDF 

40-11 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

35n 

1084 

CM4002AD 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

45n 


218d 

HEF4011UBDF 

40-11 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

19n 

1094 

CM4002AE 

40-02B 

CMS 

UlP 

NOR 

2 

65n 


2194 

HEF4011UBP 

40-11 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

50n 

110 

HBC4002AD 

40-02B 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

45n 


220 ♦ 

SCL4011UB 

40-11 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

125n 
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IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

PACKAGE 

TYPE 

4j 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

(s) 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

D 

FUNCTIONAL 

.EQUIVALENT 

NUMBER 

V 

2j 

TECH 

!■'!> WjL 

3j 

PACKAGE 

TYPE 

4J 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

(s) 

Id 

SW4011A 

40-11 

^MS - 

DTP ^ 

NAND 

4 

50n 

Ill ♦ 

HEF4011UBT — 

40-11B 

CMS - 

FLAT P 

NAND 

4 

50n 

2d 

UPD4011BC 

40-11 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

80n 

112* 

HEF4011UBTD 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

40n 

34 

HEF4011BT 

40-11 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

45n 

113* 

LC4011BM 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

40n 

44 

UPD4011BG 

40-11 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

80n 

114 

MM4611AF 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

50n 

5d 

MC14011AL 

40-11 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

50n 

115d 

SCL4011AF 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

45n 

6d 

MC14011CL.P 

40-11 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

60n 

116d 

SCL4011BF 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

120n 

7 

K176LA7 

40-11 

MOS 

OTHER 

NAND 

4 

250n 

117d 

SCL4011UBF 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

70n 

8d 

MCI 4011L 

40-1 IB 


DIP 

NAND 

4 

50n 

118d 

883/4093BE 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

380n 

9d 

SS4011AE 

40-1 IB 


OTHER 

NAND 

4 

lOOn 

1194 

4011BDC 

40-1 IB 

CMS 

OTHER ! 

NAND 

4 

48n 

lOd 

883/4093BH 

40-1 IB 

CMS 

CHIP 

NAND 

4 

380n 

1204 

4011BDM 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

48n 

lid 

SCL4011BH 

40-1 IB 

CMS 

CHIP 

NAND 

4 

120n 

121 d 

HD9-4011A2 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

40n 

12d 

SCL4011UBH 

40-1 IB 

CMS 

CHIP 

NAND 

4 

70n 

122d 

HD9-4011A9 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

50n 

13d 

SCL4093BH 

40-1 IB 

CMS 

CHIP 

NAND 

4 

380n 

123 ♦ 

HEF401 IP 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

30n 

14d 

883/4093BD 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

380n 

124 

MC14011BAL 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

15* 

883C4011B 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

90 n 

125t 

MCI 4011 BALD 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

16f 

883C4011UB 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

50n 

126t 

MCI 4011 BALDS 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

17* 

4011A 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

130n 

127 

MC14011BCL 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

18♦ 

4011BPC 

40-11B 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

48n 

128d 

MC14011BCL.P 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

65n 

19# 

BCL4011B 

40-11B 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

90n 

129r 

MC14011BCLD 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

20# 

BCL4011UB 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

50n 

130* 

MC14011BCLDS 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

21 ♦ 

CD4011AD 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

131 ▼ 

MC14011BCLS 

40-11B 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

22# 

CD4011AE 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

50n 

132 

MC14011BCP 

40-11B 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

23 ♦ 

CD4011AF 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

133t 

MC14011BCPD 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

24* 

CD4011BCJ 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

70n 

134t 

MC14011BCPDS 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

OCA 

nn/ifu i ppm_ 

At\ A A D 

VIVIW 

DIP 

NAND 

4 

t vfi 

135 * 

IVIO 1 H\J 1 1 DVxrO 

40-11B 

CMS 

Oi HtR 

Nainu 

4 

60n 

26 ♦ 

CD4011BD 

40-11B 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

120n 

136t 

MC14011BD 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

27* 

CD4011 BE 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

120n 

137d 

SCL4011 AH 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

45n 

28 ♦ 

CD4011BF ! 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

120n 

138d 

SCL4011D 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

160n 

29 ♦ 

CD4011BMJ 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

70n 

139d 

SCL4011F 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

160n 

30d 

CD4011 BY 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

75n 

140d 

SCL4093BE 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

380n 

31 ♦ 

CD4011CJ 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

50 n 

141 

SFF24011AEV 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

40n 

32# 

CD4011CN 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

50 n 

142 

SFF24011AKM 

40-1 IB 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

40n 

33 ♦ 

CD4011MJ 

40-11B 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40 n 

143d 

TP4011BN 

40-11B 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 


34* 

CD4011UBD 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4“ 

60 n 

144d 

CD4011 

40-11B 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

65n 

35* 

CD4011UBE 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

60 n 

145d 

CD4011D 

40-1 IB 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

65n 

36* 

CD4011UBF 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

60n 

146d 

CD4011E 

40-1 IB 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

130n 

37* 

CM4011AD 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

147d 

SCL5102D 

40-1 IB 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

50n 

38 ♦ 

CM4011AE 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

50n 

148d 

SCL5102 

40-1 IB 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

50n 

39# 

HBC4011AD 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

149d 

SS4012AE 

40-12 


OTHER 

NAND 

2 

lOOn 

40 ♦ 

HBC4011AF 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40 n 

150d 

SCL4012BH 

40-12 

CMS 

CHIP 

NAND 

2 

120n 

41 ♦ 

HBF4011AE 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

50n | 

151 d 

HEF4012BDF 

40-12 

CMS 

DIP 

VIAND 

2 

50n 

42 ♦ 

HBF4011AF 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

50n ! 

152d 

UPD4012BC 

40-12 

CMS 

DIP 

WND 

2 

80n 

43 ♦ 

HCC4011BD 

40-11B 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

90n 

153d 

UPD4012BG 

40-12 

CMS 

FLAT P 

VIAND 

2 

80n 

44 ♦ 

HCC4011BF 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

90n 

154d 

MC14012AL 

40-12 

CMS 

OTHER 

VIAND 

2 

50n 

45 ♦ 

HCF4011BE 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

90n 

155d 

MC14012BCL.P 

40-12 

CMS 

OTHER 

VIAND 

2 

65n 

46# 

HCF4011BF 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

90n 

156d 

MC14012CL.P 

40-12 

CMS 

OTHER 

VIAND 

2 

60n 

47d 

HD1-4011A2 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

157d 

SCL4012AH 

40-12 

CMS 

OTHER 

VIAND 

2 

45n 

48d 

HD1-4011A9 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

50n 

158 

K176LA8 

40-12 

MOS 

OTHER 

VIAND 

2 

250n 

49d 

HD14011B 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

250n 

159d 

MC14012L 

40-12B 


DIP 

NAND 

2 

50n 

50d 

HD14011UB 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

115n 

160* 

883C4012B 

40-12B 

CMS 

DIP 

VIAND 

2 

90n 

51 ♦ 

HEF4011 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

35n 

161 ♦ 

4012A 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

200n 

52# 

HEF4011BD 

40-11B 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

45n 

162* 

4012BPC 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

48n 

534 

HEF4011BP 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

45n 

163* 

BCL4012B 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

90n 

544 

HEF4011BPN 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

35n 

164* 

CD4012AD 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

40n 

554 

HEF4011U 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

35n 

165♦ 

CD4012AE 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

50n 

564 

HEF4011UBD 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

50n 

166* 

CD4012AF 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

40n 

574 

HEF4011UBPN 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

19n 

167* 

CD4012BD 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

120n 

58d 

INS4011S 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

lOn 

1684 

CD4012BE 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

120n 

594 

LC4011B 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

125n 

169^ 

CD4012BF 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

120n 

604 

M4011BP 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

125n 

170# 

CD4012CJ 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

50n 

614 

M4011UBP 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

80n 

171 ♦ 

CD4012CN 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

50n 

62d 

MB84011 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

1724 

CD4012MJ 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

40n 

63 

MB84011B 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

80n 

173* 

CD4012UBD 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

60n 

64 

MB8401 IBM 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

80n 

174* 

CD4012UBE 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

60n 

65d 

MB84011M 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

50n 

175* 

CD4012UBF 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

60n 

66 

MC14011UBAL 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

176* 

CM4012AD 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

75n 

67 ▼ 

MC14011UBALD 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

177* 

CM4012AE 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

lOOn 

68 r 

MC14011UBALDS 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

176* 

HBC4012AD 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

75n 

69 ▼ 

MC14011UBALS 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

179* 

HBC4012AF 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

75n 

70 

MC14011UBCL 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

180^ 

HBF4012AE 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

lOOn 

71 ▼ 

MC14011UBCLD 

40-11B 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

181 ♦ 

HBF4012AF 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

lOOn 

72 ▼ 

MC14011UBCLDS 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

1824 

HCC4012BD 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

90n 

73 ▼ 

MC14011UBCLS 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

163* 

HCC4012BF 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

90n 

74 

MC14011UBCP 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

164* 

HCF4012BE 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

90n 

75 ▼ 

MC14011UBCPD 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

1854 

HCF4012BF 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

90n 

76 ▼ 

MC14011UBCPDS 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

186d 

HD1-4012A2 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

75n 

77 t 

MC14011UBCPS 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

187d 

HD1-4012A9 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

lOOn 

78 ▼ 

MC14011UBD 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

40n 

188d 

HD14012B 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

320n 

79 

MM4611AD 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

50n 

189 ♦ 

HEF4012 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

50n 

80 

MM5611 AN 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

50n 

1904 

HEF4012BD 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

50n 

814 

MN4011B 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

60n 

191 ♦ 

HEF4012BP 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

50n 

82 

MSM500 

40-11B 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

300n 

1924 

HEF4012BPN 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

50n 

834 

MSM4011 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

150n 

193d 

INS4012S 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

30n 

844 

MSM4011RS 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

300n 

1944 

LC4012B 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

80n 

85d 

SCL4011AC 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

45n 

1954 

M4012BP 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

160n 

86d 

SCL4011AD 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

45n 

196d 

MB84012 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

75n 

87d 

SCL4011AE 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

45n 

197 

MB84012B 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

110n 

884 

SCL4011B 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

125n 

198 

MB84012BM 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

110n 

89d 

SCL4011BD 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

120n 

199d 

MB84012M 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

lOOn 

90d 

SCL4011BE 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

120n 

200 

MC14012UBCL 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

40n 

91 d 

SCL4011UBD 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

70n 

201 t 

MC14012UBCLD 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

40n 

92d 

SCL4011UBE 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

70n 

202 t 

MC14012UBCLDS 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

40n 

93d 

SCL4093BD 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

380n 

203 t 

MC14012UBCLS 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

40n 

944 

TC4011BP 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

125n 

204 

MC14012UBCP 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

40n 

954 

TC4011UBP 

40-11B 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

80n 

205r 

MC14012UBCPD 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

40n 

96d 

TF4011AJ 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

lOOn 

206 ▼ 

MC14012UBCPDS 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

40n 

97d 

TF4011AN 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

lOOn 

207 ▼ 

MC14012UBCPS 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

40n 

98d 

TP4011AJ 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

130n 

208 r 

MC14012UBD 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

40n 

99d 

TP4011 AN 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

130n 

209 

MM4612AD 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

50n 

lOOd 

883/4093BF 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

380n 

210 

MM5612AN 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

50n 

1014 

4011BFC 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

48n 

2114 

MN4012B 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

60n 

1024 

4011BFM 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

48n 

2124 

MSM4012 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

150n 

103d 

CD4011AK 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

40n 

2134 

MSM4012RS 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

300n 

104d 

CD4011BK 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

120n 

214d 

SCL4012AC 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

45n 

1054 

CD4011 BMW 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

70n 

215d 

SCL4012AD 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

45n 

1064 

CD4011MW 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

40n 

216d 

SCL4012AE 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

45n 

107d 

CD4011UBK 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

60n 

2174 

SCL4012B 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

125n 

1084 

HBC4011AK 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

40 n 

218d 

SCL4012BD 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

120n 

1094 

HCC4011BK 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

90 n 

219d 

SCL4012BE 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

120n 

1104 

HEF4011BTD 

40-1 IB 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

35n 

220d 

SW4012A 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

lOOn 
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GATES 


E 

LINE TYPE 

No. NUMBER 


in 

Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 


'HI 

TECH 


PACKAGE 

TYPE 



TYPE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 


LINE 

No. 




TYPE 

NUMBER 


Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 


IN ORDER 0F:(1) FEMI N0.(2) TECH 
(3) PKG TYPE (4) TYPE & (5) TYPE NUMBE R 


HI¬ 


TECH 


WJ 

PACKAGE 

TYPE 


nr 

TYPE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 









(s) 









(s) 

1# 

TC4012BP 

40-12B 1 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

160n 


111 

4023BFC ' ] 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

48n 

2d 

TF4012AJ 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

150n 


1 12 ♦ 

BCL4023B 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

90n 

3d 

TF4012AN 

40-12B ! 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

150n 


1134 

CD4023AD 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

4d 

TP4012AJ 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

200n 


114 ♦ 

CD4023AE 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

50n 

5d 

TP4012AN 

40-12B 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

200n 


11 5 ♦ 

CD4023AF 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

6# 

4012BFC 

40-12B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

48n 


116 

CD4023BCJ 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

70n 

7# 

4012BFM 

40-12B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

48n 


117 

CD4023BCN 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

70n 

8d 

CD4012AK 

40-12B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

40n 


11 8 ♦ 

CD4023BD 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

120n 

9d 

CD4012BK 

40-12B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

120n 


119* 

CD4023BE 

40-23B 

CMS 


NAND 

3 

120n 

104 

CD4012MW 

40-12B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

40n 


120* 

CD4023BF 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

120n 

lid 

CD4012UBK 

40-12B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

60n 


121 

CD4023BMJ 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

70n 

124 

HBC4012AK 

40-12B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

75n 


122 

CD4023CJ 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

50n 

134 

HCC4012BK 

40-12B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

90n 


123 

CD4023CN 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

50n 

144 

HEF4012BT 

40-12B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

50n 


124 

CD4023MJ 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

154 

HEF4012BTD 

40-12B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

50n 


1 25 ♦ 

CD4023UBD 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

60n 

16 

MM4612AF 

40-12B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

50n 


1 26 ♦ 

CD4023UBE 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

60n 

17d 

SCL4012AF 

40-12B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

45n 


127 ♦ 

CD4023UBF 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

60n 

18d 

SCL4012BF 

40-12B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

120n 


128 ♦ 

CM4023AD 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

194 

4012BDC 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

48n 


129 ♦ 

CM4023AE 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

50n 

204 

4012BDM 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

48n 


130 

HBC4023AD 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

21d 

CD4012UBH 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

50n 


131 

HBC4023AF 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

22d 

HD9-4012A2 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

75n 


132 

HBF4023AE 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

50n 

23d 

HD9-4012A9 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

100n 


133 

HBF4023AF 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

50n 

244 

HEF4012P 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

37n 


134 

HCC4023BD 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

90n 

25 

MC14012BAL 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

lOOn 


135 

HCC4023BF 

40-23B 

CMS 

■mi 

NAND 

3 

90n 

26 y 

MC14012BALD 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

lOOn 


136 

HCF4023BE 

40-23B 

CMS 

tSmm 

NAND 

3 

90n 

27 ▼ 

MC14012BALDS 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

lOOn 


137 

HCF4023BF 

40-23B 

CMS 


NAND 

3 

90n 

28 t 

MC14012BALS 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

lOOn 


138d 

HD1-4023A2 

40-23B 


* 1HH 

NAND 

3 

40n 

29 

MC14012BCL 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

lOOn 


139d 

HD1-4023A9 

40-23B 



NAND 

3 

50n 

30 y 

MC14012BCLD 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

lOOn 


140d 

HD14023B 

40-23B 

CMS 


NAND 

3 

320n 

31 T 

MC14012BCLDS 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

lOOn 


141 

HEF4023 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

45n 

32 t 

MC14012BCLS 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

lOOn 


142 ♦ 

HEF4023BD 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

50n 

33 

MC14012BCP 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

lOOn 


143 ♦ 

HEF4023BP 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

50n 

34 t 

MC14012BCPD 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

lOOn 


144d 

INS4023S 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

lOn 

35 t 

MC14012BCPDS 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

lOOn 


145 4 

LC4023B 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

160n 

36 y 

MC14012BCPS 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

lOOn 


146 

M4023BP 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

160n 

37 y 

MC14012BD 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

lOOn 


147d 

MB84023 


•mm 

DIP 

NAND 

3 

90n 

38d 

SCL4012D 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

260n 


148 

MB84023B 


• 19 

DIP 

NAND 

3 

90n 

39d 

SCL4012F 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

260n 


149 

MB84023BM 


*19 

DIP 

NAND 

3 

90n 

40 

SFF24012AEV 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

75n 


150d 

MB84023M 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

90n 

41 

SFF24012AKM 

40-12B 

CMS 

OTHER 

NAND 

2 

75n 


151 

MC14023UBAL 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

42d 

CD4012(2) 

40-12B 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

130n 


152 ▼ 

MC14023UBALD 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

43d 

CD4012D 

40-12B 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

130n 


1 53t 

MC14023UBALDS 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

44d 

CD4012E 

40-12B 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

260n 


1 54t 

MC14023UBALS 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

454 

CD4019AD(2) 

40-19 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

lOOn 


155 

MC14023UBCL 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

464 

CD4019AE(2) 

40-19 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

125n 


156t 

MC14023UBCLD 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

474 

CD4019AF(2) 

40-19 

CMS 

FLAT P 

ANDOR 

4 

lOOn 


1 57t 

MC14023UBCLDS 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

48d 

CD4019 

40-19 

TTL 

FLAT P 

ANDOR 

4 

lOOn 


1 58t 

MC14023UBCLS 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

49d 

883/4019BH 

40-19B 

CMS 

CHIP 

ANDOR 

4 

300n 


159 

MC14023UBCP 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

50d 

SCL4019BH 

40-19B 

CMS 

CHIP 

ANDOR 

4 

300n 


160t 

MC14023UBCPD 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

51d 

883/4019BD 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

300n 


161 ▼ 

MC14023UBCPDS 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

524 

883C4019B 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

I.Ou 


162y 

MC14023UBCPS 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

534 

BCL4019B 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

I.Ou 


163t 

MC14023UBD 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

40n 

544 

CD4019BD(2) 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

120n 


164 

MM4623AD 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

50n 

554 

CD4019BE(2) 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

120n 


165 

MM5623AN 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

50n 

564 

CD4019BF(2) 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

120n 


1664 

MN4023B 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

75n 

574 

CM4019AD 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

lOOn 


167 

MSM4023 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

150n 

584 

CM4019AE 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

125n 


1684 

MSM4023RS 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

300n 

594 

HCC4019BD 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

50n 


169d 

SCL4023AC 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

45n 

604 

HCF4019BE 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

50n 


170d 

SCL4023AD 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

45n 

61 d 

HD1-4019A2 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

lOOn 


171 d 

SCL4023AE 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

45n 

62d 

HD1-4019A9 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

125n 


172 

SCL4023B 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

125n 

63d 

HD1W4019-2 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

175n 


173d 

SCL4023BD 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

120n 

64d 

HD1W4019-9 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

300n 


174d 

SCL4023BE 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

120n 

654 

LC4019B 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

50n 


175d 

SW4023A 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

50n 

664 

M4019BP(2) 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

250n 


176 

TC4023BP 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

160n 

67d 

MB84019 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

lOOn 


177d 

TF4023AJ 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

80n 

684 

MB84019B 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

90n 


178d 

TF4023AN 

40-23B 

CMS 


NAND 

3 

80n 

694 

MB84019BM 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

90n 


179 

4023BFC 

40-23B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

48n 

70d 

MB84019M 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

125n 


180 

4023BFM 


CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

48n 

71 

MM4619AD 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

lOOn 


181 d 

CD4023AK 


M KM 

FLAT P 

NAND 

3 

40n 

72 

MM4619AF 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

lOOn 



CD4023BK 


WWk* 

FLAT P 

NAND 

3 

120n 

73 

MM5619AN 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

lOOn 



CD4023BMW 



FLAT P 

NAND 

3 

70n 

744 

MSM4019 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

150n 



CD4023MW 


r-'VL* 

FLAT P 

NAND 

3 

40n 

754 

MSM4019RS 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

300n 



CD4023UBK 



FLAT P 

NAND 

3 

60n 

764 

SCL4019B 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

150n 


186 

HBC4023AK 

40-23B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

40n 

77d 

SCL4019BD 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

300n 


187 

HCC4023BK 

40-23B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

90n 

78d 

SW4019A 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

lOOn 


188 ♦ 

HEF4023BT 

40-23B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

50n 

79d 

TF4019AJ 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

170n 


189 

MM4623AF 

40-23B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

50n 

80d 

TF4019AN 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

170n 



SCL4023AF 

40-23 B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

45n 

81d 

TP4019AJ 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

220n 


191 d 

SCL4023BF 

40-23B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

120n 

82d 

TP4019AN 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 

220n 


192 

4023BDC 

40-23B 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

48n 

83d 

TP4019BN 

40-19B 

CMS 

DIP 

ANDOR 

4 



193 

4023BDM 

40-23B 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

48n 

84d 

883/4019BF 

40-19B 

CMS 

FLAT P 

ANDOR 

4 

300n 


194d 

CD4023UBH 

40-23B 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

50n 

85d 

CD4019AK(2) 

40-19B 

CMS 

FLAT P 

ANDOR 

4 

lOOn 


195d 

HD9-4023A2 

40-23B 



NAND 

3 

40n 

864 

HCC4019BK 

40-19B 

CMS 

FLAT P 

ANDOR 

4 

50n 


196d 


40-23B 



NAND 

3 

50n 

87d 

HD9-4019A2 

40-19B 

CMS 

FLAT P 

ANDOR 

4 

lOOn 


197 

HEF4023P 

40-23B 



NAND 

3 

60n 

88d 

HD9-4019A9 

40-19B 

CMS 

FLAT P 

ANDOR 

4 

125n 


198 

MC14023BAL 

40-23B 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

lOOn 

89d 

SCL4019BF 

40-19B 

CMS 

FLAT P 

ANDOR 

4 

300n 


1 99t 

MC14023BALD 

40-23B 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

lOOn 

90d 

883/4019BE 

40-19B 

CMS 

OTHER 

ANDOR 

4 

300n 


200 t 

MC14023BALDS 

40-23B 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

lOOn 

914 

CD4019BC 

40-19B 

CMS 

OTHER 

ANDOR 

4 

50n 



MC14023BALS 

40-23B 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

lOOn 

924 

CD4019BM 

40-19B 

CMS 

OTHER 

ANDOR 

4 

50n 



MC14023BCL 

40-23B 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

lOOn 

934 

HCC4019BF 

40-19B 

CMS 

OTHER 

ANDOR 

4 

50n 



MC14023BCLD 

40-23B 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

lOOn 

944 

HCF4019BF 

40-19B 

CMS 

OTHER 

ANDOR 

4 

50n 


204 y 

MC14023BCLDS 

40-23B 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

lOOn 

95d 

SCL4019BE 

40-19B 

CMS 

OTHER 

ANDOR 

4 

300n 


205 

MC14023BCP 

40-23B 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

lOOn 

96d 

CD4019D 

40-19B 

TTL 

DIP 

ANDOR 

4 

lOOn 


206 y 

MC14023BCPD 


myxm 

OTHER 

NAND 

3 

lOOn 

97d 

CD4019E 

40-19B 

TTL 

DIP 

ANDOR 

4 

lOOn 


207 y 

MC14023BCPDS 



OTHER 

NAND 

3 

lOOn 

98d 

SCL4019D 

40-19B 

TTL 

DIP 

ANDOR 

4 

lOOn 


208 y 

MC14023BCPS 



OTHER 

NAND 

3 

lOOn 

99d 

SCL4019F 

40-19B 

TTL 

FLAT P 

ANDOR 

4 

lOOn 


209 y 

MC14023BD 



OTHER 

NAND 

3 

lOOn 

lOOd 

SS4023AE 

40-23 


OTHER 

NAND 

3 

lOOn 


210 

SFF24023AEV 

40-23B 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

40n 

101d 

SCL4023BH 

40-23 

CMS 

CHIP 

NAND 

3 

120n 


211 

SFF24023AKM 

40-23B 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

40n 

102d 

TP4023AJ 

40-23 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

1 lOn 


212d 

SS4025AE 



OTHER 

NOR 

3 

lOOn 

103d 

TP4023AN 

40-23 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

1 lOn 


213d 

SCL4025BH 

40-25 

CMS 

CHIP 

NOR 

3 

120n 

104d 

UPD4023BC 

40-23 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

90n 


214d 

HEF4025BDF 

40-25 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

1054 

UPD4023BG 

40-23 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

90n 


215d 

TF4025AJ 

40-25 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

lOOn 

106d 

MC14023BCL.P 

40-23 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

65n 


216d 

TF4025AN 

40-25 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

lOOn 

107d 

SCL4023AH 

40-23 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

45n 


217d 

TP4025AJ 

40-25 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

130n 

1084 

K176LA9 

40-23 

MOS 

OTHER 

NAND 

3 

250n 


KlTlV 

TP4025AN 

40-25 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

130n 

1094 

883C4023B 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

90n 



IJPD4025BC 

40-25 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

90n 

110 

4023A 

40-23B 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

110n 


220 ♦ 

UPD4025BG 

40-25 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

90n 


150 
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GATES 


H 

LINE TYPE 

No. NUMBER 


td m ~ 

FUNCTIONAL 
EQUIVALENT TECH 
NUMBER 


PACKAGE 

TYPE 


TYPE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 


LINE 

No. 


nr 


TYPE 

NUMBER 


IET 
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NUMBER 


IN ORDER 0F:(1) FEMI N0.(2) TECH 

(3) PKG TYPE (4) TYPE & (5) TYPE NUMBER 


r 

TECH 


hj 
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13J 

TYPE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 









(s) 








(8) 

Id 

MC14025AL 

40-25 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

25n 

111 ♦ 

HBF4037AE 

40-37A 

UMS - 

Dip 

ANDOft 

1 


2d 

MC14025BCL.P 

40-25 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

65n 


HBF4037AF 

40-37A 

CMS 

dip 

ANDOR 

1 


3d 

MC14025CL.P 

40-25 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

25n 

1134 

HBC4037AK 

40-37A 

CMS 

FLAT P 

ANDOR 

1 


4d 

SCL4025AH 

40-25 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

45n 

114 

CD4048AD 

40-48B 

CMS 

CAN 

MULT 

1 


5 

K176LE10 

40-25 

MOS 

OTHER 

NOR 

2 

250n 

115 

CD4048AE 

40-48B 

CMS 

DIP 

MULT 

1 


6* 

883C4025B 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

90n 

116 

CD4048AF 

40-48B 

CMS 

DIP 

MULT 

1 


7 

4025A 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

130n 

117 

CD4048BCJ 

40-48B 

CMS 

DIP 

MULT 

1 


8 

4025BPC 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

48 n 

118 

CD4048BCN 

40-48B 

CMS 

DIP 

MULT 

1 


9* 

BCL4025B 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

90n 

119 

CD4048BD 

40-48B 

CMS 

DIP 

MULT 

1 


10^ 

CD4025AD 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

60n 

120 

CD4048BE 

40-48B 

CMS 

DIP 

MULT 

1 


lid 

CD4025AE 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

60n 

121 

CD4048BF 

40-48B 

CMS 

DIP 

MULT 

1 


12# 

CD4025AF 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

60n 

122 

CD4048BMJ 

40-48B 

CMS 

DIP 

MULT 

1 


13 

CD4025BCJ 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

70n 

123 

CM4048AD 

40-48B 

CMS 

DIP 

MULT 

1 


14 

CD4025BCN 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

70n 

124 

CM4048AE 

40-48B 

CMS 

DIP 

MULT 

1 


15i 

CD4025BD 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

120n 

125 

HBC4048AF 

40-48B 

CMS 

DIP 

MULT 

1 


16i 

CD4025BE 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

120n 

126 

HBC4048AK 

40-48B 

CMS 

DIP 

MULT 

1 


17# 

CD4025BF 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

120n 

127 

HBF4048AE 

40-48B 

CMS 

DIP 

MULT 

1 


18 

CD4025BMJ 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

70n 

128 ♦ 

HCC4048BD 

40-48B 

CMS 

DIP 

MULT 

1 

100n 

19 

CD4025CJ 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

65n 

1294 

HCF4048BE 

40-48B 

CMS 

DIP 

MULT 

1 

iOOn 

20 

CD4025CN 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

65n 

130 

CD4048BMW 

40-48B 

CMS 

FLAT P 

MULT 

1 


21 

CD4025MJ 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

45n 

131 

HBF4048AF 

40-48B 

CMS 

FLAT P 

MULT 

1 


22 ♦ 

CM4025AD 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

45n 

1324 

HCC4048BK 

40-48B 

CMS 

FLAT P 

MULT 

1 

lOOn 

23 ♦ 

CM4025AE 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

65n 

133 

HBC4048AD 

40-48B 

CMS 

OTHER 

MULT 

1 


24 

HBC4025AD 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

45n 

1344 

HCC4048BF 

40-48B 

CMS 

OTHER 

MULT 

1 

IOOn 

25 

HBC4025AF 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

45n 

1354 

HCF4048BF 

40-48B 

CMS 

OTHER 

MULT 

1 

IOOn 

26 

HBF4025AE 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

65n 

136d 

SCL4068BH 

40-68 

CMS 

CHIP 

NAND 

1 

120n 

27 

HBF4025AF 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

65n 

137d 

HEF4068BDF 

40-68 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

65n 

28 

HCC4025BD 

40-25B 

CMS~ 

DIP 

NOR 

3 

90n 

138d 

UPD4068BC 

40-68 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

120n 

29 

HCC4025BF 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

90n 

139 

UPD4068BG 

40-68 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

120n 

30 

HCF4025BE 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

90n 

140d 

CD4068BH 

40-68 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

260n 

31 

HCF4025BF 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

90n 

141 d 

MC14068BCL,P 

40-68 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

80n 

32d 

HD1-4025A2 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

45n 

142d 

TP4068BN 

40-68 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 


33d 

HD1-4025A9 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

65n 

143d 

M5S030P 

40-68 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.0n 

34d 

HD14025B 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

320n 

144 

883C4068B 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

90n 

35 

HEF4025 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

145 

4068BPC 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

68n 

36# 

HEF4025BD 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

55n 

146 

BCL4068B 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

90n 

37# 

HEF4025BP 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

55n 

147 

CD4068BD 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

150n 

38 

HEF4025BPN 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

148 

CD4068BE 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

150n 

39d 

INS4025S 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

lOn 

149 

CD4068BF 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

150n 

40 ♦ 

LC4025B 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

160n 

150 

HCC4068BD 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

260n 

41 

M4025BP 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

125m 

151 

HCC4068BF 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

260n 

42d 

MB84025 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

90n 

152 

HCF4068BE 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

260n 

43 

MB84025B 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

90n 

153 

HCF4068BF 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

260n 

44 

MB84025BM 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

90n 

154d 

HD14068B 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

400n 

45 

MC14025UBAL 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

155 

HEF4068 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

65n 

46 ▼ 

MC14025UBALD 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

1564 

HEF4068BD 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

85n 

47 ▼ 

MC14025UBALDS 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

1574 

HEF4068BP 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

85n 

48 t 

MC14025UBALS 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

158 

HEF4068BPN 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

65n 

49 

MC14025UBCL 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

1594 

M4068BP 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

160n 

50 t 

MC14025UBCLD 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

160d 

MB84068 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

110n 

51 ▼ 

MCI 4025UBCLDS 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

161 

MB84068B 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

90n 

52 ▼ 

MC14025UBCLS 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

162 

MB84068BM 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

90n 

53 

MC14025UBCP 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

163d 

MB84068M 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

110n 

54 ▼ 

MC14025UBCPD 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

164 

MSM4068 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

150n 

55 ▼ 

MC14025UBCPDS 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

1654 

MSM4068RS 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

300n 

56 ▼ 

MC14025UBCPS 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

166 

SCL4068B 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

125n 

57 ▼ 

MC14025UBD 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

40n 

167d 

SCL4068BD 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

120n 

58 

MM4625AD 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

35n 

168d 

SCL4068BE 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

120n 

59 

MM5625AN 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

35n 

1694 

TC4068BP 

40-68B 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

160n 

60 ♦ 

MN4025B 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

60n 

170 

4068BFC 

40-68B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

68n 

61 

MSM4025 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

150n 

171 

4068BFM 

40-68B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

68n 

62 ♦ 

MSM4025RS 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

300n 

172d 

CD4068BK 

40-68B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

150n 

63d 

SCL4025AC 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

45n 

173 

HCC4068BK 

40-68B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

260n 

64d 

SCL4025AD 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

45n 

1744 

HEF4068BT 

40-68B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

85n 

65d 

SCL4025AE 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

45n 

175 

HEF4068BTD 

40-68B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

65n 

66 

SCL4025B 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

125n 

176d 

SCL4068BF 

40-68B 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

120n 

67d 

SCL4025BD 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

120n 

177 

4068B DC 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

68n 

68d 

SCL4025BE 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

120n 

178 

4068BDM 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

68n 

69d 

SW4025A 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

35n 

179 

HEF4068P 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

32n 

70 

TC4025BP 

40-25B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

160n 

180 

MC14068BAL 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

120n 

71 

4025BFC 

40-25B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

48n 

181 ▼ 

MC14068BALD 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

120n 

72 

4025BFM 

40-25B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

48n 

182* 

MC14068BALDS 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

120n 

73d 

CD4025AK 

40-25B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

60n 

W3* 

MC14068BALS 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

120n 

74d 

CD4025BK 

40-25B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

120n 

184 

MC14068BCL 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

120n 

75 

CD4025BMW 

40-25B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

70n 

185v 

MC14068BCLD 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

120n 

76 

CD4025MW 

40-25B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

45n 

186t 

MC14068BCLDS 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

120n 

77d 

CD4025UBK 

40-25B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

50n 

187t 

MC14068BCLS 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

120n 

78 

HBC4025AK 

40-25B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

45n 

188 

MC14068BCP 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

120n 

79 

HCC4025BK 

40-25B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

90n 

189v 

MC14068BCPD 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

120n 

80* 

HEF4025BT 

40-25B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

55n 

190t 

MC14068BCPDS 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

120n 

81 

HEF4025BTD 

40-25B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

40n 

191 T 

MC14068BCPS 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

120n 

82 

MM4625AF 

40-25B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

35n 

192t 

MC14068BD 

40-68B 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

120n 

83d 

SCL4025AF 

40-25B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

45n 

193d 

SCL4071BH 

40-71 

CMS 

CHIP 

OR 

4 

130n 

84d 

SCL4025BF 

40-25B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

120n 

1944 

HCC4071BF 

40-71 

CMS 

DIP 

OR 

4 

200n 

85 

4025BDC 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

48n 

195d 

HEF4071BDF 

40-71 

CMS 

DIP 

OR 

4 

35n 

86 

4025BDM 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

48n 

1964 

M4071BP 

40-71 

CMS 

DIP 

OR 

4 

130n 

87d 

CD4025UBH 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

50n 

197d 

CD4071BH 

40-71 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

200n 

88d 

HD9-4025A2 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

45n 

198d 

SCL4071AH 

40-71 

CMS - ' 

OTHER 

OR 

4 

75n 

89d 

HD9-4025A9 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

65n 

199d 

TP4071BN 

40-71 

CMS 

OTHER 

OR 

4 


90 

HEF4025P 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

60 n 

2004 

883C4071B 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

80n 

91 

MC14025BAL 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

lOOn 

201 

4071BPC 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

32n 

92 ▼ 

MC14025BALD 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

lOOn 

2024 

BCL4071B 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

80n 

93 ▼ 

MC14025BALDS 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

lOOn 

203 

CD4071BCJ 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

70n 

94 ▼ 

MC14025BALS 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

lOOn 

204 

CD4071BCN 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

—4~! 

70n 

95 

MC14025BCL 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

lOOn 

2054 

CD4071BD 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

120n 

96 ▼ 

MC14025BCLD 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

lOOn 

2064 

CD4071BE 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

120n 

97 ▼ 

MC14025BCLDS 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

lOOn 

2074 

CD4071BF 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

-41 

120n 

98 ▼ 

MC14025BCLS 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

lOOn 

208 

CD4071BMJ 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

70n 

99 

MC14025BCP 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

lOOn 

209 

HCC4071BD 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

2Q0n 

IOOt 

MC14025BCPD 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

lOOn 

210 

HCF4071BE 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

200n 

101 ▼ 

MC14025BCPDS 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

lOOn 

211 

HCF4071BF 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

200n 

102v 

MC14025BCPS 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

lOOn 

212d 

HD14071B 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

350n 

103t 

MC14025BD 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

lOOn 

213 

HEF4071 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

35n 

104 

SFF24025AEV 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

55n 

2144 

HEF4071BD 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

50n 

105 

SFF24025AKM 

40-25B 

CMS 

OTHER 

NOR 

3 

45n 

2154 

HEF4071BP 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

50n 

106d 

MB84025M 

40-25B 

OMS 

DIP 

NOR 

3 

90n 

216 

HEF4071BPN 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

35n 

107# 

CM4037AD 

40-37A 

CMS 

DIP 

ANDOR 

1 


2174 

LC4071B 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

125n 

108» 

CM4037AE 

40-37A 

CMS 

DIP 

ANDOR 

1 


218d 

MB84071 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

50n 

1094 

HBC4037AD 

40-37A 

CMS 

DIP 

ANDOR 

1 


219 

MB84071B 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

90n 

no* 

HBC4037AF 

40-37A 

CMS 

DIP 

ANDOR 

1 


220 

MB84071BM 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

90n 
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IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 


9 

w 

1 1 to 



(3) PKG 

nrPE (4 

TYPE & (5) 

TYPE NUMBER 


5J 




41 





U 

33 

ii 

3J 

4] 



LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 



NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 




NUMBER 



GATE 

PKG 

(S) 

Id 

MB84071M 

40-71 ft 

CMS 

UfP 

Oft 

4 

50n 


111 ♦ 

BCL40738 

40-73B 

CMS 

DTP ^ 

AND 

3 

90n 

2* 

MN4071B 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

60n 


112f 

CD4073BCJ 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

70n 

3 

MSM4071 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

150n 


113# 

CD4073BCN 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

70n 

4* 

MSM4071RS 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

300n 


114 ♦ 

CD4073BD 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

120n 

5d 

SCL4071AC 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

75n 


115 ♦ 

CD4073BE 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

120n 

6d 

SCL4071AD 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

75n 


116 ♦ 

CD4073BF 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

120n 

7d 

SCL4071AE 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

75n 


1174 

CD4073BMJ 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

70n 

8 

SCL4071B 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

lOOn 


118 ♦ 

HCC4073BD 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

170n 

9d 

SCL4071BD 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

130n 


119 ♦ 

HCC4073BF 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

170n 

lOd 

SCL4071BE 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

130n 


120 ♦ 

HCF4073BE 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

170n 

11 

TC4071BP 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

130n 


121 ♦ 

HCF4073BF 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

170n 

12d 

UPD4071BC 

40-71B 

CMS 

DIP 

OR 

4 

150n 


122d 

HD14073B 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

320n 

13 

4071BFC 

40-71B 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

32n 


123 ♦ 

HEF4073 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

40n 

14 

4071BFM 

40-71B 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

32n 


124# 

HEF4073BD 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

50n 

15d 

CD4071BK 

40-71B 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

120n 


125# 

HEF4073BP 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

50n 

16 

CD4071BMW 

40-71B 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

70n 


126^ 

HEF4073BPN 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

40n 

17 

HCC4071BK 

40-71B 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

200n 


127* 

HEF4073P 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

35n 

18# 

HEF4071BT 

40-71B 

CMS 

FLAT P ' 

OR 

4 

50n 


128# 

LC4073B 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

150n 

19 

HEF4071BTD 

40-71B 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

35n 


129 ♦ 

M4073BP 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

150n 

20d 

SCL4071AF 

40-71B 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

75n 


130d 

MB84073 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

90n 

21d 

SCL4071BF 

40-71B 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

130n 


131 

MB84073B 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

90n 

22 ♦ 

UPD4071BG 

40-71B 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

150n 


132 

MB84073BM 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

90n 

23 

4071B DC 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

32n 


133d 

MB84073M 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

90n 

24 

4071BDM 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

32n 


134* 

MN4073B 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

60n 

25 

HEF4071P 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

40n 


135d 

SCL4073AC 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

75n 

26 

MCI 4071BAL 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

lOOn 


136d 

SCL4073AD 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

75n 

27 ▼ 

MCI 4071 BALD 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

lOOn 


137d 

SCL4073AE 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

75n 

28 r 

MCI 4071 BALDS 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

lOOn 


1384 

SCL4073B 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

120n 

29 ▼ 

MCI 4071BALS 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

lOOn 


139d 

SCL4073BD 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

130n 

30 

MCI 4071BCL 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

lOOn 


140d 

SCL4073BE 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

130n 

31 ▼ 

MCI 4071BCLD 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

lOOn 


141 ♦ 

TC4073BP 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

150n 

32 ▼ 

MCI 4071BCLDS 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

lOOn 


1424 

4073BFC 

40-73B 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

44n 

33 ▼ 

MC14071BCLS 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

lOOn 


1434 

4073BFM 

40-73B 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

44n 

34 

MCI 4071BCP 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

lOOn 


144d 

CD4073BK 

40-73B 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

120n 

35 ▼ 

MCI 4071BCPD 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

lOOn 


1454 

CD4073BMW 

40-73B 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

70n 

36 ▼ 

MCI 4071BCPDS 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

lOOn 


1464 

HCC4073BK 

40-73B 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

170n 

37 t 

MCI 4071BCPS 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

lOOn 


1474 

HEF4073BT 

40-73B 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

50n 

38 t 

MCI 4071BD 

40-71B 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

lOOn 


1484 

HEF4073BTD 

40-73B 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

40n 

39d 

SCL4072BH 

40-72 

CMS 

CHIP 

OR 

2 

130n 


149d 

SCL4073AF 

40-73B 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

75n 

40d 

HEF4072BDF 

40-72 

CMS 

DIP 

OR 

2 

55n 


150d 

SCL4073BF 

40-73B 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

130n 

41 ♦ 

M54HC4072F1 (A) 

40-72 

CMS 

DIP 

OR 

2 

22n 


151 4 

4073BDC 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

44n 

42 f 

M74HC4072B1 (A) 

40-72 

CMS 

DIP 

OR 

2 

26n 


1524 

4073BDM 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

44n 

43 ♦ 

M74HC4072F1 (A) 

40-72 

CMS 

DIP 

OR 

2 

26n 


1534 

HEF4073B 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

35n 

44d 

CD4072BH 

40-72 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

200n 


154 

MC14073BAL 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

lOOn 

45d 

MC14072BCL.P 

40-72 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

65n 


155 ▼ 

MC14073BALD 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

lOOn 

46d 

SCL4072AH 

40-72 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

75n 


156 ▼ 

MC14073BALDS 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

lOOn 

47d 

TP4072BN 

40-72 

CMS 

OTHER 

OR 

2 



157y 

MC14073BALS 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

lOOn 

484 

883C4072B 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

80 n 


158 

MC14073BCL 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

lOOn 

49 

4072BPC 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

20n 


1 59y 

MC14073BCLD 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

lOOn 

50# 

BCL4072B 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

80n 


160t 

MC14073BCLDS 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

lOOn 

51 ♦ 

CD4072BD 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

120n 


161 ▼ 

MC14073BCLS 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

lOOn 

52# 

CD4072BE 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

120n 


162 

MC14073BCP 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

lOOn 

53# 

CD4072BF 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

120n 


163t 

MC14073BCPD 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

lOOn 

54 

HCC4072BD 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

200n 


164y 

MC14073BCPDS 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

lOOn 

55 

HCC4072BF 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

200n 


165t 

MC14073BCPS 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

lOOn 

56 

HCF4072BE 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

200n 


166y 

MC14073BD 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

lOOn 

57 

HCF4072BF 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

200n 


167d 

TP4073BN 

40-73B 

CMS 

OTHER 

AND 

3 


58d 

HD14072B 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

320n 


168d 

SCL4075BH 

40-75 

CMS 

CHIP 

OR 

3 

130n 

59 ♦ 

HEF4072 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

55n 


169 r 

74HC4075N 

40-75 

CMS 

DIP 

OR 

3 

21 n 

60 ♦ 

HEF4072BD 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

70n 


170t 

74HCT4075N 

40-75 

CMS 

DIP 

OR 

3 

30n 

61 ♦ 

HEF4072BP 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

70n 


171 d 

HEF4075BDF 

40-75 

CMS 

DIP 

OR 

3 

50n 

62 

HEF4072BPN 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

55n 


172 

M54HC4075F1 (A) 

40-75 

CMS 

DIP 

OR 

3 

20n 

63 

M4072BP 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

130n 


173 

M74HC4075B1 (A) 

40-75 

CMS 

DIP 

OR 

3 

24n 

64d 

MB84072 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

90n 


174 

M74HC4075F1 (A) 

40-75 

CMS 

DIP 

OR 

3 

24n 

65 

MB84072B 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

90n 


175 

PC54HC4075D(A) 

40-75 

CMS 

DIP 

OR 

3 

30n 

66 

MB84072BM 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

90n 


176 

PC54HCT4075D(A1 

40-75 

CMS 

DIP 

OR 

3 

36n 

67d 

MB84072M 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

90n 


177 

PC74HC4075D(A) 

40-75 

CMS 

DIP 

OR 

3 

25n 

68# 

MN4072B 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

75n 


178 

PC74HC4075P 

40-75 

CMS 

DIP 

OR 

3 

30n 

69 

MSM4072 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

150n 


179 

PC74HCT4075D(A) 

40-75 

CMS 

DIP 

OR 

3 

30n 

70 f 

MSM4072RS 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

300n 


180 

PC74HCT4075P 

40-75 

CMS 

DIP 

OR 

3 

36n 

71d 

SCL4072AC 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

75n 


181 T 

74HC4075D 

40-75 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

21n 

72d 

SCL4072AD 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

75n 


182 y 

74HCT4075D 

40-75 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

30n 

73d 

SCL4072AE 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

75n 


183 

PC74HC4075T 

40-75 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

30n 

74 

SCL4072B 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

lOOn 


184 

PC74HCT4075T 

40-75 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

36n 

75d 

SCL4072BD 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

130n 


185d 

CD4075BH 

40-75 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

200n 

76d 

SCL4072BE 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

130n 


186d 

SCL4075AH 

40-75 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

75n 

77 

TC4072BP 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

130n 


1874 

9504DC 

40-75 

ECL 

DIP 

OR 

3 

2.5n 

78d 

UPD4072BC 

40-72B 

CMS 

DIP 

OR 

2 

lOOn 


1884 

MC74HC4075J 

40-75B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

25n 

79 

4072BFC 

40-72B 

CMS 

FLAT P 

OR 

2 

20n 


1894 

MM74HC4075J 

40-75B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

25n 

80 

4072BFM 

40-72B 

CMS 

FLAT P 

OR 

2 

20n 


1904 

MM74HC4075N 

40-75B 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

25n 

81d 

CD4072BK 

40-72B 

CMS 

FLAT P 

OR 

2 

120n 


191 

883C4075B 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

80n 

82 

HCC4072BK 

40-72B 

CMS 

FLAT P 

OR 

2 

200n 


192 

4075BPC 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

50n 

83 ♦ 

HEF4072BT 

40-72B 

CMS 

FLAT P 

OR 

2 

70n 


193 

BCL4075B 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

80n 

84 

HEF4072BTD 

40-72B 

CMS 

FLAT P 

OR 

2 

55n 


1944 

CD54HC4075F 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

26n 

85d 

SCL4072AF 

40-72B 

CMS 

FLAT P 

OR 

2 

75n 


1954 

CD54HCT4075F 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

26n 

86d 

SCL4072BF 

40-72B 

CMS 

FLAT P 

OR 

2 

130n 


1964 

CD74HC4075E 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

21 n 

87 

4072BDC 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

20n 


1974 

CD74HCT4075E 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

21n 

88 

4072BDM 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

20n 


198 

CD4075BCJ 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

70n 

89 

HEF4072P 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

30n 


199 

CD4075BCN 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

70n 

90 

MC14072BAL 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

lOOn 


200 

CD4075BD 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

120n 

91 ▼ 

MC14072BALD 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

lOOn 


2014 

CD4075BE 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

120n 

92 ▼ 

MCI 4072BALDS 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

lOOn 


202 4 

CD4075BF 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

120n 

93 ▼ 

MC14072BALS 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

lOOn 


203 

CD4075BMJ 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

70n 

94 

MC14072BCL 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

lOOn 


204 

HCC4075BD 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

200n 

95 ▼ 

MC14072BCLD 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

lOOn 


205 

HCC4075BF 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

200n 

96 r 

MC14072BCLDS 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

lOOn 


206 

HCF4075BE 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

200n 

97 ▼ 

MC14072BCLS 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

lOOn 


207 

HCF4075BF 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

200n 

98 

MC14072BCP 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

lOOn 


208d 

HD14075B 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

320n 

99 r 

MC14072BCPD 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

lOOn 


209 

HEF4075 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

50n 

100t 

MC14072BCPDS 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

lOOn 


2104 

HEF4075BD 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

60n 

101 ▼ 

MC14072BCPS 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

lOOn 


2114 

HEF4075BP 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

60n 

102t 

MC14072BD 

40-72B 

CMS 

OTHER 

OR 

2 

lOOn 


212 

HEF4075BPN 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

50n 

103d 

SCL4073BH 

40-73 

CMS 

CHIP 

AND 

3 

130n 


213 

LC4075B 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

130n 

104d 

HEF4073BDF 

40-73 

CMS 

DIP 

AND 

3 

40n 


214 

M4075BP 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

130n 

105d 

UPD4073BC 

40-73 

CMS 

DIP 

AND 

3 

lOOn 


215d 

MB84075 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

50n 

106d 

CD4073BH 

[40-73 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

200n 


216 

MB84075B 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

90n 

107d 

MC14073BCL.P 

40-73 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

65n 


217 

MB84075BM 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

90n 

108d 

SCL4073AH 

40-73 

CMS 

OTHER 

AND 

3 

75n 


218d 

MB84075M 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

50n 

109» 

883C4073B 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

90n 


2194 

MC54HC4075J 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

25n 

110# 

4073BPC 

40-73B 

CMS 

DIP 

AND 

3 

44n 


2204 

MC74HC4075N 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

25n 
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£ 


GATES 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


TJ 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


2J IT 

PACKAGE 
TECH TYPE 


TYPE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. LINE 
DELAY No. 


IP 


TYPE 

NUMBER 


IN ORDER 0F:(1) FEMI NO.(2) TECH 
(3) PKG TYPE (4) TYPE & (5) TYPE NUMBER 


H 


UNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


J2T 

TECH 


SI 

PACKAGE 

TYPE 


HT 

TYPE 

OF 

GATE 


| CKTS 
PER 
PKG 


PROP. 

DELAY 


u 

MM54HC4075J 

40^5B- 


W - 

OFT 

3 

29n 

111 ▼ 

MC14078BCES 

40“785 


OTHER- 

NOR. 

1 

120n 

2 

MN4075B 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

75n 

112 

MC14078BCP 

40-78B 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

120n 

3 

MSM4075 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

300n 

1 13t 

MC14078BCPD 

40-78B 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

120n 

4d 

SCL4075AC 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

75n 

114t 

MC14078BCPDS 

40-78B 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

120n 

5d 

SCL4075AD 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

75n 

115t 

MC14078BCPS 

40-78B 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

120n 

6d 

SCL4075AE 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

75n 

1 16t 

MC14078BD 

40-78B 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

120n 

7 

SCL4075B 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

lOOn 

117d 

SCL4081BH 

40-81 

CMS 

CHIP 

AND 

4 

130n 

8d 

SCL4075BD 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

130n 

118d 

HD1-4081B2 

40-81 

CMS 

DIP 

AND 

4 

65n 

9d 

SCL4075BE 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

130n 

119d 

HD1-4081B9 

40-81 

CMS 

DIP 

AND 

4 

65n 

lOd 

SN54HC4075J 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

30n 

120d 

HD9-4081B2 

40-81 

CMS 

DIP 

AND 

4 

65n 

lid 

SN74HC4075J(A) 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 


121d 

HD9-4081B9 

40-81 

CMS 

DIP 

AND 

4 

65n 

12» 

SN74HC4075N 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

25n 

122d 

HEF4081BDF 

40-81 

CMS 

DIP 

AND 

4 

40n 

13 

TC4075BP 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

130n 

123d 

UPD4081BC 

40-81 

CMS 

DIP 

AND 

4 

130n 

14d 

UPD4075BC 

40-75B 

CMS 

DIP 

OR 

3 

lOOn 

1244 

UPD4081BG 

40-81 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

130n 

15 

4075BFC 

40-75B 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

50n 

125d 

CD4081BH 

40-81 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

170n 

16 

4075BFM 

40-75B 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

50n 

126d 

SCL4081AH 

40-81 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

75n 

m 

CD74HC4075M 

40-75B 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

21 n 

127 ♦ 

883C4081B 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

90n 

18# 

CD74HCT4075M 

40-75B 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

21n 

128 ♦ 

4081BPC 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

40n 

19d 

CD4075BK 

40-75B 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

120n j 

129# 

BCL4081B 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

90n 

20 

CD4075BMW 

40-75B 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

70n I 

130^ 

CD4081BCJ 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

70n 

21 

HCC4075BK 

40-75B 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

200n 

131 ♦ 

CD4081BCN 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

70n 

22 ♦ 

HEF4075BT 

40-75B 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

60n 

132 ♦ 

CD4081BD 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

120n 

23 

HEF4075BTD 

40-75B 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

50n 

133 ♦ 

CD4081 BE 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

120n 

24d 

SCL4075AF 

40-75B 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

75n 

134 ♦ 

CD4081BF 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

120n 

zaa 

SuL40/5Br 

40-/'SB 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

i 30ii 

135t 

CD4081 BmJ 

a r\ aj n ~| 

*tU*0 1 D 

g fs 

v/mo 

mn 

lsi r 

AND 

4 

t vfi 

26 ▼ 

SN74HC4075D 

40-75B 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

25n 

136# 

HCC4081BD 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

170n 

27 

UPD4075BG 

40-75B 

CMS 

FLAT P 

OR 

3 

lOOn 

137* 

HCC4081BF 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

170n 

28 

4075BDC 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

50n 

138 ♦ 

HCF4081BE 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

170n 

29 

4075BDM 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

50n 

139f 

HCF4081BF 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

170n 

30 

HEF4075B 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

25n 

140d 

HD14081B 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

320n 

31 

MC14075BAL 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

lOOn 

141 ♦ 

HEF4081 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

40n 

32 ▼ 

MC14075BALD 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

lOOn 

142 ♦ 

HEF4081BD 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

50n 

33 t 

MC14075BALDS 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

IQOn 

143 ♦ 

4EF4081BP 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

50n 

34 ▼ 

MC14075BALS 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

lOOn 

144f 

HEF4081BPN 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

40n 

35 

MC14075BCL 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

lOOn 

145# 

.C4081B 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

125n 

36 ▼ 

MC14075BCLD 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

lOOn 

146f 

M4081BP 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

150n 

37 ▼ 

MC14075BCLDS 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

lOOn 

147d 

MB84081 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

80n 

38 ▼ 

MC14075BCLS 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

lOOn 

148 

VIB84081B 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

90n 

39 

MC14075BCP 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

lOOn 

149 

^B84081BM 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

90n 

40 ▼ 

MC14075BCPD 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

lOOn 

150d 

VIB84081M 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

80n 

41 ▼ 

MC14075BCPDS 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

lOOn 

151 ♦ 

y^N4081B 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

60n 

42 t 

WC14075BCPS 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

lOOn 

152 ♦ 

MSM4081 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

300n 

43 ▼ 

VIC14075BD 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 

lOOn 

153# 

tfSM4081RS 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

300n 

44d 

TP4075BN 

40-75B 

CMS 

OTHER 

OR 

3 


154d 

SCL4081AC 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

75n 

45 ▼ 

74HC7266N 

40-77 

CMS 

DIP 

EXNOR 

4 

15n 

155d 

SCL4081AD 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

75n 

46 ▼ 

SN74HC7266N 

40-77 

CMS 

DIP 

EXNOR 

4 

25n 

156d 

SCL4081AE 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

75n 

47 t 

74HC7266D 

40-77 

CMS 

FLAT P 

EXNOR 

4 

15n 

157 ♦ 

SCL4081B 

40-81B 

CMS 

DIP 

AND 

4 

120n 

48 t 

SN74HC7266D 

40-77 

CMS 

FLAT P 

EXNOR 

4 

25n 

158d 

SCL4081BD 

40-8 IB 

CMS 

DIP 

AND 

4 

130n 

49d 

SCL4078BH 

40-78 

CMS 

CHIP 

NOR 

1 

120n 

159d 

SCL4081BE ^ 

40-8 IB 

CMS 

DIP 

AND 

4 

130n 

50d 

HEF4078BDF 

40-78 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

50n 

160# 

TC4081BP 

40-8 IB 

CMS 

DIP 

AND 

4 

150n 

51 ♦ 

M54HC4078F1 (A1 

40-78 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

30n 

161 ♦ 

4081BFC 

40-8 IB 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

40n 

52 ♦ 

M74HC4078B1 (A) 

40-78 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

36n 

162# 

4081BFM 

40-8 IB 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

40n 

53 ♦ 

M74HC4078F1 (A) 

40-78 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

36n 

163d 

CD4081BK 

40-81B 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

120n 

54 ♦ 

M74HC4078P 

40-78 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

24n 

1644 

CD4081BMW 

40-81B 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

70n 

55d 

UPD4078BC 

40-78 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

120n 

1654 

HCC4081BK 

40-8 IB 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

170n 

56d 

CD4078BH 

40-78 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

340n 

1664 

HEF4081BT 

40-81B 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

50n 

57d 

TP4078BN 

40-78 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 


1674 

HEF4081BTD 

40-81B 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

4Gn 

58 

883C4078B 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

90n 

1684 

LC4081BM 

40-81B 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

45n 

59 

4078BPC 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

68n 

169d 

SCL4081AF 

40-81B 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

75n 

60 

BCL4078B 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

90n 

170d 

SCL4081BF 

40-8 IB 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

130n 

61 ♦ 

CD4078BD 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

150n 

1714 

4081BDC 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

40n 

62 ♦ 

CD4078BE 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

150n 

1724 

4081BDM 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

40n 

63 ♦ 

CD4078BF 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

150n 

1734 

HEF4081P 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

50n 

64 

HCC4078BD 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

340n 

174 

MCI 4081BAL 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

lOOn 

65 

HCC4078BF 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

340n 

175t 

MCI 4081 BALD 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

lOOn 

66 

HCF4078BE 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

340n 

176t 

MCI 4081 BALDS 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

lOOn 

67 

HCF4078BF 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

340n 

M7r 

MCI 4081BALS 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

lOOn 

68d 

HD14078B 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

400n 

178 

MCI 4081BCL 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

lOOn 

69 

HEF4078 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

50n 

179t 

MCI 4081BCLD 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

lOOn 

70 ♦ 

HEF4078BD 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

70n 

180t 

MCI 4081BCLDS 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

lOOn 

71 ♦ 

HEF4078BP 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

70n 

181 t 

MCI 4081BCLS 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

lOOn 

72 

HEF4078BPN 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

50n 

182 

MCI 4081BCP 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

lOOn 

73 ♦ 

M4078BP 

40-78B 

CMS” 1 

DIP 

NOR 

1 

160n 

183t 

MCI 4081BCPD 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

lOOn 

74d 

MB84078 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

110n 

184t 

MCI 4081BCPDS 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

lOOn 

75 

MB84078B 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

90n 

185t 

MCI 4081BCPS 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

lOOn 

76 

MB84078BM 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

90 n 

186t 

MCI 4081BD 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

lOOn 

77d 

MB84078M 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

110n 

187d 

TP4081BN 

40-81B 

CMS 

OTHER 

AND 

4 


78 ♦ 

MM54HC4078J 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

36n 

188d 

SCL4082BH 

40-82 

CMS 

CHIP 

AND 

2 

130n 

794 

MM74HC4078J 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

30n 

189d 

HEF4082BDF 

40-82 

CMS 

DIP 

AND 

2 

45n 

80# 

MM74HC4078N 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

30n 

190d 

UPD4082BC 

40-82 

CMS 

DIP 

AND 

2 

lOOn 

81 

MN4078B 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

75n 

191 4 

UPD4082BG 

40-82 

CMS 

FLAT P 

AND 

2 

lOOn 

82 

MSM4078 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

150n 

192d 

CD4082BH 

40-82 

CMS 

OTHER 

AND 

2 

170n 

83 ♦ 

MSM4078RS 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

300n 

193d 

MC14082BCL.P 

40-82 

CMS 

OTHER 

AND 

2 

65n 

84 

SCL4078B 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

125n 

194d 

SCL4082AH 

40-82 

CMS 

OTHER 

AND 

2 

75n 

85d 

SCL4078BD 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

120n 

1954 

883C4082B 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

90n 

86d 

SCL4078BE 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

120n 

1964 

4082BPC 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

20n 

87d 

SN54HC4078AJ 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

39n 

1974 

BCL4082B 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

90n 

88d 

SN54HC4078J(A) 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 


1984 

CD4082BD 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

120n 

89 ▼ 

SN74HC4078AN 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

33n 

1994 

CD4082BE 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

120n 

90d 

SN74HC4078J(A) 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 


2004 

CD4082BF 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

120n 

91 d 

SN74HC4078N(A) 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 


2014 

HCC4082BD 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

170n 

92 

TC4078BP 

40-78B 

CMS 

DIP 

NOR 

1 

160n 

2024 

HCC4082BF 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

170n 

93 

4078BFC 

40-78B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

1 

68n 

203 4 

HCF4082BE 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

170n 

94 

4078BFM 

40-78B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

1 

68 n 

204 4 

HCF4082BF 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

170n 

95d 

CD4078BK 

40-78B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

1 

150n 

205d 

HD14082B 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

320n 

96 

HCC4078BK 

40-78B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

1 

340n 

2064 

HEF4082 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

45n 

974 

HEF4078BT 

40-78B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

1 

70n 

207 4 

HEF4082BD 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

60n 

98 

HEF4078BTD 

40-78B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

1 

50n 

2084 

HEF4082BP 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

60n 

99d 

SCL4078BF 

40-78B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

1 

120n 

2094 

HEF4082BPN 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

45n 

IOOt 

SN74HC4078AD 

40-78B 

CMS 

FLAT P 

NOR 

1 

33n 

2104 

LC4082B 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

80n 

101 

4078BDC 

40-78B 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

68n 

2114 

M4082BP 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

150n 

102 

4078BDM 

40-78B 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

68n 

212d 

MB84082 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

60n 

103 

HEF4078P 

40-78B 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

39n 

213 

MB84082B 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

90n 

104 

MC14078BAL 

40-78B 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

120n 

214 

MB84082BM 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

90n 

105v 

MCI 4078BALD 

40-78B 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

120n 

215d 

MB84082M 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

60n 

106 ▼ 

MC14078BALDS 

40-78B 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

120n 

2164 

MSM4082 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

150n 

107t 

MC14078BALS 

40-78B 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

120n 

2174 

MSM4082RS 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

300n 

108 

MC14078BCL 

40-78B 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

120n 

218d 

SCL4082AC 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

75n 

109v 

MC14078BCLD 

40-78B 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

120n 

219d 

SCL4082AD 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

75n 

110* 

MC14078BCLDS 

40-78B 

CMS 

OTHER 

NOR 

1 

120n 

220d 

SCL4082AE 

40-82B 

CMS 

DIP 

AND 

2 

75n 


153 


a AT. A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


153 


TYPE FUNCTIONAL 

NUMBER EQUIVALENT TECH I TYPE 

NUMBER ! 


CKTS PROP. 
OF PER DELAY 
GATE PKG 


TYPE 

NUMBER 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


PACKAGE TYPE 
TECH TYPE OF 
GATE 


CKTS PROP. 

PER DELAY 
PKG 


SCL4082B 

SCL4082BD 

SCL4082BE 

40-82B C 

40-82B C 

40-82B C 

MS 

/MS 

;ms 

TC4082BP 

4082BFC 

4082BFM 

40-82B C 

40-82B C 

40-82B C 

'MS 

'MS 

MS 

CD4082BK 

HCC4082BK 

HEF4082BT 

40-82B C 

40-82B C 

40-82B C 

/MS 

MS 

MS 

HEF4082BTD 

SCL4082AF 

SCL4082BF 

40-82B C 

40-82B C 

40-82B C 

MS 

MS 

MS 

4082B DC 

4082BDM 

HEF4082P 

40-82B C 

40-82B C 

40-82B C 

MS 

MS 

MS 

MC14082BAL 

MC14082BALD 

MCI 4082BALDS 

40-82B C 

40-82B C 

40-82B C 

MS 

MS 

MS 

MCI 4082BALS 

MCI 4082BCL 
MC14082BCLD 

40-82B C 

40-82B C 

40-82B C 

MS 

MS 

MS 

MCI 4082BCLDS 

MCI 4082BCLS 
MC14082BCP 

40-82B C 

40-82B C 

40-82B C 

MS 

MS 

MS 

MC14082BCPD 

MC14082BCPDS 

MC14082BCPS 

40-82B C 

40-82B C 

40-82B C 

MS 

MS 

MS 

MC14082BD 

TP4082BN 

SCL4085BH 

40-82B C 

40-82B C 

40-85 C 

MS 

MS 

MS 

HEF4085BDF 

CD4085BH 

SCL4085BD 

40-85 C 

40-85 C 

40-85B C 

MS 

MS 

MS 

SCL4085BE 

883C4085B 

4085BPC 

40-85B C 

40-85B C 

40-85B C 

MS 

;ms 

;ms 

BCL4085B 

CD4085BD 

CD4085BE 

40-85B C 

40-85B C 

40-85B C 

;ms 

;ms 

;ms 

CD4085BF 

HCC4085BD 

HCC4085BF 

40-85B C 

40-85B C 

40-85B C 

;ms 

ms 

MS 

HCF4085BE 

HCF4085BF 

HEF4085 

40-85B C 

40-85B C 

40-85B C 

MS 

MS 

MS 

HEF4085BD 

HEF4085BP 

HEF4085BPN 

40-85B C 

40-85B C 

40-85B C 

MS 

MS 

MS 

MSM4085 

MSM4085RS 

SCL4085B 

40-85B C 

40-85B C 

40-85B C 

MS 

MS 

MS 

TC4085BP 

SCL4085BF 

4085BFC 

40-85B C 

40-85B C 

40-85B C 

MS 

MS 

MS 

4085BFM 

CD4085BK 

HCC4085BK 

40-85B C 

40-85B C 

40-85B C 

MS 

MS 

MS 

HEF4085BT 

HEF4085BTD 

4085BDC 

40-85B C 

40-85B C 

40-85B C 

MS 

MS 

MS 

4085BDM 

HEF4085P 

SCL4086BH 

40-85B C 

40-85B C 

40-86 C 

MS 

MS 

MS 

HEF4086BDF 

CD4086BH 

SCL4086BD 

40-86 C 

40-86 C 

40-86B C 

MS 

MS 

MS 

SCL4086BE 

883C4086B 

4086BPC 

40-86B C 

40-86B C 

40-86B C 

MS 

MS 

MS 

BCL4086B 

CD4086BD 

CD4086BE 

40-86B C 

40-86B C 

40-86B C 

MS 

MS 

MS 

CD4086BF 

HCC4086BD 

HCC4086BF 

40-86B C 

40-86B C 

40-86B C 

MS 

MS 

MS 

HCF4086BE 

HCF4086BF 

HEF4086 

40-86B C 

40-86B C 

40-86B C 

MS 

MS 

MS 

HEF4086BD 

HEF4086BP 

HEF4086BPN 

40-86B C 

40-86B C 

40-86B C 

MS 

MS 

MS 

HEF4086P 

MSM4086 

MSM4086RS 

40-86B C 

40-86B C 

40-86B C 

MS 

MS 

MS 

SCL4086B 

TC4086BP 

SCL4086BF 

40-86B C 

40-86B C 

40-86B C 

MS 

MS 

MS 

4086BFC 

4086BFM 

CD4086BK 

40-86B C 

40-86B C 

40-86B C 

MS 

MS 

MS 

HCC4086BK 

HEF4086BT 

HEF4086BTD 

40-86B C 

40-86B C 

40-86B C 

MS 

MS 

;ms 

4086B DC 

4086BDM 

HEF4086B 

40-86B C 

40-86B C 

40-86B C 

MS 

MS 

MS 

UPD4030BC 

CD4070BK 

UPD4030BG 

40H386 C 

40H386 C 

40H386 C 

MS 

MS 

MS 

SCL4402AC 

SCL4402AD 

SCL4402AE 

44-02 C 

44-02 C 

44-02 C 

MS 

MS 

MS 

SCL4402BD 

SCL4402BE 

SCL4402AF 

44-02 C 

44-02 C 

44-02 C 

;ms 

;ms 

;ms 

SCL4402BF 

SCL4402BH 

883C4402B 

44-02 C 

44-02B C 

44-02B C 

;ms 

:ms 

;ms 

BCL4402B 

SCL4402B 

44-02B C 

44-02B C 

:ms 

;ms 


111d 
112# 
113# 

SCL4402AH 

883C4412B 

BCL4412B 

44-02B 

44-12B 

44-12B 

CMS 

CMS 

CMS 

OTHER 

DIP 

DIP 

114d 

SCL4412AC 

44-12B 

CMS 

DIP 

115d 

SCL4412AD 

44-12B 

CMS 

DIP 

116d 

SCL4412AE 

44-12B 

CMS 

DIP 

117 ♦ 

SCL4412B 

44-12B 

CMS 

DIP 

118d 

SCL4412BD 

44-12B 

CMS 

DIP 

119d 

SCL4412BE 

44-12B 

CMS 

DIP 

120d 

SCL4412AF 

44-12B 

CMS 

FLAT P 

121 d 

SCL4412BF 

44-12B 

CMS 

FLAT P 

122d 

HD14501UB 

45-01A 

CMS 

DIP 

123d 

MCI 4501AL 

45-01A 

CMS 

DIP 

124d 

MCI 4501 CL 

45-01A 

CMS 

DIP 

125d 

MCI 4501 CP 

45-01A 

CMS 

DIP 

126* 

MCI 4501UBAL 

45-01A 

CMS 

DIP 

127t 

MCI 4501UBALD 

45-01A 

CMS 

DIP 

128t 

MCI 4501UBALDS 

45-01A 

CMS 

DIP 

129t 

MCI 4501UBALS 

45-01A 

CMS 

DIP 

1304 

MCI 4501UBCL 

45-01A 

CMS 

DIP 

131 ▼ 

MCI 4501UBCLD 

45-01A 

CMS 

DIP 

132* 

MCI 4501UBCLDS 

45-01A 

CMS 

DIP 

133r 

MCI 4501UBCLS 

45-01A 

CMS 

DIP 

1344 

MCI 4501UBCP 

45-01A 

CMS 

DIP 

135t 

MCI 4501UBCPD 

45-01A 

CMS 

DIP 

136t 

MCI 4501UBCPDS 

45-01A 

CMS 

DIP 

137t 

MCI 4501UBCPS 

45-01A 

CMS 

DIP 

138t 

MCI 4501UBD 

45-01A 

CMS 

DIP 

139d 

UPD4501BC 

45-01A 

CMS 

DIP 

140 

TC4501 BP 

45-01A 

MOS 

DIP 

141d 

MC14506AL 

45-06 

CMS 

DIP 

142d 

MC14506CL 

45-06 

CMS 

DIP 

143d 

MCI 4506CP 

45-06 

CMS 

DIP 

144d 

HD14506B 

45-06B 

CMS 

DIP 

145 

MC14506BAL 

45-06B 

CMS 

DIP 

146 

MC14506BCL 

45-06B 

CMS 

DIP 

147 

MC14506BCP 

45-06B 

CMS 

DIP 

148d 

UPD4530BC 

45-30B 

CMS 

DIP 

149d 

MC14570AL 

45-70A 

CMS 

OTHER 

150d 

MCI 4571 AL 

45-71A 

CMS 

OTHER 

151 

CD4572UBD(A) 

45-72 

CMS 

DIP 

152 

CD4572UBE(A) 

45-72 

CMS 

DIP 

153 

CD4572UBF(A) 

45-72 

CMS 

DIP 

154 

CD4572UBK(A) 

45-72 

CMS 

FLAT P 

155 

M4572BP 

45-72U 

CMS 

DIP 

156d 

SP563B 

5-63 

ECL 

FLAT P 

1574 

9006FM 

50-60W 

TTL 

FLAT P 

1584 

DM54S00J 

54-00 

TTL 

DIP 

159d 

SN5400N 

54-00 

TTL 

DIP 

160d 

54R00 

54-00 

TTL 

OTHER 

161d 

54R40 

54-00 

TTL 

OTHER 

162d 

BL5400Y 

54-00 

TTL 

OTHER 

163* 

CD54AC00F(A) 

54-00W 

CMS 

DIP 

164d 

SD5102 

54-00W 

MOS 

OTHER 

165 

54H00FM 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

166d 

74H00FC 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

167 

5400FM 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

168d 

DM54L00F 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

1694 

DM54L00W 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

170d 

DM74L00F 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

171 

DM5400W 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

172d 

RSN54H00H 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

173d 

RSN54L00H 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

174d 

RSN5400H 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

175 

S54F00W 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

176 

S54H00W 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

177 

S5400W 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

178d 

SN54H00W 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

179d 

SN54L00W 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

180d 

SN74L00T 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

181 d 

SN5400W 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

182d 

SW5400H 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

183d 

SW7400H 

54-00W 

TTL 

FLAT P 

184d 

6N126 

54-00W 

TTL 

OTHER 

185d 

HDT54H00R 

54-00W 

TTL 

OTHER 

186d 

MC5400F 

54-00W 

TTL 

OTHER 

187d 

MC7400F 

54-00W 

TTL 

OTHER 

188d 

MCB5400F 

54-00W 

TTL 

OTHER 

189d 

RDT54H00R 

54-00W 

TTL 

OTHER 

190 

SFC400HPM 

54-00W 

TTL 

OTHER 

191 

SFC400LPM 

54-00W 

TTL 

OTHER 

192 

SFC400PM 

54-00W 

TTL 

OTHER 

193d 

SN54H00 

54-00W 

TTL 

OTHER 

194d 

SN54H00F 

54-00W 

TTL 

OTHER 

195d 

SN54L00R 

54-00W 

TTL 

OTHER 

196d 

SN74H00 

54-00W 

TTL 

OTHER 

197d 

SN74H00F 

54-00W 

TTL 

OTHER 

198d 

SN74H00W 

54-00W 

TTL 

OTHER 

199d 

SN74L00R 

54-00W 

TTL 

OTHER 

200d 

SN5400 

54-00W 

TTL 

OTHER 

201 d 

SN7400 

54-00W 

TTL 

OTHER 

202d 

SN7400W 

54-00W 

TTL 

OTHER 

203d 

US54H00J 

54-00W 

TTL 

OTHER 

204d 

US74H00J 

54-00W 

TTL 

OTHER 

205d 

US5400J 

54-00W 

TTL 

OTHER 

206d 

US7400J 

54-00W 

TTL 

OTHER 

207d 

USN7400J 

54-00W 

TTL 

OTHER 

208d 

USS5400J 

54-00W 

TTL 

OTHER 

209d 

SN5401N 

54-01 

TTL 

DIP 

21 Od 

ZN5401E 

54-01 

TTL 

DIP 

21 Id 

MCBC5401 

54-01W 

TTL 

CHIP 

2124 

54H01FM 

54-01W 

TTL 

FLAT P 

213d 

74H01FC 

54-01W 

TTL 

FLAT P 

2144 

5401FM 

54-01W 

TTL 

FLAT P 

215d 

DM54L01F 

54-01W 

TTL 

FLAT P 

216d 

DM74L01F 

54-01W 

TTL 

FLAT P 

2174 

DM5401W 

54-01W 

TTL 

FLAT P 

218d 

MCB5401F 

54-01W 

TTL 

FLAT P 

219 

S54H01W 

54-01W 

TTL 

FLAT P 

2204 

S5401W 

54-01W 

TTL 

FLAT P 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 







5. GATES 


IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 


LINE 

No. 

5T 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

u~ 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

U 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

(s) „ 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

u~ 

PACKAGE 

TYPE 

Type 

of 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

-Js) 

id 

SN54H01W 

54-01W 

TTL 

FL ATI 5 

NAND 

4 

15n 

111d 

USN7410J - * 

54-10W 

TTL 

OTHER 

NANb 

3 

29n 

2d 

SN54L01W 

54-01W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

90n 

112d 

USS5410J 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

29n 

3d 

SN74L01T 

54-01W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

90n 

113d 

ZN5410F 

54-10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

29n 

4d 

SN74LS01W 

54-01W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

22n 

114d 

ZN7410F 

54-10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

29n 

5d 

SN5401W 

54-01W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

55n 

115d 

54LS12CH 

54-12W 

TTL 

CHIP 

NAND 

3 

14n 

6d 

SW5401H 

54-01W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

30n 

116d 

54LS12W 

54-12W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

14n 

7d 

SW7401H 

54-01W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

30n 

117d 

74LS12W 

54-12W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

22n 

8d 

6N128 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

20n 

118f 

5412FM 

54-12W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

45n 

9d 

MC3004F 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

8.0n 

119 

S54LS12W 

54-12W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

32n 

lOd 

MC3104F 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

8.0n 

120 

S5412W 

54-12W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

45n 

lid 

MC5401F 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

35n 

121 d 

SN54LS12W 

54-12W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

32n 

12d 

MC7401F 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

35n 

122d 

SN74LS12W 

54-12W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

13n 

13 

N8480J 

54-01W ! 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

95n 

123d 

SN5412W 

54-12W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

45n 

14 

N8880J 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

13n 

124d 

SN7412W 

54-12W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

45n 

15 

N8881J 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

25n 

125d 

MC3007F 

54-12W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

8.0n 

16 

S8880J 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

13n 

126d 

MC3107F . 

54-12W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

8.0n 

17 

S8881J 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

25n 

127 

N8471J 

54-12W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

150n 

18 

SFC401HPM 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

15n 

128d 

NE471J 

54-12W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

75n 

19 

SFC401PM 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

23n 

129d 

NE8471J 

54-12W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

60n 

20d 

SN74H01W 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

9.0n 

130 

S8471J 

54-12W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

150n 

21d 

SN5401 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

30n 

131 d 

SE471J 

54-12W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

75n 

22d 

SN7401 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

30n 

132d 

SE8471J | 

54-12W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

60n 

23d 

SN7401W 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 

133 ♦ 

74F20SC 

54-13 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 

24d 

TG54S01F 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

7.5n 

134i 

TC40H020F 

54-13W 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

38n 

25d 

TG74S01F 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

7.5n 

135d 

HD9-74C20 

54-13W 

CMS 

OlHtH 

NANU 

2 

bun 

26d 

US54H01J 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

15n 

136d 

SE8455J 

54-13W 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 

60n 

27d 

US74H01J 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

15n 

137d 

NE855K 

54-13W 

TTL 

CAN 

NAND 

2 

23n 

28d 

US5401J 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

11 n 

138d 

74LS20CH 

54-13W 

TTL 

CHIP 

NAND 

2 

12n 

29d 

US7401J 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

11n 

139 

54F20FM 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

7.0n 

30d 

USN7401J 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 

140d 

74F20FC 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

3.9n 

31d 

USS5401J 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 

141 d 

74LS20W 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

12n 

32d 

ZN5401F 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

29n 

142d 

74S20FC 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

5.0n 

33d 

ZN7401F 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

29n 

143d 

9004-1-3L 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 

34d 

US5402J 

54-01W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

lOn 

144d 

9004-9-3L 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

13n 

35d 

MCBC5402 

54-02W 

TTL 

CHIP 

NOR 

4 

lOn 

145d 

9004FC 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

13n 

36 

5402FM 

54-02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

15n 

146 

9004FM 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 

37d 

DM54L02F 

54-02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

lOOn 

147d 

9009-1-3L 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

15n 

38 ♦ 

DM54L02W 

54-02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

60n 

148d 

9009-9-3L 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

17n 

39d 

DM74L02F 

54-02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

lOOn 

149d 

9009FC(2) 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

17n 

40 

DM5402W 

54-02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

22n 

150 

S54LS20W 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

15n 

4ld 

MCB5402F 

54-02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

lOn 

151 

S54S20W 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

5.0n 

42 

S5402W 

54-02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

22n 

152d 

SN54S20W 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

5.0n 

43d 

SN54L02W 

54-02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

60n 

153d 

SN54S40W 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

4.0n 

44d 

SN74L02T 

54-02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

60n 

154d 

SN74LS20W 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 

45d 

SN5402W 

54-02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

22n 

155d 

SN74S20W 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

5.0n 

46d 

SW5402H 

54-02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

13n 

156d 

SN74S40W 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

4.0n 

47d 

SW7402H 

54-02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

22n 

157d 

SN74S140W 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

4.0n 

48d 

MC454F 

54-02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

1 

12n 

158d 

T104F1 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

15n 

49d 

MC5402F 

54-02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

lOn 

159d 

T104F2 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

12n 

50d 

MC7402F 

54-02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

lOn 

160d 

T109F1 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

17n 

51d 

N7402J 

54-02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

8.0n 

161d 

T109F2 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

15n 

52d 

S5402J 

54-02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

8.0n 

162d 

TG54S40F 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

4.0n 

53 

SFC402P 

54-02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

22n 

163d 

TG54S140F 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

4.0n 

54 

SFC402PM 

54-02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

22n 

164d 

TG74S40F 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

7.5n 

55d 

SN5402 

54-02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

13n 

165d 

TG74S140F 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

4.0n 

56d 

SN7402 

54-02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

22n 

166d 

9LS20FC 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

7.0n 

57d 

SN7402W 

54-02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

22n 

167d 

9LS20FM 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

7.On 

58d 

US7402J 

54-02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

lOn 

168d 

9LS40FC 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 

59d 

USN7402J 

54-02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

29n 

169d 

9LS40FM 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 

60d 

USS5402J 

54-02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

29n 

170d 

74LS20FC 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

7.0n 

61d 

ZN5402F 

54-02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

29n 

171 d 

500BH 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

180n 

62d 

ZN7402F 

54-02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

29n 

172d 

504BH 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

140n 

63d 

SN5410N 

54-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

22n 

173d 

530BH 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

75n 

64 ▼ 

74HC10N 

54-1 OW 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

20n 

174d 

534BH 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

60n 

65 r 

74HCT10N 

54-1 OW 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

30n 

175d 

570BH 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 

66 ▼ 

74HC10D 

54-1 OW 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

20 n 

176d 

FJH142B 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 

67 ▼ 

74HCT10D 

54-1 OW 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

30n 

177d 

MC3010F 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 

68 

TC40H010F 

54-1 OW 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

32n 

178d 

MC3024F 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 

69d 

MCBC5410 

54-1 OW 

TTL 

CHIP 

NAND 

3 

lOn 

179d 

MC3025F 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 

70 

54H10FM 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

180d 

MC3110F 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 

71d 

74H10FC 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

181 d 

MC3124F 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 

72 

541OFM 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

22n 

182d 

MC3125F 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 

73d 

DM54L10F 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOOn 

183d 

MIC9004-1B 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


74# 

DM54L10W 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

60n 

184d 

MIC9004-5B 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


75d 

DM74L10F 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOOn 

185d 

MIC9009-1B 

54-13W 

HL_ 

OTHER 

NAND 

2 


76 

DM541OW 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

25n 

186d 

MIC9009-5B 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


77d 

MCB5410F 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

187 

N8H16J 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 

78d 

RSN54H10H 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

12n 

188d 

RDT54H20R 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

8.5n 

79d 

RSN54L10H 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

60n 

189 

S8H16J 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 

80d 

RSN5410H 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

18n 

190d 

S5440J 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

8.0n 

81 

S54F10W 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

5.0n 

191d 

T54LS20F 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

20n 

82 

S54H10W 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

192d 

T74LS20F 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

20n 

83 

S5410W 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

22n 

193d 

TG54S20F 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

5.0n 

84d 

SN54H10W 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

194d 

TG74S20F 

54-13W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

5.0n 

85d 

SN54L10W 

54-10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

60n 

195d 

54LSI 36W 

54-136W 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

17n 

86d 

SN74L10T 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

60n 

196d 

74LS136W 

54-136W 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

17n 

87d 

SN5410W 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

22n 

197# 

S54LS136W 

54-136W 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

30n 

88d 

SW5410H 

54-10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

22n 

198d 

SN54LS136W 

54-136W 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

30n 

89d 

SW7410H 

54-1 OW 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

22n 

199d 

SN54136W 

54-136W 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

12n 

90 

SFC411HPM 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

AND 

3 

12n 

200d 

9LS136FC 

54-136W 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

23n 

91d 

6N129 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

20n | 

201 d 

9LS136FM 

54-136W 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

23n 

92d 

MC5410F 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

lOn 

2024 

54LS136FM 

54-136W 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

23n 

93d 

MC7410F 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

lOn 

203d 

74LS136FC 

54-136W 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

23n 

94d 

NC410PM 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

22n 

204d 

T54S136F 

54-136W 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

14n 

95 

SFC410HP 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

lOn 

205d 

T74S136F 

54-136W 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

14n 

96 

SFC410HPM 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

lOn 

206d 

SN5420N 

54-20 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 

97 

SFC410PM 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

13n 

207d 

T74H40B1 

54-20 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

8.0n 

984 

SFC411HP 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

12n 

208d 

T74H40D1 

54-20 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

8.0n 

99d 

SN54H10F 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

lOn 

209d 

T74H40D2 

54-20 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

8.0n 

lOOd 

SN54L10R 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

33n 

21 Od 

SN5340 

54-20W 

DTL 

OTHER 

AND 

2 

5.0n 

101d 

SN74H10F 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

lOn 

21 Id 

NE8455J 

54-20W 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 

60n 

102d 

SN74H10W 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

lOn 

212d 

MCBC5420 

54-20W 

TTL 

CHIP 

NAND 

2 

lOn 

103d 

SN74L10R 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

33n 

213 

54H20FM 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 

104d 

SN5410 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

22n 

214d 

74H20FC 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 

105d 

SN7410 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

22n 

215 

5420FM 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

22n 

106d 

SN7410W 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

22n 

216d 

DM54L20F 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOOn 

107d 

US54H10J 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

lOn 

217» 

DM54L20W 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

60n 

108d 

US74H10J 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

lOn 

218d 

DM74L20F 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOOn 

109d 

US5410J 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

lOn 

219 

DM5420W 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

25n 

110d 

US7410J 

54-1 OW 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

lOn 

220 

DM5440W 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

25n 
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5 , 


GATES 


a 

LINE TYPE 

No. NUMBER 


m - 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


12]—TO 

PACKAGE 
TECH TYPE 


WT~ 

TYPE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 


LINE 

No. 


T5J 


TYPE 

NUMBER 


IN ORDER 0F:(1) FEMI N0.(2) TECH 
(3) PKG TYPE (41 TYPE & (5) TYPE NUMBER 


nr 

Type 

of 

GATE 


PJ 

Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 


r 

TECH 


WJ 

PACKAGE 

TYPE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 









(s) 









(s) 

Id 

MCB5420F 

54-20W ' 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

10n 


111d 

DM7423W 

54-23W 

TTL 

flat p 

NOR 

2 

15n 

2d 

RSN54H20H 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

12n 


1124 

S5423W 

54-23W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

22n 

3d 

RSN54H40H 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

12n 


113d 

SN5423W 

54-23W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

22n 

4d 

RSN54L20H 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

60n 


114d 

SN7423W 

54-23W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

22n 

5d 

RSN5420H 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

18n 


1154 

5425FM 

54-25W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

22n 

6d 

RSN5440H 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

18n 


116d 

7425FC 

54-25W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

22n 

7 

S54F20W 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

5.0n 


1174 

DM5425W 

54-25W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

15n 

8 

S54H20W 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 


118d 

DM7425W 

54-25W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

15n 

9 

S5420W 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

22n 


119 

S5425W 

54-25W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

22n 

lOd 

SN54H20W 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

lOn 


120d 

SN5425W 

54-25W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

22n 

lid 

SN54L20W 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

60n 


121 

S8815J 

54-25W 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 

9.0n 

12d 

SN54LS20W 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

15n 


122d 

SN7425W 

54-25W 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 

22n 

13d 

SN74L20T 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

60n 


123d 

SW5425H 

54-25W 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 

22n 

14d 

SN5420W 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

22n 


1244 

TC40H027F 

54-27W 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

30n 

15d 

SN7440W 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

22n 


125d 

54LS27CH 

54-27W 

TTL 

CHIP 

NOR 

3 

6.0n 

16d 

SW5420H 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

22n 


126d 

74LS27CH 

54-27W 

TTL 

CHIP 

NOR 

3 

12n 

17d 

SW5440H 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

22n 


127d 

54LS27W 

54-27W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

3 

6.0n 

18d 

SW7420H 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

22n 


128d 

74LS27W 

54-27W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

3 

12n 

19d 

SW7440H 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

13n 


129 

5427FM 

54-27W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

3 

15n 

20d 

6N127 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

20n 


130 

DM5427W 

54-27W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

3 

15n 

21d 

6N130 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

20n 


131 d 

DM7427W 

54-27W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

3 

15n 

22d 

6N132 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

20n 


132 

S54LS27W 

54-27W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

3 

15n 

23d 

574BH 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


133 

S5427W 

54-27W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

3 

I5n 

24d 

HDT54H20R 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

8.5n 


134d 

SN54LS27W 

54-27W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

3 

15n 

25d 

MC5420F 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


135d 

SN74LS27W 

54-27W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

3 

13n 

26d 

MC5440F 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 


136d 

SN5427W 

54-27W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

3 

15n 

27d 

MC7420F 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


137d 

9LS27FC 

54-27W 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 

8.0n 

28d 

MC7440F 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 


138d 

9LS27FM 

54-27W 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 

8.0n 

29d 

MCB5440F 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 


139 

54LS27FM 

54-27W 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 

8.0n 

30d 

N7440J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

8.0n 


140d 

74LS27FC 

54-27W 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 

8.0n 

31 

N8455J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

95n 


141 

N8875J 

54-27W 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 

9.0n 

32 

N8855J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

15n 


142 

S8875J 

54-27W 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 

9.0n 

33d 

NC420PM 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 


143d 

US5427J 

54-27W 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 

lOn 

34d 

NC440PM 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 


144d 

US7427J 

54-27W 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 

lOn 

35d 

NE455J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 


145d 

US5429J 

54-29 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 

lOn 

36d 

NE855J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 


146d 

US7429J 

54-29 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 

lOn 

37d 

NE8855J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 


147d 

SN5430N 

54-30 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 

38 

S8455J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

95n 


148d 

MCBC5430 

54-30W 

TTL 

CHIP 

NAND 

1 

lOn 

39 

S8855J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

15n 


149 

54H30FM 

54-30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

12n 

40d 

SE455J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

55n 


150d 

74H30FC 

54-30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

11 n 

41d 

SE8855J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 


151 

5430FM 

54-30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

22n 

42 

SFC420HPM 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6n 


152d 

DM54L30F 

54-30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

90n 

43 

SFC420PM 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 


153d 

DM74L30F 

54-30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

90n 

44d 

SN54H20 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 


154 

DM5430W 

54-30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

22n 

45d 

SN54H20F 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


155d 

MCB5430F 

54-30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

lOn 

46d 

SN54H40F 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


156 

S54H30W 

54-30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

r 

8.9n 

47d 

SN54L20R 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

33n 


157 

S5430W 

54-30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

i 

22n 

48d 

SN74H20 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 


158d 

SN54H30W 

54-30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

i 

12n 

49d 

SN74H20F 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


159d 

SN54L30W 

54-30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

i 

60n 

50d 

SN74H20W 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

10n 


160d 

SN74L30T 

54-30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

i 

60n 

51d 

SN74H40F 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


161 d 

SN5430W 

54-30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

i 

22n 

52d 

SN74H40W 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


162d 

SW5430H 

54-30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

i 

22n 

53d 

SN74L20R 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

33n 


163d 

SW7430H 

54-30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

i 

22n 

54d 

SN5420 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 


164d 

6N131 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

20n 

55d 

SN5440 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 


165d 

B01B 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

lOn 

56d 

SN7420 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 


166d 

B01F 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

lOn 

57d 

SN7420W 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 


167d 

MC5430F 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

lOn 

58d 

SN7440 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 


168d 

MC7430F 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

lOn 

59d 

SN7440S 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22 n 


169d 

NC430PM 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

22n 

60d 

US54H20J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


170 

SFC430HPM 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

6n 

61 d 

US54H40J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

12n 


171 

SFC430PM 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

13n 

62d 

US74H20J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


172d 

SN54H30F 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

11n 

63d 

US74H40J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

12n 


173d 

SN54L30R 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

53n 

64d 

US5420J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


174d 

SN74H30F 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

11n 

65d 

US5440J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


175d 

SN74H30W 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

11n 

66d 

US7420J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


176d 

SN74L30R 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

53n 

67d 

US7440J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


177d 

SN5430 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

22n 

68d 

USN7420J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 


178d 

SN7430 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

22n 

69d 

USN7440J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 


179d 

SN7430W 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

22n 

70d 

USS5420J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 


180d 

US54H30J 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

12n 

71d 

USS5440J 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 


181 d 

US74H30J 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

12n 

72d 

ZN5420F 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 


182d 

US5430J 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

lOn 

73d 

ZN5440F 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 


183d 

US7430J 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

lOn 

74d 

ZN7420F 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 


184d 

USN7430J 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

29n 

75d 

ZN7440F 

54-20W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 


185d 

USS5430J 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

29n 

764 

DM54S22J 

54-22 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

11n 


186d 

ZN5430F 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

29n 

77k 

N8415J 

54-22W 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 

150n 


187d 

ZN7430F 

54-30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

i 

29n 

78d 

NE415J 

54-22W 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 

75n 


1884 

DM54S32J 

54-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 

9.0n 

79d 

NE8415J 

54-22W 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 

85n 


1894 

74F32SC 

54-32 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

6.6n 

804 

S8415J 

54-22W 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 

150n 


1904 

TC40H032F 

54-32W 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

27 n 

81d 

SE415J 

54-22W 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 

75n 


191 d 

HD9-54C32 

54-32W 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

35n 

82d 

SE8415J 

54-22W 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 

85n 


192d 

HD9-74C32 

54-32W 

CMS 

OTHER 

OR 

4 

35n 

83d 

54LS22CH 

54-22W 

TTL 

CHIP 

NAND 

2 

14n 


193d 

MC1808F 

54-32W 

DTL 

OTHER 

OR 

4 

35n 

84d 

54LS22W 

54-22W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

14n 


194d 

MC1809F 

54-32W 

DTL 

OTHER 

OR 

4 

30n 

854 

54S22FM 

54-22W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

7.5n 


195 

MC1908F 

54-32W 

DTL 

OTHER 

OR 

41 

35n 

86d 

74LS22W 

54-22W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

22n 


196 

MC1909F 

54-32W 

DTL 

OTHER 

OR 

4 

30n 

87d 

74S22FC 

54-22W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

7.5n 


197d 

SW1808F 

54-32W 

DTL 

OTHER 

OR 

4 

30n 

884 

5422FM 

54-22W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

45n 


198d 

SW1908F 

54-32W 

DTL 

OTHER 

OR 

4 

30n 

89 

S54LS22W 

54-22W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

32n 


199d 

SW1912F 

54-32W 

DTL 

OTHER 

OR 

4 

30n 

90 

S54S22W 

54-22W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

7.5n 


200d 

54LS32CH 

54-32W 

TTL 

CHIP 

OR 

4 

7.0n 

914 

SN54LS22W 

54-22W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

32n 


201 d 

74LS32CH 

54-32W 

TTL 

CHIP 

OR 

4 

12n 

92d 

SN54S22W 

54-22W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

7.5n 


202 

54F32FM 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

7.5n 

93d 

SN74LS22W 

54-22W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

22n 


203d 

54LS32W 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

7.0n 

94d 

SN74S22W 

54-22W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

7.5n 


204 

54S32FM 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

15n 

95d 

SN5422W 

54-22W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

45n 


205d 

74F32FC 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

5.5n 

96d 

SN7422W 

54-22W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

35n 


206d 

74LS32W 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

12n 

97d 

9LS22FC 

54-22W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

14n 


207 

5432FM 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

22n 

98d 

9LS22FM 

54-22W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

14n 


208d 

7432FC 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

22n 

994 

54LS22FM 

54-22W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

14n 


209 

DM5432W 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

22n 

lOOd 

74LS22FC 

54-22W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

14n 


210 

S54F32W 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

5.6n 

101d 

FJH112B 

54-22W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 


211 

S54LS32W 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

22n 

102d 

MC3012F 

54-22W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

8.0n 


212 

S54S32W 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

7.0n 

103d 

MC3112F 

54-22W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

8.0n 


213 

S5432W 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

22n 

104d 

SN54930 

54-22W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 


214d 

SN54LS32W 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

22n 

105d 

SN74930 

54-22W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 


215d 

SN54S32W 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

7.0n 

106d 

TG54S22F 

54-22W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

7.5n 


216d 

SN74LS32W 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

11n 

107d 

TG74S22F 

54-22W 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

7.5n 


217d 

SN5432W 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

22n 

1084 

5423FM 

54-23W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

22n 


218d 

SN7432W 

54-32W 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

22n 

109d 

7423FC 

54-23W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

22n 


219d 

9LS32FC 

54-32W 

TTL 

OTHER 

OR 

4 

7.0n 

1104 

DM5423W 

54-23W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

15n 


220d 

9LS32FM 

54-32W 

TTL 

OTHER 

OR 

4 

7.0n 


156 
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SYMBOLS AND CODES 
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£ 


GATES 


5J 

LINE TYPE 

No. NUMBER 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


IT" 

TECH 


PACKAGE 

TYPE 


TYPE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 


LINE 

No. 


T5J 


TYPE 

NUMBER 


IN ORDER OF:(1) FEMI N0.(2) TECH 
(3) PKG TYPE (4) TYPE & (5) TYPE NUMBER 


m 

PACKAGE 

TYPE 


m 

Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 


HT 

TECH 


nr 

Fpe 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 









(s) 








(s) 

1 

54LS32FM ~~\ 

54-32W 

TTL 

OTHER 

OR 

4 

7.0n 

111d 

SN7453W 

54-53W 

TTL - 

OTHER 

AOI 

1 


2d 

74LS32FC 

54-32W 

TTL 

OTHER 

OR 

4 

7.0n 

112d 

US5453J 

54-53W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


3d 

MC3003F 

54-32W 

TTL 

OTHER 

OR 

4 

9.0n 

113d 

US7453J 

54-53W 

TTL 

OTHER 

AOI ! 

1 


4d 

MC3103F 

54-32W 

TTL 

OTHER 

OR 

4 

9.0n 

114d 

USN7453J 

54-53W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


5d 

US5432J 

54-32W 

TTL 

OTHER 

OR 

4 

27n 

115d 

USS5453J 

54-53W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


6d 

US7432J 

54-32W 

TTL 

OTHER 

OR 

4 

27n 

116d 

ZN5453F 

54-53W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


7 

54LS33FM 

54-33W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

22n 

117d 

ZN7453F 

54-53W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


8d 

SN74LS33W 

54-33W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

22n 

118d 

7454-9-6A 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


9d 

SN7433W 

54-33W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

24n 

119 ♦ 

7454PC 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


lOd 

T122F1 

54-33W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

15n 

120d 

DM7454J 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


lid 

T122F2 

54-33W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

12n 

121 ♦ 

DM7454N 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


12d 

MCBC5440 

54-40W 

TTL 

CHIP 

NAND 

2 

13n 

122d 

ITT7454J 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


13d 

MCBC5450 

54-50W 

TTL 

CHIP 

AOI 

2 


123d 

MIC7454N 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


14 

54H50FM 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


124d 

N7454A 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


15 

74H50FC 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


125 ♦ 

N7454F 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


16f 

5450FM 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

6 


126# 

N7454N 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


17d 

9005-1-3L 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


127d 

NC7454N 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


18d 

9005-9-3L 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


128d 

PD7454 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


19d 

9005FC 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


129d 

SN5454N 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

22n 

204 

9005FM 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


130d 

SN7454J 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


21 

DM5450W 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


131 ♦ 

SN7454N 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


22d 

MCB5450F 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


132d 

SW7454J 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


234 

S54H50W 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


133d 

SW7454N 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


?4# 

S5450W 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


134d 

T7454B1 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


25d 

SN54H50W 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


135d 

T7454D1 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


26d 

SN5450W 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


136d 

T7454D2 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


27d 

SW5450H 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


137d 

TL7454N 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


28d 

SW7450H 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


138d 

TRW7454(1) 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


29d 

T105F1 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


139d 

TRW7454(2) 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


30d 

T105F2 

54-50W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


140d 

US7454A 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


31d 

MC3020F 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


141 d 

ZN7454E 

54-54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


32d 

MC3120F 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


1424 

7454DC 

54-54 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


33d 

MC5450F 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


143d 

GFB7454 

54-54 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


34d 

MC7450F 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


144d 

MC7454L 

54-54 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


354 

N8840J 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


145d 

MIC7454J 

54-54 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


36d 

NC450PM 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


146d 

TG7454E 

54-54 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


37d 

NE8440J 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


147d 

USN7454A 

54-54 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


38d 

NE8840J 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


1484 

5454FM 

54-54W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


394 

S8840J 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


149f 

DM5454W 

54-54W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


40d 

SE8440J 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


150d 

SN5454W 

54-54W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


41d 

SE8840J 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


151 d 

SW5454H 

54-54W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


424 

SFC450HPM 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


152d 

SW7454H 

54-54W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


434 

SFC450PM 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


153d 

FJH182B 

54-54W 

TTL 

OTHER 

ANDOR 

1 


44d 

SN54H50F 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


154d 

MC5454F 

54-54W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


45d 

SN74H50F 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


155d 

MC7454F 

54-54W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


46d 

SN74H50W 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


156d 

SN7454 

54-54W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


47d 

SN5450 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


157d 

SN7454W 

54-54W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


48d 

SN7450 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


158d 

US5454J 

54-54W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


49d 

SN7450W 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


159d 

US7454J 

54-54W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


50d 

TG54S50F 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


160d 

USN7454J 

54-54W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


51d 

TG74S50F 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


161d 

USS5454J 

54-54W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


52d 

US54H50J 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


162d 

ZN5454F 

54-54W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


53d 

US74H50J 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


163d 

ZN7454F 

54-54W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


54d 

US5450J 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


164# 

54H60FM 

54-60W 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 


55d 

US7450J 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


165d 

74H60FC 

54-60W 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 


56d 

USN7450J 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


166* 

5460FM 

54-60W 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 


57d 

USS5450J 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


1674 

DM5460W 

54-60W 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 


58d 

ZN7450F 

54-50W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


168# 

S54H60W 

54-60W 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 


59d 

NE840J 

54-50W 

TTL 

OTHER 

EXOR 

2 


169* 

S5460W 

54-60W 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 


60d 

ZN5450F 

54-50W 

TTL 

OTHER 

EXOR 

2 


170d 

SN54H60W 

54-60W 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 


61d 

MCBC5451 

54-51W 

TTL 

CHIP 

AOI 

2 


171 d 

SN5460W 

54-60W 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 


62 

54H51FM 

54-51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


172d 

SW5460H 

54-60W 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 


63d 

74H51FC 

54-51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


173d 

SW7460H 

54-60W 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 


64 

5451FM 

54-51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

6 


174d 

T106F1(1) 

54-60W 

TTL 

FLAT P 

MULT 

2 


65 

DM5451W 

54-51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


175d 

T106F2(1) 

54-60W 

TTL 

FLAT P 

MULT 

2 


66d 

MCB5451F 

54-51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


176d 

MC5460F 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


67 

S54H51W 

54-51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


177d 

MC7460F 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


68 

S5451W 

54-51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


178d 

SN54H60F 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


69d 

SN54H51W 

54-51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


179d 

SN74H60F 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


70d 

SN5451W 

54-51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


180d 

SN5460 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


71d 

SW5451H 

54-51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


181 d 

SN7460W 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


72d 

SW7451H 

54-51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


182d 

US54H60J 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


73d 

T115F1 

54-51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


183d 

US74H60J 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


74d 

T115F2 

54-51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


184d 

US5460J 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


75d 

FJH162B 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


185d 

US7460J 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


76d 

HDT54H51R 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


186d 

USN7460J 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


77d 

MC3023F 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


187d 

USS5460J 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


78d 

MC3123F 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


188d 

ZN5460F 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


79d 

MC5451F 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


189d 

ZN7460F 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


80d 

MC7451F 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


190d 

MC3030F 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


81d 

RDT54H51R 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


191 d 

MC3130F 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


82 

SFC451HPM 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


192# 

N8806J 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


834 

SFC451PM 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


193d 

NE806J 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


84d 

SN54H51F 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


194d 

NE8806J 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


85d 

SN74H51F 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


195 ♦ 

S8806J 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


86d 

SN74H51W 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


196d 

SE806J 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


87d 

SN5451 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


197d 

SE8806J 

54-60W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


88d 

SN7451 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


198d 

FJY102B 

54-60W 

TTL 

OTHER 

MULT 

2 


89d 

SN7451W 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


199 

SFC460PM 

54-60W 

TTL 

OTHER 

MULT 

2 


90d 

US54H51J 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


200d 

SN74H60W 

54-60W 

TTL 

OTHER 

MULT 

2 


91d 

US74H51J 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


201 d 

SN7460 

54-60W 

TTL 

OTHER 

MULT 

2 


92d 

US5451J 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


202 ♦ 

CD74HC86M 

54-86 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

30n 

93d 

US7451J 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


203 ♦ 

CD74HCT86M 

54-86 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

40n 

94d 

USN7451J 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


204 ♦ 

DM54LS386J 

54-86 

ITL 

DIP 

EXOR 

4 

23n 

95d 

USS5451J 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


205♦ 

DM54S86J 

54-86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

14n 

96d 

ZN5451F 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


206# 

74F86SC 

54-86 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

8.0n 

97d 

ZN7451F 

54-51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


207d 

SN54LS86AW 

54-86 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

30n 

98d 

T108F1(1) 

54-53w 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 

18n 

208d 

SW5486H 

54-86 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

15n 

99d 

T108F2 

54-53w 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 

15n 

209 

S54LS86G 

54-86 

TTL 

LLC 

EXOR 

4 

30n 

lOOd 

MCBC5453 

54-53W 

TTL 

CHIP 

AOI 

1 


210 

S54LS86W 

54-86W 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

30n 

1014 

5453FM 

54-53W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


211 

MC3121F 

54-86W 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

14n 

102 

DM5453W 

54-53W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


212d 

HD9-54C86 

54-86W 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 

90n 

103d 

SN5453W 

54-53W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


213d 

HD9-74C86 

54-86W 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 

90n 

104d 

SW5453H 

54-53W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


214d 

MC1812F 

54-86W 

DTL 

OTHER 

EXOR 

4 

40n 

105d 

SW7453H 

54-53W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


215 

MC1912F 

54-86W 

DTL 

OTHER 

EXOR 

4 

40n 

106d 

MC5453F 

54-53W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


216d 

SW1812F 

54-86W 

DTL 

OTHER 

EXOR 

4 

30n 

107d 

MG7453F 

54-53W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


217d 

54LS86W 

54-86W 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

8.0n 

108d 

MCB5453F 

54-53W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


218 

54S86FM 

54-86W 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

30n 

109d 

SN5453 

54-53W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


219d 

74LS86W 

54-86W 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

8.0n 

110d 

SN7453 

54-53W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


220 

5486FM 

54-86W 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

30n 
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GATES 


TYPE 

NUMBER 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


[PACKAGE 

TYPE 


n 

DM54L86W 

54-86W 

2 

DM5486W 

54-86W 

3 

N74S86W 

54-86W 


S54F86W 

54-86W 

5 

S54S86W 

54-86W 

6 

S5486W 

54-86W 

7d 

SN54LS86W 

54-86W 

8d 

SN54S86W 

54-86W 

9d 

SN74LS86W 

54-86W 

lOd 

SN5486W 

54-86W 

lid 

9LS86FC 

54-86W 

12d 

9LS86FM 

54-86W 

13d 

54LS86FM 

54-86W 

14d 

74LS86FC 

54-86W 

15d 

MC5486F 

54-86W 

16d 

MC7486F 

54-86W 

17 

SFC486PM 

54-86W 

18d 

T54S86F 

54-86W 

19d 

T74S86F 

54-86W 

20d 

US5486J 

54-86W 

21 d 

US7486J 

54-86W 

22 ♦ 

TC40H011F 

54H11W 

23 

54H11FM 

54H11W 

24d 

74H11FC 

54H11W 

25 

5411FM 

54H11W 

26 

S54H11W 

54H11W 

27 

S5411W 

54H11W 

28d 

SN54H11W 

54H11W 

29d 

SN54H11F 

54H11W 

30d 

SN74H11F 

54H11W 

31d 

SN74H11W 

54H11W 

32d 

US54H11J 

54H11W 

33d 

US74H11J 

54H11W 

34d 

US5411J 

54H11W 

35d 

US7411J 

54H11W 

36 ♦ 

DM54S15J 

54H15 

37d 

SW774-1F 

54H15W 

38d 

SW774-2F 

54H15W 

39d 

SW775-1F 

54H15W 

40d 

SW775-2F 

54H15W 

41d 

9047-1-31 

54H15W 

42d 

54LS15CH 

54H15W 

43d 

ITT74LS15 

54H15W 

44d 

54LS15W 

54H15W 

45 ♦ 

54S15FM 

54H15W 

46d 

74LS15W 

54H15W 

47d 

74S15FC 

54H15W 

48 

S54LS15W 

54H15W 

49 

S54S15W 

54H15W 

50d 

SN54H15W 

54H15W 

51 d 

SN54LS15W 

54H15W 

52d 

SN54S15W 

54H15W 

53d 

SN74H15W 

54H15W 

54d 

SN74LS15W 

54H15W 

55d 

SN74S15W 

54H15W 

56d 

9LS15FC 

54H15W 

57d 

9LS15FM 

54H15W 

58 ♦ 

54LS15FM 

54H15W 

59d 

74LS15FC 

54H15W 

60d 

TG54S15F 

54H15W 

61 d 

TG74S15F 

54H15W 

62d 

54LS20CH 

54H20 

634 

DM54S20J 

54H20 

64d 

54LS20W 

54H20 

65 

54S20FM 

54H20 

66 

TC40H021F 

54H21W 

67 

54H21FM 

54H21W 

68d 

74H21FC 

54H21W 

69 

5421FM 

54H21W 

70 

S54H21W 

54H21W 

71 

S5421W 

54H21W 

72d 

SN54H21W 

54H21W 

73d 

SN54H21 

54H21W 

74d 

SN54H21F 

54H21W 

75d 

SN74H21 

54H21W 

76d 

SN74H21F 

54H21W 

77d 

SN74H21W 

54H21W 

78d 

TG54S21F 

54H21W 

79d 

TG74S21F 

54H21W 

80d 

US54H21J 

54H21W 

81d 

US74H21J 

54H21W 

82d 

US5421J 

54H21W 

83d 

US7421J 

54H21W 

84# 

54H22FM 

54H22W 

85d 

74H22FC 

54H22W 

86 

S54H22W 

54H22W 

87d 

SN54H22W 

54H22W 

88d 

SN74H22W 

54H22W 

89d 

US54H22J 

54H22W 

90d 

US74H22J 

54H22W 

91d 

MC3028F 

54H28W 

92d 

MC3128F 

54H28W 

93d 

MC3029F 

54H29W 

94d 

MC3129F 

54H29W 

95 

54H52FM 

54H52W 

96d 

74H52FC 

54H52W 

97# 

S54H52W 

54H52W 

98d 

SN54H52W 

54H52W 

99d 

MC3031F 

54H52W 

lOOd 

MC3131F 

54H52W 

101 d 

SN54H52F 

54H52W 

102d 

SN74H52F 

54H52W 

103d 

SN74H52W 

54H52W 

104d 

US54H52J 

54H52W 

105d 

US74H52J 

54H52W 

106d 

US5452J 

54H52W 

107d 

US7452J 

54H52W 

1084 

54H53FM 

54H53W 

109d 

9008-1-3L 

54H53W 

110d 

9008-9-3L 

54H53W 


IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 

_ (3) PKG TYPE (41 TYPE & (5) TYPE NUMBER 

ED 14J 

TYPE FUNCTIONAL PACKAGE TYPE CKTS 

NUMBER EQUIVALENT TECH TYPE OF PER 

NUMBER GATE PKG 


9008FC 

9008FM 

S54H53W 

54H53W 

54H53W 

54H53W 

TTL 

TTL 

TTL 

S5453W 

54H53W 

TTL 

SN54H53W 

54H53W 

TTL 

FJH172B 

54H53W 

TTL 

MC3032F 

54H53W 

1 IL 

MC3132F 

54H53W 

TTL 

N8848J 

54H53W 

TTL 

S8848J 

54H53W 

TTL 

SFC453HPM 

54H53W 

TTL 

SFC453PM 

54H53W 

TTL 

SN54H53F 

54H53W 

TTL 

SN74H53F 

54H53W 

TTL 

SN74H53W 

54H53W 

TTL 

US54H53J 

54H53W 

TTL 

US74H53J 

54H53W 

TTL 

MCBC5454 

54H54W 

TTL 

T74H54B1 

54H54W 

I IL 

T74H54D1 

54H54W 

TTL 

T74H54D2 

54H54W 

TTL 

54H54FM 

54H54W 

TTL 

74H54FC 

54H54W 

TTL 

S54H54W 

54H54W 

TTL 

S5454W 

54H54W 

TTL 

SN54H54W 

54H54W 

TTL 

HDT54H54R 

54H54W 

TTL 

MCB5454F 

54H54W 

TTL 

RDT54H54R 

54H54W 

TTL 

SFC454HPM 

54H54W 

TTL 

SFC454PM 

54H54W 

TTL 

SN54H54F 

54H54W 

TTL 

SN74H54F 

54H54W 

TTL 

SN74H54W 

54H54W 

1 IL 

US54H54J 

54H54W 

TTL 

US74H54J 

54H54W 

TTL 

54H55FM 

54H55W 

TTL 

74H55FC 

54H55W 

TTL 

S54H55W 

54H55W 

TTL 

SN54H55W 

54H55W 

TTL 

MC3034F 

54H55W 

TTL 

MC3134F 

54H55W 

TTL 

SN54H55F 

54H55W 

TTL 

SN74H55F 

54H55W 

TTL 

SN74H55W 

54H55W 

TTL 

US54H55J 

54H55W 

TTL 

US74H55J 

54H55W 

TTL 

US5455J 

54H55W 

TTI 

US7455J 

54H55W 

TTL 

54H61FM 

54H61W 

TTL 

74H61FC 

54H61W 

TTL 

S54H61W 

54H61W 

ML 

SN54H61W 

54H61W 

TTL 

SN54H61F 

54H61W 

TTL 

SN74H61F 

54H61W 

TTL 

SN74H61W 

54H61W 

TTL 

US54H61J 

54H61W 

TTL 

US74H61J 

54H61W 

TTL 

US5461J 

54H61W 

TTL 

US7461J 

54H61W 

TTL 

MC3019F 

54H61W 

TTL 

MC3119F 

54H61W 

TTL 

54H62FM 

54H62W 

TTL 

74H62FC 

54H62W 

TTL 

S54H62W 

54H62W 

TTL 

SN54H62W 

54H62W 

TTL 

MC3118F 

54H62W 

TTL 

SN54H62F 

54H62W 

TTL 

SN74H62F 

54H62W 

TTL 

SN74H62W 

54H62W 

TTL 

US54H62J 

54H62W 

TTL 

US74H62J 

54H62W 

TTL 

US5462J 

54H62W 

TTL 

US7462J 

54H62W 

TTL 

MC3018F 

54H62W 

TTL 

MC3122F 

54H89W 

TTL 

DM54L01J 

54LS01 

TTL 

54LS01CH 

54LS01W 

TTL 

54LS01W 

54LS01W 

TTL 

74LS01W 

54LS01W 

TTL 

S54LS01W 

54LS01W 

TTL 

SN54LS01W 

54LS01W 

TTL 

T112F1 

54LS01W 

TTL 

T112F2 

54LS01W 

TTL 

FJH232B 

54LS01W 

TTL 

NE880J 

54LS01W 

TTL 

NE8880J 

54LS01W 

TTL 

SE880J 

54LS01W 

TTL 

SE8880J 

54LS01W 

TTL 

54LS21CH 

54LS21W 

TTL 

74LS21CH 

54LS21W 

TTL 

54LS21W 

54LS21W 

TTL 

74LS21W 

54LS21W 

TTL 

S54LS21W 

54LS21W 

TTL 

SN54LS21W 

54LS21W 

TTL 

SN74LS21W 

54LS21W 

TTL 

9LS21FC 

54LS21W 

TTL 

9LS21FM 

54LS21W 

TTL 

54LS21FM 

54LS21W 

TTL 

74LS21FC 

54LS21W 

TTL 

MC3011F 

54LS21W 

TTL 

MC3026F 

54LS21W 

TTL 

MC3111F 

54LS21W 

TTL 

MC3126F 

54LS21W 

TTL 

9386FC 

54LS266 

TTL 

MC74HC266J 

54LS266N 

CMS 

MC74HC266N 

54LS266N 

CMS 

MM54HC266J 

54LS266N 

CMS 

4077BFC 

54LS266W 

CMS 

4077BFM 

54LS266W 

CMS 


OTHER 

OTHER 

OTHER 

AND 

AND 

AND 

3 

3 

3 


OTHER 

AND 

3 


OTHER 

AND 

3 


OTHER 

AND 

3 


OTHER 

MULT 

3 


OTHER 

MULT 

3 


FLAT P 

ANDOR 

1 


FLAT P 

ANDOR 

1 


FLAT P 

ANDOR 

1 


FLAT P 

ANDOR 

1 


OTHER 

ANDOR 

1 


OTHER 

ANDOR 

1 


OTHER 

ANDOR 

1 


OTHER 

ANDOR 

1 


OTHER 

ANDOR 

1 


OTHER 

ANDOR 

1 


OTHER 

ANDOR 

1 


OTHER 

ANDOR 

1 


OTHER 

MULT 

1 


OTHER 

EXNOR 

4 

14n 

DIP 

NAND 

4 

90n 

CHIP 

NAND 

4 

14n 

FLAT P 

NAND 

4 

14n 

FLAT P 

NAND 

4 

22n 

FLAT P 

NAND 

4 

32n 

FLAT P 

NAND 

4 

32n 

FLAT P 

NAND 

4 

35n 

FLAT P 

NAND 

4 

32n 

OTHER 

NAND 

4 

30n 

OTHER 

NAND 

4 

13n 

OTHER 

NAND 

4 

25n 

OTHER 

NAND 

4 

13n 

OTHER 

NAND 

4 

25n 

CHIP 

AND 

2 

lOn 

CHIP 

AND 

2 

14n 

FLAT P 

AND 

2 

lOn 

FLAT P 

AND 

2 

14n 

FLAT P 

AND 

2 

20n 

FLAT P 

AND 

2 

20n 

FLAT P 

AND 

2 

15n 

OTHER 

AND 

2 

lOn 

OTHER 

AND 

2 

lOn 

OTHER 

AND 

2 

lOn 

OTHER 

AND 

2 

lOn 

OTHER 

AND 

2 

9.0n 

OTHER 

AND 

2 

9.On 

OTHER 

AND 

2 

9.0n 

OTHER 

AND 

2 

9.0n 

FLAT P 

EXNOR 

4 

25n 

DIP 

EXNOR 

4 

30n 

DIP 

EXNOR 

4 

30n 

DIP 

EXNOR 

4 

30n 

FLAT P 

EXNOR 

4 

44n 

FLAT P 

EXNOR 

4 

44n 


0. A T,A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 











GATES 


IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 


LINE 

No. 

H 

TYPE 

NUMBER 

U 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

ij 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

±J 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

(s) 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

I] 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

a 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

(s) 

Id 

CD4077BK 

54LS266W 

CMS 

FLAT P 

EXNOR 

4 

130n 

111d 

9949FC 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

36n 

2 

HCC4077BK 

54LS266W 

CMS 

FLAT P 

EXNOR 

4 

70n 

112d 

CD2302-946 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

25n 


HEF4077BT 


CMS 

FLAT P 

EXNOR 

4 

70n 

113d 

CD2303-949 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

25n 

4 

HEF4077BTD 

54LS266W 

CMS 

FLAT P 

EXNOR 

4 

50n 

114d 

D946-1U 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

25n 

5d 

SCL4077BF 

54LS266W 

CMS 

FLAT P 

EXNOR 

4 

130n i 

115d 

D946-9U 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

25n 

6d 

54LS266W 

54LS266W 

TTL 

FLAT P 

EXNOR 

4 

17n 

116d 

DTL394651 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

80n 

7d 

74LS266W 

54LS266W 

TTL 

FLAT P 

EXNOR 

4 

17n 

117d 

DTL394659 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

80n 

8 

9386FM 

54LS266W 

TTL 

FLAT P 

EXNOR 

4 

25n 

118 

E302D2 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

90n 


S54LS266W 

54LS266W 

TTL 

FLAT P 

EXNOR 

4 

30n 

119 

E302D7 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

90n 

10 

S8242W 

54LS266W 

TTL 

FLAT P 

EXNOR 

4 

28n 

120d 

MIC946-1B 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

80n 

lid 

SN54LS266W 

54LS266W 

TTL 

FLAT P 

EXNOR 

4 

30n 

121 d 

MIC946-5B 

54SOOW 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

80n 

12d 

9LS266FC 

54LS266W 

TTL 

OTHER 

EXNOR 

4 

23n 

122d 

MIC949-1B 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

50n 

13d 

9LS266FM 

I'll 1 1 1 I 1 ' — 

TTL 

OTHER 

EXNOR 

4 

23n 

123d 

MIC949-5B 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

50n 

14f 

54LS266FM 

H 1 1 1 iiM 

TTL 

OTHER 

EXNOR 

4 

23n 

124d 

SI946D 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

35n 

15d 

74LS266FC 

54LS266W 

TTL 

OTHER 

EXNOR 

4 

23n 

125d 

6046BH 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

63n 

16# 

N8242Q 

54LS266W 

TTL 

OTHER 

EXNOR 

4 

18n 

126d 

HDD946R 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

30n 

17d 

SN54LS386AW 

54LS386 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

30n 

127d 

MC846F 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

30n 

18d 

54LS386CH 

54LS386W 

TTL 

CHIP 

EXOR 

4 

8.0n 

128d 

MC849F 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

25n 

19d 

74LS386CH 

54LS386W 

TTL 

CHIP 

EXOR 

4 

8.On 

129d 

MC946F 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

30n 

20 

54LS386FM 

54LS386W 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

17n 

130d 

MCE946F 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

21d 

54LS386W 

54LS386W 

TTL 

-LAT P 

EXOR 

4 

8,0n 

131 d 

PL946 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


22d 

74LS386W 

54LS386W 

TTL 

-LAT P 

EXOR 

4 

8.0n 

132d 

PL9946-51 

54SOOW 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

23 

S54LS386W 

54LS386W 

TTL 

-LAT P 

EXOR 

4 

30n 

133d 

PL9946-59 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

24d 

SN54LS386W 

54LS386W 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

30n 

134d 

PL9946E51 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

25d 

54LS51CH 

54LS&1W 

II L 

CHlK 

Aui 

2 


i3t)d 

rLy946E59 

54SG0VV 

DTL 

uiribn 

NANu> 

4 

SGu 

26d 

54LS51W 

54LS51W 

TTL 

-LAT P 

AOI 

2 


136d 

PL9949-51 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

50n 

27d 

74LS51W 

54LS51W 

TTL 

-LAT P 

AOI 

2 


137d 

PL9949-59 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

50n 

28# 

S54LS51W 

54LS51W 

TTL 

-LAT P 

AOI 

2 


138d 

RDD946R 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

30n 

29# 

SN54LS51W 

54LS51W 

TTL 

-LAT P 

AOI 

2 


139d 

SI846 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

30d 

SN74LS51W 

54LS51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


140d 

SI846F 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

31d 

9LS51FC 

54LS51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


141 d 

SI946 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

32d 

9LS51FM 

54LS51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


142d 

SI946F 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

33 ♦ 

54LS51FM 

54LS51W 

TTL 

OTHER 

AOi 

2 


143d 

SN1503 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

25n 

34d 

74LS51FC 

54LS51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


144d 

SN15846 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

35d 

54LS54CH 

54LS54W 

TTL 

CHIP 

AOI 

1 


145d 

SN15849F,R 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


36d 

74LS54CH 

54LS54W 

TTL 

CHIP 

AOI 

1 


146d 

SN 15946 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

37d 

54LS54W 

54LS54W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


147d 

SW946-1D 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

30n 

38d 

74LS54W 

54LS54W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


148d 

SW946-1F 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

30n 

39 ♦ 

S54LS54W 

54LS54W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


149d 

SW946-2D 

54S00W 

DTL. 

OTHER 

NAND 

4 

30n 

40d 

SN54LS54W 

54LS54W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


150d 

SW946-2F 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

30n 

41d 

SN74LS54W 

54LS54W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


151 d 

SW949-1D 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

20n 

42d 

9LS54FC 

54LS54W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


152d 

SW949-1F 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

20n 

43d 

9LS54FM 

54LS54W t 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


153d 

SW949-1P 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

20n 

44 ♦ 

54LS54FM 

54LS54W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


154d 

SW949-2D 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

20n 

45d 

74LS54FC 

54LS54W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


155d 

SW949-2F 

54S00W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

20n 

46d 

54LS55CH 

54LS55W 

TTL 

CHIP 

AOI 

1 


156 

54F00FM 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

7.0n 

47d 

74LS55CH 

54LS55W 

TTL 

CHIP 

AOI 

1 


157d 

54LS00W 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

5.0n 

48d 

54LS55W 

54LS55W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


158 

54S00FM 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

3.0n 

49d 

74LS55W 

54LS55W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


159d 

74F00FC 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

3.9n 

504 

S54LS55W 

54LS55W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


160d 

74LS00W 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

lOn 

51d 

SN54LS55W 

54LS55W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


161 d 

74S00FC 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

3.0n 

52d 

SN74LS55W 

54LS55W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


162d 

9002-1-3L 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

lOn 

53d 

9LS55FC 

54LS55W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


163d 

9002-9-3L 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

13n 

54d 

9LS55FM 

54LS55W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


164d 

9002FC 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

13n 

55# 

54LS55FM 

54LS55W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


165 

9002FM 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

lOn 

56d 

74LS55FC 

54LS55W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


166 

DM5437W 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

22n 

57d 

SN54L51W 

54L51T 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


167d 

DM7437W 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

22n 

58d 

SN74L51T 

54L51T 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


168 

S54LS00W 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

15n 

59d 

SN54L51R 

54L51T 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


169 

S54S00W 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

5.0n | 

60d 

SN74L51R 

54L51T 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


170d 

SN54LS00W 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

15n 

61 d 

DM54L54F 

54L54T 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


171 d 

SN54S00W 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

5.0n 

624 

DM54L54W 

54L54T 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


172d 

SN74S00W 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

3.0n 

63d 

DM74L54F 

54L54T 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


173d 

T102F1 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

15n 

64d 

SN54L54W 

54L54T 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


174d 

T102F2 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

12n 

65d 

SN74L54T 

54L54T 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


175d 

9LS00FC 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

5.0n 

66d 

SN54L54R 

54L54T 

TTL 

OTHER 

AOI 

i 


176d 

9LS00FM 

54SOOW , 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

5.0n 

67d 

SN74L54R 

54L54T 

TTL 

OTHER 

AOI 

i 


177d 

9LS37FC 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

lOn 

68 ♦ 

DM54L55W 

54L55T 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


178d 

9LS37FM 

54SOOW 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

lOn 

69d 

DM74L55F 

54L55T 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


179 

54LS00FM 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

5.0n 

70d 

SN54L55W 

54L55T 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


180d 

74LS00FC 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

5.0n 

71d 

SN74L55T 

54L55T 

TTL 

FLAT P 

AOI 

i 


181 d 

501BH 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

180n 

72d 

SN54L55R 

54L55T 

TTL 

OTHER 

AOI 

i 


182d 

505BH 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

140n 

73d 

SN74L55R 

54L55T 

TTL 

OTHER 

AOI 

i 


183d 

531 BH 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

75n 

74d 

DM54L51F 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 

90n 

184d 

535BH 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

60n 

75d 

DM74L51F 

54L71T 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 

90n 

185d 

571 BH 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

25n 

76 

4030BFC 

54L86T 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

72n 

186d 

FJH132B 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

13n 

77 

4030BFM 

54L86T 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

72n 

187d 

MC3000F 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

6.0n 

78 

4070BFC 

54L86T 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

72n 

188d 

MC3100F 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

6.0n 

79 

4070BFM 

54L86T 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

72n 

189d 

MC5437F 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

22n 

80d 

CD4030AK 

54L86T 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

lOOn 

190d 

MC7437F 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

22n 

81 

CD4030MW 

54L86T 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

lOOn 

191 d 

MIC9002-1B 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


82 

CD4070BMW 

54L86T 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

80n 

192d 

MIC9002-5B 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


83 

HBC4030AK 

54L86T 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

lOOn 

193 

N8H80J 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

6.0n 

84# 

HCC4030BK 

54L86T 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

45n 

194d 

NC400PM 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

22n 

85 

HCC4070BK 

54L86T 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

70n 

195d 

NE480J 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

80n 

86 

MM4630AF 

54L86T 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

lOOn 

196d 

NE8480J 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

60n 

87d 

SCL4030AF 

54L86T 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

lOOn 

197 

S8H80J 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

6.0n 

88d 

SCL4030BF 

54L86T 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

140n 

198 

S8480J 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

95n | 

89d 

SCL4070BF 

54L86T 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

140n 

199d 

SE480J 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

54n 

90d 

HD9-4030A2 

54L86T 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 

lOOn 

200d 

SE8480J 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

60n 

91d 

HD9-4030A9 

54L86T 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 

150n 

201 d 

SN7437W 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

22n 

92d 

DM54L86F 

54L86T 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

60 n 

202d 

SW5437H 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

22n 

93d 

DM74L86F 

54L86T 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

60n 

203d 

T54LS00F 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

20n 

94 

S8241W 

54L86T 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

23n 

204d 

T74LS00F 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

20n 

95d 

SN54L86W 

54L86T 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

55n 

205d 

TG54S00F 

54SOOW 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

5.0n 

96d 

SN74L86T 

54L86T 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

55n 

206d 

TG74S00F 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

5.0n 

97 

N8241Q 

54L86T 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

IQn 

207d 

US54H37J 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

9.0n 

98d 

S8241Q 

54L86T 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

lOn 

208d 

US74H37J 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

9.0n 

99d 

SCL5201 

54L86T 

TTL 

OTHER 

OR 

4 

50n 

209d 

ZN5400F 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

29n 

100f 

74F00SC 

54S00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

6.0n 

21 Od 

ZN7400F 

54S00W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

29n 

101d 

SN74LS00W 

54S00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 


211# 

DM54S02J 

54S02 

ITL 

DIP 

NOR 

4 

7.5n 

102# 

TC40H000F 

54S00W 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

27n 

212* 

74F02SC 

54S02 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

6.0n i 

103# 

TC40H002F 

54S00W 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

27n 

213d 

HD9-54C02 

54S02W 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

60n 

104d 

HD9-54C00 

54S00W 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

60n 

214d 

HD9-74C02 

54S02W 

CMS 

OTHER 

NOR 

4 

60n 

105d 

HD9-74C00 

54S00W 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

60n 

215d 

54LS02CH 

54S02W 

TTL 

CHIP 

NOR 

4 

6.0n 

106 

946FM 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

80n 

216d 

74LS02CH 

54S02W 

TTL 

CHIP 

NOR 

4 

12n 

107 

949FM 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

50n 

217 

54F02FM 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

7.0n 

108d 

9046-1-31 

54S0QW 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

230n 

218d 

54LS02W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

6.0n 

109 

9946FC 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

lOOn 

219d 

74F02FC 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

4.8n 

110 

9946FM 

54S00W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

4 

80n 

220d 

74LS02W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

12n 
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5 , 


GATES 


a 

LINE TYPE 

No. NUMBER 


ID 

Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 


TT” 

TECH 


PACKAGE 

TYPE 


TYPE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 


LINE 

No. 


T5T 


TYPE 

NUMBER 


IN ORDER 0F:(1) FEMI N0.(2) TECH 

(3) PKG TYPE (4) TYPE & (5) TYPE NUMBER 


ET 

IType 

OF 

GATE 


HJ 

Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 


PT 

TECH 


HT 

PACKAGE 

TYPE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 









(s) 









(s) 

1# 

S54F02W 

54S02W 

TIL 

FLAT P 

TJOR 

4 

7.5n 


TTTB 

74LS09W ■’ 

54S09W “ 1 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

21n 

2 

S54LS02W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

15n 


1124 

5409FM 

54S09W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

32n 

3 

S54S02W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

5.5n 


113» 

DM5409W 

54S09W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

32n 

4d 

SN54LS02W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

15n 


114 

DM7819W 

54S09W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

16n 

5d 

SN54S02W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

5.5n 


115 

DM8819W 

54S09W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

16n 

6d 

SN74LS02W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

lOn 


116 

S54LS09W 

54S09W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

35n 

7d 

SN7428W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

18 


117 

S54S09W 

54S09W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

lOn 

8d 

SN74128W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

18 


1184 

S5409W 

54S09W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

34n 

9d 

9LS02FC 

54S02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

5.0n 


119d 

SN54LS09W 

54S09W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

35n 

lOd 

9LS02FM 

54S02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

5.0n 


120d 

SN54S09W 

54S09W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

lOn 

11 

54LS02FM 

54S02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

5.0n 


121 d 

SN74LS09W 

54S09W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

20n 

12d 

74LS02FC 

54S02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

5.0n 


122d 

SN5409W 

54S09W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

32n 

13d 

MC3002F 

54S02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

6.0n 


123d 

9LS09FC 

54S09W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

13n 

14 

MC3102F 

54S02W 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

6.On 


124d 

9LS09FM 

54S09W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

13n 

15# 

DM54S03J 

54S03 

ITL 

DIP 

NAND 

4 

11n 


1254 

54LS09FM 

54S09W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

13n 

16f 

DM54L26J 

54S03 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

90n 


126d 

74LS09FC 

54S09W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

13n 

17i 

DM5426J 

54S03 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

24n 


127d 

MC3001F 

54S09W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

9.0n 

18d 

MC1818F 

54S03W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

30n 


128 

MC3101F 

54S09W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

9.0n 

19 

MC1918F 

54S03W 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

30n 


129 

SFC409P 

54S09W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

20d 

525BH 

54S03W 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

I.Ou 


130d 

SN5409S 

54S09W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

21d 

54LS03W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

14n 


131 d 

SN7409S 

54S09W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

224 

54LS26FM 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

22n 


132d 

TG54S09F 

54S09W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

9.0n 

23d 

54LS26W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

14n 


133d 

TG74S09F 

54S09W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

9.0n 

24d 

74LS03W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

22n 


134d 

US5409J 

54S09W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

30n 

25d 

74LS26W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

22n 


135d 

US7409J 

54S09W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

30n 

264 

5403FM 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

45n 


136t 

DM54S10J 

54S10 

ITL 

DIP 

NAND 

3 

8.0n 

274 

DM5438W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

22n 


137t 

74F10SC 

54S10 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

6.0n 

28d 

DM7438W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

22n 


138d 

HD9-54C10 

54S10W 

CMS 

OTHER 

NAND 

3 

70n 

29 

S54LS03W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

32n 


139d 

MIC962-1C 

54S10W 

DTL 

CAN 

NAND 

3 

80n 

30 

S54LS26W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

32n 


140d 

MIC962-5C 

54S10W 

DTL 

CAN 

NAND 

3 

80n 

314 

S54S03W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

7.0n 


141 d 

MIC963-1C 

54S10W 

DTL 

CAN 

NAND 

3 

50n 

324 

S5403W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

45n 


142d 

MIC963-5C 

54S10W 

DTL 

CAN 

NAND 

3 

50n 

33d 

SN54LS03W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

32n 


143d 

SW962-1T 

54S10W 

DTL 

CAN 

NAND 

3 

30n 

34d 

SN54S03W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

7.5n 


144d 

SW962-2T 

54S10W 

DTL 

CAN 

NAND 

3 

30n 

35d 

SN74S03W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 4 

7.5n 


145d 

SW963-1T 

54S10W 

DTL 

CAN 

NAND 

3 

20n 

36d 

SN5403W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

45n 


146d 

SW963-2T 

54S10W 

DTL 

CAN 

NAND 

3 

20n 

37d 

SN5426W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

24n 


147 

962FM 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

80n 

38d 

9LS03FC 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

14n 


148 

963FM 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

50n 

39d 

9LS03FM 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

14n 


149 

9962FC 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOOn 

40d 

9LS38FC 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

14n 


150 

9962FM 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

80n 

41d 

9LS38FM 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

14n 


151 d 

9963FC 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

36n 

424 

54LS03FM 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

14n 


152d 

CD2308-962 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

25n 

43d 

74LS03FC 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

14n 


153d 

CD2309-963 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

25n 

444 

9012FM 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 


154d 

D962-1U 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

25n 

45d 

MC5438F 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

22n 


155d 

D962-9U 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

25n 

46d 

MC7438F 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

22n 


156d 

DTL396251 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

80n 

47 

N8481J 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

150n 


157d 

DTL396259 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

80n 

48d 

NE481J 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

75n 


158 

E303D2 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOOn 

49 

S8481J 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

150n 


159 

E303D7 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOOn 

50d 

SE481J 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

75n 


160d 

MIC962-1B 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

80n 

51d 

SN7426W 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

24n 


161d 

MIC962-5B 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

80n 

52d 

SN7438W 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

22n 


162d 

MIC963-1B 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

50n 

53d 

SW5438H 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

22n 


163d 

MIC963-5B 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

50n 

54d 

TG54S03F 


TTL 

OTHER 

NAND 

4 

7.5n 


164d 

SI962D 

54S10W 

DTL 

FLAT P 

NAND 

3 

35n 

55d 

TG74S03F 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

7.5n 


165d 

HDD962R 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

30n 

56d 

US5438J 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

15n 


166d 

MC862F 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

30n 

57d 

US7438J 

54S03W 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

15n 


167d 

MC863F 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

25n 

58d 

PL9936-51 

54S04W 

DTL 

OTHER 

NAND 

6 

80n 


168d 

MC962F 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

30n 

59d 

PL9936-59 

54S04W 

DTL 

OTHER 

NAND 

6 

80n 


169d 

MC963F 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

25n 

60d 

PL9937-51 

54S04W 

DTL 

OTHER 

NAND 

6 

50n 


170d 

MCE962F 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 


61 d 

PL9937-59 

54S04W 

DTL 

OTHER 

NAND 

6 

50n 


171 d 

PL962 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 


624 

DM54S08J 

54S08 

ITL 

DIP 

AND 

4 

11 n 


172d 

PL963 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 


634 

DM54L08J 

54S08 

TTL 

DIP 

AND 

4 

90n 


173d 

PL9962 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 


644 

74F08SC 

54S08 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

6.0n 


174d 

PL9962-51 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

80n 

65 

MC1906F 

54S08W 

DTL 

OTHER 

AND 

4 

30n 


175d 

PL9962-59 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

80n 

66 

MC1907F 

54S08w 

DTL 

OTHER 

AND 

4 

35n 


176d 

PL9963 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 


67 ▼ 

74HC08N 

54S08W 

CMS 

DIP 

AND 

4 

20n 


177d 

PL9963-51 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

50n 

68 ▼ 

74HCT08N 

54S08W 

CMS 

DIP 

AND 

.4 

30n 


178d 

PL9963-59 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

50n 

69 ▼ 

74HC08D 

54S08W 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

20n 


179d 

RDD962R 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

30n 

70 ▼ 

74HCT08D 


CMS 

FLAT P 

AND 

4 

30n 


180d 

SI862 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

80n 

714 

TC40H008F 

54S08W 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

29n 


181 d 

SI 962 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

90n 

72d 

HD9-54C08 

54S08W 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

70n 


182d 

SN1505 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

25n ! 

73d 

HD9-74C08 

54S08W 

CMS 

OTHER 

AND 

4 

70n 


183d 

SN15862 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

80n 

74d 

54LS08CH 

54S08W 

TTL 

CHIP 

AND 

4 

8.5n 


184d 

SN15863F.R 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 


75d 

74LS08CH 

54S08W 

TTL 

CHIP 

AND 

4 

13n 


185d 

SN15962 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 


76 

54F08FM 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

7.0n 


186d 

SN15963F.R 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 


77 

54H08FM 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

12n 


187d 

SN54962 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

80n 

78d 

54LS08W 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

8.5n 


188d 

SW962-1D 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

30n 

79d 

74F08FC 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

5.5n 


189d 

SW962-1F 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

30n 

80d 

74LS08W 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

13n 


190d 

SW962-2D 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

30n 

81 

5408FM 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

27n 


191 d 

SW962-2F 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

30n 

82d 

7408FC 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

27n 


192d 

SW963-1D 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

20n 

83 

DM5408W 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

32n 


193d 

SW963-1F 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

20n 

84 

S54F08W 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

5.6n 


194d 

SW963-2D 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

20n 

85 

S54H08W 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

12n 


195d 

SW963-2F 

54S10W 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

20n 

86 

S54LS08W 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

20n 


196d 

54LS10CH 

54S10W 

TTL 

CHIP 

NAND 

3 

5.0n 

87 

S54S08W 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

7.5n 


197d 

74LS10CH 

54S10W 

TTL 

CHIP 

NAND 

3 

lOn 

88 

S5408W 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

27n 


198 

54F10FM 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

7.0n 

89d 

SN54LS08W 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

20n 


199d 

54LS10W 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

5.0n 

90d 

SN54S08W 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

7.5n 


200 

54S10FM 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

3.0n 

91d 

SN74LS08W 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

13n 


201 d 

74F10FC 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

3.9n 

92d 

SN5408W 

54S08W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

27n 


202d 

74LS10W 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

93d 

9LS08FC 

54S08W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

8.0n 


203d 

74S10FC 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

3.0n 

94d 

9LS08FM 

54S08W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

8.0n 


204d 

9003-1-3L 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

95 

54LS08FM 

54S08W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

8.0n 


205d 

9003-9-3L 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

13n 

96d 

74LS08FC 

54S08W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

8.0n 


206d 

9003FC 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

13n 

97 

SFC408P 

54S08W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

27n 


207 

9003FM 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

98 

SFC408PM 

54S08W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

27n 


208 

S54LS10W 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

15n 

99d 

SN7408W 

54S08W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

27n 


209 

S54S10W 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

5.0n 

lOOd 

TG54S08F 

54S08W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

7.5n 


21 Od 

SN54LS10W 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

15n 

101d 

TG74S08F 

54S08W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

7.5n 


21 id 

SN54S10W 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

5.0n 

102d 

US54H08J 

54S08W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

15n 


212d 

SN74LS10W 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 

103d 

US74H08J 

54S08W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

15n 


213d 

SN74S10W 

54S10W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

3.0n 

104d 

US5408J 

54S08W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

16n 


214d 

9LS10FC 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

6.0n 

105d 

US7408J 

54S08W 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

16n 


215d 

9LS10FM 

54S10W 

lCTL 

OTHER 

NAND 

3 

6.0n 

1064 

DM54S09J 

54S09 

ITL 

DIP 

AND 

4 

18n 


216 

54LS10FM 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

6.0n 

107 

SFC409PM 

54S09w 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 


217d 

74LS10FC 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

6.0n 

108d 

54LS09CH 

54S09W 

TTL 

CHIP 

AND 

4 

13n 


218d 

503BH 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

180n 

109d 

54LS09W 

54S09W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

13n 


219d 

507BH 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

140n 

1104 

54S09FM 

54S09W 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

lOn 


220d 

533BH 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

75n 


160 
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5. 

GATES 



IN ORDER 0F:(1) 
(3) PKG TYPE (41 

FEMI N0.(2) TECH 
TYPE & (5) TYPE Nl 

MBER 


m 

iJ 

U 

3] 

a 





HI 

IT 

2J 

3J 

4] 



JNE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 



NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 




NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 

Id 

537BH 

54$ 10W 

TTT~ 

OTHER 

NAND 

3 

60n 


111d 

SE808J 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

13n 

2d 

573BH 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

25n 


112d 

SE8808J 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

25n 

3d 

577BH 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

25n 


113d 

T54LS30F 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

35n 

4d 

FJH122B 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

13n 


114d 

T74LS30F 

54S30W | 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

35n 

5d 

MC3005F 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

6.0n 


115d 

TG54S30F 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

7.0n 

6d 

MC3105F 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

6.0n 


116d 

TG74S30F 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

7.0n 

7d 

MIC9003-1B 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 



117# 

DM54S40J 

54S40 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

9.0n 

8d 

MIC9003-5B 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 



118 

DM54S51J 

54S51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

8.0n 

9 

N8H70J 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

6.0n 


119 ♦ 

54S51FM 

54S51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


10 

N8470J 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

95n 


120 

S54S51W 

54S51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


11 

N8870J 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

13n 


121 d 

SN54S51W 

54S51W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 


12d 

NE470J 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

43n 


122d 

FJH152B 

54S51W 

TTL 

OTHER 

ANDOR 

2 


13d 

NE870J 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

13n 


123d 

TG54S51F 

54S51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


14d 

NE8470J 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

60 n 


124d 

TG74S51F 

54S51W 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


15d 

NE8870J 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

25n 


125 ♦ 

DM54S64J 


TTL 

DIP 

AOI 

1 

8.0n 

16 

S8H70J 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

6.0n 


126» 

74F64SC 

54S64 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 

7.5n 

17 

S8470J 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

95n 


127 

54F64FM 

54S64W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


18 

S8870J 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

13n 


128 ♦ 

54S64FM 

54S64W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


19d 

SE470J 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

43 n 


129d 

74F64FC 

54S64W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


20d 

SE870J 

54S10W i 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

13n 


130d 

74S64FC 

54S64W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


21d 

SE8470J 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

60n 


131 ♦ 

S54F64W 

54S64W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


22d 

SE8870J 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

25n 


132# 

S54S64W 

54S64W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


23d 

T54LS10F 

54S10W 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

20n 


133 ♦ 

SN54S64W 

54S64W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


24d 

T74LS10F 

54S10W 

TTL 

OTHER 

VIAND 

3 

20n 


134d 

SN74S64W 

54S64W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


25u 

26d 

TG54S1GF 

TG74S10F 

5431 GW 

54S10W 

i i L 

TTL 

kj i ntn 

OTHER 

Vir\niu 

NAND 

3 

5!on 


i vuu 

136d 

i uunouti 

TG74S64F 

54S64W 

TTL 

OTHER 

Aoi 

i 


27 ♦ 

DM54S11J 

54S11 

ITL 

DIP 

AND 

3 

11n 


137 ♦ 

DM54S65J 

54S65 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

12n 

28# 

DM54L11J 

54S11 

TTL 

DIP 

AND 

3 

90n 


138 ♦ 

54S65FM 

54S65W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 

2.0n 

294 

74F11SC 

54S11 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

6.0n 


139d 

74S65FC 

54S65W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 

5.0n 

30 ▼ 

74HC11N 

54S11W 

CMS 

DIP 

AND 

3 

21n 


140f 

S54S65W 

54S65W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 

8.5n 

31 T 

74HCT11N 

54S11W 

CMS 

DIP 

AND 

3 

35n 


141 d 

SN54S65W 


TTL 

FLAT P 

AOI 

1 

8.5n 

32 ▼ 

74HC11D 

54S11W 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

21n 


142d 

SN74S65W 

54S65W 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 

5.0n 

33 t 

74HCT11D 

54S11W 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

35n 


143d 

TG54S65F 

54S65W 

TTL 

OTHER 

AOI 

i 

8.5n 

34d 

54LS11CH 

54S11W 

TTL 

CHIP 

AND 

3 

8.5n 


144d 

TG74S65F 

54S65W 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 

8.5n 

35d 

74LS11CH 

54S11W 

TTL 

CHIP 

AND 

3 

13n 


145d 

TL660L 

6-60 

DTL 

DIP 

NAND 

2 

110n 

36 

54F11FM 

54S11W 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

7.0n 


146d 

TL660P 

6-60 

DTL 

DIP 

NAND 

2 

110n 

37d 

54LS11W 

54S11W 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

8.5n 


147d 

TL661L 

6-60 

DTL 

DIP 

NAND 

2 

125n 

38 

54S11FM 

54S11W 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

5.0n 


148d 

TL661P 

6-60 

DTL 

DIP 

NAND 

2 

125n 

39d 

74F11FC 

54S11W 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

5.5n 


149d 

TL662L 

6-60 

DTL 

DIP 

NAND 

2 

140n 

40d 

74LS11W 

54S11W 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

13n 


150d 

TL662P 

6-60 

DTL 

DIP 

NAND 

2 

140n 

41d 

74S11FC 

54S11W 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

5.0n 


151 d 

HEPC0905P 

6-60 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 

125n 

42 

S54F11W 

54S11W 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

5.6n 


152v 

MC660P 

6-60 P 

DTL 

DIP 

NAND 

2 

110n 

43 

S54LS11W 

54S11W 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

20n 


153t 

MC661P 

6-60P 

DTL 

DIP 

NAND 

2 

125n 

44 

S54S11W 

54S11W 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

7.5n 


154t 

MC662P 

6-60 P 

DTL 

DIP 

NAND 

2 

140n 

45d 

SN54LS11W 

54S11W 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

20n 


155t 

MC660L 

6-60 P 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 

110n 

46d 

SN54S11W 

54S11W 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

7.5 


156t 

MC661L 

6-60P 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 

125n 

47d 

SN74LS11W 

54S11W 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

13n 


157 ▼ 

MC662L 

6-60 P 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 

140n 

48d 

SN74S11W 

54S11W 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

5.0n 


158d 

TL668L 

6-68 

DTL 

DIP 

NAND 

4 

125n 

49d 

T103F1 

54S11W 

TTL 

FLAT P 

'JAND 

3 

15n 


159d 

TL668P 

6-68 

DTL 

DIP 

NAND 

4 

125n 

50d 

T103F2 

54S11W 

TTL 

FLAT P 

VIAND 

3 

12n 


160d 

TL672L 

6-68 

DTL 

DIP 

NAND 

4 

110n 

51d 

9LS11FC 

54S11W 

TTL 

OTHER 

AND 

3 

8.5n 


161 d 

TL672P 

6-68 

DTL 

DIP 

NAND 

4 

110n 

52d 

9LS11FM 

54S11W 

TTL 

OTHER 

AND 

3 

8.5n 


162t 

MC668P 

6-68P 

DTL 

DIP 

NAND 

4 

125n 

53 

54LS11FM 

54S11W 

TTL 

OTHER 

AND 

3 

8.5n 


163t 

MC672P 

6-68 P 

DTL 

DIP 

NAND 

4 

110n 

54d 

74LS11FC 

54S11W 

TTL 

OTHER 

AND 

3 

8.5n 


164v 

MC668L 

6-68P 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

125n 

55d 

MC3006F 

54S11W 

TTL 

OTHER 

AND 

3 

9.0n 


165t 

MC672L 

6-68P 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 

110n 

56d 

MC3106F 

54S11W 

TTL 

OTHER 

AND 

3 

9.0n 


166t 

MC669P 

6-69 P 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


57d 

TG54S11F 

54S11W 

TTL 

OTHER 

AND 

3 

7.5n 


167d 

HEPC0903P 

6-69 P 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


58d 

TG74S1 IF 

54S11W 

TTL 

OTHER 

AND 

3 

7.5n 


168t 

MC669L 

6-69P 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


59 

54S133FM 

54S133W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

7.0n 


169d 

TL670L 

6-70 

DTL 

DIP 

NAND 

3 

125n 

60 

N74S133W 

54S133W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

7.0n 


170d 

TL670P 

6-70 

DTL 

DIP 

NAND 

3 

125n 

61 

S54S133W 

54S133W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

7.0n 


171 d 

TL671L 

6-70 

DTL 

DIP 

NAND 

3 

110n 

62d 

SN54LS133W 

54S133W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

38n 


172d 

TL671P 

6-70 

DTL 

DIP 

NAND 

3 

110n 

63d 

SN54S133W 

54S133W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

7.0n 


173t 

MC670P 

6-70P 

DTL 

DIP 

NAND 

3 

125n 

64d 

SN74LS133W 

54S133W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

38n 


174t 

MC671P 

6-70P 

DTL 

DIP 

NAND 

3 

110n 

65d 

9LS133FC 

54S133W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

17n 


175v 

MC670L 

6-70P 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

125n 

66d 

9LS133FM 

54S133W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

17n 


176v 

MC671L 

6-70P 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 

110n 

67 

54LS133FM 

54S133W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

17n 


177 

H105D1 

6-73P 

DTL 

DIP 

ANDOR 

2 

105n 

68d 

74LS133FC 

54S133W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

17n 


178 

H105D2 

6-73P 

DTL 

DIP 

ANDOR 

2 

105n 

69 ♦ 

DM54S134J 

54S134 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

9.0n 


179 

H105D6 

6-73P 

DTL 

DIP 

ANDOR 

2 

105n 

70 ♦ 

54S134FM 

54S134W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

7.5n 


180 

H205B1 

6-73P 

DTL 

DIP 

ANDOR 

2 

105n 

71 ♦ 

N74S134W 

54S134W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

7.5n 


181 ▼ 

MC673P 

6-73P 

DTL 

DIP 

AOI 

2 

110n 

72 ♦ 

S54S134W 

54S134W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

7.5n 


182 ▼ 

MC674P 

6-73P 

DTL 

DIP 

AOI 

2 

125n 

73d 

SN54S134W 

54S134W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

7.5n 


183t 

MC673L 

6-73P 

DTL 

OTHER 

AOI 

2 

11 On 

74 ♦ 

DM54S135J 

54S135 

TTL 

DIP 

MULT 

4 

18n 


184t 

MC674L 

6-73P 

DTL 

OTHER 

AOI 

2 

125n 

75 ♦ 

54S135FM 

54S135W 

TTL 

FLAT P 

MULT 

4 

13n 


185t 

MC683P 

6-83P 

DTL 

DIP 

EXOR 

4 

300n 

76# 

S54S135W 

54S135W 

TTL 

FLAT P 

MULT 

4 

15n 


186t 

MC683L 

6-83P 

DTL 

OTHER 

EXOR 

4 

300n 

77d 

SN54S135W 

54S135W 

TTL 

FLAT P 

MULT 

4 

14n 


187 ♦ 

SN54HC08J 

70-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 

30n 

78 

54LS260FM 

54S260W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

12n 


188 

54AC00DM(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

8.5n 

79 

54S260FM 

54S260W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

6.0n 


189 

54AC00SM(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

8.5n 

80 

S54LS260W 

54S260W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

12n 


190 

54ACT00DM(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

8.5n 

81 

S54S260W 

54S260W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

6.0n 


191 

54ACT00SM(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

8.5n 

82d 

SN54LS260W 

54S260W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

12n 


192 

74AC00DC(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

8.5n 

83d 

SN54S260W 

54S260W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

6.0n 


193 

74AC00PC(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

8.5n 

84d 

SN74LS260W 

54S260W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

12n 


194 

74ACT00DC(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

8.5n 

85 

DM54S30J 

54S30 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

lOn 


195 

74ACT00PC(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

8.5n 

86d 

HD9-54C30 

54S30W 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

90n 


1964 

74HC00N 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

20n 

87d 

HD9-74C30 

54S30W 

CMS 

OTHER 

NAND 

1 

90n 


197» 

74HCT00N 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

24n 

88d 

54LS30CH 

54S30W 

TTL 

CHIP 

NAND 

1 

7.On 


198# 

LC74HC00 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

20n 

89d 

74LS30CH 

54S30W 

TTL 

CHIP 

NAND 

1 

20n 


199 

M54HC00F1 (A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 


90d 

54LS30W 

54S30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

7.0n 


200 

M74HC00BKA) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 


91 

54S30FM 

54S30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

22n 


201 

M74HC00F1 (A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 


92d 

74LS30W 

54S30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

20n 


202 

M74HC00P 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 


93 

N74H30W 

54S30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

8.9n 


203 

MC54HCT00J(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 


94 

S54LS30W 

54S30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

20n 


204 

MC74HCT00J 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 


95d 

SN54LS30W 

54S30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

20n 


205 

MC74HCT00N(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

27n 

96d 

SN54S30W 

54S30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

7.0n 


206 

PC54HC00D(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 


97d 

SN74LS30W 

54S30W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

20n 


207 

PC54HCT00D(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 


98d 

9LS30FC 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

9.0n 


208 

PC74HC00D(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 


99d 

9LS30FM 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

9.On 


209 

PC74HC00P 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

27n 

100 

54LS30FM 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

9.0n 


210 

PC74HCT00D(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 


101d 

74LS30FC 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

9.0n 


211 

PC74HCT00P(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

29n 

102d 

FJH102B 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

13n 


212d 

SN74HC00J(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 


103d 

MC3015F 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

8.0n 


213 ♦ 

UPD74HC00C(A) 

74-00 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

17n 

104d 

MC3016F 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

8.0n 


214* 

74HC00D 

74-00 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

20n 

105d 

MC3115F 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

8.0n 


215 ♦ 

74HCT00D 

74-00 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

24n 

106d 

MC3116F 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

8.0n 


216 

PC74HC00T 

74-00 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

27n 

107 

N8808J 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

13n 


217 

PC74HCT00T(A) 

74-00 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

29n 

108d 

NE808J 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

13n 


218 

74AC00SC(A) 

74-00 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

8.5n 

109d 

NE8808J 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

25n 


219 

74ACT00SC(A) 

74-00 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

8.5n 

110 

S8808J 

54S30W 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

13n 


220 

DM54ALS00AJ 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

4 
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5 , 


GATES 


HT 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


HI 

TECH 


PACKAGE 

TYPE 


TYPE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


in 

Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 


IN ORDER 0F:(1) FEMI N0.(2) TECH 

(3) PKG TYPE (4) TYPE & (5) TYPE NUMBER 


nr 

TECH 


TACKAGE 

TYPE 


TYPE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 









_Js)_ 









(s) 

1 

DM54AS00J 

74-00 

hrc 

DIP 

NAND 

4 



111d 

D946-1R 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


2 

DM54LS00J 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



112d 

D946-9R 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


3 

DM74ALS00AJ 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



113d 

DN1946 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


4 

DM74ALS00AN 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



114d 

DN1949 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


5 

DM74AS00J 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



115d 

FQH121-846 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


6 

DM74AS00N 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



116d 

FQH131-849 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


7 

DM74LS00N 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



117d 

FUL94629 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


8 

DN74LS00P1 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



118 

H222B1 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


9d 

HD74ALS00 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



119d 

HEPC0902P 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


10* 

N74F00N 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

6.0n 


120d 

HEPC0909P 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


lid 

SMC7400N 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



121 T 

MC846L 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


12# 

SN54LS00J 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



122y 

MC849L 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


13d 

SN7400P 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



123 

MC946L 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


14 

DN74LS00P4 

74-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 



124 

MC949L 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


15# 

N74F00D 

74-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

6.0n 


125d 

MIC946 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


16 

SN74LS00D 

74-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 



126d 

MIC949 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


17 

SN74S00D 

74-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 



127d 

PD9946-51 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


18d 

74R00 

74-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



128d 

PD9946-59 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


19d 

NC7400N 

74-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

13n 


129d 

PD9946E51 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


20d 

T74H00B1 

74-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



130d 

PD9946E59 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


21d 

T74H00D1 

74-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



131 d 

PD9949-51 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


226 

T74H00D2 

74-00 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



132d 

PD9949-59 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


234 

SN74HC00N 

74-00n 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

23n 


133d 

PM9946-59 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


24 ▼ 

SN74HC00D 

74-00n 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

23n 


134d 

PM9946E59 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


254 

CD54HC00F 

74-00N 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

18n 


135d 

PM9949-59 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


26 ♦ 

CD54HCT00F(A) 

74-00N 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

20n 


136d 

SN15849J 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


27 ♦ 

CD74HC00E 

74-00N 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

20n 


137d 

SW946-1P 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


28 ♦ 

CD74HCT00E(A) 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

20n 


138d 

SW946-2P 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


29d 

HD1-54C00 

74-00N 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



139d 

SW949-2P 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 


30d 

HD1-74C00 

74-00N 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



140d 

54LS00CH 

74-OON 

TTL 

CHIP 

NAND 

4 


31 r 

HD74HC00P 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

8.5n 


141 d 

74LS00CH 

74-OON 

TTL 

CHIP 

NAND 

4 


32 

MC54HC00J 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



142d 

10-00 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


33 

MC74HC00J(A) 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



143d 

11-00 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


34 

MC74HC00N(A) 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



144 

54F00DM 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


35 

MM54C00D 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



145d 

54LS00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


36 

MM54HC00J(A) 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



146 

74F00DC 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


37 

MM54HCT00J(A) 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



147 

74F00PC 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


38 

MM74C00N 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



148 

74H00PC 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


39 

MM74HC00J(A) 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



149d 

74LS00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


40 

MM74HC00N 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



150 

74S00PC 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


41 

MM74HCT00J(A) 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



151 d 

501CJ 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


42 

MM74HCT00N(A) 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



152d 

505CJ 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


434 

MM74PC00J 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

18n 


153d 

531CJ 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


44 V 

MM74PC00JI 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

18n 


154d 

535CJ 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


45 ♦ 

MM74PC00N 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

18n 


155d 

571 CJ 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


46 ♦ 

MM74PC00NI 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

18n 


156d 

575CJ 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


47 ♦ 

SN54HC00J 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 

27n 


157d 

5400-1-6A 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


48d 

SP74HC00J 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



158d 

7400-9-6A 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


49d 

SP74HC00N 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



159 

7400PC 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


50d 

SP74HC132J 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



160d 

9002-1-6B 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


51d 

SP74HC132N 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



161d 

9002-9-6B 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


52 

TC40H000P 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



162 

9002DC 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


53 

TC74HC00P(A) 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



163 

9002DM 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


54 

TC7400BP 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



164 

DM54H00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


55 

US74HCT00N(A) 

74-OON 

CMS 

DIP 

NAND 

4 



165d 

DM54H00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


56 ♦ 

CD74HC00M 

74-OON 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

20n 


166 

DM54L00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


57 V 

CD74HCT00M 

74-OON 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

20n 


167d 

DM54L00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


58 ▼ 

HD74HC00FP 

74-OON 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

8.5n 


168d 

DM74H00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


59 ▼ 

CD74AC00E(A) 

74-OON 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

6.0n 


169 

DM74H00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


60 ▼ 

CD74AC00M(A) 

74-OON 

CMS 

OTHER 

NAND 

4 

6.0n 


170d 

DM74L00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


61d 

MIC946-1C 

74-OON 

DTL 

CAN 

NAND 

4 



171 

DM74L00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


62d 

MIC946-5C 

74-OON 

DTL 

CAN 

NAND 

4 



172 

DM74S00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


63d 

MIC949-1C 

74-OON 

DTL 

CAN 

NAND 

4 



173 

DM5400J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


64d 

MIC949-5C 

74-OON 

DTL 

CAN 

NAND 

4 



174d 

DM5400N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


65d 

089 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



175 

DM5437J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


66d 

489(1) 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



176d 

DM5437N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


67 

946DM 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



177d 

DM7400J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


68 

949DM 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



178 

DM7400N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


69d 

6046BL 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



179d 

DM7437J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


70d 

6046BN 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



180 

DM7437N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


71d 

9046-1-6A 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



181 

FJH131-7400 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


72 

9946BC 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



182d 

FLH101-7400 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


73 

9946DC 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



183d 

FLH105-8400 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


74 

9946DM 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



184d 

FLH531-7437 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


75d 

CD2201D 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



185d 

FLH535-8437 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


76d 

DM946N 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



186d 

GJB74H00P 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


77d 

DM949N 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



187d 

GJH131 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


78d 

DTL694651 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



188y 

HD74LS00G 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

10n 

79d 

DTL694659 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



189V 

HD74LS00P 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

lOn 

80 

E302F2 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



190d 

ITT7400J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


81 

E302F7 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



191 d 

M5S000P 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


82 

H122D1 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



192 

M74ALS00AP 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


83 

H122D2 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



193 

M74LS00P 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


84 

H122D6 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



194 

M53200P 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


85d 

M5946P 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



195 

MB74LS00 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 j 


86d 

M5949P 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



196 

MB74LSOOM 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


87 ▼ 

MC846P 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



197 

MB400 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


88 ▼ 

MC849P 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



198 

MB400M 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


89d 

MIC946-1D 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



199 

MB401 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


90d 

MIC946-5D 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



200 

MB401M 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


91d 

MIC946R3D 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



201 

MB435 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


92d 

MIC946R6D 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



202 

MB435M 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


93d 

MIC946R7D 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



203 

MB601 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


94d 

MIC949-1D 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



204 

MC54F00J(A) 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


95d 

MIC949-5D 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



205 

MC74F00J(A) 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


96d 

PE9946-59 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



206 

MC74F00N(A) 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


97d 

PE9946E59 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



207d 

MIC74H00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


98d 

PE9949-59 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



208d 

MIC7400N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


99 

SFC946E 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



209 

N74F00F 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


lOOd 

SN15846N 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



210 

N74H00A 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


101d 

SN15946N 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



211 

N74H00F 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


102d 

SW946-2M 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



212 

N74H00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


103d 

SW949-2M 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



213d 

N74LS00A 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


104d 

WC946D 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



214 

N74LS00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


105d 

WC949D 

74-OON 

DTL 

DIP 

NAND 

4 



215d 

N74S00A 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


106 

949DC 

74-OON 

DTL 

'OTHER 

NAND 

4 



216 

N74S00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


107d 

CD2302D946 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 



217d 

N7400A 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


108d 

CD2302E846 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 



218 

N7400F 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


109d 

CD2303D949 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 



219 

N7400N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


110d 

CD2303E849 

74-OON 

DTL 

OTHER 

NAND 

4 



220 

N8480F 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 
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5. G/ 

[JES 



IN ORDER 0F:(1) 
(31 PKG TYPE (41 

FEMI N0.(2) TECH 

TYPE & (5) TYPE NUMBER 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

U 

TECH 

3] 

PACKAGE 

TYPE 

1 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

(s) 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

JJ 

PACKAGE 

TYPE 

4J 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

(s) 

Id 

NC74H00N 

74-OON 

T'Tl 

DIP 

NAND 

4 


1 lid 

MC5400L " 

74-OON "" T 

TTL 

OTHER 

NAND" 

4 


2d 

NC400HN 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


112d 

MC5437L 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


3d 

NC400N 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


113d 

MC7400L 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


4d 

NE480A 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


114d 

MC7437L 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


5d 

PD7400 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


115d 

MIC74L00J 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


6d 

S54H00A 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


116d 

MIC5400J 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


7 

S54H00F 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


117d 

MIC6400J 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


8 

S54LS00F 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


118d 

MIC6437J 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


9d 

S54S00A 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


119d 

MIC7400J 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


10 

S54S00F 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


120d 

MIC9002-1D 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


lid 

S5400A 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


121d 

MIC9002-5D 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


12 

S5400F 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


122 

N8H80A 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


13 

S8480F 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


123 

N8480A 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


144 

SN54ALS00AJ 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

16n 

124d 

NC74L00N 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


15d 

SN54ALS00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


125d 

NE8480A 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


16^ 

SN54AS00J 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

5.0n 

126d 

NE8481A 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


17d 

SN54H00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


127 

S8H80A 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


18d 

SN54H00N 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


128 

S8480A 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


19d 

SN54L00J 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


129d 

SE8480A 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


20d 

SN54L00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


130d 

SE8481A 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


21 ♦ 

SN54LS132J 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

4_ 


131 

SFC400E 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


22 

SN54S00J 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


132 

SFC400EM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


23d 

SN54S00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


133 

SFC400ET 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


24 ♦ 

SN74ALS00AN 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

1 in 

134 

SFC400HE 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


25d 

SN74ALS00J 

74-OON 

TTI 

DIP 

NANn 

A 


135 

QFn4nnwPM 

74-nnw 

TTI 

rYmcQ 

NAND 

A 


26d 

SN74ALS00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


136 

SFC400HJM 

74-OON 

TTL 

5ther 

NAND 

4 


27 ♦ 

SN74AS00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

4.5n 

137 

SFC400HKM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


28d 

SN74H00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


138 

SFC400JM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


29 

SN74H00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


139 

SFC400KM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


30d 

SN74L00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


140 

SFC400LE 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


31d 

SN74L00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


141 

SFC400LEM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


32 

SN74LS00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


142 

SFC400LJM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


33 

SN74LS00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


143 

SFC400LKM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


344 

SN74LS132J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


144 

SFC400LSE 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


354 

SN74LS132N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


145 

SFC400LSEM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


36d 

SN74S00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


146 

SFC400SE 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


37 

SN74S00N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


147 

SFC400SJM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


38d 

SN5400J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


148 

SFC400SKM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


39d 

SN5437N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


149d 

SN54946 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


40d 

SN6400N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


150d 

SN74946 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


41d 

SN7400J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


151 d 

SP480A 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


42 

SN7400N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


152d 

ST480A 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


43d 

SN29002J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


153d 

SW7437J 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


44d 

SN29002N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


154d 

TG421 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


45d 

SW7400J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


155d 

TG422 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


46d 

SW7400N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


156d 

TG423 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


47d 

SW7437N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


157d 

TG424 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


48 

T54LS00D2 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


158d 

TG7400E 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


49d 

T54LS00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


159d 

USN7400A 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


50 

T74LS00B1 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


160d 

USS5400A 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


51 

T74LS00D1 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


161 d 

ZN5437E 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


52d 

T74LS00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


162* 

DM54ALS01J 

74-01 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

59n 

53d 

T102B1 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


163i 

DM54LS01J 

74-01 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

54d 

T102B1-16 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


164* 

DM74ALS01J 

74-01 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

54n 

55d 

T102D1 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


1654 

DM74ALS01N 

74-01 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

54n 

56d 

T102D1-16 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


166# 

DM74L01N 

74-01 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

90n 

57d 

T102D2 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


167# 

DM74LS01N 

74-01 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

58d 

T102D2-16 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


168# 

DN74LS01P1 

74-01 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

32n 

59d 

T7400B1 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


169d 

HD74ALS01 

74-01 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

20n 

60d 

T7400D1 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


170 

SN54LS01J 

74-01 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

32n 

61 d 

T7400D2 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


171 

SN74LS01N 

74-01 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

32n 

62d 

TG54S00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


172# 

DN74LS01P4 

74-01 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

32n 

63d 

TG74S00J 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


173 

SN74LS01D 

74-01 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

32n 

64d 

TL7400N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


174t 

HD74HC01P 

74-01N 

^MS~ 

DIP 

NAND 

4 

9.0n 

65d 

TL7437N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


175* 

HD74HC01FP 

74-01N 

CMS 

FLAT P 

NAND 

4 

9.0n 

66d 

TL8400N 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


176d 

10-01 

74-0 IN 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

13n 

67d 

TRW7400(1) 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


177d 

11-01 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

lOn 

68d 

TRW7400(2) 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


178d 

54LS01J 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

14n 

69d 

TRW7437(1) 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


179d 

74LS01J 

74-0 IN 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

22n 

70d 

TRW7437(2) 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


180d 

5401-1-6A 

74-0 IN 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

40n 

71d 

US54H00A 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


181 d 

7401-9-6A 

74-0 IN 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

40n 

72d 

US54H37A 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


182# 

7401 PC 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

30n 

73d 

US74H00A 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


183f 

DM5401J 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

74d 

US74H37A 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


184d 

DM7401J 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

75d 

US5400A 

74-OON 

TTL , 

DIP 

NAND 

4 


185f 

DM7401N 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

76d 

US7400A 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


186d 

DM8811 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

20n 

77d 

WC7400D 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


187 

FJH231-7401 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

22n 

78 

ZN5400E 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


188 

FJH311-7401 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

22n 

79d 

ZN7400E 

74-OON 

TTL 

DIP 

NAND 

4 


189 

FJH311-7401 SI 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

22n 

80 

N74LS00D 

74-OON 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 


190d 

FLH201-7401 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

81 

N74S00D 

74-OON 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 


191 d 

FLH201S7401S1 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

82 ▼ 

SN74ALS00AD 

74-OON 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

11n 

192d 

FLH201T7401S3 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

83 ▼ 

SN74AS00D 

74-OON 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

4.5n 

193d 

FLH205-8401 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

84d 

FJH421 

74-OON 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


194d 

FLH205S8401S1 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

85d 

9LS00DC 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


195d 

FLH205T8401 S3 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

86d 

9LS00DM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


196* 

HD74LS01G 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

32n 

87d 

9LS00PC 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


197^ 

HD74LS01P 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

32n 

88d 

9LS37DC 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


198d 

ITT7401J 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

30n 

89d 

9LS37DM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


199* 

M74ALS01P 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

55n 

90d 

9LS37PC 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


200d 

M5340P 

74-0 IN 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

13n 

91 

54H00DM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


201 

M53201P 

74-0 IN 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

13n 

92 

54LS00DM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


202 

MB74LS01 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

32n 

93 

54S00DM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


203 

MB74LS01M 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

32n 

94 

74H00DC 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


204d 

MIC7401AN 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

95 

74LS00DC 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


205d 

MIC7401N 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

96 

74LS00PC 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


206d 

N74LS01A 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

16n 

97 

74S00DC 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


207 

N74LS01F 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

32n 

98 

5400DM 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


2084 

N74LS01N 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

32n 

99 

7400DC 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


209d 

N7401A 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

lOOd 

7400N 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


210 

N7401F 

74-01N 

TTL 

DiP 

NAND 

4 

45n 

101d 

FJH131 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


211 

N7401N 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

102d 

FJH132A 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


212 

N8880F 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

13n 

103d 

FJH136 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


213 

N8881F 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

25n 

104d 

GFB7400 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


214d 

NC410N 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

13n 

105d 

GTB74S00P 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


215d 

NC7401N 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

30n 

106d 

HEPC3000P 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


216d 

PD7401 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

107d 

ITT74LS00 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


217 

S54LS01F 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

32n 

108d 

ITT5400J 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


218d 

S5401A 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

109d 

MC3000L 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


219# 

S5401F 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 

IllOd 

MC3100L 

74-OON 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


220 

S8880F 

74-0 IN 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

13n 
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IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 


0 


A \ E1D 



(3) PKG TYPE (4 

TYPE & (5) 

TYPE Nl 

JMBER 


5J 

u 

2J 


41 





HI 


2J 

u - 

4 1 



LINE 

^ TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 



NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 




NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 

1 

S8881F 

74-01N 

ttl 

T5IF 

kiand 

4 

25n 


Ill 

MC74HC02J(A) 

74-02N 

CMS 

Dip 

NOR 

4 


2# 

SN54ALS01J 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

66n 


112 

MC74HC02N(A) 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 


3d 

SN54L01J 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

90n 


113 

MM54C02D 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 


4d 

SN54L01N 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

90n 


114 

MM74C02N 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 


5d 

SN74ALS01J 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

54n 


115 ♦ 

MM74PC02J 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

21n 

64 

SN74ALS01N 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

54 n 


1164 

MM74PC02JI 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

21n 

7d 

SN74L01J 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

90n 


117 ♦ 

MM74PC02N 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

21n 

8d 

SN74L01N 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

90n 


118 ♦ 

MM74PC02NI 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

21n 

9 

SN74LS01J 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

32n 


1194 

SN54HC02J 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

27n 

10 

SN5401J 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

55n 


120d 

SN74HC02J(A) 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 


lid 

SN6401AN 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

30n 


121 ♦ 

SN74HC02N 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

23n 

12d 

SN6401N 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

30n 


122d 

SP74HC02J 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

2 


13d 

SN7401J 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

55n 


123d 

SP74HC02N 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

2 


14 

SN7401N 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

55n 


124 

TC40H002P 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 


15d 

SW7401J 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

30n 


125 

TC74HC02P(A) 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 


16d 

SW7401N 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

30n 


126 

US74HCT02N(A) 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 


17d 

T7401B1 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 


127 ♦ 

CD74HC02M 

74-02N 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

20n 

18d 

T7401D1 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 


128 ♦ 

CD74HCT02M 

74-02N 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

20n 

19d 

T7401D2 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 


129t 

HD74HC02FP 

74-02N 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

500m 

20d 

TG54S01J 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

7.5n 


130t 

SN74HC02D 

74-02N 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

23n 

21d 

TG74S01J 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

7.5n 


131 

54F02DM 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


22d 

TL7401N 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 


132d 

54LS02J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


23d 

TL8401N 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 


133 

74F02DC 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


24d 

TRW740K1) 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 


134 

74F02PC 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


25d 

TRW7401 (2) 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

45n 


135d 

74LS02J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


26d 

US5401A 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

11n 


136 

74S02PC 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


27d 

US7401A 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

11n 


137d 

5402-1-6A 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


28d 

ZN7401E 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

29n 


138d 

7402-9-6A 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


29# 

N74LS01D 

74-01N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

32n 


139 

7402PC 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


30 ▼ 

SN74ALS01D 

74-01N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

54n 


140 

DM54L02J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


31 ♦ 

5401 DM 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 


141 d 

DM54L02N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


324 

7401 DC 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 


142d 

DM74L02J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


33d 

FJH231 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 


143 

DM74L02N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


34d 

FJH232A 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

30n 


144 

DM5402J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


35d 

FJH311 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 


145d 

DM5402N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


36d 

GFB7401 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 


146d 

DM7402J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


37d 

GFB7401S1 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 


147 

DM7402N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


38d 

HEPC3001P 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

35n 


148 

FJH221-7402 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


39d 

ITT5401J 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

30n 


149d 

FLH191-7402 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


40d 

MC5401L 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

35n 


150d 

FLH191S7402S1 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


41d 

MC7401L 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

35n 


151 d 

FLH195-8402 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


42d 

MIC5401AJ 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 


152d 

FLH195S8402S1 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


43d 

MIC5401J 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 


153d 

FLH661-7428 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


44d 

MIC6401AJ 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 


154d 

FLH661-74128 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


45d 

MIC6401J 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 


155d 

FLH665-8428 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


46d 

MIC7401 AJ 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 


156d 

FLH665-84128 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


47d 

MIC7401J 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 


1 57t 

HD74LS02G 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

15n 

48 

N8880A 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

13n 


1584 

HD74LS02P 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

15n 

49 

N8881N 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

25n 


159d 

ITT7402J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


50d 

NC7401BN 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

30n 


160 

M74ALS02P 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


51d 

NE880A 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

20n 


161 

M74LS02P 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


52d 

NE8880A 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

25n 


162 

M53202P 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


53 

S8880A 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

13n 


163 

MB74LS02 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


54 

S8881A 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

25n 


164 

MB74LS02M 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


55d 

SE8880A 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

25n 


165 

MB417 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


56 

SFC401E 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

23n 


166 

MB417M 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


57 

SFC401EM 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

23n 


167 

MC54F02J(A) 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


58 

SFC401ET 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

23n 


168 

MC74F02J(A) 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


59 

SFC401JM 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

23n 


169 

MC74F02N(A) 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


60 

SFC401KM 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

23n 


170d 

MIC7402N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


61 

SFC401LSE 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

32n 


171d 

N74F02F 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

6.5n 

62 

SFC401LSEM 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

32n 


172d 

N74LS02A 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


63d 

SP880A 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

! 4 



173 

N74LS02N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


64d 

ST880A 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



174d 

N74S02A 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


65d 

TG7401E 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

30n 


175 

N74S02N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


66d 

USN7401A 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 


176d 

N7402A 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


67d 

USS5401A 

74-01N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 

45n 


177 

N7402F 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


68f 

LC74HC02 

74-02 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

20n 


178 

N7402N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


69 

M54HC02F1 (A) 

74-02 

CMS 

DIP 

NOR 

4 



179d 

NC7402N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


70 

M74HC02B1(A) 

74-02 

CMS 

DIP 

NOR 

4 



180d 

PD7402 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


71 

M74HC02F1(A) 

74-02 

CMS 

DIP 

NOR 

4 



181 

S54F02F 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


72 

M74HC02P 

74-02 

CMS 

DIP 

NOR 

4 



182 

S54LS02F 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


73 

PC54HC02D(A) 

74-02 

CMS 

DIP 

NOR 

4 



183d 

S54S02A 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


74 

PC54HCT02D(A) 

74-02 

CMS 

DIP 

NOR 

4 



184 

S54S02F 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


75 

PC74HC02D(A) 

74-02 

CMS 

DIP 

NOR 

4 



185d 

S5402A 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


76 

PC74HC02P 

74-02 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

27n 


186 

S5402F 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


77 

PC74HCT02D(A) 

74-02 

CMS 

DIP 

NOR 

4 



1874 

SN54ALS02J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

18n 

78 

PC74HCT02P 

74-02 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

29n 


1884 

SN54AS02J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

5.0n 

79 

PC74HC02T(A) 

74-02 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

27n 


189d 

SN54L02J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


80 

PC74HCT02T 

74-02 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

29n 


190d 

SN54L02N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


81 ♦ 

DM74S02N 

74-02 

ITL 

DIP 

NOR 

4 

7.5n 


191 d 

SN74ALS02J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


82 

DM54ALS02J 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 



1924 

SN74ALS02N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

12n 

83 

DM54AS02J 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 



1934 

SN74AS02N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

4.5n 

84 

DM54LS02J 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 



194d 

SN74S02J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


85 

DM74ALS02J 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 



195 

SN74S02N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


86 

DM74ALS02N 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 



196 

SN5402J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


87 

DM74AS02J 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 



197d 

SN5402N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


88 

DM74AS02N 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 



198d 

SN5428N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


89 

DM74LS02N 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 



199d 

SN6402N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


90 

DN74LS02P1 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 



200d 

SN7402J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


91 ♦ 

N74F02N 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

6.5n 


201 

SN7402N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


92d 

SMC7402N 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 



202d 

SN54128N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


93 

SN54LS02J 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 



203d 

SW7402J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


944 

SN54S02J 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

5.5n 


204d 

SW7402N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


95d 

SN74L02J 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 



205 

T54LS02D2 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


96d 

SN74L02N 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 



206 

T74LS02B1 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


97 

SN74LS02J 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 



207 

T74LS02D1 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


98 

SN74LS02N 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

4 



208d 

T7402B1 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


99 

DN74LS02P4 

74-02 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 



209d 

T7402D1 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


100 ♦ 

N74F02D 

74-02 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 

6.5n 


210d 

T7402D2 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


101 

SN74LS02D 

74-02 

TTL 

FLAT P 

NOR 

4 



21 Id 

T7428B1 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


102 

SN74S02D 

74-02 

TTL 

FLAT P 

NOR 

_4_ 



212d 

T7428D1 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


1034 

CD54HC02F 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

23n 


213d 

T7428D2 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


104* 

CD54HCT02F 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

23n 


214d 

TL7402N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


105# 

CD74HC02E 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

20n 


215d 

TL8402N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


1064 

CD74HCT02E 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

20n 


216d 

TRW7402(1) 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


107d 

HD1-54C02 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 



217d 

TRW7402(2) 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


108d 

HD1-74C02 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 



218d 

US5402A 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


109t 

HD74HC02P 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

500m 


219d 

US7402A 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 


110 

MC54HC02J 

74-02N 

CMS 

DIP 

NOR 

4 



220d 

ZN5402E 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 
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IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 


LINE 

No. 

S 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

U~ 

TECH 

I] 

PACKAGE 

TYPE 

4J 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

(s) 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

D 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

in 

TECH 

1 'Tr W, 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

4J 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

(s) 

Id 

SN7438J 

74-03N 

TTL 

T5IP 

MAND 

4 



11 id 

2N5438E 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


2t 

SN7438N 

74-03N 

TTL 

DIP 

MAND 

4 



112d 

ZN7403E 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


3d 

SN29012J 

74-03N 

TTL 

DIP 

MAND 

4 



113d 

ZN7438E 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


4d 

SN29012N 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



im 

LC74HC08 

74-08 

CMS 

DIP 

AND 

4 

20n 

5d 

SW7403J 

74-03N 

TTL 

DIP 

MAND 

4 



115 

M54HC08F1(A) 

74-08 

CMS 

DIP 

AND 

4 


6d 

SW7403N 

74-03N 

TTL 

DIP 

MAND 

4 



116 

M74HC08BKA) 

74-08 

CMS 

DIP 

AND 

4 


7d 

SW7426N 

74-03N 

TTL 

DIP 

MAND 

4 



117 

M74HC08F1(A) 

74-08 

CMS 

DIP 

AND 

4 


8d 

SW7438N 

74-03N 

TTL 

DIP 

MAND 

4 



118 

M74HC08P 

74-08 

CMS 

DIP 

AND 

4 


9 

T54LS03D2 

74-03N 

TTL 

DIP 

MAND 

4 



119 

MC54HC08J(A) 

74-08 

CMS 

DIP 

AND 

4 


10 

T54LS26D2 

74-03N 

TTL 

DIP 

MAND 

4 



120 

MC74HC08J(A) 

74-08 

CMS 

DIP 

AND 

4 


11 

T74LS03B1 

74-03N 

TTL 

DIP 

MAND 

4 



121 

MC74HC08N(A) 

74-08 

CMS 

DIP 

AND 

4 


12 

T74LS03D1 

74-03N 

TTL 

DIP 

MAND 

4 



122 

PC54HC08D(A) 

74-08 

CMS 

DIP 

AND 

4 


13 

T74LS26B1 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



123 

PC54HCT08D(A) 

74-08 

CMS 

DIP 

AND 

4 


14 

T74LS26D1 

74-03N 

TTL 

DIP 

MAND 

4 



124 

PC74HC08D(A) 

74-08 

CMS 

DIP 

AND 

4 


15d 

T112B1 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



125 

PC74HC08P 

74-08 

CMS 

DIP 

AND 

4 

27n 

16d 

T112D1 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



126 

PC74HCT08D(A) 

74-08 

CMS 

DIP 

AND 

4 


17d 

T112D2 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



127 

PC74HCT08P 

74-08 

CMS 

DIP 

AND 

4 

36n 

18d 

T7403B1 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



128* 

UPD74HC08C(A) 

74-08 

CMS 

DIP 

AND 

4 

17n 

19d 

T7403D1 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



129 

PC74HC08T 

74-08 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

27n 

20d 

T7403D2 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



130 

PC74HCT08T 

74-08 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

36n 

21d 

T7426B1 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



131 ♦ 

DM74S08N 

74-08 

ITL 

DIP 

AND 

4 

11n 

22d 

T7426D1 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



132d 

7408-9-6A 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 

30n 

23d 

T7426D2 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



133 

DM54ALS08J 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 


24d 

TG54S03J 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



134 

DM54AS08J 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 


25d 

TG74S03J 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



135 

DM54LS08J 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 


26d 

TL7403N 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



136 

DM74ALS08J 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 


27d 

TL7426N 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



137 

DM74ALS08N 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 


28d 

TL7438N 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



138 

DM74AS08J 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 


29d 

TL8403N 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



139 

DM74AS08N 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 


30d 

TRW7403(1) 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



140# 

DM74L08N 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 

90n 

31d 

TRW7403(2) 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



141 

DM74LS08N 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 


32d 

TRW7438(1) 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 



142 

DN74LS08P1 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 


33d 

TRW7438(2) 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 



143d 

HD74ALS08 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 

8.0n 

34d 

US54H01A 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



144* 

N74F08N 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 

6.6n 

35d 

US74H01A 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



145d 

SMC7408N 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 


36d 

US5403A 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



146 

SN54LS08J 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 


37d 

US5426A 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



147 

SN74LS08J 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

4 


38d 

US5438A 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



148 

DN74LS08P4 

74-08 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 


39d 

US7403A 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



149f 

N74F08D 

74-08 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

6.6n 

40d 

US7426A 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



150 

N74S08D 

74-08 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 


41d 

US7438A 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



151 

SN74LS08D 

74-08 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 


42d 

ZN5403J 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



152 

SN74S08D 

74-08 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 


43d 

ZN7403J 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 



153# 

CD54HC08F 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 

23n 

44 

N74LS26D 

74-03N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 



154 4 

CD54HCT08F 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 

23n 

45 ▼ 

SN74ALS03BD 

74-03N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 

50n 


155 ♦ 

CD74HC08E 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 

20n 

46d 

SN74LS03W 

74-03N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 



156# 

CD74HCT08E 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 

20n 

47d 

SN74LS26W 

74-03N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

4 



157d 

HD1-54C08 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 


48d 

9LS03DC 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



158d 

HD1-74C08 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 


49d 

9LS03DM 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 


_ 

159t 

HD74HC08P 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 

9.0n 

50d 

9LS03PC 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



160 

MC54HC08BCAJ(A) 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 


51d 

9LS38DC 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



161 

MC54HC08BCAN(A) 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 


52d 

9LS38DM 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



162 

MC74HC08BCAJ(A) 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 


53d 

9LS38PC 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



163 

MC74HC08BCAN(A) 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 


54 

54H01DM 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



164 

MM54C08D 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 


55 

54LS03DM 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



165 

MM74C08N 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 


56 

54LS26DM 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



166* 

MM74PC08J 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 

19n 

57 

54S03DM 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



167 ♦ 

MM74PC08JI 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 

19n 

58 

74H01DC 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



1684 

MM74PC08N 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 

19n 

59 

74LS03DC 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



169# 

MM74PC08NI 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 

19n 

60 

74LS03PC 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



170d 

SN74HC08J(A) 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 


61 

74LS26DC 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



171 ♦ 

SN74HC08N 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 

25n 

62 

74S03DC 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



172d 

SP74HC08J 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 


63 

5403DM 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



173d 

SP74HC08N 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 


64 

7403DC 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



174 

TC40H008P 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 


65 

7426DC 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



175 

TC74HC08P(A) 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 


66 

9012DC 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



176 

US74HCT08N(A) 

74-08N 

CMS 

DIP 

AND 

4 


67 

9012DM 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



177* 

CD74HC08M 

74-08N 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

20n 

68d 

9060 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



178# 

CD74HCT08M 

74-08N 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

20n 

69d 

FJH291 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



179t 

HD74HC08FP 

74-08N 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

9.0n 

70d 

FJH301 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



180t 

SN74HC08D 

74-08N 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

25n 

71d 

FJH301-7403S1 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



181 ▼ 

MC1806L 

74-08N 

DTL 

OTHER 

AND 

4 


72d 

GFB7403 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



182t 

MC1806P 

74-08N 

DTL 

OTHER 

AND 

4 


73d 

GFB7426 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



183t 

MC1807L 

74-08N 

DTL 

OTHER 

AND 

4 


74d 

GTB74S03P 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



184t 

MC1807P 

74-08N 

DTL 

OTHER 

AND 

4 


75d 

MC3004L 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



185 

MC1906L 

74-08N 

DTL 

OTHER 

AND 

4 


76d 

MC3104L 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



186 

MC1907L 

74-08N 

DTL 

OTHER 

AND 

4 


77d 

MC5403L 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



187 

54F08DM 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


78d 

MC5426L 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



188 

54H08DM 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


79d 

MC5438L 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



189d 

54LS08J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


80d 

MC7403L 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



190 

74F08DC 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


81 d 

MC7426L 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



191 

74F08PC 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


82d 

MC7438L 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



192d 

74LS08J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


83d 

MIC74L03J 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



193 

74S08DC 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


84d 

MIC5403AJ 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



194 

74S08PC 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


85d 

MIC5403J 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



195 

7408PC 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


86d 

MIC6403AJ 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



196 

DM54H08J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


87d 

MIC6403J 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



197d 

DM54H08N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


88d 

MIC6426J 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



198d 

DM74H08J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


89d 

MIC6438AJ 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



199 

DM74H08N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


90d 

MIC6438J 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



200 

DM5408J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


91d 

MIC7403AJ 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



201d 

DM5408N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


92d 

MIC7438AJ 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



202d 

DM7408J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


93d 

MIC7438J 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



203 

DM7408N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


94 

N8481A 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



204d 

FLH381-7408 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


95d 

NC7403BN 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



205d 

FLH385-8408 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


96d 

NC7426N 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



206d 

FLH581 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


97 

S8481A 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



207d 

FLH585 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


98 

SFC401AE 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



208d 

GFB7408 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


99 

SFC401 HE 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



209 ▼ 

HD74LS08G 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

20n 

100 

SFC401 HEM 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



210* 

HD74LS08P 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

20n 

101 

SFC401HJM 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



211 

M74ALS08P 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


102 

SFC401HKM 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



212 

M74LS08P 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


103 

SFC403E 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



213 

M53208P 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


104 

SFC403EM 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



214 

MB74LS08 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


105 

SFC403ET 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



215 

MB74LS08M 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


106 

SFC403EV 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



216 

MC54F08J(A) 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


107 

SFC403LE 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



217 

MC74F08J(A) 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


108 

SFC403LEM 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



218 

MC74F08N(A) 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


109d 

SW7438J 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



219t 

MC3001P 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


110d 

ZN5403E 

74-03N 

TTL 

OTHER 

NAND 

4 



220d 

MIC7408N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 
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GATES 


LINE TYPE 

No. NUMBER 


in 

Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 


'll" 

TECH 


PACKAGE 

TYPE 



TYPE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 


LINE 

No. 




TYPE 

NUMBER 


IN ORDER 0F:(1) FEMI N0.(2) TECH 

(3) PKG TYPE (4) TYPE & (5) TYPE NUMBER 


in 

Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 


nr 

TECH 


PACKAGE 

TYPE 


pi 

IType 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 

















(s) 

Id 

N74H08A 

74-08N 

TTL 

DTP ~ 

AND 

4 


111 

DS8819J(2) 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

2 

N74H08F 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


112 

DS8819N(2) 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

3 

N74H08N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


113d 

FLH391-7409 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

4d 

N74LS08A 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


114d 

FLH391T7409S1 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

5 

N74LS08D 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


115d 

FLH395-8409 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

6 

N74LS08N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


116d 

FLH395T8409S1 

74-09N 

TTL 

DiP 

AND 

4 

32n 

7d 

N74S08A 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


117d 

FLH591 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

8 

N74S08F 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


118d 

FLH595 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

9 

N74S08N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


1 19t 

HD74LS09G 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

35n 

lOd 

N7408A 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


120* 

HD74LS09P 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

35n 

11 

N7408F 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


121 ♦ 

M74ALS09P 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

55n 

12 

N7408N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


122* 

M74LS09P 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

35n 

13 

S54F08F 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


123 

M53209P 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

14d 

S54H08A 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


124 

MB74LS09 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

35n 

15 

S54H08F 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


125 

MB74LS09M 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

35n 

16 

S54LS08F 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


126d 

MIC7409AN 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

17d 

S54S08A 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


127d 

MIC7409N 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

18 

S54S08F 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


128d 

N74LS09A 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

20n 

19d 

S5408A 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


129 

N74LS09F 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

20n 

20 

S5408F 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


1304 

N74LS09N 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

35n 

21 ♦ 

SN54ALS08J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

18n 

131 d 

N74S09A 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

9.0n 

22 ♦ 

SN54AS08J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

6.5n j 

132 

N74S09F 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

lOn 

23 

SN54S08J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


133 

N74S09N 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

lOn 

24d 

SN74ALS08J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


134d 

N7409A 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

34n 

25* 

SN/4ALSG6N 

74-G6N 

TTL 

DiP 

ANu 

4 

i4n 

i 35 

Nf409r 

/4-09N 

Til 

uir 

ANu 

4 

32n 

26 ♦ 

SN74AS08N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

5.5n 

136 

N7409N 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

27 

SN74LS08N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


137 

S54LS09F 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

35n 

28d 

SN74S08J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


138d 

S54S09A 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

9.0n 

29 

SN74S08N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


139 

S54S09F 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

lOn 

30 

SN5408J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


140d 

S5409A 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

34n 

31d 

SN5408N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


141 ♦ 

S5409F 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

34n 

32d 

SN7408J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


142f 

SN54ALS09J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

69n 

33 

SN7408N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


143 

SN54S09J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

10m 

34d 

SW7408N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


144d 

SN74ALS09J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

30n 

35 

T54LS08D2 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


145* 

SN74ALS09N 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

54n 

36 

T74LS08B1 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


146d 

SN74S09J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

lOn 

37 

T74LS08D1 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


147 

SN74S09N 1 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

lOn 

38d 

T7408B1 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


148 

SN5409J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

39d 

T7408D1 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


149d 

SN5409N 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

40d 

T7408D2 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


150d 

SN7409J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

41d 

TG54S08J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


151 

SN7409N 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

42d 

TG74S08J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


152f 

T54LS09D2 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

13n 

43d 

TL7408N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


153f 

T74LS09B1 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

13n 

44d 

TL8408N 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


154* 

T74LS09D1 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

13n 

45d 

TRW7408(1) 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


155d 

T7409B1 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

46d 

TRW7408(2) 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


156d 

T7409D1 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

47d 

US54H08A 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


157d 

T7409D2 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

48d 

US74H08A 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


158d 

TG54S09J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

9.0n 

49d 

US5408A 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


159d 

TG74S09J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

9.0n 

50d 

US7408A 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


160d 

TL7409N 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

51d 

ZN5408J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


161 d 

US5409A 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

30n 

52d 

ZN7408J 

74-08N 

TTL 

DIP 

AND 

4 


162d 

US7409A 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

30n 

53 ▼ 

SN74ALS08D 

74-08N 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

14n 

163d 

ZN5409J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

54 ▼ 

SN74AS08D 

74-08N 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

5.5n 

164d 

ZN7409J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

55d 

9LS08DC 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


165* 

SN74ALS09D 

74-09N 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

54n 

56d 

9LS08DM 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


166d 

9LS09DC 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

13n 

57d 

9LS08PC 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


167d 

9LS09DM 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

13n 

58 

54LS08DM 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


168d 

9LS09PC 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

13n 

59 

74LS08DC 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


169d 

54LS09DM 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

13n 

60 

74LS08PC 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


170d 

74LS09DC 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

13n 

61d 

5408-1-6A 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


171 ♦ 

74LS09PC 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

13n 

62 

5408DM 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


172 

5409DM 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

63 

7408DC 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


173 

7409DC 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

64d 

ITT74LS08 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


174d 

ITT74LS09 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

35n 

65 t 

MC3001L 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


175d 

MC5409L 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

15n 

66 

MC3101L 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


176d 

MC7409L 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

15n 

67d 

MC5408L 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


177d 

MIC5409AJ 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

68d 

MC7408L 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


178d 

MIC5409J 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

69d 

MIC5408J 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


179d 

MIC6409AJ 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

70d 

MIC6408J 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


180d 

MIC6409J 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

71d 

MIC7408J 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


181 d 

MIC7409AJ 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

72 

SFC408E 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


182d 

MIC7409J 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

73 

SFC408EM 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


183 

SFC409E 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

74 

SFC408ET 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


184 

SFC409EM 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

75 

SFC408EV 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


185 

SFC409ET 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

76d 

ZN5408E 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

. 4 


186 

SFC409EV 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

77d 

ZN7408E 

74-08N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 


187d 

ZN5409E 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

78# 

DM74S09N 

74-09 

ITL 

DIP 

AND 

4 

18n 

188d 

ZN7409E 

74-09N 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

32n 

79 ♦ 

DM54ALS09J 

74-09 

TTL 

DIP 

AND 

4 

59n 

189# 

LC74HC10 

74-10 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

20n 

80 ♦ 

DM54LS09J 

74-09 

TTL 

DIP 

AND 

4 

30n 

190 

M54HC10F1(A) 

74-10 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

18n 

81 ♦ 

DM74ALS09J 

74-09 

TTL 

DIP 

AND 

4 

54n 

191 

M74HC10BKA) 

74-10 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

18n 

82 ♦ 

DM74ALS09N 

74-09 

TTL 

DIP 

AND 

4 

54n 

192 

M74HC10F1(A) 

74-10 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

18n 

83 ♦ 

DM74LS09N 

74-09 

TTL 

DIP 

AND 

4 

30n 

193 

M74HC10P 

74-10 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

16n 

84 ♦ 

DN74LS09P1 

74-09 

TTL 

DIP 

AND 

4 

35n 

194 

PC54HC10D(A) 

74-10 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

8.0n 

85d 

HD74ALS09 

74-09 

TTL 

DIP 

AND 

4 

20n 

195 

PC54HCT10D(A) 

74-10 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

lOn 

86 

SN54LS09J 

74-09 

TTL 

DIP 

AND 

4 

35n 

196 

PC74HC10D(A) 

74-10 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

8.0n 

87 

SN74LS09J 

74-09 

TTL 

DIP 

AND 

4 

35n 

197 

PC74HC10P 

74-10 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

29n 

88 

SN74LS09N 

74-09 

TTL 

DIP 

AND 

4 

35n 

198 

PC74HCT10D(A) 

74-10 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

lOrt 

89 ♦ 

DN74LS09P4 

74-09 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

35n 

199 

PC74HCT10P 

74-10 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

36n 

90 

SN74LS09D 

74-09 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

35n 

200 

PC74HC10T 

74-10 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

29n 

91 

SN74S09D 

74-09 

TTL 

FLAT P 

AND 

4 

lOn 

201 

PC74HCT10T 

74-10 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

36n 

92 ▼ 

HD74HC09P 

74-09N 

CMS 

DIP 

AND 

4 

8.0n 

202# 

DM54ALS10AJ 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

12n 

93 ▼ 

SN54HC09J 

74-09N 

CMS 

DIP 

AND 

4 

36n 

2034 

DM54AS10J 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

5.0n 

94 ▼ 

SN74HC09N 

74-09N 

CMS 

DIP 

AND 

4 

31n 

2044 

DM54LS10J 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

15n 

95 ▼ 

HD74HC09FP 

74-09N 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

8.0n 

2054 

DM74ALS10AJ 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

11n 

96 ▼ 

SN74HC09D 

74-09N 

CMS 

FLAT P 

AND 

4 

31n 

206 ♦ 

DM74ALS10AN 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

11n 

97d 

54LS09J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

13n 

207 ♦ 

DM74AS10J 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

4.5n 

98d 

74LS09J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

21n 

208 ♦ 

DM74AS10N 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

4.5n 

99d 

74S09DC 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

lOn 

209 ♦ 

DM74LS10N 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

15n 

lOOd 

74S09PC 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

lOn 

210 

DN74LS10P1 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

15n 

101 

7409PC 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

211 ♦ 

M74ALS10AP 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

11n 

102 ♦ 

DM5409J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

212# 

N74F10N 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

6.0n 

103d 

DM5409N 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

213d 

SMC7410N 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


104d 

DM7409J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

214* 

SN54ALS10AJ 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

16n 

105» 

DM7409N 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

215d 

SN54AS10AJ 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

5.0n 

106 

DM7819J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

16n 

216 

SN74ALS10AN 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

11n 

107 

DM7819N 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

16n 

217d 

SN7410P 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

13n 

108 

DM8819J 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

16n 

218 

DN74LS10P4 

74-10 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

15n 

109 

DM8819N 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

16n 

219# 

N74F10D 

74-10 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

6.0n 

110 

DS7819J(21 

74-09N 

TTL 

DIP 

AND 

4 

32n 

220 ▼ 

SN74ALS10AD 

74-10 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

11n 
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5 , 


GATES 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


T2J”.T3] 

PACKAGE 
TECH TYPE 


TYPE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


nr 

Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 


IN ORDER 0F:(1) FEMI N0.(2) TECH 
(3) PKG TYPE (4) TYPE & (5) TYPE NUMBER 


HT 

TECH 


PACKAGE 

TYPE 


BJ 

TYPE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 









(s) 









(S) 

1 ♦ 

SN74LS10D 

74-10 

TTE 

FlAT'P'. 

NAND 

3 

15n 


111d 

57303 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


24 

SN74S10D 

74-10 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

5.0n 


112d 

577CJ 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


3d 

NC7410N 

74-10 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

13n 


113d 

5410-1-6 A 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


4d 

T74H10B1 

74-10 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

6.0n 


114 

5410DM 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


5d 

T74H10D1 

74-10 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

6.0n 


115d 

7410-9-6A 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


6d 

T74H10D2 

74-10 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 

6.0n 


116 

7410DC 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


?♦ 

CD54HC10F 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

26n 


117 

7410PC 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


84 

CD54HCT10F 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

26n 


118d 

9003-1-6B 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


94 

CD74HC10E 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

21n 


119d 

9003-9-6B 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


104 

CD74HCT10E(A) 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

21n 


120 

9003DC 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


lid 

HD1-54C10 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



121 

9003DM 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


12d 

HD1-74C10 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



122 

DM54H10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


13t 

HD74HC10P 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

lOn 


123d 

DM54H10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


14 

MC54HC10J(A) 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



124 

DM54L10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


15 

MC74HC10J(A) 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



125d 

DM54L10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


16 

MC74HC10N(A) 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



126d 

DM74H10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


17 

MM54C10D 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



127 

DM74H10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


18 

MM54HC10J(A) 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



128d 

DM74L10J 

74-1 ON 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


19 

MM74C10N 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



129 

DM74L10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


20 

MM74HC10J 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



130 

DM74S10N 

74-1 ON 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


21 

MM74HC10N(A) 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



131 

DM541OJ 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


224 

SN54HC10J 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

29n 


132d 

DM5410N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


23d 

SN74HC10J(A) 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



133d 

DM741 OJ 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


244 

SN74HC10N 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

24n 


134 

DM7410N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


25d 

SP74HC10J 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



135 

DM9003CJ 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


26d 

SP74HC10N 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



136 

DM9003CN 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


27 

TC40H010P 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



137 

FJH121-7410 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


28 

TC74HC10P(A) 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



138d 

FLH111-7410 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


29d 

TC7410BP 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



139d 

FLH115-8410 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


30 

US74HCT10N(A) 

74-ION 

CMS 

DIP 

NAND 

3 



140d 

GJB74H10P 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


314 

CD74HC10M 

74-ION 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

21n 


141 d 

GJH121 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


324 

CD74HCT10M 

74-ION 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

21n 


142t 

HD74LS10G 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

15n 

33 ▼ 

HD74HC10FP 

74-ION 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

lOn 


143 ♦ 

HD74LS10P 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

15n 

34 ▼ 

SN74HC10D 

74-1 ON 

CMS 

FLAT P 

NAND 

3 

24n 


144d 

ITT74LS10 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


35 

962DM 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



145d 

ITT5410J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


36 

963DM 

74-1 ON 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



146d 

ITT7410J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


37 

9962BC 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



147d 

M5S010P 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


38 

9962DC 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



148 

M74ALS10P 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


39 

9962DM 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



149 

M74LS10P 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


40d 

DM962N 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



150d 

M5330P 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


41 d 

DM963N 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



151 

M53210P 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


42d 

DTL696251 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



152 

MB74LS10 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


43d 

DTL696259 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



153 

MB74LS10M 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


44 

E303F2 

74-1 ON 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



154 

MB602 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


45 

E303F7 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



155 

MC54F10J(A) 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


46d 

M5962P 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



156 

MC74F10J(A) 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


47d 

M5963P 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



157 ♦ 

MC74F10N(A) 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


48 v 

MC862P 

74-1 ON 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



158d 

MIC74H10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


49 t 

MC863P 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



159d 

MIC7410N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


50d 

MIC962-1D 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



160* 

N74F10F 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

6.0n 

51d 

MIC962-5D 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



161 d 

N74H10A 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


52d 

MIC962R3D 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



162 

N74H10F 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


53d 

MIC962R6D 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



163 

N74H10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


54d 

MIC962R7D 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



164d 

N74LS10A 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


55d 

MIC963-1D 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



165 

N74LS10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


56d 

MIC963-5D 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



166d 

N74S10A 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


57d 

PE9962-59 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



167 

N74S10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


58d 

PE9963-59 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



168d 

N7410A 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


59 

SFC962E 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



169 

N7410F 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


60d 

SN15862N 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



170 

N7410N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


61 d 

SN15863N 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



171 

N8470F 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


62d 

SN15962N 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



172 

N8870F 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


63d 

SN15963N 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



173d 

NC74H10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


64d 

SW962-2M 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



174d 

PD7410 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


65d 

SW963-2M 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



175 

S54F10F 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


66d 

WC962D 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



176d 

S54H10A 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


67d 

WC963D 

74-ION 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



177 

S54H10F 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


68 

963DC 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



178 

S54LS10F 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


69d 

CD2308D962 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



179d 

S54S10A 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


70d 

CD2308E862 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



180 

S54S10F 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


71d 

CD2309D963 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



181 d 

S5410A 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


72d 

CD2309E863 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



182 

S5410F 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


73d 

D962-1R 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



183 

S8470F 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


74d 

D962-9R 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



184 

S8870F 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


75d 

DN1962 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



185d 

SN54ALS10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


76d 

DN1963 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



186# 

SN54AS10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

5.0n 

77d 

FQH181-862 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



187d 

SN54H10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


78d 

FQH191-863 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



188d 

SN54H10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


79d 

HEPC0904P 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



189d 

SN54L10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


80d 

HEPC1062P 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



190d 

SN54L10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


81 T 

MC862L 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



191 

SN54LS10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


82 ▼ 

MC863L 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



192 

SN54S10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


83 

MC962L 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



193d 

SN54S10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


84 

MC963L 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



194d 

SN74ALS10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


85d 

MIC962 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



195d 

SN74ALS10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


86d 

PD9962-51 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



196# 

SN74AS10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

4.5n 

87d 

PD9962-59 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



197d 

SN74H10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


88d 

PD9963-51 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



198 

SN74H10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


89d 

PD9963-59 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



199d 

SN74L10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


90d 

PM9962-59 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



200d 

SN74L10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


91d 

PM9963-59 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



201 

SN74LS10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


92d 

SN15863J 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



202 

SN74LS10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


93d 

SN15963J 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



203d 

SN74S10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


94d 

SW962-1P 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



204 

SN74S10N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


95d 

SW962-2P 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



205 

SN5410J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


96d 

SW963-1P 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



206d 

SN6410N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


97d 

SW963-2P 

74-ION 

DTL 

OTHER 

NAND 

3 



207d 

SN7410J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


98d 

10-10 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



208 

SN7410N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


99d 

11-10 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



209d 

SN29003J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


100 

54F10DM 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



210d 

SN29003N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


101d 

54LS10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



21 Id 

SW7410J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


102 

74F10DC 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



212d 

SW7410N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


103 

74F10PC 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



213 

T54LS10D2 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


104 

74H10PC 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



214d 

T54LS10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


105d 

74LS10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



215 

T74LS10B1 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


106 

74S10PC 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



216 

T74LS10D1 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


107d 

503CJ 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



217d 

T74LS10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


108d 

507CJ 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



218d 

T103B1 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


109d 

533CJ 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



219d 

T103B1-16 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


110d 

537CJ 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



220d 

T103D1 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 
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5. 

GATES 



IN ORDER 0F:(1) 
(3) PKG TYPE (4) 

FEMI N0.(2) TECH 
TYPE & i5) TYPE NU 

MBER 


5J 

n 

2J 

3J 

4] 




S 

u 

2_r 

3J 

4T 



JNE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 



NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 



NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 

Id 

T103D1-16 

74-ION “1 

TTL 

DIP " “ 

NAND 

3 


Ill ♦ 

N74F1 ID —— - 1 

74-11 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

6.6n 

2d 

T103D2 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


112t 

SN74ALS11AD 

74-11 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

13n 

3d 

T103D2-16 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


113 

SN74LS11D 

74-11 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 


4d 

T7410B1 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


114 

SN74S11D 

74-11 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 


5d 

T7410D1 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


115 

SN74LS12D 

74-11 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 


6d 

T7410D2 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


116# 

CD54HC11F 

74-1 IN 

CMS 

DIP 

AND 

3 

26n 

7d 

TG54S10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


1174 

CD54HCT11F 

74-1 IN 

CMS 

DIP 

AND 

3 

26n 

8d 

TG74S10J 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


1184 

CD74HC11E 

74-1 IN 

CMS 

DIP 

AND 

3 

21 n 

9d 

TL7410N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


119 ♦ 

CD74HCT11E 

74-1 IN 

CMS 

DIP 

AND 

3 

21 n 

lOd 

TL8410N 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


120v 

HD74HC11P 

74-1 IN 

CMS 

DIP 

AND 

3 

9.0n 

lid 

TRW7410(1) 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


121 ♦ 

SN54HC11J 

74-1 IN 

CMS 

DIP 

AND 

3 

30n 

12d 

TRW7410(2) 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


122d 

SN74HC11J(A) 

74-1 IN 

CMS 

DIP 

AND 

3 


13d 

US54H10A 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


1234 

SN74HC1 IN 

74-1 IN 

CMS 

DIP 

AND 

3 

25n 

14d 

US74H10A 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


124d 

SP74HC11J 

74-1 IN 

CMS 

DIP 

AND 

3 


15d 

US5410A 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


125d 

SP74HC11N 

74-1 IN 

CMS 

DIP 

AND 

3 


16d 

US7410A 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


126 

TC40H011P 

74-1 IN 

CMS 

DIP 

AND 

3 


17d 

WC7410D 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


127 

TC74HC11P(A) 

74-1 IN 

CMS 

DIP 

AND 

3 


18d 

ZN5410E 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


128 

US74HCT11N(A) 

74-1 IN 

CMS 

DIP 

AND 

3 


19d 

ZN7410E 

74-ION 

TTL 

DIP 

NAND 

3 


129f 

CD74HC11M 

74-1 IN 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

21n 

20 

N74S10D 

74-ION 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 


130* 

CD74HCT11M 

74-1 IN 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

21 n 

21 ▼ 

SN74AS10D 

74-ION 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

4.5n 

131 ▼ 

HD74HC11FP 

74-1 IN 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

9.0n 

226 

9LS10DC 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


132t 

SN74HC1 ID 

74-1 IN 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

25n 

23d 

9LS10DM 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


133 

54F11DM 

74-11N 

TTL 

DIP 

AND 

3 


24d 

9LS10PC 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


134d 

54 LS11.1 

74-11N 

TTI 

DIP 

AND 

a 


25 

54H10DM 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


135 

74F11DC 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


26 

54LS10DM 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


136 

74F11PC 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


27 

54S10DM 

74-ION 

TTL 

OTHER 

MAND 

3 


137 

74H11PC 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


28 

74H10DC 

74-ION 

TTL 

OTHER 

YAND 

3 


138d 

74LS11J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


29 

74LS10DC 

74-ION 

TTL 

OTHER 

VJAND 

3 


139 

74S11PC 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


30 

74LS10PC 

74-ION 

TTL 

OTHER 

MAND 

3 


140 

5411 DM 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


31 

74S10DC 

74-ION 

TTL 

OTHER 

VIAND 

3 


141 

7411 DC 

74-11N 

TTL 

DIP 

AND 

3 


32d 

741 ON 

74-ION 

TTL 

OTHER 

VIAND 

3 


142 

7411 PC 

74-11N 

TTL 

DIP 

AND 

3 


33d 

FJH121 

74-ION 

TTL 

OTHER 

VIAND 

3 


143 

DM54H11J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


34d 

FJH122A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

VJAND 

3 


144d 

DM54H1IN 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


35d 

FJH126 

74-ION 

TTL 

OTHER 

VJAND 

3 


145d 

DM74H11J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


36d 

GFB7410 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


146 

DM74H1IN 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


37d 

GTB74S10P 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


147 

DM74S11N 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


38d 

MC3005L 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


148 

DM5411J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


39d 

MC3105L 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


149d 

DM541 IN 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


40d 

MC5410L 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


150d 

DM7411J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


41d 

MC7410L 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


151 

DM741 IN 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


42d 

MIC74L10J 

74-1 ON 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


152d 

GJB74H11P 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


43d 

MIC5410J 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


153d 

GJH261 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


44d 

MIC6410J 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


154d 

GTB74S11P 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


45d 

WC7410J 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


155t 

HD74LS11G 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 

20n 

46d 

WC9003-1D 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


1564 

HD74LS11P 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 

20n 

47d 

MIC9003-5D 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


157d 

M5S011P 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


48 

VJ8H70A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


158 

M74ALS11P 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


49 

VI74LS10D 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


159 

M74LS1IP 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


50 

^8470A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


160 

MB74LS11 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


51 

N8870A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


161 

MB74LS11M 

74-11N 

TTL 

DIP 

AND 

3 


52d 

NC74L10N 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


162 

MC54F11J(A) 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


53d 

NE870A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


163 

MC74F11J(A) 

74-11N 

TTL 

DIP 

AND 

3 


54d 

NE8470A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


164 

MC74F11N(A) 

74-11N 

TTL 

DIP 

AND 

3 


55d 

NE8870A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


165d 

MIC74H11J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


56 

S8H70A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


166d 

MIC741 IN 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


57 

S8470A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


1674 

N74F11F 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 

5.6n 

58 

S8870A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


168d 

N74H11A 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


59d 

SE8470A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


169 

N74H11F 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


60d 

SE8870A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


170 

N74H11N 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


61 

SFC410E 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


171 d 

N74LS11A 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


62 

SFC410EM 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


172 

N74LS11N 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


63 

SFC410ET 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


173d 

N74S11A 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


64 

SFC410HE 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


174 

N74S11N 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


65 

SFC410HEM 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


175d 

N7411A 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


66 

SFC410LE 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


176 

N7411F 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


67 

SFC410LEM 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


177 

N7411N 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


68 

SFC410LPM 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


178d 

NC74H1IN 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


69 

SFC411HE 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


179 

S54F11F 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


70 

SFC411HEM 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


180d 

S54H11A 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


71d 

SN74962 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


181 

S54H11F 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


72d 

SP870A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


182 

S54LS1IF 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


73d 

ST870A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


183 

S54S11F 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


74d 

TG415 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


184d 

S5411A 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


75d 

TG416 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


185 

S5411F 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


76d 

TG417 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


186d 

SN54ALS11J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


176 

TG418 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


187d 

SN54AS11J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


78d 

TG7410E 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


188d 

SN54H11J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


79d 

USN7410A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


189d 

SN54H11N 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


80d 

USS5410A 

74-ION 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 


190 

SN54LS11J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


814 

LC74HC11 

74-11 

CMS 

DIP 

AND 

3 

20n 

191 

SN54S11J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


82 

M54HC11F1(A) 

74-11 

CMS 

DIP 

AND 

3 


192d 

SN54S1IN 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


83 

M74HC11B1(A) 

74-11 

CMS 

DIP 

AND 

3 


193d 

SN74ALS11J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


84 

M74HC11F1(A) 

74-11 

CMS 

DIP 

AND 

3 


194d 

SN74ALS1 IN 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


85 

MC54HC11J(A) 

74-11 

CMS 

DIP 

AND 

3 


195t 

SN74AS11N 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 

6.0n 

86 

MC74HC11 J(A) 

74-11 

CMS 

DIP 

AND 

3 


196d 

SN74H11J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


87 

MC74HC11 N(A) 

74-11 

CMS 

DIP 

AND 

3 


197 

SN74H11N 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


88 

PC54HC11 D(A) 

74-11 

CMS 

DIP 

AND 

3 


198 

SN74LS11J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


89 

PC54HCT11 D(A) 

74-11 

CMS 

DIP 

AND 

3 


199 

SN74LS1 IN 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


90 

PC74HC11D(A) 

74-11 

CMS 

DIP 

AND 

3 


200d 

SN74S11J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


91 

PC74HC11P 

74-11 

CMS 

DIP 

AND 

3 

30n 

201 

SN74S1 IN 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


92 

PC74HCT11D(A) 

74-11 

CMS 

DIP 

AND 

3 


202 

T54LS11D2 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


93 

PC74HCT11P 

74-11 

CMS 

DIP 

AND 

3 

42n 

203 

T74LS11B1 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


94 

PC74HC1 IT 

74-11 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

30n 

204 

T74LS11D1 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


95 

PC74HCT11T 

74-11 

CMS 

FLAT P 

AND 

3 

42n 

205d 

TG54S11J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


96d 

7411-9-6A 

74-11 

TTL 

DIP 

AND 

3 

30n 

206d 

TG74S11J 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


97 

DM54ALS11AJ 

74-11 

TTL 

DIP 

AND 

3 


207d 

US54H11A 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


98 

DM54AS11J 

74-11 

TTL 

DIP 

AND 

3 


208d 

US74H11A 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


99 

DM54LS11J 

74-11 

TTL 

DIP 

AND 

3 


209d 

US5411A 

74-1 IN 

TTL 

DIP 

AND 

3 


100 

DM74ALS11AJ 

74-11 

TTL 

DIP 

AND 

3 


21 Od 

US7411A 

74-11N 

TTL 

DIP 

AND 

3 


101 

DM74ALS11AN 

74-11 

TTL 

DIP 

AND 

3 


211 

N74LS1ID 

74-11N 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 


102 

DM74AS11J 

74-11 

TTL 

DIP 

AND 

3 


212 

N74S11D 

74-11N 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 


103 

DM74AS11N 

74-11 

TTL 

DIP 

AND 

3 


213* 

SN74AS11D 

74-11N 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

6.0n 

104 

DM74LS11N 

74-11 

TTL 

DIP 

AND 

3 


214d 

9LS11DC 

74-1 IN 

TTL 

OTHER 

AND 

3 


105 

DN74LS11P1 

74-11 

TTL 

DIP 

AND 

3 


215d 

9LS11DM 

74-1 IN 

TTL 

OTHER 

AND 

3 


106» 

M74ALS11AP 

74-11 

TTL 

DIP 

AND 

3 

13n 

216d 

9LS11PC 

74-1 IN 

TTL 

OTHER 

AND 

3 


1074 

N74F11N 

74-11 

TTL 

DIP 

AND 

3 

6.6n 

217 

54H11DM 

74-11N 

TTL 

OTHER 

AND 

3 


1084 

SN54ALS11AJ 

74-11 

TTL 

DIP 

AND 

3 

17n 

218 

54LS11 DM 

74-1 IN 

TTL 

OTHER 

AND 

3 


109* 

SN74ALS11AN 

74-11 

TTL 

DIP 

AND 

3 

13n 

219 

54S11DM 

74-1 IN 

TTL 

OTHER 

AND 

3 


110 

DN74LS11P4 

74-11 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 


220 

74H11DC 

74-11N 

TTL 

OTHER 

AND 

3 
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IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 


0 





(3) PKG 

rYPE (4| 

TYPE & (5) 

TYPE NUMBER 


5J 

n 

2J 

SJ 

4T 





a 

D 

2j 

£l 

a 



LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


LU 

TYPE 

CKTS 

PROP. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 



NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 




NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 

1 

74LS11DC 

74-1 IN 

TTL 


AND 

3 



mm 

LWrtJfi '■ .. r v-y 

EZHKM ■ 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

75n 

2 

74LS11 PC 

74-1 IN 

TTL 

OTHER 

AND 

3 






TTL 

DIP 

NAND 

2 

60n 

3 

74S11DC 

74-1 IN 

TTL 

OTHER 

AND 

3 



CkbS 

Hi 

rZawM ■ 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

25n 

4d 

ITT74LS11 

74-1 IN 

TTL 

OTHER 

AND 

3 



114d 

574CJ 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

25n 

5d 

MC3006L 

74-1 IN 

TTL 

OTHER 

AND 

3 



115d 

5420-1-6A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

20n 

6d 

MC3106L 

74-1 IN 

TTL 

OTHER 

AND 

3 



116d 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

20n 

7d 

MIC5411J 

74-1 IN 

TTL 

OTHER 

AND 

3 



117d 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

20n 

8d 

MIC7411J 

74-1 IN 

TTL 

OTHER 

AND 

3 



118 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 

9 

DM54ALS12AJ 

74-12 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



119d 

7440-9-6A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

20n 

10 

DM54LS12J 

74-12 

TTL 

DIP 

NAND 

3 




9004-1-6B 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 

11 

DM74ALS12AJ 

74-12 

TTL 

DIP 

NAND 

3 




9004-9-6B 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

13n 

12 

DM74ALS12AN 

74-12 

TTL 

DIP 

NAND 

3 




9004DC 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

13n 

13 

DM74LS12N 

74-12 

TTL 

DIP 

NAND 

3 




9004DM 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 

14 

DN74LS12P1 

74-12 

TTL 

DIP 

NAND 

3 




9009-1-6B 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 

15f 

M74ALS12AP 

74-12 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

54n 



9009-9-6B 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

17n 

16# 

SN54ALS12AJ 

74-12 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

59n 


126 

DM54H20J 


TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 

17f 

SN74ALS12AN 

74-12 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

54n 


127d 

DM54H20N 


TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 

18 

DN74LS12P4 

74-12 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 



128 

DM54H40J 


TTL 

DIP 

NAND 

2 

12n 

19v 

SN74ALS12AD 

74-12 

TTL 

FLAT P 

NAND 

3 

54n 


129d 

DM54H40N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

12n 

20d 

NE8471A 

74-12 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 



130 

DM54L20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOOn 

21d 

SE8471A 

74-12 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 



131 d 

DM54L20N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOOn 

226 

54LS12J 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



ETc^n 

■ iM . 1 .In 


TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 

23 

5412DM 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



RTcIS 



TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 

24 

7412DC 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



IK :Pl Vi'. 



TTL 

DIP 

NAND 

2 

12n 

25d 

7412PC 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



135 

DM74H40N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

12n 

26d 

FLH501-7412 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



136d 

DM74L20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOOn 

27d 

FLH505-8412 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



137 

DM74L20N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

u 2 

lOOn 

28 

M74ALS12P 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



138 

DM74S20N 


TTL 

DIP 

NAND 

h 2 

5.0n 

29 

M74LS12P 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



139 

DM74S40N 


TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.5n 

30 

MB74LS12 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



140 

DM5420J 


TTL 

DIP 

NAND 

2 

25n 

31 

MB74LS12M 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



141d 

DM5420N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

25n 

32d 

MC3007P 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



142 

DM5440J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

25n 

33d 

MIC7412AN 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



143d 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

25n 

34d 

MIC7412N 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



144d 

DM7420J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

25n 

35 

N74LS12F 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



145 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

25n 

36 

N74LS12N 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



146d 

DM7440J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

25n 

37 

N7412F 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



147 

DM7440N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

25n 

38 

N7412N 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



148 

DM9004CJ 

74-13 N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 

39 

S54LS12F 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



149 

DM9004CN 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 

40 

S5412F 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



150 

DM9009CJ 

ma ■ 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

17n 

41d 

SN54ALS12J 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



151 

DM9009CN 


TTL 

DIP 

NAND 

2 

17n 

42 

SN54LS12J 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



152 

FJH111-7420 

EZ5*m 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

11n 

43 

SN74ALS12J 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 




FJH141-7440 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

11n 

44d 

SN74ALS12N 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 




FLH121-7420 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 

45 

SN74LS12J 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 




FLH125-8420 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 

46 

SN74LS12N 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



156d 

FLH141-7440 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 

47 

SN5412J 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



157d 

FLH145-8440 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 

48d 

SN5412N 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



158d 

GJB74H20P 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

13n 

49d 

SN7412J 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



159d 

GJB74H40P 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

12n 

50 

SN7412N 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



160d 

GJH111 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

13n 

51d 

TL7412N 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 



161 d 

GJH141 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

12n 

52d 

ZN5412J 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 




HD74LS20G 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 

53d 

ZN7412J 

74-12N 

TTL 

DIP 

NAND 

3 




HD74LS20P 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 

54d 

MC3007L 

74-12N 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 



i^h 

ITT74LS20 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 

55d 

MC3107L 

74-12N 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 



165d 

ITT7420J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 

56d 

MIC5412AJ 

74-12N 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 



166d 

ITT7440J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 

57d 

MIC5412J 

74-12N 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 



167d 

M5S020P 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

3.0n 

58d 

MIC6412AJ 

74-12N 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 




M74ALS20AP 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

12n 

59d 

MIC6412J 

74-12N 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 




M74LS20P 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 

60d 

MIC7412AJ 

74-12N 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 



lOH 

M53220P 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

13n 

61d 

MIC7412J 

74-12N 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 




L T i 1 : f£ i 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 

62 

N8471A 

74-12N 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 





74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 

63 

S8471A 

74-12N 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 





74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 

64d 

ZN5412E 

74-12N 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 





74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 

65d 

ZN7412E 

74-12N 

TTL 

OTHER 

NAND 

3 





74-13 N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

7n 

66 ▼ 

HD74LS12G 

74-12P 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

32n 



EHjajaH 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

7n 

67 ♦ 

HD74LS12P 

74-12P 

TTL 

DIP 

NAND 

3 

32n 


1771 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

5.0n 

68# 

N74F20N 

74-13 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


178# 

MC74F20J(A) 

74-13 N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

5.0n 

69d 

SMC7440N 

74-13 

TTL 


msSM 

2 



1794 

MC74F20N(A) 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

5.0n 


SN7440P 

74-13 


[•ilMH 



13n 


mwnm 

MC3025P 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


SN74LS20D 

74-13 


FLAT P 

jiyjia 


15n 




74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


SN74S20D 

74-13 


FLAT P 



5.0n 


insS 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 



74-13 

TTL 

OTHER 

iJ kV 1 





MIC7420N 

74-13 N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


NC7440N 

74-13 

TTL 

OTHER 

jiyjia 





N8H16F 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 


SN74AS20N 

74-13B 

TTL 

DIP 






N74F20F 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 

76 ▼ 

SN74AS20D 

74-13B 

TTL 

FLAT P 

? h ? i 


5.0n 



N74H20A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 

77d 

HD1-54C20 

74-13N 

CMS 

DIP 



80n 



N74H20F 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 

78d 

HD1-74C20 

74-13N 

CMS 

DIP 



80n 



N74H20N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 

79 



CMS 


ms\»w 


27n 



N74LS20A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

25n 

80 



IMAM 




27n 



N74LS20N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 

81 



CMS 

•OMNI 

msim 


27n 



N74S20A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

5.0n 

82 

MM54C20D 

74-13N 

CMS 


j i 


70n 


192 

N74S20N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

5.0n 

83 ♦ 

MM54HC20J(A) 

74-13N 

CMS 

£3m ' 

trnllrJ 




193d 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 

84 

MM74C20N 

74-13N 

CMS 




70n 




74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 



rzs 

CMS 

ELS 



8.0n 


IBJHI 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 






fnl VI *1 




iTTS 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

95n 





•OHM 





iTTSI 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 

88d 

SN74HC20J(A) 


CMS 




HH9f 




74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 

89 ♦ 

SN74HC20N 


CMS 








74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 

90d 

SP74HC20J 


CMS 

eOHHH 





R'IwHk 

J [•ltJ 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

4 

6.0n 


SP74HC20N 

74-13N 

CMS 






mnm 

NC420N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

13n 


TC40H020P 

74-13N 

CMS 


SCiJia 


Bc|:M 


2026 

NC440N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

13n 


TC74HC20P(A) 

74-13N 

CMS 






r.m 

NE455A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

25n 

KfRI 

TC7420BP 

74-13N 

CMS 

dip 





204d 

PD7420 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

29n 

R&Vk. 

US74HCT20N(A) 

74-13N 

CMS 

DIP 





205d 

PD7440 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

29n 

EJ-nBI 

SN74HC20D 

74-13N 

CMS 

FLAT P 





206 

S8H16F 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.0n 

97d 

NE8455A 


Oil 

OTHER 


2 



207 ♦ 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

7.0n 

98d 

SE8455A 


■ 

OTHER 


2 



208d 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 

99d 

10-20 


EM 

DIP 



13n 


209 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 

lOOd 



turn 

EE^H'-i££' 



13n 


210 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 

101 d 

11-20 


I 




lOn 


21 Id 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

5.0n 

102d 

11-40 


GSm 




lOn 


212 


74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

5.0n 

103 

54F20DM 


ra 




7.On 


213 

S54S140A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

6.5n 

104 

74F20DC 


9 




6.0n 


214d 

S5420A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 

105 

74F20PC 


tiil 




6.0n 


215 

S5420F 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 

106 

74H20PC 


PS 




■HjjH 


216 

S8455F 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 1 

95n 

107d 

74LS20J 


a 


SiyJUB 


12n 


217 

S8855F 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 

108 

74S20PC 


till 




5.0n 



SN54ALS20AJ 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

13n 


500CJ 

74-13N 

TTL 

DIP 

imm 

2 

EHH 



SN54ALS20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

16n 


504CJ 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

140n 



SN54AS20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

5.5n 


170 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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5 

Gi 

VTES 



ULi 

§i 

zn 

R 0F:(1) 
TYPE (4 

FEMI N0.(2] 
TYPE & (5) 

TECH 

TYPE NUMBER 


5J 

u 

2J 

3J 

4 1 





5J 

u 

2j 

u 

a 



LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 



NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 




NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 

Id 

SN54H20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


11 Id 

GFB7440 

74-13N 

TTL 

OTRER — 

NAND 

2 

13n 

2d 

SN54H20N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


112d 

GTB74S20P 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

3.0n 

3d 

SN54H40N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


113d 

HEPC3020P 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 

4d 

SN54L20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

60n 


114d 

ITT5420J 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 

5d 

SN54L20N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

60n 


115d 

ITT5440J 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 

6 

SN54LS20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 


116d 

MC3010L 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 

7 

SN54S20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

5.0n 


117d 

MC3024L 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 

8d 

SN54S20N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

5.0n 


1 18t 

MC3025L 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 

9t 

SN54S40J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

4.0n 


119d 

MC3110L 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 

lOd 

SN54S40N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

4.0n 


120d 

MC3124L 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 

lid 

SN54S140N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

4.0n 


121 d 

MC3125L 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 

124 

SN74ALS20AN 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

11n 


122d 

MC5420L 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 

13d 

SN74ALS20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

11n 


123d 

MC5440L 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 

14d 

SN74ALS20N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

11n 


124d 

MC7420L 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 

15d 

SN74H20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


125d 

MC7440L 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 

16 

SN74H20N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


126d 

MIC74L20J 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

60n 

17d 

SN74L20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

60m 


127d 

MIC5420J 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 

18d 

SN74L20N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

60n 


128d 

MIC6420J 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 

19t 

SN74LS18D 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

55n 


129d 

MIC6440J 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 

20 t 

SN74LS18J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

55n 


130d 

MIC7420J 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 

21 T 

SN74LS18N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

55n 


131 d 

MIC9004-1D 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


22 

SN74LS20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 


132d 

MIC9004-5D 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


23 

SN74LS20N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 


133d 

MIC9009-1D 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


24d 

SN74S20J 

74-13N 

XEL— 

DIP 

NAND 

2 

5.0n 


134d 

MIC9009-5D 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


25 

totv/n 

74-13N 


DIP 

NAND 

2 

5.On 


135 

MOLH A 

~7 A 4QM_ 

TTI 

fiTHFR 

MAMf! 



26 

SN5420J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


136 

N8455A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

95n 

27d 

SN5440N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


137 

N8855A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

15n 

28d 

SN6420N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


138d 

NE855A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

20n 

29d 

SN6440N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

13n 


139d 

NE8855A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 

30d 

SN7420J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


140 

S8H16A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6.0n 

31 

SN7420N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


141 

S8455A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

95n 

32d 

SN29004J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 


142 

S8855A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

15n 

33d 

SN29004N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 


143d 

SE8855A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 

34d 

SW7420J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


144 

SFC420E 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 

35d 

SW7420N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


145 

SFC420EM 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 

36d 

SW7440J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

13n 


146 

SFC420ET 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 

37d 

SW7440N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

13n 


147 

SFC420HE 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

6n 

38 

T54LS20D2 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

7.0n 


148 

SFC420HEM 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 

39d 

T54LS20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

20n 


149 

SFC420LE 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

60n 

40 

T74LS20B1 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

7.0n 


150 

SFC420LEM 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

60n 

41 

T74LS20D1 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

7.0n 


151 d 

SP455A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


42d 

T74LS20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

20n 


152d 

SP855A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


43d 

T104B1 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 


153d 

ST455A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


44d 

T104B1-16 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 


154d 

ST855A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


45d 

T104D1 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 


155d 

TG411 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

12n 

46d 

T104D1-16 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 


156d 

TG412 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

12n 

47d 

T104D2 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

12n 


157d 

TG413 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

12n 

48d 

T104D2-16 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

12n 


158d 

TG414 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

12n 

49d 

T109B1 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

17n 


159d 

TG431 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

12n 

50d 

T109B1-16 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

17n 


160d 

TG432 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

12n 

51d 

T109D1 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

17n 


161 d 

TG433 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

12n 

52d 

T109D1-16 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

17n 


162d 

TG434 1 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

12n 

53d 

T109D2 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 


163d 

TG7420E 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 

54d 

T109D2-16 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

15n 


164d 

TG7440E 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 

55d 

T7420B1 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


165d 

USN7420A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 

56d 

T7420D1 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


166d 

USN7440A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 

57d 

T7420D2 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


167d 

USS5420A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 

58d 

T7440B1 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


168d 

USS5440A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 

59d 

T7440D1 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


169d 

MIC74130N 

74-130 

TTL 

DIP 

AND 

4 

35n 

60d 

T7440D2 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


170d 

MIC54130J 

74-130 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

35n 

61 d 

TG54S20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

5.0n 


171 d 

MIC64130J 

74-130 

TTL 

OTHER 

AND 

!—4~ 

35n 

62d 

TG54S40J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

4.0n 


172d 

MIC74130J 

74-130 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

35n 

63d 

TG54S140J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

4.0n 


173d 

MIC74131N 

74-131 

TTL 

DIP 

AND 

4 

35n 

64d 

TG74S20J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

5.0n 


174d 

MIC54131J 

74-131 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

35n 

65d 

TG74S40J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

5.0n 


175d 

MIC64131J 

74-131 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

35n 

66d 

TG74S140J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

4.0n 


176d 

MIC74131J 1 

74-131 

TTL 

OTHER 

AND 

4 

35n 

67d 

TL4931N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


177 

M54HC133F1(A) 

74-133 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

30n 

68d 

TL7420N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


178 

M74HC133B1(A) 

74-133 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

36n 

69d 

TL7440N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


179 

M74HC133FKA) 

74-133 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

36n 

70d 

TL8420N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


180 

MC54HC133J 

74-133 

CMS 

"DIP 

NAND 

1 


71d 

TL8440N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


181 

MC74HC133J 

74-133 

CMS 

DIP 

NAND 

1 


72d 

TL49831N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


182 

MC74HC133N 

74-133 

CMS 

DIP 

NAND 

1 


73d 

TRW7420(1) 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


183# 

DM54ALS136J 

74-136 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


74d 

TRW7420(2) 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


184* 

DM54AS136J(A) 

74-136 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


75d 

US54H20A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


185^ 

DM54LS136J 

74-136 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


76d 

US54H40A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

12n 


186# 

DM74ALS136N 

74-136 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


77d 

US74H20A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


187# 

DM74AS136J 

74-136 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


78d 

US74H40A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

12n 


188# 

DM74AS136N(A) 

74-136 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


79d 

US5420A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


189# 

DM74LS136N 

74-136 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


80d 

US5440A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


190# 

DN74LS136P1 

74-136 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


81d 

US7420A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


191 ♦ 

DN74LS136P4 

74-136 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 


82d 

US7440A 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

lOn 


192# 

SN74LS136D 

74-136 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 


83d 

WC7420D 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


193d 

54LS136J 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


84d 

WC7440D 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

22n 


194d 

74LS136J 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


85d 

ZN5420E 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

29n 


195d 

FLH661-74136 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


86d 

ZN5440E 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

29n 


196d 

FLH665-84136 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


87d 

ZN7420E 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

29n 


197v 

HD74LS136G 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

88 

N74LS20D 

74-13N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

15n 


198 ♦ 

HD74LS136P 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

89 

N74S20D 

74-13N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

5.0n 


199# 

M74LS136P 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


90 t 

SN74ALS20AD 

74-13N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

11n 


200# 

MB74LS136 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


91d 

9LS20DC 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

7.0n 


201 ♦ 

MB74LS136M 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


92d 

9LS20DM 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

7.0n 


202 ♦ 

N74LS136F 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


93d 

9LS20PC 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

7.0n 


203# 

N74LS136N 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


94d 

9LS40DC 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


204# 

S54LS136F 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


95d 

9LS40DM 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


205d 

SN54ALS136J 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


96d 

9LS40PC 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


2064 

SN54LS136J 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


97 

54H20DM 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


207d 

SN54LS136N 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


98 

74H20DC 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

lOn 


2084 

SN^4ALS136N 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

50n 

99 

74LS20DC 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

7.0n 


2094 

SN74LS136J 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


100 

74LS20PC 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

7.0n 


2104 

SN74LS136N 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


101 

74S20DC 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

5.0n 


2114 

SN54136J 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


102 

5420DM 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 


212d 

SN74136J 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


103 

7420DC 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

22n 


2134 

SN74136N 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


104d 

7420N 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

29n 


2144 

T54LS136D2 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


105d 

FJH111 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 


215d 

T54S136J 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


106d 

FJH116 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 


2164 

T74LS136B1 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


107d 

FJH141 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 


2174 

T74LS136D1 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


108d 

FJH142A 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 


218d 

T74S136J 

74-136N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


109d 

FJH146 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 


219v 

SN74ALS136D 

74-136N 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

“50n 

110d 

GFB7420 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 


220d 

9LS136DC 

74-136N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 
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171 



Ill 


GATES 


TYPE 

NUMBER 


FUNCTIONAL 
EQUIVALENT 
NUMBER 


Id 

2d 

3# 

9LS136DM 

9LS136PC 

54LS136DM 

4# 

5# 

6# 


7 

84 

9* 

DM54LS15J 

DM74ALS15J 

DM74ALS15N 

104 

DM74LS15N 

m 

DN74LS15P1 

124 

M74ALS15AP 


M74HC21F1(A) 

74HC20N 

74HCT20N 



28 PC74HCT20D(A) 

29 PC74HCT20P 

30 ♦ UPD74HC20C(A) 




584 

CD74HC20M 

594 

CD74HCT20M 

60 ▼ 

HD74HC20FP 


PC74HCT21P 

PC74HC21T 

PC74HCT21T 

DM54AS21J 

DM54LS21J 

DM74AS21J 

DM74AS21N 

DM74LS21N 

DN74LS21P1 


76 

DN74LS21P4 

774 

CD54HC21F 

784 

CD54HCT21F 


824 

CD74HC21M 

834 

CD74HCT21M 

84 

DM54ALS22J 



N74F40N 

DN74LS22P4 

SN74LS22D 



SE8415A 

54LS22J 

74H22PC 


7422DC 

7422PC 

DM54H22J 

DM54H22N 

DM74H22J 


u~~ 

I] 

4J 





PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

LINE 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 

No. 



GATE 

PKG 







(s) , 


ttl 

OTHER 

exOr 

4 


Ill 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 


112 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 


113d 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 


114d 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 


115d 

TTL 

DIP 

AND 

3 


116 ▼ 

TTL 

DIP 

AND 

3 


1174 

TTL 

DIP 

AND 

3 


118d 

TTL 

DIP 

AND 

3 


119d 

TTL 

DIP 

AND 

3 


120 

TTL 

DIP 

AND 

3 


121 

TTL 

DIP 

AND 

3 

45n 

122 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 


123 

CMS 

DIP 

AND 

2 


124 

CMS 

DIP 

AND 

2 


125 

CMS 

DIP 

AND 

2 


126d 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

20n 

127d 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

20n 

128 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

25n 

129 

CMS 

DIP 

NAND 

2 


130d 

CMS 

DIP 

NAND 

2 


131 

CMS 

DIP 

NAND 

2 


132 

CMS 

DIP 

NAND 

2 


133d 

CMS 

DIP 

NAND 

2 


134 

CMS 

DIP 

NAND 

2 


135 

CMS 

DIP 

NAND 

2 


136d 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

27n 

137d 

CMS 

DIP 

NAND 

2 


138 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

42n 

139 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

8.0n 

140d 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

20n 

141 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

20n 

142d 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

27n 

143d 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

42n 

144d 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


145d 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


146 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


147 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


148d 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


149d 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


150t 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


151 d 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


152d 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


153d 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


154d 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


155 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


156 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


157d 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 


158 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 

6.0n 

159 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


160d 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


161 d 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 

162 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

26n 

163 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

26n 

164 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

21 n 

165 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

21 n 

166d 

CMS 

DIP 

NAND 

2 

9.0n 

167d 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

21 n 

168d 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

21 n 

169d 

CMS 

FLAT P 

NAND 

2 

9.0n 

170r 

CMS 

DIP 

AND 

2 

25n 

171 ▼ 

CMS 

DIP 

AND 

2 

8.0n 

172d 

CMS 

DIP 

AND 

2 

lOn 

173d 

CMS 

DIP 

AND 

2 

8.0n 

174d 

CMS 

DIP 

AND 

2 

8.0n 

175 

CMS 

DIP 

AND 

2 

lOn 

176d 

CMS 

DIP 

AND 

2 

32n 

177 

CMS 

FLAT P 

AND 

2 

8.0n 

178 

CMS 

FLAT P 

AND 

2 

lOn 

179d 

TTL 

DIP 

AND 

2 

6.5n 

180 

TTL 

DIP 

AND 

2 

18n 

181 

TTL 

DIP 

AND 

2 

6.0n 

182d 

TTL 

DIP 

AND 

2 

6.0n 

183d 

TTL 

DIP 

AND 

2 

18n 

184d 

TTL 

DIP 

AND 

2 

20n 

185d 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

20n 

186d 

CMS 

DIP 

AND 

2 

28n 

187d 

CMS 

DIP 

AND 

2 

28n 

188d 

CMS 

DIP 

AND 

2 

24n 

189d 

CMS 

DIP 

AND 

2 

24n 

190 

CMS 

DIP 

AND 

2 

23 n 

191 d 

CMS 

FLAT P 

AND 

2 

24n 

192d 

CMS 

FLAT P 

AND 

2 

24n 

193 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


194d 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


195d 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


196 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


197 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


198 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


199 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

7.0n 

200d 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

7.0n 

201 d 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 


202 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 


203d 

TTL 

FLAT P 

NAND 

2 


204d 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


205d 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


206 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


207 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


208 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


209d 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


21 Od 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


211 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


212d 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


213d 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


214 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


215d 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


216 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


217 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


218 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


219d 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


220d 


IN ORDER 0F:(1) FEMI N0.(2) TECH 
(3) PKG TYPE (41 TYPE & (5) TYPE NUMBER 


TYPE 

NUMBER 


DM74H22N 
DM74S22N 
FLH611-7422 
" FLH615-8422 
HD74ALS22 
HD74LS22G 
" HD74LS22P 
ITT74LS22 
M5S022P 
" M74ALS22AP 
M74LS22P 
MB74LS22 
" MB74LS22M 
MB402 
MB402M 
MC3012P 
N74H22A 
N74H22F 
N74H22N 
N74LS22A 
N74LS22F 
N74LS22N 
N74S22A 
N74S22F 
“ N74S22N 
NC74H22N 
S54H22A 
S54H22F 
S54LS22F 
S54S22A 
S54S22F 
SN54ALS22AJ 
SN54ALS22J 
SN54H22J 
SN54H22N 
SN54LS22J 
SN54S22J 
SN54S22N 
SN74ALS22AN 
SN74ALS22BN 
SN74ALS22J 
SN74ALS22N 
SN74H22J 
SN74H22N 
SN74LS22J 
SN74LS22N 
SN74S22J 
SN74S22N 
SN5422J 
SN5422N 
SN7422J 
SN7422N 
T54LS22D2 
T74LS22B1 
" T74LS22D1 
TG54S22J 
TG74S22J 
US54H22A 
US74H22A 
SN54ALS22BJ 
SN74ALS22BD 
9LS22DC 
9LS22DM 
9LS22PC 
54H22DM 
54LS22DM 
54S22DM 
74H22DC 
74LS22DC 
74LS22PC 
74S22DC 
FJH112A 
MC3012L 
MC3112L 
MIC74H22J 
~ SN54932 
SN74932 
5423DM 
" 7423DC 
DM5423J 
DM5423N 
" DM7423J 
DM7423N 
FLH511-7423 
' FLH515-8423 
N7423F 
N7423N 
" S5423F 
SN5423J 
SN5423N 
" SN7423J 
SN7423N 
SW7423J 
“ SW7423N 
TL7423N 

7423PC _ 

' 7425PC 
DM5425J 
DM5425N 
" DM7425J 
DM7425N 
FLH521-7425 
' FLH525-8425 
M53225P 

MIC7425N _ 

" N7425N 
S5425F 
SN5425J 
" SN5425N 
SN7425J 


FUNCTIONAL 


EQUIVALENT TECH TYPE 


[PACKAGE [TYPE CKTS PROP. 


PER DELAY 


NUMBER 



GATE 

74-22N 

TTl 

UlP 

nand 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

IIL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

DIP 

NAND 

74-22N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

74-22N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-22N 

TTL 

OTHER 

NAND 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-23N 

TTL 

OTHER 

NOR 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 































































IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 


0. 

w 

uca 



(3) PKG TYPE (4) 

TYPE & (5) 

TYPE NU 

MBER 

LINE 

No. 

B 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

iJ 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

(8) 

LINE 

No. 

b 

TYPE 

NUMBER 

IJ 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

U 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

(s) 

1 

SN7425N 

74-25N 

ttl 

"Dip 

nUr 

2 


111d 

US7427A 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


2d 

SW7425N 

74-25N 

TTL 

dip 

NOR 

2 


112d 

ZN5427J 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


3d 

TL7425N 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 


113d 

ZN7427J 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 


4d 

ZN5425J 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 


114 

N74LS27D 

74-27N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

3 


5d 

ZN7425J 

74-25N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 


115t 

SN74ALS27D 

74-27N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

3 

15n 

6 

5425DM 

74-25N 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 


116t 

SN74AS27D 

74-27N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

3 

5.5n 

7 

7425DC 

74-25N 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 


117d 

9LS27DC 

74-27N 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 


8d 

MIC5425J 

74-25N 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 


118d 

9LS27DM 

74-27N 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 


9d 

MIC6425J 

74-25N 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 


119d 

9LS27PC 

74-27N 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 


lOd 

MIC7425J 

74-25N 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 


120 

54LS27DM 

74-27N 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 


11 

N8815A 

74-25N 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 


121 

74LS27DC 

74-27N 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 


12 

N8815N 

74-25N 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 


122 

74LS27PC 

74-27N 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 


13 

S8815A 

74-25N 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 


123 

5427DM 

74-27N 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 


14d 

SW7425J 

74-25N 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 


124 

7427DC 

74-27N 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 


15d 

ZN5425E 

74-25N 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 


125d 

ITT74LS27 

74-27N 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 


16d 

ZN7425E 

74-25N 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 


126 

N8875A 

74-27N 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 


17t 

74HC27N 

74-27 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

20n 

127 

S8875A 

74-27N 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 


18t 

74HCT27N 

74-27 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

26n 

128d 

ZN5427E 

74-27N 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 


19» 

LC74HC27 

74-27 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

20n 

129d 

ZN7427E 

74-27N 

TTL 

OTHER 

NOR 

3 


20 

M54HC27F1(A) 

74-27 

CMS 

DIP 

NOR 

3 


130d 

US5429A 

74-29 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

lOn 

21 

M74HC27BKA) 

74-27 i 

CMS 

DIP 

NOR 

3 


131 d 

US7429A 

74-29 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

lOn 

22 

M74HC27F1(A) 

74-27 

CMS 

DIP 

NOR 

3 


132v 

74HC30N 

74-30 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

28n 

23 

M74HC27P 

74-27 

CMS 

DIP 

NOR 

3 


133t 

74HCT30N 

74-30 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

39n 

24 

PC54HC27D(A) 

74-27 

CMS 

DIP 

NOR 

3 


134 

VI54HC30FKA) 

74-30 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

18n 

25 

FC54HC727D(A) 

74-27 

CMS 

DiF 

NGn 

3 


i 35 

MMHC30tji(A) 

/4-3G 

umb 

uir 

NANu 

l 

i»n 

26 

PC74HC27D(A) 

74-27 

CMS 

DIP 

NOR 

3 


136 

VI74HC30F1(A) 

74-30 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

18n 

27 

PC74HC27P 

74-27 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

22n ! 

137 

MC54HC30J(A) 

74-30 

CMS 

DIP 

NAND 

1 


28 

PC74HCT27D(A) 

74-27 

CMS 

DIP 

NOR 

3 


138 

MC74HC30J(A) 

74-30 

CMS 

DIP 

NAND 

1 


29 

PC74HCT27P 

74-27 

CMS 

DIP 

NOR 

3 


139 

MC74HC30N(A) 

74-30 

CMS 

DIP 

NAND 

1 


30 ♦ 

UPD74HC27C(A) 

74-27 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

12n 

140 

3 C54HC30D(A) 

74-30 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

lOn 

31 ▼ 

74HC27D 

74-27 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

20n 

141 

3 C54HCT30D(A) 

74-30 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

12n 

32 ▼ 

74HCT27D 

74-27 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

26n 

142 

3 C74HC30D(A) 

74-30 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

lOn 

33 

PC74HC27T 

74-27 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

22n 

143 

3 C74HC30P 

74-30 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

39n 

34 

PC74HCT27T 

74-27 

CMS 

[FLAT P 

NOR 

3 


144 

=>C74HCT30D(A) 

74-30 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

12n 

35 

DM54ALS27J 

74-27 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


145 

=>C74HCT30P 

74-30 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

47n 

36 

DM54AS27J 

74-27 

TTL 

DIP ! 

NOR 

3 


146 

UPD74HC30C(A) 

74-30 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

8.0n 

37 

DM54LS27J 

74-27 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


147t 

74HC30D 

74-30 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

28n 

38 

DM74ALS27J 

74-27 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


148t 

74HCT30D 

74-30 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

39n 

39 

DM74ALS27N 

74-27 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


149 

PC74HC30T 

74-30 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

39n 

40 

DM74AS27J 

74-27 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


150 

PC74HCT30T 

74-30 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

47n 

41 

DM74AS27N 

74-27 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


151 

DM54ALS30AJ 

74-30 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

15n 

42 

DM74LS27N 

74-27 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


152 

DM54AS30J 

74-30 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

5.5n 

43 

DN74LS27P1 

74-27 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


153 

DM54LS30J 

74-30 

UH 

DIP 

NAND 

1 

20n 

44 t 

N74F27D 

74-27 

TTL 

DIP 

NOR 

3 

5.5n 

154 

DM74ALS30AJ 

74-30 

B9 

DIP 

NAND 

1 

12n 

45 ▼ 

N74F27N 

74-27 

TTL 

DIP 

NOR 

3 

5.5n 

155 

DM74ALS30AN 

74-30 

Sill 

DIP 

NAND 

1 

12n 

46 

DN74LS27P4 


TTL 

FLAT P 

NOR 

3 


156 

DM74AS30J 


111 



1 

5.0n 

47 

SN74LS27D 


TTL 

FLAT P 

NOR 

^Kl 


157 

DM74AS30N 


UH 



1 

5.On 

48 ♦ 

CD54HC27F 


CMS 

DIP 

NOR 

3 


158 

DM74LS30N 


■M 

BjjH 


1 

20n 

494 

CD54HCT27F 

74-27N 

CMS 


NOR 

3 

25n 

159 

DN74LS30P1 

74-30 

ill 

DIP 

NAND 

1 

20n 

50 ♦ 

CD74HC27E 

74-27N 

CMS 


NOR 

3 

20n 

1604 

M74ALS30AP 

74-30 

Bh 

DIP 

NAND 

1 

12n 

51 ♦ 

CD74HCT27E 

74-27N 

CMS 

DIP 

NOR 

3 

20n ! 

161 ▼ 

N74F3QD 

74-30 

■Hi 

DIP 

NAND 

1 

5.5n 

52 ▼ 

HD74HC27P 

74-27N 

CMS 


2 * m 

K| 

lOn 

162v 

N74F30N 

74-30 

m 

DIP 

NAND 

1 

5.5n 

53 

MC54HC27J(A) 

74-27N 

CMS 



ml 


163d 

SMC7430N 

74-30 

Bh 

DIP 

NAND 

1 


54 

MC74HC27J(A) 

74-27N 

CMS 


* s s 

Hi 


164t 

SN54ALS30AJ 

74-30 

Rh 

DIP 

NAND 

1 

15n 

55 

MC74HC27N(A) 


CMS 





165d 

SN54ALS30J 

74-30 

m 

DIP 

NAND 

1 

14n 

56 ♦ 

SN54HC27J 


CMS 



HI 

27n 

166 

SN74ALS30AN 

74-30 

BH 

DIP 

NAND 

1 

12n 

57d 

SN74HC27J(A1 


CMS 

DIP 




167d 

T54LS30J 

74-30 

SiH 

DIP 

NAND 

1 

35n 

58# 

SN74HC27N 

74-27N 

CMS 

DIP 

NOR 


23n 

168 

DN74LS30P4 

74-30 


FLAT P 

NAND 

1 

20n 

59d 

SP74HC27J 

74-27N 

CMS 

DIP 

NOR 



169v 

SN74ALS30AD 

74-30 


FLAT P 

NAND 

1 

12n 

60d 

SP74HC27N 

74-27N 

CMS 

DIP 

NOR 



170 


74-30 


FLAT P 

NAND 

1 

20n 

61 

TC40H027P 

74-27N 

CMS 

DIP 

HfTiTinHi 



171 


74-30 

iaiH 

FLAT P 

NAND 

1 

7.0n 

62 

TC74HC27P(A) 

74-27N 

CMS 

DIP 

1 



172d 

7430N 

74-30 


OTHER 

NAND 

1 

29n 

63 

US74HCT27N(A) 

74-27N 

CMS 

DIP 

RtSEH 



■\73i 

CD54HC30F(A) 

74-30N 


DIP 

NAND 

1 

33n 

64# 

CD74HC27M 

74-27N 

CMS 

FLAT P 


3 

25n 

174* 

CD54HCT30F(A) 

74-30N 

CMS 


NAND 

1 

33n 

65# 

CD74HCT27M 

74-27N 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

20n 

1754 

CD74HC30E 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

28n 

66 t 

HD74HC27FP 

74-27N 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

lOn 

176f 

CD74HCT30E 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

28n 

67 ▼ 

SN74HC27D 

74-27N 

CMS 

FLAT P 

NOR 

3 

23n 

177d 

HD1-54C30 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

90n 

68d 

54LS27J 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


178d 

HD1-74C30 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

90n 

69d 

74LS27J 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


179v 

HD74HC30P 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

11 n 

70 

7427PC 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


IKEEH 

MM54C30D 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

125n 

71 

DM5427J 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 



MM54HC30J(A) 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

14n 

72d 

DM5427N 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


Ike9H 

MM74C30N 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

125n 

73d 

DM7427J 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


183 

MM74HC30J 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

14n 

74 

DM7427N 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


184 

MM74HC30N(A) 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

14n 

75d 

FLH621-7427 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


1854 

SN54HC30J 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

39n 

76d 

FLH625-8427 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


186d 

SN74HC30J 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

33n 

77 ▼ 

HD74LS27G 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 

15n 

187^ 

SN74HC30N 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

33n 

78# 

HD74LS27P 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 

15n 

188d 

SP74HC30J 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

20n 

79 

M74ALS27P 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


189d 

SP74HC30N 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

20n 

80 

M74LS27P 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


190 

US74HCT30N(A) 

74-30N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

28n 

81 

M53227P 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


191 ♦ 

CD74HC30M 

74-30N 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

28n 

82 

MB74LS27 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


1924 

CD74HCT30M(A) 

74-30N 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

28n 

83 

MB74LS27M 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


193t 

HD74HC30FP 

74-30N 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

11 n 

84d 

N74LS27A 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


194t 

SN74HC30D 

74-30N 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

33n 

85 

N74LS27F 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


195d 

10-30 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

13n 

86 

N74LS27N 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


196d 

11-30 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

lOn 

87d 

N7427A 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


197d 

54LS30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.0n 

88 

N7427F 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


198 

54S30DM 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 

89 

N7427N 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


199 

74H30PC 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

12n 

90 

N8875F 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


200d 

74LS30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

20n 

91 

S54LS27F 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


201 

74S30DC 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 

92d 

S5427A 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


202 

74S30PC 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 

93 

S5427F 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


203d 

5430-1-6A 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

lOn 

94 

S8875F 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


204d 

7430-9-6A 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

lOn 

95 ♦ 

SN54ALS27J 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 

26n 

205 

7430PC 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 

96d 

SN54ALS27N 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


206 

DM54H30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

12n 

97 ♦ 

SN54AS27J 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 

6.5n 


DM54H30N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

12n 

98 

SN54LS27J 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


vmm 

DM54L30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

90n 

99d 

SN74ALS27J 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


IH 

DM54L30N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

90n 

100# 

SN74ALS27N 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 

15n 

210d 

DM74H30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

12n 

101 ♦ 

SN74AS27N 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 

5.5n 

211 

DM74H30N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

12n 

102 

SN74LS27J 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


212d 

DM74L30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

90n 

103 

SN74LS27N 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


213 

DM74L30N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

90n 

104d 

SN5427J 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


214 

DM5430J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 

105d 

SN5427N 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


215d 

DM5430N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 

106d 

SN7427J 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


216d 

DM7430J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 

107 

SN7427N 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


217 

DM7430N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 

108 

T54LS27D2 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


218 

FJH101-7430 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

11n 

109 

T74LS27D1 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


219d 

FLH131-7430 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 

110d 

US5427A 

74-27N 

TTL 

DIP 

NOR 

3 


220d 

FLH135-8430 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


173 
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IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 


9 

W 




(3) PKG TYPE (4 

TYPE & (5) 

TYPE NUMBER 


51 

2 


3 ] 






a 

jj 

2J 

3] 

a 



LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 



NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 




NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 

Id 

GJB74H30P ” 

74-30N “ " 

TTL 

DTP 

NAND 

1 

13n 


111d 

SE8808A 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

25n 

2d 

GJH101 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

13n 


112 

SFC430E 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

13n 

3t 

HD74LS30G 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

20n 


113 

SFC430EM 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

22n 

44 

HD74LS30P 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

20n 


114 

SFC430ET 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

22n 

5d 

ITT7430J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


115 

SFC430HE 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

6n 

6* 

M74ALS30P 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

21 n 


116 

SFC430HEM 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

11n 

7 

M74LS30P 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

20n 


117 

SFC430LE 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

60n 

8d 

M5310P 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

13n 


118 

SFC430LEM 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

60n 

9 

M53230P 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

13n 


119d 

SP808A 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 


10 

MB74LS30 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

20n 


120d 

ST808A 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 


11 

MB74LS30M 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

20n 


121 d 

TG7430E 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

22n 

12 

MB403 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

lOn 


122d 

USN7430A 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

29n 

13 

MB403M 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

lOn 


123d 

USS5430A 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

29n 

14 

MB604 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7n 


124 

TC74HC30P(A) 

74-30P 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

28n 

15d 

MC3015P 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

8.0n 


125t 

74HC32N 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 

20n 

16d 

MIC74H30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

11 n 


126 ▼ 

74HCT32N 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 

30n 

17d 

MIC7430N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


127# 

LC74HC32 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 

20n 

18d 

N74H30A 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

8.9n 


128 

M54HC32FKA) 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 


19 

N74H30F 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

8.9n 


129 

M74HC32B1(A) 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 


20 

N74H30N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

8.9n 


130 

M74HC32F1(A) 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 


21d 

N74LS30A 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

25n 


131 

M74HC32P 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 


22 

N74LS30N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

20n 


132 

MC54HC32J 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 


23d 

N7430A 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


133 

MC74HC32J(A) 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 


24 

N7430F 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


134 

MC74HC32N(A) 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 


25 

N7430N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


135 

PC54HC32D(A) 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 


26d 

NC74H30N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

11n 


136 

PC54HCT32D(A) 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 


27d 

NC430N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

13n 


137 

PC74HC32D(A) 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 


28d 

PD7430 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

29n 


138 

PC74HC32P 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 

27n 

29d 

S54H30A 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

8.9n 


139 

PC74HCT32D(A) 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 


30 

S54H30F 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

8.9n 


140 

PC74HCT32P 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 

36n 

31 

S54LS30F 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

20n 


141 ♦ 

UPD74HC32C(A) 

74-32 

CMS 

DIP 

OR 

4 

lOn 

32d 

S5430A 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


142t 

74HC32D 

74-32 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

20n 

33 

S5430F 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


143y 

74HCT32D 

74-32 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

30n 

34 

SN54AS30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

5.5n 


144 

PC74HC32T 

74-32 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

27n 

35d 

SN54H30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

12n 


145 

PC74HCT32T 

74-32 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

36n 

36d 

SN54H30N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

11 n 


146 

DM74S30N 

74-32 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

lOn 

37d 

SN54L30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

lOOn 


147 

DM54ALS32J 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 


38d 

SN54L30N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

lOOn 


148 

DM54AS32J 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 


39 

SN54LS30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

20n 


149 

DM54LS32J 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 


40 

SN54S30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.0n 


150 

DM74ALS32J 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 


41d 

SN74ALS30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

11 n 


151 

DM74ALS32N 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 


42d 

SN74ALS30N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

11n 


152 

DM74AS32J 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 


43 

SN74AS30N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

5.0n 


153 

DM74AS32N 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 


44d 

SN74H30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

12n 


154 

DM74LS32N 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 


45d 

SN74L30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

lOOn 


155 ♦ 

DM74S32N 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 

9.0n 

46d 

SN74L30N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

lOOn 


156 

DN74LS32P1 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 


47 

SN74LS30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

20n 


157 

MC54F32J(A) 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 


48 

SN74LS30N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

20n 


158 

MC74F32J(A) 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 


49d 

SN74S30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.0n 


159 

MC74F32N(A) 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 


50 

SN74S30N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.0n 


160* 

N74F32N 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 

6.6n 

51 d 

SN5430J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


161 

S54F32F 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

4 

7.5n 

52d 

SN6430N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


162 

DN74LS32P4 

74-32 

TTL 

FLAT P 

OR 1 

4 


53d 

SN7430J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


1634 

N74F32D 

74-32 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

6.6n 

54 

SN7430N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


164 

SN74LS32D 

74-32 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 


55d 

SW7430J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


165 

SN74S32D 

74-32 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 


56d 

SW7430N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


166* 

CD54HC32F 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 

23n 

57 

T54LS30D2 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

9.0n 


167♦ 

CD54HCT32F 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 

23n 

58 

T74LS30B1 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

9.0n 


168* 

CD74HC32E(A) 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 

20n 

59 

T74LS30D1 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

9.0n 


169* 

CD74HCT32E 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 

20n 

60d 

T74LS30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

35n 


170r 

HD74HC32P 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 

lOn 

61d 

T7430B1 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


171 

MM54C32D 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 


62d 

T7430D1 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


172 

MM54HC32J 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 


63d 

T7430D2 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


173 

MM74C32N 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 


64d 

TG54S30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.On 


174* 

MM74PC32J 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 

16n 

65d 

TG74S30J 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.0n 


175* 

MM74PC32JI 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 

16n 

66d 

TL7430N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


176* 

MM74PC32N 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 

16n 

67d 

TL8430N 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


177* 

MM74PC32NI 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 

16n 

68d 

TRW7430(1) 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


178* 

SN54HC32J 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 

30n 

69d 

TRW7430(2) 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22 n 


179d 

SN74HC32J(A) 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 


70d 

US54H30A 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

12n 


1804 

SN74HC32N 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 

25n 

71d 

US74H30A 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

12n 


181 d 

SP74HC32J 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 


72d 

US5430A 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

lOn 


182d 

SP74HC32N 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 


73d 

US7430A 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

lOn 


183 

TC40H032P 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 


74d 

WC7430D 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

22n 


184 

TC74HC32P(A) 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 


75d 

2N5430E 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

29n 


185 

US74HCT32N(A) 

74-32N 

CMS 

DIP 

OR 

4 


76d 

ZN7430E 

74-30N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

29n 


186* 

CD74HC32M 

74-32N 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

20n 

77 

N74LS30D 

74-30N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

20n 

I 

187* 

CD74HCT32M 

74-32N 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

20n 

78 t 

SN74AS30D 

74-30N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

5.0n 


188t 

HD74HC32FP 

74-32N 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

lOn 

79d 

9LS30DC 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

9.0n 


189y 

SN74HC32D 

74-32N 

CMS 

FLAT P 

OR 

4 

25n 

80d 

9LS30DM 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

9.0n 


190d 

HD1-54C32 

74-32N 

CMS 

OTHER 

OR 

4 


81d 

9LS30PC 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

9.On 


191 d 

HD1-74C32 

74-32N 

CMS 

OTHER 

OR 

4 


82 

54H30DM 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

12n 


192d 

SW1808M 

74-32N 

DTL 

DIP 

OR 

4 


83 

54LS30DM 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

9.0n 


193d 

SW1808P 

74-32N 

DTL 

DIP 

OR 

4 


84 

74H30DC 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

12n 


194d 

SW1908P 

74-32N 

DTL 

DIP 

OR 

4 


85 

74LS30DC 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

9.0n 


195 

MC1808L.P 

74-32N 

DTL 

OTHER 

OR 

4 


86 

74LS30PC 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

9.0n 


196 

MC1809L.P 

74-32N 

DTL 

OTHER 

OR 

4 


87 

5430DM 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

22n 


197 

MC1908L 

74-32N 

DTL 

OTHER 

OR 

4 


88 

7430DC 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

22n 


198 

MC1909L 

74-32N 

DTL 

OTHER 

OR 

4 


89d 

FJH101 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

13n 


199 

54F32DM 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


90d 

FJH102A 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

13n 


200d 

54LS32J 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


91d 

FJH106 

74-3QN 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

13n 


201 

54S32DM 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


92d 

GFB7430 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

13n 


202 

74F32DC 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


93d 

HEPC3030P 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

13n 


203 

74F32PC 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


94d 

ITT74LS30 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

20n 


204d 

74LS32J 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


95d 

ITT5430J 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

22n 


205 

74S32DC 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


96d 

MC3015L 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

8.On 


206 

74S32PC 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


97d 

MC3016L 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

8.0n 


207 

7432PC 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


98d 

MC3115L 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

8.0n 


208 

DM5432J 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


99d 

MC3116L 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

8.0n 


209d 

DM5432N 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


lOOd 

MC5430L 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

lOn 


210d 

DM7432J 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


101d 

MC7430L 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

lOn 


211 

DM7432N 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


102d 

MIC74L30J 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

60 n 


212d 

FLH631-7432 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


103d 

MIC5430J 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

22n 


213d 

FLH635-8432 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


104d 

MIC6430J 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

22n 


214y 

HD74LS32G 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 

22n 

105d 

MIC7430J 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

22 n 


2154 

HD74LS32P 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 

22n 

106 

N8808A 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

13n 


216 

M74ALS32P 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


107d 

NC74L30N 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

lOOn 


217 

M74LS32P 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


108d 

NE808A 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

20 n 


218 

MB74LS32 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


109d 

NE8808A 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

25n 


219 

MB74LS32M 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


110 

S8808A 

74-30N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

13n 


220d 

MC3003P 

74-32N 

TTL ! 

DIP 

OR 

4 
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5. 

GATES 



IN ORDER 0F:(1) 
(3) PKG TYPE (4) 

FEMI N0.(2) TECH 

TYPE & (5) TYPE NUMBER 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

rr 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

ID 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

a 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

-111, 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

TJ 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

g 


mm 

j§| 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

(s) 

Id 

MIC7432N 

74-32N 

TTL 

Dip 

ort 

4 


Ill 

M53250P 

74-50N j 

TTL 


AOI 

2 


2 d 

N74LS32A 

74-32N 

TTL 

dip 

OR 

4 


112 

MB405 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


3 

N74LS32N 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


113 

MB405M 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


4 

N74S32N 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


114 

MB606 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


5d 

N7432A 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


115d 

MFC6060 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


6 

N7432F 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


116d 

MIC74H50J 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


7 

N7432N j 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


117d 

MIC7450N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


8 

S54LS32F 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


118d 

MIC9005-1D 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


9 

S54S32F 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


119d 

MIC9005-5D 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


lOd 

S5432A 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


120 d 

N74H50A 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


11 

S5432F 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


121 

N74H50F 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


124 

SN54ALS32J 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 

18n 

122 

N74H50N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


13d 

SN54AS32J 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


123d 

N7450A 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


14 

SN54LS32J 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


124 

N7450F 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


15 

SN54S32J 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


125 

N7450N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


16d 

SN74ALS32J 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


126 

N8840F 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


174 

SN74ALS32N 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 

14n 

127d 

NC74H50N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


18# 

SN74AS32N 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 

5.8n 

128d 

NC450N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


19 

SN74LS32J 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


129d 

PD7450 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


20 

SN74LS32N 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


130d 

S54H50A 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


21 d 

SN74S32J 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


131 

S54H50F 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


22 

SN74S32N 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


132d 

S5450A 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


23 

SN5432J 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


133 

S5450F 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


24d 

SN5432N 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR i 

4 


134 

S8840F 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


25d 

SN7432J 

74-32N 

TTI 

DIP 

nn 

A 


13 Kri 

CMR/IUCn 1_ 

•7 A COM_ 

TTI_ 

r\io 

ufll 

AO! 

C. 


26 

SN7432N 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


136d 

SN54H50N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


27 

T54LS32D2 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


137d 

SN74H50J 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


28 

T74LS32B1 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


138 

SN74H50N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


29 

T74LS32D1 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


139 

SN5450J 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


30d 

US5432A 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


140d 

SN5450N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


31d 

US7432A 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


141 d 

SN6450N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


32d 

ZN5432J 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


142d 

SN6451N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


33d 

ZN7432J 

74-32N 

TTL 

DIP 

OR 

4 


143d 

SN7450J 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


34 

N74LS32D 

74-32N 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 


144 

SN7450N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


35 

N74S32D 

74-32N 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 


145d 

SN29005J 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


36 t 

SN74ALS32D 

74-32N 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

14n 

146d 

SN29005N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


37t 

SN74AS32D 

74-32N 

TTL 

FLAT P 

OR 

4 

5.8n 

147d 

SW7450J 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


38d 

9LS32DC 

74-32N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 


148d 

SW7450N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


39d 

9LS32DM 

74-32N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 


149d 

T105B1 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


40d 

9LS32PC 

74-32N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 


150d 

T105B1-16 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


41 

54LS32DM 

74-32N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 


151 d 

T105D1 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


42 

74LS32DC 

74-32N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 


152d 

T105D1-16 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


43 

74LS32PC 

74-32N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 


153d 

T105D2 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


44 

5432DM 

74-32N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 


154d 

T105D2-16 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


45 

7432DC 

74-32N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 


155d 

T115B1 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


46d 

ITT74LS32 

74-32N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 


156d 

T115B1-16 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


47d 

MC3003L 

74-32N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 


157d 

T115D1 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


48d 

MC3103L 

74-32N 

[TTL 

OTHER 

OR 

4 


158d 

T115D1-16 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


49d 

MIC5432J 

74-32N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 


159d 

T115D2 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


50d 

MIC7432J 

74-32N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 


160d 

T115D2-16 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


51d 

ZN5432E 

74-32N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 


161d 

T7450B1 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


52d 

ZN7432E 

74-32N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 


162d 

T7450D1 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


53 

74LS33PC 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

22 n 

163d 

T7450D2 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


54d 

FLH661-7433 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

24n 

164d 

TG54S50J 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


55d 

FLH665-8433 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

24n 

165d 

TG74S50J 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


56d 

SN74ALS33J 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

30n 

166d 

TL7450N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


57d 

SN5433N 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

24n ! 

167d 

TL8451N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


58d 

T122B1 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

15n 

168d 

TRW7450(1) 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


59d 

T122D1 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

15n 

169d 

TRW7450(2) 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


60d 

T122D2 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

12 n 

170d 

US54H50A 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


61d 

T7433B1 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

24n 

171 d 

US74H50A 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


62d 

T7433D1 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

24n 

172d 

US5450A 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


63d 

T7433D2 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

24n 

173d 

US7450A 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


64d 

54LS33DM 

74-33N 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

22 n 

174d 

WC7450D 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


65d 

74LS33DC 

74-33N 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

22 n 

175d 

ZN7450E 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


66 d 

9005A1 -6A 

74-50 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

14n 

176d 

ZN5450E 

74-50N 

TTL 

DIP 

EXOR 

2 


67d 

9005A1-6B 

74-50 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

14n 

177d 

FJH152A 

74-50N 

TTL 

OTHER 

ANDOR 

2 


68 d 

9005A9-6A 

74-50 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

14n 

178 

54H50DM 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


69d 

9005A9-6B 

74-50 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

14n 

179 

74H50DC 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


70d 

T74H50B1 

74-50 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

9.0n 

180 

5450DM 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


71d 

T74H50D1 

74-50 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

9.0n 

181 

7450DC 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


72d 

T74H50D2 

74-50 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

9.0n 

182d 

FJH151 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


73d 

9005A1-3I 

74-50 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 

14n 

183d 

FJH156 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


74d 

9005A1-3L 

74-50 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 

14n 

184d 

FJH161 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


75d 

9005A9-3I 

74-50 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 

14n 

185d 

FJH162A 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


76d 

9005A9-3L 

74-50 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 

14n 

186d 

FJH166 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


77d 

NC7450N 

74-50 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 

13n 

187d 

GFB7450 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


784 

MC74HC51N(A) 

74-50N 

CMS 

DIP 

AOI 

2 


188d 

GJB74H50P 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


79d 

10-50 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


189d 

HEPC3050P 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


80d 

10-51 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


190d 

ITT5450J 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


81d 

11-50 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


191 d 

MC3020L 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


82d 

11-51 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


192d 

MC3023L 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


83 

74H50PC 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


193d 

MC3120L 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


84d 

5450-1-6A 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


194d 

MC3123L 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


85d 

7450-9-6A 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


195d 

MC5450L 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


86 

7450PC 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


196d 

MC7450L 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


87d 

9005-1-6B 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


197d 

MIC5450J 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


88 d 

9005-9-6B 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


198d 

MIC6450J 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


89 

9005DC 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


199d 

MIC6451J 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


90 

9005DM 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


200 d 

MIC7450J 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


91 

DM54H50J 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


201 

N8840A 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


92d 

DM54H50N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


202 d 

NE8440A 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


93d 

DM74H50J 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


203d 

NE8840A 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


94 

DM74H50N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


204 

S8840A 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


95 

DM5450J 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


205d 

SE8440A 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


96d 

DM5450N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


206d 

SE8840A 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


97d 

DM7450J 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


207 ♦ 

SFC450E 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


98 

DM7450N 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


208 

SFC450EM 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


99 

DM9005CJ 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


2094 

SFC450ET 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AO! 

2 


100 

DM9005CN 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


2104 

SFC450HE 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


101 

FJH151-7450 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


211 ♦ 

SFC451E 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


102 

FJH161-7451 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


212 

SFC451EM 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


103d 

FLH151-7450 

74-50N 

TTL 

DIP 

AO! 

2 


213 

SFC451ET 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


104d 

FLH155-8450 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


214 

SFC451HE 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


105d 

FLH161-7451 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


215 

SFC451HEM 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


106d 

FLH165-8451 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


216 

SFC451LE 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


107d 

GJH151 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


217 

SFC451LEM 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


108d 

GJH161 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


218d 

SP440A 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


109d 

ITT7450J 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


219d 

SP840A 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


110 d 

M5352P 

74-50N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


220 d 

ST440A 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 
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IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 


LINE 

No. 

^ TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

H 

PACKAGE 

TYPE 

AJ 

TYPE 

OF 

GATE 

vir 

CKTS 

PER 

PKG 

i ■ aav 

PROP. 

DELAY 

(s) 


LINE 

No. 

HI 

TYPE 

NUMBER 

n— — 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

IJ 

TECH 

3j 

PACKAGE 

TYPE 

TYPE 

OF 

GATE 

CKTS 

PER 

PKG 

PROP. 

DELAY 

(s) 

Id 

ST840A 

74-50N 

TTL 

'OTHER 

AOI 

2 



Ill 

FJH181-7454 

74-53N 1 

TTL 

DTP 

AOI 

1 


2 d 

TG7450E 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



112 d 

FLH171-7453 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


3d 

USN7450A 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



113d 

-LH 175-8453 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


4d 

USS5450A 

74-50N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



114d 

=LH181-7454 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


5# 

MC74HC51J(A) 

74-51 

CMS 

DIP 

AOI 

2 



115d 

"LH 185-8454 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


6* 

MM74HC51 J(A) 

74-51 

CMS 

DIP 

AOI 

2 



116d 

GJH171 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


7# 

MM74HC51N(A) 

74-51 

CMS 

DIP 

AOI 

2 



117d 

GJH181 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


8t 

SN74HC51D 

74-51 

CMS 

FLAT P 

AOI 

4 

35n 


118d 

TT5453J 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


9d 

SN74HC51 J(A) 

74-51 

CMS 

OTHER 

AOI 

2 



119d 

TT5454J 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


104 

SN74HC51N 

74-51 

CMS 

OTHER 

AOI 

4 

35n 


120 d 

TT7453J 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


m 

54S51DM 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



121 

M53253P 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


12# 

74H51PC 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



122 

MB411 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


13* 

74S51DC 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



123 

MB411M 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


14# 

74S51PC 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



124d 

WC7453N 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


15d 

5451-1-6A 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



125d 

NI7453A 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


16d 

7451-9-6A 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



126 ♦ 

N7453F 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


17# 

7451 PC 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



127* 

M7453N 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


18d 

DM54H51J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



128d 

NC453N 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


19d 

DM54H51N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



129d 

PD7453 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


20 d 

DM74H51J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



130d 

S5453A 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


21 ♦ 

DM74H51N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



131 ♦ 

S5453F 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


224 

DM5451J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



132d 

S5454A 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


23d 

DM5451N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



133 

S5454F 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


24d 

DM7451J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



134 

SN5453J 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


254 

DM7451N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



135d 

SN5453N 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


26d 

ITT5451J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



136 

SN5454J 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


27d 

ITT7451J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



137d 

SN6453N 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


28d 

MIC74H51J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



138d 

SN6454N 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


29d 

MIC7451N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



139d 

SN7453J 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


30d 

N74H51A 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



140 

SN7453N 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


314 

N74H51F 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



141 d 

SW7453J 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


324 

N74H51N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



142d 

SW7453N 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


33d 

N74S51A 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



143d 

T108BK1) 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


344 

N74S51N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



144d 

T108B1-16 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


35d 

N7451A 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



145d 

T108D1 (1) 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


364 

N7451F 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



146d 

T108D1-16 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


374 

N7451N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



147d 

T108D2 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


38d 

NC74H51N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



148d 

T108D2-16 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


39d 

NC7451N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



149d 

T7453B1 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


40d 

PD7451 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



150d 

T7453D1 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


41d 

S54H51A 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



151 d 

T7453D2 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


424 

S54H51F 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



152d 

TL7453N 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


43d 

S54S51A 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



153d 

TL8454N 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


444 

S54S51F 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



154d 

TRW7453(1) 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


45d 

S5451A 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



155d 

TRW7453(2) 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


464 

S5451F 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



156d 

US5453A 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


47d 

SMC7451N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



157d 

US5454A 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


48d 

SN54H51J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



158d 

US7453A 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


49d 

SN54H51N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



159d 

WC7453D 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


504 

SN54S51J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



160d 

ZN5453E 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


51d 

SN74H51J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



161 d 

ZN5454E 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


524 

SN74H51N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



162d 

ZN7453E 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


53d 

SN74S51J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



163 

5453DM 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


544 

SN74S51N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



164 

5454DM 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


554 

SN5451J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



165 

7453DC 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


56d 

SN5451N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



166d 

FJH171 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


57d 

SN7451J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



167d 

FJH181 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


584 

SN7451N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



168d 

FJH182A 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


59d 

SW7451J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



169d 

FJH186 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


60d 

SW7451N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



170d 

GFB7453 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


61d 

T74H51B1 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



171 d 

MC5453L 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


62d 

T74H51D1 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



172d 

MC5454L 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


63d 

T74H51D2 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



173d 

MC7453L 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


64d 

T7451B1 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



174d 

MIC5453J 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


65d 

T7451D1 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



175d 

MIC5454J 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


66 d 

T7451D2 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



176d 

MIC6453J 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


67d 

TG54S51J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



177d 

MIC6454J 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


68 d 

TG74S51J 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



178d 

MIC7453J 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


69d 

TL7451N 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



179d 

NC7453N 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


70d 

TRW7451(1) 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



180 

SFC453E 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


71d 

TRW7451(2) 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



181 

SFC453EM 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


72d 

US54H51A 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



182 

SFC453ET 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


73d 

US74H51A 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



183 

SFC453HE 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


74d 

US5451A 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



184 

SFC454E 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


75d 

US7451A 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



185 

SFC454EM 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


76d 

WC7451D 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



186 

SFC454ET 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


77d 

ZN5451E 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



187d 

TG7453E 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


78d 

ZN7451E 

74-51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



188d 

USN7453A 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


794 

N74S51D 

74-51 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 



189d 

USS5453A 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


804 

SN74S51D 

74-51 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 



190d 

USS5454A 

74-53N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


814 

54H51DM 

74-51 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



191 d 

DM54H60J 

74-60 

TTL 

DIP 

AND 

2 


824 

74H51DC 

74-51 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



192d 

DM54H60N 

74-60 

TTL 

DIP 

AND 

2 


834 

5451 DM 

74-51 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



193d 

DM74H60J 

74-60 

TTL 

DIP 

AND 

2 


844 

7451 DC 

74-51 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



194d 

DM74H60N 

74-60 

TTL 

DIP 

AND 

2 


85d 

GFB7451 

74-51 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



195 

MB406 

74-60 

TTL 

DIP 

AND 

2 


86 d 

GJB74H51P 

74-51 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



196 

MB406M 

74-60 

TTL 

DIP 

AND 

2 


87d 

MC5451L 

74-51 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



197d 

9006-1-3L 

74-60 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 


88 d 

MC7451L 

74-51 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



198d 

9006-9-3L 

74-60 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 


89d 

MIC5451J 

74-51 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



199d 

9006FC 

74-60 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 


90d 

MIC7451J 

74-51 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



200 d 

NC7460N 

74-60 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

13n 

91d 

TG7451E 

74-51 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



201 d 

74H60PC 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


92d 

USN7451A 

74-51 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



202 d 

5460-1-6A 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


93d 

USS5451A 

74-51 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 



203d 

7460-1-6A 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


94d 

10-53 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



204d 

7460-9-6A 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


95d 

10-54 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



205 ♦ 

7460PC 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


96d 

11-53 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



206d 

9006-1-6B 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


97d 

11-54 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



207d 

9006-9-6B 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


98d 

5453-1-6A 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



208# 

9006DC 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


99d 

5453-9-6A 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



209 ♦ 

9006DM 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


lOOd 

5454-1-6A 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



21 <H 

DM5460J 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

1 


101 d 

5454-9-6A 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



21 Id 

DM5460N 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


102 d 

7453-9-6A 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



212 d 

DM7460J 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


103 

7453PC 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



213* 

DM7460N 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


104 

DM5453J 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



214f 

DM9006CJ 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


105d 

DM5453N 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



215# 

DM9006CN 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


106 

DM5454J 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



216d 

ITT5460J 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


107d 

DM5454N 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



217d 

ITT7460J 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


108d 

DM7453J 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



218d 

MIC74H60J 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


109 

DM7453N 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



219d 

MIC7460N 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


110 

FJH171-7453 

74-53N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



220 d 

MIC9006-1D 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 
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0 . 

w 

Ut9 



(3) PKG 

■YPE <4) 

TYPE & (5) TYPE NO 

MBER 


5J 

u 

2J 

3J 

41 




HI 

D 

2j 

3J 

41 



LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 



NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 



NUMBER 



GATE 

PKG 

(S) 

Id 

MIC9006-5D 

74-60N 

TTL 

DIF 

AND 

2 


Ill ♦ 

N74F86N 

74-86 

TTL 

DIF “ 

EXOR 

4 

8.0n 

2d 

N74H60A 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


112d 

SN74LS86AJ 

74-86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


3# 

N74H60F 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


113 

SN74LS86AN 

74-86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


4^ 

N74H60N 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


114 

DN74LS86P4 

74-86 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 


5d 

N7460A 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


115 

SN54LS86AJ 

74-86 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 



N7460F 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


116 

SN74LS86AD 

74-86 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 



N7460N 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


117 

SN74S86D 

74-86 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 


8d 

NC74H60N 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


118d 

HD1-54C86 

74-86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

90n 

9d 

PD7460 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


119d 

HD1-74C86 

74-86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

90n 

lOd 

S54H60A 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


120r 

HD74HC86P 

74-86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

12n 

11 ♦ 

S54H60F 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


121 T 

HD74HC86FP 

74-86N 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

12n 

12d 

S5460A 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


122d 

SW1812M 

74-86N 

DTL 

DIP 

i =»:<•]=■! 

4 

30n 

13* 

S5460F 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


123d 

SW1812P 

74-86N 

DTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

14d 

SN54H60J 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


124d 

SW1912P 

74-86N 

DTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

15d 

SN54H60N 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


125 

MC1812L.P 

74-86N 

DTL 

OTHER 

EXOR 

4 

40n 

16d 

SN74H60J 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


126 

MC1912L 

74-86N 

DTL 

OTHER 

EXOR 

4 

40n 

17 

SN74H60N 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


127d 

54LS86J 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

8.0n 

18» 

SN5460J 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


128 

54S86DM 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

19d 

SN7460J 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


129d 

74LS86J 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

8.0n 

20d 

SN7460N 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


130 

74S86DC 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

21d 

SW5460J 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


131 

74S86PC 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

226 

SW7460J 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


132 

7486PC 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

23d 

SW7460N 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


133 

DM74S86N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

lOn 

24d 

T7460B1 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


134 

DM5486J 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

25d 

T7460D1 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


135d 

DM5486N 

74-86N 

TTI 

DIP 

FYOR 

A 


Zbd 

1/46UU2 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


136d 

DM7486J 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

276 

TL7460N 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


137 

DM7486N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

28 d 

US54H60A 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


138d 

FJH271 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

12n 

29d 

US74H60A 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


139d 

FLH341-7486 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

30d 

US5460A 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


140d 

FLH345-8486 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

31d 

US7460A 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


141 d 

GFB7486 "1 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

12n 

32d 

WC7460D 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


142 ▼ 

HD74LS86G 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

33 ♦ 

ZN5460E 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


143# 

HD74LS86P 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

34d 

ZN7460E 

74-60N 

TTL 

DIP 

AND 

2 


144 

M74LS86P 1 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

35d 

10-60 

74-60N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


145 

M53286P 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

14n 

36d 

11-60 

74-60N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


146 

MB74LS86 

74-86N 1 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

37d 

FLY101-7460 

74-60N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


147 

MB74LS86M 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

38d 

FLY105-8460 

74-60N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


148 

MB449 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


39d 

M5304P 

74-60N 

[TTL 

DIP 

AOI 

2 


149 

MB449M 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


40# 

M53260P 

74-60N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


150* 

MC54F86J(A) 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

7.0n 

41 ♦ 

MB607 

74-60N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


151 ♦ 

MC74F86J(A) 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

7.0n 

42# 

N8806F 

74-60N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


152 ♦ 

MC74F86N(A) 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

7.0n 

43d 

NC460N 

74-60N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


153t 

MC3021P 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

14n 

44# 

S8806F 

74-60N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


154d 

MIC7486N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

45d 

SN6460N 

74-60N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


155 

N74F86F 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

5.5n 

46d 

T106B1(1) 

74-60N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


156 

N74LS86F 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

47d 

T106B1-16 

74-60N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


157 

N74LS86N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

48d 

T106DK1) 

74-60N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


158d 

N74S86A 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

lOn 

49d 

T106D1-16 

74-60N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


159 

N74S86N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

lOn 

50d 

T106D2(1) 

74-60N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 


160d 

N7486A 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

51 

"JY101-7460 

74-60N 

TTL 

DIP 

NAND 

2 


161 

N7486F 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

52d 

54H60DM 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


162 

N7486N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

53d 

74H60DC 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


163d 

NC7486N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

12n 

54 ♦ 

5460DM 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


1641 

S54F86F 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

8.5n 

551 

7460DC 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


165 

S54LS86F 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

56d 

GFB7460 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


166d 

S54S86A 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

lOn 

57d 

MC5460L 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


167 

S54S86F 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

lOn 

58d 

MC7460L 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


168d 

S5486A 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

59d 

MIC5460J 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


169 

S5486F 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

60d 

MIC7460J 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


170d 

SN54ALS86J 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

8.0n 

61d 

SN5460N 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


171 ♦ 

SN54LS86J 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

62d 

TG7460E 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


172d 

SN54LS86N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

lOn 

63d 

USN7460A 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


173 

SN54S86J 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

lOn 

64d 

USS5460A 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 


174t 

SN74ALS86D 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

17n 

65d 

FJY101 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


175* 

SN74ALS86N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

17n 

66d 

FJY102A 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


176* 

SN74LS86J 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

67d 

FJY106 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


177* 

SN74LS86N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

68d 

MC3030L 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


178d 

SN74S86J 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

lOn 

69d 

MC3030P 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


179 

SN74S86N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

lOn 

706 

MC3130L 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


180 

SN5486J 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

71d 

MIC6460J 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


181 d 

SN5486N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

12n 

72 ♦ 

N8806A 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


182d 

SN6486N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

12n 

73d 

NE806A 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


183d 

SN7486J 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

74d 

NE8806A 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


184 

SN7486N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

75# 

S8806A 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


185 

T54LS86D2 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

17n 

76d 

SE8806A 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


186 

T74LS86B1 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

17n 

77# 

SFC460EM 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


187 

T74LS86D1 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

17n 

78 ♦ 

SFC460ET 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


188d 

T7486B1 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

79d 

SP806A 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


189d 

T7486D1 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

80d 

ST806A 

74-60N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 


190d 

T7486D2 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

81 

SFC460E 

74-60N 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


191 d 

TL7486N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

82 

CD54HC86F 

74-86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


192d 

TL8486N 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

83 

CD54HCT86F 

74-86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


193d 

US5486A 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

84 

CD74HC86E 

74-86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


194d 

US7486A 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

85 

CD74HCT86E 

74-86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


195d 

ZN5486J 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

14n 

86 

M54HC86F1(A) 

74-86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


196d 

ZN7486J 

74-86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

14n 

87 

M74HC86BKA) 

74-86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


197f 

N74F86D 

74-86N 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

6.5n 

88 

M74HC86F1(A) 

74-86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


198 

N74LS86D 

74-86N 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

30n 

89 

M74HC86P 

74-86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


199 

N74S86D 

74-86N 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

lOn 

90 

PC54HC86D(A1 

74-86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


200d 

9LS86DC 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

17n 

91 

PC54HCT86D(A) 

74-86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


201 d 

9LS86DM 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

17n 

92 

PC74HC86D(A) 

74-86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


202d 

9LS86PC 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

17n 

93 

PC74HC86P 

74-86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

21 n 

203d 

54LS86DM 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

17n 

94 

PC74HCT86D(A) 

74-86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


204 

74LS86DC 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

17n 

95 

PC74HCT86P 

74-86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

48n 

205 

74LS86PC 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

17n 

96 

PC74HC86T 

74-86 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

21n 

206 

5486DM 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

30n 

97 

PC74HCT86T 

74-86 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

48n 

207 

7486DC 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

30n 

984 

DM74LS386N 

74-86 

ITL 

DIP 

EXOR 

4 

23n 

208d 

FJH271-7486 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

12n 

99 

54F86DM 

74-86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


209d 

GTB74S86P 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

3.0n 

100 

74F86DC 

74-86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


210t 

MC3021L 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

14n 

101 

74F86PC 

74-86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


211 

MC3121L 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

14n 

102 

DM54ALS86J 

74-86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


212d 

MC5486L 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

30n 

103 

DM54AS86J(A) 

74-86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


213d 

MIC5486J 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

30n 

104 

DM54LS86J 

74-86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


214d 

MIC6486J 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

30n 

105 

DM74ALS86J 

74-86 

TTL 

DIP 

EXOR 

! 4 


215d 

MIC7486J 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

30n 

106 

DM74ALS86N 

74-86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


216d 

PD7486 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

12n 

107 

DM74AS86J(A) 

74-86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


217 

SFC486E 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

15n 

108 

DM74AS86N(A) 

74-86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


218 

SFC486EM 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

15n 

109 

DM74LS86N 

74-86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


219 

SFC486ET 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

15n 

110 

DN74LS86P1 

74-86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


220d 

ZN5486E 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

14n 
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0 





(3) PKG TYPE (4 

TYPE & (5) 

TYPE Nl 

IMBER 


[5J 

n 

2J 

3J 






a 


2J 

a 

4l 



LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 



NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 




NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 

Id 

ZN7486E 

74-86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

14n 


Ill 

N8816J 

74H20 

TTL - 

OTHER 

NAND 

2 

13n 

2 d 

SN54965 

74-965 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

13n 


112 d 

NE816A 

74H20 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

20 n 

3d 

SN74965 

74-965 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

13n 


113d 

NE816J 

74H20 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 

4d 

SN54ALS8003JG 

74ALS8003 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

14n 


114d 

NE8816A 

74H20 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 

5d 

SN74ALS8003P 

74ALS8003 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

11 n 


115d 

NE8816J 

74H20 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 

6 d 

SN54ALS810J 

74ALS810 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 

23n 


116 

S8816A 

74H20 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 

74 

SN74ALS810N 

74ALS810 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 

20 n 


117 

S8816J 

74H20 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 

8y 

SN74ALS810D 

74ALS810 

TTL 

FLAT P 

EXNOR 

4 

20 n 


118d 

SE816J 

74H20 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 

9d 

SN54ALS811J 

74ALS811 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 

60n 


119d 

SE8816A 

74H20 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 

104 

SN74ALS811N 

74ALS811 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 

55n 


120 d 

SE8816J 

74H20 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

25n 

11 y 

SN74ALS811D 

74ALS811 

TTL 

FLAT P 

EXNOR 

4 

55n 


121 d 

SP816A 

74H20 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


12 d 

SN74AS800J 

74AS800 

TTL 

DIP 

AND 

3 



122 d 

ST816A 

74H20 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


13d 

SN74AS802J 

74AS802 

TTL 

DIP 

OR 

3 



123d 

T74H20B1 

74H20 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

7.0n 

14d 

SN54AS804J 

74AS804 

TTL 

DIP 

NAND 

6 



124d 

T74H20D1 

74H20 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

7.0n 

15d 

SN74AS804J 

74AS804 

TTL 

DIP 

NAND 

6 



125d 

T74H20D2 

74H20 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

7.0n 

16d 

SN74AS804N 

74AS804 

TTL 

DIP 

NAND 

6 



126y 

74HC21N 

74H21 

CMS 

DIP 

AND 

2 

8 .0n 

17d 

SN54AS808J 

74AS808 

TTL 

DIP 

AND 

6 



127y 

74HCT21N 

74H21 

CMS 

DIP 

AND 

2 

lOn 

18d 

SN74AS808J 

74AS808 

TTL 

DIP 

AND 

6 



1284 

UPD74HC21C(A) 

74H21 

CMS 

DIP 

AND 

2 

8 .0n 

19d 

SN74AS808N 

74AS808 

TTL 

DIP 

AND 

6 



129y 

74HC21D 

74H21 

CMS 

FLAT P 

AND 

2 

8 .0n 

20 d 

SN54AS832J 

74AS832 

TTL 

DIP 

OR 

6 



130y 

74HCT21D 

74H21 

CMS 

FLAT P 

AND 

2 

lOn 

21 d 

SN74AS832J 

74AS832 

TTL 

DIP 

OR 

6 



131 

DM54ALS21J 

74H21 

TTL 

DIP 

AND 

2 

30n 

22 d 

SN74AS832N 

74AS832 

TTL 

DIP 

OR 

6 



132 

DM74ALS21J 

74H21 

TTL 

DIP 

AND 

2 

26n 

23# 

SN54HC36J 

74HC36 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

30n 


133 

DM74ALS21N 

74H21 

TTL 

DIP 

AND 

2 

26n 

24d 

SN74HC36J(A) 

74HC36 

CMS 

DIP 

NOR 

4 



134d 

HD74ALS21 

74H21 

TTL 

DIP 

AND 

2 

12 n 

25# 

SN74HC36N 

74HC36 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

25n 


135 

M74LS21P 

74H21 

TTL 

DIP 

AND 

2 

20 n 

26 y 

SN74HC36D 

74HC36 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

25n 


136 

SN74LS21D 

74H21 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

20 n 

27 ▼ 

74HC58N 

74HC58 

CMS 

DIP 

ANDOR 

2 

lOn 


137y 

HD74HC21P 

74H21N 

CMS 

DIP 

AND 

2 

11 n 

28 y 

74HCT58N 

74HC58 

CMS 

DIP 

ANDOR 

2 

lOn 


138* 

SN54HC21J 

74H21N 

CMS 

DIP 

AND 

2 

33n 

294 

MC54HC58J(A) 

74HC58 

CMS 

DIP 

ANDOR 

2 

37n 


139d 

SN74HC21 J(A) 

74H21N 

CMS 

DIP 

AND 

2 


304 

MC74HC58J(A) 

74HC58 

CMS 

DIP 

ANDOR 

2 

37n 


140* 

SN74HC21N 

74H21N 

CMS 

DIP 

AND 

2 

28n 

314 

MC74HC58N(A) 

74HC58 

CMS 

DIP 

ANDOR 

2 

37n 


141 

TC40H021P 

74H21N 

CMS 

DIP 

AND 

2 

50n 

324 

MM54HC58J(A) 

74HC58 

CMS 

DIP 

ANDOR 

2 

32n 


142y 

HD74HC21FP 

74H21N 

CMS 

FLAT P 

AND 

2 

11 n 

334 

MM74HC58J(A) 

74HC58 

CMS 

DIP 

ANDOR 

2 

27n 


143 y 

SN74HC21D 

74H21N 

CMS 

FLAT P 

AND 

2 

28n 

344 

MM74HC58N(A) 

74HC58 

CMS 

DIP 

ANDOR 

2 

27n 


144d 

54LS21J 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

lOn 

35y 

74HC58D 

74HC58 

CMS 

FLAT P 

ANDOR 

2 

lOn 


145 

74H21PC 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

12 n 

36 y 

74HCT58D 

74HC58 

CMS 

FLAT P 

ANDOR 

2 

lOn 


146d 

74LS21J 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

14n 

37 y 

SN74HC7006NT 

74HC7006 

CMS 

DIP 

MULT 

6 

23n 


147 

5421 DM 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

1 

27n 

384 

UPD74HC86C(A) 

74HC86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

8 .On 


1484 

7421 DC 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

27n 

39 y 

74HC02N 

74H02 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

20 n 


149* 

7421 PC 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

27n 

40 y 

74HCT02N 

74H02 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

24n 


150 

DM54H21J 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

12 n 

414 

UPD74HC02C(A) 

74H02 

CMS 

DIP 

NOR 

4 

17n 


151d 

DM54H21N 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

12 n 

42 y 

74HC02D 

74H02 

CMS 

FLAT P 

NOR 

4 

20 n 


152d 

DM74H21J 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

12 n 

43 y 

74HCT02D 

74H02 

CMS 

FLAT P 

NOR “ 

4 

24n 


153 

DM74H21N 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

12 n 

444 

FZH301 

74H02 

DTL 

DIP 

NOR 

4 

I.Ou 


154y 

HD74LS21G 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

20 n 

454 

FZH305 

74H02 

DTL 

DIP 

NOR 

4 

I.Ou 


1554 

HD74LS21P 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

28n 

46 y 

MC3002P 

74H02P 

TTL 

DIP 

NOR 

4 

6 .0n 


156 

M74ALS21P 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

27n 

47 y 

MC3002L 

74H02P 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

6 .0n 


157 

MB74LS21 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

20 n 

48 

MC3102L 

74H02P 

TTL 

OTHER 

NOR 

4 

6 .0n 


158 

MB74LS21M 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

20 n 

49 

SN74LS15D 

74H15 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 



159 

MB614 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

11 n 

50 

SN74S15D 

74H15 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 



160y 

MC3026P 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

9.0n 

51 d 

SW774-2M 

74H15N 

DTL 

DIP 

AND 

3 



161 d 

MIC74H21J 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

8 .0n 

52d 

SW775-2M 

74H15N 

DTL 

DIP 

AND 

3 



162d 

MIC7421N 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

27n 

53d 

9047-1-6A 

74H15N 

DTL 

DIP 

NAND 

3 



163d 

N74H21A 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

12 n 

54d 

SW774-1P 

74H15N 

DTL 

OTHER 

AND 

3 



164 

N74H21F 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

12 n 

55d 

SW774-2P 

74H15N 

DTL 

OTHER 

AND 

3 



165 

N74H21N 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

12 n 

56d 

SW775-1P 

74H15N 

DTL 

OTHER 

AND 

3 



166d 

N74LS21A 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

12 n 

57d 

SW775-2P 

74H15N 

DTL 

OTHER 

AND 

3 



167 

N74LS21D 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

20 n 

58d 

54LS15J 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



168 

N74LS21N 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

20 n 

59 

54S15DM 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



169d 

N7421A 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

27n 

60d 

74LS15J 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



170 

N7421F 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

27n 

61 

74S15PC 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



171 

N7421N 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

27n 

62 

DM74S15N 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



172d 

NC74H21N 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

15n 

63 y 

HD74LS15G 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 

35n 


173d 

S54H21A 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

12 n 

644 

HD74LS15P 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 

35n 


174 

S54H21F 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

12 n 

65d 

M5S015P 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



175 

S54LS21F 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

20 n 

66 

M74ALS15P 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



176d 

S5421A 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

27n 

67 

M74LS15P 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



177 

S5421F 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

27n 

68 

MB74LS15 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



1 78 y 

SN54ALS21AJ 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

18n 

69 

MB74LS15M 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



179d 

SN54ALS21J 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

24n 

70d 

N74LS15A 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



180# 

SN54AS21J 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

6.5n 

71 

N74LS15F 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



181 d 

SN54H21J 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

12 n 

72 

N74LS15N 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



182d 

SN54H21N 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

15n 

73d 

N74S15A 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



183 

SN54LS21J 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

20 n 

74 

N74S15F 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



184y 

SN74ALS21AN 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

15n 

75 

N74S15N 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



185d 

SN74ALS21J 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

26n 

76 

S54LS15F 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



186d 

SN74ALS21N 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

26n 

77 

S54S15F 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



1874 

SN74AS21N 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

6 .0n 

78 y 

SN54ALS15AJ 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 

59n 


188d 

SN74H21J 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

12 n 

79d 

SN54ALS15J 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



189 

SN74H21N 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

12 n 

80d 

SN54H15J 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



190 

SN74LS21J 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

20 n 

81d 

SN54H15N 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



191 

SN74LS21N 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

20 n 

82 

SN54LS15J 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



192 

T54LS21D2 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

lOn 

83d 

SN54S15J 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



193* 

T74LS21B1 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

lOn 

84d 

SN54S15N 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



1944 

T74LS21D1 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

lOn 

85 y 

SN74ALS15AN 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 

45n 


195d 

TG54S21J 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

7.5n 

86 d 

SN74ALS15J 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



196d 

TG74S21J 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

7.5n 

87d 

SN74ALS15N 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



197d 

US54H21A 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

15n 

88 d 

SN74H15J 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



198d 

US74H21A 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

15n 

89d 

SN74H15N 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



199d 

US5421A 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

15n 

90 

SN74LS15J 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



200 d 

US7421A 

74H21N 

TTL 

DIP 

AND 

2 

15n 

91 

SN74LS15N 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



201 y 

SN74ALS21AD 

74H21N 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

15n 

92d 

SN74S15J 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



202 y 

SN74AS21D 

74H21N 

TTL 

FLAT P 

AND 

2 

6 .0n 

93 

SN74S15N 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



203d 

9LS21DC 

74H21N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 1 

94 

T54LS15D2 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



204d 

9LS21DM 

74H21N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 

95 

T74LS15B1 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



205d 

9LS21PC 

74H21N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 

96 

T74LS15D1 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



206 

54H21DM 

74H21N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

12 n 

97d 

TG54S15J 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



207 

54LS21DM 

74H21N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 

98d 

TG74S15J 

74H15N 

TTL 

DIP 

AND 

3 



208 

74H21DC 

74H21N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

12 n 

99 y 

SN74ALS15AD 

74H15N 

TTL 

FLAT P 

AND 

3 

45n 


209 

74LS21DC 

74H21N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 

lOOd 

9LS15DC 

74H15N 

TTL 

OTHER 

AND 

3 



210 

74LS21PC 

74H21N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

lOn 

101 d 

9LS15DM 

74H15N 

TTL 

OTHER 

AND 

3 



21 Id 

MC3011L 

74H21N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

9.0n 

102 d 

9LS15PC 

74H15N 

TTL 

OTHER 

AND 

3 



212y 

MC3026L 

74H21N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

9.0n I 

103d 

54LS15DM 

74H15N 

TTL 

OTHER 

AND 

3 



213d 

MC3111L 

74H21N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

9.0n 

104d 

74LS15DC 

74H15N 

TTL 

OTHER 

AND 

3 



214 

MC3126L 

74H21N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

9.0n 

105 

74LS15PC 

74H15N 

TTL 

OTHER 

AND 

3 



215d 

MIC5421J 

74H21N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

27n 

106d 

74S15DC 

74H15N 

TTL 

OTHER 

AND 

3 



216d 

MIC7421J 

74H21N 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

27n 

107d 

M5320P 

74H20 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

13n 


217d 

MC3028P 

74H28P 

TTL 

DIP 

AND 

2 

9.0n 

108 

N8816F 

74H20 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

13n 


218d 

MC3028L 

74H28P 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

9.0n 

109 

S8816F 

74H20 

TTL 

DIP 

NAND 

2 

13n 


219d 

MC3128L 

74H28P 

TTL 

OTHER 

AND 

2 

9.0n 

110 

N8816A 

74H20 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 

13n 


220 d 

MC3029P 

74H29P 

TTL 1 

DIP 

NAND 

2 

6 .0n 
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LINE 

No. 

5J 1 

TYPE r 

NUMBER 

Id 

MC3029L i 

2 d 

MC3129L 

3# 

74H52PC 

4d 

DM54H52J 

5d 

DM54H52N 

6 d 

DM74H52J 

7d 

DM74H52N 

8 d 

MC3031P 

9d 

N74H52A 

104 

N74H52F 

m 

N74H52N 

12 d 

NC74H52N 

13d 

S54H52A 

14 

S54H52F 

15d 

SN54H52J 

16d 

SN54H52N 

17d 

SN74H52J 

18* 

SN74H52N 

19d 

T74H52B1 

20 d 

T74H52D1 

21 d 

T74H52D2 

22 d 

US54H52A 

23d 

24d 

US74H52A 

US5452A 

25d 

US7452A 

2b 

54H52UM 

27d 

74H52DC 

28d 

MC3031L 

29d 

MC3131L 

304 

74H53PC 

31d 

9008-1-6B 

32d 

9008-9-6B 

33 ♦ 

9008DC 

34* 

9008DM 

35d 

DM54H53J 

36d 

DM54H53N 

37d 

DM74H53J 

38d 

DM74H53N 

39# 

DM9008CJ 

40* 

DM9008CN 

41d 

MIC74H53J 

42d 

MIC9008-1D 

43d 

MIC9008-5D 

44d 

N74H53A 

45 ♦ 

N74H53F 

46# 

N74H53N 

47# 

N8848F 

48d 

NC74H53N 

49d 

S54H53A 

50* 

S54H53F 

514 

S8848F 

52d 

SN54H53J 

53d 

SN54H53N 

54d 

SN74H53J 

554 

SN74H53N 

56d 

T74H53B1 

57d 

T74H53D1 

58d 

T74H53D2 

59d 

US54H53A 

60d 

US74H53A 

61 ♦ 

54H53DM 

624 

74H53DC 

63d 

FJH172A 

64d 

FJH176 

65d 

GJB74H53P 

66 d 

MC3032L 

67d 

MC3132L 

68 ♦ 

N8848A 

69 ♦ 

S8848A 

70d 

MC3033F 

71d 

MC3033L 

72d 

MC3033P 

73d 

MC3133F 

74 

74H54PC 

75d 

DM54H54J 

76d 

DM54H54N 

77d 

DM74H54J 

78d 

DM74H54N 

79d 

MIC74H54J 

80d 

N74H54A 

81 

N74H54F 

82 

N74H54N 

83d 

NC74H54N 

84d 

S54H54A 

85 

S54H54F 

86 d 

SN54H54J 

87d 

SN54H54N 

88 d 

SN74H54J 

89 

SN74H54N 

90d 

US54H54A 

91d 

US74H54A [ 

92 

54H54DM 

93 

74H54DC 

94d 

GJB74H54P 

95d 

MC3133L 

96 

SFC454HE 

97 

SFC454HEM 1 

98 

74H55PC 

99d 

DM54H55J 

lOOd 

DM54H55N 

101 d 

DM74H55J 

102 d 

DM74H55N 

103d 

MC3034P 

104d 

N74H55A 

105 

N74H55F 

106 

N74H55N 

107d 

NC74H55N 

108d 

S54H55A 

109 

S54H55F 

110 d 

SN54H55J 


5. GATES 


FUNCTIONAL PACKA 
EQUIVALENT TECH TYPE 
NUMBER 


PACKAGE fTYPE CKTS PROP. 


GATE PKG 


PER DELAY 


TYPE 

NUMBER 


IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 
(3) PKG TYPE (4 TYPE & (5) TYPE NUMBER 

iu p u —fj ”1— 

FUNCTIONAL PACKAGE TYPE CKTS 

EQUIVALENT TECH TYPE OF PER 
NUMBER GATE PKG 


6 .0n 

111 d 

SN54H55N 

6 .0n 

112 d 

SN74H55J 


113 

SN74H55N 


114d 

US54H55A 


115d 

US74H55A 


116d 

US5455A 


117d 

US7455A 


118d 

54H55DM 


119d 

74H55DC 


120 d 

MC3034L 


121 d 

MC3134L 


122 d 

MIC74H55J 


123d 

T74H61B1 


124d 

T74H61D1 


125d 

T74H61D2 


1264 

74H61PC 


127d 

DM54H61J 


128d 

DM54H61N 


129d 

DM74H61J 


130d 

DM74H61N 


131 d 

MC3019P 


132d 

N74H61A 


1334 

N74H61F 


134* 

N74H61N 


135d 

NC74H61 N 


136d 

S54H61A 


137 ♦ 

S54H61F 


138d 

SN54H61J 


139d 

SN54H61N 

11 n 

140d 

SN74H61J 

14n 

141 ♦ 

SN74H61N 

14n 

142d 

US54H61A 

14n 

143d 

US74H61A 

14n 

144d 

US5461A 

11 n 

145d 

US7461A 

11 n 

1464 

54H61DM 

11 n 

1474 

74H61DC 

11 n 

148d 

MC3019L 

15n 

149d 

MC3119L 

15n 

150d 

T74H62B1 

lOn 

151 d 

T74H62D1 

14n 

152d 

T74H62D2 

14n 

153 4 

74H62PC 

7.0n 

1544 

DM54H62J 

7.0n 

155d 

DM74H62J 

7.0n 

156# 

DM74H62N 

13n 

157d 

N74H62A 

lOn 

158 ♦ 

N74H62F 

7.0n 

1594 

N74H62N 

7.0n 

1604 

S54H62F 

13n 

161 d 

SN54H62J 

11 n 

162d 

SN54H62N 

lOn 

163d 

SN74H62J 

11 n 

1644 

SN74H62N 

11 n 

165d 

US54H62A 


166d 

US74H62A 


167d 

US5462A 


168d 

US7462A 

11 n 

169d 

54H62DM 

11 n 

170d 

74H62DC 

11 n 

171 d 

MC3118L 

11 n 

172d 

MIC74H62J 

13n 

173t 

MC3022P 

13n 

174t 

MC3022L 

13n 

175 

MC3122L 


DM54ALS132J(A) 
DM74ALS132J 
DM74ALS132N(A) 

HD74LS132 _ 

' UPD74HC133C(A) 
SN54LS24J 
M54HC266F1 (A) 

" M74HC266B1(A) 
M74HC266F1(A) 
PC54HC7266D(A) 

' PC74HC7266D(A) 
PC74HC7266P(A) 
UPD74HC266C(A) 

' PC74HC7266T(A) 
DM54LS266J 
DM74LS266N 
' DN74LS266P1 
S82S42F 

S8242F _ 

' DN74LS266P4 
SN74LS266D 

S8242Q _ 

" 883C4077B 
4077BPC 

BCL4077B _ 

" CD54HC7266F 
CD54HCT7266F(A) 
CD74HC7266E 
" CD74HCT7266E(A) 
CD4077BD 

CD4077BE _ 

' CD4077BF 
HCC4077BD 
HCC4077BF 
' HCF4077BE 
HCF4077BF 
HD74HC266 
“ HD74HG7266P 
HD14077B 

HEF4077 _ 

“ HEF4077BD 
HEF4077BP 
HEF4077BPN 
" HEF4077P 
LC4077B_ 


74H55N 

TTL 

DIP 

74H55N 

TTL 

DIP 

74H55N 

TTL 

DIP 

74H55N 

TTL 

DIP 

74H55N 

TTL 

DIP 

74H55N 

TTL 

DIP 

74H55N 

TTL 

DIP 

74H55N 

TTL 

OTHER 

74H55N 

TTL 

OTHER 

74H55N 

TTL 

OTHER 

74H55N 

TTL 

OTHER 

74H55N 

TTL 

OTHER 

74H61 

TTL 

OTHER 

74H61 

TTL 

OTHER 

74H61 

TTL 

OTHER 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74HR1N 

TTI 

nip 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

DIP 

74H61N 

TTL 

OTHER 

74H61N 

TTL 

OTHER 

74H61N 

TTL 

OTHER 

74H61N 

TTL 

OTHER 

74H62 

TTL 

OTHER 

74H62 

TTL 

OTHER 

74H62 

TTL 

OTHER 

74H62N 

TTL 

DIP 

74H62N 

TTL 

DIP 

74H62N 

TTL 

DIP 

74H62N 

TTL 

DIP 

74H62N 

TTL 

DIP 

74H62N 

TTL 

DIP 

74H62N 

1 IL 

DIP 

74H62N 

TTL 

DIP 

74H62N 

TTL 

DIP 

74H62N 

TTL 

DIP 

74H62N 

TTL 

DIP 

74H62N 

TTL 

DIP 

74H62N 

TTL 

DIP 

74H62N 

TTL 

DIP 

74H62N 

TTL 

DIP 

74H62N 

TTL 

DIP 

74H62N 

TTL 

OTHER 

74H62N 

TTL 

OTHER 

74H62N 

TTL 

OTHER 

74H62N 

TTL 

OTHER 

74H89P 

TTL 

DIP 

74H89P 

TTL 

OTHER 

74H89P 

TTL 

OTHER 

74LS132 

TTL 

DIP 

74LS132 

TTL 

DIP 

74LS132 

TTL 

DIP 

74LS132N 

TTL 

DIP 

74LS133 

CMS 

DIP 

74LS24 

TTL 

DIP 

74LS266 

CMS 

DIP 

74LS266 

CMS 

DIP 

74LS266 

CMS 

DIP 

74LS266 

CMS 

DIP 

74LS266 

CMS 

DIP 

74LS266 

CMS 

DIP 

74LS266 

CMS 

DIP 

74LS266 

CMS 

FLAT P 

74LS266 

TTL 

DIP 

74LS266 

TTL 

DIP 

74LS266 

TTL 

DIP 

74LS266 

TTL 

DIP 

74LS266 

TTL 

DIP 

74LS266 

TTL 

FLAT P 

74LS266 

TTL 

FLAT P 

74LS266 

TTL 

OTHER 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DiP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 

74LS266N 

CMS 

DIP 


D.A.T.A. 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



5. G/ 

HES 



IN ORDER 0F:(1) 
(3) PKG TYPE (41 

FEMI N0.(2) TECH 

TYPE & (51 TYPE NUMBER 


5J 

n 

2J 

3J 

u 





5J 


|2J 

3J 




LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 



NUMBER 



GATE 

PKG 

ill 




NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 

1 

MB84077B 

74LS266N 

CMS 

T5IP “ 

EXNOR 

4 



im 

HC74LS51P 

74L51N ~ 

TTL 

T5iP 

AOI 

2 

20 n 

2 

MB84077BM 

74LS266N 

CMS 

DIP 

EXNOR 

4 



1124 

M74LS51P 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

20 n 

3 

MM74HC266J 

74LS266N 

CMS 

DIP 

EXNOR 

4 



1134 

MB74LS51 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

20 n 

4 

VIM74HC266N 

74LS266N 

CMS 

DIP 

EXNOR 

4 



1144 

MB74LS51M 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

20 n 

5 

SCL4077B 

74LS266N 

CMS 

DIP 

EXNOR 

4 



115d 

N74LS51A 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

12 n 

6 d 

SCL4077BD 

74LS266N 

CMS 

DIP 

EXNOR 

4 



1164 

N74LS51N 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

20 n 

7d 

SCL4077BE 

74LS266N 

CMS 

DIP 

EXNOR 

4 



117 

S54LS51F 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

20 n 

8 d 

SN54HC266J 

74LS266N 

CMS 

DIP 

EXNOR 

4 

38n 


118d 

SN54L51J 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

90n 

9d 

SN74HC266J(A) 

74LS266N 

CMS 

DIP 

EXNOR 

4 



119d 

SN54L51N 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

90n 

104 

SN74HC266N 

74LS266N 

CMS 

DIP 

EXNOR 

4 

31n 


120 d 

SN74L51J 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

90n 

lid 

SP74HC266J 

74LS266N 

CMS 

DIP 

EXNORl 

4 



121 d 

SN74L51N 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

90n 

12 d 

SP74HC266N 

74LS266N 

CMS 

DIP 

EXNOR 

4 



122 * 

T54LS51D2 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

8 .0n 

134 

US74HCT266N(A) 

74LS266N 

CMS 

DIP 

EXNOR 

4 



1234 

T74LS51B1 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

8 .0n 

144 

CD74HC7266M 

74LS266N 

CMS 

FLAT P 

EXNOR 

4 

25n 


1244 

T74LS51D1 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

8 .0n 

15# 

CD74HCT7266M(A) 

74LS266N 

CMS 

FLAT P 

EXNOR 

4 

25n 


1254 

N74LS51D 

74L51N 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 

20 n 

16r 

HD74HC7266FP 

74LS266N 

CMS 

FLAT P 

EXNOR 

4 

12 n 


126d 

9LS51DC 

74L51N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 

8 .0n 

17t 

SN74HC266D 

74LS266N 

CMS 

FLAT P 

EXNOR 

4 

31n 


127d 

9LS51DM 

74L51N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 

8 .0n 

18 

4077BDC 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 



128d 

9LS51PC 

74L51N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 

8 .0n 

19 

4077BDM 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 



129* 

54LS51DM 

74L51N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 

8 .0n 

20 

HEF4077B 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 



130* 

74LS51DC 

74L51N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 

8 .0n 

21 ♦ 

MC54HC266J 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 

30n 


131 4 

74LS51PC 

74L51N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 

8 .0n 

22 

MC14077BAL 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 



132d 

ITT74LS51 

74L51N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 

20 n 

23 ▼ 

MC14077BALD 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 



133d 

NC74L51N 

74L51N 

TTL 

OTHER 

AOI 

2 

90n 

24 r 

MC14077BALDS 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 



1344 

DM54LS54J 

74L54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

25n 

25 ▼ 

MC14077BALS 

74LS266N 

CM& 

OTHER 

EXNOR 

4 



1354 

DM74LS54N 

74L54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

25n 

26 

MC14077BCL 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 



1364 

DN74LS54P1 

74L54 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

20 n 

27 r 

MC14077BCLD 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 



1374 

DN74LS54P4 

74L54 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 

20 n 

28 ▼ 

MC14077BCLDS 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 



138d 

54LS54J 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

8 .0n 

29 ▼ 

MC14077BCLS 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 



139d 

74LS54J 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

13n 

30 

MC14077BCP 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 



1404 

DM54L54J 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

90n 

31 T 

MC14077BCPD 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 



141 d 

DM54L54N 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

90n 

3 2r 

MC14077BCPDS 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 



142d 

DM74L54J 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

90n 

33 r 

MC14077BCPS 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 



1434 

DM74L54N 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

90n 

34 r 

MC14077BD 

74LS266N 

CMS 

OTHER 

EXNOR 

4 



144t 

HD74LS54G 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

20 n 

35d 

74LS266J 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



1454 

HD74LS54P 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

20 n 

36 

9386DC 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



1464 

MB74LS54 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

20 n 

37 

9386DM 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



1474 

MB74LS54M 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

20 n 

38 

9386PC 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



148d 

N74LS54A 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

12 n 

39 ▼ 

HD74LS266G 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 

30n 


1494 

N74LS54D 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

20 n 

40 ♦ 

HD74LS266P 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 

30n 


1504 

N74LS54N 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

20 n 

414 

M74LS266P 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



151 4 

S54LS54F 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

20 n 

424 

MB74LS266 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



152d 

SN54L54J 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

90n 

434 

MB74LS266M 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



153d 

SN54L54N 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

90n 

44 

N74LS266F 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



154d 

SN74L54J 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

90n 

454 

N74LS266N 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



155d 

SN74L54N 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

90n 

46d 

N82S42A 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



1564 

T54LS54D2 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

lOn 

47 

N82S42F 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



1574 

T74LS54B1 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

lOn 

48 

N82S42N 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



1584 

T74LS54D1 

74L54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

lOn 

49d 

N8242A 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



159d 

9LS54DC 

74L54N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 

lOn 

50 

N8242F 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



160d 

9LS54DM 

74L54N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 

lOn 

51 

N8242N 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



161 d 

9LS54PC 

74L54N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 

lOn 

524 

S54LS266F 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



1624 

54LS54DM 

74L54N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 

lOn 

53d 

S82S42A 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



1634 

74LS54DC 

74L54N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 

lOn 

54 

S8242A 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



1644 

74LS54PC 

74L54N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 

lOn 

55 

SN54LS266J 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



165d 

ITT74LS54 

74L54N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 

20 n 

56d 

SN54LS266N 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



166d 

NC74L54N 

74L54N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 

90 n 

57 

SN74LS266J 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



167 

SFC454LE 

74L54N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 

90n 

58 

SN74LS266N 

74LS266N 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



168 

SFC454LEM 

74L54N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 

90n 

59d 

9LS266DC 

74LS266N 

TTL 

OTHER 

EXNOR 

4 



1694 

DM54LS55J 

74L55 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

18n 

60d 

9LS266DM 

74LS266N 

TTL 

OTHER 

EXNOR 

4 



1704 

DM74LS55N 

74L55 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

18n 

61d 

9LS266PC 

74LS266N 

TTL 

OTHER 

EXNOR 

4 



1714 

DN74LS55P1 

74L55 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

20 n 

624 

54LS266DM 

74LS266N 

TTL 

OTHER 

EXNOR 

4 



1724 

DN74LS55P4 

74L55 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 

20 n 

634 

74LS266DC 

74LS266N 

TTL 

OTHER 

EXNOR 

4 



173d 

74LS55J 

74L55N 

TTL 

DIP 

ANDOR 

1 


644 

74LS266PC 

74LS266N 

TTL 

OTHER 

EXNOR 

4 



174d 

54LS55J 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


654 

U PD7 4HC4002C(A) 

74LS4002 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

lOn 


1754 

DM54L55J 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


664 

UPD74HC4078C(A) 

74LS4078 

CMS 

DIP 

NOR 

2 

14n 


176d 

DM74L55J 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


67* 

HD74HC51P 

74LS51 

CMS 

DIP 

AOI 

2 

lOn 


177 

DM74L55N 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


68 

M54HC51 FI (A) 

74LS51 

CMS 

DIP 

AOI 

2 



178v 

HD74LS55G 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


69 

M74HC51BKA) 

74LS51 

CMS 

DIP 

AOI 

2 



1794 

HD74LS55P 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


70 

M74HC51F1(A) 

74LS51 

CMS 

DIP 

AOI 

2 



180 

MB74LS55 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


714 

MC54HC51J(A) 

74LS51 

CMS 

DIP 

AOI 

2 



181 

MB74LS55M 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


724 

MM54HC51 J(A) 

74LS51 

CMS 

DIP 

AOI 

2 



182d 

N74LS55A 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


734 

SN54HC51J 

74LS51 

CMS 

DIP 

AOI 

4 

42n 


183 

N74LS55F 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


74 t 

HD74HC51FP 

74LS51 

CMS 

FLAT P 

AOI 

2 

lOn 


184 

N74LS55N 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


75 

DN74LS51P1 

74LS51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



1854 

S54LS55F 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


76 

DN74LS51P4 

74LS51 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 



186d 

SN54L55J 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


77 

SN74LS51D 

74LS51 

TTL 

FLAT P 

AOI 

2 



187d 

SN54L55N 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


784 

SN54LS51J 

74LS51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



1884 

SN54LS55J 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


79 

SN74LS51J 

74LS51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



189d 

SN74L55J 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


80 

SN74LS51N 

74LS51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 



190d 

SN74L55N 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


814 

SN74LS54D 

74LS54 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 



191 

SN74LS55J 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


824 

SN54LS54J 

74LS54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


1 

192 

SN74LS55N 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


834 

SN74LS54J 

74LS54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



1934 

T54LS55D2 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


844 

SN74LS54N 

74LS54N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 



194 

T74LS55B1 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


85 

DM54ALS810J 

74LS810 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



195 

T74LS55D1 

74L55N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 


864 

DM54ALS811J 

74LS810 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



196 

SN74LS55D 

74L55N 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 


87 

DM54AS810J(A) 

74LS810 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



197d 

9LS55DC 

74L55N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


884 

DM54AS811J(A) 

74LS810 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



198d 

9LS55DM 

74L55N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


89 

DM74ALS810J 

74LS810 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



199d 

9LS55PC 

74L55N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


90 

DM74ALS810N 

74LS810 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



200 d 

54LS55DM 

74L55N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


91 

DM74ALS811J 

74LS810 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



201 d 

74LS55DC 

74L55N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


92 

DM74ALS811N 

74LS810 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



202 

74LS55PC 

74L55N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


93 

DM74AS810J(A) 

74LS810 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



203d 

NC74L55N 

74L55N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 


94 

DM74AS810N(A) 

74LS810 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



204 t 

74HC86N 

74L86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

15n 

95 

DM74AS811J(A) 

74LS810 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



205 ▼ 

74HCT86N 

74L86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

40n 

96 

DM74AS811N(A) 

74LS810 

TTL 

DIP 

EXNOR 

4 



2064 

HEF4030BD 

74L86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

75n 

974 

UPD74HC51C(A) 

74L51 

CMS 

DIP 

AOI 

2 

9.0n 


2074 

HEF4030BP 

74L86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

75n 

984 

DM54LS51J 

74L51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

18n 


2084 

M54HC386F1(A) 

74L86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

27n 

994 

DM74LS51N 

74L51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

18n 


2094 

M74HC386BKA) 

74L86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

33n 

100 * 

N74F51D 

74L51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

6.5 


2104 

M74HC386F1(A) 

74L86 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

33n 

101 ▼ 

N74F51N 

74L51 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

6.5 


211 ▼ 

74HC86D 

74L86 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

15n 

1024 

TC40H051P 

74L51N 

CMS 

DIP 

AOI 

2 

36n 


212t 

74HCT86D 

74L86 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

40n 

1034 

TC40H051F 

74L51N 

CMS 

FLAT P 

AOI 

2 

36n 


2134 

HEF4030BT 

74L86 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

75n 

104d 

54LS51J 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

8 .0n 


214d 

MC14507AL 

74L86 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 

200 n 

105d 

74LS51J 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

13n 


215d 

MC14507CL.P 

74L86 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 

300n 

1064 

DM54L51J 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

90n 


216 

K176LP2 

74L86 

MOS 

OTHER 

EXOR 

4 

250n 

107d 

DM54L51N 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

90n 


217 

DN74LS386P1 

74L86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

108d 

DM74L51J 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

90n 


218 

SN54LS386AJ 

74L86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

1094 

DM74L51N 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

90n 


219d 

SN74LS386AJ 

74L86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

110 ▼ 

HD74LS51G 

74L51N 

TTL 

DIP 

AOI 

2 

20 n 


220 

SN74LS386AN 

74L86 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 


180 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


180 




5. 

GATES 



IN ORDER 0F:(1) 
(3) PKG TYPE (41 

FEMI N0.(2) TECH 

TYPE & (5) TYPE NUMBER 



m 


3J 

4| 




5J 

D 

2 J 

3J 

41 



JNE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

TYPE 

CKTS 

PROP. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

PER 

DELAY 



NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) _ 



NUMBER 



GATE 

PKG 

(s) 

1 

DN74L$386P4 

74L86 ^ 

ttl 

"FLAT P 

EXOR 

4 

30n 

Ill 

4030BDC " 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


2 d 

SN74LS386AD 

74L86 

TTL 

FLAT P 

EXOR 

4 

30n 

112 

4030BDM 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


3d 

74LS386DC 

74L86 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 

17n 

113 

4070BDC 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


4d 

MC14507L ' 

74L86N 


DIP 

EXOR 

4 


114 

4070BDM 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


5 

883C4030B 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


115 

HEF4030P 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


6 

883C4070B 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


116 

HEF4070P 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


7 

4030BPC 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


117d 

INS4030S 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


8 

4070BPC 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


118 

MC14070BAL 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


9 

BCL4030B 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


119* 

MC14070BALD 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


10 

BCL4070B 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


120y 

MC14070BALDS 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


11 

CD4030AD 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


121 Y 

MC14070BALS 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


12 

CD4030AE 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


122 

MC14070BCL 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


13 

CD4030AF 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


123y 

MC14070BCLD 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


14 

CD4030BD 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


124y 

MC14070BCLDS 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


15 

CD4030BE 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


125y 

MC14070BCLS 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


16 

CD4030BF 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


126 

MC14070BCP “t 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


17 

CD4030CJ 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


127y 

MC14070BCPD 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


18 

CD4030CN 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


128y 

MC14070BCPDS 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


19 

CD4030MJ 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


129y 

MC14070BCPS 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


20 

CD4070BCJ 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


130y 

MC14070BD 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


21 

CD4070BCN 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


131 

SFF24030AEV 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


22 

CD4070BD 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


132 

SFF24030AKM 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


23 

CD4070BE 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


133d 

TP4030AN 

74L86N 

CMS 

OTHER 

EXOR 

4 


24 

CD4070BF 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


134d 

54LS386J 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


25 

CD4070BMJ 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


135d 

74LS386J 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


Oft A 

PluMAOAAn_ 

~fA\ OCM 

^IIO 

VIVIU 

DIP 

rvyon 

L-/\v-/n 

4 


1 ODU 

fHLOOOOrU 

/‘H-BON 

1 IL 

UIK 

fcXUH 

4 


27 ♦ 

CM4030AE 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


137 

DM54L86J 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


28 

HBC4030AD 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


138d 

DM54L86N 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


29 

HBC4030AF 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


139d 

DM74L86J 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


30 

HBF4030AE 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


140 

DM74L86N 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


31 

HBF4030AF 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


141 Y 

HD74LS386G 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

32 

HCC4030BD 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


142 ♦ 

HD74LS386P 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

33 

HCC4030BF 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


143 

M74LS386P 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


34 

HCC4070BD 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


144 

MB74LS386 

74L86N j 

TTL 

"DIP 

EXOR 

4 


35 

HCC4070BF 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


145 

MB74LS386M 

74L86N 

TTL 

DIP ' 

EXOR 

4 


36 

HCF4030BE 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


146 

N74LS386F 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


37 

HCF4030BF 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


147 

N74LS386N 

74L86N 

TTL 

DIP 

T-XOR 

4 


38 

HCF4070BE 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


148d 

N82S41A 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


39 

HCF4070BF 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


149 

N82S41F 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


40d 

HD1-4030A2 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


150 

N82S41N 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


41 d 

HD1-4030A9 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


151 d 

N8241A 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


42 t 

HD74HC386P 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

11 n i 

152 

N8241F 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


43d 

HD14070B 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


153 

N8241N 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


44 

HEF4030 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


154 

S54LS386F 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


45 

HEF4070 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


155d 

S82S41A 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


46 ♦ 

HEF4070BD 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

75n 

156d 

S82S41F 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


47# 

HEF4070BP 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

75n 

157d 

S8241A 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


48 

HEF4070BPN 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


158 

S8241F 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


49 

_C4070B 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


159d 

SN54L86J 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


50 

M4030BP 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


160d 

SN54L86N 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


51d 

MB84070 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


161 

SN54LS386J 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


52 

MB84070B 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


162 

SN74LS386J 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


53 

MB84070BM 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


163 

SN74LS386N 

74L86N 

TTL 

DIP 

EXOR 

4 


54d 

MB84070M 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


164 

54LS386DM 

74L86N 

TTL 

OTHER 

EXOR 

4 


55 

MC54HC86J 

74L86N 

CMS> 

DIP 

EXOR 

4 


165f 

UPD74HC10C(A) 

74S10 

CMS 

DIP 

NAND 

3 

22 n 

56 

MC74HC86J 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


166» 

UPD74HC11C(A) 

74S11 

CMS 

DIP 

AND 

3 

12 n 

57 

MC74HC86N 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


167 

DM54ALS133J 

74S133 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

28n 

58 

MM54C86D 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


168 

DM74ALS133J 

74S133 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

25n 

59 

MM54HC86J 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


169 

DM74ALS133N 

74S133 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

25n 

60 

MM74C86N 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


170 y 

HD74HC133P 

74S133N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

12 n 

61 

MM74HC86J 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


171 

MM54HC133J(A) 

74S133N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

14n 

62 

MM74HC86N 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


172 

MM74HC133J 

74S133N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

14n 

63 

MM4630AD 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


173 

MM74HC133N(A) 

74S133N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

14n 

64 

MM5630AN 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


1744 

SN54HC133J 

74S133N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

45n 

65 

MN4030B 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


175d 

SN74HC133J(A) 

74S133N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 


66 

MN4070B 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


176* 

SN74HC133N 

74S133N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

38n 

67 

MSM581 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


177d 

SP74HC133J 

74S133N 

CMS^ 

DIP 

NAND 

1 

16n 

68 

MSM581RS 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


178d 

SP74HC133N 

74S133N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

16n 

69 

MSM4030 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


179 

US74HCT133N(A) 

74S133N 

CMS 

DIP 

NAND 

1 

28n 

70 

MSM4030RS 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


180 y 

HD74HC133FP 

74S133N 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

12 n 

71d 

SCL4030AC 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


181 y 

SN74HC133D 

74S133N 

CMS 

FLAT P 

NAND 

1 

38n 

72d 

SCL4030AD 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


182 

54S133DM 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.On 

73d 

SCL4030AE 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


183 

74S133DC 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.0n 

74 

SCL4030B 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


184d 

M5S133P 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.0m 

75d 

SCL4030BD 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


185 

M74LS133P 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

38n 

76d 

SCL4030BE 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


186d 

N74S133B 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.0n 

77 

SCL4070B 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


187 

N74S133F 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.0n 

78d 

SCL4070BD 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


188 

N74S133N 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.0n 

79d 

SCL4070BE 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


189d 

S54S133B 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.On 

804 

SN54HC86J 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

190 

S54S133F 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.0n 

81 ♦ 

SN54HC386J 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

30n 

191 ♦ 

SN54ALS133J 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

47n 

82d 

SN74HC86J(A) 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


192 

SN54LS133J 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

38n 

83 ♦ 

SN74HC86N 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

25n 

193 

SN54S133J 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.0n 

84d 

SN74HC386FN(A) 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


194d 

SN74ALS133J 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

11 n 

85d 

SN74HC386J(A) 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


195 ♦ 

SN74ALS133N 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

25n 

864 

SN74HC386N 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 

25 n 

196 

SN74LS133J 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

38n 

87d 

SP74HC86J 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


197 

SN74LS133N 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

38n 

88 d 

SP74HC86N 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


198d 

SN74S133J 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.Qn 

89d 

SW4030A 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


199 

SN74S133N 

74S133N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.0n 

90 

TC40H386P 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


200 

N74S133D 

74S133N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

7.0n 

91 

TC4030BP 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


201 y 

SN74ALS133D 

74S133N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

25n 

92d 

TF4507AJ 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


202 d 

9LS133DC 

74S133N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

17n 

93d 

TF4507AN 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


203d 

9LS133DM 

74S133N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

17n 

94d 

TP4507AJ 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


204d 

9LS133PC 

74S133N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

17n 

95d 

TP4507AN 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


205 

54LS133DM 

74S133N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

17n 

96 

US74HCT86N(A) 

74L86N 

CMS 

DIP 

EXOR 

4 


206 

74LS133DC 

74S133N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

17n 

97 y 

HD74HC386FP 

74L86N 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

12 n 

207 

74LS133PC 

74S133N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

17n 

98 

HEF4030BTD 

74L86N 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 


208 

74S133PC 

74S133N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

7.0n 

99 ♦ 

HEF4070BT 

74L86N 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

75n 

209 

SN74S133D 

74S134 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

7.0n 

100 

HEF4070BTD 

74L86N 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 


210 

SN74S134D 

74S134 

TTL 

FLAT P 

NAND 

1 

7.5n 

101 ▼ 

SN74HC86D 

74L86N 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

25n 

21 Id 

54S134DM 

74S134N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.5n 

102y 

SN74HC386D 

74L86N 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 

25n 

212 d 

74S134DC 

74S134N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.5n 

103 

TC40H386F 

74L86N 

CMS 

FLAT P 

EXOR 

4 


213d 

N74S134B 

74S134N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.5n 

104d 

SN54HC86FH(A) 

74L86N 

CMS 

LLC 

EXOR 

4 


214* 

N74S134F 

74S134N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.5n 

105d 

SN54HC86FK(A) 

74L86N 

CMS 

LLC 

EXOR 

4 


215* 

N74S134N 

74S134N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.5n 

106d 

SN54HC386FH(A) 

74L86N 

CMS 

LLC 

EXOR 

4 


216d 

S54S134B 

74S134N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.5n 

107d 

SN54HC386FK(A) 

74L86N 

CMS 

LLC 

EXOR 

4 


217* 

S54S134F 

74S134N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.5n 

108d 

SN74HC86FH(A1 

74L86N 

CMS 

LLC 

EXOR 

4 


2184 

SN54S134J 

74S134N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.5n 

109d 

SN74HC86FN(A) 

74L86N 

CMS 

LLC 

EXOR 

4 


219d 

SN74S134J 

74S134N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.5n 

110 d 

SN74HC386FH(A) 

74L86N 

CMS 

LLC 

EXOR 

4 


220 

SN74S134N 

74S134N 

TTL 

DIP 

NAND 

1 

7.5n 
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4 


GATES 


B 

LINE TYPE 

No. NUMBER 


D 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


'U 

TECH 


PACKAGE 

TYPE 


TYPE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 


LINE 

No. 


nr 


TYPE 

NUMBER 


IN ORDER OF:(1) FEMI NO.(2) TECH 
(31 PKG TYPE (4) TYPE & (5) TYPE NUMBER 


in 

Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 


HI- 

TECH 


nr 

PACKAGE 

TYPE 




4_ 

PE 

OF 

GATE 


CKTS 

PER 

PKG 


PROP. 

DELAY 









(s) 









(s) 

14 

N74S134D 

74S134N . 

TTL 

FLAT p 

NAND 

1 

7.5n 


111 ▼ 

MC830P J 

9-30 

DTL 

OTP “ 

NAND 

2 


2 d 

74S134PC 

74S134N 

TTL 

OTHER 

NAND 

1 

7.5n 


1 12 t 

MC832P 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


3d 

74S135DC 

74S135 

TTL 

DIP 

MULT 

4 

13n 


113t 

MC861P 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


4 

SN74S135D 

74S135 

TTL 

FLAT P 

MULT 

4 

14n 


114d 

MIC930-1D 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


5d 

54S135DM 

74S135N 

TTL 

DIP 

MULT 

4 

13n 


115d 

MIC930-5D 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


64 

DM74S135N 

74S135N 

TTL 

DIP 

MULT 

4 

15n 


116d 

MIC930R3D 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


7d 

N74S135B 

74S135N 

TTL 

DIP 

MULT 

4 

15n 


117d 

MIC930R6D 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


84 

N74S135F 

74S135N 

TTL 

DIP 

MULT 

4 

15n 


118d 

MIC930R7D 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


94 

N74S135N 

74S135N 

TTL 

DIP 

MULT 

4 

15n 


119d 

MIC961-1D 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


lOd 

S54S135B 

74S135N 

TTL 

DIP 

MULT 

4 

15n 


120 d 

MIC961-5D 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


114 

S54S135F 

74S135N 

TTL 

DIP 

MULT 

4 

15n 


121 

N8416F 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


12 d 

SN54S135J 

74S135N 

TTL 

DIP 

MULT 

4 

14n 


122 d 

NE416A 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


13d 

SN74S135J 

74S135N 

TTL 

DIP 

MULT 

4 

14n 


123d 

RC930P 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


14 

SN74S135N 

74S135N 

TTL 

DIP 

MULT 

4 

14n 


124d 

RC961D 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


154 

74S135PC 

74S135N 

TTL 

OTHER 

MULT 

4 

13n 


125d 

RC961DC 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


16d 

MIC74138N 

74S138N 

TTL 

DIP 

OR 

4 

35n 


126d 

RC961P 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


17d 

MIC54138J 

74S138N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 

35n 


127d 

RM930P 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


18d 

MIC64138J 

74S138N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 

35n 


128d 

RM961D 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


19d 

MIC74138J 

74S138N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 

35n 


129d 

RM961DC 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


20 d 

MIC74139N 

74S139N 

TTL 

DIP 

OR 

4 

35n 


130d 

RM961P 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


21 d 

MIC54139J 

74S139N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 

35n 


131 

S8416F 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


22 d 

MIC64139J 

74S139N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 

35n 


132 

SFC930E 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


23d 

MIC74139J 

74S139N 

TTL 

OTHER 

OR 

4 

35n 


133 

SFC932E 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


24 

DN74LS260P1 

74S260 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

12 n 


134d 

SN15830N 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


254 

N74F260N 

74S260 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

6.5n 


135d 

SN15832N 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


26 

DN74LS260P4 

74S260 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

12 n 


136d 

SN15861N 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


27 ▼ 

N74F260D 

74S260 

TTL 

FLAT P 

NOR 




137d 

SN15930N 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


28 

SN74S260D 

74S260 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

6 .0n 


138d 

SN15932N 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


29 

54S260DM 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

6 .0n 


139d 

SN15961N 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 


30 

74LS260PC 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

12 n 


140 

930FM 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


31d 

N74LS260A 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

20 n 


141 

930HM 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


32 

N74LS260N 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

12 n 


142 

932FM 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


33d 

N74S260A 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

3.5n 


143 

961FM 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


34 

N74S260N 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

6 .0n 


144d 

9044-1-31 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


35d 

S54LS260A 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

20 n 


145 

9930FC 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


36 

S54LS260F 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

12 n 


146 

9930FM 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


37d 

S54S260A 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

3.5n 


147 

9932FC 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


38 

S54S260F 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

6 .0n 


148 

9932FM 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


394 

SN54LS260J 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

15n 


149d 

D930-1U 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


40 

SN54S260J 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

6 .0n 


150d 

D930-9U 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


414 

SN74LS260J 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

15n 


151 d 

DTL393051 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


42 4 

SN74LS260N 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

15n 


152d 

DTL393059 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


43d 

SN74S260J 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

6 .0n 


153 

E304D2 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


44 

SN74S260N 

74S260N 

TTL 

DIP 

NOR 

2 

6 .0n 


154 

E304D7 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


45 

N74LS260D 

74S260N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

12 n 


155d 

MIC930-1B 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


46 

N74S260D 

74S260N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

2 

6 .0n 


156d 

MIC930-5B 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


47 

54LS260DM 

74S260N 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 

12 n 


157d 

MIC961-1B 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


48 

74LS260DC 

74S260N 

TTL 

OTHER 

NOR 

2 

12 n 


158d 

MIC961-5B 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


49 

54F64DM 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

8.5n 


159d 

RC961CJ 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


504 

74F64DC 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

7.5n 


160d 

RC961J 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


514 

74F64PC 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

7.5n 


161 d 

RM930J 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


524 

74S64PC 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

3.5n 


162d 

RM961CJ 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


534 

DM74S64N 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

5.5n 


163d 

RM961J 

9-30 

DTL 

FLAT P 

NAND 

2 


54d 

GTB74S64P 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

3.0n 


164 

932HM 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


554 

MC54F64J(A) 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

4 

6 .0n 


165 

961 DC 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


564 

MC74F64J(A) 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

4 

6 .0n 


166d 

D930-1R 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


574 

MC74F64N(A) 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

4 

6 .0n 


167d 

D930-9R 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


584 

N74F64F 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

6 .0n 


168d 

HDD930R 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


59d 

N74S64A 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

5.5n 


169d 

HDD932R 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


604 

N74S64F 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

5.5n 


170t 

MC830L 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


614 

N74S64N 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

5.5n 


171 ▼ 

MC832L 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


624 

S54F64F 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

6 .0n 


172t 

MC861L 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


634 

S54S64F 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

5.5n 


173 

MC930L 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


644 

SN54S64J 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

5.5n 


174 

MC932L 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


65d 

SN54S64N 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

3.5n 


175 

MC961L 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


66 d 

SN74S64J 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

5.5n 


176d 

MCE930F 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


674 

SN74S64N 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

5.5n 


177 

N8416A 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


68 d 

TG54S64J 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

5.5n 


178 

N8416J 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


69d 

TG74S64J 

74S64N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

5.5n 


179d 

NE416J 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


704 

N74S64D 

74S64N 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 

5.5n 


180d 

NE8416A 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


714 

SN74S64D 

74S64N 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 

5.5n 


181 d 

NE8416J 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


724 

54S64DM 

74S64N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 

3.5n 


182d 

PD9930-51 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


73 4 

74S64DC 

74S64N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 

3.5n 


183d 

PD9930-59 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


744 

74S65PC 

74S65N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

5.0n 


184d 

PL9930-51 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


754 

DM74S65N 

74S65N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

8.5n 


185d 

PL9930-59 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


764 

N74F64N 

74S65N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

7,On 


186d 

PM9930-59 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


77d 

N74S65A 

74S65N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

7.5n 


187d 

RC930T 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


784 

N74S65F 

74S65N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

8.5n 


188d 

RC961T 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


794 

N74S65N 

74S65N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

8.5n 


189d 

RDD930R 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


804 

S54S65F 

74S65N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

8.5n 


190d 

RDD932R 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


814 

SN54S65J 

74S65N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

8.5n 


191 d 

RM930T 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


82d 

SN54S65N 

74S65N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

5.0n 


192d 

RM961T 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


83d 

SN74S65J 

74S65N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

8.5n 


193 

S8416A 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


844 

SN74S65N 

74S65N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

8.5n 


194 

S8416J 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


85d 

TG54S65J 

74S65N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

8.5n 


195d 

SE8416A 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


86 d 

TG74S65J 

74S65N 

TTL 

DIP 

AOI 

1 

8.5n 


196d 

SE8416J 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


874 

SN74S65D 

74S65N 

TTL 

FLAT P 

AOI 

1 

8.5 

_ 

197d 

SN1501 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


884 

N74F64D 

74S65N 

TTL 

FLAT P 

MULT 

1 

7.0n 


198d 

SN1502 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


89d 

54S65DM 

74S65N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 

5.0n 


199d 

SN15830 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


90d 

74S65DC 

74S65N 

TTL 

OTHER 

AOI 

1 

5.0n 


200 d 

SN15832 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


91d 

MIC930-1C 

9-30 

DTL 

CAN 

NAND 

2 



201 d 

SN15861F.R 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


92d 

MIC930-5C 

9-30 

DTL 

CAN 

NAND 

2 



202 d 

SN15861J 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


93d 

MIC961-1G 

9-30 

DTL 

CAN 

NAND 

2 



203d 

SN15930 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


94d 

MIC961-5C 

9-30 

DTL 

CAN 

NAND 

2 



204d 

SN 15932 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


95 

930DM 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



205d 

SN15961F.R 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


96 

932DM 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



206d 

SN15961J 

9-30 

DTL 

OTHER 

NAND 

2 


97 

961 DM 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



207d 

575BH 

9-30 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


98d 

9044-1-6A 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



208d 

SE416J 

9-30 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


99 

9930BC 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



209d 

SP416A 

9-30 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


100 

9930DC 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



21 Od 

SP417A 

9-30 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


101 

9930DM 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



21 Id 

ST416A 

9-30 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


102 

9932BC 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



212 d 

ST417A 

9-30 

TTL 

OTHER 

NAND 

2 


103 

9932DC 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



213 

933DM 

9-33 L 

DTL 

DIP 

AND 

2 


104 

9932DM 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



214t 

MC833P 

9-33L 

DTL 

DIP 

AND 

2 


105d 

DM930N 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



215 

SFC933E 

9-33L 

DTL 

DIP 

AND 

2 


106d 

DM961N 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



216d 

SN15833N 

9-33 L 

DTL 

DIP 

AND 

2 


107d 

DTL693051 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



217d 

SN15933N 

9-33L 

DTL 

DIP 

AND 

2 


108d 

DTL693059 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



218 

9933BC 

9-33L 

DTL 

DIP 

MULT 

2 


109 

E304F2 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



219 

9933DC 

9-33L 

DTL 

DIP 

MULT 

2 


110 

E304F7 

9-30 

DTL 

DIP 

NAND 

2 



220 

9933DM 

9-33 L 

DTL 

DIP 

MULT 

2 
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TYPE 

NUMBER 


FZH265 
933FM 
9933FC 
9933FM 
933HM 
" MC833L 
MC933L 
SN15833 
'SN15933 
DTUL933(1) 
DTUL933(2) 
SI933D 
PL933 
PL9933 
' MIC932-1C 
MIC932-5C 

SW944-1S _ 

' SW944-1T 
SW944-2S 
SW944-2T 
" SW933-2M 
944DM 
9944BC 
" 9944DC 
9944DM 
DM932N 
" DM944N 
DTL694451 
DTL694459 
' DTUL930(2) 
DTUL944(2) 
H124D1 
' H124D2 
H124D6 
M5944P 
' MC844P 
MIC932R3D 
MIC932R6D 
' MIC932R7D 
PE9932-59 
PE9944-59 
" SFC944E 
SN15844N 
SN15944N 
" SW944-2M 
WC932D 
WC944D 
‘ 944FM 
9944FC 
9944FM 
DTL394451 
DTL394459 
DTUL930(1) 

“ DTUL944(1) 
SI932D 
SI944D 
MC833G 
MC933G 
SI833 
SI933 
SW933-1D 
S W933-1F 
SW933-1P 
SW933-2D 
SW933-2F 
SW933-2P 
944HM 
DN1944 
FUL93229 
FUL94429 
H224B1 
HDD944R 
MC832F 
MC832G 
MC844F 
MC844G 
MC844L 
MC932F 
MC932G 
MC944F 
MC944G 
MC944L 
MIC932 
MIC944 
PD9932-51 
PD9932-59 
PD9944-51 
PD9944-59 
PL932 
PL9932 
PL9932-51 
PL9932-59 
PL9944 
PL9944-51 
PL9944-59 
PM9932-59 
PM9944-59 
_ RDD944R 
SI832 
SI844 
SI932 
SI944 
SN1504 
SN15844 
SN15944 
SW944-1D 
SW944-1F 
SW944-1P 
SW944-2D 


D - 

IT 

EJ 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

NUMBER 



9-33L 

DTT~ 

DIP 

9-33L 

DTL 

DIP 

9-33L 

DTL 

FLAT P 

9-33L 

Dl L 

r LAT P 

9-33L 

DTL 

r LAT P 

9-33 L 

DTL 

OTHER 

9-33 L 

Dl L 

OTHER 

9-33 L 

DTL 

OTHER 

9-33 L 

DTL 

OTHER 

9-33 L 

DTL 

OTHER 

9-44 

DDL 

DIP 

9-44 

DDL 

FLAT P 

9-44 

DDL 

FLAT P 

9-44 

DDL 

OTHER 

9-44 

DDL 

OTHER 

9-44 

DTL 

CAN 

9-44 

DTL 

CAN 

9-44 

DTL 

CAN 

9-44 

DTL 

CAN 

9-44 

DTL 

CAN 

9-44 

DTL 

CAN 

9-44 

UIL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTI 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

Dl L 

DIP 

9-44 

9-44 

DTL 

DTI 

DIP 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

9-44 

DTL 

DTL 

DIP 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

DIP 

9-44 

DTL 

FLAT P 

9-44 

DTL 

FLAT P 

9-44 

DTL 

FLAT P 

9-44 

Dl L 

FLAT P 

9-44 

DTL 

FLAT P 

9-44 

DTL 

FLAT P 

9-44 

DTL 

FLAT P 

9-44 

DTL 

FLAT P 

9-44 

DTL 

FLAT P 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 

9-44 

DTL 

OTHER 


i. GATES 

CKTS PROP. 
PER DELAY 


IN ORDER 0F:(1) FEMI N0.(2) TECH 

_ (3) PKG TYPE (4) TYPE & (5) TYPE NUMBER 

BJ ]2j H ~] 

TYPE FUNCTIONAL PACKAGE TYPE CKTS 

NUMBER EQUIVALENT TECH TYPE OF PER 
NUMBER GATE PKG 


11 Id 

112 d 
113d 

SW944-2F 

SW944-2P 

PL944 

9-44 

9-44 

9-44 

DTL 

DTL 

RTL 

OTHER 

OTHER 

OTHER 

114d 

MIC932-1B 

9-44 

TTL 

FLAT P 

115d 

MIC932-5B 

9-44 

TTL 

FLAT P 

116 

955DC 

9-52L 


OTHER 

117 

952DC 

9-52L 


OTHER 

118d 

CTUL953 

9-53 

CTL 

DIP 

119d 

MIC953 

9-53 

RTL 

DIP 

120 

953DC 

9-53 L 


OTHER 

121 

956DC 

9-53L 


OTHER 

122 d 

CTUL954 

9-54 

CTL 

DIP 

123d 

MIC954 

9-54 

RTL 

DIP 

124 

954DC 

9-54L 


OTHER 

125d 

G403 

9-57 

DDL 

OTHER 

126d 

DM958N 

9-57 

DTL 

DIP 

127t 

MC857P 

9-57 

DTL 

DIP 

128* 

MC858P 

9-57 

DTL 

DIP 

129d 

SW957-2M 

9-57 

DTL 

DIP 

130d 

SW958-2M 

9-57 

DTL 

DIP 

131 d 

HEPC1058P 

9-57 

DTL 

OTHER 

132d 

MC857F 

9-57 

DTL 

OTHER 

133* 

MC857L 

9-57 

DTL 

OTHER 

134d 

MC858F 

9-57 

DTL 

OTHER 

135* 

MCftRftl 

Q-57 

rvri 

OTUPD 

136d 

MC957F 

9-57 

DTL 

OTHER 

137 

MC957L 

9-57 

DTL 

OTHER 

138d 

MC958F 

9-57 

DTL 

OTHER 

139 

MC958L 

9-57 

DTL 

OTHER 

140d 

PD9857-51 

9-57 

DTL 

OTHER 

141d 

PD9857-59 

9-57 

DTL 

OTHER 

142d 

PD9858-51 

9-57 

DTL 

OTHER 

143d 

PD9858-59 

9-57 

DTL 

OTHER 

144d 

PL9857-51 

9-57 

DTL 

OTHER 

145d 

PL9857-59 

9-57 

DTL 

OTHER 

146d 

PL9858-51 

9-57 

DTL 

OTHER 

147d 

PL9858-59 

9-57 

DTL 

OTHER 

148d 

RC220G 

9-57 

DTL 

OTHER 

149d 

RC220T 

9-57 

DTL 

OTHER 

150d 

SW957-1F 

9-57 

DTL 

OTHER 

151 d 

SW957-1P 

9-57 

DTL 

OTHER 

152d 

SW957-2F 

9-57 

DTL 

OTHER 

153d 

SW957-2P 

9-57 

DTL 

OTHER 

154d 

SW958-1F 

9-57 

DTL 

OTHER 

155d 

SW958-1P 

9-57 

DTL 

OTHER 

156d 

SW958-2F 

9-57 

DTL 

OTHER 

157d 

SW958-2P 

9-57 

DTL 

OTHER 
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IN ORDER OF;(1)FEMI NO. (2)TECH (3)PKG TYPE 


D. L 


-UL 

ten; 

> (4) DECODES FROM & (5 

) TYPE NUM 

BER 


5J 

T] 

2J 

n 

4| 





5J 

D 

JJ 

3T“ 

jr 



LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

DEC 

DEC 

CKTS 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

DEC 

DEC 

CKTS 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

FRM 

TO 

PER 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

FRM 

TO 

PER 



NUMBER 





PKG 




NUMBER 





PKG 

Id 

380&G 

Po 


CAN 

2 

10 

1 


Trra 

SW4028A 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 

2 d 

380CG 

3-80 


CAN 

2 

10 

1 


112 

TC4028BP 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 

3d 

380BJ 

3-80 


DIP 

2 

10 

1 


113d 

TF4028AJ 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 

4d 

380BN 

3-80 


DIP 

2 

10 

1 


114d 

TF4028AN 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 

5d 

380CN 

3-80 


DIP 

2 

10 

1 


115d 

TP4028AJ 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 

6 d 

MIC381-1D1 

3-80 


DIP 

2 

10 

1 


116d 

TP4028AN 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 

7d 

MIC380-1D 

3-80 

DTL 

DIP 

2 

10 

1 


117d 

TP4028BN 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 

8 d 

MIC380-1D1 

3-80 

DTL 

DIP 

2 

10 

1 


118d 

UPD4028BC 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 

9d 

MIC380-5D 

3-80 

DTL 

DIP 

2 

10 

1 


119 ♦ 

HEF4028BD 

40-28B 

CMS 

DIP 

4 

10 

1 

lOd 

MIC380-5D1 

3-80 

DTL 

DIP 

2 

10 

1 


W0* 

HEF4028BP 

40-28B 

CMS 

DIP 

4 

10 

1 

lid 

MIC381-1D 

3-80 

DTL 

DIP 

2 

10 

1 


121 

4028BFC 

40-28B 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 

12 d 

MIC381-5D 

3-80 

DTL 

DIP 

2 

10 

1 


122 

4028BFM 

40-28B 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 

13d 

MIC381-5D1 1 

3-80 

DTL 

DIP 

2 

10 

1 


123d 

CD4028AK 

40-28B 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 

14d 

MIC382-1D 

3-80 

DTL 

DIP 

2 

10 

1 


124d 

CD4028BK 

40-28B 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 

15d 

MIC382-1D1 

3-80 

DTL 

DIP 

2 

10 

1 


125 

CD4028BMW(2) 

40-28B 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 

16d 

MIC382-5D 

3-80 

DTL 

DIP 

2 

10 

1 


126 

HBC4028AK 

40-28B 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 

17d 

MIC382-5D1 

3-80 

DTL 

DIP 

2 

10 

1 


127 

HCC4028BK 

40-28B 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 

18d 

MC4000F 

4-000 

TTL 

OTHER 

1 

21 

1 


128d 

HD9-4028A2 

40-28B 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 

19 

MC4000L 

4-000P 

TTL 

OTHER 

1 

21 

1 


129d 

HD9-4028A9 

40-28B 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 

20 

MC4000P 

4-OOOP 

TTL 

OTHER 

1 

21 

1 


130d 

SCL4028AF 

40-28B 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 

21 

MC4300F 

4-000P 

TTL 

OTHER 

1 

21 

1 


131 

UPD4028BG 

40-28B 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 

22 

MC4300L 

4-000P 

TTL 

OTHER 

1 

21 

1 


132 

4028BPC 

40-28B 

CMS 

OTHER 

2 

10 

1 

23d 

MC4001L 

4-001 

TTL 

DIP 

2 

1 

1 


133d 

SS4028AE 

40-28B 

CMS 

OTHER 

2 

10 


24 

MC4001P 

4-001P 

TTL 

DIP 

1 

2 

1 


134d 

CD4055AD 

40-55B 

CMS 

DIP 

2 

20 

1 

25d 

MC4002F 

4-002 

TTL 

OTHER 

1 

21 

1 


135d 

CD4055AE 

40-55B 

CMS 

DIP 

2 

20 

1 

26 

MC4002L 

4-002P 

TTL 

OTHER 

1 

21 

1 


136d 

CD4056AD 

40-56B 

CMS 

DIP 

2 

20 

1 

27 

MC4002P 

4-002P 

TTL 

OTHER 

1 

21 

1 


137d 

CD4056AE 

40-56B 

CMS 

DIP 

2 

20 

1 

28 

MC4007L 

4-007P 

TTL 

DIP 

1 

21 

2 


138d 

CD4056AK 

40-56B 

CMS 

FLAT P 

2 

20 

1 

29 

MC4007P 

4-007P 

TTL 

DIP 

1 

21 

2 


139 

883C4428B 

44-28B 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

30 

MC4307L 

4-007P 

TTL 

DIP 

1 

21 

2 


140 

BCL4428B 

44-28B 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

31 

MC4032F 

4-032P 

TTL 

OTHER 

1 

10 

1 


141 

SCL4428B 

44-28B 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

32 

MC4032L 

4-032P 

TTL 

OTHER 

1 

10 

1 


142d 

HD14511B(2) 

45-1 IB 

CMS 

DIP 

2 

20 

1 

33 

MC4032P 

4-032P 

TTL 

OTHER 

1 

10 

1 


143 

MM54HC4511 J(A) 

45-1 IB 

CMS 

DIP 

2 

20 

1 

34 

MC4332F 

4-032P 

TTL 

OTHER 

1 

10 

1 


144 

MM74HC4511 N(A) 

45-1 IB 

CMS 

DIP 

2 

2 

1 

35 

MC4332L 

4-032P 

TTL 

OTHER 

1 

10 

1 


145d 

SCL4511AC 

45-1 IB 

CMS 

DIP 

2 

20 

1 

36 

MC4038P 

4-038P 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 


146d 

SCL4511AD 

45-1 IB 

CMS 

DIP 

2 

20 

1 

37 

MC4040P 

4-040P 

TTL 

DIP 

1 

22 

1 


147d 

SCL4511AE 

45-1 IB 

CMS 

DIP 

2 

20 

1 

38 

MC4048P 

4-048P 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 


148d 

SCL4511BD 

45-1 IB 

CMS 

DIP 

2 

20 

1 

39 

K176ID1 

40-27 

MOS 

OTHER 

2 

10 

1 


149d 

SCL4511BE 

45-1 IB 

CMS 

DIP 

2 

20 

1 

40d 

SCL4028BH 

40-28 

CMS 

CHIP 

2 

10 

1 


150d 

CD4511BK(2) 

45-1 IB 

CMS 

FLAT P 

2 

20 

1 

41 

HD14028B 

40-28 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


151d 

SCL4511AF 

45-1 IB 

CMS 

FLAT P 

2 

20 

1 

42d 

HEF4028BDF 

40-28 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


152d 

SCL4511BF(2) 

45-1 IB 

CMS 

FLAT P 

2 

20 

1 

43 

HEF4028BPN 

40-28 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


153 

883C4514B 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

1 

44 

LC4028B 

40-28 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


154 

BCL4514B 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

1 

45 

M54HC4028F1 (A) 

40-28 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


155 

CD4514BC 

45-14B 

CMS 

DIP 

IV 

16 

1 

46 

M74HC4028B1 (A) 

40-28 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


156 

CD4514BD(2) 

45-14B 

CMS 

DIP 

IV 

16 

1 

47 

M74HC4028F1 (A) 

40-28 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


157 

CD4514BE(2) 

45-14B 

CMS 

DIP 

IV 

16 

1 

48 

M4028BPI2) 

40-28 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


158 

CD4514BFI2) 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

1 

49 

MB84028B 

40-28 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


159 

CD4514BM 

45-14B 

CMS 

DIP 

IV 

16 

1 

50 

MB84028BM 

40-28 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


160 

HCC4514BD 

45-14B 

CMS 

DIP 

IV 

16 

1 

51 

MN4028B 

40-28 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


161 

HCF4514BD 

45-14B 

CMS 

DIP 

IV 

16 

1 

52# 

HEF4028BT 

40-28 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 


162 

HCF4514BE 

45-14B 

CMS 

DIP 

IV 

16 

1 

53 

HEF4028BTD 

40-28 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 


163d 

HD14514B 

45-14B 

CMS 

DIP 

IV 

21 

4 

54d 

SCL4028BF 

40-28 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 


164 

M4514BP(2) 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

1 

55d 

SCL4028AH 

40-28 

CMS 

OTHER 

2 

10 

1 


165 

MM54HC4514J(A) 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 


56d 

MB84028 

40-28B 


DIP 

2 

10 

1 


166 

MM74HC4514J(A) 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 


57d 

MB84028M 

40-28B 


DIP 

2 

10 

1 


167 

MM74HC4514N(A) 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 


58 

883C4028B 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


168d 

SCL4514BD 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

21 

1 

59 

4028B DC 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


169d 

SCL4514BE 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

21 

1 

60 

4028BDM 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


170t 

HD74HC4514P 

45-14B 

CMS 

DIP 

4V 

16 

1 

61 

BCL4028B 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


171 d 

CD4514BK(2) 

45-14B 

CMS 

FLAT P 

1 

21 

1 

62 

CD4028AD 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


172t 

HD74HC4514FP 

45-14B 

CMS 

FLAT P 

4V 

16 

1 

63 

CD4028AE 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


173d 

MC14515AL 

45-15 

CMS 

DIP 

1 

21 

1 

64 

CD4028AF 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


174d 

MC14515CL 

45-15 

CMS 

DIP 

1 

21 

1 

65 

CD4028BCJ(2) 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


175 

883C4515B 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

1 

66 

CD4028BCW2) 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


176 

BCL4515B 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

1 

67 

CD4028BD 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


177 

CD4515BC 

45-15B 

CMS 

DIP 

IV 

16 

1 

68 

CD4028BE 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


178 

CD4515BD(2) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

1 

69 

CD4028BF 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


179 

CD4515BE(2) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

1 

70 

CD4028BMJ(2) 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


180 

CD4515BF(2) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

1 

71 

CM4028AD 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


181 

CD4515BM 

45-15B 

CMS 

DIP 

IV 

16 

1 

72 

CM4028AE 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


182 

HCC4515BD 

45-15B 

CMS 

DIP 

IV 

16 

1 

73 

HBC4028AD 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


183 

HCF4515BD 

45-15B 

CMS 

DIP 

IV 

16 

1 

74 

HBC4028AF 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


184 

HCF4515BE 

45-15B 

CMS 

DIP 

IV 

16 

1 

75 

HBF4028AE 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


185d 

HD14515B 

45-15B 

CMS 

DIP 

IV 

21 

4 

76 

HBF4028AF 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


186 

M4515BP(2) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

1 

77 

HCC4028BD 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


187d 

SCL4515BD 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

21 

1 

78 

HCC4028BF 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


188d 

SCL4515BE 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

21 

1 

79 

HCF4028BE 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


189t 

HD74HC4515P 

45-15B 

CMS 

DIP 

4V 

16 

1 

80 

HCF4028BF 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


190d 

CD4515BK(2) 

45-15B 

CMS 

FLAT P 

1 

21 

1 

81d 

HD1-4028A2 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


191 ▼ 

HD74HC4515FP 

45-15B 

CMS 

FLAT P 

4V 

16 

1 

82d 

HD1-4028A9 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


192d 

HD14543B(2) 

45-43B 

CMS 

DIP 

2 V 

20 

1 

83 

HEF4028 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


193d 

SCL4543BD 

45-43B 

CMS 

DIP 

2 

20 

1 

84 

HEF4028B 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


194d 

SCL4543BE 

45-43B 

CMS 

DIP 

2 

20 

1 

85 

HEF4028P 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


195d 

SCL4543BF(2) 

45-43B 

CMS 

FLAT P 

2 

20 

1 

86 d 

MC14028AL 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


196d 

SCL4555BH 

45-55 

CMS 

CHIP 

1 

21 

2 

87d 

MC14028BAL 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


197d 

CD4555BEI2) 

45-55 

CMS 

DIP 

1 

21 

2 

88 d 

MC14028BALD 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


198d 

CD4555BH 

45-55 

CMS 

OTHER 

1 

21 

2 

89d 

MC14028BALDS 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


199 

BCL4555B 

45-55B 

CMS 

DIP 

1 

22 

2 

90d 

MC14028BALS 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


200 

SCL4555B(2) 

45-55B 

CMS 

DIP 

1 

21 

2 

91 

MC14028BCL 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


201 d 

SCL4555BD 

45-55B 

CMS 

DIP 

1 

20 

2 

92 ▼ 

MC14028BCLD 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


202 d 

SCL4555BE 

45-55B 

CMS 

DIP 

1 

20 

2 

93 ▼ 

MC14028BCLDS 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


203d 

CD4055AK 

45-55B 

CMS 

FLAT P 

1 

20 

1 

94 ▼ 

MC14028BCLS 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


204d 

SCL4555BF 

45-55B 

CMS 

FLAT P 

1 

20 

2 

95 

MC14028BCP 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


205d 

FJB93L21 

45-56 


DIP 

1 

21 

2 

96 ▼ 

MC14028BCPD 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


206d 

SCL4556BH 

45-56 

CMS 

CHIP 

1 

21 

2 

97 t 

MC14028BCPDS 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


207d 

SCL4556BD 

45-56 

CMS 

DIP 

1 

21 

2 

98 ▼ 

MC14028BCPS 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


208d 

SCL4556BE 

45-56 

CMS 

DIP 

1 

21 

2 

99 ▼ 

MC14028BD 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


209d 

SCL4556BF 

45-56 

CMS 

FLAT P 

1 

21 

2 

lOOd 

MCI 4028CL 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


21 Od 

CD4556BH 

45-56 

CMS 

OTHER H 

1 

21 

2 

101 d 

MC14028CP 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


21 Id 

9321 PC(2) 

45-56 

TTL 

DIP 

1 

21 

2 

102 

MM54C42D 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


212 d 

HD14558B 

45-58B 

CMS 

DIP 

2 

20 

1 

103 

MM74C42N(2) 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


213 

DM74141 W(2) 

54-141W 

TTL 

FLAT P 

2 

10 

1 

104 

MSM4028 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


214d 

25LS151W 

54-151W 

TTL 

OTHER 

1 

8 


105d 

SCL4028AC 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


215d 

25LS153W 

54-153W 

TTL 

OTHER 

1 

21 


106d 

SCL4028AD 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


216d 

MIC9311-ID 

54-154W 


OTHER 

1 

21 

1 

107d 

SCL4028AE 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


217d 

MIC9311-5D 

54-154W 


OTHER 

1 

21 

1 

108 

SCL4028B 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


218d 

SN74154W 

54-154W 


OTHER 

1 

21 

1 

109d 

SCL4028BD 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


219d 

HD9-54C154 

54-154W 

CMS 

FLAT P 

1 

21 

1 

110 d 

SCL4028BE 

40-28B 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


220 d 

HD9-74C154 

54-154W 

CMS 

FLAT P 

LI 

21 

1 


184 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


184 






TYPE 

NUMBER 


' 9311 FC(2) 
54154FM(2) 
DM54L154AF 
DM74L154AF 
DM54154F 

MC9311F _ 

SN54154W(2) 
MC8311F 
SN74155W 
" SN54155W(2) 
SN74156W 
S54LS156W(2) 

‘ SN54156W(2) 
25LS157W 
25LS158W 
' SN74246W 
SN74247W 
SN74248W 
" SN74249W 
S8250W 

MC4006F _ 

" MC4306F 
MC54406F 

MC74406F _ 

" N8250J 
S8250J 

9315FC _ 

9315FM 
DM5441 AW(2) 

SN7443W _ 

" 54LS43W 
74LS43W 

5443AFM _ 

' 9353FC 
9353FM 

S5443W _ 

" SN5443AW 
SN7444W 

54LS44W _ 

" 74LS44W 
5444AFM 

9354FC _ 

“9354FM 
S5444W 
SN5444AW 
" SN7445W 
9345FC 

9345FM _ 

54145FM(2) 

93145FC 

93145FM 

DM7445W 

DM54145W 

S54LS445W(2) 

S5445W(2) 

S54145R 

S54145W(2) 

SN5445W(2) 

SN54145W(2) 

SN7446W _ 

SN7447W 

9317BFC(2) 

9317CFC(2) 

9357AFC 

9357BFC 

9337-9-4L _ 

SN7448W 

9307FC(2) 

9358FC _ 

9358FM 

MC8307F 

MC9307F _ 

CD74HC42M 

CD74HCT42M 

S54LS42G 

SN7442W 

9LS42FC 

9LS42FM _ 

54LS42FM 

54LS42W 

74LS42FC 

74LS42W 

5442AFM 

9352FC _ 

9352FM 

DM54L42AW 

DM74L42AF 

S54LS42W(2) 

S5442W(2) 

SN54LS42W 

SN74LS42W 

SN5442AW 

SW5449S _ 

SW7449S 

9359FC 

9359FM _ 

MC5449F 

MC7449F 

MC8359F _ 

MC9359F 

TC40H138F 

AM25LS138FM(2) 

S54LS138W(2) 

S54S138W(2) 

SN54LS138W(2) 

SN54S138W(2) 

SN74LS138W(2) 

T54S138F 

T74S138F 

25LS138W 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


54-154W 

TTL 

FLAT P 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

54-155W 


OTHER 

54-155W 

TTL 

FLAT P 

54-156W 


OTHER 

54-156W 

TTL 

FLAT P 

54-156W 

TTL 

FLAT P 

54-157W 

TTL 

OTHER 

54-158W 

TTL 

OTHER 

54-246W 


FLAT P 

54-246W 


FLAT P 

54-248W 


FLAT P 

54-248W 


FLAT P 

54-406 

TTL 

FLAT P 

54-406 

TTL 

OTHER 

54-406 

TTL 

OTHER 

54-406 ! 

TTL 

OTHER 

54-406 

TTL 

OTHER 

54-406 

TTL 

OTHER 

54-406 

TTL 

OTHER 

54-41W 

TTL 

FLAT P 

54-41W 

TTL 

FLAT P 

54-41W 

TTL 

FLAT P 

54-43W 


OTHER 

54-43W 

TTL 

FLAT P 

54-43W 

TTL 

FLAT P 

54-43W 

TTL 

FLAT P 

54-43W 

TTL 

FLAT P 

54-43W 

TTL 

FLAT P 

54-43W 

TTL 

FLAT P 

54-43W 

TTL 

FLAT P 

54-44W 


OTHER 

54-44W 

TTL 

FLAT P 

54-44W 

TTL 

FLAT P 

54-44W 

TTL 

FLAT P 

54-44W 

TTL 

FLAT P 

54-44W 

TTL 

FLAT P 

54-44W 

TTL 

FLAT P 

54-44W 

TTL 

FLAT P 

54-45W 


OTHER 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

54-46W 


OTHER 

54-46W 


OTHER 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

54-48W 


FLAT P 

54-48W 


OTHER 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

54LS42 

CMS 

FLAT P 

54LS42 

CMS 

FLAT P 

54LS42 

TTL 

LLC 

54LS42W 


OTHER 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

54LS49W 


OTHER 

54LS49W 


OTHER 

54LS49W 

TTL 

FLAT P 

54LS49W 

TTL 

FLAT P 

54LS49W 

TTL 

OTHER 

54LS49W 

TTL 

OTHER 

54LS49W 

TTL 

OTHER 

54LS49W 

TTL 

OTHER 

54S138W 

CMS 

FLAT P 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

54S138W 

TTL 

OTHER 


6. DECODERS 

in m etj | rr 

PACKAGE DEC DEC CKTS LINE 
TECH TYPE FRM TO PER No. 

PKG 


1 111d 

1 112 
1 113 

1 ' Ii4d 
1 115d 

1 116d 

1 “ 117d 
1 118d 

1 119d 

1 “ 120d 

1 121 d 

2 122d 


_ 125d 

1 " 126d 
1 127d 

JL 128d 
1 “ 129d 
1 130d 

1 131 d 


1 1135d 

1 136d 

1 137d 

1 “ 138d 
1 139 

JL 140d 
1 " 141 d 
1 142d 

1 143 

1 " 144 
1 145d 

1 146 

1 " 147d 
1 148d 

1 149 

1 150d 

1 151 d 

JL 152d 
1 " 153d 
1 154 

1 155d 

1 “ 156d 
1 157d 

1 158d 

1 ~ 159d 
1 160d 

JL 161 
1 “ 162 
1 163 

JL 164d 
1 ~ 165d 
1 166d 

1 167d 

1 " 168 
1 169d 

1 170d 

1 ' 171 
1 172d 

1 173d 

1 " 174d 
1 175d 

1 176d 

1 “ 1776 
1 178d 

JL 179d 
1 180 
1 181 d 

1 182d 

1 ‘ 183 
1 184d 

1 185d 

1 ‘ 186 
1 187d 

1 188d 

1 " 189d 
1 190d 

1 191 

1 " 192 
1 193 

1 194 

1 ~ 195d 
1 196d 

1 197 

1 " 198d 
1 199d 

1 200d 

1 _ 201 d 
1 202d 

1 203d 

1 ~ 204d 
1 205d 

1 206d 

1 207d 

1 208 
1 209 

1 21 Od 

1 21 Id 

_ 212 

1 “213d 
1 214d 

1 215d 

1 ~ 216d 
1 217 

1 218d 

1 ” 219d 
220 d 


IN ORDER 0F:(1)FEMI NO. (2)TECH (3)PKG TYPE 


TYPE 

NUMBER 


CD4556BK(2) 

HCC4556BK 

TC40H139F _ 

93S21FM 

9321FC(2) 

AM25LS139FM(2) 

SN54LS139W(2) 

SN54S139W(2) 

SN74LS139W(2) 

T54S139F 

T74S139F 

25LS139W _ 

MC676L 

MC676P 

AM25LS139DC(2) 
FLH665-84147 
25LS151J 

25LS153J _ 

FJB93L11 
FJB9311 

FJH341 __ 

MIC64154J 

SN54L154AJ 

SN54L154AN 

SN74L154AN 

T159D1 

T159D2 _ 

TL84154N 
CD54HCT154F(2) 
HD1-54C154 
' HD1-74C154 
93L11PC(2) 
54154DM(2) 
74154DC(2) 
DM54L154AD 
DM54L154AJ 
‘ DM54L154AN 
DM74L154AD 
DM74L154AN 
' DM54154J(2) 
FLY141-74154 
FLY145-84154 
GFB74154 
M53354P(2) 
MC8311L 
MC831 IP 
MC9311L 
MIC54154JC2) 
MIC74154J(2) 
MIC74154N 
SFC4154E(2) 
SFC4154EM(2) 
SFC4154ET(2) 
SN54L154J(2) 

' SN54L154N 
SN74L154J(2) 
SN74L154N(2) 

' SN54154J(2) 
SN54154N 
SN74154J(2) 

' SN74154N(2) 
SW74154J 
SW74154N 
TL74154N 
US54154A 

US74154A _ 

ZN54154J(2) 

ZN74154J(2) 

9311PC(2) _ 

74154PC(2) 

ZN54154E 

ZN74154E(2) 

TC40H155P(2) 

FLY151-74155(2) 

FLY 155-84155(2) 

" M53355P(2) 
MIC54155J(2) 
MIC64155J 
" MIC74155J(2) 
MIC74155N(2) 
SFC4155E(2) 
SFC4155EM(2) 
SFC4155ET(2) 
SN54155J(2) 
SN54155N 
SN74155J(2) 
SN74155N(2) 
SW74155J 
SW74155N 

TL74155N _ 

ZN54155E 

FLY161-74156(2) 

FLY165-84156(2) 

MIC54156J(2) 

MIC64156J 

MIC74156J(2) 

' MIC74156N(2) 
S54LS156F(2) 
SN54156J(2) 
"SN54156N 
SN74156J(2) 
SN74156N(2) 
SW74156J 
SW74156N 

TL74156N _ 

25LS157J 
DM54184J(1) 
FLH561-74184(1) 
FLH565-84184(1) 
FLH571-74185A(1) 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

' 54S139W 
54S139W 
54S139W 
54S139W 
54S139W 
54S139W 
" 54S139W 
54S139W 
54S139W 
" 54S139W 
54S139W 
54S139W 
" 6-76P 
6-76P 
74-SI 39N 
‘ 74-147N 
74-151N 

74-153N _ 

74-154N 
74-154N 

74-154N _ 

74-154N 
74-154N 

74-154N _ 

74-164 M 

74-154N 

74-154N _ 

74-154N 
74-154N 
74-154N 
74-154N 
74-154N 

74-154N _ 

74-154N 
74-154N 
74-154N 
74-154N 
74-154N 
74-154N 
74-154N 
74-154N 
74-154N 
74-154N 
74-154N 

74-154N _ 

74-154N 
74-154N 

74-154N _ 

"74-154N 
74-154N 
74-154N 
“74-154N 
74-154N 
74-154N 
" 74-154N 
74-154N 
74-154N 
“74-154N 
74-154N 
74-154N 
~ 74-154N 
74-154N 
74-154N 
“74-154N 
74-154N 
74-154N 
74-154N 
74-154N 

74-154N _ 

74-154N 
74-154N 

74-154N _ 

74-155N 
74-155N 

74-155N _ 

74-155N 
74-155N 
74-155N 
74-155N 
74-155N 
74-155N 
74-155N 
74-155N 
74-155N 
74-155N 
74-155N 
74-155N 
74-155N 
74-155N 
74-155N 
74-155N 
74-156N 
74-156N 
74-156N 
74-156N 
74-156N 
74-156N 
74-156N 

74-156N _ 

74-156N 
74-156N 
74-156N 
74-156N 
74-156N 
74-156N 
74-157N 
74-184 
74-184N 
74-184N 
74-185N 



O- 

U 



PACKAGE 

DEC 

DEC 

TECH 

TYPE 

FRM 

TO 

CMS 

FLAT P 

1 

21 

CMS 

FLAT P 

1 

21 

CMS 

FLAT P 

1 

21 

TTL 

FLAT P 

1 

21 

TTL 

FLAT P 

1 

21 

TTL 

FLAT P 

1 

21 

TTL 

FLAT P 

1 

21 

TTL 

FLAT P 

1 

21 

TTL 

FLAT P 

1 

21 

TTL 

FLAT P 

1 

21 

TTL 

FLAT P 

1 

21 

TTL 

OTHER 

1 

21 

DTL 

DIP 

2 

10 

DTL 

DIP 

2 

10 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

2 

TTL 

OTHER 

1 

8 

TTL 

OTHER 

1 

21 


DIP 

1 

21 


DIP 

1 

21 


DIP 

1 

21 


DIP 

1 

21 


DIP 

1 

21 


DIP 

_J_ 

21 


nip 

i 

oi 


DIP 

i 

21 


DIP 

1 

21 


DIP 

1 

21 

CMS 

DIP 

1 

16 

CMS 

DIP 

1 

21 

CMS 

DIP 

i 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

i 

16 

TTL 

DIP 

1 

16 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

16 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

16 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

8 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

16 

TTL 

DIP 

i 

16 

TTL 

DIP 

1 

16 

TTL 

DIP 

i 

21 

TTL 

DIP 

i 

21 

TTL 

DIP 

i 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

16 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

16 

TTL 

DIP 

i 

16 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

16 

TTL 

DIP 

1 

16 

TTL 

DIP 

2 

21 

TTL 

DIP 

2 

10 

TTL 

OTHER 

1 

16 

TTL 

OTHER 

1 

16 

CMS 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

8 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

16 

TTL 

DIP 

1 

16 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

1 

1 

16 

22 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

8 

TTL 

DIP 

1 

8 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

OTHER 

1 

22 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

22 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

22 

TTL 

DIP 

1 

22 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

DIP 

1 

21 

TTL 

OTHER 

1 

21 

TTL 

DIP 

2 

1 

TTL 

DIP 

2 

1 

TTL 

DIP 

2 

1 

TTL 

DIP 

1 

2 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



IN ORDER OF:(1)FEMI NO. (2)TECH (3)PKG TYPE 


LINE 

No. 

n 

TYPE 

NUMBER 

□ 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 1 
PACKAGE 
TYPE 

4J 

^DEC 

FRM 

DEC 

TO 

CKTS 

PER 

PKG 

* 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

4J 

DEC 

FRM 

DEC 

TO 

CKTS 

PER 

PKG 

Id 

FLH575-84185A(1) 

74-185N 

TtL 

Ufp _ - 1 

1 

2 

1 


Trra 

FJH261 

74-42N 


DIP “ 

2 

10 

1 

2 d 

M53246P 

74-246N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 


112 d 

M5362P 

74-42N 


DIP 

2 

10 

1 

3d 

SN54246N 

74-246N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 


113d 

PD7442 

74-42N 


DIP 

2 

10 

1 

4d 

SN54247N 

74-246N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 


114d 

TL8442N 

74-42N 


DIP 

2 

10 

1 

5d 

SN54248N 

74-248N | 


DIP 

2 

20 

1 


115d 

5553 

74-42N 


OTHER 

2 

10 

3 

6 d 

SN54249N 

74-248N 


DIP 

2 

20 

1 


116d 

5553A 

74-42N 


OTHER 

2 

10 

3 

7 

M54402P 

74-402 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 


117d 

5582 

74-42N 


OTHER 

2 

10 

3 

8 d 

N82S50A 

74-406 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 


118d 

5583 

74-42N 


OTHER 

2 

10 

3 

9 

N82S50F 

74-406 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 


119 

MM54HC42J 

74-42N 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 

10 

N82S50N 

74-406 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 


120 

MM74HC42J 

74-42N 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 

11 

N8250F 

74-406 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 


121 

MM74HC42N 

74-42N 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 

12 

N8250N 

74-406 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 


122 

TC40H042P(2) 

74-42N 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 

13d 

S82S50A 

74-406 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 


123 

FZL101(2) 

74-42N 

DTL 

DIP 

2 

10 

1 

14d 

S82S50F 

74-406 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 


124 

FZL105(2) 

74-42N 

DTL 

DIP 

2 

10 

1 

15 

S8250AI1) 

74-406 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 


125d 

9LS42DC 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

16 

S8250F 

74-406 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 


126d 

9LS42DM 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

17d 

MC74406L 

74-406 

TTL 

OTHER 

1 

21 

1 


127d 

9LS42PC 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

18 

MC4006L.P 

74-406 

TTL 

OTHER 

2 

20 

1 


128 

54LS42DM 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

19 

MC4306L 

74-406 

TTL 

OTHER 

2 

20 

1 


129d 

54LS42J 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

20 d 

MC54406L 

74-406 

TTL 

OTHER 

2 

20 

1 


130 

74LS42DC 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

21 d 

MC7441P 

74-41 


DIP 

2 

10 

1 


131 d 

74LS42J 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

22 d 

DM54141 J(2) 

74-41 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


132 

74LS42PC 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

23d 

DM54141 W(2) 

74-41 

TTL 

FLAT P 

2 

10 

1 


133 

5442ADM 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

24d 

5441-1-6B 

74-41N 


DIP 

2 

10 



134 

7442ADC 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

25d 

7441-9-6B 

74-41N 


DIP 

2 

10 



135d 

9352DC 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

26d 

DM8840D 

74-41N 


DIP 

2 

10 

1 


136d 

9352DM 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

27d 

FJB9330 

74-41N 


DIP 

2 

10 

1 


137 

DM54L42AJ 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

28d 

FJL101 

74-41N 


DIP 

2 

10 

1 


138d 

DM74L42AJ 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

29d 

FJL101-7441A 

74-41N 


DIP 

2 

10 

1 


139 

DM74L42AN 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

30d 

FJL151 

74-41N 


DIP 

2 

10 

1 


140d 

DM7442J 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

31d 

FLL105 

74-41N 


DIP 

2 

10 

1 


141 

FJH261-7442 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

32d 

M53241 P(2) 

74-41N 


DIP 

2 

10 

1 


142d 

FLH281-7442 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

33d 

MIC5441BJ 

74-41N 


DIP 

2 

10 

1 


143d 

FLH285-8442 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

34d 

MIC6441BJ 

74-41N 


DIP 

2 

10 

1 


144d 

GFB7442 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

35d 

MIC7441BJ 

74-4 IN 


DIP 

2 

10 

1 


145t 

HD74LS42G 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

36d 

MIC54141 J(2) 

74-41N 


DIP 

2 

10 

1 


1464 

HD74LS42P 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

37d 

PD7441A 

74-4 IN 


DIP 

2 

10 

1 


147 

M74LS42P 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

38d 

SFC441BE 

74-41N 


DIP 

2 

10 

1 


148 

M53242P 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

39d 

SN5441N 

74-4 IN 


DIP 

2 

10 

1 


149 

MB74LS42 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

40d 

SN7441AJ 

74-41N 


DIP 

2 

10 

1 


150 

MB74LS42M 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

41d 

SN7441AN 

74-4 IN 


DIP 

2 

10 

1 


151 

MB442 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

42d 

SN7441N 

74-41N 


DIP 

2 

10 

1 


152 

MB442M 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

43 

9315DC 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


153d 

MC5442L 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

44 

9315DM 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


154d 

MC7442L 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

45 

74141DC(2) 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


155d 

MC7442P 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

46d 

93141 DC 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


156d 

MC8352L 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

47 

DM5441 AJ(2) 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


157d 

MC8352P 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

48d 

DM7441 AJ(2) 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


158d 

MC9352L 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

49 

DM7441 AN 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


159d 

MIC5442J 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

50 

DM74141 J(2) 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


160d 

MIC6442J 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

51 

DM74141 N(2) 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 1 


161 d 

MIC7442J 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

52d 

FLL101-74141(2) 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


162 

N74LS42N(2) 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

53d 

GFB74141 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


163d 

N7442B 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

54d 

HEPC3041P 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


164 

N7442F(2) 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

55d 

MC5441AL 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


165 

N7442N(2) 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

56d 

MC7441AL 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


166 

S54LS42F(2) 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

57d 

MC7441AP 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


167d 

S5442B 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

58d 

MIC5441AJ(2) 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


168 

S5442F(2) 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

59d 

MIC6441AJ 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


169 

SFC442E 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

60d 

MIC7441AJ(2) 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


170 

SFC442EM 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

61d 

MIC7441 AN(2) 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


171 

SFC442ET 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

62d 

MIC64141J 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


172d 

SN54L42J 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

63d 

MIC74141 J(2) 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


173 

SN5442AJ 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

64d 

MIC74141N(2) 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


174d 

SN5442N 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

65d 

N7441B 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


175d 

SN6442N 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

66 d 

N74141B 

74-4 IN 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


176d 

SN7442AJ 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

67 

SFC4141E(2) 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


177 

SN7442AN 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

68 d 

SN74141 J(2) 

74-4 IN 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


178d 

SW7442J 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

69 

SN74141N(2) 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


179d 

SW7442N 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

70d 

SW7441AJ 

74-4 IN 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


180d 

T7442B1 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

71d 

SW7441AN 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


181d 

T7442D1 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

72d 

SW74141J 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


182d 

T7442D2 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

73d 

SW74141N 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


183d 

TL7442N 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

74d 

T7441AB1 

74-4 IN 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


184d 

US5442A 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

75d 

T7441AD1 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


185d 

US7442A 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

76d 

T7441AD2 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


186d 

ZN5442J 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

77d 

TL74141N 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


187d 

ZN7442J 

74-42N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

78d 

US5441A 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


188 

N74LS42D 

74-42N 

TTL 

FLAT P 

2 

10 

1 

79d 

US7441A 

74-41N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


189 

7442APC 

74-42N 

TTL 

OTHER 

2 

10 

1 

80 

9315PC 

74-41N 

TTL 

OTHER 

2 

10 

1 


190d 

NC7442N 

74-42N 

TTL 

OTHER 

2 

10 I 

1 

81d 

NC7441 AN 

74-41N 

TTL 

OTHER 

2 

10 

1 


191 d 

ZN5442E 

74-42N 

TTL 

OTHER 

2 

10 

1 

82 t 

74HC42N 

74-42 

CMS 

DIP 

1 

10 

1 


192d 

ZN7442E 

74-42N 

TTL 

OTHER 

2 

10 

1 

83 ▼ 

74HCT42N 

74-42 

CMS 

DIP 

1 

10 

1 


193d 

M53243P 

74-43N 


DIP 

3 

10 

1 

84 ▼ 

HD74HC42P 

74-42 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


194 

N7443N 

74-43N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

85 

M54HC42F1 (A) 

74-42 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


195d 

54LS43J 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

86 

M74HC42B1 (A) 

74-42 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


196d 

74LS43J 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

87 

M74HC42F1 (A) 

74-42 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


197d 

5443ADM 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

21 

1 

88 

M74HC42P 

74-42 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


198d 

7443ADC 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

89 

PC54HC42D(A) 

74-42 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


199d 

9353DC 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

90 

PC54HCT42DIA) 

74-42 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


200 d 

9353DM 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

91 

PC74HC42D(A) 

74-42 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


201 d 

FLH361-7443 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

92 

PC74HC42P 

74-42 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


202 d 

FLH365-8443 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

93 

PC74 HCT42 DI A) 

74-42 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


203d 

MC5443L 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

94 

PC74HCT42P 

74-42 

CMS 

DIP 

2 

10 

1 


204d 

MC7443L 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

95 ▼ 

74HC42D 

74-42 

CMS 

FLAT P 

1 

10 

1 


205d 

MC8353L 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

96 ▼ 

74HCT42D 

74-42 

CMS 

FLAT P 

1 

10 

1 


206d 

MC8353P 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

97 ▼ 

HD74HC42FP 

74-42 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 


207d 

MIC5443J 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

98 

PC74HC42T 

74-42 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 


208d 

MIC6443J 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

99 

PC74HCT42T 

74-42 

CMS 

FLAT P 

2 

10 

1 


209d 

MIC7443J 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

100 

CD54HC42F 

74-42 

CMS 

OTHER 

2 

10 

1 


21 Od 

MIC7443N 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

101 

CD54HCT42F 

74-42 

CMS 

OTHER 

2 

10 

1 


21 Id 

N7443B 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

102 

CD74HC42E 

74-42 

CMS 

OTHER 

2 

10 

1 


212 

N7443F 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

103 

CD74HCT42E 

74-42 

CMS 

OTHER 

2 

10 

1 


213d 

S5443B 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

104 

UPD74HC42C(A) 

74-42 

CMS 

OTHER 

2 

10 

1 


214 

S5443F 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

105 

FCH301 

74-42 

DTL 

DIP 

2 

10 

1 


215d 

SN74L43J 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

106 

DM54LS42AJ 

74-42 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


216d 

SN74L43N 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

107 

DM74LS42AN 

74-42 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 


217d 

SN5443AJ 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

108 

DN74LS42P2 

74-42 

TTL 

DIP 

2 

10 

10 


218d 

SN5443N 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

109 

DN74LS42P5 

74-42 

TTL 

FLAT P 

2 

10 

10 


219d 

SN6443N 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

110 d 

FJB9352 

74-42N 


DIP 

2 

10 

1 


220 d 

SN7443AJ 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 
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6. C 

m 

n 

oc 


IN ORDER 0F:(1)FEMI NO 
(4) DECOOES FROM & (5 

. (2)TECH (3 
TYPE NUM 

)PKG TYPE 

BER 


5J 

D 

2J 

3J 

4J 




5J 


2J 

3J 

4F 



LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

DEC 

DEC 

CKTS 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

DEC 

DEC 

CKTS 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

FRM 

TO 

PER 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

FRM 

TO 

PER 



NUMBER 





PKG 



NUMBER 





PKG 

Id 

SN7443AN ^ 

74-43N 

TTL 

T3IP 

3 

10 

1 

TTTci 

US5445A 

74-45N “ 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

2 d 

SW7443J 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

112 d 

US7445A 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

3d 

SW7443N 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

113d 

US54145A 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

4d 

T7443B1 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

114d 

US74145A 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

5d 

T7443D1 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

115 

7445PC(2) 

74-45N 

TTL 

OTHER 

2 

10 

1 

6 d 

T7443D2 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

116 

74145PC(2) 

74-45N 

TTL 

OTHER 

2 

10 

1 

7d 

TL7443N 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

117d 

MIC5447J(2) 

74-46 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

8 d 

US5443A 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

118d 

MIC6446AJ 

74-46 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

9d 

US7443A 

74-43N 

TTL 

DIP 

3 

10 

1 

119d 

MIC6446J 

74-46 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

lOd 

7443APC 

74-43N 

TTL 

OTHER 

3 

10 

1 

120 d 

TL7446AN 

74-46 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

lid 

M53244P 

74-44N 


DIP 

4 

10 

1 

121 d 

TL7447AN 

74-46 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

12 d 

5581 

74-44N 


OTHER 

4 

10 

3 

122 d 

9337-9-7B 

74-46N 


DIP 

2 

20 

1 

13d 

54LS44J 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

123d 

FJB9317 

74-46N 


DIP 

2 

20 

1 

14d 

74LS44J 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

124d 

FJB9357 

74-46N 


DIP 

2 

20 

1 

15d 

5444ADM 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

125d 

SFC447AE 

74-46N 


DIP 

2 

20 

1 

16d 

7444ADC 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

126d 

5557 

74-46N 


OTHER 

2 

20 

3 

17d 

9354DC 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

127d 

5557A 

74-46N 


OTHER 

2 

20 

3 

18d 

9354DM 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

128d 

9357ADC 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

19d 

FLH371-7444 i 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

129d 

MC5446L 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

20 d 

FLH375-8444 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

130d 

MC5447L 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

21 d 

MC5444L 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

131 d 

MC7446L 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

22 d 

MC7444L 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

132d 

MC7446P 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

23d 

MC7444P 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

133d 

MC7447L 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

24d 

MC8354L 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

134d 

MC7447P 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

25d 

MC8354P 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

135d 

MIC5446AJ(2) 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

90 

i 

Pfirl 


tA^AAKi 

TTL 

uir 

4 

IU 

1 

iae>a 

MIU5446J(2) 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

27d 

MIC5444J 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

137d 

MIC5447AJ(2) 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

28d 

MIC6444J 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

138d 

MIC6447AJ 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

29d 

MIC7444J 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

139d 

MIC6447J 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

30d 

MIC7444N 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

140d 

MIC7446AJ(2) 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

31d 

N7444B 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

141 d 

MIC7446AN(2) 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

32 

N7444F 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

142d 

MIC7446J(2) 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

33 

N7444N 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

143d 

MIC7446NI2) 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

34d 

S5444B 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

144d 

MIC7447AJ(2) 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

35 

S5444F 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

145d 

MIC7447AN(2) 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

36d 

SN74L44J 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

146d 

MIC7447J(2) 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

37d 

SN5444AJ 1 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

147d 

MIC7447N(2) 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

38d 

SN5444N 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

148d 

SN5446N 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

39d 

SN6444N 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

149d 

SN5447N 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

40d 

SN7444AJ 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

150d 

SN7447J 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

41d 

SN7444AN 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

151 d 

SN7447N 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

42d 

SW7444J 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 


152d 

SW7446AJ 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

43d 

SW7444N 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

153d 

SW7446AN 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

44d 

T7444B1 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

154d 

SW7446J 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

45d 

T7444D2 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

155d 

SW7446N 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

46d 

TL7444N 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

156d 

SW7447AJ 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

47d 

US5444A 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

157d 

SW7447AN 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

48d 

US7444A 

74-44N 

TTL 

DIP 

4 

10 

1 

158d 

SW7447J 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

49d 

7444APC 

74-44N 

TTL 

OTHER 

4 

10 

1 

159d 

SW7447N 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

50 

N7445N(2) 

74-45 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

160d 

US5446A 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

51 

N74145DI2) 

74-45 

TTL 

FLAT P 

2 

10 

1 

161 d 

US5447A 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

52d 

PD7445 

74-45N 


DIP 

2 

10 

1 

162d 

US7446A 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

53d 

PD74145 

74-45N 


DIP 

2 

10 

1 

163d 

US7447A 

74-46N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

54d 

SN54145N 

74-45N 


DIP 

2 

10 

1 

164d 

9307-1 

74-48N 


OTHER 

2 

20 

1 

55d 

TL84145N 

74-45N 


DIP 

2 

10 

1 

165d 

9307-9 

74-48N 


OTHER 

2 

20 

1 

56 

5445DM(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

166 

MM54C48D 

74-48N 

CMS 

DIP 

2 

20 

1 

57 

7445DC(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

167d 

9358DC 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

58d 

9345DM 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

168d 

9358DM 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

59 

54145DM(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

169d 

MC5448L 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

60 

74145DC(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

170d 

MC7448L 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

61d 

93145DC 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

171 d 

MC8307L 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

62d 

93145DM 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

172d 

MC8307P 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

63d 

DM7445J 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

173d 

MC8358L 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

64d 

DM54145J(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

174d 

MC8358P 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

65d 

FLL111-7445 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

175d 

MC9307L 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

66 d 

FLL111T74145 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

176d 

MC9358L 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

67d 

FLL115-8445 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

177d 

MIC5448J(2) 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

68 

M74LS145P(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

178d 

MIC6448J 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

69 

M53245P(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

179d 

MIC7448J(2) 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

70 

M53345P(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

180d 

MIC7448N(2) 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

71 

MB443 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

181d 

SN5448N 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

72 

MB443M 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

182d 

SW7448J 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

73d 

MC5445L 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

183d 

SW7448N 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

74d 

MC7445L 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

184d 

TL7448N 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

75d 

MC7445P 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

21 

1 

185d 

US5448A 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

76d 

MC8345L 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

186d 

US7448A 

74-48N 

TTL 

DIP 

2 

20 

1 

77d 

MC8345P 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

187d 

MC7448P 

74-48N 

TTL 

OTHER 

2 

20 

1 

78d 

MC9345L 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

188 

MM74C915N(2) 

74C915N 

CMS 

DIP 

2 

2 

1 

79d 

MC54145L 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

189d 

MD74SC137AC(2) 

74SC137 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

80d 

MC74145L 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

190d 

MD74SC237AC(2) 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

81 d 

MC74145P 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

191 

CD74HCT238E(21 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

82d 

MC83145L 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

192 

M74HC138P 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

83d 

MC83145P 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

193d 

MD74SC138AC(2) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

84d 

MC93145L 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

194 

MC54HC138J(2A) 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

85d 

MIC5445J(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

195 

MC54F138J(2A) 

74S138N 

SCH 

DIP 

1 

8 

1 

86 d 

MIC6445J 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

196 

MC74F138J(2A) 

74S138N 

SCH 

DIP 

1 

8 

1 

87d 

MIC7445J(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

197 

MC74F138N(2A) 

74S138N 

SCH 

DIP 

1 

8 

1 

88 d 

MIC7445N(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

198d 

C3205 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 

89d 

MIC54145J(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

199 

D3205 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 

90d 

MIC64145J 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

200 

N74S138F(2) 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 

91d 

MIC74145J(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

201 

N74S138N(2) 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 

92d 

MIC74145N(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

202 

P3205 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 

93 

N74LS445N(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

4 

203 

S54LS138F(21 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 

94d 

N74145B 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

204 

S54S138F(2) 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 

95 

N74145N(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

205d 

SN54LS138N 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 

96 

S54LS445F(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

206 

SN74S138J(2) 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 

97 

S5445F(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

207 

SN74S138N(2) 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 

98 

S54145E 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

208d 

T54S138J 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 

99 

S54145F(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

209d 

T74S138J 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

1 

100 

SN5445J(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

21 Od 

25LS138J 

74S138N 

TTL 

OTHER 

1 

8 


101 d 

SN5445N 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

21 id 

MD74SC139AC(2) 

74S139 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

102 d 

SN7445J(21 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

212 d 

FJB9321 

74S139N 


DIP 

1 

21 

2 

103 

SN7445N(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

213 

883C4556B 

74S139N 

CMS 

DIP 

1 

21 

2 

104d 

SN54145J(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

214 

BCL4556B 

74S139N 

CMS 

DIP 

1 

21 

2 

105d 

SN74145J(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

215d 

93L21 PC(21 

74S139N 

TTL 

DIP 

1 

21 

2 

106 

SN74145N(2) 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

216d 

AM25LS139DM(2) 

74S139N 

TTL 

DIP 

1 

21 


107d 

SW7445J 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

217d 

AM25LS139PC(2) 

74S139N 

TTL 

DIP 

1 

21 


108d 

SW7445N 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

218d 

SN54LS139N 

74S139N 

TTL 

DIP 

1 

21 

2 

109d 

TL7445N 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

219d 

T54S139J 

74S139N 

TTL 

DIP 

1 

21 

1 

110 d 

TL74145N 

74-45N 

TTL 

DIP 

2 

10 

1 

220 d 

T74S139J 

74S139N 

TTL 

DIP 

1 

21 

1 
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TYPE 

NUMBER 


FUNCTIONAL 
EQUIVALENT TECH 
NUMBER 


6. DECODERS 

m - m ~\—— 

PACKAGE DEC DEC CKTS 11 LINE 
TYPE FRM TO PER No. 

PKG 


IN ORDER OF:(1)FEMI NO. (2)TECH (3)PKG TYPE 
(4) DE CODES FROM & (5) TYP E NUMBER 

F] |3j 

TYPE FUNCTIONAL PACKAGE DEC DEC CKTS 

NUMBER EQUIVALENT TECH TYPE FRM TO PER 

NUMBER PKG 


1 

H 


1 


■ 


































































■ 


■ 

8 

8 



D.A.T.A. 


DID YOU KNOW .. . 
D.A.T.A. maintains a 
database of over 700,000 
components from more 
than 700 vendors. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 









I COUNTERS 


TYPE 

NUMBER 


F10010PC 

F10010FC 

MIC371-1D 

MIC371-1D1 

MIC371-5D 

MIC371-5P1 _ 

371CG 
371CN 

TSC371AJ _ 

" TSC371AL 
TSC371CJ 

TSC371CL _ 

' MIC372-1P 
MIC372-1P1 
MIC372-5P 
' MIC372-5P1 
372CG 

372CN _ 

‘ TSC372AJ 
TSC372AL 

TSC372CL _ 

~ TSC373AL 
TSC373CL 

TSC374AL _ 

” TSC374CL 
MC4023F 

MC4023L _ 

' MC4023P 
RL141K 

RL143K _ 

RL141P 

RL143P 

CP4004AP _ 

" CP4004AE 
CM4004AP 

CM4004AE _ 

" CP4004AK 
CP4004E 

74HC40102N _ 

" 74HCT40102N 
PC54HC40102P(A) 
PC54HCT40102D(A) 

" PC74HC40102P(A) 
PC74HC40102P 
PC74HCT40102P(A) 
PC74HCT40102P 
74HC40102P 
74HCT40102P 
CP74HC40102M 
CP74HCT40102M 
PC74HC40102T 
PC74HCT40102T 
CP54HC40102F 
CP54HCT40102F 
CP74HC40102E 
CP74HCT40102E 

CP40102AP _ 

CP40102AE 

CP40102AF 

CP40102AY _ 

CP40102BP 

CP40102BE 

CP40102BF _ 

CP40102BY 

HCC40102BP 

HCC40102BF 

HCF40102BE 

HCF40102BF 

CP40102AK _ 

' CP40102BK 
HCC40102BK 

TC40102BP _ 

74HC40103N 
74HCT40103N 
PC54HC40103D(A) 
PC54HCT40103P(A) 
PC74HC40103P(A) 
PC74HC40103P 
PC74HCT40103P(A) 
PC74HCT40103P 

74HC40103P _ 

74HCT40103P 
CP74HC40103M 
CP74HCT40103M 
PC74HC40103T 
PC74HCT40103T 
CP54HC40103F 
CP54HCT40103F 
CP74HC40103E 
CP74HCT40103E 
CP40103AP 
CP40103AE 

CP40103AF _ 

CP40103AY 

CP40103BP 

CP40103BE _ 

CP40103BF 

CP40103BY 

HCC40103BP 

HCC40103BF 

HCF40103BE 

HCF40103BF 

CP40103AK 

CP40103BK 

HCC40103BK 

TC40103BP 

74HC4017N 

74HCT4017N 

883C4017B 

HEF4017BPF 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

" 100-10 
100-10 

3-71 _ 

"3-71 

3-71 

3-71 _ 

" 3-71C 
3-71C 

3-71C _ 

" 3-71C 
3-71C 

3-71C _ 

"3-72 

3-72 

3-72 _ 

"3-72 

3-72C 

3-72C _ 

“ 3-72C 
3-72C 

3-72C _ 

~ 3-73C 
3-73C 

3- 74C _ 

" 3-74C 

A-QO^D 

4- 023P _ 

4-023P 

4-08P 

4-08 P _ 

4-08P 

4-08P 

40-04 _ 

40-04 

40-04 

40-04 _ 

40-04 

40-04 

40-102 _ 

40-102 

40-102 

40-102 _ 

40-102 

40-102 

40-102 _ 

"40-102 

40-102 

40-102 _ 

40-102 

40-102 

40-102 _ 

“40-102 

40-102 

40-102 _ 

40-102 
40-102 
40-102B 
40-102B 
40-102B 
40-102B 
40-102B 
40-102B 
40-102B 
40-102B 
40-102B 
40-102B 
40-102B 
40-102B 
40-102B 
40-102B 
40-102B 
40-102B 
" 40-103 
40-103 

40-103 _ 

40-103 

40-103 

40-103 _ 

40-103 

40-103 

40-103 _ 

40-103 

40-103 

40-103 _ 

40-103 

40-103 

40-103 _ 

40-103 

40-103 

40-103 _ 

40-103B 
40-103B 
40-103B 
40-103B 
40-103B 
40-103B 
40-103B 
40-103B 
40-103B 
40-103B 
40-103B 
40-103B 
40-103B 
40-103B 
40-103B 
40-103B 
40-17 

40-17 _ 

40-17 

40-17_ 


[PACKAGE 

TYPE 


T 

Y | rcn 

P PKG 


TYPE 

NUMBER 


M54HC4017F1(A) 

M74HC4017B1(A) 

M74HC4017FKA) 

" PC54HC40170(A) 
PC54HCT40170(A) 
PC74HC40170(A) 

" PC74HC4017P(A) 
PC74HCT4017D(A) 
PC74HCT4017P(A) 

" 74HC4017D 
74HCT4017D 
CD74HC4017M 
" CD74HCT4017M 
CD4017AK 
PC74HC4017T(A) 

' PC74HCT4017T(A) 
SCL4017AH 

K176IE8 _ 

CD4017 
4017BDC 

4017BDM _ 

" BCL4017B 
CD4017AD 

CP4017AE _ 

CD4017AF 
CD40i mCJ 
CD4017BCN 
" CD4017BD 
CD4017BE 

CD4017BF _ 

” CD4017BMJ 
CM4017AD 

CM4017AE _ 

“HBC4017AD 

HBC4017AF 

HBF4017AE 

HBF4017AF 

HCC4017BD 

HCC4017BF 

HCF4017BE 

HCF4017BF 

HD1-4017A2 

HD1-4017A9 

HD74HC4017P 

HP14017B _ 

HEF4017 
HEF4017BD 
HEF4017BP 
" HEF4017BPN 
HEF4017P 

M4017BP _ 

" MB84017 
MB84017B 
MB84017BM 
“ MB84017M 
MC54HC4017J(A) 
MC74HC4017J(A) 

" MC74HC4017N(A) 
MM54HC4017J 
MM74HC4017J 
" MM74HC4017N 
MM4617AD 

MM5617AN _ 

MN4017B 

MSM4017 

MSM4017RS 

SCL4017ABC 

SCL4017ABD 

SCL4017ABE 

SCL4017AC 

SCL4017AD 

SCL4017AE 

SCL4017B 

SCL4017BD 

SCL4017BE 

SCL4017D 

SFF24017AEV 

SFF24017AKM 

SN54HC4017J(A) 

SN74HC4017J(A) 

SN74HC4017N(A) 

SP74HC4017J 

SP74HC4017N 

SW4017A _ 

TC4017BP 

TF4017AJ 

TF4017AN _ 

TP4017AJ 

TP4017AN 

UPD4017BC 

4017BFC 

4017BFM 

CD4017BMW 

HBC4017AK 

HCC4017BK 

HD9-4017A2 _ 

HD9-4017A9 

HD74HC4017FP 

HEF4017BT 

HEF4017BTD 

MM4617AF 

SCL4017ABF 

SCL4017AF 

SCL4017BF 

SCL4017F _ 

4017BPC 

CD54HC4017F 

CD54HCT4017F 

CD74HC4017E 

CD74HCT4017E 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech 
(4)Tvoe Counter (5)Ckts/Pkg (61 
MJ I2J I3J 

FUNCTIONAL PACKAGE 

EQUIVALENT TECH TYPE 
NUMBER 


(3)Pkg Type 
(Type Number 

prli " I 

T CKTS 
Y PER 
P PKG 
E _ 


40-17 

CMS 

DIP 

40-17 

CMS 

DIP 

40-17 

CMS 

DIP 

40-17 

CMS 

DIP 

40-17 

CMS 

DIP 

40-17 

CMS 

DIP 

40-17 

CMS 

DIP 

40-17 

CMS 

DIP 

40-17 

CMS 

DIP 

40-17 

CMS 

FLAT P 

40-17 

CMS 

FLAT P 

40-17 

CMS 

FLAT P 

40-17 

CMS 

FLAT P 

40-17 

CMS 

FLAT P 

40-17 

CMS 

FLAT P 

40-17 

CMS 

FLAT P 

40-17 

CMS 

OTHER 

40-17 

MOS 

OTHER 

40-17 

TTL 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

DIP 

40-17B 

CMS 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

FLAT P 

40-17B 

CMS 

OTHER 

40-17B 

CMS 

OTHER 

40-17B 

CMS 

OTHER 

40-17B 

CMS 

OTHER 

40-17B 

CMS 

OTHER 
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LINE 

No. 

B 

TYPE 

NUMBER 

T]- 

^FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

VI 

3J. 

PACKAGE 

TYPE 

4J 

T 

Y 

P 

E 

CKTS 

PER 

PKG 

OPER. 

FREQ. 

(Hz) . 


LINE 

No. 

6 J 

TYPE 

NUMBER 

___ VlUrr. yyu, 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2 j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

JIB-i 

Aj 

T 

Y 

P 

E 

5j 

CKTS 

PER 

PKG 

OPER. 

FREQ. 

JHzL-. 

Id 

CD4017D 

40-17B ^ 

TTL 

"DTP 

5 

1 

3M 


ill ♦ 

CD40206CJ 

40-206 

CMS 

"DTP 

2 

1 

4M 

2 d 

CD4017E 

40-17B 

TTL 

DIP 

5 

1 

3.0M 


112 ♦ 

CD4020BCN 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

4.0M 

3d 

HEF4018BDF 

40-18 

CMS 

DIP 

7 

1 

8.0M 


1131 

CD4020BD 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

4 d 

SCL4018AH 

40-18 

CMS 

OTHER 

7 

1 

5.0M 


114 ♦ 

CD4020BE 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

5d 

CD4018(2) 

40-18 

TTL 

FLAT P 

7 

1 

3.0M 


115 ♦ 

CD4020BF 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

64 

883C4018B 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

6.0M 


116 ♦ 

CD4020BMJ 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

4.0M 

7 ♦ 

4018BDC 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

4.5M 


117 ♦ 

HBC4020AD 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

7.0M 

84 

4018BDM 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

4.5M 


1184 

HBC4020AF 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

7.0M 

9f 

BCL4018B 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

6.0M 


1194 

HBF4020AE 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

7.0M 

10 # 

CD4018AD 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


1204 

HBF4020AF 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

7.0M 

11 ♦ 

CD4018AE 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


121 ♦ 

HCC4020BD 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

24M 

12 # 

CD4018AF 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


122* 

HCF4020BE 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

24M 

13# 

CD4018BCJ 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


123* 

HCF4020BF 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

24M 

14# 

CD4018BCN 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


124d 

HD1-4020A2 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

7.0M 

15* 

CD4018BD 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

7.0M 


125d 

HD1-4020A9 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

7.0M 

16* 

CD4018BE 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

7.0M 


126t 

HD74HC4020P 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

20M 

174 

CD4018BF 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

7.0M 


127d 

HD14020B 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

1.0M 

184 

CD4018BMJ 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


1284 

HEF4020 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

18M 

194 

CM4018AD 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


1294 

HEF4020BD 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

25Mf 

204 

CM4018AE 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


130* 

HEF4020BP 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

25Mf 

214 

HBC4018AD 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


131 ♦ 

HEF4020BPN 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

18M 

224 

HBC4018AF 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


1324 

HEF4020P 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

15M 

234 

HBF4018AE 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


1334 

LC4020B 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

5.5M 

244 

HBF4018AF 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


1344 

M4020BP 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

2.5M 

254 

HCC4018BD 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

17M 


■1354 

M4024BP 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

2.5M 

264 

HCC4018BF 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

17M 


136d 

MB84020 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

9.0M 

274 

HCF4018BE 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

17M 


1374 

MB84020B 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

10M 

284 

HCF4018BF 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

17M 


1384 

MB84020BM 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

10M 

29d 

HD1-4018A2 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


139d 

MB84020M 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

9.0M 

30d 

HD1-4018A9 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


1404 

MC54HC4020J(A) 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

30M 

31d 

HD14018B 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

1.2M 


1414 

MC74HC4020J(A) 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

30M 

324 

HEF4018 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

8.0M 


1424 

MC74HC4020N(A) 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

30M 

334 

HEF4018BD 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

11Mt 


143t 

MC14020BALD 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

344 

HEF4018BP 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

IIMf 


144 v 

MC14020BALDS 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

354 

HEF4018BPN 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

8.0M 


145r 

MC14020BALS 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

364 

HEF4018P 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

10M 


1464 

MC14020BCL 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

374 

M4018BP 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

3.0M 


147v 

MC14020BCLD 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

384 

MC14018BAL 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

4.0M 


148t 

MC14020BCLDS 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

39 ▼ 

MC14018BALD 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

4.0M 


149t 

MC14020BCLS 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

40 ▼ 

MC14018BALDS 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

4.0M 


1504 

MC14020BCP 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

41 T 

MC14018BALS 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

4.0M 


151 T 

MC14020BCPD 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

424 

MC14018BCL 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

4.0M 


152v 

MC14020BCPDS 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

43 ▼ 

MC14018BCLD 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

i 

4.0M 


153t 

MC14020BCPS 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

44 ▼ 

MC14018BCLDS 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

4.0M 


154t 

MC14020BD 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

45 ▼ 

MC14018BCLS 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

4.0M 


1554 

MM54HC4020J 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

16M 

46 4 

MC14018BCP 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

4.0M 


1564 

MM74HC4020J 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

19M 

47 t 

MC14018BCPD 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

4.0M 


1574 

MM74HC4020N 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

19M 

48 ▼ 

MC14018BCPDS 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

4.0M 


1584 

MM4620AD 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

3.0M 

49 ▼ 

MC14018BCPS 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

4.0M 


1594 

MM5620AN 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

3.0M 

50 ▼ 

MC14018BD 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

4.0M 


1604 

MSM4020 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

10M 

51d 

SCL4018AC 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


161 4 

MSM4020RS 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

4.0M 

52d 

SCL4018AD 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

i 

5.0M 


162d 

SCL4020ABD 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

53d 

SCL4018AE 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


163d 

SCL4020AC 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

544 

SCL4018B 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


164d 

SCL4020AD 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

55d 

SCL4018BD 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


165d 

SCL4020AE 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

56d 

SCL4018BE 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


1664 

SCL4020B 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

574 

SFF24018AEV 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


167d 

SCL4020BE 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

584 

SFF24018AKM 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

5.0M 


168d 

SCL4020D 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

2.5M 

594 

TC4018BP 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 

3.0M 


169d 

SN54HC4020J(A) 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 


60d 

TP4018AN 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 



170d 

SN74HC4020J(A) 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 


61 d 

TP4018BN 

40-18B 

CMS 

DIP 

7 

1 



171 4 

SN74HC4020N 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 


624 

4018BFC 

40-18B 

CMS 

FLAT P 

7 

1 

4.5M 


172d 

SP74HC4020J 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 


634 

4018BFM 

40-18B 

CMS 

FLAT P 

7 

1 

4.5M 

~ 

173d 

SP74HC4020N 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 


64d 

CD4018AK 

40-18B 

CMS 

FLAT P 

7 

1 

5.0M 


174d 

SW4020A 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

2.5M 

654 

CD4018BMW 

40-18B 

CMS 

FLAT P 

7 

1 

5.0M 


175d 

TA6179W 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

10M 

664 

HBC4018AK 

40-18B 

CMS 

FLAT P 

7 

1 

5.0M 


1764 

TC4020BP 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

2.5M 

674 

HCC4018BK 

40-18B 

CMS 

FLAT P 

7 

1 

17M 


177d 

TP4020AN 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 


68 d 

HD9-4018A2 

40-18B 

CMS 

FLAT P 

7 

1 

5.0M 


178d 

TP4020BN 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 


69d 

HD9-4018A9 

40-18B 

CMS 

FLAT P 

7 

1 

5.0M 


179d 

UPD4020C 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

7.0M 

704 

HEF4018BT 

40-18B 

CMS 

FLAT P 

7 

1 

IIMf 


1804 

4020BFC 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

14M 

71 4 

HEF4018BTD 

40-18B 

CMS 

FLAT P 

7 

i 

16M 


181 4 

4020BFM 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

14M 

72d 

SCL4018AF 

40-18B 

CMS 

FLAT P 

7 

1 

5.0M 


182d 

CD4020AK 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

6.0M 

73d 

SCL4018BF 

40-18B 

CMS 

FLAT P 

7 

1 

5.0M 


1834 

CD4020BMW 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

4.0M 

744 

4018BPC 

40-18B 

CMS 

OTHER 

7 

1 

4.5M 


1844 

HBC4020AK 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

7.0M 

75d 

CD4018D 

40-18B 

TTL 

DIP 

7 

1 

3.0M 


1854 

HCC4020BF 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

24M 

76d 

CD4018E 

40-18B 

TTL 

DIP 

7 

1 

3.0M 


1864 

HCC4020BK 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

24M 

77d 

SCL4018D 

40-18B 

TTL 

DIP 

7 

1 

3.0M 


187d 

HD9-4020A2 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

7.0M 

78d 

SCL4018F 

40-18B 

TTL 

FLAT P 

7 

1 

3.0M 


188d 

HD9-4020A9 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

7.0M 

79d 

SCL4020BH 

40-20 

CMS 

CHIP 

2 

1 

8.0M 


189t 

HD74HC4020FP 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

20M 

80d 

MC14020CL 

40-20 

CMS 

DIP 

1 

2 

9.0M 


1904 

HEF4020BT 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

25Mf 

81d 

MCI 4020CP 

40-20 

CMS 

DIP 

1 

2 

9.0M 


1914 

HEF4020BTD 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

35M 

82 ▼ 

74HC4020N 

40-20 

CMS 

DIP 

2 

1 

28M 


1924 

MM4620AF 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

3.0M 

83 v 

74HCT4020N 

40-20 

CMS 

DIP 

2 

1 

20M 


193d 

SCL4020ABF 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

8.0M 

84d 

HEF4020BDF 

40-20 

CMS 

DIP 

2 

1 

18M 


194d 

SCL4020AF 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

8.0M 

854 

M54HC4020F1 (A) 

40-20 

CMS 

DIP 

2 

1 

60M 


195d 

SCL4020F 

40-20B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

2.5M 

864 

M74HC4020B1 (A) 

40-20 

CMS 

DIP 

2 

1 

25M 


1964 

4020BPC 

40-20B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

14M 

874 

M74HC4020F1 (A) 

40-20 

CMS 

DIP 

2 

1 

25M 


1974 

CD54HC4020F 

40-20B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

20M 

884 

PC54HC4020D(A) 

40-20 

CMS 

DIP 

2 

1 

60 M 


1984 

CD54HCT4020F 

40-20B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

16M 

894 

PC54HCT4020D(A) 

40-20 

CMS 

DIP 

2 

1 

50 M 


1994 

CD74HC4020E 

40-20B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

25M 

904 

PC74HC4020DCA) 

40-20 

CMS 

DIP 

2 

1 

60 M 


2004 

CD74HCT4020E 

40-20B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

20M 

914 

PC74HC4020P 

40-20 

CMS 

DIP 

2 

1 

60 M 


201 d 

CD4020D 

40-20B 

TTL 

DIP 

2 

1 

2.5M 

924 

PC74HCT4020D(A) 

40-20 

CMS 

DIP 

2 

1 

50 M 


202 d 

CD4020E 

40-20B 

TTL 

DIP 

2 

1 

2.5M 

93d 

MCI 4020AL 

40-20 

CMS 

DIP 

2 

2 

9.0M 


203d 

HEF4022BDF 

40-22 

CMS 

DIP 

6 

1 

12M 

94 ▼ 

74HC4020D 

40-20 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

28M 


2044 

M54HC4022F1 (A) 

40-22 

CMS 

DIP 

6 

1 

40M 

95 t 

74HCT4020D 

40-20 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

20M 


2054 

M74HC4022B1(A) 

40-22 

CMS 

DIP 

6 

1 

20M 

964 

CD74HC4020M(A) 

40-20 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

25M 


2064 

M74HC4022FKA) 

40-22 

CMS 

DIP 

6 

1 

20M 

974 

CD74HCT4020M(A) 

40-20 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

20 M 


207d 

MB84022 

40-22 

CMS 

DIP 

6 

1 

12M 

984 

PC74HC4020T 

40-20 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

60 M 


208d 

MC14022AL 

40-22 

CMS 

DIP 

6 

1 

12M 

994 

PC74HCT4020T 

40-20 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

50M 


209d 

MC14022CL 

40-22 

CMS 

DIP 

6 

1 

12M 

lOOd 

SCL4020AH 

40-20 

CMS 

OTHER 

2 

1 

8.0M 


21 Od 

MC14022CP 

40-22 

CMS 

DIP 

6 

1 

12M 

101 4 

CM4020AD 

40-20B 


DIP 

2 

1 

8.0M 


21 Id 

SCL4022AH 

40-22 

CMS 

OTHER 

6 

1 

5.0M 

1024 

CM4020AE 

40-20B 


DIP 

2 

1 

8.0M 


2124 

883C4022B 

40-22B 

CMS 

DIP 

6 

1 

6.0M 

103 4 

MCI 4020BAL 

40-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

13M 


2134 

4022BDC 

40-22B 

CMS 

DIP 

6 

1 

24M 

1044 

883C4020B 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

11M 


2144 

4022BDM 

40-22B 

CMS 

DIP 

6 

1 

24M 

1054 

4020BDC 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

14M 


2154 

BCL4022B 

40-22B 

CMS 

DIP 

6 

1 

6.0M 

1064 

4020BDM 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

14M 


2164 

CD4022AD 

40-22B 

CMS 

DIP 

6 

1 

5.0M 

1074 

BCL4020B 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

11M 


2174 

CD4022AE 

40-22B 

CMS 

DIP 

6 

1 

5.0M 

1084 

CD4020AD 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

6.0M 


2184 

CD4022AF 

40-22B 

CMS 

DIP 

6 

1 

5.0M 

1094 

CD4020AE 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

- r 

6.0M 


2194 

CD4022BCJ 

40-22B 

CMS 

DIP 

6 

1 

3.0M 

1104 

CD4020AF 

40-20B 

CMS 

DIP 

2 

1 

6.0M 


220 4 

CD4022BCN 

40-22B 

CMS 

DIP 

6 

1 

3.0M 


190 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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8. 

C 

DUNTERS 

In Order of (1)FEMI 
(4)Tvoe Counter (5)C 

No. (2)Tech 

m/m (6) 

(3)Pkg Type 
fvpe Number 


6 J 

D 

2J 

3J 

4 1 

5 



6J 

m 

2 J 

3J 

±r 

5 I 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 



NUMBER 



P 

PKG 




NUMBER 



P 

PKG 







E 


(Hz) 






E 


JHz) 

n 

CD4022BD 

40-22B 



6 

1 

5.0M 

me 

CD4024&CN 

40-24B 


DIP 

2 

1 

5.0M 

24 

CD4022BE 

40-22B 

mm 

aH'-v*; 

6 

1 

5.0M 

1124 

CD4024BD 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

34 

CD4022BF 

40-22B 

mm 

iHH 

6 

1 

5.0M 

1134 

CD4024BE 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

44 

CD4022BMJ 

40-22B 


»UHH 

6 

1 

3.0M 

1144 

CD4024BF 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

54 

CM4022AD 

40-22B 



6 

1 

5.0M 

1154 

CD4024BMJ 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

5.0M 

64 

CM4022AE 

40-22B 

WX Id 


6 

1 

5.0M 

116# 

HBC4024AD 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

7.0M 

74 

HBC4022AD 

40-22B 

WiXk® 

^■1 

6 

1 

5.0M 

1174 

HBC4024AF 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

7.0M 

84 

HBC4022AF 

40-22B 

•lyicfl 


6 

1 

5.0M 

1184 

HBF4024AE 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

7.0M 

94 

HBF4022AE 

40-22B 


HH 

6 

1 


1194 

HBF4024AF 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

7.0M 

104 

HBF4022AF 

40-22B 




M 


120 ^ 

HCC4024BD 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

24M 

114 

HCC4022BD 

40-22B 

nVirfl 

d^H 


BI 


121 ♦ 

HCC4024BF 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

24M 

124 

HCC4022BF 

40-22B 


39HI 


HI 


1224 

HCF4024BE 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

24M 

134 

HCF4022BE 

40-22B 

CMS 

»MH 

K! 

BBI 


123* 

HCF4024BF 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

24M 

144 

HCF4022BF 

40-22B 

CMS 


Hi 

BI 


124d 

HD1-4024A2 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

7.0M 

15d 

HD1-4022A2 

40-22B 

CMS 


Bil 

HI 


125d 

HD1-4024A9 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

7.0M 

16d 

HD1-4022A9 


CMS 



BB| 

s*»] ^ ■■ 

126t 

HD74HC4024P 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 


17t 

HD74HC4022P 


CMS 



BI 


127d 

HD14024B 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 


18d 

HD14022B 


CMS 

•] JHR 


HI 

tttib 

128t 

HEF4024 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 


194 

HEF4022 

j i i .mmmmmm 


iIJUHC 


HI 


129^ 

HEF4024BD 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 


204 

HEF4022BD 

»* 

• X cfl 

w wSflfic 


BI 


130d 

HEF4024BDF 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 


21 4 

HEF4022BP 





BH 


131 ♦ 

HEF4024BP 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 


224 

HEF4022BPN 

40-22B 

CMS 

DIP 


HI 


132# 

HEF4024BPN 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

18M 

234 

HEF4022P 

40-22B 

CMS 

DIP 


BI 


133d 

MB84024 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

244 

M4022BP 

40-22B 

CMS 

DIP 


JHI 


134d 

MB84024M 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

254 

MB84022B 

40-22B 

CMS 

DIP 

6 

i 

8.0M | 

1354 

MC54HC4024J(A) 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

30M 

ORA 

MRA/I022BM 

yinOOD 

ai in 
vsivivJ 

u/ir 

Q 

i 

O.LMVI p 

MO t 

MU/ , 4hC4U24J(A) 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

30M 

1 27d 

MB84022M 

40-22B 

CMS 

DIP 

6 

i 

12M 1 

1374 

MC74HC4024N(A) 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

30M 

WffETtM 


40-22B 

CMS 

DIP 

6 

HI 

K 

1384 

MC14024BAL 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

12M 



40-22B 

CMS 

DIP 

6 

BI 

Kr3r^B 

139* 

MC14024BALD 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

12M 



40-22B 

CMS 

DIP 

6 

HI 

l@XB 

140t 

MC14024BALDS 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

12M 

31 ▼ 

MC14022BALS 

40-22B 

CMS 

DIP 


i 


141 ▼ 

MCI 4024BALS 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

12M 

324 

MC14022BCL 

40-22B 

CMS 

DIP 


i 


1424 

MC14024BCL 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

12M 

33 t 

MC14022BCLD 

40-22B 

CMS 

DIP 


i 


143t 

MCI 4024BCLD 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

12M 

34 ▼ 

MC14022BCLDS 


CMS 

ail BBH 


i 

mmmm 

144t 

MC14024BCLDS 

40-24B 

QMS” 

DIP 

2 

1 

12M 

35 ▼ 

MC14022BCLS 


CMS 



i 

■HTB 

145t 

MCI 4024BCLS 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

12M 

364 

MC14022BCP 


CMS 

5T3HHI 


_ i 

Rnm 

1464 

MC14024BCP 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

12M 

37 ▼ 

MC14022BCPD 


CMS 

•1 J1HH 

6 


16M 

147t 

MC14024BCPD 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

12M 

38 ▼ 



CMS 

•] 

6 

BI 

16M 

148t 

MC14024BCPDS 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

12M 

39 ▼ 



CMS 


6 

HI 

16M 

149t 

MCI 4024BCPS 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

12M 

40 ▼ 

MC14022BD 


CMS 

■I !■■■■■ 

6 

HI 

16M 

150v 

MC14024BD 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

12M 

414 

MM4622AD 


CMS 


6 

HI 

2.5M 

1514 

MM54HC4024J 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

20M 

424 

MM5622AN 


CMS 


6 

BH 

2.5M 

1524 

MM74HC4024J 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

23 M 

434 

MSM4022RS 


CMS 

■] :■■■■ 


i 

2.0M 

1534 

MM74HC4024N 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

23M 

44d 

SCL4022ABC 


CMS 



i 

5.0M 

1544 

MM4624AD 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

5.0M 

45d 

SCL4022ABD 


CMS 

iWM 


i 

5.0M 

1554 

MM5624AN 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

5.0M 

46d 

SCL4022ABE 





i 

5.0M 

1564 

MN4024B 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

35M 

47d 

SCL4022AC 


WVJcB 



i 

5.0M 

1574 

MSM4024RS 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

4.0M 

48d 

SCL4022AD 



2 


i 

5.0M 

158d 

SCL4024AC 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

10M 

49d 

SCL4022AE 


CMS 



i 

5.0M 

159d 

SCL4024AD 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

10M 

504 

SCL4022B 


CMS 



i 

6.0M 

160d 

SCL4024AE 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

10M 

51d 

SCL4022BD 


CMS 



i 

6 M 

161 4 

SCL4024B 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

52d 

SCL4022BE 

40-22B 

CMS 

DIP 


i 

6 M 

162d 

SCL4024BD 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

53 4 

TC4022BP 

40-22B 

CMS 

DIP 


i 

3.5M 

163d 

SCL4024BE 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

54d 

TP4022AN 

40-22B 

CMS 

DIP 


i 


164d 

SW4024A 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

2.5M 

55 4 

4022BFC 

40-22B 




HI 

wmwm 

1654 

TC4024BP 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

1 

2.5M 

564 

4022BFM 

40-22B 




BI 

H 

1664 

4024BFC 

40-24B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

18M 

57d 

CD4022AK 

40-22B 




HI 

eImHB 

167 4 

4024BFM 

40-24B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

18M 

584 

CD4022BMW 

40-22B 

CMS 

FLAT P 


BBI 

R2222JIBI 

168d 

CD4024AK 

40-24B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

7.0M 

594 

HBC4022AK 

40-22B 

CMS 

FLAT P 


BI 


1694 

CD4024BMW 

40-24B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

5.0M 

604 

HCC4022BK 

40-22B 

CMS 

FLAT P 


BH 

KH 

1704 

HBC4024AK 

40-24B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

7.0M 

61d 

HD9-4022A2 

40-22B 

CMS” 1 

FLAT P 


BBI 

5.0M 

1714 

HCC4024BK 

40-24B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

24M 

62d 

HD9-4022A9 

40-22B 

CMS 

FLAT P 


HI 

5.0M 

172t 

HD74HC4024FP 

40-24B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

20M 

63 ▼ 

HD74HC4022FP 

40-22B 

CMS 

FLAT P 


HI 

27M 

1734 

HEF4024BT 

40-24B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

m 

64 4 

HEF4022BT 



FLAT P 


■■ 

15M+ 

1744 

HEF4024BTD 

40-24B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

35M 

654 

HEF4022BTD 



FLAT P 


i 

24M 

1754 

MM4624AF 

40-24B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

5.0M 

664 

MM4622AF 


mm 

FLAT P 


i 

2.5M 

176d 

SCL4024AF 

40-24B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

10M 

67d 

SCL4022ABF 

40-22B 

CMS 

FLAT P 


i 

mB 

177d 

SCL4024BF 

40-24B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

8.0M 

68 d 

SCL4022AF 

40-22B 

CMS 

FLAT P 


H 


1784 

4024BDC 

40-24B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

18M 

69d 

SCL4022BF 

40-22B 

CMS 

FLAT P 


HI 

■K3H 

1794 

4024BDM 

40-24B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

18M 

704 

4022BPC 



OTHER 

6 

BH 


180d 

HD9-4024A2 

40-24B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

7.0M 

71d 

CD4004AT 


Mil 

CAN 

2 

BI 


181 d 

HD9-4024A9 

40-24B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

7.0M 

72d 

CD4024AT 



CAN 

2 

HI 


1824 

HEF4024P 

40-24B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

30M 

73d 

SCL4024BH 



HSUS 

wm 

BB 

8.0M 

1834 

SFF24024AKM 

40-24B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

7.0M 

74 t 

74HC4024N 





BI 

28M 

184d 

TP4024AN 

40-24B 

CMS 

OTHER 

2 

1 


75v 

74HCT4024N 



* d*H 

WB 

;BH 

24M 

185d 

TP4024BN 

40-24B 

CMS 

OTHER 

2 

1 


764 

CD54HC4024F 



aa— 

BJ 

1 

20M 

1864 

SFF24024AEV 

40-24B 

MOS 

OTHER 

2 

1 

7.0M 

774 

CD54HCT4024F 





1 

16M 

1874 

CD4026AD 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 

784 

CD74HC4024E 


imm 

HHH 

n 

1 

24M 

1884 

CD4026AE 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 

794 

CD74HCT4024E 

40-24 

CMS 

ga— 

BI 

Bil 

20M 

1894 

CD4026AF 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 

804 


40-24 

CMS 



BI 

55M 

1904 

CD4026BD 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.5M 

81 4 


40-24 

CMS 

rcH* 

mR 

HI 

25M 

1914 

CD4026BE 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.5M 

824 


40-24 


HHH 

Mi 

HI 

25M 

1924 

CD4026BF 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 


834 

PC54HC4024D(A) 

40-24 


|1 ■■ 

B 

BI 

60M 

1934 

CM4026AD 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 


844 

PC54HCT4024D(A) 

40-24 


Hi 

B 

HI 

50 M 

1944 

CM4026AE 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

soiZtHI 

854 

PC74HC4024D(A) 

40-24 


HH 

mm i 

i 

■ W 

1954 

HBC4026AD 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

EYjjTTJW 

864 

PC74HC4024P 

40-24 

CMS 


2 

i 

win 

1964 

HBC4026AF 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 


874 

PC74HCT4024D(A) 

40-24 

CMS 

m 

2 

i 

KiTTn 

1974 

HBF4026AE 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 


884 


F liW ’ M m... 

iSucfl 

H|| 

2 

i 

UiH 

1984 

HBF4026AF 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 


89 ▼ 

SN74HC4024N 

" 'z 

\mm 


2 

i 


1994 

HCC4026BD 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

IlgHif 

90d 

UPD4024BC 

RSSs&HHHH 

IrtlXkB 

91 

2 

i 

IrH 

200 4 

HCC4026BF 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 


91 ▼ 

74HC4024D 


CMS 

FLAT P 

2 

i 

B^H 

201 4 

HCF4026BF 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

7.5M 

92 ▼ 

74HCT4024D 


CMS 

FLAT P 

2 

i 

wn 

2024 

SCL4026AB 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

2.5M 

934 

CD74HC4024M 

LiSKfHHMi 

CMS 

FLAT P 

2 

i 

Ki^B 

203d 

SCL4026ABC 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 

944 

CD74HCT4024M 

ETiKZHIIliiHi 



2 

i 

HH 

204d 

SCL4026ABD 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 

954 

PC74HC4024T 

40-24 


FLAT P 

2 

i 

20M 

205d 

SCL4026ABE 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 

964 

PC74HCT4024T 

40-24 

CMS 

FLAT P 

2 

i 

20M 

206d 

SCL4026AC 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 

97 ▼ 

SN74HC4024D 

40-24 

CMS 

FLAT P 

2 

i 

28M 

207d 

SCL4026AD 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 

98d 

MCI 4024AL 

40-24 

CMS 

OTHER 

2 

i 

8.0M 

208d 

SCL4026AE 

40-26B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 

99d 

MC14024CL.P 

40-24 

CMS 

OTHER 

2 

i 


209d 

CD4026AK 

40-26B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

5.0M 

lOOd 

SCL4024AH 

40-24 

CMS 

OTHER 

2 

i 

10M 

2104 

HBC4026AK 

40-26B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

5.0M 

101 d 

SCL4024AT 

40-24 

CMS 

OTHER 

2 

i 

10M 

211 4 

HCC4026BK 

40-26B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

7.5M 

1024 

CM4024AD 

40-24B 


DIP 

2 

i 

10M 

212 d 

SCL4026ABF 

40-26B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

5.0M 

1034 

CM4024AE 

40-24B 


DIP 

2 

i 

10M 

213d 

SCL4026AF 

40-26B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

5.0M 

1044 

883C4024B 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

i 

12M 

2144 

HCF4026BE 

40-26B 

CMS 

OTHER 

4 

1 

7.5M 

1054 

4024BPC 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

i 

18M 

215d 

SCL4026AH 

40-26B 

CMS 

OTHER 

4 

1 

5.0M 

1064 

BCL4024B 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

i 

12M 

216d 

HEF4029BDF 

40-29 

CMS 

DIP 

1 

1 

18M 

1074 

CD4024AD 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

i 

7.0M 

2174 

MN4029B 

40-29 

CMS 

DIP 

1 

1 

35M 

1084 

CD4024AE 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

i 

7.0M 

218d 

SCL4029BD 

40-29 

CMS 

DIP 

1 

1 

6.0M 

1094 

CD4024AF 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

i 

7.0M 

219d 

SCL4029BE 

40-29 

CMS 

DIP 

1 

1 

6.0M 

1104 

CD4024BCJ 

40-24B 

CMS 

DIP 

2 

i 

5.0M 

220 d 

SCL4029BF 

40-29 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

6 .QM 
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8. COUNTERS 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 


LINE 

No. 

U 

TYPE 

NUMBER 

D 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

ST 

T 

Y 

P 

E 

CKTS 

PER 

PKG 

OPER. 

FREQ. 

(Hz) 


LINE 

No. 

U 

TYPE 

NUMBER 

"FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

1J 

Package 

type 

w 

Y 

P 

E 

a 

CKTS 

PER 

PKG 

OPER. 

FREQ. 

(Hz) 

Id 

SCL4029AH 

4fr2§ 

CMS 

OTHER 

1 

1 



111 d 

HEF4040BDF 

40-40 

CMS" 

dip 

2 

1 

itM 

2 ^ 

CM4029AD 

40-29B 


DIP 

1 

1 

5.0M 



M54HC4040F1(A) 

40-40 

CMS 

DIP 

2 

1 

60M 

34 

CM4029AE 

40-29B 


DIP 

1 

1 

5.0M 


113 ♦ 

M74HC4040B1 (A) 

40-40 

CMS 

DIP 

2 

1 

25M 

4# 

883C4029B 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

11M 


114 ♦ 

M74HC4040F1(A) 

40-40 

CMS 

DIP 

2 

1 

25M 

5# 

4029BDC 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

6.0M 


115* 

PC54HC4040D(A) 

40-40 

CMS 

DIP 

2 

1 

60M 

6 # 

4029BDM 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

6.0M 


116# 

PC54HCT4040D(A) 

40-40 

CMS 

DIP 

2 

1 

50M 

74 

BCL4029B 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

11M 


1 1 7 ♦ 

PC74HC4040D(A) 

40-40 

CMS 

DIP 

2 

1 

60M 

84 

CD4029AD 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

5.0M 


1184 

PC74HC4040P 

40-40 

CMS 

DIP 

2 

1 

20M 


CD4029AE 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

5.0M 


119* 

PC74HCT4040D(A) 

40-40 

CMS 

DIP 

2 

1 

50M 

10 * 

CD4029AF 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

5.0M 


120 # 

PC74HCT4040P 

40-40 

CMS 

DIP 

2 

1 

20M 

114 

CD4029BCJ 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

4.5M 


121 ▼ 

74HC4040D 

40-40 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

28M 

12 » 

CD4029BCN 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

4.5M 


122 v 

74HCT4040D 

40-40 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

24M 

134 

CD4029BD 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


1234 

CD74HC4040M 

40-40 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

25M 

144 

CD4029BE 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


1244 

CD74HCT4040M 

40-40 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

20M 

154 

CD4029BF 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


1254 

PC74HC4040T 

40-40 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

20M 

164 

CD4029BMJ 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

4.5M 


1264 

PC74HCT4040T 

40-40 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

20M 

174 

HBC4029AD 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

5.0M 


127d 

SCL4040AH 

40-40 

CMS 

OTHER 

2 

1 

8.0M 

184 

HBC4029AF 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

5.0M 


1284 

CM4040AD 

40-40B 


DIP 

2 

1 

10M 

194 

HBF4029AE 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

5.0M 


1294 

CM4040AE 

40-40B 


DIP 

2 

1 

10M 

204 

HBF4029AF 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

5.0M 


1304 

883C4040B 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

11M 

214 

HCC4029BD 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

11M 


131 4 

4040BDC 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

14M 

224 

HCC4029BF 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

11M 


1324 

4040BDM 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

14M 

234 

HCF4029BE 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

11M 


1334 

BCL4040B 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

11M 

244 

HCF4029BF 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

11M 


1344 

CD4040AD 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

6.0M 

25d 

HD1-4029A2 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

5.0M 


1354 

CD4040AE 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

6.0M 

26d 

HD1-4029A9 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

5.0M 


1364 

CD4040AF 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

6.0M 

274 

HEF4029 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

18M 


1374 

CD4040BCJ 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

5.0M 

284 

HEF4029B 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

12M 


1384 

CD4040BCN 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

5.0M 

294 

HEF4029BD 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

25M| 


1394 

CD4040BD 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

304 

HEF4029BP 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

25M+ 


1404 

CD4040BE 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

314 

HEF4029BPN 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

18M 


141 4 

CD4040BF 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

324 

HEF4029P 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

12M 


1424 

CD4040BMJ 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

5.0M 

334 

M4029BP 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

2.5M 


143 4 

HBC4040AD 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

5.0M 

344 

MB84029B 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

4.0M 


1444 

HBC4040AF 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

5.0M 

354 

MC14029BAL 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

10M 


1454 

HBF4040AE 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

5.0M 

36 ▼ 

MC14029BALD 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

10M 


1464 

HBF4040AF 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

5.0M 

37 ▼ 

MCI 4029BALDS 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

10M 


1474 

HCC4040BD 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

24M 

38 t 

MCI 4029BALS 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

10M 


1484 

HCC4040BF 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

24M 

394 

MCI 4029BCL 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

10M 


1494 

HCF4040BE 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

• 1 

24M 

40 ▼ 

MCI 4029BCLD 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

10M 


1504 

HCF4040BF 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

24M 

41 ▼ 

MCI 4029BCLDS 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

10M 


151 d 

HD1-4040A2 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

5.0M 

42 t 

MCI 4029BCLS 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

10M 


152d 

HD1-4040A9 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

5.0M 

434 

MC14029BCP 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

10M 


153v 

HD74HC4040P 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

20M 

44 ▼ 

MC14029BCPD 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

10M 


154d 

HD14040B 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

45 ▼ 

MCI 4029BCPDS 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

10M 


1554 

HEF4040 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

18M 

46 ▼ 

MCI 4029BCPS 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

10M 


1564 

HEF4040BD 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

30Mf 

47 ▼ 

MC14029BD 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

10M 


1574 

HEF4040BP 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

30Mf 

484 

MSM4029RS 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

1.5M 


1584 

HEF4040BPN 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

18M ! 

49d 

SCL4029AC 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

6.0M 


1594 

HEF4040P 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

25M 

50d 

SCL4029AD 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

6.0M 


1604 

LC4040B 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

5.5M 

51 d 

SCL4029AE 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

6.0M 


161 4 

M4040BP 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

2.5M 

524 

SCL4029B 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

6.0M 


162d 

MB84040 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

9.0M 

534 

SFF24029AEV 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

5.0M 


163 4 

MB84040B 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

10M 

544 

SFF24029AKM 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

5.0M 


1644 

MB84040BM 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

10M 

55d 

SW4029A 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

2.5M 


165d 

MB84040M 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

9.0M 

564 

TC4029BP 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

2.5M 


1664 

MC54HC4040J(A) 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

30M 

57d 

TF4029AJ 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

5.0M 


1674 

MC74HC4040J(A) 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

30M 

58d 

TF4029AN 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

5.0M 


1684 

MC74HC4040N(A) 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

30M 

59d 

TP4029AJ 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

5.0M 


1694 

MC14040BAL 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

60d 

TP4029AN 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

5.0M 


170t 

MC14040BALD 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

61d 

UPD4029BC 

40-29B 

CMS 

DIP 

1 

1 

10M 


171 ▼ 

MC14040BALDS 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

624 

MB84029BM 

40-29B 

CMS 

DIP 

2 

1 

4.0M 


172t 

MC14040BALS 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

634 

4029BFC 

40-29B 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

6.0M 


1734 

MC14040BCL 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

644 

4029BFM 

40-29B 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

6.0M 


174t 

MC14040BCLD 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

65d 

CD4029AK 

40-29B 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

5.0M 


175t 

MC14040BCLDS 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

66 d 

CD4029BK 

40-29B 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

8.0M 


176t 

MC14040BCLS 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

674 

CD4029BMW 

40-29B 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

4.5M 


1774 

MC14040BCP 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

684 

HBC4029AK 

40-29B 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

5.0M 


178t 

MC14040BCPD 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

694 

HCC4029BK 

40-29B 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

11M 


179t 

MC14040BCPDS 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

70d 

HD9-4029A2 

40-29B 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

5.0M 


180t 

MC14040BCPS 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

71d 

HD9-4029A9 

40-29B 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

5.0M 


181 ▼ 

MC14040BD 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

13M 

724 

HEF4029BT 

40-29B 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

25M+ 


1824 

MN4040B 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

35M 

734 

HEF4029BTD 

40-29B 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

35M 


1834 

MSM4040 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

10M 

74d 

SCL4029AF 

40-29B 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

6.0M 


1844 

MSM4040RS 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

4.0M 

754 

UPD4029BG 

40-29B 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

10M 


185d 

SCL4040ABD 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

764 

4029BPC 

40-29B 

CMS 

OTHER 

1 

1 

6.0M 


186d 

SCL4040AC 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

774 

CD4033BH 

40-33B 

CMS 

CHIP 

4 

1 

7.5M 


187d 

SCL4040AD 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

784 

CD4033AD 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 


188d 

SCL4040AE 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

794 

CD4033AE 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 


1894 

SCL4040B 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

804 

CD4033AF 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 


190d 

SCL4040BE 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

8.0M 

814 

CD4033BD 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.5M 


191 d 

SN54HC4040J(A) 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 


824 

CD4033BE 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.5M 


192d 

SN74HC4040J(A) 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 


834 

CD4033BF 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.5M 


1934 

SN74HC4040N 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

22M 

844 

CM4033AD 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 


1944 

TC4040BP 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

2.5M 

854 

CM4033AE 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 


195d 

TP4040AN 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 


864 

HBC4033AD 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 


196d 

TP4040BN 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 


874 

HBC4033AF 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 


197d 

UPD4040BC 

40-40B 

CMS 

DIP 

2 

1 

4.5M 

884 

HBF4033AE 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 


1984 

4040BFC 

40-40B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

14M 

894 

HBF4033AF 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 


1994 

4040BFM 

40-40B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

14M 

904 

HCC4033BD 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

7.5M 


200 d 

CD4040AK 

40-40B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

6.0M 

914 

HCC4033BF 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

7.5M 


201 4 

CD4040BMW 

40-40B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

5.0M 

924 

HCF4033BE 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

7.5M 


2024 

HBC4040AK 

40-40B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

5.0M 

934 

HCF4033BF 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

7.5M 


203 4 

HCC4040BK 

40-40B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

24M 

944 

SCL4033AB 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

2.5M 


204d 

HD9-4040A2 

40-40B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

5.0M 

95d 

SCL4033ABD 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 


205d 

HD9-4040A9 

40-40B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

5.0M 

96d 

SCL4033ABE 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 


206 t 

HD74HC4040FP 

40-40B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

20M 

97d 

SCL4033AC 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 


2074 

HEF4040BT 

40-40B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

30Mf 

98d 

SCL4033AD 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 


2084 

HEF4040BTD 

40-40B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

35M 

99d 

SCL4033AE 

40-33B 

CMS 

DIP 

4 

1 

5.0M 


209d 

SCL4040ABF 

40-40B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

8.0M 

lOOd 

CD4033AK 

40-33B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

5.0M 


21 Od 

SCL4040AF 

40-40B 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

8.0M 

1014 

HBC4033AK 

40-33B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

5.0M 


2114 

4040BPC 

40-40B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

14M 

1024 

HCC4033BK 

40-33B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

7.5M 


2124 

CD54HC4040F 

40-40B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

20M 

103d 

SCL4033ABF 

40-33B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

5.0M 


2134 

CD54HCT4040F 

40-40B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

16M 

104d 

SCL4033AF 

40-33B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

5.0M 


2144 

CD74HC4040E 

40-40B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

25M 

105d 

SCL4033AH 

40-33B 

CMS 

OTHER 

4 

1 

5.0M 


2154 

CD74HCT4040E 

40-40B 

CMS 

OTHER 

2 

1 

20M 

106d 

MCI 4040AL 

40-4 

CMS 

DIP 

2 

1 

9.0M 


2164 

HCC4045BD 

40-45 

CMS 

DIP 

2 

1 

24M 

107d 

MC14040CL 

40-4 

CMS 

DIP 

2 

1 

9.0M 


2174 

HCF4045BE 

40-45 

CMS 

DIP 

2 

1 

24M 

108d 

MC14040CP 

40-4 

CMS 

DIP 

2 

1 

9.0M 


2184 

HCC4045BK 

40-45 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

24M 

109t 

74HC4040N 

40-40 

CMS 

DIP 

2 

1 

28M 


2194 

HCC4045BF 

40-45 

CMS 

OTHER 

2 

1 

24M 

110 v 

74HCT4040N 

40-40 

CMS 

DIP 

2 

1 

24M 


2204 

HCF4045BF 

40-45 

CMS 

OTHER 

2 

1 

24M 
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LINE 

No. 

6J 1 

TYPE 

NUMBER 

U 

74HC4060N < 

2 # 

74HCT4060N ^ 

3d 

HEF4060BDF ^ 

44 

M54HC4060F1 (A) ' 

54 

M74HC4060B1 (A) < 

64 

M74HC4060FKA1 ^ 

74 

PC54HC4060D(A) ^ 

84 

PC54HCT4060D(A) 

94 

PC74HC4060D(A1 < 

104 

PC74HC4060P ^ 

lie 

PC7 4HCT4060D(A) ' 

124 

PC74HCT4060P ^ 

134 

74HC4060D 

144 

74HCT4060D 

154 

CD74HC4060M 

164 

CD74HCT4060M 

174 

PC74HC4060T 

184 

PC74HCT4060T 

19d 

CD4060AH 

204 

SCL4060B 

21 ♦ 

883C4060B 

224 

BCL4060B 

234 

CD4060AD 

244 

CD4060AE 

254 

CD4060AF 

264 

CD4060BCJ 

27 ♦ 

CD4060BCN 

284 

CD4060BD 

29 ♦ 

CD4060BE 

304 

CD4060BF 

31 ♦ 

CD4060BMJ 

324 

HBC4060AD 

334 

HBC4060AF 

34 ♦ 

HBF4060AE 

354 

HBF4060AF 

364 

HCC4060BD 

374 

HCC4060BF 

384 

HCF4060BE 

394 

HCF4060BF 

40 t 

HD74HC4060P 

41 ♦ 

HEF4060BD 

424 

HEF4060BP 

434 

HEF4060BPN 

444 

MB84060B 

454 

MB84060BM 

464 

MM54HC4060J 

47 ♦ 

MM74HC4060J 

484 

MM74HC4060N 

49d 

SCL4060ABD 

50d 

SCL4060BE 

51d 

SN54HC4060J 

52d 

SN74HC4060J(A) 

53 ♦ 

SN74HC4060N 

54 ▼ 

SN74HC4061N 

55d 

CD4060AK 

564 

CD4060BMW 

574 

HBC4060AK 

584 

HCC4060BK 

59 ▼ 

HD74HC4060FP 

604 

HEF4060BT 

61 ♦ 

HEF4060BTD 

62d 

SCL4060ABF 

634 

CD54HC4060F 

644 

CD54HCT4060F 

654 

CD74HC4060E 

664 

CD74HCT4060E 

67d 

SCL4404A 

68 d 

SCL4404AD 

69d 

SCL4404AE 

70d 

SCL4404BC 

71d 

SCL4404BD 

72d 

SCL4404BE 

73d 

SCL4404AF 

74d 

SCL4404BF 

75d 

SCL4404AH 

764 

883C4404B 

77♦ 

BCL4404B 

784 

SCL4404B 

79d 

SCL4426ABD 

80d 

SCL4426ABE 

81 d 

SCL4426AC 

82d 

SCL4426AD 

83d 

SCL4426AE 

84d 

SCL4426ABF 

85d 

SCL4426AF 

86 d 

SCL4426AH 

87d 

SCL4433ABD 

88 d 

SCL4433ABE 

89d 

SCL4433AC 

90d 

SCL4433AD 

91d 

SCL4433AE 

92d 

SCL4433ABF 

93d 

SCL4433AF 

94d 

SCL4433AH 

95 t 

74HC4510N 

96 t 

74HCT4510N 

97 ♦ 

883C4510B 

984 

BCL4510B 

99* 

CD54HC4510F 

1004 

CD54HCT4510F 

101 ♦ 

MSM5511RS 

1024 

PC54HC4510D(A1 

1034 

PC54HCT4510D(A) 

1044 

PC74HC4510D(A) 

1054 

PC74HC4510P 

1064 

PC74HCT 4510D(A) 

1074 

PC74HCT4510P 

108y 

74HC4510D 

109y 

74HCT4510D 

1104 

PC74HC4510T 


L COUNTERS 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


Package 

TYPE 


T CKTS OPER. 
Y PER FREQ. 
P PKG 
E_(Hz) 


40-60 

CMS 

DIP 

40-60 

CMS 

DIP 

40-60 

CMS 

DIP 

40-60 

CMS 

DIP 

40-60 

CMS 

DIP 

40-60 

CMS 

DIP 

40-60 

CMS 

DIP 

40-60 

CMS 

DIP 

40-60 

CMS 

DIP 

40-60 

CMS 

DIP 

40-60 

CMS 

DIP 

40-60 

CMS 

DIP 

40-60 

CMS 

FLAT P 

40-60 

CMS 

FLAT P 

40-60 

CMS 

FLAT P 

40-60 

CMS 

FLAT P 

40-60 

CMS 

FLAT P 

40-60 

CMS 

FLAT P 

40-60 

CMS 

OTHER 

40-60B 

CMS 

CHIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

OMS 

nip 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

DIP 

40-60B 

CMS 

FLAT P 

40-60B 

CMS 

FLAT P 

40-60B 

CMS 

FLAT P 

40-60B 

CMS 

FLAT P 

40-60B 

CMS 

FLAT P 

40-60B 

CMS 

FLAT P 

40-60B 

CMS 

FLAT P 

40-60B 

CMS 

FLAT P 

40-60B 

CMS 

OTHER 

40-60B 

CMS 

OTHER 

40-60B 

CMS 

OTHER 

40-60B 

CMS 

OTHER 

44-04 

CMS 

DIP 

44-04 

CMS 

DIP 

44-04 

CMS 

DIP 

44-04 

CMS 

DIP 

44-04 

CMS 

DIP 

44-04 

CMS 

DIP 

44-04 

CMS 

FLAT P 

44-04 

CMS 

FLAT P 

44-04 

CMS 

OTHER 

44-04B 

CMS 

DIP 

44-04B 

CMS 

DIP 

44-04B 

CMS 

OTHER 

44-26A 

CMS 

DIP 

44-26A 

CMS 

DIP 

44-26A 

CMS 

DIP 

44-26A 

CMS 

DIP 

44-26A 

CMS 

DIP 

44-26A 

CMS 

FLAT P 

44-26A 

CMS 

FLAT P 

44-26A 

CMS 

OTHER 

44-33A 

CMS 

DIP 

44-33A 

CMS 

DIP 

44-33A 

CMS 

DIP 

44-33A 

CMS 

DIP 

44-33A 

CMS 

DIP 

44-33A 

CMS 

FLAT P 

44-33A 

CMS 

FLAT P 

44-33A 

CMS 

OTHER 

45-10 

CMS 

DIP 

45-10 

CMS 

DIP 

45-10 

CMS 

DIP 

45-10 

CMS 

DIP 

45-10 

CMS 

DIP 

45-10 

CMS 

DIP 

45-10 

CMS 

DIP 

45-10 

CMS 

DIP 

45-10 

CMS 

DIP 

45-10 

CMS 

DIP 

45-10 

CMS 

DIP 

45-10 

CMS 

DIP 

45-10 

CMS 

DIP 

45-10 

CMS 

FLAT P 

45-10 

CMS 

FLAT P 

45-10 

CMS 

FLAT P 


1 25M 

1 25M 

1 20 M 

1 20M 

1 4.0M 
1 8.0M 
1 11M 

1 11M 

1 4.0M 
1 4.0M 
1 4.0M 
1 A .OM 

i UiOM 

1 16M 

1 16M 

1 16M 

1 4.0M 
1 3.0M 
1 3.0M 
1 2.7M 
1 2.7M 
1 24M 

1 24M 

1 24 M 

1 24 M 

1 16M 

1 20Mf 
1 20Mt 


TYPE 

NUMBER 


PC74HCT4510T 
CD74HC4510E 
CD74HC4510M 
" CD74HCT4510E 
CD74HCT4510M 

4510BDC _ 

" 4510BDM 
CD4510BCJ 
CD4510BCN 
CD4510BD 
CD4510BE 

CD4510BF _ 

" CD4510BMJ 
HCC4510BD 
HCC4510BF 
"HCF4510BE 
HCF4510BF 

HD14510B _ 

" HEF4510 
HEF4510B 
HEF4510BD 
“HEF4510BDF 
HEF4510BP 
HEF4510BPN 
M4510BP 

11^4 4C4AOAI 
IV»V HO IVUHL 

MC14510BALD 
"MC14510BALDS 
MC14510BALS 
MC14510BCL 
"MC14510BCLD 
MC14510BCLDS 
MC14510BCLS 
" MC14510BCP 
MC14510BCPD 
MC14510BCPDS 
MC14510BCPS 
MC14510BD 
MSM4510RS 
" SCL4510AC 
SCL4510AD 
SCL4510AE 
SCL4510B 
TC4510BP 
UPD4510BC 
4510BFC 
4510BFM 

CD4510BK _ 

CD4510BMW 

HCC4510BK 

HEF4510BT 

HEF4510BTD 

SCL4510AF 

UPD4510BG 

74HC4516N 

74HCT4516N 

CD54HCT4516F 

HEF4516BDF 

PC54HC4516D(A) 

PC54HCT4516D(A) 

PC74HC4516D(A) 

PC74HC4516P 

PC74HCT 4516D(A) 

PC74HCT4516P 

UPD4516BC 

74HC4516D 

74HCT4516D 

PC74HC4516T 

PC74HCT4516T 

CD54HC4516F 

CD74HC4516E 

CD74HC4516M 

CD74HCT4516E 

CD74HCT4516M 

883C4516B 

4516BDC 

4516BDM 

BCL4516B _ 

CD4516BCJ 

CD4516BCN 

CD4516BD _ 

CD4516BE 

CD4516BF 

CD4516BMJ 

HCC4516BD 

HCC4516BF 

HCF4516BE 

HCF4516BF 

HD14516B 

HEF4516 _ 

HEF4516B 

HEF4516BD 

HEF4516BP 

HEF4516BPN 

M4516BP 

MC14516BAL 

MC14516BALD 

MC14516BALDS 

MC14516BALS 

MC14516BCL 

MC14516BCLD 

MC14516BCLDS 

MC14516BCP 

MC14516BCPD 

MC14516BCPDS 

MC14516BCPS 

MC14516BD 

MN4516B _ 

MSM4516RS 

SCL4516AC 


In Order of (1)FEMI 
(4)Tvpe Counter (SK 

LL1 12J 

FUNCTIONAL 
EQUIVALENT TECH 
NUMBER 


No. (2)Tech (3)Pkg Type 



lumber 


3j 4J 

5j 


PACKAGE T 

CKTS 

OPER. 

TYPE Y 

PER 

FREQ. 

P 

PKG 


E 


_(Hz) 

FLAT P 3 

1 

45M 

OTHER 3 

1 

28M 

OTHER 3 

1 

28M 

OTHER 3 

1 

24M 

OTHER 3 

1 

24M 
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8. 

C 

OUNTERf 

% In Order of 

> (4)Tvoe Cou 

(1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg 
iter (5)Ckts/Pka (6)Tvoe 

Typ* 

dumber 



3J 

X 

n 

4 I 

ST 





6J 

p 

2 J 

B 

Sj 

5| 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 



NUMBER 



P 

PKG 





NUMBER 



P 

PKG 







E 



(Hz) 







E 


(Hz) 

Id 

SCL4516AD 

45-16B 

CMS 

DIP 

1 


1 

6 .0M 


ill ♦ 

CD74HC4520M “ H 

h __ . 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

20 M 

2 d 

SCL4516AE 

45-16B 

CMS 

DIP 

1 


1 

6.0M 


112 ♦ 

CD74HCT4520M 

45-20 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

20M 

3* 

SCL4516B 

45-16B 

CMS 

DIP 

1 


1 

4.0M 


1134 

PC74HC4520T 

45-20 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

20M 

4d 

SCL4516BD 

45-16B 

CMS 

DIP 

1 


1 

6.0M 


114 ♦ 

PC74HCT4520T 

45-20 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

17M 

5d 

SCL4516BE 

45-16B 

CMS 

DIP 

1 


1 

6.0M 


115 ♦ 

CD54HC4520F 

45-20 

CMS 

OTHER 

1 

2 

17M 

6 # 

TC4516BP 

45-16B 

CMS 

DIP 

1 


1 

3.0M 


116 ♦ 

CD54HCT4520F 

45-20 

CMS 

OTHER 

1 

2 

17M 

7 4 

4516BFC 

45-16B 

CMS 

FLAT P 

1 


1 

6.0M 


117 ♦ 

CD74HC4520E 

45-20 

CMS 

OTHER 

1 

2 

20M 

8 # 

4516BFM 

45-16B 

CMS 

FLAT P 

1 


1 

6.0M 


118* 

CD74HCT4520E 

45-20 

CMS 

OTHER 

1 

2 

20M 

9# 

CD4516BK 

45-16B 

CMS 

FLAT P 

1 


1 

4.0M 


119# 

883C4520B 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

104 

CD4516BMW 

45-16B 

CMS 

FLAT P 

1 


1 

5.0M 


120 ♦ 

4520BDC 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

5.0M 

114 

HCC4516BK 

45-16B 

CMS 

FLAT P 

1 


1 

11M 


121 ♦ 

4520BDM 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

5.0M 

124 

HEF4516BT 

45-16B 

CMS 

FLAT P 

1 


1 

14M+ 


122 * 

BCL4520B 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

134 

HEF4516BTD 

45-16B 

CMS 

FLAT P 

1 


1 

34M 


123 ♦ 

CD4520BCJ 1 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

4.0M 

14d 

SCL4516AF 

45-16B 

CMS 

FLAT P 

1 


1 

6.0M 


124 4 

CD4520BCN 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

4.0M 

15d 

SCL4516BF 

45-16B 

CMS 

FLAT P 

1 


1 

6.0M 


125 ♦ 

CD4520BD 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

6.0M 

164 

UPD4516BG 

45-16B 

CMS 

FLAT P 

1 


1 

8.0M 


126 ♦ 

CD4520BE 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

6.0M 

174 

4516BPC 

45-16B 

CMS 

OTHER 

1 


1 

6.0M 


1274 

CD4520BF 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

6.0M 

18* 

74HC4518N 

45-18 

CMS 

DIP 

3 


2 

28M 


128 ♦ 

CD4520BMJ 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

4.0M 

19* 

74HCT4518N 

45-18 

CMS 

DIP 

3 


2 

20M 


1294 

HCC4520BD 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

6.0M 

204 

883C4518B 

45-18 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


1304 

HCC4520BF 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

6.0M 

214 

BCL4518B 

45-18 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


131 ♦ 

HCF4520BE 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

6.0M 

224 

MB84518B 

45-18 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


1324 

HCF4520BF 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

6.0M 

234 

MB84518BM 

45-18 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


133t 

HD74HC4520P 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

21 M 

244 

MN4518B 

45-18 

CMS 

DIP 

3 


2 

21M 


134d 

HD14520B 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

6.0M 

254 

PC54HC4518D(A) 

45-18 

CMS 

DIP 

3 


2 

50M 


1354 

HEF4520BD 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

30Mf 

264 

PC54HCT4518D(A) 

45-18 

CMS 

DIP 

3 


2 

50M 


1364 

HEF4520BP 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

30Mf 

274 

PC74HC4518DIA) 

45-18 

CMS 

DIP 

3 


2 

50M 


1374 

HEF4520BPN 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

10M 

284 

PC74HC4518P 

45-18 

CMS 

DIP 

3 


2 

20M 


138 4 

HEF4520P 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

10M 

294 

PC74HCT4518D(A) 

45-18 

CMS 

DIP 

3 


2 

50M 


139* 

LC4520B 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 


304 

PC74HCT4518P 

45-18 

CMS 

DIP 

3 


2 

17M 


1404 

M4520BP 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

4.0M 

31 y 

74HC4518D 

45-18 

CMS 

FLAT P 

3 


2 

28M 


141 d 

MB84520 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

6.0M 

32 y 

74HCT4518D 

45-18 

CMS 

FLAT P 

3 


2 

20M 


1424 

MB84520B 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

334 

CD74HC4518M 

45-18 

CMS 

FLAT P 

3 


2 

20M 


143 4 

MB84520BM 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

344 

CD74HCT4518M 

45-18 

CMS 

FLAT P 

3 


2 

20 M 


144d 

MC14520AL 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

6.0M 

354 

HEF4518BT 

45-18 

CMS 

FLAT P 

3 


2 

30Mf 


1454 

MC14520BAL 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

364 

PC74HC4518T 

45-18 

CMS 

FLAT P 

3 


2 

20M 


146t 

MC14520BALD 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

374 

PC74HCT4518T 

45-18 

CMS 

FLAT P 

3 


2 

17M 


147y 

MC14520BALDS 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

384 

CD54HC4518F 

45-18 

CMS 

OTHER 

3 


2 

17M 


148y 

MC14520BALS 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

394 

CD54HCT4518F 

45-18 

CMS 

OTHER 

3 


2 

17M 


1494 

MC14520BCL 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

404 

CD74HC4518E 

45-18 

CMS 

OTHER 

3 


2 

20M 


150y 

MC14520BCLD 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

414 

CD74HCT4518E 

45-18 

CMS 

OTHER 

3 


2 

20 M 


151 ▼ 

MC14520BCLDS 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

424 

4518BDC 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 



152y 

MC14520BCLS 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M ! 

434 

4518BDM 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 



1534 

MC14520BCP 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

444 

CD4518BCJ 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

4.0M 


154y 

MC14520BCPD 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

454 

CD4518BCN 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

4.0M 


155t 

MC14520BCPDS 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

464 

CD4518BD 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

6.0M 


156y 

MC14520BCPS 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

474 

CD4518BE 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

6.0M 


157y 

MC14520BDW 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

484 

CD4518BF 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

6.0M 


158d 

MC14520CL 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

6.0M 

494 

CD4518BMJ 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

4.0M 


159d 

MC14520CP 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

6.0M 

504 

HCC4518BD 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

6.0M 


1604 

MN4520B 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

21 M 

51 4 

HCC4518BF 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

6.0M 


161 4 

MSM4520 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

8.0M 

524 

HCF4518BE 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

6.0M 


1624 

MSM4520RS 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

4.0M 

534 

HCF4518BF 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

6.0M 


163d 

SCL4520AC 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

10M 

54 t 

HD74HC4518P 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

21M 


164d 

SCL4520AD 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

10M 

55d 

HD14518B 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

6.0M 


165d 

SCL4520AE 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

10M 

564 

HEF4518 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

10M 


1664 

SCL4520B 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

3.0M 

574 

HEF4518BD 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

30M+ 


167d 

SCL4520BD 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

5.0M 

584 

HEF4518BP 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

30Mf 


168d 

SCL4520BE 

45-20B 

CMS n 

DIP 

1 

2 

5.0M 

594 

HEF4518BPN 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

10M 


1694 

TC4520BP 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

4.0M 

604 

HEF4518P 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

10M 


170d 

TP4520AN 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 


61 4 

M4518BP 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

4.0M 


171 d 

UPD4520C 

45-20B 

CMS 

DIP 

1 

2 

4.0M 

62d 

MB84518 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

6.0M 


1724 

4520BFC 

45-20B 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

5.0M 

63d 

MB84518M 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

6.0M 


1734 

4520BFM 

45-20B 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

5.0M 

64 4 

MC14518BAL 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


174d 

CD4520BK 

45-20B 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

6.0M 

65 y 

MC14518BALD 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


1754 

CD4520BMW 

45-20B 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

4.0M 

66 y 

MC14518BALDS 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


1764 

HCC4520BK 

45-20B 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

6.0M 

67 y 

MC14518BALS 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


177y 

HD74HC4520FP 

45-20B 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

21M 

684 

MC14518BCL 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


1784 

HEF4520BT 

45-20B 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

30Mf 

69 y 

MC14518BCLD 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


1794 

HEF4520BTD 

45-20B 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

21 M 

70 y 

MC14518BCLDS 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


180d 

SCL4520AF 

45-20B 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

10M 

71 y 

MC14518BCLS 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


181 d 

SCL4520BF 

45-20B 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

5.0M 

724 

MC14518BCP 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


1824 

4520BPC 

45-20B 

CMS 

OTHER 

1 

2 

5.0M 

73 y 

MC14518BCPD 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


1834 

HEF4520 

45-20B 

CMS 

OTHER 

1 

2 

10M 

74 t 

MC14518BCPDS 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


184d 

UPD4522BC 

45-22 

CMS 

DIP 

3 

1 

6 .6M 

75* 

MC14518BCPS 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


1854 

883C4522B 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

6 .6M 

76 ▼ 

MC14518BDW 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


186d 

4522BDC 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

12M 

77d 

MC14518CP 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

6.0M 


187d 

4522BDM 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

12M 

784 

MSM4518 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


1884 

BCL4522B 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

6 .6M 

794 

MSM4518RS 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

4.0M 


1894 

CD4522BC 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

7.7M 

80d 

SCL4518AC 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

10M 


1904 

CD4522BM 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

7.7M 

81d 

SCL4518AD 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

10M 


191 d 

HD14522B 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

5.0M 

82d 

SCL4518AE 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

10M 


1924 

HEF4522 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 


834 

SCL4518B 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

3.0M 


1934 

HEF4522BD 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

25Mf 

84d 

SCL4518BD 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

5.0M 


1944 

HEF4522BP 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

25M+ 

85d 

SCL4518BE 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

5.0M 


1954 

HEF4522BPN 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 


864 

TC4518BP 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

4.0M 


196d 

MC14522AL 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

5.0M 

87d 

UPD4518BC 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

8.0M 


1974 

MC14522BAL 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

4.0M 

88 d 

UPD4518C 

45-18B 

CMS 

DIP 

3 


2 

4.0M 


198y 

MC14522BALD 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

4.0M 

894 

4518BFC 

45-18B 

CMS 

FLAT P 

3 


2 

6.0M 


199y 

MC14522BALDS 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

4.0M 

904 

4518BFM 

45-18B 

CMS 

FLAT P 

3 


2 

6.0M 


200 y 

MC14522BALS 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

4.0M 

91d 

CD4518BK 

45-18B 

CMS 

FLAT P 

3 


2 

6.0M 


2014 

MC14522BCL 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 

924 

CD4518BMW 

45-18B 

CMS 

FLAT P 

3 


2 

4.0M 


202 y 

MC14522BCLD 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 

934 

HCC4518BK 

45-18B 

CMS 

FLAT P 

3 


2 

6.0M 


203 y 

MC14522BCLDS 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 

94 y 

HD74HC4518FP 

45-18B 

CMS 

FLAT P 

3 


2 

21M 


204 y 

MC14522BCLS 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 

954 

HEF4518BTD 

45-18B 

CMS 

FLAT P 

3 


2 

21M 


2054 

MC14522BCP 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 

96d 

SCL4518AF 

45-18B 

CMS 

FLAT P 

3 


_2j 

10M 


206 y 

MC14522BCPD 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 

97d 

SCL4518BF 

45-18B 

CMS 

FLAT P 

3 


2 

5.0M 


207 y 

MC14522BCPDS 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 

984 

4518BPC 

45-18B 

CMS 

OTHER 

3 


2 

6.0M 


208 y 

MC14522BCPS 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 

994 

NJU4520BM 

45-20 

CMOS 

DIP 

1 


X 

8.0M 


209 y 

MC14522BDW 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 

100y 

74HC4520N 

45-20 

CMS 

DIP 

1 


T 1 

28M 


210 d 

MC14522CL 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

5.0M 

101 ▼ 

74HCT4520N 

45-20 

CMS 

DIP 

1 


2 

20 M 


21 Id 

MC14522CP 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

5.0M 

1024 

NJU4520BD 

45-20 

CMS 

DIP 

1 


2 

8.0M 


2124 

SCL4522B 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

2.0M 

1034 

PC54HC4520D(A) 

45-20 

CMS 

DIP 

1 


2 

50M 


213d 

SCL4522BD 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

5.0M 

1044 

PC54HCT4520D(A) 

45-20 

CMS 

DIP 

1 


2 

50M 


214d 

SCL4522BE 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

5.0M 

1054 

PC74HC4520D(A) 

45-20 

CMS 

DIP 

1 


2 

50M 


2154 

TC4522BP 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 

5.5M 

1064 

PC74HC4520P 

145-20 

CMS 

DIP 

1 


2 

20M 


216d 

TP4522AN 

45-22B 

CMS 

DIP 

3 

1 


1074 

PC74HCT45200(A) 

45-20 

CMS 

DIP 

1 


2 

50M 


217d 

4522BFC 

45-22B 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

12M 

1084 

PC74HCT4520P 

45-20 

CMS 

DIP 

1 


2 

17M 


218d 

4522BFM 

45-22B 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

12M 

109* 

74HC4520D 

45-20 

CMS 

FLAT P 

1 


2 

28M 


2194 

HEF4522BT 

45-22B 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

25Mf 

110 ▼ 

74HCT4520D 

45-20 

CMS 

FLAT P 

1 


2 

20M 


2204 

HEF4522BTD 

45-22B 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

32M 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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COUNTERS 


TYPE 

NUMBER 


‘ SCL4522BF 
4522BPC 
MB84524B 
" MB84524BM 
883C4526B 

4526BDC _ 

4526BDM 
BCL4526B 
CD4526BC 
" CD4526BM 
HD14526B 

HEF4526 _ 

" HEF4526BD 
HEF4526BP 
HEF4526BPN 
" MC14526AL 
MC14526BAL 
MC14526BALD 
" MC14526BALDS 
MC14526BALS 
MC14526BCL 
' MC14526BCLD 
MC14526BCLDS 
MCI 4526BCLS 
" MC14526BCP 
MC14526BCPD 
MC14526BCPDS 
" MC14526BCPS 
MCI 4526BDW 
MCI 4526CL 
MC14526CP 
SCL4526B 
SCL4526BD 
' SCL4526BE 
TC4526BP 
TP4526AN 
~ UPD4526BC 
4526BFC 

4526BFM _ 

‘ HEF4526BT 
HEF4526BTD 
SCL4526BF 
4526BPC 
4534BDC 

4534BDM _ 

4534BPC 

HEF4534BDF 

HEF4534BPN 

4534BFC 

4534BFM 

HD14534B 

HEF4534 

HEF4534BD 

HEF4534BP 

MC14534AL 

MC14534BAL 

MC14534BALD 

MCI 4534BALDS 

MC14534BALS 

MC14534BCL 

MC14534BCLD 

MC14534BCLDS 

MC14534BCLS 

MC14534BCP 

MC14534BCPD 

MC14534BCPDS 

MC14534BCPS 

MC14534CL 

MC14534CP 

HEF4534BT 

4553B DC 

4553BDM _ 

HD14553B 

MC14553AL 

MC14553BAL 

MC14553BALD 

MC14553BALDS 

MC14553BALS 

MC14553BCL 

MC14553BCLD 

MC14553BCLDS 

MC14553BCLS 

MC14553BCP 

MC14553BCPD 

MC14553BCPDS 

MC14553BCPS 

MC14553BDW 

MC14553CL 

MC14553CP 

4553BFC _ 

4553BFM 

4553BPC 

HD14569B 

4727BPC 

4727BFC 

4727BFM _ 

4727BDC 

4727BDM 

4737BPC _ 

HEF4737VPN 

HEF4737 

HEF4737BD 

HEF4737BP 

HEF4737VD 

HEF4737VP 

HEF4737BPN 

4737BFC 

4737BFM _ 

4737BDC 

4737BDM 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


PACKAGE 

TYPE 


45-22B 

CMS 

FLAT P 

45-22B 

CMS 

OTHER 

45-24 

CMS 

DIP 

45-24 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-PfiR 

nMS 

nip 

45-26B 

CMS 

Dip 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

QMS - 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

DIP 

45-26B 

CMS 

FLAT P 

45-26B 

CMS 

FLAT P 

45-26B 

CMS 

FLAT P 

45-26B 

CMS 

FLAT P 

45-26B 

CMS 

FLAT P 

45-26B 

CMS 

OTHER 

45-34 

CMS 

DIP 

45-34 

CMS 

DIP 

45-34 

CMS 

DIP 

45-34 

CMS 

DIP 

45-34 

CMS 

DIP 

45-34 

CMS 

FLAT P 

45-34 

CMS 

FLAT P 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

DIP 

45-34B 

CMS 

FLAT P 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

DIP 

45-53B 

CMS 

FLAT P 

45-53B 

CMS 

FLAT P 

45-53B 

CMS 

OTHER 

45-69 

CMS 

DIP 

47-27B 

CMS 

DIP 

47-27B 

CMS 

FLAT P 

47-27B 

CMS 

FLAT P 

47-27B 

CMS 

OTHER 

47-27B 

CMS 

OTHER 

47-37B 

CMS 

DIP 

47-37B 

CMS 

DIP 

47-37B 

CMS 

DIP 

47-37B 

CMS 

DIP 

47-37B 

CMS 

DIP 

47-37B 

CMS 

DIP 

47-37B 

CMS 

DIP 

47-37B 

CMS 

DIP 

47-37B 

CMS 

FLAT P 

47-37B 

CMS 

FLAT P 

47-37B 

CMS 

OTHER 

47-37B 

CMS 

OTHER 


TYPE 

NUMBER 


HtF4753BD 
HEF4753BP 
HEF4753BPN 
' CD74HC160M 
CD74HCT160M 
DM931OJ 
' DM54160AJ 
74F160ASC 
DM54LS160AW 
MM54HC160J 
40160BFC 
40160BFM 
CD40160BMW 
HCC40160BK 
HD9-54C160 
HD9-74C160 
HD9-74C161 
HEF40160BT 
" HEF40160BTD 
SCL4160BF 
TC40H160F 
25LS160CH 
54LS160CH 
74LS160CH 

i 

MC74F160AJ 
MC74F160AN 
" 9LS160FC 
9LS160FM 
25LS160W 
" 54F160FM 
54LS160FM 
54LS160W 
74LS160FC 
74LS160W 
93L10FM 
93S10FM 
931OFC 

931OFM _ 

54160FM 
AM25LS160FM 
DM54S160W 
” DM931OW 
DM54160AW 
MC8310F 
MC9310F 
S54LS160AW 
S54160W 
SN54LS160AW 
SN54LS160W 
SN54S160W 
SN74LS160AW 
SN54160W 
SN74160W 
CD74HC161M 
CD74HCT161M 
HEF40161BT 
DM54S161J 
DM9316J 
DM54161AJ 
DM8316N 
MC54F161AJ 
MC74F161AJ 
" MC74F161AN 
40161BFC 

_ 40161J3FM_ 

CD40161 BMW 
HCC40161BK 
HD9-54C161 
“ HEF40161BTD 
SCL4161BF 
TC40H161F 
" 25LS161CH 
54LS161CH 

74LS161CH _ 

" 9LS161FC 
9LS161FM 

_ 25LS161W_ 

54F161FM 
54LS161FM 
54LS161W 
" 74LS161FC 
74LS161W 
93L16FM 
93S16FM 
9316FC 

9316FM _ 

54161FM 

AM25LS161FM 

DM54LS161AW 

DM9316W 

DM541.61 AW 

MC8316F 

MC9316F 

MIC9316-1B 

MIC9316-5B 

S54LS161 AW 

S54161W 

SN54LS161AW 

SN54LS161W 

SN54S161W 

SN74LS161AW 

SN54161W 

SN74161W 

CD74HC162M 

CD74HCT162M 

DM54162AJ 

74F162ASC _ 

DM54LS162AW 

MM54HC162J 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 
(4)Type Counter {5)Ckts/Pkg (6)Type Number 

Ll I2J I3j I4J I5J 

FUNCTIONAL PACKAGE T CKTS 


47-53 
47-53 
47-53 
‘54-160 
54-160 
54-160 
' 54-160 
54-160 
54-160W 
54-160W 
54-160W 
54-160W 
54-160W 
54-160W 
54-160W 
‘ 54-160W 
54-160W 
54-160W 
"54-160W 
54-160W 
54-160W 
' 54-160W 
54-160W 
54-160W 

TeTTSauJ 
\J m t~ I Wff 

54-160W 
54-160W 
' 54-160W 
54-160W 
54-160W 
54-160W 
54-160W 
54-160W 
" 54-160W 
54-160W 
54-160W 
“ 54-160W 
54-160W 
54-160W 
54-160W 
54-160W 
54-160W 
" 54-160W 
54-160W 
54-160W 
' 54-160W 
54-160W 
54-160W 
" 54-160W 
54-160W 
54-160W 
" 54-160W 
54-160W 
54-160W 
~ 54-161 
54-161 
54-161 
54-161 
54-161 
54-161 
54-161N 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
' 54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-161W 
54-162 
54-162 
54-162 
54-162 
54-162W 
54-162W 


3j 

PACKAGE 

TYPE 

. —l|— >- CL LU 

5J 

CKTS 

PER 

PKG 

UiP 

2 

1 

DIP 

2 

1 

DIP 

2 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

OTHER 

3 

1 

DIP 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

CHIP 

3 

1 

CHIP 

3 

1 

CHIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

OTHER 

3 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 i 

FLAT P 

1 

1 ! 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 ; 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 i 

FLAT P 

1 

1 

CHIP 

1 

1 

CHIP 

1 

1 

CHIP 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

OTHER 

1 

1 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

DIP 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

OTHER 

3 

1 

DIP 

3 

1 


D.A.T.A. 


195 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 





ie 

2# 

3# 

4f 

5d 

6d 

40162BFC 

40162BFM 

CD40162BMW 

HCC40162BK 

HD9-54C162 

HD9-74C162 

74 

HEF40162BT 

8♦ 

HEF40162BTD 

9d 

SCL4162BF 

104 

TC40H162F 

lid 

25LS162CH 

12d 

54LS162CH 

13d 

74LS162CH 

14i 

MC54F162AJ 

15i 

MC74F162AJ 

16# 

MC74F162AN 

17d 

9LS162FC 

18d 

9LS162FM 



49d 

50# 

51d 

SN74163W 

54176FM 

74176FC 

52d 

53 ♦ 
54d 

DM54176W 

DM74176W 

SN54176W 



DM54LS197W 
DM8281W 
DM54177W 
' DM74177W 
S54LS197W 
S8281W 



9LS197FC 

9LS197FM 

54LS197FM 



CD74HCT190M 

74F190SC 

25LS190CH 

54LS190CH 

74LS190CH 

9LS190FC 



Ian 


54190FM 
74190FC 
AM25LS190FM 
DM54190W 
DM74190W 
N74190W 
S5^ 

S5^ 

SN! 

SN' 

SN! 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


-162W 
■162W 
54-162W 
54-162W 
54-162W 
54-162W 
54-162W 
54 -162W 
-162W 
-162W 
-162W 
-162W 
-162W 
-162W 
54-162W 
54-162W 
54-162W 
54-162W 
54-162W 
54-162W 
54-162W 
54-162W 
54-162W 
54-162W 
54-162W 
54 -162W 
-162W 
-162W 
-162W 
-162W 
-162W 
-162W 
-162W 
-162W 
-163 
-163 
-163 
-163 
-163 
-163W 
-163W 
-163W 
-163W 
-163W 
-163W 
-163W 
-163W 
-163W 
-176W 
-176W 
54-176W 
54-176W 
54 -176W 
-176W 
176W 
177W 
177W 
177W 
177W 
177W 
177W 
177W 
177W 
177W 
-177W 
54-177W 
54-177W 
54-177W 
54-177W 
54-177W 
54 -177W 
-177W 
177W 
177W 
177W 
177W 
177W 
177W 
177W 
-177W 
54-177W 
54-177W 
54 -177W 
-177W 
-177W 
-190 
54-190 
54-190 
54-190W 
54-190W 
54-190W 
54 -190W 
-190W 
190W 
190W 
190W 
190W 
-190W 
54-190W 
54-190W 
54-190W 
54-190W 
54-190W 
54 -190W 
■190W 
■190W 
•190W 
■190W 
•190W 


PACKAGE 

TYPE 



PUNTERS 

|5j I ~ 
|5kts oper. 

PER FREQ. 
PKG 

_(Hz) 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 



HI- 

s 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAG 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 



NUMBER 




Trra 

SN74190W | 

54-190 W “ 

TTL 

Flat 

T~ 

112 ♦ 

CD74HC191M 

54-191 

CMS 

flat 

P 

113 ♦ 

CD74HCT191M 

54-191 

CMS 

FLAT 

P 

1144 

74F191SC 

54-191 

TTL 

FLAI 

P 

115d 

25LS191CH 

54-191W 

TTL 

CHIP 


116d 

54LS191CH 

54-191W 

TTL 

CHIP 


117d 

74LS191CH 

54-191W 

TTL 

CHIP 


118d 

9LS191FC 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

119d 

9LS191FM 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

120d 

25LS191W 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

121 ♦ 

54LS191FM 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

122d 

54LS191W 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

123d 

74LS191FC 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

124d 

74LS191W 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

125# 

54191FM 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

126d 

74191FC 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

127d 

AM25LS191FM 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

128d 

DM54191W 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

129» 

DM74191W 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

130 ♦ 

N74191W 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

131 ♦ 

S54LS191W 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

1324 

S54191W 

54-191W 

TTL 

FLAI 

P 

133d 

SN54LS191W 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

134d 

SN74LS191W 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

135d 

SN54191W 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

136d 

SN74191W 

54-191W 

TTL 

FLAT 

P 

137 ♦ 

CD74HC192M 

54-192 

CMS 

FLAT 

P 

138* 

CD74HCT192M 

54-192 

CMS 

FLAT 

P 

1394 

74F192SC 

54-192 

TTL 

FLAT 

P 

140d 

AM25LS192FM 

54-192w 

TTL 

FLAT 

P 

141 d 

CD40192BH 

54-192W 

CMS 

CHIP 


142t 

40192BFC 

54-192W 

CMS 

FLAT 

P 

143t 

40192BFM 

54-192W 

CMS 

FLAT 

P 

144d 

CD40192BK 

54-192W 

CMS 

FLAT 

P 

1454 

CD40192BMW 

54-192W 

CMS 

FLAT 

P 

146d 

HD9-54C192 

54-192W 

CMS 

FLAT 

P 

147d 

HD9-74C192 

54-192W 

CMS 

FLAI 

P 

1484 

HEF40192BT 

54-192W 

CMS 

FLAT 

P 

149t 

HEF40192BTD 

54-192W 

CMS 

FLAT 

P 

150d 

25LS192CH 

54-192W 

TTL 

CHIP 


151 d 

54LS192CH 

54-192W 

TTL 

CHIP 


152d 

74LS192CH 

54-192W 

TTL 

CHIP 


153d 

9LS192FC 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

154d 

9LS192FM 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

155d 

25LS192W 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

1564 

54LS192FM 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

157d 

54LS192W 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

158d 

74LS192FC 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

159d 

74LS192W 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

160d 

93L60FM 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

161 d 

9360FC 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

162d 

9360FM 

54-192W 

TTL 

FLAI 

P 

163» 

54192FM 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

164d 

DM54L192F 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

165# 

DM54LS192W 

54-192W 

TTL 

FLAI 

P 

166d 

DM74L192F 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

167f 

DM7560W 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

168# 

DM54192W 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

169d 

MC54192F 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

170d 

MC74192F 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

171 ♦ 

S54LS192W 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

1724 

S54192R 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

1734 

S54192W 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

174d 

SN54LS192W 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

175d 

SN74LS192W 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

176d 

SN54192W 

54-192W 

TTL 

FLAT 

P 

177d 

SN74192W 

54-192W 

TTL 

OTHER 

1784 

CD74HC193M 

54-193 

CMS 

FLAT 

P 

1794 

CD74HCT193M 

54-193 

CMS 

FLAT 

P 

1804 

74F193SC 

54-193 

TTL 

FLAT 

P 

181 d 

CD40193BH 

54-193W 

CMS 

CHIP 


1824 

MM54HC193J 

54-193W 

CMS 

DIP 


1834 

40193BFC 

54-193W 

CMS 

FLAT 

P 

1844 

40193BFM 

54-193W 

CMS 

FLAT 

P 

185d 

CD40193BK 

54-193W 

CMS 

FLAT 

P 

1864 

CD40193BMW 

54-193W 

CMS 

FLAT 

P 

187d 

HD9-54C193 

54-193W 

CMS 

FLAT 

P 

188d 

HD9-74C193 

54-193W 

CMS 

FLAT 

P 

1894 

HEF40193BT 

54-193W 

CMS 

FLAT 

P 

1904 

HEF40193BTD 

54-193W 

CMS 

FLAT 

P 

191 d 

25LS193CH 

54-193W 

TTL 

CHIP 


192d 

54LS193CH 

54-193W 

TTL 

CHIP 


193d 

74LS193CH 

54-193W 

TTL 

CHIP 


194d 

93L66FM 

54-193W 

TTL 

DIP 


195d 

9LS193FC 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

196d 

9LS193FM 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

197d 

25LS193W 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

1984 

54LS193FM 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

199d 

54LS193W 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

200d 

74LS193FC 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

201 d 

74LS193W 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

202d 

9366FC 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

203d 

9366FM 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

2044 

54193FM 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

205d 

AM25LS193FM 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

206d 

DM54L193F 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

2074 

DM54LS193W 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

208d 

DM74L193F 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

2094 

DM7563W 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

2104 

DM54193W 

54-193W 

TTL 

FLAI 

P 

21 Id 

MC54193F 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

212d 

MC74193F 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

2134 

S54LS193W 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

2144 

S54193R 

54-193W 

TTL 

~LAT 

P 

2154 

S54193W 

54-193W 

TTL 

-LAT 

P 

216d 

SN54LS193W 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

217d 

SN74LS193W 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

218d 

SN54193W 

54-193W 

TTL 

FLAT 

P 

219d 

SN74193W 

54-193W 

TTL 

OTHER 

220d 

N8280J 

54-196W 


OTHER 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 

















































8. 

c 

DUNTERS 

In Order of (1)FEMI 
(4)Tvpe Counter (5)C 

No. (2)Tech (3)Pkg Type 
kts/Pka (6)Type Number 


6J 

n 


b 

4 1 

5J 




D 

2J 

HI 

4T 

5J 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 



NUMBER 



P 

PKG 




NUMBER 



P 

PKG 







E 


(Hz) 






E 


(Hz) 

Id 

S8280J f 

54-196W 


OTHER 

3 

1 

25M 

11 Id 

MC9390F 

54-90W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

10M 

2d 

NE8280J 

54-196W 

DTL 

OTHER 

3 

1 

25M 

112 ♦ 

SFC490PM 

54-90W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

18M 

3d 

SE8280J 

54-196W 

DTL 

OTHER 

3 

1 

25M 

113d 

SN5490 

54-90W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

18M 

4f 

DM54S196J 

54-196W 

TTL 

DIP 

3 

1 

80 M 

114d 

SN5490S 

54-90W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

18M 

54 

54LS196FM 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

60 M 

115d 

SN7490 

54-90W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

18M 

6d 

54LS196W 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

45M 

116d 

SN7490AW 

54-90W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

18M 

7d 

74LS196W 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

45M 

117d 

US5490J 

54-90W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

18M 

8f 

54196FM 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

60 M 

118d 

US7490J 

54-90W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

20M 

9f 

DM54LS196W 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

40 M 

119d 

ZN7490F 

54-90W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

18M 

104 

DM54S196W 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

100M 

120f 

54LS92FM 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

32M 

Ilf 

DM7280W 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

45M 

121 d 

54LS92W 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

32M 

12f 

DM8280W 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

45M 

122d 

74LS92W 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

32M 

13f 

S54LS196W 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

30M 

123f 

5492AFM 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

32M 

14f 

S8280W 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

10M 

124d 

9392FC 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

10M 

15f 

S8290W 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

20 M 

125d 

9392FM 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

10M 

16f 

S8292W 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

5.0M 

126f 

DM54LS92W 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

42M 

17d 

SN54LS196W 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

40M 

127f 

DM5492AW 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

42M 

18d 

SN54S196W 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

140M 

128f 

DM5492W 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

32M 

19d 

SN54196W 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

70M 

129f 

S54LS92W 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

32M 

20d 

SN74196W 

54-196W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

50M 

130f 

S5492W 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

10M 

21d 

9LS196FC 

54-196W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

60M 

131 d 

SN54LS92W 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

42M 

226 

9LS196FM 

54-196W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

60M 

132d 

SN74LS92W 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

16M 

23d 

74LS196FC 

54-196W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

60M 

133d 

SN5492AW 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

42M 

24d 

MC7280F 

54-196W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

25M 

134d 

SW5492H 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

18M 

25d 

MC8280F 

54-196W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

25M 

135d 

SW7492H 

54-92W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

18M 

26 ♦ 

N8280Q 

54-196W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

25M 

136d 

9LS92FC 

54-92W 

TTL 

OTHER 

2 

1 

32M 

27 ♦ 

N8288Q 

54-196W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

25M 

137d 

9LS92FM 

54-92W 

TTL 

OTHER 

2 

1 

32M 

28 ♦ 

N8290Q 

54-196W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

60M 

138d 

74LS92FC 

54-92W 

TTL 

OTHER 

2 

1 

32M 

29 ♦ 

N8292Q 

54-196W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

10M 

139d 

MC5492F 

54-92W 

TTL 

OTHER 

2 

1 

10M 

30d 

S8280Q 

54-196W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

25M 

140d 

MC7492F 

54-92W 

TTL 

OTHER 

2 

1 

10M 

31d 

S8288Q 

54-196W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

25M 

141 ♦ 

SFC492PM 

54-92W 

TTL 

OTHER 

2 

1 

18M 

32d 

S8290Q 

54-196W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

60M 

142d 

SN5492S 

54-92W 

TTL 

OTHER 

2 

1 

18M 

33d 

S8292Q 

54-196W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

10M 

143d 

SN7492 

54-92W 

TTL 

OTHER 

2 

1 

18M 

34d 

74290FC 

54-290W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

40M 

144d 

SN7492AW 

54-92W 

TTL 

OTHER 

2 

1 

18M 

35 ♦ 

DM54LS290W 

54-290W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

42M 

145d 

US5492J 

54-92W 

TTL 

OTHER 

2 

1 

20M 

36 ♦ 

S54LS290W 

54-290W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

32M 

146d 

US7492J 

54-92W 

TTL 

OTHER 

2 

1 

18M 

37d 

SN54LS290W 

54-290W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

42M 

147d 

ZN7492F 

54-92W 

TTL 

OTHER 

2 

1 

18M 

38d 

SN74LS290W 

54-290W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

32M 

148f 

DM54L93W 

54-93T 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

15M 

39d 

SN54290W 

54-290W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

42M 1 

149d 

SN54ALS561AFH 

54ALS561 

TTL 

LLC 

2 

1 

25M 

40d 

9LS290FC 

54-290W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

50M 

150f 

40163BFC 

54LS163W 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

8.0M 

41d 

9LS290FM 

54-290W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

50M 

151 ♦ 

40163BFM 

54LS163W 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

8.0M 

42 ♦ 

54LS290FM 

54-290W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

50M 

152f 

CD40163BMW 

54LS163W 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

7.0M 

43d 

74LS290FC 

54-290W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

50M 

153f 

HCC40163BK 

54LS163W 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

12M 

44d 

74293FC 

54-293W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

32M 

154d 

HD9-54C163 

54LSI63W 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

8.5M 

45 ♦ 

DM54LS293W 

54-293W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

42M 

155d 

HD9-74C163 

54LS163W 

CMS 

"LAT P 

1 

1 

8.5M 

46 ♦ 

S54LS293W 

54-293W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

32M 

156f 

HEF40163BT 

54LS163W 

CMS 

=LAT P 

1 

1 

14Mf 

47d 

SN54LS293W 

54-293W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

42M 

157f 

HEF40163BTD 

54LS163W 

CMS 

"LAT P 

1 

1 

35M 

48d 

SN74LS293W 

54-293W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

32M i 

158d 

SCL4163BF 

54LSI63W 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

8.5M 

49d 

SN54293W 

54-293W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

42M 

159f 

TC40H163F 1 

54LS163W 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

17M 

50d 

9LS293FC 

54-293W 

TTL 

OTHER 

1 

1 

50 M 

160d 

25LS163CH 

54LS163W 

TTL 

CHIP 

1 

1 

40M 

51d 

9LS293FM 

54-293W 

TTL 

OTHER 

1 

1 

50 M 

161 d 

54LS163CH 

54LS163W 

TTL 

CHIP 

1 

1 

30M 

52 ♦ 

54LS293FM 

54-293W 

TTL 

OTHER 

1 

1 

50 M 

162d 

74LS163CH 

54LSI63W 1 

TTL 

CHIP 

1 

1 

30M 

53d 

74LS293FC 

54-293W 

TTL 

OTHER 

1 

1 

50M 

163d 

9LS163FC 

54LS163W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 


54 ♦ 

MM54HC390J 

54-390W 

CMS 

DIP 

3 

2 

20 M 

164d 

9LS163FM 

54LS163W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 


55 ♦ 

TC40H390F 

54-390W 

CMS 

FLAT P 

3 

2 

30M 

165d 

25LS163W 

54LS163W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

40M 

56 ♦ 

54LS390FM 

54-390W 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

20M 

166f 

54F163FM 

54LS163W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

120M 

57 ♦ 

S54LS390W 

54-390W 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

20M 

167f 

54LS163FM 

54LSI63W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 


58d 

SN54LS390W 

54-390W 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

35M 

168d 

54LS163W 

54LS163W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

30M 

59d 

SN74LS390W 

54-390W 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

20M 

169d 

74LS163FC 

54LS163W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 


60d 

SN54390W 

54-390W 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

35M 

170d 

74LS163W 

54LSI63W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

SOM 

61 ♦ 

TC40H393F 

54-393W 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

30M 

171 d 

AM25LS163FM 

54LS163W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

50M 

62 ♦ 

DM54LS393W 

54-393W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

35M 

172f 

DM54LS163AW 

54LS163W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

32M 

63 ♦ 

54LS393FM 

54-393W 

TTL 

FLAT P 

1 

2 

20 M 

173f 

S54LS163AW 

54LS163W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

25M 

64 ♦ 

S54LS393W 

54-393W 

TTL 

FLAT P 

1 

2 

25M 

174d 

SN54LS163AW 

54LS163W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

32M 

65d 

SN54LS393W 

54-393W 

TTL 

FLAT P 

1 

2 

35M 

175d 

SN54LS163W 

54LS163W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

25M 

66d 

SN74LS393W 

54-393W 

TTL 

FLAT P 

1 

2 

20M 

176d 

SN54S163W 

54LSI63W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

70M 

67d 

SN54393W 

54-393W 

TTL 

FLAT P 

1 

2 

35M 

177d 

SN74LS163AW 

54LS163W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

35M 

68d 

MC4050F 

54-450 

TTL 

FLAT P 

4 

1 

40M 

178 ♦ 

74F568SC 

54LS568 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

115M 

69d 

MC4051F 

54-451 

TTL 

FLAT P 

4 

1 

35M 

179d 

AM25LS2568FM 

54LS568W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

18M 

70d 

MC54452F 

54-452 

TTL 

FLAT P 

2 

2 

40 M 

180f 

AM25LS2568FMB 

54LS568W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

18M 

71d 

MC74452F 

54-452 

TTL 

FLAT P 

2 

2 

40M 

181 ♦ 

AM25LS2569FMB 

54LS568W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

18M 

72d 

MC54453F 

54-453 

TTL 

FLAT P 

2 

2 

40M 

182d 

SN54LS590W 

54LS590 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

35M 

73d 

MC74453F 

54-453 

TTL 

FLAT P 

2 

2 

40M 

183d 

SN54LS591W 

54LS591 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

35M 

74 ♦ 

54LS490FM 

54-490W 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

40M 

184d 

SN54LS592W 

54LS592 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

35M 

75 ♦ 

S54LS490W 

54-490W 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

35M 

185f 

CD74HC93M(A) 

54LS93 

CMS 

FLAT P 

1 

1 


76d 

SN54LS490W 

54-490W 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

35M 

186f 

CD74HCT93M(A) 

54LS93 

CMS 

FLAT P 

1 

1 


776 

SN74LS490W 

54-490W 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

40 M 

187d 

54LS93CH 

54LS93 

TTL 

CHIP 

1 

1 

32M 

786 

SN54490W 

54-490W 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

35M 

188d 

74LS93CH 

54LS93 

TTL 

CHIP 

1 

1 

32M 

79 ♦ 

74F569SC 

54-569 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

115M 

189d 

54LS93W 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

32M 

80d 

SN54LS569W 

54-569 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

25M 

190d 

74LS93W 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

32M 

81d 

AM25LS2569FM 

54-569W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

18M 

191 ♦ 

5493AFM 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

32M 

82d 

54LS90CH 

54-90W 

TTL 

CHIP 

3 

1 

32M 

192d 

7493AFC 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

40M 

83d 

74LS90CH 

54-90W 

TTL 

CHIP 

3 

1 

32M 

193d 

9393FC 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

10M 

84 ♦ 

54LS90FM 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

32M 

194d 

9393FM 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

10M 

85d 

54LS90W 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

32M 

195f 

DM54LS93W 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

42M 

86d 

74LS90W 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

32M 

196f 

DM5493AW 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

42M 

87 ♦ 

5490AFM 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

40 M 

197 ♦ 

DM5493W 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

32M 

88d 

7490AFC 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

40M 

198f 

S54LS93W 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

32M 

89d 

9390FC 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

10M 

199f 

S5493W 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

10M 

90d 

9390FM 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

10M 

200d 

SN54LS93W 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

42M 

91d 

DM54L90F 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

11M 

201 d 

SN74LS93W 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

16M 

92 ♦ 

DM54L90W 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

11M 

202d 

SN5493AW 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

42M 

93 ♦ 

DM54LS90W 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

42M 

203d 

SW5493H 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

18M 

94d 

DM74L90F 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

11M 

204d 

SW7493H 

54LS93 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

18M 

95 ♦ 

DM5490W 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

32M 

205d 

9LS93FC 

54LS93 

TTL 

OTHER 

1 

1 

32M 

96 ♦ 

S54LS90W 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

32M 

206d 

9LS93FM 

54LS93 

TTL 

OTHER 

1 

1 

32M 

97 ♦ 

S5490W 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

10M 

207 ♦ 

54LS93FM 

54LS93 

TTL 

OTHER 

1 

1 

32M 

98d 

SN54L90W 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

3.0M 

208d 

74LS93FC 

54LS93 

TTL 

OTHER 

1 

1 

32M 

99d 

SN54LS90W 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

42M 

209d 

MC5493F 

54LS93 

TTL 

OTHER 

1 

1 


lOOd 

SN74L90T 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

3.0M 

21 Od 

MC7493F 

54LS93 

TTL 

OTHER 

1 

1 


101d 

SN74LS90W 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

16M 

211 ♦ 

SFC493PM 

54LS93 

TTL 

OTHER 

1 

1 

18M 

102d 

SN5490AW 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

42M 

212d 

SN5493 

54LS93 

TTL 

OTHER 

1 

1 

18M 

103d 

SW5490H 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

18M 

213d 

SN5493S 

54LS93 

TTL 

OTHER 

1 

1 

18M 

104d 

SW7490H 

54-90W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

18M 

214d 

SN7493 

54LS93 

TTL 

OTHER 

1 

1 

18M 

105d 

9LS90FC 

54-90W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

32 M 

215d 

SN7493AW 

54LS93 

TTL 

OTHER 

1 

1 

18M 

106d 

9LS90FM 

54-90W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

32M 

216d 

US5493J 

54LS93 

TTL 

OTHER 

1 

1 

20 M 

107d 

74LS90FC 

54-90W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

32M 

217d 

US7493J 

54LS93 

TTL 

OTHER 

1 

1 

18M 

108d 

MC5490F 

54-90W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

10M 

218d 

ZN7493F 

54LS93 

TTL 

OTHER 

1 

1 

18M 

109d 

MC7490F 

54-90W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

10M 

219d 

SN54L93F 

54L93T 


FLAT P 

1 

1 

15M 

110d 

MC8390F 

54-90W 

TTL 

OTHER 

3 

1 

10M 

220d 

SN74L93F 

54L93T 


FLAT P 

1 

1 

15M 


197 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


197 





8. 

c 

OUNTERi 

% In Order of 

) (41Tvoe Coui 

(1)FEMI 
nter (5)( 

No. (2)Tech 
Jkts/Pka (61 

(3)Pkg 
Type 1 

Type 

Number 


E 


2J 

3J 

4j 

5J 




6J 

TJ 

tr 

3J 

4j 

5j 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 



NUMBER 



P 

PKG 





NUMBER 



P 

PKG 







E 


(Hz) 







E 


(Hz) 

Id 

DM54L93F 

54L93T 

ttl 

flat p 

1 

1 

15M 


111d 

SCL4160SE 

74-160N 

CMS 

UlF 

3 

1 

&5M 

2d 

DM74L93F 

54L93T 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

15M 


112d 

SN54HC160J 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

21M 

3^ 

DM76L93F 

54L93T 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

15M 


113d 

SN74HC160J(A) 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 


4 k 

DM86L93F 

54L93T 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

15M 


1144 

SN74HC160N 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

25M 

5d 

SN54L93W 

54L93T 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

3.0M 


115d 

SP74HC160J 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 

6d 

SN74L93T 

54L93T 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

3.0M 


116d 

SP74HC160N 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 

Ik 

74F168SC 

54S168 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

115M 


117 ♦ 

TC40H160P 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

17M 

8d 

SN54LS668W 

54S168W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

25M 


118 ♦ 

TC40160BP 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.5M 

9* 

54LS168FM 

54S168W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

25M 


119d 

TF4360AJ 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 

104 

S54LS168AW 

54S168W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

25M 


120d 

TF4360AN 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 

lid 

SN54LS168AW 

54S168W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

32M 


121 d 

TP4360AJ 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

2.5M 

12d 

SN54LS168W 

54S168W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

25M 


122d 

TP4360AN 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

2.5M 

13d 

SN54S168W 

54S168W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

70M 


123d 

UPD4160BC 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

4.0M 

14d 

SN74LS168W 

54S168W 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

25M 


124* 

HD74HC160FP 

74-160N 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

20M 

^ 5 k 

74F169SC 

54S169 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

115M 


125r 

SN74HC160D 

74-160N 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

25M 

16d 

SN54LS669W 

54S169W 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

25M 


126 ♦ 

40160BPC 

74-160N 

CMS 

OTHER 

3 

1 

8.0M 

174 

N74S169F 

54S169W 

TTL 

DIP 

1 

1 

40 M 


127 k 

CD54HC160F 

74-160N 

CMS 

OTHER 

3 

1 

20M 

18^ 

54LS169FM 

54S169W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

25M 


1284 

CD54HCT160F 

74-160N 

CMS 

OTHER 

3 

1 

20M 

19^ 

S54LS169AW 

54S169W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

25M 


1294 

CD74HC160E 

74-160N 

CMS 

OTHER 

3 

1 

20M 

20d 

SN54LS169AW 

54S169W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

32M 


1304 

CD74HCT160E 

74-160N 

CMS 

OTHER 

3 

1 

20M 

21d 

SN54LS169W 

54S169W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

25M 


131 d 

9LS160DC 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 


22d 

SN54S169W 

54S169W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

70M 


132d 

9LS160DM 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 


23d 

SN74LS169W 

54S169W 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

25M 


133d 

9LS160PC 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 


244 

MC684L 

6-84P 

DTL 

DIP 

3 

1 

500k 


134d 

25LS160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 

254 

MC684P 

6-84P 

DTL 

DIP 

3 

1 

500k 


1354 

54F160DM 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

120M 

264 

MC685L 

6-85P 

DTL 

DIP 

1 

1 

500k 


136d 

54LS160DM 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 


27 k 

MC685P 

6-85P 

DTL 

DIP 

1 

1 

500k 


137d 

54LS160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

28 ▼ 

74HC160N 

74-160 

CMS 

DIP 

3 

1 

28M 


1384 

74F160DC 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

120M 

29 t 

74HCT160N 

74-160 

CMS 

DIP 

3 

1 

13M 


139d 

74LS160DC 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 


304 

M54HC160FKA) 

74-160 

CMS 

DIP 

3 

1 

45M 


140d 

74LS160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

31 ♦ 

M74HC160B1(A) 

74-160 

CMS 

DIP 

3 

1 

20M 


1414 

74LS160PC 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 


324 

M74HC160F1(A) 

74-160 

CMS 

DIP 

3 

1 

20M 


1424 

93L10DC 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

13M 

33 ♦ 

MM54C160D 

74-160 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 


1434 

93L10DM 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

13M 

34 ♦ 

PC54HC160D(A) 

74-160 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 


1444 

93L10PC 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

13M 

354 

PC54HCT160D(A) 

74-160 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 


1454 

93S10DC 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

100M 

36 ♦ 

PC74HC160D(A) 

74-160 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 


1464 

93S10DM 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

100M 

37 ♦ 

PC74HC160P 

74-160 

CMS 

DIP 

3 

1 

20M 


1474 

93S10PC 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

100M 

38 ♦ 

PC74HCT160D(A) 

74-160 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 


1484 

931ODC 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

15M 

394 

PC74HCT160P 

74-160 

CMS 

DIP 

3 

1 

11M 


1494 

9310DM 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

15M 

404 

UPD74HC160C(A) 

74-160 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 


1504 

931OPC 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 


41 ♦ 

UPD74HC162C(A) 

74-160 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 


1514 

54160DM 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

42 t 

74HC160D 

74-160 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

28M 


1524 

74160DC 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

43 t 

74HCT160D 

74-160 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

13M 


153d 

AM25LS160DC 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

50M 

44 ♦ 

PC74HC160T 

74-160 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

20M 


154d 

AM25LS160DM 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

50M 

454 

PC74HCT160T 

74-160 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

11M 


155d 

AM25LS160PC 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

50M 

46 ♦ 

54F160ADM 

74-160 

TTL 

DIP 

3 

1 

120M 


1564 

DM74LS160AN 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

47 ♦ 

74F160ADC 

74-160 

TTL 

DIP 

3 

1 

120M 


1574 

DM74S160N 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

70M 

48 ♦ 

74F160APC 

74-160 

TTL 

DIP 

3 

1 

120M 


1584 

DM831 ON 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 

49 ♦ 

DM54ALS160AJ 

74-160 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


159d 

DM54160N 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 

504 

DM54LS160AJ 

74-160 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 


1604 

DM74160AN 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 

514 

DM74ALS160AJ 

74-160 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 


1614 

DM74160N 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 

524 

DM74ALS160AN 

74-160 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 


162d 

FJB93L10 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 

534 

DM74AS160J 

74-160 

TTL 

DIP 

3 

1 

75M 


163d 

FJB9310 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

45M 

544 

DM74AS160N 

74-160 

TTL 

DIP 

3 

1 

75M 


164d 

FLJ401-74160 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

554 

DN74LS160AP2 

74-160 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 


165d 

FLJ405-84160 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

564 

M74LS160AP 

74-160 

TTL 

DIP 

3 

1 

55M 


166r 

HD74LS160G 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

574 

N74F160AN(A) 

74-160 

TTL 

DIP 

3 

1 

120M+ 


1674 

HD74LS160P 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

584 

DN74LS160AP5 

74-160 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

32M 


1684 

M74ALS160AP 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

52M 

594 

N74F160AD(A) 

74-160 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

120Mf 


169d 

M74LS160P 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 

60d 

SN74LS160D 

74-160 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

32M 


1704 

M53360P 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

61d 

SN74S160D 

74-160 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

70M 


1714 

MB74LS160A 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

62d 

T157D1 

74-160N 


DIP 

3 

1 



1724 

MB74LS160AM 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

63d 

T157D2 

74-160N 


DIP 

3 

1 



1734 

MB450 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

64d 

T158D1 

74-160N 


DIP 

3 

1 



1744 

MB450M 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

65d 

T158D2 

74-160N 


DIP 

3 

1 



1754 

MB451 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

664 

883C4160B 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

12M 


1764 

MB451M 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

674 

40160BDC 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


177d 

MC8310L 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

28M 

684 

40160BDM 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


178d 

MC8310P 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

28M 

694 

BCL4160B 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

12M 


179d 

MC9310L 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

28M 

704 

CD40160BCJ 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

7.0M 


180d 

MIC9310-1D 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

15M 

714 

CD40160BCN 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

7.0M 


181 d 

MIC9310-5D 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

15M 

724 

CD40160BD 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.5M 


182d 

MIC54160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

734 

CD40160BE 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.5M 


183d 

MIC64160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

15M 

744 

CD40160BF 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.5M 


184d 

MIC74160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

754 

CD40160BMJ 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

7.0M 


185d 

MIC74160N 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

764 

HCC40160BD 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

12M 


1864 

N74LS160AF 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

774 

HCC40160BF 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

12M 


1874 

N74LS160AN 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

784 

HCF40160BE 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

_1_j 

12M 


188d 

N74160B 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

794 

HCF40160BF 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

12M 


1894 

N74160F 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

80d 

HD1-54C160 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.5M 


1904 

N74160N 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

81d 

HD1-74C160 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.5M 


191 4 

S54LS160AF 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

82 t 

HD74HC160P 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

20 M 


192d 

S54160B 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

834 

HEF40160 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

17M 


1934 

S54160F 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

844 

HEF40160B 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

12M 


194d 

SN54ALS160AJ 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

854 

HEF40160BD 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

14Mf 


195d 

SN54ALS160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

86d 

HEF40160BDF 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

17M 


196d 

SN54AS160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 


874 

HEF40160BP 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

14Mt 


1974 

SN54LS160AJ 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

884 

HEF40160BPN 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

17M 


198d 

SN54LS160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

894 

M40160BP 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.5M 


199d 

SN54S160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

100M 

904 

MC54HC160J(A) 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

30M 


200d 

SN74ALS160AN 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

914 

MC74HC160J(A) 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

30M 


201 ▼ 

SN74ALS160BN 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 

924 

MC74HC160N(A) 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

30M 


202d 

SN74ALS160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

934 

MC14160BAL 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


203 4 

SN74AS160N 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

75M 

94 ▼ 

MC14160BALD 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


204 4 

SN74LS160AJ 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

95 ▼ 

MC14160BALDS 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


205 4 

SN74LS160AN 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

96 t 

MC14160BALS 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


206d 

SN74LS160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

974 

MC14160BCL 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


207d 

SN74LS160N 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

98 t 

MC14160BCLD 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


208 4 

SN74S160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

100M 

99 ▼ 

MC14160BCLDS 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


209 4 

SN74S160N 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

100M 

100v 

MC14160BCLS 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


21 Od 

SN29310J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

1014 

MC14160BCP 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


21 Id 

SN29310N 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

102v 

MC14160BCPD 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


212d 

SN39310J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

103t 

MC14160BCPDS 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


213d 

SN54160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

104t 

MC14160BCPS 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


214d 

SN54160N 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

105* 

MC14160BD 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


215d 

SN74160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

1064 

MM74C160N 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 


2164 

SN74160N 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

1074 

MM74HC160J 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

25M 


217d 

SW74160J 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

1084 

MM74HC160N 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

25M 


218d 

TL74160N 

74-160N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

1094 

SCL4160B 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 


219t 

SN74ALS1608D 

74-160N 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

40M 

1 lOd 

SCL4160BD 

74-160N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.5M 


220 t 

SN74AS160D 

74-160N 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

75M 
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In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 



E 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

VI 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

4J 

T 

Y 

P 

E 

g-5 

CKTS 

PER 

PKG 

OPER. 

FREQ. 

(Hz) 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

_,_l“J * 1N» *VU 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

4j 

T 

Y 

P 

E 

5j 

CKTS 

PER 

PKG 

OPER. 

FREQ. 

(Hz) 

i# 

74F160PC 

74-160N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

120M 


ill# 

74F161DC 

74-161N ~ 

TTr~ 

w —1 

1 

1 

T2SM 

2# 

74160PC 

74-160N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

32M 


112# 

74F161PC 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

120M 

3d 

SN74ALS160N 

74-160N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

SOM 


113# 

74LS161DC 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 


k m 

74HC161N 

74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 

21M 


114d 

74LS161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 

Hi 

74HCT161N 

74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 

18M 


115# 

74LS161PC 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 


in 

BCL4161B 

74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 

12M 


116# 

93L16DC 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

13M 

mm 

iMif \MimBilhi 

74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 

45M 


117# 

93L16DM 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

13M 

m 


74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 

20M 


118# 

93L16PC 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

13M 

WEM 


74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 

20M 


119# 

93S16DC 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

100M 

10# 

MM54C161D 

74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 

3.0M 


120# 

93S16DM 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

100M 

114 

PC54HC1610(A) 

74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 

40M 


121# 

93S16PC 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

100M 

124 

PC54HCT161 D(A) 

74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 

40M 


122# 

9316DC 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

15M 


PC74HC161 D(A) 

74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 

40M 


123# 

9316DM 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

15M 


PC74HC161P 

74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 

40 M 


124# 

9316PC 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 



PC74HCT161 D(A) 

74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 

40M 


125# 

54161 DM 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

164 

PC74HCT161P 

74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 

15M 


126# 

74161 DC 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

17d 


74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 



127# 

74161 PC 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

184 


74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 

25M 


128d 

AM25LS161DC 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

SOM 

194 

UPD74HC161 C(A) 

74-161 

CMS 

DIP 

1 

1 

40M 


129d 

AM25LS161DM 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

50M 

20 ▼ 

74HC161D 

74-161 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

21M 


130d 

AM25LS161PC 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

50M 

21 T 

74HCT161D 

74-161 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

18M 


131# 

DM74LS161AN 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

224 

PC74HC161T 

74-161 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

40M 


132# 

DM74S161N 

74-161N 

TTL 

DIP 1 

1 

1 

70M 

234 

PC74HCT161T 

74-161 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

15M 


133d 

DM54161N 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

35M 

24 t 


74-161 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

25M 


134# 

DM74161 AN 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

35M 1 

25 1 

Mi-i63AuC 

/4-i6i 

i i L 

Dir 

1 

1 

120ivi 


i30t 

uivu4i6iN 

/4-161N 

1 iL 

uir 

i 

1 

3&ivi 

264 

74F163APC 

74-161 

TTL 

DIP 

1 

1 

120M 


136d 

FJB93L16 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

20M 

274 


74-161 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


137d 

FJB9316 

74-161N 

TTL 

DIP i 

1 

1 

45M 

284 

b ■■■■■■■■ 

74-161 

TTL 

DIP 

1 

1 

65M 


138d 

FLJ411-74161 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

294 


74-161 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 


139d 

FLJ415-84161 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

304 

• MrrHririrlM 

74-161 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 


140t 

HD74LS161G 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M i 

314 

DM74ALS161AN 

74-161 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 


141 ♦ 

HD74LS161P 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

324 

DM74AS161J 

74-161 

TTL 

DIP 

1 

1 

75M 


142# 

M74LS161AP 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

55M 

334 

DM74AS161N 

74-161 

TTL 

DIP 

1 

1 

75M 


143d 

M74LS161P 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 

344 


74-161 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 


144# 

M53361P 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

354 

f, wc 

74-161 

TTL 

DIP 

1 

1 

52M 


145# 

MB74LS161A 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

364 

I'M a 

74-161 

TTL 

DIP 

1 

1 

120Mt 


146# 

MB74LS161AM 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

374 

DN74LS161AP5 

74-161 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

32M 


147d 

MC8316L 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

28M 

384 

N74F161AD(A) 

74-161 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

120Mf 


148d 

MC8316P 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

28M 

39d 

SN74S161D 

74-161 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

70M 


149d 

MC9316L 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

28M 

404 

883C4161B 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

12M 


150d 

MIC9316-1D 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 


414 

40161BDC 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


151 d 

MIC9316-5D 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 


424 


74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


152d 

MIC54161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

434 


74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


153d 

MIC64161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

15M 

444 

CD40161BCJ 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

7.0M 


154d 

MIC74161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

454 

CD40161BCN 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

7.0M 


155d 

MIC74161N 

74-161N 

TTL 

DIP ! 

1 

1 

25M 

464 

CD40161BD 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.5M 


156# 

N74LS161 AD 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

474 

CD40161BE 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.5M 


157# 

N74LS161AN 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

484 

CD40161BF 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.5M 


158d 

N74161B 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

494 

CD40161BMJ 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

7.0M 


159# 

N74161F 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

504 

HCC40161BD 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

12M 


160# 

N74161N 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

514 

HCC40161BF 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

12M 


161# 

S54LS161AF 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

524 

HCF40161BE 

74-161N 

CMS 

t DiP 

1 

1 

12M 


162# 

S54161F 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

534 

HCF40161BF 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

12M 


163d 

SN54ALS161AJ 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

54d 

HD1-54C161 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.5M 


164t 

SN54ALS161BJ 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

22M 

55d 

HD1-74C161 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.5M 


165d 

SN54ALS161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 

56 ▼ 

HD74HC161P 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

20M 


166# 

SN54AS161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

65M 

57d 

HD14161B 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

1.0M 


167# 

SN54LS161AJ 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

584 

HEF40161 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

17M 


168d 

SN54LS161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

594 

HEF40161B 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

12M 


169d 

SN54S161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

100M 

604 

HEF40161BD 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

14Mt 


170d 

SN74ALS161AN 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 

61 d 

HEF40161BDF 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

17M 


171 ▼ 

SN74ALS161BN 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 

624 

HEF40161BP 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

14Mf 


172d 

SN74ALS161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 

634 

HEF40161BPN 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

17M 


173# 

SN74AS161N 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

75M 

644 


74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

3.5M 


174# 

SN74LS161AJ 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

654 


74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

30M 


175# 

SN74LS161AN 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

664 


74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

30M 


176d 

SN74LS161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

674 

MC74HC161N(A) 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

30M 


177d 

SN74LS161N 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

684 

MC14161BAL 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


178# 

SN74S161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

100M 

69 t 

MCI 4161 BALD 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


179# 

SN74S161N 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

100M 

70 ▼ 

MCI 4161 BALDS 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


180d 

SN29316J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

71 ▼ 

MC14161BALS 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


181 d 

SN29316N 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

724 

MC14161BCL 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


182d 

SN39316J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

73 ▼ 

MC14161BCLD 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


183# 

SN54161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

74 ▼ 

MC14161BCLDS 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


184d 

SN54161N 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

75 t 

MC14161BCLS 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


185d 

SN74161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 


MC14161BCP 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


186# 

SN74161N 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 



74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


187d 

SW74161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

Kkul 


74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


188d 

TL74161N 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 


MC14161BCPS 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


189d 

ZN54161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

KTSMarj 

MC14161BD 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 


190d 

ZN74161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

kSH 


74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

21M 


191 ▼ 

SN74ALS161BD 

74-161N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

*40M 


MM74C161N 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

3.0M 


192? 

SN74AS161D 

74-161N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

75M 



74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

25M 


193# 

S54LS161 AG 

74-161N 

TTL 

LLC 

1 

1 

25M 



74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

25M 


194d 

SN74ALS161N 

74-161N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

30M 


MN40161B 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

35M 


195d 

ZN54161E 

74-161N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

25M 


SCL4161B 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

3.0M 


196d 

ZN74161E 

74-161N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

25M 


SCL4161BD 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.5M 


197t 

74HC162N 

74-162 

CMS 

DIP 

3 

1 

26M 


SCL4161BE 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.5M 


198t 

74HCT162N 

74-162 

CMS 

DIP 

3 

1 

21M [ 


SN54HC161J 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

21M 


199# 

M54HC162F1 (A) 

74-162 

CMS 

DIP 

3 

1 

45M 

90d 

SP74HC161J 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

40 M 


200# 

M74HC162BKA) 

74-162 

CMS 

DIP 

3 

1 

20M 

91 d 

SP74HC161N 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

40 M 


201# 

M74HC162F1(A) 

74-162 

CMS 

DIP 

3 

1 

20M 

924 

TC40H161P 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

17M 


202# 

MM54C162D 

74-162 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 

934 

TC40161BP 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

3.5M 


203# 

PC54HC162D(A) 

74-162 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 

94d 

TF4361AJ 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

3.0M 


204# 

PC54HCT162D(A) 

74-162 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 1 


TF4361AN 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

3.0M 


205# 

PC74HC162D(A) 

74-162 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 


TP4361AJ 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

2.5M 


206# 

PC74HC162P 

74-162 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 

KKRH 

TP4361AN 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

2.5M 


207# 

PC74HCT162D(A) 

74-162 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 


UPD4161BC 

74-161N 

CMS 

DIP 

1 

1 

4.0M 


208# 

PC74HCT162P 

74-162 

CMS 

DIP 

3 

1 

20M 

KkTI 

HD74HC161FP 

74-161N 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

20M 


209 ▼ 

74HC162D 

74-162 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

26M 

1004 

CD54HC161F 

74-161N 

CMS 

OTHER 

1 

1 

20M 


210v 

74HCT162D 

74-162 

CMS 

FLAT P 

3 

- T1 

21M 

1014 

CD54HCT161F 

74-161N 

CMS 

OTHER 

1 

1 

20M 


211# 

PC74HC162T 

74-162 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

40M 

1024 

CD74HC161E 

74-161N 

CMS 

OTHER 

1 

1 

20M 


212# 

PC74HCT162T 

74-162 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

20M 

Mil 

CD74HCT161E 

74-161N 

CMS 

OTHER 

1 

1 

20M 


213# 

54F162ADM 

74-162 

TTL 

DIP 

3 

1 

120M 


9LS161DC 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 



214# 

74F162ADC 

74-162 

TTL 

DIP 

3 

1 

120M 

mm 

9LS161DM 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 



215# 

74F162APC 

74-162 

TTL 

DIP 

3 

1 

120M 


9LS161PC 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 



216# 

DM54ALS162AJ 

74-162 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


25LS161J 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 


217# 

DM54AS162J 

74-162 

TTL 

DIP 

3 

1 

65M 


54F161DM 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

120M 


218# 

DM54LS162AJ 

74-162 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

11094 

54LS161 DM 

74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 



219# 

DM74ALS162AJ 

74-162 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 



74-161N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 

_ 

220# 

DM74ALS162AN 

74-162 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 
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8. 

c 

0UNTER5 

% In Order of 

) (4)Tvoe Cou 

(1)FEMI 
nter (5)C 

No. (2)Tech 
kfs/Pka (6) 

(3)Pkg 

Type 

Type 

dumber 


6J 

D 

2J 

3J 

4 1 

5J 




6J 

LI 

Ll 

3J 

4 

5| 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

1 

(XT'S 

OPER. 


LINE 

' TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 



NUMBER 



P 

PKG 





NUMBER 



P 

PKG 







E 


(Hz) 







E 


(Hz) 

ie 

DM74AS162J 

74-162 

TTL 

UIF 

3 

1 

75M 


Ill ♦ 

N74LS162AF 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

2* 

DM74AS162N 

74-162 

TTL 

DIP 

3 

1 

75M 


112# 

N74LS162AN 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

34 

DN74LS162AP2 

74-162 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 


113d 

N74162B 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

44 

N74F162AN(A) 

74-162 

TTL 

DIP 

3 

1 

120Mf 


1144 

N74162F 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

5* 

DN74LS162AP5 

74-162 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

32M 


1154 

N74162N 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

6# 

N74F162AD(A) 

74-162 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

120M+ 


1164 

S54LS162AF 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

7* 

SN74S162D 

74-162 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

70M 


117d 

S54162B 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

84 

883C4162B 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

12M 


1184 

S54162E 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

94 

40162BDC 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


1194 

S54162F 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

104 

40162BDM 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


120d 

SN54ALS162AJ 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

114 

40162BPC 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


121 d 

SN54ALS162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

124 

BCL4162B 

74-162N 

CMS 

DIP 

. 3 

1 

12M 


122d 

SN54AS162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 


134 

CD40162BCJ 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

7.0M 


1234 

SN54LS162AJ 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

144 

CD40162BCN 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

7.0M 


124d 

SN54LS162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

154 

CD40162BD 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.5M 


1254 

SN54S162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

70M 

164 

CD40162BE 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.5M 


126d 

SN74ALS162AN 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

174 

CD40162BF 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.5M 


127t 

SN74ALS162BN 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 

184 

CD40162BMJ 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

7.0M 


128d 

SN74ALS162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

194 

HCC40162BD 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

12M 


129* 

SN74AS162N 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

75M 

204 

HCC40162BF 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

12M 


130* 

SN74LS162AJ 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

214 

HCF40162BE 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

12M 


131 4 

SN74LS162AN 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

224 

HCF40162BF 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

12M 


132d 

SN74LS162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

23d 

HD1-54C162 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.5M 


133d 

SN74LS162N 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

24d 

HD1-74C162 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.5M 


134d 

SN74S162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

70M 

25 ▼ 

HD74HC162P 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

20M 


1354 

SN74S162N 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

70M 

264 

HEF40162 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

17M 


136i 

SN54162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

274 

HEF40162B 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

12M 


137d 

SN54162N 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

284 

HEF40162BD 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

14Mf 


138d 

SN74162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

29d 

HEF40162BDF 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

17M 


1394 

SN74162N 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

304 

HEF40162BP 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

14M+ 


140d 

SW74162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

31 4 

HEF40162BPN 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

17M 


141 d 

TL74162N 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

324 

M40162BP 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.5M 


142t 

SN74ALS162BD 

74-162N 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

40M 

334 

MC54HC162J(A) 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

30M 


143t 

SN74AS162D 

74-162N 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

75M 

344 

MC74HC162J(A) 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

30M 


144f 

74162PC 

74-162N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

25M 

354 

MC74HC162N(A) 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

30M 


145d 

SN74ALS162N 

74-162N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

30M 

364 

MC14162BAL 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


146t 

74HC163N 

74-163 

CMS 

DIP 

1 

1 

26M 

37 ▼ 

MC14162BALD 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


147t 

74HCT163N 

74-163 

CMS 

DIP 

1 

1 

21M 

38 t 

MC14162BALDS 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


1484 

BCL4163B 

74-163 

CMS 

DIP 

1 

1 

12M 

39* 

MC14162BALS 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


1494 

M54HC163FKA) 

74-163 

CMS 

DIP 

1 

1 

45M 

404 

MC14162BCL 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


150f 

M74HC163B1(A) 

74-163 

CMS 

DIP 

1 

1 

20M 

41 ▼ 

MC14162BCLD 

74-162N 


DIP 

3 

1 

8.0M 


151 ♦ 

M74HC163F1(A) 

74-163 

CMS 

DIP 

1 

1 

20M 

42 ▼ 

MC14162BCLDS 

74-162N 


DIP 

3 

1 

8.0M 


152t 

MM54C163D 

74-163 

CMS 

DIP 

1 

1 

3.0M 

43 ▼ 

MC14162BCLS 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


1534 

PC54HC163D(A) 

74-163 

CMS 

DIP 

1 

1 

40M 

444 

MC14162BCP 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


154^ 

PC54HCT163D(A) 

74-163 

CMS 

DIP 

1 

1 

40M 

45 ▼ 

MC14162BCPD 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


155* 

PC74HC163D(A) 

74-163 

CMS 

DIP 

1 

1 

40M 

46 ▼ 

MC14162BCPDS 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


156* 

PC74HC163P 

74-163 

CMS 

DIP 

1 

1 

18M 

47 ▼ 

MC14162BCPS 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


1574 

PC74HCT163D(A) 

74-163 

CMS 

DIP 

1 

1 

40M 

48 ▼ 

MC14162BD 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 


1584 

PC74HCT163P 

74-163 

CMS 

DIP 

1 

1 

17M 

494 

MM74C162N 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 


1594 

UPD74HC163C(A) 

74-163 

CMS 

DIP 

1 

1 

40M 

504 

MM74HC162J 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

25M 


160t 

74HC163D 

74-163 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

26M 

51 4 

MM74HC162N 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

25M 


161 ▼ 

74HCT163D 

74-163 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

21M 

524 

SCL4162B 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 


1624 

PC74HC163T 

74-163 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

18M 

53d 

SCL4162BD 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.5M 


1634 

PC74HCT163T 

74-163 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

17M 

54d 

SCL4162BE 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.5M 


1644 

54F161ADM 

74-163 

TTL 

DIP 

1 

1 

120M 

55d 

SN54HC162J(A) 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 



1654 

54F163ADM 

74-163 

TTL 

DIP 

1 

1 

120M 

56d 

SN74HC162J(A) 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 



1664 

74F161ADC 

74-163 

TTL 

DIP 

1 

1 

120M 

574 

SN74HC162N 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

25M 


1674 

74F161APC 

74-163 

TTL 

DIP 

1 

1 

120M 

58d 

SP74HC162J 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 


1684 

DM54ALS163AJ 

74-163 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

59d 

SP74HC162N 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 


1694 

DM54AS163J 

74-163 

TTL 

DIP 

1 

1 

65M 

604 

TC40H162P 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

17M 


1704 

DM54LS163AJ 

74-163 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

61 4 

TC40162BP 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.5M 


1714 

DM74ALS163AJ 

74-163 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 

62d 

TF4362AJ 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 


1724 

DM74ALS163AN 

74-163 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 

63d 

TF4362AN 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

3.0M 


1734 

DM74AS163J 

74-163 

TTL 

DIP 

1 

1 

75M 

64d 

TP4362AJ 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

2.5M 


1744 

DM74AS163N 

74-163 

TTL 

DIP 

1 

1 

75M 

65d 

TP4362AN 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

2.5M 


1754 

DN74LS163AP2 

74-163 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

66d 

UPD4162BC 

74-162N 

CMS 

DIP 

3 

1 

4.0M 


1764 

M74ALS163AP 

74-163 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 

67 t 

HD74HC162FP 

74-162N 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

20M 


1774 

DN74LS163AP5 

74-163 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

32M 

68 ▼ 

SN74HC162D 

74-162N 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

25M 


1784 

SN74S163D 

74-163 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

70M 

694 

CD54HC162F 

74-162N 

CMS 

OTHER 

3 

1 

20M 


1794 

40163BDC 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

704 

CD54HCT162F 

74-162N 

CMS 

OTHER 

3 

i 

20M 


1804 

40163BDM 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

714 

CD74HC162E 

74-162N 

CMS 

OTHER 

3 

1 

20M 


181 4 

40163BPC 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

724 

CD74HCT162E 

74-162N 

CMS 

OTHER 

3 

1 

20M 


1824 

CD40163BCJ 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

7.0M 

73d 

9LS162DC 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 



1834 

CD40163BCN 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

7.0M 

74d 

9LS162DM 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 



1844 

CD40163BD 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.5M 

75d 

9LS162PC 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 



1854 

CD40163BE 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.5M 

76d 

25LS162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 


1864 

CD40163BF 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.5M 

77d 

25LS163J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 


1874 

CD40163BMJ 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

7.0M 

784 

54F162DM 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

120M 


1884 

HCC40163BD 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

12M 

79d 

54LS162DM 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 



1894 

HCC40163BF 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

12M 

80d 

54LS162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 


1904 

HCF40163BE 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

12M 

81d 

54LS163J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 


191 4 

HCF40163BF 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

12M 

824 

74F162DC 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

120M 


1924 

HEF40163 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

17M 

834 

74F162PC 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

120M 


1934 

HEF40163B 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

12M 

84d 

74LS162DC 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 



1944 

HEF40163BD 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

14M+ 

85d 

74LS162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 


195d 

HEF40163BDF 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

17M 

864 

74LS162PC 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 



1964 

HEF40163BP 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

14Mf 

87d 

54162DM 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 


1974 

HEF40163BPN 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

17M 

88d 

74162DC 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1984 

MC14163BAL 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

89d 

AM25LS162DC 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

i 

50 M 


199v 

MC14163BALD 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

90d 

AM25LS162DM 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

50M 


200 ▼ 

MC14163BALDS 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

91 d 

AM25LS162PC 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

50 M 


201 t 

MC14163BALS 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

924 

DM74LS162AN 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 


2024 

MC14163BCL 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

934 

DM74S162N 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

70M 


203 ▼ 

MC14163BCLD 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

94d 

DM54162N 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 


204 t 

MC14163BCLDS 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

954 

DM74162AN 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 


205 ▼ 

MC14163BCLS 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

964 

DM74162N 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 


2064 

MC14163BCP 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

97d 

FLJ421-74162 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 


207 ▼ 

MC14163BCPD 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

98d 

FLJ425-84162 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 


208 ▼ 

MC14163BCPDS 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

99 ▼ 

HD74LS162G 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


209 ▼ 

MC14163BCPS 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

1004 

HD74LS162P 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


210t 

MC14163BD 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.0M 

1014 

M74ALS162AP 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 


2114 

SCL4163B 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

3.0M 

1024 

M74LS162AP 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

55M 


212d 

SCL4163BD 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.5M 

103d 

M74LS162P 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 


213d 

SCL4163BE 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

8.5M 

1044 

M53362P 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


2144 

TC40163BP 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

3.5M 

1054 

MB74LS162A 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


215d 

TF4363AJ 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

3.0M 

1064 

MB74LS162AM 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


216d 

TF4363AN 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

3.0M 

107d 

MIC54162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


217d 

TP4363AJ 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

2.5M 

108d 

MIC64162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


218d 

TP4363AN 

74-163N 

CMS 

DIP 

1 

1 

2.5M 

109d 

MIC74162J 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


2194 

CD54HC163F 

74-163N 

CMS 

OTHER 

1 

1 

20M 

1 lOd 

MIC74162N 

74-162N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


2204 

CD54HCT163F 

74-163N 

CMS 

OTHER 

1 

1 

20M 
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8. 

c 

DUNTERS 

In Order of (1)FEMI 
(4)Tvoe Counter (5)C 

No. (2)Tech (3)Pkg Type 
kts/Pkg (6)Tvpe Number 



D 

!■ 

E 

4 1 

5 




u 

2J 


4! 

5 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 

LINE 


FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 



NUMBER 



P 

PKG 




NUMBER 



P 

PKG 







E 


JHz) _ 






E 


(Hz) _ 

14 

CD74HC163E 

74-163N “ 

mim 

OTHER 

1 

1 

2 m r 

111d 

N8291A 

74-177N ~ 1 

TTL 

T5T V 

1 

1 

60 M 

24 

CD74HCT163E 

74-163N 

CMS 

OTHER 

1 

1 

20M 

1124 

N8291F 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

20M 

3d 

9LS163DC 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 


1134 

N8291N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

20M 

4d 

9LS163DM 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 


114d 


74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

10M 

5d 

9LS163PC 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 


1154 


74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

5.0M 

64 

54F163DM 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

120M 

1164 

N8293N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

5.0M 

74 

54LS163DM 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 


117d 

S54LS197A 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 

84 

74F163DC 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

120M 

1184 

S54LS197F 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 

94 

74F163PC 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

120M 

1194 

S8281F 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

10M 

104 

74LS163DC 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 


120d 

S8291A 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

60M 

lid 

74LS163J 

74-163N l 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 

1214 

S8291F 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

20M 

124 

74LS163PC 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 


122d 

S8293A 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

10M 

134 

54163DM 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

1234 

S8293F 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

5.0M 

144 

74163DC 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

124d 

SE1281A 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

154 

74163PC 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

1254 

SN54LS197J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 

16d 

AM25LS163DM 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

50M 

126d 

SN54LS197N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

50M 

174 

DM74163AN 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

35M 

1274 

SN54S197J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

140M 

184 

DM74163N 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

35M 

1284 

SN74LS197J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 

19d 

FLJ431-74163 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

1294 

SN74LS197N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 

20d 

FLJ435-84163 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

130d 

SN74S197J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

140M 

21d 

M74LS163P 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 

1314 

SN74S197N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

140M 

224 

M53363P 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

132d 

SN54177J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

SOM 

234 

MB74LS163A 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

1334 

SN54197J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

70M 

244 

MB74LS163AM 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

134d 

SN74177J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

50M 

254 

N74LS163AD 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

1354 

SN74177N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

50 M 

264 

N74LS163AN 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

136d 

SN74197J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

70M 

27d 

N74163B 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

1374 

SN74197N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

70M 

284 

N74163F 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

138d 

TL74197N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

70M 

294 

N74163N 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

139d 

ZN54197J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

50M 

304 

S54LS163AF 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

140d 

ZN74197J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

SOM 

31d 

S54163B 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

1414 

N74LS197D 

74-177N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

30M 

324 

S54163E 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

142d 

9LS197DC 

74-177N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

60M 

334 

S54163F 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

143d 

9LS197DM 

74-177N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

60M 

34d 

SN54ALS163J 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 

144d 

9LS197PC 

74-177N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

60M 

354 

SN54LS163AJ 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

145d 

54LS197DM 

74-177N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

60M 

36d 

SN54LS163J 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

1464 

74LS197DC 

74-177N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

60M 

374 

SN54S163J 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

70M 

1474 

74LS197PC 

74-177N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

60M 

38 ▼ 

SN74ALS163BN 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 

1484 

54197DM 

74-177N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

70M 

394 

SN74AS163N 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

75M 

1494 

74197DC 

74-177N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

70M 

404 

SN74LS163AJ 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

150d 

MC8281L 

74-177N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

25M 

414 

SN74LS163AN 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

151 d 

MC54177L 

74-177N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

35M 

42d 

SN74LS163J 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

152d 

MC74177L 

74-177N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

35M 

43d 

SN74LS163N 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

153d 

N8281A 

74-177N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

25M 

44d 

SN74S163J 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

70M 

154d 

S8281A 

74-177N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

25M 

454 

SN74S163N 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

70M 

155d 

ZN54197E 

74-177N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

50M 

464 

SN54163J 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

156d 

ZN74197E 

74-177N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

50 M 

47d 

SN74163J 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

157y 

74HC190N 

74-190 

CMS 

DIP 

3 

1 

14M 

484 

SN74163N 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

158t 

74HCT190N 

74-190 

CMS 

DIP 

3 

1 

13M 

49d 

TL74163N 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

1594 

MC54HC190J(A) 

74-190 

CMS 

DIP j 

3 

1 


50d 

ZN54163J 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

1604 

MC74HC190J(A) 

74-190 

CMS 

DIP 

3 

1 


51d 

ZN74163J 

74-163N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

1614 

MC74HC190N(A1 

74-190 

CMS 

DIP 

3 

1 


52 ▼ 

SN74ALS163BD 

74-163N 

TTL 

: LAT P 

1 

1 

40M 

1624 

PC54HC190D 

74-190 

CMS 

DIP | 

3 

1 

40M 

53 ▼ 

SN74AS163D 

74-163N 

TTL 

=LAT P 

1 

1 

75M 

1634 

PC54HCT190D(A) 

74-190 

CMS 

DIP | 

3 

1 

40M 

54d 

ZN54163E 

74-163N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

25M 

1644 

PC74HC190D(A) 

74-190 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 

55d 

ZN74163E 

74-163N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

25M 

1654 

PC74HC190P 

74-190 

CMS 

DIP 

3 

1 

10M 

56d 

SP74HC176J 

74-176N 

CMS 

DIP 

3 

1 

50M 

1664 

PC74HCT190D(A) 

74-190 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 

57d 

SP74HC176N 

74-176N 

CMS 

DIP 

3 

1 

50M 

1674 

PC74HCT190P 

74-190 

CMS 

DIP 

3 

1 

11M 

584 

54176DM 

74-176N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 

168t 

74HC190D 

74-190 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

14M 

594 

74176DC 

74-176N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 

169t 

74HCT190D 

74-190 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

13M 

604 

74176PC 

74-176N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 

1704 

PC74HC190T 

74-190 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

10M 

614 

DM54176J 

74-176N 

TTL 

DIP 

3 

1 

45M 

1714 

PC74HCT190T 

74-190 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

11M 

624 

DM74176J 

74-176N 

TTL 

DIP 

3 

1 

45M 

1724 

CD54HC190F 

74-190 

CMS 

OTHER 

3 

1 

13M 

634 

DM74176N 

74-176N 

TTL 

DIP 

3 

1 

45M 

1734 

CD54HCT190F 

74-190 

CMS 

OTHER 

3 

1 

13M 

64d 

FLJ565-84176 

74-176N 

TTL 

DIP 

3 

1 

50M 

1744 

CD74HC190E 

74-190 

CMS 

OTHER 

3 

1 

16M ! 

654 

M74LS196P 

74-176N 

TTL 

DIP 

3 

1 

80M 

1754 

CD74HCT190E 

74-190 

CMS 

OTHER 

3 

1 

16M ! 

66d 

MC74176P 

74-176N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 

1764 

54F190DM 

74-190 

TTL 

DIP 

3 

1 

125M 

674 

SN54176J 

74-176N 

TTL 

DIP 

3 

1 

50M 

1774 

74F190DC 

74-190 

TTL 

DIP 

3 

1 

125M 

68d 

SN74176J 

74-176N 

TTL 

DIP 

3 

1 

50M 

1784 

74F190PC 

74-190 

TTL 

DIP 

3 

1 

125M 

694 

SN74176N 

74-176N 

TTL 

DIP 

3 

1 

50M 

1794 

DM54ALS190J 

74-190 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 

70d 

MC54176L 

74-176N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

35M | 

1804 

DM54LS190J 

74-190 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

71d 

MC74176L 

74-176N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

35M 

1814 

DM74ALS190J 

74-190 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

724 

SN74LS197D 

74-177 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

40M 

1824 

DM74ALS190N 

74-190 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

734 

SN74S197D 

74-177 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

140M 

1834 

DN74LS190P2 

74-190 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

74d 

SP74HC177J 

74-177N 

CMS 

DIP 

1 

1 

45M 

184y 

HD74LS190G 

74-190 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 

75d 

SP74HC177N 

74-177N 

CMS 

DIP 

1 

1 

45M 

1854 

HD74LS190P 

74-190 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 

76d 

NE8281A 

74-177N 

DTL 

OTHER 

1 

1 

25M 

1864 

M74ALS190P 

74-190 

TTL 

DIP 

3 

1 

23M 

77d 

SE8281A 

74-177N 

DTL 

OTHER 

1 

1 

25M 

1874 

N74F190N(A) 

74-190 

TTL 

DIP 

3 

1 

125Mf 

78d 

54LS197J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

45M 

1884 

DN74LS190P5 

74-190 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

25M 

79d 

74LS197J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

45M 

1894 

N74F190D(A) 

74-190 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

125Mf 

804 

54177DM 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

2.0M 

1904 

SN74LS190D 

74-190 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

25M 

814 

74177DC 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

2.0M 

191 ▼ 

HD74HC190P 

74-190N 

CMS 

DIP 

3 

1 

20M 

824 

74177PC 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

2.0M 

1924 

MM54HC190J(A) 

74-190N 

CMS 

DIP 

3 

1 

15M 

834 

74197PC 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

70M 

1934 

MM74HC190J(A) 

74-190N 

CMS 

DIP 

3 

1 

18M 

844 

DM74LS197N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 

1944 

MM74HC190NfA) 

74-190N 

CMS 

DIP 

3 

1 

18M 

854 

DM74S197N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

100M 

1954 

SN54HC190J 

74-190N 

CMS 

DIP 

3 

1 

14M 

864 

DM7281J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

45M 

196d 

SN74HC190J(A) 

74-190N 

CMS 

DIP 

3 

1 


874 

DM8281J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

45M 

1974 

SN74HC190N 

74-190N 

CMS 

DIP 

3 

1 

17M 

884 

DM8281N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

45M 

198y 

HD74HC190FP 

74-190N 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

20M 

894 

DM54177J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

45M 

199d 

9LS190DC 

74-190N 

TTL 

DIP 

1 

1 

35M 

904 

DM54197J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

50 M 

2004 

MC54F190J(A) 

74-190N 

TTL 

DIP 

1 

1 

110M 

914 

DM74177J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

45M 

201 d 

9LS190DM 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 

924 

DM74177N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

45M 

202d 

9LS190PC 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 

93d 

DM74197J 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

50M 

203d 

25LS190J 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 

944 

DM74197N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

50M 

204d 

54LS190DM 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 

95d 

FJB93197 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

70M 

205d 

54LS190J 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

96d 

FLJ391-74197 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

70M 

206d 

74LS190DC 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 

97d 

FLJ395-84197 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

70M 

207d 

74LS190J 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

98d 

FLJ561-74177 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

50M 

2084 

74LS190PC 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 

99d 

FLJ565-84177 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

50M 

209d 

54190DM 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

1004 

M74LS197P 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

SOM 

21 Od 

74190DC 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

101 d 

MC74177P 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

35M 

21 Id 

AM25LS190DC 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

102d 

N74LS197A 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 

212d 

AM25LS190DM 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

1034 

N74LS197N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 

213d 

AM25LS190PC 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

104d 

N74S197A 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

100M 

2144 

DM74LS190N 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

1054 

N74S197F 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

100M 

2154 

DM54190J 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

106d 

N82S91A 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

100M 

2164 

DM74190J 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

1074 

N82S91F 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

42M 

2174 

DM74190N 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

1084 

N82S91N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

42M 

218d 

FJB93190 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

1094 

N8281F 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

10M 

219d 

FLJ201-74190 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

1104 

N8281N 

74-177N 

TTL 

DIP 

1 

1 

10M 

220d 

FLJ205-84190 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 
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8. 

C 

OUNTER: 

% In Order of 

) (4)Type Cou 

(1)FEMI 
nter (5)C 

No. (2)Tech (3)Pkg Type 
)kts/Pkg (6)Type Number 


SJ 

D 

2J 

a 

4 

5 




6J 

D 

2J 

a 1 

4T 

5j 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 



NUMBER 



P 

PKG 





NUMBER 



P 

PKG 







E 


.(Hz). 







E 


(Hz) 

U 

N/I74LS19GP 

74-190N 

TTL 

DTP 

3 

1 

40M 


1114 

N74191N 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

20M 

2f 

M53390P 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1124 

S54LS191F 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

20M 

3 ♦ 

MB74LS190 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 


113d 

S54191B 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


MB74LS190M 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 


1144 

S54191F 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

20M 

54 

MB456 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 


115d 

SN54ALS191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

6# 

MB456M 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 


1164 

SN54LS191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

7» 

MB457 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 


117d 

SN74ALS191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

6* 

MB457M 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 


1184 

SN74ALS191N 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 

9 ♦ 

MC74F190J(A) 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

110M 


1194 

SN74LS191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

10# 

MC74F190N(A) 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

110M 


1204 

SN74LS191N 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

lid 

MIC54190J 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1214 

SN54191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

12d 

MIC64190J 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


122d 

SN54191N 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

13d 

MIC74190J 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


123d 

SN74191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25 M 

14d 

MIC74190N 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1244 

SN74191N 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

15f 

N74LS190F 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 


125d 

TL74191N 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

16# 

N74LS190N 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 


126d 

ZN54191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

17d 

N74190B 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1274 

ZN74191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

18# 

N74190F 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 


128d 

MIC64191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

19f 

N74190N 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 


1294 

N74LS191D 

74-191N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

20M 

20# 

S54LS190F 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 


130r 

SN74ALS191D 

74-191N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

30M 

21d 

S54190B 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


131 4 

74191 PC 

74-191N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

25M 

22 ♦ 

S54190F 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 


132d 

ZN54191E 

74-191N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

25M 

23d 

SN54ALS190J 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1334 

ZN74191E 

74-191N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

25M 

24# 

SN54LS190J 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


134t 

74HC192N 

74-192 

CMS 

DIP 

3 

1 

21M 

25d 

SN74ALS190J 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


135t 

74HCT192N 

74-192 

CMS 

DIP 

3 

1 

25M 

26# 

SN74ALS190N 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1364 

883C4192B 

74-192 

CMS 

DIP 

3 

1 

11M 

27 ♦ 

SN74LS190J 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1374 

MC54HC192J(A) 

74-192 

CMS 

DIP 

3 

1 


28* 

SN74LS190N 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1384 

MC74HC192J(A) 

74-192 

CMS 

DIP 

3 

1 


29 ♦ 

SN54190J 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1394 

MC74HC192N(A) 

74-192 

CMS 

DIP 

3 

1 


30d 

SN54190N 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1404 

PC54HC192D(A) 

74-192 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 

31d 

SN74190J 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1414 

PC54HCT192D(A) 

74-192 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 

32 4 

SN74190N 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1424 

PC74HC192D(A) 

74-192 

CMS 

DIP 

3 

1 

40M 

33d 

TL74190N 

74-190N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1434 

PC74HC192P 

74-192 

CMS 

DIP 

3 

1 

30M 

34 t 

SN74ALS190D 

74-190N 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

25M 


1444 

PC74HCT192P 

74-192 

CMS 

DIP 

3 

1 

30M 

35 ♦ 

74190PC 

74-190N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

25M 


1454 

UPD74HC192C(A) 

74-192 

CMS 

DIP 

3 

1 

27M 

36 ▼ 

74HC191N 

74-191 

CMS 

DIP 

1 

1 

19M 


146t 

74HC192D 

74-192 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

21M 

37 t 

74HCT191N 

74-191 

CMS 

DIP 

1 

1 

16M 


147* 

74HCT192D 

74-192 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

25M 

384 

MC54HC191J(A) 

74-191 

CMS 

DIP 

1 

1 



1484 

PC74HC192T(A) 

74-192 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

30M 

39 ♦ 

MC74HC191J(A) 

74-191 

CMS 

DIP 

1 

1 



1494 

PC74HCT192T 

74-192 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

30M 

404 

MC74HC191N(A) 

74-191 

CMS 

DIP 

1 

1 



1504 

54F192DM 

74-192 

TTL 

DIP 

3 

1 

125M 

41 ♦ 

PC54HC191D(A) 

74-191 

CMS 

DIP 

1 

1 

40M 


151 4 

74F192DC 

74-192 

TTL 

DIP 

3 

1 

125M 

424 

PC54HCT191 D(A) 

74-191 

CMS 

DIP 

1 

1 

40M 


1524 

74F192PC 

74-192 

TTL 

DIP 

3 

1 

125M 

43 ♦ 

PC74HC191D(A) 

74-191 

CMS 

DIP 

1 

1 

40M 


1534 

DM54ALS192J 

74-192 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 

44# 

PC74HC191P 

74-191 

CMS 

DIP 

1 

1 

13M 


1544 

DM54LS192J 

74-192 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

45 ♦ 

PC74HCT1910(A) 

74-191 

CMS 

DIP 

1 

1 

40M 


1554 

DM74ALS192J 

74-192 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

46# 

PC74HCT191P 

74-191 

CMS 

DIP 

1 

1 

13M 


1564 

DM74ALS192N 

74-192 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

47 t 

74HC191D 

74-191 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

19M 


1574 

DN74LS192P2 

74-192 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

48 ▼ 

74HCT191D 

74-191 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

16M 


1584 

M74ALS192P 

74-192 

TTL 

DIP 

3 

1 

23 M 

49* 

PC74HC191T 

74-191 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

13M 


1594 

MC74F192N(A) 

74-192 

TTL 

DIP 

3 

1 

125M 

50# 

PC74HCT191T 

74-191 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

13M 


1604 

N74F192N(A) 

74-192 

TTL 

DIP 

3 

1 

125 f 

51 ♦ 

54F191DM 

74-191 

TTL 

DIP 

1 

1 

125M 


1614 

DN74LS192P5 

74-192 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

32M 

52# 

74F191DC 

74-191 

TTL 

DIP 

1 

1 

125M 


1624 

N74F192D(A) 

74-192 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

125 t 

53 ♦ 

74F191PC 

74-191 

TTL 

DIP 

1 

1 

125M 


1634 

SN74LS192D 

74-192 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

32M 

54 ♦ 

DM54ALS191J 

74-191 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


1644 

40192BDC 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

5.0M 

554 

DM54LS191J 

74-191 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


1654 

40192BDM 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

5.0M 

56# 

DM74ALS191J 

74-191 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 


1664 

40192BPC 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

5.0M 

57 ♦ 

DM74ALS191N 

74-191 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 


1674 

BCL4192B 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

11M 

58 ♦ 

DN74LS191P2 

74-191 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


1684 

CD54HC192F 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

13M 

594 

M74ALS191P 

74-191 

TTL 

DIP 

1 

1 

28M 


1694 

CD54HCT192F 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

13M 

60 ♦ 

N74F191N(A) 

74-191 

TTL 

DIP 

1 

i 

125Mt 


1704 

CD74HC192E 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

16M 

61 ♦ 

DN74LS191P5 

74-191 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

25M 


1714 

CD74HCT192E 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

16M 

624 

N74F191D(A) 

74-191 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

125Mf 


1724 

CD40192BCJ 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

7.5M 

63» 

SN74LS191D 

74-191 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

25M 


1734 

CD40192BCN 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

7.5M 

64 ♦ 

CD54HC191F 

74-191N 

CMS 

DIP 

1 

1 

13M 


1744 

CD40192BD 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 

65 ♦ 

CD54HCT191F 

74-191N 

CMS 

DIP 

1 

1 

13M 


1754 

CD40192BE 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 

664 

CD74HC191E 

74-191N 

CMS 

DIP 

1 

1 

16M 


1764 

CD40192BF 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 

674 

CD74HCT191E 

74-191N 

CMS 

DIP 

1 

1 

16M 


1774 

CD40192BMJ 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

7.5M 

68 ▼ 

HD74HC191P 

74-191N 

CMS 

DIP 

1 

1 

24M 


178d 

HD1-54C192 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

10M 

69 4 

MM54HC191J(A) 

74-191N 

CMS 

DIP 

1 

1 

15M 


179d 

HD1-74C192 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

10M 

704 

MM74HC191 J(A) 

74-191N 

CMS 

DIP 

1 

1 

18M 


180t 

HD74HC192P 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

16M 

714 

MM74HC191N(A) 

74-191N 

CMS 

DIP 

1 

1 

18M 


1814 

HEF40192 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

13M 

724 

SN54HC191J 

74-191N 

CMS 

DIP 

1 

1 

14M 


1824 

HEF40192BD 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

14Mt 

73d 

SN74HC191J(A) 

74-191N 

CMS 

DIP 

1 

1 



183d 

HEF40192BDF 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

13M 

744 

SN74HC191N 

74-191N 

CMS 

DIP 

1 

1 

17M 


1844 

HEF40192BP 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

14Mf 

75 t 

HD74HC191FP 

74-191N 

CMS 

FLAT P 

1 

1 

20M 


1854 

HEF40192BPN 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

13M 

76d 

9LS191DC 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

35M 


1864 

HEF40192P 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

8.0M 

77d 

9LS191DM 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

35M 


1874 

MM54C192D 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

4.0M 

78d 

9LS191PC 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

35M 


1884 

MM54HC192J 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

13M 

79d 

25LS191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

i 

35M 


1894 

MM74C192N 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

4.0M 

804 

54LS191DM 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

35M 


1904 

MM74HC192J 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

16M 

81d 

54LS191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


191 4 

MM74HC192N 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

16M 

824 

74LS191DC 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

35M 


1924 

MSM40192 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

5.0M 

83d 

74LS191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


1934 

MSM40192RS 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

2.0M 

844 

74LS191PC 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

35M 


1944 

SCL4192B 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

4.0M 

854 

54191 DM 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


1954 

SN54HC192J 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

14M 

864 

74191 DC 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


196d 

SP74HC192J 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 


87d 

AM25LS191DC 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 


197d 

SP74HC192N 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 


88d 

AM25LS191 DM 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 


1984 

TC40H192P 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

5.0M 

89d 

AM25LS191PC 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 


1994 

TC40192BP 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

2.5M 

904 

DM74LS191N 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


200d 

UPD4192BC 

74-192N 

CMS 

DIP 

3 

1 

7.0M 

914 

DM54191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


201 t 

HD74HC192FP 

74-192N 

CMS 

FLAT P 

3 

1 

16M 

924 

DM74191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


202d 

SN74HC192J(A) 

74-192N 

CMS 

OTHER 

3 

1 


934 

DM74191N 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


203 4 

SN74HC192N 

74-192N 

CMS 

OTHER 

3 

1 

17M 

94d 

FJB93191 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


204d 

9LS192DC 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 

95d 

FLJ211-74191 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


205d 

9LS192DM 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 

96d 

FLJ215-84191 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


206d 

9LS192PC 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 

97 ▼ 

HD74LS191G 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

20 M 


207d 

25LS192J 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 

984 

HD74LS191P 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

20M 


2084 

54LS192DM 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 

994 

M74LS191P 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 


209d 

54LS192J 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

1004 

M53391P 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


2104 

74LS192DC 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 

1014 

MB74LS191 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

20M 


21 Id 

74LS192J 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

1024 

MC54F191J(A) 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

110M 


2124 

74LS192PC 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 

103 4 

MC74F191 J(A) 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

110M 


213d 

93L60DC 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

23M 

1044 

MC74F191N(A) 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

110M 


214d 

93L60DM 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

23M 

105d 

MIC54191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


215d 

9360DC 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

106d 

MIC74191J 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


216d 

9360DM 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

107d 

MIC74191N 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


217d 

9360PC 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

i 

32M 

1084 

N74LS191N 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

20M 


2184 

54192DM 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

109d 

N74191B 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


2194 

74192DC 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 

1104 

N74191F 

74-191N 

TTL 

DIP 

1 

1 

20M 


2204 

74192PC 

74-192N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 


202 


202 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 




. COUNTERS 


TYPE 

NUMBER 


AM25LS192DC 
AM25LS192DM 
AM25LS192PC 
DM54L192J 
DM54L192N 

DM74L192J _ 

DM74L192N 

DM74LS192N 

DM85L60N _ 

' DM7560J 
DM8560J 

DM8560N _ 

' DM54192J 
DM74192J 

DM74192N _ 

' FJB9360 
FLJ241-74192 
FLJ245-84192 
" HD74LS192G 
HD74LS192P 

M74LS192P _ 

" M53392P 
MB74LS192 

MB74LS192M _ 

mu54M92j(A) 

MC74F192J(A) 

MC54192L _ 

MC74192L 

MC74192P 

MIC54192J _ 

MIC64192J 

MIC74192J 

MIC74192N _ 

N74LS192F 

N74LS192N 

N74192B _ 

N74192F 

N74192N 

S54LS192F _ 

~S54192B 
S54192E 

S54192F _ 

SFC4192E 

SFC4192EM 

SFC4192ET _ 

“ SN54ALS192J 
SN54L192J 

SN54L192N _ 

SN54LS192J 

SN74ALS192J 

SN74ALS192N 

SN74L192J 

SN74L192N 

SN74LS192J 

SN74LS192N 

SN54192J 

SN54192N _ 

SN74192J 

SN74192N 

SW74192J _ 

SW74192N 

T74192B1 

T74192D1 _ 

T74192D2 

TL74192N 

ZN54192J _ 

ZN74192J 

TL84192N 

93L60PC _ 

SN74ALS192D 

ZN54192E 

ZN74192E _ 

74HC193N 

74HCT193N 

MC54HC193J 

MC74HC193J(A) 

MC74HC193N(A) 

PC54HC193D(A) 

' PC54HCT193D(A) 
PC74HC193D(A) 
PC74HC193P 
PC74HCT193D(A) 
PC74HCT193P 
UPD74HC193C(A) 
UPD4193BC 
74HC193D 

74HCT193D _ 

PC74HC193T 
PC74HCT193T 

54F193DM _ 

74F193DC 

74F193PC 

DM54ALS193J 

DM54AS160J(A) 

DM54LS193J 

DM74ALS193J 

DM74ALS193N 

DN74LS193P2 

M74ALS193P _ 

N74F193N(A) 

DN74LS193P5 

N74F193DIA) 

SN74LS193D 

883C4193B 

40193BDC _ 

40193BDM 
BCL4193B 
CD54HC193F 
CD54HCT193F 
CD74HC193E 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

' 74-192N 
74-192N 

74-192N _ 

‘ 74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 

74-192N _ 

"74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 

74-192N _ 

"74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 

74-192N _ 

/4-i»2N 
74-192N 

74-192N _ 

" 74-192N 
74-192N 
74-192N 
" 74-192N 
74-192N 
74-192N 
‘ 74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 

74-192N _ 

74-192N 
74-192N 

74-192N _ 

" 74-192N 
74-192N 

74-192N _ 

" 74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 

74-192N _ 

74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
" 74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-192N 
74-193 
74-193 

74-193 _ 

74-193 

74-193 

74-193 _ 

74-193 

74-193 

74-193 _ 

74-193 

74-193 

74-193 _ 

74-193 

74-193 

74-193 _ 

74-193 

74-193 

74-193 _ 

" 74-193 
74-193 

74-193 _ 

74-193 

74-193 

74-193 _ 

74-193 

74-193 

74-193 _ 

74-193 

74-193 

74-193 _ 

74-193 
74-193N 
74-193N 
74-193N 
74-193N 

74-193N _ 

74-193N 
74-193N 


3j 

PACKAGE 

TYPE 

U 

T 

Y 

P 

E 

LJ 

CKTS 

PER 

PKG 

T5IP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

UiK 

3 


DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 ' 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

1 

DIP 

3 

2 

FLAT P 

3 

1 

FLAT P 

3 

1 

OTHER 

3 

1 

OTHER 

3 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

FLAT P 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

DIP 

1 

1 

1 DIP 

1 

1 


TYPE 

NUMBER 


CD74HCTl93h 
CD40193BCJ 
CD40193BCN 
CD40193BD 
CD40193BE 
CD40193BF 
" CD40193BMJ 
HD1-54C193 
HD1-74C193 
" HD74HC193P 
HEF40193 
HEF40193BD 
~ HEF40193BDF 
HEF40193BP 
HEF40193BPN 
' HEF40193P 
MM54C193D 
MM74C193N 
' MM74HC193J 
MM74HC193N 
MSM40193 
SCL4193B 
SN54HC193J 
SN74HC193J(A) 
SN74HC193N 
SP74HC193J 
SP74HC193N 
TC40H193P 
TC40193BP 
MSM40193RS 
" HD74HC193FP 
40193BPC 
9LS193DC 
9LS193DM 
9LS193PC 
25LS193J 
‘ 54LS193DM 
54LS193J 
74LS193DC 
74LS193J 
74LS193PC 
93L66DC 
93L66DM 
9366DC 

9366DM _ 

9366PC 

54193DM 

AM25LS193DC 

AM25LS193DM 

AM25LS193PC 

DM54L193J 

DM54L193N 

DM74L193J 

DM74L193N 

DM74LS193N 

DM85L63N 

DM7563J 

DM8563J 

DM8563N 

DM54193J 

DM74193J 

DM74193N 

FJJ411D 

FJJ411P 

FLJ251-74193 

FLJ255-84193 

GFB74193 

HD74LS193G 

HD74LS193P 

M74LS193P 

M53393P 

MB74LS193M 

MC54F193J(A) 

MC74F193J(A) 

MC74F193NIA) 

MC54193L 

MC74193L 

MC74193P 

MIC54193J 

MIC64193J 

MIC74193J 

MIC74193N 

N74LS193N 

S54LS193F 

S54193B 

S54193E 

S54193F 

SFC4193E 

SFC4193EM 

SFC4193ET 

SN54ALS193J 

SN54L193J 

SN54L193N 

SN54LS193J 

SN74ALS193J 

SN74ALS193N 

SN74L193J 

SN74L193N 

SN74LS193J 

SN74LS193N 

SN54193J 

SN54193N 

SW74193J 

SW74193N 

T74193D1 

T74193D2 

TL74193N 

ZN54193J 

74193DC 

MB74LS193 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech 
(4)Type Counter (5)Ckts/Pkg (6) 

HJ |2J |3J 

FUNCTIONAL PACKAGE 

EQUIVALENT TECH TYPE 
NUMBER 

■74-T93N-CMS - DIP- 

74-193N CMS DIP 

74-193N _CMS DIP 

' 74-193N 
74-193N 
74-193N 
74-193N CMS DIP 

74-193N CMS DIP 

74-193N CMS DIP 

"74-193N CMS DIP 

74-193N CMS DIP 

74-193N CMS DIP 

" 74-193N CMS DIP 

74-193N CMS DIP 

74-193N CMS DIP 

"74-193N CMS DIP 

74-193N CMS DIP 

74-193N _ CMS DIP 

74-193N CMS DIP 

74-193N CMS DIP 

74-193N _ CMS DIP 

74-193N CMS DIP 

74-193N CMS DIP 

74-193N I CMS I DIP _ 

74-193N CMS DIP 

74-193N CMS DIP 

74-193N _ CMS DIP 

"74-193N CMS DIP 

74-193N CMS DIP 

74-193N CMS DIP 

" 74-193N CMS FLAT P 

74-193N CMS OTHER 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N _ TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP _ 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N _ TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N _ TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N _ TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N _ TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N _ TTL DIP _ 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N _ TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N _ TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N _ TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N _ TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N _ TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N _ TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

74-193N _ TTL DIP 

74-193N TTL DIP 

174-193N _ITTL IDIP 


(3)Pkg Type 


T CKTS 
Y PER 
P PKG 
E _ 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

— __ 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

w 

Y 

P 

E 

Wl 

5j 

CKTS 

PER 

PKG 

i ■ ■■ ■ i* 

OPER. 

FREQ. 

(Hz)_ 

* 

LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

llc .w 

2j 

TECH 

U 

PACKAGE 

TYPE 

4j 

T 

Y 

P 

E 

5J 

CKTS 

PER 

PKG 

OPER. 

FREQ. 

(Hz) 

Id 

N74193B 

74-193N 

TTL 

DIP 

1 

2 

25M 


111d 

9356DC 

74-293N 

TTL 

DIP ^ 

1 

1 

IBM 

2# 

N74193F 

74-193N 

TTL 

DIP 

1 

2 

25M 


112d 

74293DC 

74-293N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

3# 

N74193N 

74-193N 

TTL 

DIP 

1 

2 

25M 


1134 

DM74LS293N 

74-293N 

TTL 

DIP 

1 

1 

42M 

4d 

SN74193J 

74-193N 

TTL 

DIP 

1 

2 

32M 


1 14t 

HD74LS293G 

74-293N 

TTL 

DIP 

1 

1 

16M 

5* 

SN74193N 

74-193N 

TTL 

DIP 

1 

2 

32M 


1154 

HD74LS293P 

74-293N 

TTL 

DIP 

1 

1 

16M 

64 

ZN74193J 

74-193N 

TTL 

DIP 

1 

2 

32M 


1164 

M74LS293P 

74-293N 

TTL 

DIP 

1 

1 

60M 

7d 

93L66PC 

74-193N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

23M 


1174 

N74LS293N 

74-293N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 


N74LS193D 

74-193N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

25M 


1184 

S54LS293F 

74-293N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 

9t 

SN74ALS193D 

74-193N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

30M 


1194 

SN54LS293J 

74-293N 

TTL 

DIP 

1 

1 

42M 

104 

S54LS193G 

74-193N 

TTL 

LLC 

1 

1 

25M 


1204 

SN74LS293J 

74-293 N 

TTL 

DIP 

1 

1 

42M 

114 

74193PC 

74-193N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

30M 


121 4 

SN74LS293N 

74-293N 

TTL 

DIP 

1 

1 

42M 

12d 

ZN54193E 

74-193N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

32M 


1224 

SN54293J 

74-293N 

TTL 

DIP 

1 

1 

42M 

134 

ZN74193E 

74-193N 

TTL 

OTHER 

1 

2 

32M 


123d 

SN74293J 

74-293N 

TTL 

DIP 

1 

1 

42M 

144 

DN74LS196P1 

74-196 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 


1244 

SN74293N 

74-293N 

TTL 

DIP 

1 

1 

42M 

154 

SN74LS196D 

74-196 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

40M 


1254 

N74LS293D 

74-293N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

32M 

164 

SN74S196D 

74-196 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

140M 


126d 

9LS293DC 

74-293N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

50M 

17d 

NE8280A 

74-196N 

DTL 

OTHER 

3 

1 

25M 


127d 

9LS293DM 

74-293N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

50M 

18d 

SE8280A 

74-196N 

DTL 

OTHER 

3 

1 

25M 


128d 

9LS293PC 

74-293N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

50M 

19d 

54LS196DM 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

60M 


1294 

54LS293DM 

74-293N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

50M 

20d 

54LS196J 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

45M 


1304 

74LS293DC 

74-293N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

50M 

21d 

74LS196J 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

45M 


131 4 

74LS293PC 

74-293N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

50M 

224 

74196PC 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

70M 


1324 

74293PC 

74-293N 

TTL 

OTHER 

1 

1 

32M 

234 

DM74LS196N 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 


133t 

74HC390N 

74-390 

CMS 

DIP 

3 

2 

28M 

244 

DM74S196N 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

100M 


134y 

74HCT390N 

74-390 

CMS 

DIP 

3 

2 

22M 

254 

DM7280J 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

45M 


1354 

M54HC390F1(A) 

74-390 

CMS 

DIP 

3 

2 

62M 

264 

DM8280J 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

45M 


1364 

M74HC390B1(A) 

74-390 

CMS 

DIP 

3 

2 

29M 

274 

DM8280N 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

45M 


1374 

M74HC390FKA) 

74-390 

CMS 

DIP 

3 

2 

29M 

284 

DM54196J 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

50 M 


1384 

PC54HC390D(A) 

74-390 

CMS 

DIP 

3 

2 

50M 

29d 

DM74196J 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

50M 


1394 

PC54HCT390D(A) 

74-390 

CMS 

DIP 

3 

2 

50M 

304 

DM74196N 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

50M 


1404 

PC74HC390D(A) 

74-390 

CMS 

DIP 

3 

2 

50M 

31d 

FJB93196 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

70M 


MU 

PC74HC390P 

74-390 

CMS 

DIP 

3 

2 

50M 

32d 

FLJ381-74196 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

70M 


1424 

PC74HCT390D(A) 

74-390 

CMS 

DIP 

3 

2 

50M 

33d 

FLJ385-84196 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

70M 


1434 

PC74HCT390P 

74-390 

CMS 

DIP 

3 

2 

18M 

34d 

N74LS196A 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 


1444 

UPD74HC390C(A) 

74-390 

CMS 

DIP 

3 

2 

60M 

354 

N74LS196F 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 


145y 

74HC390D 

74-390 

CMS 

FLAT P 

3 

2 

28M 

364 

N74LS196N 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 


1464 

PC74HC390T 

74-390 

CMS 

FLAT P 

3 

2 

50M 

37d 

N74S196A 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

100M 


1474 

PC74HCT390T 

74-390 

CMS 

FLAT P 

3 

2 

20M 

384 

N74S196F 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

100M 


1484 

CD74HC390M(A) 

74-390 

CMS 

OTHER 

3 

2 

41M 

39d 

N82S90A 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

100M 


1494 

CD74HCT390M(A) 

74-390 

CMS 

OTHER 

3 

2 

45M 

404 

N82S90F 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 


1504 

DN74LS390P2 

74-390 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

414 

N82S90N 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 


1514 

DM54LS390W 

74-390 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

35M 

424 

N8280F 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

10M 


1524 

DN74LS390P5 

74-390 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

35M 

434 

N8280N 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

10M 


1534 

SN74LS390D 

74-390 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

35M ! 

44d 

N8288A 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1544 

TC40H390P 

74-390N 

CMS 

DIP 

2 

2 

30M 

454 

N8288F 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


155d 

SN54HC390J 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

1 

21M 

46d 

N8290A 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

60 M 


1564 

54HCT390C(A) 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 


474 

N8290F 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 


1574 

54HCT390D(A) 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 


484 

N8290N 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20 M 


1584 

74HCT390CIA) 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 


49d 

N8292A 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

10M 


1594 

74HCT390P(A) 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 


504 

N8292F 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

5.0M 


1604 

74SC390C(A) 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 

20M 

514 

N8292N 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

5.0M 


161 4 

74SC390D(A) 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 

20M 

52d 

S54LS196A 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 


1624 

74SC390P(A) 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 

20M 

534 

S54LS196F 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

30M 


1634 

CD54HC390F 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 

50M 

54d 

S82S90A 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

100M 


1644 

CD54HCT390F 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 

50M 

554 

S8280F 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

10M 


165y 

HD74HC390P 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 

21M 

56d 

S8288A 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1664 

MC54HC390J(A) 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 

30M 

57d 

S8288F 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

= 3$ 

25M 


1674 

MC74HC390JIA) 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 

30M 

58d 

S8290A 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

60M 


1684 

MC74HC390N(A) 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 

30M 

594 

S8290F 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 


1694 

MM74HC390J 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 

24M 

60d 

S8292A 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

10M 


1704 

MM74HC390N 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 

24M 

614 

S8292F 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

5.0M 


171 d 

SN74HC390J(A) 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 


624 

SN54LS196J 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 


172d 

SN74HC390N(A) 

74-390N 

CMS 

DIP 

3 

2 


634 

SN54S196J 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

140M 


1734 

74HCT390D(A1 

74-390N 

CMS 

FLAT P 

3 

2 

22M 

644 

SN74LS196J 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 


174r 

HD74HC390FP 

74-390N 

CMS 

FLAT P 

3 

2 

21M 

654 

SN74LS196N 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 


1754 

CD74HC390E 

74-390N 

CMS 

OTHER 

3 

2 

41M 

66d 

SN74S196J 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

140M 


1764 

CD74HCT390E 

74-390N 

CMS 

OTHER 

3 

2 

45M 

674 

SN74S196N 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

140M 


1774 

54LS390DM 

74-390N 

TTL 

DIP 

3 

2 

20M 

68d 

SN54196J 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

70M 


1784 

74LS390DC 

74-390N 

TTL 

DIP 

3 

2 

20M 

69d 

SN54196N 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

50M 


1794 

74LS390PC 

74-390N 

TTL 

DIP 

3 

2 

20M 

70d 

SN74196J 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

70M 


1804 

DM74LS390N 

74-390N 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

714 

SN74196N 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

70M 


181 ▼ 

HD74LS390G 

74-390N 

TTL 

DIP 

3 

2 

20M 

72d 

TL74196N 

74-196N 

TTL 

DIP 

3 

1 

70M 


1824 

HD74LS390P 

74-390N 

TTL 

DIP 

3 

2 

20M 

73d 

9LS196DC 

74-196N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

60M 


1834 

M74LS390P 

74-390N 

TTL 

DIP 

3 

2 

80M 

74d 

9LS196DM 

74-196N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

60M 


1844 

N74LS390D 

74-390N 

TTL 

DIP 

3 

2 

25M 

75d 

9LS196PC 

74-196N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

60 M 


1854 

N74LS390N 

74-390N 

TTL 

DIP 

3 

2 

25M 

76d 

74LS196DC 

74-196N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

60M 


1864 

S54LS390F 

74-390N 

TTL 

DIP 

3 

2 

20M 

774 

74LS196PC 

74-196N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

60M 


1874 

SN54LS390J 

74-390N 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

784 

54196DM 

74-196N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

70M 


1884 

SN74LS390N 

74-390N 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

794 

74196DC 

74-196N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

70M 


1894 

SN54390J 

74-390N 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

80d 

MC8280L 

74-196N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

25M 


190d 

SN74390J 

74-390N 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

81d 

N8280A 

74-196N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

25M 


1914 

SN74390N 

74-390N 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

82d 

S8280A 

74-196N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

25M 


1924 

SN74LS390J 

74-390N 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

35M 

834 

DN74LS290P1 

74-290 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 


1934 

CD54HC393F 

74-393 

CMS 

DIP 

1 

2 

50M 

84 ▼ 

HD74LS290G 

74-290 

TTL 

DIP 

3 

1 

16M 


1944 

CD54HCT393F 

74-393 

CMS 

DIP 

1 

2 

55M 

854 

HD74LS290P 

74-290 

TTL 

DIP 

3 

1 

16M 


1954 

CD74HC393E 

74-393 

CMS 

"DIP 

1 

2 

41M 

864 

DN74LS290P4 

74-290 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

42M 


1964 

CD74HCT393E 

74-393 

CMS 

DIP 

1 

2 

45M 

874 

SN74LS290D 

74-290 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

42M 


1974 

M54HC393FKA) 

74-393 

CMS 

DIP 

1 

2 

62M 

88d 

9350DC 

74-290N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 


1984 

M74HC393B1(A) 

74-393 

CMS 

DIP 

1 

2 

29M 

89d 

74290DC 

74-290N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 


1994 

M74HC393F1(A) 

74-393 

CMS 

DIP 

1 

2 

29M 

904 

74290PC 

74-290N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40 M 


2004 

PC54HC393DIA) 

74-393 

CMS 

DIP 

1 

2 

20M 

914 

DM74LS290N 

74-290N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 


201 4 

PC54HCT393D(A) 

74-393 

CMS 

DIP 

1 

2 

18M 

924 

M74LS290P 

74-290N 

TTL 

DIP 

3 

1 

75M 


2024 

PC74HC393D(A) 

74-393 

CMS 

DIP 

1 

2 

24M 

934 

N74LS290N 

74-290N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 


2034 

PC74HC393P 

74-393 

CMS 

DIP 

1 

2 

24M 

944 

S54LS290F 

74-290N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 


2044 

PC74HCT393D(A) 

74-393 

CMS 

DIP 

1 

2 

22M 

954 

SN54LS290J 

74-290N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42 M 


2054 

PC74HCT393P 

74-393 

CMS 

DIP 

1 

2 

18M 

964 

SN74LS290J 

74-290N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42 M 


2064 

UPD74HC393CIA) 

74-393 

CMS 

DIP 

1 

2 

60M 

974 

SN74LS290N 

74-290N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 


207 4 

CD74HC393M 

74-393 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

41M 

984 

SN54290J 

74-290N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42 M 


208 4 

CD74HCT393M 

74-393 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

45M 

99d 

SN74290J 

74-290N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42 M 


2094 

PC74HC393T 

74-393 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

24M 

1004 

SN74290N 

74-290N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 


2104 

PC74HCT393T 

74-393 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

20M 

1014 

N74LS290D 

74-290N 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

32M 


211 4 

DN74LS393P1 

74-393 

TTL 

DIP 

1 

2 

35M 

102d 

9LS290DC 

74-290N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

50M 


2124 

DN74LS393P4 

74-393 

TTL 

FLAT P 

1 

2 

35M 

103d 

9LS290DM 

74-290N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

50 M 


2134 

SN74LS393D 

74-393 

TTL 

FLAT P 

1 

2 

35M 

104d 

9LS290PC 

74-290N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

50M 


2144 

54HCT393C(A) 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 


1054 

54LS290DM 

74-290N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

50M 


2154 

54HCT393D(A) 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 


1064 

74LS290DC 

74-290N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

50M 


216y 

74HC393N 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 

28M 

1074 

74LS290PC 

74-290N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

50M 


2174 

74HCT393C(A) 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 


1084 

DN74LS293P1 

74-293 

TTL 

DIP 

1 

1 

42M 


2184 

74HCT393D(A) 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 


1094 

DN74LS293P4 

74-293 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

42M 


219y 

74HCT393N 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 

22M 

1104 

SN74LS293D 

74-293 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

42M 


2204 

74HCT393P(A) 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 
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8. 

C 

DUNTERS 

> In Order of i 

I (4)Tvoe Cour 

(1)FEMI 
iter (5)0 

No. (2)Tech (3)Pkg 
kts/Pka (6)Tvoe * 

Type 

lumber 


1J 

IJ 

a 


4j 

5J 



6J 

n 

2j 

3J 

4J 

5J 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 



NUMBER 



P 

PKG 




NUMBER 



P 

PKG 







E 


(Hz) 






E 


(Hz) 

14 

74SC393C(Aj 

74-393N ~~1 

CMS 

utp 

1 

2 

20M 

im 

MM74C90N 

74-90N 

CMS 

UiP ^ 

3 

1 

2 0M 

24 

74SC393D(A) 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 

20M 

112 ♦ 

MSM5535 

74-90N 

CMS 

DIP 

3 

1 

2.0M 

34 

74SC393P(A) 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 

20M 

113d 

SP74HC90J 

74-90N 

CMS 

DIP 

3 

1 

30M 

4t 

HD74HC393P 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 

20M 

114d 

SP74HC90N 

74-90N 

CMS 

DIP 

3 

1 

30M 

54 

MC54HC393J(A) 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 

30M 

1154 

DM7490AN 

74-90N 

TTL 

DIP 

2 

1 

42M 

64 

MC74HC393J(A) 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 

30M 

116d 

54LS90J 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

74 

MC74HC393N(A) 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 

30M 

117d 

74LS90J 1 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

84 

MM54HC393J 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 

20M 

118d 

5490-1-6A 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

94 

MM74HC393J 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 

24M 

119 ♦ 

5490ADM 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 

104 

MM74HC393N 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 

24M 

120d 

7490-9-6A 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

114 

SN54HC393J(A) 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 


121 ♦ 

7490ADC 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 

12d 

SN74HC393J(A) 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 


122♦ 

7490APC 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 

134 

SN74HC393N 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 

25M 

123# 

DM54L90J 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

11M 

14d 

SP74HC393J 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 


124d 

DM54L90N 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

11M 

15d 

SP74HC393N 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 


125d 

DM74L90J 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

11M 

164 

TC40H393P 

74-393N 

CMS 

DIP 

1 

2 

30M 

1264 

DM74L90N 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

11M 

17y 

74HC393D 

74-393N 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

28M 

127» 

DM5490J 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

18t 

HD74HC393FP 

74-393N 

CMS 

FLAT P 

1 

2 

20M 

128d 

DM5490N 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

194 

DM74LS393N 

74-393N 

TTL 

DIP 

1 

1 

35M 

129d 

DM749QJ 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

204 

74LS393PC 

74-393N 

TTL 

DIP 

1 

2 

20M 

130» 

DM7490N 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

21 ▼ 

HD74LS393G 

74-393N 

TTL 

DIP 

1 

2 

25M 

131 ♦ 

FJJ 141-7490 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

10M 

224 

HD74LS393P 

74-393N 

TTL 

DIP 

1 

2 

25M 

132d 

FLJ161-7490A 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 

234 

M74LS393P 

74-393N 

TTL 

DIP 

1 

2 

75M 

133d 

FLJ161S7490S1 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

? 4 4 

N74LS393D 

74-393N 

TTI 

DIP 

i 

9 

9*>M 

194H 

PI MfiR«ft4QnSl 

74.Q0N 

TTI 

nip 

3 

i 


254 

N74LS393N 

74-393N 

TTL 

DIP 

1 

2 

25M 

135t 

HD74LS90G 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

i 

32M 

264 

S54LS393F 

74-393N 

TTL 

DIP 

1 

2 

25M 

136^ 

HD74LS90P 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

274 

SN54LS393J 

74-393N 

TTL 

DIP 

1 

2 

35M 

137d 

ITT74LS90 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

16M 

284 

SN74LS393J 

74-393N 

TTL 

DIP 

1 

2 

35M 

138d 

ITT5490J 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

294 

SN74LS393N 

74-393N 

TTL 

DIP 

1 

2 

35M 

139 ♦ 

M74LS90P 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

75M 

304 

SN54393J 

74-393N 

TTL 

DIP 

1 

2 

35M 

140d 

MC8390P 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

10M 

31d 

SN74393J 

74-393N 

TTL 

DIP 

1 

2 

35M 

141d 

MIC7490N 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

324 

SN74393N 

74-393N 

TTL 

DIP 

1 

2 

35M 

1424 

N74LS90F 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

16M 

334 

54LS393DM 

74-393N 

TTL 

OTHER 

1 

2 

20M 

143 ♦ 

N74LS90N 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

344 

74LS393DC 

74-393N 

TTL 

OTHER 

1 

2 

20M 

144d 

N7490A 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

354 

U PD74HC4020C(A) 

74-4020 

CMS 

DIP 

2 

1 

40M 

145t 

N7490F 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

10M 

364 

UPD74HC4024C(A1 

74-4024 

CMS 

DIP 

2 

1 

70M 

146^ 

N7490N 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

10M 

37d 

MC54416L 

74-416N 

TTL 

DIP 

2 

1 

8.0M 

1474 

S54LS90F 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 

38d 

MC74416L 

74-416N 

TTL 

DIP 

2 

1 

8.0M 

148d 

S5490A 

74-90N ! 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

39d 

MC74416P 

74-416N 

TTL 

DIP 

2 

1 

8.0M 

149f 

S5490F 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

10M 

40d 

MC54417L 

74-417N 

TTL 

DIP 

2 

1 

8.0M 

150d 

SN54L90J 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

3.0M 

41d 

MC74417L 

74-417N 

TTL 

DIP 

2 

1 

8.0M 

151 ♦ 

SN54LS90J 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 

42d 

MC74417P 

74-417N 

TTL 

DIP 

2 

1 

8.0M 

152d 

SN74L90J 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

3.0M 

43d 

MC54418L 

74-418N 

TTL 

DIP 

2 

1 

8.0M 

153d 

SN74L90N 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

3.0M 

44d 

MC74418L 

74-418N 

TTL 

DIP 

2 

1 

8.0M 

154# 

SN74LS90J 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 

45d 

MC74418P 

74-418N 

TTL 

DIP 

2 

1 

8.0M 

1554 

SN74LS90N 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 

46d 

MC54419L 

74-419N 

TTL 

DIP 

2 

1 

8.0M 

156* 

SN5490AJ 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 

47d 

MC74419L 

74-419N 

TTL 

DIP 

2 

1 

8.0M 

157d 

SN5490AN 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 

48d 

MC74419P 

74-419N 

TTL 

DIP 

2 

1 

8.0M 

158d 

SN5490J 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 

494 

MC4050L 

74-450 

TTL 

DIP 

4 

1 

35M 

159d 

SN5490N 

74-90N , 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 

504 

MC4050P 

74-450 

TTL 

DIP 

4 

1 

35M 

160d 

SN6490N 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

51d 

MC74450L 

74-450 

TTL 

DIP 

4 

1 

40M 

161d 

SN7490AJ 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 

52d 

MC74450P 

74-450 

TTL 

DIP 

4 

1 

40M 

162# 

SN7490AN 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 

53d 

MC4051L 

74-451 

TTL 

DIP 

4 

1 

35M 

163d 

SN7490J 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

54d 

MC4051P 

74-451 

TTL 

DIP 

4 

1 

35M 

164d 

SN7490N 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 

55d 

MC54452L 

74-452 

TTL 

DIP 

2 

2 

40M 

165d 

SW7490J 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

10M 

56d 

MC74452L 

74-452 

TTL 

DIP 

2 

2 

40M 

166d 

SW7490N 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

10M 

57d 

MC74452P 

74-452 

TTL 

DIP 

2 

2 

40M 

167d 

T7490B1 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

58d 

MC54453L 

74-453 

TTL 

DIP 

2 

2 

40M 

168d 

T7490D1 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

59d 

MC74453L 

74-453 

TTL 

DIP 

2 

2 

40M 

169d 

T7490D2 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

60d 

MC74453P 

74-453 

TTL 

DIP 

2 

2 

40M 

170d 

TL7490N 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

61d 

MC54454L 

74-454P 

TTL 

DIP 

2 

2 

12M 

171 d 

TL8490N 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

62d 

MC74454L 

74-454P 

TTL 

DIP 

2 

2 

12M 

172d 

TRW7490 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

63d 

MC74454P 

74-454P 

TTL 

DIP 

2 

2 

12M 

173d 

US5490A 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

64d 

MC54455L 

74-455P 

TTL 

DIP 

2 

2 

12M 

174d 

US7490A 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

20M 

65d 

MC74455L 

74-455P 

TTL 

DIP 

2 

2 

12M 

175d 

ZN7490E 

74-90N 

TTL 

DIP 

3 

1 

18M 

66d 

MC74455P 

74-455P 

TTL 

DIP 

2 

2 

12M 

176d 

SN54L90N 

74-90N 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

3.0M 

674 

DN74LS490P2 

74-490 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

177d 

9LS90DC 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

32M 

68 t 

HD74LS490G 

74-490 

TTL 

DIP 

3 

2 

25M 

178d 

9LS90DM 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

32M 

694 

HD74LS490P 

74-490 

TTL 

DIP 

3 

2 

25M S 

179d 

9LS90PC 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

32M 

704 

DN74LS490P5 

74-490 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

35M 

180d 

54LS90DM 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

i 

32M 

71d 

SN74LS490D 

74-490 

TTL 

FLAT P 

3 

2 

35M 

181 ♦ 

74LS90DC 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

32M 

72 ▼ 

HD74HC490P 

74-490N 

CMS 

DIP 

3 

2 

16M 

182# 

74LS90PC 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

32M 

73d 

SN54HC490J 

74-490N 

CMS 

DIP 

3 

2 

21M 

183f 

5490DM 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

40M 

74d 

SN74HC490J(A) 

74-490N 

CMS 

DIP 

3 

2 


184d 

9390DC 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

10M 

75d 

SN74HC490N 

74-490N 

CMS 

DIP 

3 

2 

25M 

185d 

9390DM 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

10M 

76 t 

HD74HC490FP 

74-490N 

CMS 

FLAT P 

3 

2 

16M 

186d 

FJJ141 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

10M 

77t 

SN74HC490D 

74-490N 

CMS 

FLAT P 

3 

2 

25M 

187d 

GFB7490 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

10M 

784 

54LS490DM 

74-490N 

TTL 

DIP 

3 

2 

40M 

188d 

HEPC3800P 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 


79d 

74LS490DC 

74-490N 

TTL 

DIP 

3 

2 

40M 

189d 

MC5490L 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

10M 

804 

M74LS490P 

74-490N 

TTL 

DIP 

3 

2 


190d 

MC7490L 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

10M 

81 4 

N74LS490F 

74-490N 

TTL 

DIP 

3 

2 

25M 

191d 

MC8390L 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

10M 

824 

N74LS490N 

74-490N 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

192d 

MC9390L 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

10M 

834 

S54LS490F 

74-490N 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

193d 

MIC5490J 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

18M 

844 

SN54LS490J 

74-490N 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

194d 

MIC6490J 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

18M 

854 

SN74LS490J 

74-490N 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

195d 

MIC7490J 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

18M 

864 

SN74LS490N 

74-490N 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

196d 

PD7490 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

18M 

87d 

SN54490J 

74-490N 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

197# 

SFC490E 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

18M 

88d 

SN74490J 

74-490N 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

198» 

SFC490EM 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

18M 

894 

SN74490N 

74-490N 

TTL 

DIP 

3 

2 

35M 

199* 

SFC490ET 

74-90N 

TTL 

OTHER 

3 

1 

18M 

904 

74LS490PC 

74-490N 

TTL 

OTHER 

3 

2 

40M 

200# 

MSM5536 

74-92 

CMS 

DIP 

2 

1 

2.0M 

91 T 

HD74HC590P 

74-590 

CMS 

DIP 

2 

1 

20M 

201 ♦ 

MSM5536RS 

74-92 

CMS 

DIP 

2 

1 

2.0M 

92 ▼ 

HD74HC590FP 

74-590 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

20M 

202d 

54LS92CH 

74-92 

TTL 

CHIP 

2 

1 

32M 

93 ▼ 

HD74HC592P(A) 

74-592 

CMS 

DIP 

2 

1 

20M 

203d 

74LS92CH 

74-92 

TTL 

CHIP 

2 

1 

32M 

94d 

SN54HC592J(A) 

74-592 

CMS 

DIP 

2 

1 


204d 

7492PC 

74-92 

TTL 

DIP 

2 

1 

42M 

95 ▼ 

HD74HC592FP(A) 

74-592 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

20M 

205 ♦ 

DM54LS92J 

74-92 

TTL 

DIP 

2 

1 

42M 

96 ▼ 

HD74HC593P 

74-593 

CMS 

DIP 

2 

1 

20M 

206 ♦ 

DN74LS92P1 

74-92 

TTL 

DIP 

2 

1 

42M 

97d 

SN54HC593J(A) 

74-593 

CMS 

DIP 

2 

1 


207d 

MC7492P 

74-92 

TTL 

DIP 

2 

1 

10M 

98 ▼ 

HD74HC593FP 

74-593 

CMS 

FLAT P 

2 

1 

20M 

208 ♦ 

DN74LS92P4 

74-92 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

42M 

99 t 

HD74LS668G 

74-668 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

209d 

MC8392F 

74-92 

TTL 

OTHER 

2 

1 

10M 

1004 

HD74LS668P 

74-668 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 

21 Od 

54LS92DM 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 

1 

32M 

1014 

SN74LS716J 

74-71 

TTL 

DIP 

3 

1 

8.0M 

21 Id 

54LS92J 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 

1 

32M 

1024 

SN74LS716N 

74-71 

TTL 

DIP 

3 

1 

8.0M 

212d 

74LS92J 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 

1 

32M 

1034 

DM54LS90J 

74-90 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 

213d 

5492-1-6A 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 

1 

18M 

1044 

DM74LS90N 

74-90 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 

2144 

5492ADM 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 

1 

32M 

1054 

DN74LS90P1 

74-90 

TTL 

DIP 

3 

1 

42M 

215d 

7492-9-6A 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 

1 

18M 

1064 

SN74LS93D 

74-90 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

42M 

216* 

7492ADC 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 

1 

32M 

1074 

SN74LS92D 

74-90 

TTL 

FLAT P 

2 

1 

42M 

217 ♦ 

7492APC 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 

i 

32M 

1084 

DN74LS90P4 

74-90 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

42M 

218^ 

DM74LS92N 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 

1 

42M 

1094 

SN74LS90D 

74-90 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

42M 

2194 

DM5492J 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 

1 

32M 

1104 

MM54C90D 

74-90N 

CMS 

DIP 

3 

1 

2.0M 

220d 

DM5492N 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 

1 

32M 
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UJNTERS 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 
(4)Type Counter (5)Ckts/Pkg (6)Type Number 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

PACKAGE 

TYPE 

T CKTS 
Y PER 

P PKG 

E 

OPER. 

FREQ. 

(Hz) _ 

LINE 

No. 

14 

DM7492AN 

74-92N 

TTL 

T5lP 1 

2 1 

42M 

W 

2d 

DM7492J 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

32M 1 

112d 

34 

DM7492N 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

32M 

1134 

44 

FJJ251-7492 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

10M 

114d 

5d 

FLJ171-7492A 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

42M 

115t 

6d 

FLJ175-8492A 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

42M 

116y 

7t 

HD74LS92G 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

32M 

117d 

84 

HD74LS92P 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

32M 

118d 

9d 

ITT5492J 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

18M 

1194 

lOd 

ITT7492J 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

18M 

1204 

m 

M74LS92P 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

80M 

121 ▼ 

12d 

MC8392P 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

10M 

1224 

13d 

MIC7492N 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

18M 

1234 

144 

N74LS92F 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

16M 

1244 

154 

N74LS92N 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

32M 

125d 

16d 

N7492A 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

18M 

126d 

174 

N7492F 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

10M 

127d 

184 

N7492N 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

10M 

128d 

194 

S54LS92F 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

32M 

129d 

20d 

S5492A 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

18M 

1304 

21 ♦ 

S5492F 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

10M 

1314 

22 ♦ 

SN54LS92J 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

42M 

1324 

23 ♦ 

SN74LS92J 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

42M 

1334 

24 ♦ 

SN74LS92N 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

42M 1 

1344 

254 

SN5492AJ 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

42M 

1354 

26d 

SN5492AN 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

20M 

1364 

27d 

SN5492J 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

20M 

1374 

28d 

SN6492N 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

18M 

1384 

29d 

SN7492AJ 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

42M 

1394 

30# 

SN7492AN 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

42M 

1404 

31d 

SW7492J 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

10M 

1414 

32d 

SW7492N 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

10M 

1424 

33d 

T7492B1 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

18M 

1434 

34d 

T7492D1 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

18M 

1444 

35d 

T7492D2 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

18M 

145y 

36d 

TL7492N 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

18M 

146t 

37d 

US5492A 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

18M 

1474 

38d 

US7492A 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

18M 

1484 

39d 

ZN5492AJ 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

16M 

149y 

40d 

ZN7492AJ 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

16M 

150y 

41d 

ZN7492E 

74-92N 

TTL 

DIP 

2 1 

18M 

1514 

42d 

9LS92DC 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

32M 

1524 

43d 

9LS92DM 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

32M 

153r 

44d 

9LS92PC 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

32M 

1544 

45d 

74LS92DC 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

32M 

1554 

464 

74LS92PC 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

32M 

1564 

47d 

9392DC 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

10M 

1574 

48d 

9392DM 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

10M 

1584 

49d 

FJJ251 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

10M 

1594 

50d 

HEPC3801P 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 


1604 

51d 

MC5492L 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

10M 

1614 

52d 

MC7492L 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

10M 

1624 

53d 

MC8392L 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

10M 

1634 

54d 

MC9392L 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

10M 

1644 

55d 

MIC5492J 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

18M 

1654 

56d 

MIC6492J 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

18M 

1664 

57d 

MIC7492J 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

18M 

1674 

58d 

NC7492N 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

18M 

168t 

594 

SFC492E 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

18M 

169t 

604 

SFC492EM 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

18M 

170y 

614 

SFC492ET 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

18M 

171d 

62d 

ZN5492AE 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

16M 

172d 

63d 

ZN7492AE 

74-92N 

TTL 

OTHER 

2 1 

16M 

173d 

64d 

7497PC 

74-97 

TTL 

OTHER 

2 1 

32M 

1744 

65d 

SN54ALS560AJ 

74ALS560 

TTL 

DIP 

2 1 

18M 

1754 

664 

M74ALS560AP 

74ALS560 

TTL 

DIP 

5 1 

18M 

176d 

674 

SN74ALS560AN 

74ALS560 

TTL 

DIP 

5 1 

20M 

1774 

68 ▼ 

SN74ALS560ADW 

74ALS560 

TTL 

FLAT P 

5 1 

20M 

1784 

69d 

SN54ALS560AFH 

74ALS560 

TTL 

LLC 

2 1 

18M 

1794 

70d 

SN74ALS560AFN 

74ALS560 

TTL 

LLC 

2 1 

20M 

1804 

714 

M74ALS561AP 

74ALS561 

TTL 

DIP 

1 1 

30M 

1814 

72d 

SN54ALS561AJ 

74ALS561 

TTL 

DIP 

1 1 

25M 

1824 

734 

SN74ALS561AN 

74ALS561 

TTL 

DIP 

1 1 

30M 

1834 

74 ▼ 

SN74ALS561ADW 

74ALS561 

TTL 

FLAT P 

1 1 

30M 

1844 

75d 

SN74ALS561AFN 

74ALS561 

TTL 

LLC 

1 1 

30M 

1854 

76 t 

SN74ALS867NT 

74AS867 

TTL 

DIP 

2 1 

50M 

1864 

776 

SN74AS867JT 

74AS867 

TTL 

DIP 

2 1 

115M 

1874 

784 

SN74AS867NT 

74AS867 

TTL 

DIP 

2 1 

50M 

1884 

79 ▼ 

SN74AS867DW 

74AS867 

TTL 

FLAT P 

2 1 

50M 

189d 

80d 

SN54AS869JT 

74AS869 

TTL 

DIP 

2 1 

40M 

1904 

81d 

SN74AS869JT 

74AS869 

TTL 

DIP 

2 1 

115M 

1914 

824 

SN74AS869NT 

74AS869 

TTL 

DIP 

2 1 

45M 

1924 

83 ▼ 

SN74AS869DW 

74AS869 

TTL 

FLAT P 

2 1 

45M 

1934 

844 

N74F269N(A) 

74F269 

TTL 

DIP 

2 1 

115Mt 

194y 

854 

N74F269D(A) 

74F269 

TTL 

FLAT P 

2 1 

115Mf 

1954 

864 

N74F579N(A) 

74F579 

TTL 

DIP 

2 1 

115M 

196d 

874 

N74F579D(A) 

74F579 

TTL 

FLAT P 

2 1 

115M 

1974 

884 

N74F779N 

74F779 

TTL 

DIP 

2 1 

145Mf 

1984 

894 

N74F779D 

74F779 

TTL 

FLAT P 

2 1 

145Mf 

1994 

90 ▼ 

HD74HC668P 

74HC668 

CMS 

DIP 

3 1 

21M 

2004 

91 T 

HD74HC668FP 

74HC668 

CMS 

FLAT P 

3 1 

21M 

201 ▼ 

92 ▼ 

HD74HC669P 

74HC669 

CMS 

DIP 

1 1 

21M 

2024 

93 ▼ 

HD74HC669FP 

74HC669 

CMS 

FLAT P 

1 1 

21M 

203 ▼ 

94 ▼ 

SN74HC7022N(A) 

74HC7022 

CMS 

DIP 

6 1 

20M 

204 ▼ 

954 

883C4163B 

74LS163N 

CMS 

DIP 

1 1 

12M 

205d 

96d 

HD1-54C163 

74LS163N 

CMS 

DIP 

1 1 

8.5M 

206d 

97d 

HD1-74C163 

74LS163N 

CMS 

DIP 

1 1 

8.5M 

2074 

98 ▼ 

HD74HC163P 

74LS163N 

CMS 

DIP 

1 1 

20M 

208d 

99d 

HD14163B 

74LS163N 

CMS 

DIP 

1 1 

1.0M 

2094 

1004 

M40163BP 

74LS163N 

CMS 

DIP 

1 1 

3.5M 

2104 

1014 

MC54HC163J(A) 

74LS163N 

CMS 

DIP 

1 1 

30M 

2114 

1024 

MC74HC163J(A) 

74LS163N 

CMS 

DIP 

1 1 

30M 

2124 

1034 

MC74HC163N(A) 

74LS163N 

CMS 

DIP 

1 1 

30M 

2134 

1044 

MM54HC163J 

74LS163N 

CMS 

DIP 

1 1 

21M 

2144 

1054 

MM74C163N 

74LS163N 

CMS 

DIP 

1 1 

3.0M 

2154 

1064 

MM74HC163J 

74LS163N 

CMS 

DIP 

1 1 

25M 

2164 

1074 

MM74HC163N 

74LS163N 

CMS 

DIP 

1 1 

25M 

2174 

108d 

SN54HC163J(A) 

74LS163N 

CMS ! 

DIP 

1 1 


2184 

109d 

SN74HC163J(A) 

74LS163N 

CMS 

DIP 

1 1 


219d 

1104 

SN74HC163N 

74LS163N 

CMS 

DIP 

1 1 

25M 

220d 


TYPE 

NUMBER 


SP74HCT63J 
SP74HC163N 
TC40H163P 
" UPD4163BC 
HD74HC163FP 
SN74HC163D 
" AM25LS163DC 
AM25LS163PC 
DM74LS163AN 
' DM74S163N 
HD74LS163G 
HD74LS163P 
" M74LS163AP 
N74F163AN(A) 
SN54ALS163AJ 
" SN54AS163J 
SN74ALS163AN 
SN74ALS163J 
" SN74ALS163N 
DM54S163W 
N74F163AD(A) 
S54LS163AG 
DM54LS196J 
DN74LS196P4 
" DM54LS197J 
DN74LS197P1 
DN74LS197P4 
DM54LS461J 
DM74LS461J 
DM74LS461N 
SN74LS461JS 
SN74LS461NS 
DM54LS469J 
DM74LS469J 
SN54LS469AJS 
SN54LS469AW 
SN54LS469F 
SN54LS469JS 
SN74LS469AJS 
SN74LS469ANS 
SN74LS469JS 
SN74LS469NS 
SN54LS469A28L 
DM54LS491J 
DM74LS491J 
DM74LS491N 
SN54LS491AJS 
SN54LS491JS 
SN74LS491AJS 
SN74LS491ANS 
SN74LS491NS 
SN54LS491AW 
SN54LS491A28L 
SN74LS491A28L 
54F568DM 
74F568DC 
74F568PC 
N74F568 
N74F568N(A) 
N74F568D(A) 
SN54LS568W 
SN74LS568W 
74LS568PC 
AM25LS2568DC 
AM25LS2568DCB 
_ AM25LS2568DM 



D.A.T.A. 


N74LS568AN 74LS568N 

N74LS568F _ 74LS568N 

" N74LS568N 74LS568N 

S54LS568AF 74LS568N 

S54LS568F _ 74LS568N 

' SN54ALS568AJ 74LS568N 

SN54LS568J 74LS568N 

SN74ALS568AN _ 74LS568N 

" SN74LS568J 74LS568N 

SN74LS568N 74LS568N 

SN74ALS568ADW 74LS568N 

" SN54ALS568AFH 74LS568N 

SN74ALS568AFN 74LS568N 

54F569DM _ 74LS569 

" 74F569DC 74LS569 

74F569PC 74LS569 

M74ALS569AP _ 74LS569 

" N74F569N(A) 74LS569 

SN74ALS569AN 74LS569 

N74F569D(A) _ 74LS569 

" SN74ALS569ADW 74LS569 

SN74LS569W 74LS569 

74LS569PC _ 74LS569N 

" AM25LS2569DC 74LS569N 

AM25LS2569DM 74LS569N 

AM25LS2569PC _ 74LS569N 

" N74LS569AN 74LS569N 

N74LS569F 74LS569N 

N74LS569N _ 74LS569N 

' S54LS569AF 74LS569N 

S54LS569F 74LS569N 

SN54ALS569AJ 74LS569N 

‘ SN54LS569J 74LS569N 

SN74LS569J 74LS569N 

SN74LS569N _ 74LS569N 

" SN54ALS569AFH 74LS569N 

SN74ALS569AFN I74LS569N 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


rr^ ij 

FUNCTIONAL 
EQUIVALENT TECH 
NUMBER 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

IT 

T 

Y 

P 

E 

CKTS 

PER 

PKG 

OPER 

FREQ. 

(Hz) 

74LS163N 

CMS 

DIP 


1 

1 

40M 

74LS163N 

CMS 

DIP 


1 

1 

40M 

74LS163N 

CMS 

DIP 


1 

1 

17M 

74LS163N 

CMS 

DIP 


1 

1 

4.0M 

74LS163N 

CMS 

FLAT 

P 

1 

1 

20M 

74LS163N 

CMS 

FLAT 

P 

1 

1 

25M 

74LS163N 

TTL 

DIP 


1 

1 

50M 

74LS163N 

TTL 

DIP 


1 

1 

50M 

74LS163N 

TTL 

DIP 


1 

1 

32M 

74LS163N 

TTL 

DIP 


1 

1 

70M 

74LS163N 

TTL 

DIP 


1 

1 

25M 

74LS163N 

TTL 

DIP 


1 

1 

25M 

74LS163N 

TTL 

DIP 


1 

1 

55M 

74LS163N 

TTL 

DIP 


1 

1 

120Mf 

74LS163N 

TTL 

DIP 


1 

1 

25M 

74LS163N 

TTL 

DIP 


1 

1 


74LS163N 

TTL 

DIP 


1 

1 

30M 

74LS163N 

TTL 

DIP 


1 

1 

30M 

74LS163N 

TTL 

DIP 


1 

1 

30M 

74LS163N 

TTL 

FLAT 

P 

1 

1 

70M 

74LS163N 

TTL 

FLAT 

P 

1 

1 

120Mt 

74LS163N 

TTL 

LLC 


1 

1 

25M 

74LS196 

TTL 

DIP 


3 

1 

40M 

74LS196 

TTL 

FLAT 

P 

3 

1 

40M 

74LS197 

TTL 

DIP 


1 

1 

40M 

74LS197 

TTL 

DIP 


1 

1 

40M 

74LS197 

TTL 

FLAT 

P 

1 

1 

40M 

74LS461 

TTL 

DIP 


2 

1 

10M 

74LS461 

TTL 

DIP 


2 

1 

12M 

74LS461 

TTL 

DIP 


2 

1 

12M 

74LS461 

TTL 

DIP 


2 

1 

12M 

74LS461 

TTL 

DIP 


2 

1 

12M 

74LS469 

TTL 

DIP 


2 

1 

10M 

74LS469 

TTL 

DIP 


2 

1 

12M 

74LS469 

TTL 

DIP 


2 

1 

16M 

74LS469 

TTL 

DIP 


? 

1 

16M 

74LS469 

TTL 

DIP 


2 

1 

10M 

74LS469 

TTL 

DIP 


2 

1 

10M 

74LS469 

TTL 

DIP 


2 

1 

25M 

74LS469 

TTL 

DIP 


2 

1 

25M 

74LS469 

TTL 

DIP 


2 

1 

12M 

74LS469 

TTL 

DIP 


2 

1 

12M 

74LS469 

TTL 

LLC 


2 

1 

16M 

74LS491 

TTL 

DIP 


2 

1 

10M 

74LS491 

TTL 

DIP 


2 

1 

12M 

74LS491 

TTL 

DIP 


2 

1 

12M 

74LS491 

TTL 

DIP 


2 

1 

18.M 

74LS491 

TTL 

DIP 


? 

1 

10M 

74LS491 

TTL 

DIP 


2 

1 

25M 

74LS491 

TTL 

DIP 


2 

1 

25M 

74LS491 

TTL 

DIP 


2 

1 

12M 

74LS491 

TTL 

FLAT 

P 

2 

1 

18.M 

74LS491 

TTL 

LLC 


2 

1 

18.M 

74LS491 

TTL 

LLC 


2 

1 

25M 

74LS568 

TTL 

DIP 


3 

1 

115M 

74LS568 

TTL 

DIP 


3 

1 

115M 

74LS568 

TTL 

DIP 


3 

1 

115M 

74LS568 

TTL 

DIP 


3 

1 

115M 

74LS568 

TTL 

DIP 


3 

1 

115M 

74LS568 

TTL 

FLAT 

P 

3 

1 

115M 

74LS568 

TTL 

FLAT 

P 

3 

1 

25M 

74LS568 

TTL 

FLAT 

P 

3 

1 

25M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

25M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

20M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

20M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

18M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

18M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

20M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

20M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

20M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

18M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

20M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

20M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

35M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

25M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

25M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

35M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

25M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

18M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

25M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

20M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

25M 

74LS568N 

TTL 

DIP 


3 

1 

25M 

74LS568N 

TTL 

FLAT 

P 

3 

1 

20M 

74LS568N 

TTL 

LLC 


3 

1 

18M 

74LS568N 

TTL 

LLC 


3 

1 

20M 

74LS569 

TTL 

DIP 


1 

1 

115M 

74LS569 

TTL 

DIP 


1 

1 

115M 

74LS569 

TTL 

DIP 


1 

1 

115M 

74LS569 

TTL 

DIP 


1 

1 

30M 

74LS569 

TTL 

DIP 


1 

1 

115M 

74LS569 

TTL 

DIP 


1 

1 

SOM 

74LS569 

TTL 

FLAT 

P 

1 

1 

115M 

74LS569 

TTL 

FLAT 

P 

1 

1 

30M 

74LS569 

TTL 

FLAT 

P 

1 

1 

25M 

74LS569N 

TTL 

DIP 


1 

1 

25M 

74LS569N 

TTL 

DIP 


1 

1 

20M 

74LS569N 

TTL 

DIP 


1 

1 

18M 

74LS569N 

TTL 

DIP 


1 

1 

20M 

74LS569N 

TTL 

DIP 


1 

1 

35M 

74LS569N 

TTL 

DIP 


1 

1 

25M 

74LS569N 

TTL 

DIP 


1 

1 

25M 

74LS569N 

TTL 

DIP 


1 

1 

35M 

74LS569N 

TTL 

DIP 


1 

1 

25M 

74LS569N 

TTL 

DIP 


1 

1 

22M 

74LS569N 

TTL 

DIP 


1 

1 

25M 

74LS569N 

TTL 

DIP 


1 

1 

25M 

74LS569N 

TTL 

DIP 


1 

1 

25M 

74LS569N 

TTL 

LLC 


1 

1 

25M 

74LS569N 

TTL 

LLC 


1 

1 

30M 










SN54LS590J 

SN74LS590J 

SN74LS590N 


SN54LS591J 
SN74LS591J 
SN74LS591N 


SN74LS690N 
SN74LS690DW 
SN54LS691J 
" SN74LS691J 
SN74LS691N 
SN74LS691DW 


SN54LS692J 

SN74LS692J 

SN74LS692N 


SN74LS693N 
SN74LS693DW 
SN54ALS696J 
" SN54LS696J 
SN74ALS696J 
SN74ALS696N 
" SN74LS696J 
SN74LS696N 
SN74LS696DW 


SN74ALS698N 
SN74LS698J 
SN74LS698N 
‘ SN74LS698DW 
SN54ALS699J 
SN54LS699J 
' SN74ALS699J 
SN74ALS699N 
SN74LS699J 
" SN74LS699N 
SN74LS699DW 
SN54LS716J 


DM5493N 

DM7493AN 

DM7493J 


8. COUNTERS 

n- m~~m wrjri n 

FUNCTIONAL PACKAGE T pTS OPER. LINE 

EQUIVALENT TECH TYPE Y PER FREQ, No. 
NUMBER P PKG 


TYPE 

NUMBER 



SN74HC593N(A) 

SN54LS593J 

SN74LS593J 

74LS593 

74LS593 

74LS593 

SN74LS593N 


SN74LS593DW 


SN54LS68J 


SN74LS68J 

74LS68 

SN74LS68N 

74LS68 

SN74LS68D 

74LS68 





.090 iM 

_S93N 

74LS93N 
74LS93N 
74LS93N_ 
si 

_S93N 
1 
^ ' 
sj 

1_ 
74LS93N 
74LS93N 
74LS93N_ 

_si 

- M 



35M 

117d 

ITT7493J 

20M 

118 ♦ 

M74LS93P 

20M 

119d 

MIC7493N 


120e 

121 ♦ 


35M 

122d 

N7493A 

35M 

123e 

N7493F 

35M 

124* 

N7493N 


125 ♦ 

S54LS93F 


126d 

S5493A 

35M 

127 ♦ 

S5493F 

35M 

128 ♦ 

SN54LS93J 

35M 

129 ♦ 

SN74LS93J 

35M 

130* 

SN74LS93N 

70M 

131 ♦ 

SN5493AJ 

70M 

132d 

SN5493AN 

70M 

133d 

SN5493J 

70M 

134d 

SN6493N 

70ivl 

135u 

3N7493AJ 

70M 

136# 

SN7493AN 

70M 

137d 

SW7493J 

70M 

138d 

SW7493N 


139d 

T7493B1 

20M 

140d 

T7493D1 

20M 

141 d 

T7493D2 

20M 

142d 

TL7493N 

20M 

143d 

TL8493N 

20M 

144d 

US5493A 

20M 

145d 

US7493A 

20M 

146d 

ZN5493AJ 


147d 

ZN7493AJ 

20M 

148d 

ZN7493E 

20M 

149# 

N74LS93D 

20M 

150d 

9LS93DC 

20M 

151 d 

9LS93DM 

20M 

152d 

9LS93PC 

20M 

153 ♦ 

54LS93DM 

20M 

154 ♦ 

74LS93DC 

20M 

155 ♦ 

74LS93PC 

20M 

156d 

9393DC 

20M 

157d 

9393DM 

20M 

158d 

MC5493L 

20M 

159d 

MC7493L 

20M 

160d 

MIC5493J 

20M 

161 d 

MIC6493J 

20M 

162d 

MIC7493J 

20M 

163d 

NC7493N 

20M 

164d 

PD7493 

20 M 

1654 

SFC493E 

20M 

166» 

SFC493EM 

20 M 

167 ♦ 

SFC493ET 

20M 

168d 

ZN5493AE 


169d 

ZN7493AE 

20M 

170* 

74HC93N 

20M 

171 ▼ 

74HCT93N 

20M 

M2w 

74HC93D 

20M 

173 ▼ 

74HCT93D 

20M 

174d 

DM76L93D 

20M 

175d 

DM86L93D 

20M 

176d 

SN54L93D 

20M 

177d 

SN74L93D 

20M 

178 ♦ 

MM54C93D 

20M 

179 ♦ 

MM74C93N 

20M 

180# 

DM54L93J 

20M 

181 d 

DM54L93N 


182d 

DM74L93J 

8.0M 

1834 

DM74L93N 

8.0M 

184t 

DM76L93J 


185* 

DM76L93N 


1864 

DM86L93J 


187 ♦ 

DM86L93N 


188 ▼ 

HD74LS93G 


189* 

HD74LS93P 

21M 

190d 

SN54L93J 

60M 

191 d 

SN54L93N 

50M 

192d 

SN74L93J 

60M 

193d 

SN74L93N 

20M 

194d 

MIC74L93J 

50M 

195 ♦ 

SFC493LE 

20M 

196i 

SFC493LEM 

21M 

197 ♦ 

DM74LS168AN 

20M 

198 ♦ 

54F168DM 

20M 

199f 

74F168DC 

42M 

200 ♦ 

74F168PC 

42 M 

201 ♦ 

DM54ALS168BJ 

20M 

202 ♦ 

DM54AS168J 

42M 

203 ♦ 

DM54LS168AJ 

2.0M 

204 ♦ 

DM74ALS168BJ 

30M 

205 ♦ 

DM74ALS168BN 

30M 

206 ♦ 

DM74AS168J 

32M 

207 ♦ 

DM74AS168N 

32M 

208 4 

M74ALS168AP 

18M 

209 ♦ 

N74F168N(A) 

32M 

210* 

N74S168AN 

18M 

211 ♦ 

N74F168D(A) 

32M 

212d 

SN74LS668D 

32M 

213d 

SN74S168D 

42 M 

2m 

54LS168DM 

32M 

215* 

74LS168DC 

32M 

2m 

74LS168PC 

42 M 

217 ♦ 

N74L.S168AF 

32M 

2m 

N74LS168AN 

32M 

219# 

N74S168F 

10M 

220 ♦ 

N74S168N 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 
(4)Type Counter (5)Ckts/Pkg (6)Tvpe Number _ 

LU [2J [3J I4J I5J 

FUNCTIONAL PACKAGE T CKTS OPER. 

EQUIVALENT TECH TYPE Y PER FREQ. 
NUMBER P PKG 




74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

7 4LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74LS93N 

74L93 

74L93 

74L93 

74L93 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N 

74L93N _ 

74L93N 

74L93N 

74S168 

74S168 

74S168 

74S168 

74S168 

74S168 

74S168 

74S168 

74S168 

74S168 

74S168 

74S168 

74S168 

74S168 

74S168 

74S168 

74S168 

74S168N 

74S168N 

74S168N 

74S168N 

74S168N 

74S168N 

74S168N 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 










































































8. 

c 

DUNTERI 

* In Order of 

) (4)Tvoe Cou 

(1)FEMI 
iter (5)C 

No. (2)Tech 
kts/Pkg (6) 

(3)Pkg 

Type 

Type 

dumber 


6J 


2J 

3J 

4 1 

5J 




6J 


2j 

3J 

sr 

5| 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 



NUMBER 



P 

PKG 





NUMBER 



P 

PKG 







E 


(Hz) 







E 


m 

14 

S54LS168AF 

74S168N 

nr 

DIP ^ 

3 

1 

2^M 


1114 

DM75L52W " 

85-52N ~ 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

iTM 

24 

S54S168AF 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 


112d 

HEPC1038P 

9-38 

DTL 

OTHER 

3 

1 

30M 

34 

S54S168F 

74S168N i 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 


113d 

MC838F 

9-38 

DTL 

OTHER 

3 

1 

SOM 

4 d 

SN54ALS168AJ 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


114d 

MC938F 

9-38 

DTL 

OTHER 

3 

1 

30M 

5d 

SN54ALS168BJ 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1 15t 

MC838P 

9-38L 

DTL 

DIP 

3 

1 

30M 

6d 

SN54AS168J 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

65M 


1 16t 

MC838L 

9-38L 

DTL 

OTHER 

3 

1 

30M 

7 4 

SN54LS168AJ 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 


1174 

MC938L 

9-38L 

DTL 

OTHER 

3 

1 

30M 

84 

SN54LS168J 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


118d 

MC839F 

9-39 

DTL 

OTHER 

3 

1 

30M 

94 

SN54LS668J 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 


119d 

MC939F 

9-39 

DTL 

OTHER 

3 

1 

30M 

104 

SN54S168J 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

70M 


120t 

MC839P 

9-39L 

DTL 

DIP 

3 

1 

30M 

lid 

SN74ALS168AN 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


121 d 

HEPC1039P 

9-39 L 

DTL 

OTHER 

3 

1 

30M 

12v 

SN74ALS168BN 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

40M 


122t 

MC839L 

9-39L 

DTL 

OTHER 

3 

1 

30M 

134 

SN74AS168N 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

75M 


1234 

MC939L 

9-39L 

DTL 

OTHER 

3 

1 

30M 

144 

SN74LS168AJ 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 


1244 

DN851 

9-51 

DTL 

DIP 

2 

1 


154 

SN74LS168AN 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 


1254 

958DC 

9-57 

RTL 

OTHER 

2 

1 

2.0M 

164 

SN74LS168J 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


1264 

958HM 

9-57 

RTL 

OTHER 

2 

1 

2.0M 

174 

SN74LS168N 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

25M 


127d 

MC860P 

9-60 L 

DTL 

DIP 

2 

2 

40M 

184 

SN74LS668J 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

32M 


128d 

MC860F 

9-60 L 

DTL 

OTHER 

2 

2 

40M 

19d 

SN74S168J 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

55M 


129d 

MC960F 1 

9-60 L 

DTL 

OTHER 

2 

2 

40M 

204 

SN74S168N 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

1 

55M 


1304 

989DC 

9-89L 

RTL 

OTHER 

2 

1 


214 

M74LS668P 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

2 



131 4 

989HM 

9-89L 

RTL 

OTHER 

2 

1 


224 

SN74LS668N 

74S168N 

TTL 

DIP 

3 

2 

32M 










234 

N74S168AD 

74S168N 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

40M 










24 ▼ 

SN74ALS168BD 

74S168N 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

40 M 










25 ▼ 

SN74AS168D 

74S168N 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

75M 










264 

54F169DM 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

115M 










274 

74F169DC 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

115M 










284 

74F169PC 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

115M 










294 

DM54ALS169BJ 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 










304 

DM54AS169J 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

65M 










314 

DM54LS169AJ 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 










324 

DM74ALS169BJ 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 










334 

DM74ALS169BN 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 










344 

DM74AS169J 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

75M 










354 

DM74AS169N 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

75M 










364 

DM74LS169AN 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 










374 

M74ALS169AP 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

28M 










384 

N74F169N(A) 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

90Mf 










394 

N74S169AN 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 










404 

SN54ALS169BJ 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

22M 










41d 

SN74LS169BJ 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

35M 










424 

SN74LS169BN 

74S169 

TTL 

DIP 

1 

1 

35M 










434 

N74F169D(A) 

74S169 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

90Mf 










444 

SN74LS169BD 

74S169 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

35M 










454 

SN74LS669D 

74S169 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

32M 










464 

SN74S169D 

74S169 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

70M 










47 4 

54LS169DM 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 










484 

74LS169DC 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 










494 

74LS169PC 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 

r 









50 ▼ 

HD74LS669G 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 










514 

HD74LS669P 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 










524 

M74LS669P 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 











534 

N74LS169AF 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 










544 

N74LS169AN 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 










554 

N74S169N 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 



j 







564 

S54LS169AF 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 










574 

S54S169AF 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 










584 

S54S169F 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 










59d 

SN54ALS169AJ 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 










60d 

SN54AS169J 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

65M 










61 4 

SN54LS169AJ 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 










624 

SN54LS169J 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 


i 








634 

SN54LS669J 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 










644 

SN54S169J 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

70M 










65d 

SN74ALS169AN 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

30M 










66d 

SN74ALS169BN 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

40M 










674 

SN74AS169N 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

75M 










684 

SN74LS169AJ 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 










694 

SN74LS169AN 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 










704 

SN74LS169J 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 










714 

SN74LS169N 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

25M 










724 

SN74LS669J 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 










734 

SN74LS669N 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

32M 










74d 

SN74S169J 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

55M 










754 

SN74S169N 

74S169N 

TTL 

DIP 

1 

1 

55M 










764 

N74LS169AD 

74S169N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

25M 










774 

N74S169AD 

74S169N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

40 M 










78 r 

SN74ALS169BD 

74S169N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

40M 










79 ▼ 

SN74AS169D 

74S169N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

75M 










804 

DM75L52J 

75-52N 

TTL 

DIP 

3 

1 

11M 










814 

DM75L52N 

75-52N 

TTL 

DIP 

3 

1 

11M 










824 

DM85L52J 

75-52N 

TTL 

DIP 

3 

1 

11M 










834 

DM85L52N 

75-52N 

TTL 

DIP 

3 

1 

11M 










844 

DM7552J 

75-52N 

TTL 

DIP 

3 

1 

23M 










854 

DM8552J 

75-52N 

TTL 

DIP 

3 

1 

23M 










864 

DM8552N 

75-52N 

TTL 

DIP 

3 

1 

23M 










874 

DM75L52F 

75-52N 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

11M 










884 

DM85L52F 

75-52N 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

11M 










894 

DM7552W 

75-52N 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

23M 










904 

DM8552W 

75-52N 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

23M 










914 

DM75L54J 

75-54N 

TTL 

DIP 

1 

1 

11M 










924 

DM75L54N 

75-54N 

TTL 

DIP 

1 

1 

11M 










934 

DM85L54J 

75-54N 

TTL 

DIP 

1 

1 

11M 










944 

DM85L54N 

75-54N 

TTL 

DIP 

1 

1 

11M 










954 

DM7554J 

75-54N 

TTL 

DIP 

1 

1 

23M 










964 

DM8554J 

75-54N 

TTL 

DIP 

1 

1 

23M 










974 

DM8554N 

75-54N 

TTL 

DIP 

1 

1 

23M 










984 

DM75L54F 

75-54N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

11M 










994 

DM75L54W 

75-54N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

11M 










1004 

DM85L54F 

75-54N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

11M 










1014 

DM7554W 

75-54N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

23M 










1024 

DM8554W 

75-54N 

TTL 

FLAT P 

1 

1 

23 M 










1034 

DM7555J 

75-55N 

TTL 

DIP 

3 

1 

35M 










1044 

DM7555N 

75-55N 

TTL 

DIP 

3 

1 

50 M 










1054 

DM8555N 

75-55N 

TTL 

DIP 

3 

1 

50M 










1064 

DM7555W 

75-55N 

TTL 

FLAT P 

3 

1 

35M 










1074 

DM7556J 

75-56 

TTL 

DIP 

7 

1 

25M 










1084 

DM7556N 

75-56N 

TTL 

DIP 

7 

1 

SOM 










1094 

DM8556N 

75-56N 

TTL 

DIP 

7 

1 

50M 










1104 

DM7556W 

75-56N 

TTL 

FLAT P 

7 

1 

35M 
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9.1 

:lo 

iCKS/ 

MU 

LTIVIBRA 

TORS 

% In Order of 

) MlTvoe Circi 

(1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg 
lit (5)Ckt/Pko (6 )Tvd@ Num 

Type 

ber 


a 


2j 

3J 

i4j 

5- 



a 

a 

2J . 

U 

4 r 

5 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

T 

CKTS 

OPER. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Y 

PER 

FREQ. 



NUMBER 



P 

PKG 




NUMBER 



P 

PKG 







E 


(HZ) 






E 


(HZ) 

It 

DS1215(A) 

12DS15 

CMS 

DIP 

XCD" 

1 

32k 

111 ▼ 

MC14528BClS " ^ 

45-28 

CMS 

W r 

mUn 

2 


2d 

342AG 

3-42 

HNL 

CAN 

MON 

2 

1.0M 

112 

MC14528BCP 

45-28 

CMS 

DIP | 

MON 

2 


3d 

342BG 

3-42 

HNL 

CAN 

MON 

2 


113t 

MC14528BCPD 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


4d 

342CG 

3-42 

HNL 

CAN 

MON 

2 


114t 

MC14528BCPDS 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


5d 

342BJ 

3-42 

HNL 

DIP 

MON 

2 


115V 

MC14528BCPS 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


6d 

342BN 

3-42 

HNL 

DIP 

MON 

2 


1 16t 

MC14528BD 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


7d 

342CN 

3-42 

HNL 

DIP 

MON 

2 


117 

MC14538BAL 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


8d 

TSC342AJ 

3-42 

HNL 

DIP 

MON 

2 


1 18t 

MC14538BALD 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


9 

TSC342AL 

3-42 

HNL 

DIP 

MON 

2 


1 19t 

MC14538BALDS 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


lOd 

TSC342CJ 

3-42 

HNL 

DIP 

MON 

2 


120y 

MC14538BALS 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


11 

TSC342CL 

3-42 

HNL 

DIP 

MON 

2 


121 

MC14538BCL 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


12 

TSC347AL 

3-47 

HNL 

DIP 

MON 

2 


122t 

MC14538BCLD 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


13 

TSC347CL 

3-47 

HNL 

DIP 

MON 

2 


123t 

MC14538BCLDS 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


14 

TSC349AL 

3-49 

HNL 

DIP 

MON 

2 


124t 

MC14538BCLS 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


15 

TSC349CL 

3-49 

HNL 

DIP 

MON 

2 


125 

MC14538BCP 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


16d 

355BL i 

3-55 

HNL 

DIP 

MON 

1 


126y 

MC14538BCPD 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


17d 

355ML 

3-55 

HNL 

DIP 

MON 

1 


127t 

MC14538BCPDS 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


18 

MC4024P 

4-024 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

25M 

128y 

MC14538BCPS 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


19 

MC4024F 

4-024 

TTL 

OTHER 

AST 

2 

30M 

129y 

MC14538BDW 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


20 

MC4024L.P 

4-024 

TTL 

OTHER 

AST 

2 

30M 

130 

MM54HC4538J 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


21 

MC4324F 

4-024 

TTL 

OTHER 

AST 

2 

30M 

131 

MM74HC4538J 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


22 

MC4324L 

4-024 

TTL 

OTHER 

AST 

2 

30M 

132 

MM74HC4538N 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


23 

MC4024L 

4-024 

TTL 

OTHER 

VCO 

2 

25M 

133 

MN4528B 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


24d 

SCL4047BH 

40-47 

CMS 

CHIP 

MON 

1 

1.0M 

134d 

SCL4528BD 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


CV 

333C4G47B 

HKJ-Ht 

UIVIO 

L-'ir 

r\o i 

1 


1 JJU 

oolhucodc: 

O 

V-rIVIO 

utr 

IVIVJIN 

2 


26 

4047BPC 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


136d 

SN54HC4538J(A) 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


27 

BCL4047B 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


137d 

SN74HC4538J(A) 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


28 

CD4047AD 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


138d 

SN74HC4538N(A) 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


29 

CD4047AE ! 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


139 

TC4528BP 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


30 

CD4047AF 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


140d 

UPD4528BC 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


31 

CD4047BCJ 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


141 d 

UPD4538BC 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


32 

CD4047BCN 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


142d 

HD14538B 

45-28 

CMS 

DIP 

XCO 

2 


33 

CD4047BD 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


143 

4528BFC 

45-28 

CMS 

=LAT P 

MON 

2 


34 

CD4047BE 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


144 

4528BFM 

45-28 

CMS 

-LAT P 

MON 

2 


35 

CD4047BF 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


145d 

4538BFC 

45-28 

CMS 

-LAT P 

MON 

2 


36 

CD4047BMJ 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


146d 

4538BFM 

45-28 

CMS 

-LAT P 

MON 

2 


37 

CM4047AD 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


147 

CD74HC4538M 

45-28 

CMS 

-LAT P 

MON 

2 


38 

CM4047AE 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


148 

CD74HCT4538M 

45-28 

CMS 

-LAT P 

MON 

2 


39 

HBC4047AD 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


149t 

HD74HC4538FP 

45-28 

CMS 

-LAT P 

MON 

2 


40 

HBF4047AE 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


150^ 

HEF4528BT 

45-28 

CMS 

r LAT P 

MON 

2 


41 

HCC4047BD 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


151 ♦ 

HEF4538BT 

45-28 

CMS 

-LAT P 

MON 

2 


42 

HCC4047BF 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


152 

HEF4538BTD 

45-28 

CMS 

-LAT P 

MON 

2 


43 

HCF4047BE 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


153d 

SCL4528BF 

45-28 

CMS 

"LAT P 

MON 

2 


44 

HCF4047BF 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


154 

UPD4528BG 

45-28 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


45 

HEF4047 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


155 

UPD4538BG 

45-28 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


46 ♦ 

HEF4047BD 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


156 

4528BPC 

45-28 

CMS 

OTHER 

MON 

2 


47 ♦ 

HEF4047BP 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


157d 

4538BPC 

45-28 

CMS 

OTHER 

MON 

2 


48 

HEF4047BPN 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


158 

CD54HC4538F 

45-28 

CMS 

OTHER 

MON 

2 


49 

TC4047BP 

40-47 

CMS 

DIP 

AST 

1 


159 

CD54HCT4538F 

45-28 

CMS 

OTHER 

MON 

2 


50 

SCL4047B 

40-47 

CMS 

DIP 

MON 

1 

1.0M 

160 

CD74HC4538E 

45-28 

CMS 

OTHER 

MON 

2 


51d 

SCL4047BD 

40-47 

CMS 

DIP 

MON 

1 

1.0M 

161 

96L02DC 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


52d 

SCL4047BE 

40-47 

CMS 

DIP 

MON 

1 

1.0M 

162 

96L02DM I 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


53 

4047BFC 

40-47 

CMS 

FLAT P 

AST 

1 


163 

96LS02DC 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


54 

4047BFM 

40-47 

CMS 

FLAT P 

AST 

1 


164 

96LS02DM 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


55d 

CD4047AK 

40-47 

CMS 

FLAT P 

AST 

1 


165 

96S02DC 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


56 

CD4047BMW 

40-47 

CMS 

FLAT P 

AST 

1 


166 

9602DC 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


57 

CM4047AF 

40-47 

CMS 

FLAT P 

AST 

1 


167 

9602DM 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


58 

HBC4047AK 

40-47 

CMS 

FLAT P 

AST 

1 


168d 

AM26L02DC 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


59 

HCC4047BK 

40-47 

CMS 

FLAT P 

AST 

1 


169d 

AM26L02DM 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


60 ♦ 

HEF4047BT 

40-47 

CMS 

FLAT P 

AST 

1 


170d 

AM26L02PC 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


61 

HEF4047BTD 

40-47 

CMS 

FLAT P 

AST 

1 


171 

AM26S02DC 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


62d 

SCL4047BF 

40-47 

CMS 

FLAT P 

MON 

1 

1.0M 

172d 

AM26S02DM 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


63 

4047BDC 

40-47 

CMS 

OTHER 

AST 

.. 1 


173 

AM26S02PC 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


64 

4047BDM 

40-47 

CMS 

OTHER 

AST 

1 


174d 

AM2602DC 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


65 

HEF4047B 

40-47 

CMS 

OTHER 

AST 

1 


175d 

AM2602DM 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


66 

CD4098BD 

40-98 

CMS 

DIP 

MON 

2 


176d 

AM2602PC 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


67 

CD4098BE 

40-98 

CMS 

DIP 

MON 

2 


177 

DM8602J 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


68 

CD4098BF 

40-98 

CMS 

DIP 

MON 

2 


178 

DM8602N 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


69 

HCC4098BD 

40-98 

CMS 

DIP 

MON 

2 


179 

DM9602J 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


70 

HCC4098BF 

40-98 

CMS 

DIP 

MON 

2 


180 

DM9602N 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


71 

HCF4098BE 

40-98 

CMS 

DIP 

MON 

2 


181 d 

MC8602L 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


72 

HCF4098BF 

40-98 

CMS 

DIP 

MON 

2 


182d 

MC8602P 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


73d 

CD4098BK 

40-98 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


183d 

MC9602L 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


74 

HCC4098BK 

40-98 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


184d 

MIC9602-1D 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


75d 

MC14528CL 

45-28 


DIP 

MON 

2 


185d 

MIC9602-5D 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


76d 

SCL4528AC 

45-28 


DIP 

MON 

2 


186 

N9602B 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


77d 

SCL4528AD 

45-28 


DIP 

MON 

2 


187 

N9602F 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


78d 

SCL4528AE 

45-28 


DIP 

MON 

2 


188 

S9602B 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


79d 

SCL4528AF 

45-28 


FLAT P 

MON 

2 


189 

S9602F 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 


80 

883C4528B 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


190d 

SW9602-1P 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 

20M 

81 

4528BDC 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


191 d 

SW9602-2P 

45-28 

TTL 

DIP 

MON 

2 

20M 

82 

4528BDM 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


192d 

96L02FC 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


83d 

4538BDC 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


193 

96L02FM 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


84d 

4538BDM 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


194d 

96LS02FC 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


85 

BCL4528B 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


195 

96LS02FM 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


86 

CD74HCT4538E 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


196d 

96S02FC 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


87 

CD4538BD 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


197d 

9602FC 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


88 

CD4538BE 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


198 

9602FM 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


89 

CD4538BF 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


199d 

AM26L02FM 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


90 t 

HD74HC4538P 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


200d 

AM26S02FM 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


91 

HEF4528B 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


201d 

AM2602FM 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


92 ♦ 

HEF4528BD 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


202 

DM8602W 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


93 ♦ 

HEF4528BP 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


203 

DM9602W 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


94* 

HEF4538BD 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


204d 

MC8602F 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


95 

HEF4538BDF 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 

100k 

205d 

MC9602F 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


96# 

HEF4538BP 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


206 

N9602W 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


97 

HEF4538BPN 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 

100k 

207 

S9602W 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


98 

LC4528B 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


208d 

SW9602-1F 

45-28 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 

20M 

99 

M4528BP 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


209 

96L02PC 

45-28 

TTL 

OTHER 

MON 

2 


100 

M4538BP 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


210 

96LS02PC 

45-28 

TTL 

OTHER 

MON 

2 


101 

MC54HC4538J(A) 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


211 

96S02PC 

45-28 

TTL 

OTHER 

MON 

2 


102 

MC74HC4538J(A) 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


212 

9602PC 

45-28 

TTL 

OTHER 

MON 

2 


103 

MC74HC4538N(A) 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


213 

SCL4528B(1) 

45-28B 

CMS 

DIP 

MON 

2 


104 

MC14528BAL 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


214t 

74HC4538N 

45-38 

CMS 

DIP 

MON 

2 


105t 

MC14528BALD 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


215t 

74HCT4538N 

45-38 

CMS 

DIP 

MON 

2 


106t 

MCI 4528BALDS 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


216 

PC54HC4538D(A) 

45-38 

CMS 

DIP 

MON 

2 


107t 

MCI 4528BALS 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


217 

PC54HCT4538D(A) 

45-38 

CMS 

DIP 

MON 

2 


108 

MC14528BCL 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


218 

PC74HC4538D(A) 

45-38 

CMS 

DIP 

MON 

2 


109t 

MC14528BCLD 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


219 

PC74HC4538P 

45-38 

CMS 

DIP 

MON 

2 


1 10t 

MC14528BCLDS 

45-28 

CMS 

DIP 

MON 

2 


220 

PC74HCT4538D(A) 

45-38 

CMS 

DIP 

MON 

2 
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w 


nr 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


9. CLOCKS/MULTIVIBRATORS 


m 

TECH 


HJ 
PACKAGE 
TYPE 


HT 

Y 

P 

E 


TOTS 

PER 

PKG 


nr 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 
(4)Type Circuit (5)Ckt/Pkq (6)Tvpe Number 


in 

Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 


TECH 


HJ 

PACKAGE 

TYPE 


[4] I5J 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


PC74HCT4538P 

74HC4538D 

74HCT4538D 


45-38 

45-38 

45-38 


CMS 

CMS 


T5IP” 
FLAT P 
FLAT P 


MON 

MON 

MON 


OPER. 

FREQ. 

...(H Z ) 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


941DM 
74121 PC 
DM54121J 


OTHER 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


CKTS 

PER 

PKG 


OPER. 

FREQ. 

■1H Z ) 


1 

2y 

3t 


111 

112 

113 


74-05N 

74-121 

74-121 


mr 

TTL 

TTL 


4 

5 

64 


PC74HC4538T 

PC74HCT4538T 

HEF4541BD 


HEF4541BP 

HEF4541BT 

54121FM 


45-38 
45-38 
45-41B 


CMS 

CMS 

CMS 


CMS 

CMS 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
DIP 


MOM 

MON 

AST 


30Mt 


114d 

115 

116 


DM54121N 
DM74121J 
DM74121N 


74-121 

74-121 

74-121 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


74 

84 

9 


45-41B 
45-41B 
54-121 


DIP 
FLAT P 
FLAT P 


AST 
AST 
MON I 


30Mf 

30Mf 


117 
118d 
119d 


FJK101-74121 
FLK101-74121 
FLK105-84121 


74-121 

74-121 

74-121 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


lOd 

11 

12 


74121FC 

DM54121W 

N74121W 


S54121W 
SN54L121W 
SN74L121T 


54-121 

54-121 

54-121 


TTL 

;ttl 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


MON 

MON 

MON 


MON 

MON 

MON 


120 
121 d 
122d 


M53321P 

MIC74121N 

N74121A 


74-121 

74-121 

74-121 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


13 

14d 

15d 


54-121 

54-121 

54-121 


TTL 

[TTL 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


123 

124 
125d 


N74121F 

N74121N 

S54121A 


74-121 

74-121 

74-121 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


16d 

17d 

18d 


SN54121W 

MC54121F 

MC74121F 


54-121 

54-121 

54-121 


TTL 

TTL 

IHL_ 


FLAT P 
OTHER 
OTHER 


MON 

MON 

MON 


126 

127d 

128d 


S54121F 
SN54L121J 
SN54L121N 


74-121 

74-121 

74-121 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


19 

20 
21d 


S54121Q 

SFC4121PM 

25LS122CH 


54LS122CH 

74LS122CH 

ZN54122J 


54-121 

54-121 

54-122 


TTL 

TTL 

TTL 


OTHER 

OTHER 

CHIP 


MON 

MON 

MON 


129d 

130d 

131 


SN74L121J 
SN74L121N 
SN54121J 


74-121 

74-121 

74-121 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


22d 

23d 

24d 


54-122 

54-122 

54-122 


TTL 

TTL 

TTL 


CHIP 

CHIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


132d 

133 

134d 


SN74121J 
SN74121N 
SW74121J 


74-121 

74-121 

74-121 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


25d 

26d 

27d 


SN54L122W 

25LS122W 

54LS122W 


54-122 

54-122 

54-122 


TTL 

TTL 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


MON 

MONl 

MONl 


135d 

136d 

137d 


SW74121N 

T74121B1 

T74121D1 


74-121 

74-121 

74-121 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


30M 

30M 


28d 

29 

30d 


74LS122W 

54122FM 

74122FC 


54-122 

54-122 

54-122 


TTL 

TTL 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


MON 

MON 

MON 


MON 

MON 

MON 


138d 

139d 

140d 


T74121D2 

TL74121N 

ZN54121J 


74-121 

74-121 

74-121 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


30M 


31 

32d 

33d 


S54122W 
SN54LS122W 
SN74L122T 


54-122 

54-122 

54-122 


TTL 

TTL 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


141 d 

142 

143 


ZN74121J 
N74121D 
54121 DM 


74-121 

74-121 

74-121 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

FLAT P 
OTHER 


MON 

MON 

MON 


34d 

35d 

36d 


SN74LS122W 

SN54122W 

SN74122W 


54-122 

54-122 

54-122 


TTL 

TTL 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


MON 

MON 

MON 


144 

145d 

146d 


74121 DC 
74121 DM 
FJK101 


74-121 

74-121 

74-121 


TTL 

TTL 

TTL 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


MON 

MON 

MON 


37 

38d 

39d 


S54122Q 

T9601F 

T9601FM 


54-122 

54-122 

54-122 


TTL 

TTL 

TTL 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


MON 

MON 

MON 


147d 

148d 

149d 


GFB74121 
MC54121L 
MC74121L 


74-121 

74-121 

74-121 


TTL 

TTL 

TTL 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


MON 

MON 

MON 


40d 

41 

42 


ZN54122E 
MM54HC123J 
CD74HC123M(A) 


54-122 

54-123 

54-123 


TTL 

CMS 

CMS 


OTHER 

DIP 

FLAT P 


MON 

MON 

MON 


150d 
151 d 
152d 


MIC54121J 
MIC64121J 
MIC74121J 


74-121 

74-121 

74-121 


TTL 

TTL 

TTL 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


MON 

MON 

MON 


43 

44 

45 


CD74HC423M(A) 
CD74HCT123M(A) 
CD74HCT423M(A) 


54-123 

54-123 

54-123 


CMS 

CMS 

CMS 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


MON 

MON 

MON 


153d 

154 

155 


NC74121N 

SFC4121E 

SFC4121EM 


74-121 

74-121 

74-121 


TTL 

TTL 

TTL 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


MON 

MON 

MON 


46d 

47d 

48d 


25LS123CH 

54LS123CH 

74LS123CH 


54-123 

54-123 

54-123 


TTL 

TTL 

lEEL_ 


CHIP 

CHIP 

CHIP 


MON 

MON 

MON 


156 

157d 

158d 


SFC4121ET 

ZN54121E 

ZN74121E 


74-121 

74-121 

74-121 


TTL 

TTL 

TTL 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


MON 

MON 

MON 


49 

50 
51d 


54123DM 
DM54123J 
ZN54123J 


54-123 

54-123 

54£L23. 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


159 

160 
161d 


MB74LS122 

MB74LS122M 

25LS122J 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


52d 

53d 

54d 


25LS123W 

54LS123W 

74LS123W 


54-123 

54-123 

54-123 


TTL 

TTL 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


MON 

MON 

MON 


162d 

163d 

164d 


54 LSI 22 J 
74LS122J 
FLK111-74122 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


55 

56d 

57d 


54123FM 
74123FC 
AM26123FM 


54-123 

54-123 

54-123 


TTL 

TTL 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


MON 

MON 

MON 


165d 

166 y 

167» 


FLK115-84122 
HD74LS122G 
HD74LS122P 


M74LS122P 

M53322P 

MIC74122N 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


58 

59 

60 


DM7853W 
DM8853W 
S54LS123 AW 


54-123 

54-123 

54-123 


TTL 

TTL 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


MON 

MON 

MON 


168 

169 

170d 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


61 

62d 

63d 


S54123W 
SN54LS123W 
SN74LS123W 


54-123 

54-123 

54-123 


TTL 

TTL 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


MON 

MON 

MON 


171 

172 
173d 


N8T22F 

N8T22N 

N74122A 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


64d 

65d 


SN54123W 

SN54130W 

SN74123W 


54-123 

54-123 

54-123 


TTL 

TTL 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


MON 

MON 

MON 


174 

175 

176 


N74122F 

N74122N 

S8T22F 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


67d 

68 

69 


ZN54123E 
MM54HC221J 
CD74HC221M 


54-123 

54-221 

54-221 


TTL 

CMS 

CMS 


OTHER 
DIP 
FLAT P 


MON 

MON 

MON 


177 

178 
179d 


S8T22N 

S54122F 

SN54L122J 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


70 

71d 

72d 


CD74HCT221M 

HD9-54C221 

HD9-74C221 


54-221 

54-221 

54-221 


CMS 

CMS 

CMS 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


MON 

MON 

MON 


180d 

181 

182d 


SN54L122N 

SN54LS122J 

SN74L122J 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


73d 

74d 

75d 


54LS221CH 

74LS221CH 

54LS221W 


54-221 

54-221 

54-221 


TTL 

TTL 

TTL 


CHIP 
CHIP 
FLAT P 


MONO 

MON 

MON 


183d 

184 

185 


SN74L122N 

SN74LS122J 

SN74LS122N 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


76d 

77 

78 


74LS221W 

S54LS221W 

S54221W 


54-221 

54-221 

54-221 


TTL 

TTL 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


MON 1 ! 

MON 

MONl 


186 

187d 

188d 


SN54122J 

SN54122N 

SN74122J 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


79d 

80d 

81d 


SN54LS221W 

SN74LS221W 

SN54221W 


54-221 

54-221 

54-221 


TTL 

TTL 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


MONl 

mon| 

MON 


189 
190d 
191 d 


SN74122N 

SW74122J 

SW74122N 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


82d 

83d 

84d 


SN74221W 

SN54LS124W 

SN54S124W 


54-221 

54LS124 

54LS124 


TTL 

TTL 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


MONj 

vco 

vco 


30M 

85M 


192d 

193d 

194d 


T9601J 

T9601JM 

T74122B1 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


MON 

MON 

MON 


30M 


85d 

86d 

87d 


88d 

89d 

90d 


SN74S124W 

SN54LS31W 

SN54LS320W 


SN54LS321W 

SN54LS324W 

SN54LS325W 


54LS124 

54LS31 

54LS320 


54LS321 

54LS324 

54LS325 


TTL 

TTL 

TTL 


TTL 

TTL 

TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


XCO 

MON 

XCO 

XCO 

vco 

vco 


20M 
20 M 
11M 


195d 

196d 

197d 


198d 

199 

200 


T74122D1 

T74122D2 

TL74122N 


ZN74122J 

SN74LS122D 

54122DM 


74-122 

74-122 

74-122 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


TTL 

TTL 

TTL 


DIP 

DIP 

DIP 


DIP 

FLAT P 
OTHER 


MON 

MON 

MON 


MON 

MON 

MON 


30M 

30M 


91d 

92d 

93d 


SN54LS326W 

SN54LS327W 

SN54LS624W(1) 


54LS326 

54LS327 

54LS624 


!TTL 
| TTL 
TTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


VCO 

VCO 

VCO 


11M 

11M 

25M 


201 

202 

203d 


74122DC 
74122PC 
MIC54122AJ 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


MON 

MON 

MON 


94d 

95 


SN54LS629W(1) 
941HM 
941FM 


54LS629 

54S05 

54S05W 


TTL 

DTL 

DTL 


FLAT P 
OTHER 
FLAT P 


VCO 

MONl 

MONl 


204d 

205d 

206d 


MIC54122J 

MIC64122AJ 

MIC64122J 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


MON 

MON 

MON 


97d 

98d 

99d 


9941-9-31 

MIC941-1B 

MIC941-5B 


54S05W 

54S05W 

54S05W 


DTL 

DTL 

DTL 


FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


MON| 

MON 

MON 


207d 

208d 

209d 


MIC74122AJ 

MIC74122AN 

MIC74122J 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

[TTL 

TTL 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


MON 

MON 

MON 


lOOd 

101d 

102d 


PL9941-51 

PL9941-59 

PL9941A51 


54S05W 

54S05W 

54S05W 


DTL 

DTL 

DTL 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


MON 

MON 

MON 


210 
21 Id 
212 


N8T22A 

S54122A 

SFC4122E 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

[TTL 

TTL 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


MON 

MON 

MON 


103d 

104d 

105d 


PL9941A59 

9941-9-6A 

MIC941-1D 


54S05W 

74-05N 

74-05N 


DTL 

DTL 

DTL 


OTHER 
DIP 
DIP 


MON 

MON 

MON 


213 

214 

215 


SFC4122EM 
SFC4122ET 
SFC4122PM 


74-122 

74-122 

74-122 


TTL 

TTL 

TTL 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


MON 

MON 

MON 


106d 

107d 

108d 


MIC941-5D 

PD9941-51 

PD9941-59 


74-05N 

74-05N 

74-05N 


DTL 

DTL 

DTL 


DIP 

OTHER 

OTHER 


MON 

MON 

MON 


216d 

217t 

218y 


ZN74122E 
HD74HC123AP 
74HC123N 


74-122 

74-123 

74-123 


TTL 

CMS 

CMS 


OTHER 
DIP 
DIP 


MON 

MON 

MON 


109d 

110d 


PD9941A51 

PD9941A59 


74-05N 

74-05N 


DTL 

DTL 


OTHER 

OTHER 


MON 

MON 


219t 

220 


74HCT123N 

CD54HC123F 


74-123 

74-123 


CMS 

CMS 


DIP 

DIP 


MON 

MON 


210 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


210 




9. CLOCKS/MULTIVIBRATORS 


In Order of (1)FEMI No. <2)Tech <3)Pkg Type 


■ 

m 

TYPE 

NUMBER 

iJ 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

U 

PACKAGE 

TYPE 

ET 

T 

Y 

P 

E 

5 

CKTS 

PER 

PKG 

OPER. 

FREQ. 

(HZ) 

LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

D 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

IT 

T 

Y 

P 

E 

CKTS 

PER 

PKG 

OPER. 

FREQ. 

(HZ) 


il>l H'Hlll M ■■—■ 

74-123 

CMS - 

DIP 

MON 

2 


Ill 

PC74HCT221 D(A) ~ 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


KI 


74-123 

CMS 

DIP 

MON 

2 


112 

PC74HCT221P 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


H 


74-123 

CMS 

DIP 

MON 

2 


113d 

SN54HC221 J(A) 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


mam 

HD74HC123 

74-123 

CMS 

DIP 

MON 

2 


114d 

SN54HC423J(A) 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 



MM74HC123J 

74-123 

CMS 

DIP 

MON 

2 


115d 

SN74HC221 J(A) 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


H 

MM74HC123N 

74-123 

CMS 

DIP 

MON 

2 


116d 

SN74HC221N(A) 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


7 


74-123 

CMS 

DIP 

MON 

2 


117d 

SN74HC423J(A) 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


8 

MIllHiWJiMBBBig 

74-123 

CMS 

DIP 

MON 

2 


118d 

SN74HC423N(A) 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


9 

PC74HC123D(A) 

74-123 

CMS 

DIP 

MON 

2 


1 19t 

74HC221D 

74-221 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


10 

PC74HC123P 

74-123 

CMS 

DIP 

MON 

2 


120t 

74HCT221D 

74-221 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


11 

PC74HCT123D(A) 

74-123 

CMS 

DIP 

MON 

2 


121 

PC74HC221T 

74-221 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


12 

PC74HCT123P 

74-123 

CMS 

DIP 

MON 

2 


122 

PC74HCT221T 

74-221 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 




74-123 

CMS 

DIP 

MON 

2 


123 

CD54HC221F 

74-221 

CMS 

OTHER 

MON 

2 


Bfl 

n\ 

74-123 | 

CMS 

DIP 

MON 

2 


124 

CD54HCT221F 

74-221 

CMS 

OTHER 

MON 

2 


19 


74-123 

CMS 

DIP 

MON 

2 


125 

CD74HC221E 

74-221 

CMS 

OTHER 

MON 

2 


16t 

HD74HC123AFP 

74-123 

CMS 

FLAT P 

MON 



126 

CD74HCT221E 

74-221 

CMS 

OTHER 

MON 

2 


17y 

74HC123D 

74-123 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


127d 

54LS221J 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 


18y 

74HCT123D 

74-123 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


128d 

74LS221J 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 


19 

PC74HC123T 

74-123 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


129 

DM74LS221N 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 


20 

PC74HCT123T 

74-123 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


130y 

HD74LS221G 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 


21 

CD54HC423F(A) 

74-123 

CMS 

OTHER 

MON 

2 


131 ♦ 

HD74LS221P 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 



CD54HCT423F(A) 

74-123 

CMS 

OTHER 

MON 

2 


132 

M74LS221P 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 



CD74HC423E(A) 

74-123 

CMS 

OTHER 

MON 

2 


133 

N74LS221F 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 



CD74HCT423E(A) 

74-123 

CMS 

OTHER 

MON 

2 


134 

N74LS221N 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 


25J 



TT! 

pup 

UAW 



«• OC 

tkJ7 A004C 

7/1001 

TTI 

hid 

MOM 

o 


26 

MB74LS123M 

74-123 

TTL 

Dip 

MON 



136 

N74221N 

74-221 

TTL 

DIP 


2 


27d 

SN74L123J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

1 


137 

S54LS221F 

74-221 

TTL 

DIP 

BBS 

2 


28d 

SN74L123N 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

1 


138 

S54221F 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 


29d 

T74123B1 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

1 

30M 

139 

SN54LS221J 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 


30d 

T74123D1 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

1 

30M ! 

140 

SN74LS221J 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 



T74123D2 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

1 

30M ! 

141 

SN74LS221N 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 



25LS123J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


142 

SN54221J 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 



54LS123J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


143d 

SN54221N 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 


34d 

74LS123J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


144d 

SN74221J 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 


35 

74123DC 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


145 

SN7422 IN 

74-221 

TTL 

DIP 

MON 

2 


36d 

AM26123DC 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


146 

N74221D 

74-221 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


37d 

AM26123DM 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


147 

SN74LS221D 

74-221 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


38d 

AM26123PC j 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


148t 

HD74HC221 AP(A) 

74-221N 

CMS 

DIP 

MON 

2 


39d 

DM54L123N 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


149y 

HD74HC221 AFP(A) 

74-221N 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


40 

DM74L123N 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


150 

MB74LS221 

74-221N 

TTL 

DIP 

MON 



41 

DM7853J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


151 

MB74LS221M 

74-221N 

TTL 

DIP 

MON 



42 

DM8853J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


152d 

HEPC3804P 

74-416N 

TTL 

OTHER 

3SU 

2 


43 

DM8853N 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


153d 

SN54LS422J 

74-422 

TTL 

DIP 

ME 

1 


44d 

DM54123N 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


154d 

SN74LS422J 

74-422 

TTL 

DIP 


1 


45 

DM74123N 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


155 

SN74LS422N 

74-422 

TTL 

DIP 

XV5 

1 


46 

DN74LS123P2 j 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


156t 

HD74HC423AP(A) ^ 

74HC423 

CMS 

DIP 

MON 



47d 

FLK121-74123 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


157y 

74HC423N 

74HC423 

CMS 

DIP 

MON 

2 


48d 

FLK125-84123 

74-123 

[TTL 

DIP 

MON 

2 


158y 

74HCT423N 

74HC423 

CMS 

DIP 

MON 

2 


49 ▼ 

HD74LS123G 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


159 

MM54HC423J 

74HC423 

CMS 

DIP 


2 


50# 

HD74LS123P 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


160 

MM74HC423J 

74HC423 

CMS 

DIP 

ISlagl 

2 


51 

M74LS123P 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


161 

MM74HC423N 

74HC423 

CMS 

DIP 

MON 

2 


52 

M53323P 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


162 

PC54HC423D(A) 

74HC423 

CMS 

DIP 

MON 

2 


53 

MB440 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


163 

PC54HCT423D(A) 

74HC423 

CMS 

DIP 

MON 

2 


54 


74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


164 

PC74HC423D(A) 

74HC423 

CMS 

DIP 

MON 

2 


55d 


74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


165 

PC74HC423P 

74HC423 

CMS 

DIP 

MON 

2 


56d 

MIC54123J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


166 

PC74HCT423D(A) 

74HC423 

CMS 

DIP 

MON 

2 


57d 

MIC64123AJ 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


167 

PC74HCT423P 

74HC423 

CMS 

DIP 

MON 

2 


Bnfefli 

MIC64123J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


168t 

HD74HC423AFP(A) 

74HC423 

CMS 

FLAT P 

MON 



59d 

MIC74123AJ 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


169y 

74HC423D 

74HC423 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


60d 

MIC74123AN 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


170y 

74HCT423D 

74HC423 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


61 d 

MIC74123J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


171 

PC74HC423T 

74HC423 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


62d 

MIC74123N 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


172 

PC74HCT423T 

74HC423 

CMS 

FLAT P 

MON 

2 


63 

N74LS123AF 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


173 

M74LS423P 

74HC423 

TTL 

DIP 

MON 

2 


64 

N74LS123AN 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


174d 

SN54LS423J 

74HC423 

TTL 

DIP 

MON 

2 


65d 

N74123B 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


175d 

SN54LS423W 

74HC423 

TTL 

DIP 

MON 

2 


66 

N74123F 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


176d 

SN74LS423J 

74HC423 

TTL 

DIP 

MON 

2 


67 

N74123N 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


177 

SN74LS423N 

74HC423 

TTL 

DIP 

MON 

2 


68 

S54LS123AF 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


178 

SN74LS423D 

74HC423 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


69d 

S54123B 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


179 

UPD74HC123AC(A) 

74LS123 

CMS 

DIP 

MON 



70 

S54123E 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


180d 

SN54LS124J 

74LS124 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

30M 

71 

S54123F 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


181 

SN54S124J 

74LS124 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

85M 

72 

SFC4123E 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


182d 

SN74LS124J 

74LS124 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

30M 

73 

SFC4123EM 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


183d 

SN74LS124N 

74LS124 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

30M 

74 

SFC4123ET 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


184d 

SN74S124J 

74LS124 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

85M 

75d 

SN54L123J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


185 

SN74S124N 

74LS124 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

85M 


SN54LS123J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


186 

SN74S124D 

74LS124 

TTL 

FLAT P 

VCO 

2 

85M 



74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


187d 

SN54LS31J 

74LS31 

TTL 

DIP 

MON 

6 




74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


188d 

SN74LS31J 

74LS31 

TTL 

DIP 

MON 

6 



SN54123J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


189 

SN74LS31N 

74LS31 

TTL 

DIP 

MON 

6 


■ ; LTi ' 

SN54123N 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


190 

SN74LS31D 

74LS31 

TTL 

FLAT P 

MON 

6 


Kitll 

SN54130J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


191 

SN54LS320J 

74LS320 

TTL 

DIP 

XCO 

1 

30M 

82d 

SN74123J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


192d 

SN74LS320J 

74LS320 

TTL 

DIP 

XCO 

1 

30M 

83 

SN74123N 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


193 

SN74LS320N 

74LS320 

TTL 

DIP 

XCO 

1 

30M 

84d 

SN74130J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


194 

SN54LS321J 

74LS321 

TTL 

DIP 

XCO 

1 

30M 

85d 

SN74130N 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


195d 

SN74LS321J 

74LS321 

TTL 

DIP 

XCO 

1 

30M 

86d 

SW74123J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


196 

SN74LS321N 

74LS321 

TTL 

DIP 

XCO 

1 

30M 

87d 

SW74123N 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


197d 

SN54LS324J 

74LS324 

TTL 

DIP 

VCO 

1 

20M 

88d 

TL74123N 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


198d 

SN74LS324J 

74LS324 

TTL 

DIP 

VCO 

1 

20M 

89d 

TL84123N 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


199d 

SN74LS324N 

74LS324 

TTL 

DIP 

VCO 

1 

20M 

90d 

ZN74123J 

74-123 

TTL 

DIP 

MON 

2 


200d 

SN74LS324W 

74LS324 

TTL 

FLAT P 

VCO 

1 

20M 

91 

DN74LS123P5 

74-123 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


201 d 

SN54LS325J 

74LS325 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

11M 

92 

N74123D 

74-123 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


202d 

SN74LS325J 

74LS325 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

11M 

93 

SN74LS123D 

74-123 

TTL 

FLAT P 

MON 

2 


203d 

SN74LS325N 

74LS325 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

11M 

94 

74123PC 

74-123 

TTL 

OTHER 

MON 

2 


204d 

SN74LS325W 

74LS325 

TTL 

FLAT P 

VCO 

2 

11M 

95d 

ZN74123E 

74-123 

TTL 

OTHER 

MON 

2 


205d 

SN54LS625W(1) 

74LS325 

TTL 

OTHER 

VCO 

2 

20M 

96 

MC54HC221 J(A) 


CMS 

DIP 

MON 

1 


206d 

SN54LS326J 

74LS326 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

11M 

97 

MC74HC221 J(A) 

USsHHIH 

CMS 

DIP 

MON 

1 


207d 

SN74LS326J 

74LS326 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

11M 

98 

MC74HC221 N(A) 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

1 


208d 

SN74LS326N 

74LS326 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

11M 

99 ▼ 

74HC221N 

Ir W 1 iBBBI 

CMS 

DIP 

MON 

2 


209d 

SN74LS326W 

74LS326 

TTL 

FLAT P 

VCO 

2 

11M 

100y 

74HCT221N 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


210d 

SN54LS626W(1) 

74LS326 

TTL 

OTHER 

VCO 

2 

20M 

101d 

HD1-54C221 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


21 Id 

SN54LS327J 

74LS327 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

11M 

luxzm 

HD1-74C221 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


212d 

SN74LS327J 

74LS327 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

11M 

j 103 

MM54C221D 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


213d 

SN74LS327N 

74LS327 

TTL 

DIP 

VCO 

2 

11M 

1104 

MM74C221N 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


214d 

SN74LS327W 

74LS327 

TTL 

FLAT P 

VCO 

2 

11M 


MM74HC221J 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


215d 

SN54LS627Wm 

74LS327 

TTL 

OTHER 

VCO 

2 

20M 

KM^B 

MM74HC221N 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


216d 

SN74LS362J 

74LS362 

TTL 

DIP 

XCO 

1 

3.0M 


PC54HC221 D(A) 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


217d 

SN74LS362N 

74LS362 

TTL 

DIP 

XCO 

1 

3.0M 


PC54HCT221 D(A1 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


218d 

SN54LS422W 

74LS422 

TTL 

DIP 

MON 

1 


1109 

PC74HC221 D(A) 

74-221 „ 

CMS 

DIP 

MON 

2 


219d 

SN54LS422FK 

74LS422 

TTL 

LLC 

MON 

1 


1110 

PC74HC221P 

74-221 

CMS 

DIP 

MON 

2 


220d 

SN74LS424J 

74LS424 

TTL 

DIP 

XCO 

1 

20M 
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9. CLOCKS/MULTIVIBRATORS 


In Order oi (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

I] 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

nr 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

m 

T 

Y 

P 

E 

5j 

CKTS 

PER 

PKG 

OPER. 

FREQ. 

(HZ) 

LINE 

No. 

H 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

ar 

i 

Y 

P 

E 

ET^ 

CKTS 

PER 

PKG 

OPER. 

FREQ. 

(HZ) 

Id 

2t 

3d 

SN74LS424N 

SN54LS624J 

SN74LS624J 

74LS424 

74LS624 

74LS624 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

XCcJ 

VCO 

VCO 

1 

1 

1 

20M 

25M 

25M 









4t 

5 

6 d 

SN74LS624N 

SN74LS624D 

SN54LS625J 

74LS624 

74LS624 

74LS625 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

FLAT P 

DIP 

vco 

VCO 

vco 

1 

1 

2 

25M 

25m 

12M 









7d 

8t 

9 

SN74LS625J 

SN74LS625N 

SN74LS625D 

74LS625 

74LS625 

74LS625 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

FLAT P 

vco 

vco 

vco 

2 

2 

2 

12M 

12M 

12 m 









10 v 

lid 

12t 

SN54LS626J 

SN74LS626J 

SN74LS626N 

74LS626 

74LS626 

74LS626 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

vco 

vco 

vco 

2 

2 

2 

12M 

12M 

12M 









13d 

14d 

15d 

SN74LS626D 

SN54LS627J 

SN74LS627J 

74LS626 

74LS627 

74LS627 

TTL 

TTL 

TTL 

FLAT P 

DIP 

DIP 

vco 

vco 

vco 

2 

2 

2 

12 m 

12M 

12M 









Wv 

17d 

18t 

SN74LS627N 

SN74LS627D 

SN54LS628J 

74LS627 

74LS627 

74LS628 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

FLAT P 

DIP 

vco 

vco 

vco 

2 

2 

1 

12M 

12M 

25M 









19d 

20 

21 

SN74LS628J 

SN74LS628N 

SN74LS628D 

74LS628 

74LS628 

74LS628 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

FLAT P 

vco 

vco 

vco 

1 

2 

1 

25M 

25M 

25M 









22 ▼ 
23d 

24 

SN54LS629J 

SN74LS629J 

SN74LS629N 

74LS629 

74LS629 

74LS629 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

vco 

vco 

vco 

2 

2 

2 

25M 

25M 

25M 









25 

26d 

27d 

SN74LS629D 

SW751-1T 

SW751-2T 

74LS629 

9-51 

9-51 

TTL 

DTL 

DTL 

FLAT P 
CAN 

CAN 

vco 

MON 

MON 

2 

1 

1 

25M 

10Mf 

10M+ 









28 

29 

30 

9951BC 

9951 DC 

9951 DM 

9-51 

9-51 

9-51 

DTL 

DTL 

DTL 

DIP 

DIP 

DIP 

MON 

MON 

MON 

1 

1 

1 










31 

32d 

33d 

9951FC 

SN15851N 

SN15951N 

9-51 

9-51 

9-51 

DTL 

DTL 

DTL 

DIP 

DIP 

DIP 

MON 

MON 

MON 

1 

1 

1 










34d 

35 

36 

SW751-2M 

951FM 

9951FM 

9-51 

9-51 

9-51 

DTL 

DTL 

DTL 

DIP 

FLAT P 
FLAT P 

MON 

MON 

MON 

1 

1 

1 

10Mf 









37 

38 

39 

SFC951E 

951 DM 

951HM 

9-51 

9-51 

9-51 

DTL 

DTL 

DTL 

FLAT P 
OTHER 
OTHER 

MON 

MON 

MON 

1 

1 

1 










40d 

41d 

42 

9951-1 

9951-9 

MC951L 

9-51 

9-51 

9-51 

DTL 

DTL 

DTL 

OTHER 

OTHER 

OTHER 

MON 

MON 

MON 

1 

1 

1 










43d 

44d 

45d 

SN15851 

SN15951 

SW751-1F 

9-51 

9-51 

9-51 

DTL 

DTL 

DTL 

OTHER 

OTHER 

OTHER 

MON 

MON 

MON 

1 

1 

1 

10Mt 









46d 

47d 

48d 

SW751-1P 

SW751-2F 

SW751-2P 

9-51 

9-51 

9-51 

DTL 

DTL 

DTL 

OTHER 

OTHER 

OTHER 

MON 

MON 

MON 

1 

1 

1 

10Mf 

10Mf 

lOMt 





































































I 






























_ 
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LINE 

No. 


~r~ 

2r 
3 ▼ 

4r 

5 

6r 

7t 

8t 

9 

10 * 

11 T 

12r 

13t 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
34d 

35 ♦ 

36 ♦ 

37 ♦ 
38# 
39d 

40 

41 ♦ 

42 ♦ 

43 

44 ▼ 

45 ▼ 

46 

47 

48 

49 

50 

51 ♦ 

52 ♦ 

53 

54 ▼ 

55 ▼ 
56d 

57 

58 ♦ 

59 

60 
61 
62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 
69d 

70 

71 

72 
73# 

74 ▼ 

75 ♦ 
76w 
77d 

78 

79 

80 
81d 
82d 
83d 
84 ♦ 
85d 
86d 
87d 
88 

89 

90 
91d 
92# 
93 
94d 
95d 
96d 

~97 

98 

99 
TOO 
101 ▼ 
102 w 
103t 
104 
105r 
106t 

107 ▼ 

108 
109v 
110v 


w 


TYPE 

NUMBER 


MCliOlTBAT- 

MC14017BALD 

MC14017BALDS 

MC14017BALS 

MC14017BCL 

MC14017BCLD 

MC14017BCLDS 

MC14017BCLS 

MC14017BCP 

MC14017BCPD 

MC14017BCPDS 

MC14017BCPS 

MC14017BD 

CD4045AD 

CD4045AE 

CD4045AF 

CD4045AK 

40 45BDC _ 

4045BDM 

CM4045AD 

CM4045AE 

HBC4045AD 

HBC4045AF 

HBF4045AE(1) 

i {3r 4G45Ar ("!) 

4045BFC 

4045BFM _ 

HBC4045AK 

4045BPC 

CD4045BD 

CD4045BE 

CD4045BF 

CD4045BH 

CD4059AH 

CD54HC4059F 

CD54HCT4059F 

CD74HC4059E 

CD74HCT4059E 

HEF4059BDF _ 

PC74HC4059P 

CD74HC4059M 

CD74HCT4059M 

PC74HC4059T 

74HC4059N 

74HCT4059N 

CD4059AD 

CD4059AE 

HBC4059AD 

HBF4059AD 

HBF4059AE 

HEF4059BD 

HEF4059BP 

HEF4059BPN 

74HC4059D 

74HCT4059D 

CD4059AK 

HBC4059AK _ 

HEF4059BT 

CD4089BCJ 

CD4089BCN 

CD4089BD 

CD4089BE 

CD4089BF _ 

CD4089BMJ 

HCC4089BD 

HCC4089BF 

HCF4089BE 

HCF4089BF 

CD4089BK 

CD4089BMW 

HCC4089BK 

SP4632_ 

MCI 4411L 
MC14411LD 
MCI 441 IP 

MCI 4411 PD 

SCL4445BH 

883C4445B 

BCL4445B 

SCL4445B 

SCL4445BC 

SCL4445BD 

SCL4445BE 

BCL4527B 

SCL4445BF 

UCN4500C 

UCN4500L 

CD4521BD 

CD4521BE 

CD4521BF _ 

HEF4521BDF 

HEF4521BT 
CD4521BK 
' 4521BDC 
4521BDM 
HD14521B 

' HEF4521 
HEF4521BPN 
M4521BP 
MCI 4521BAL 
MCI 4521 BALD 
MCI 4521 BALDS 
MCI 4521BALS 
MCI 4521BCL 
MCI 4521BCLD 

MCI 4521BCLDS 

MCI 4521BCLS 

MCI 4521BCP 
' MCI 4521BCPD 
MCI 4521BCPDS 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


4CM76" 
40-17B 
40-17B 
40-17B 
40-17B 
40-17B 
40-17B 
40-17B 
40-17B 
40-17B 
40-17B 
40-17B 
40-17B 
40-45 
40-45 
40-45 
40-45 
40-45 
40-45 
40-45 
40-45 
40-45 
40-45 
40-45 


40-45 

40-45 


40-45 

40-45 

40-45 


40-45 

40-45 

40-45 


40-59 

40-59 

40-59 


40-59 

40-59 

40-59 


40-59 

40-59 

40-59 


40-59 

40-59A 

40-59A 


40-59A 

40-59A 

40-59A 


40-59A 

40-59A 

40-59A 


40-59A 

40-59A 

40-59A 


40-59A 

40-59A 

40-59A 


40-59A 

40-89B 

40-89B 


40-89B 

40-89B 

40-89B 


40-89B 

40-89B 

40-89B 


40-89B 

40-89B 

40-89B 


40-89B 

40-89B 

403-87 


44-11 

44-11 

44-11 


44-11 

44-45 

44-45 


44-45 

44-45 

44-45 


44-45 

44-45 

44-45 


44- 45 

45- 00 
45-00 


45-21 

45-21 

45-21 


45-21 

45-21 

45-21 


45-21B 
45-21B 
45-21B 


45-21B 
45-21B 
45-21B 


45-21B 
45-21B 
45-21B 


45-21B 
45-21B 
45-21B 


145-21B 
45-21B 
45-21B 


10. FRI 

EQU 

ENCY 

DIVIO 

ERS 


In 0 
(4)Ty 

'der of (1)FEMI No. 
oe Code (5)Max.Divis 

2)Tech 
or (6)T 

(3)Pkg Type 
ne Number 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

ir^ 

TYPE 

CODE 

5J 

MAXIMUM 

DIVISOR 

FREQ. 

_(Hz) 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

IT 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

4J 

TYPE 

CODE 

5J 

MAXIMUM 

DIVISOR 

1 

■ 

CMS 


FIX 

10 

9^M 

111 ▼ 

MCI 4521BCPS 

45-21B ~ 

CMS 

UlP ~ 

FIX 

~"16.77M 

9T)Mt 

CMS 

DIP 

FIX 

10 

9.3M 

112* 

MCI 4521BD 

45-21B 

CMS 

DIP 

FIX 

16.77M 

9.0Mf 

wTJm 


FIX 

10 


113 



CMS 

DIP 

im 

16.77M 

8.9M s 


DIP 


mmmm\ 

mmm 

114 ♦ 

S142 1 ■■HiHMIU 

45-21B 

CMS 

■TTBBBI 

=J=IiIcl 

16.7M 

25Mf 


DIP 

■ 

10 

6.7M 

115# 


45-21B 

CMS 



16.7M 

25Mf 

mm 

DIP 

2m 

10 

6.7M 

116d 


45-21B 

CMS 

FLAT P 

FIX 

24 

9.0M 


DIP 


10 

6.7M 

117d 

4521BFM 

45-21B 

CMS 

FLAT P 

FIX 

24 

9.0M 


DIP 


10 

6.7M 

118 

HEF4521BTD 

45-21B 

CMS 

FLAT P 

FIX 

16.77M 

35M 


DIP 


10 

mEmrn i 

119d 

4521BPC 

45-21B 

CMS 

OTHER 

FIX 

24 

9.0M 

CMS 

DIP 

FIX 

10 

6.7M 

120d 

HEF4527BDF 

45-27 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

10M 

CMS 

DIP 

FIX 

10 

6.7M 

121 

883C4527B 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

8.0M 

CMS 

DIP 

FIX 

10 

6.7M 

122d 

4527BDC 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

6.0M 

CMS 

DIP 

FIX 



123d 

\:] ■] 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

6.0M 


DIP 

FIX 


n 

124 


45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

7.0Mf 


DIP 

FIX 


Hml 

125 

'•] ■* wMmwmrn 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

7.0Mt 

mmm 

DIP 

titan 


10M 



45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

7.0Mf 

Mi 

DIP 



10M 



45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

7.0Mf 


DIP 

sm 

2.097M 

10M 


•|» • ^ “y 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

7.0Mt 

CMS 

DIP 

FIX 

2.097M 

10M 


CD4527BMJ 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

7.0Mf 

CMS 

DIP 

FIX 

2.097M 

10M 



45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

5.5Mf 

CMS 

DIP 

FIX 

2.097M 

10M 



45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

5.5Mt 

CMS 

DIP 

FIX 

2.097M 

10M 



45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

5.5Mf 

CMS 

DIP 

FIX 

2.097M 

10M 



45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

5.5Mf 

CMS 

DIP 

FIX 

2.097M 

■KBil 



45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

5.5Mt 

vi*io 

l/i r 

FIX 

(L.K/V! IVI 

1 WIVI 

1 03 ▼ 

ncrnoc/DU 

45-27B 

CMS 

Dir 

RATE 

ID 

22iviy 

CMS 

FLAT P 

FIX 

2.097M 

10M 

1364 

HEF4527BP 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 


22Mf 

CMS 

FLAT P 

FIX 

2.097M 

10M 

1374 

HEF4527BPN 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

10M 

CMS 

FLAT P 

FIX 

2.097M 

10M | 

138 

MC14527BAL 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

4.0M 

CMS 

OTHER 

FIX 

2.097M 

10M 

139* 

MC14527BALD 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

4.0M 

CMS 

OTHER 

FIX 

2.097M 

10M 

140t 

MCI 4527BALDS 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

4.0M 

CMS 

OTHER 

FIX 

2.097M 





^CMS^ 

DIP 

RATE 

10 

4.0M 

CMS 

OTHER 

FIX 

2.097M 



SsSsSi s HR 


3MS 

DIP 

RATE 

10 

3.3M 

CMS 

OTHER 

FIX 

2.097M 





CMS 

DIP 

RATE 

10 

3.3M 


CHIP 

PROG 



^44'f 

MC14527BCLDS 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

3.3M 


DIP 

PROG 

fKtjgnjiH 


145t 

MC14527BCLS 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

3.3M 

[•lyLfl 

DIP 

PROG 



146 

MC14527BCP 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

3.3M 

CMS 

DIP 

PROG 

15999 


147* 


45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

3.3M 

CMS 

DIP 

PROG 

15999 


148t 


45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

3.3M 

CMS 

DIP 

PROG 

15999 


149t 


45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

3.3M i 

CMS 

DIP 

PROG 

15999 

40M 

150* 

MC14527BDW 

45-27B 

QMS - 

DIP 

RATE 

10 

3.3M 

CMS 

FLAT P 

PROG 

15999 


151 

SCL4527B 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

3.0Mf 

CMS 

FLAT P 

PROG 

15999 


152d 

SCL4527BD 

45-27B 

SMS 

DIP 

RATE 

10 

6.0M+ 

CMS 

FLAT P 

PROG 


40M 

153d 

SCL4527BE 1 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

6.0Mt 

CMS 

DIP 

PROG 



154 

TC4527BP 

45-27B 

CMS 

DIP 

RATE 

10 

2.5M 

CMS 

DIP 

PROG 




4527BFC 

45-27B 

CMS 

FLAT P 

RATE 

10 

6.0M 


DIP 

PROG 

15999 


156d 

4527BFM 

45-27B 

CMS 

FLAT P 

RATE 

10 

6.0M 

Jtg 

DIP 

PROG 

15999 


157d 

CD4527BK 

45-27B 

CMS 

FLAT P 

RATE 

10 

4.5Mf 

IEjHB 

DIP 

PROG 

15999 


158 

CD4527BMW 

45-27B 

CMS 

FLAT P 

RATE 

10 

7.0Mt 

CMS 

DIP 

PROG 

15999 


159 

HCC4527BK 

45-27B 

CMS 

FLAT P 

RATE 

10 

5.5Mf 

CMS 

DIP 

PROG 

15999 


IMl 

HEF4527BT 

45-27B 

CMS 

FLAT P 

RATE 

16 

22Mf 

CMS 

DIP 

PROG 

16k 


161d 

SCL4527BF 

45-27B 

CMS 

FLAT P 

RATE 

10 

6.0M+ 

CMS 

DIP 

PROG 

16k 

15Mf 

162d 

4527BPC 

45-27B 

CMS 

OTHER 

RATE 

10 

6.0M 

CMS 

DIP 

PROG 

15999 


163 

MCI 4569BAL 

45-69 

CMS 

DIP 

PROG 

16 

9.5M 

CMS 

FLAT P 

PROG 

15999 


164* 

MC14569BALD 

45-69 

CMS 

DIP 

PROG 

16 

9.5M 


FLAT P 

PROG 

15999 




45-69 

CMS 

DIP 

PROG 

16 

9.5M 


FLAT P 

PROG 

15999 

6.0M 


S3EH IS iB 

45-69 

CMS 

DIP 

PROG 

16 

9.5M 


FLAT P 

PROG 

15999 

3.0M 



45-69 

CMS 

DIP 

=>ROG 

16 

9.5M 

CMS 

FLAT P 

PROG 

16k 

15 f 

168v 

MCI 4569BCLD 

45-69 

CMS 

DIP 

3 R0G 

16 

9.5M 

CMS 

DIP 

RATE 

16 

7.0Mf 

169* 

MC14569BCLDS 

45-69 

CMS 

DIP 

= > ROG 

16 

9.5M 

CMS 

DIP 

RATE 

16 

7.0Mt 

170t 

MCI 4569BCLS 

45-69 

CMS 

DIP 

3 R0G 

16 

9.5M 

CMS 

DIP 

RATE 


5.0M | 

171 

MCI 4569BCP 

45-69 

CMS 

DIP 

3 R0G 

16 

a5M 

CMS 

DIP 

RATE 


5.0M 

172t 

MCI 4569BCPD 

45-69 

CMS 

DIP 

=>ROG 

16 

9.5M 

CMS 

DIP 

RATE 


5.0M 

173v 


45-69 

CMS 

DIP 

=>ROG 

16 

9.5M 

CMS 

DIP 

RATE 

16 

7.0Mf 

174* 

MCI 4569BCPS 

45-69 

CMS 

DIP 

3 R0G 

16 

9.5M 

CMS 

DIP 

RATE 

16 

5.5Mf 

175t 

MCI 4569BDW 

45-69 

CMS 

DIP 

PROG 

16 

9.5M 

CMS 

DIP 

RATE 

16 

5.5Mt 

176# 

HEF4751VD 

47-51 

CMS 

DIP 

PROG 

11 

24Mt 

CMS 

DIP 

RATE 

■Kl 

5.5Mf 

177 ♦ 

HEF4751VP 


CMS 

DIP 

PROG 

11 

24M| 

CMS 

DIP 

RATE 


5.5Mf 

178# 

HEF4751VT 


CMS 

FLAT P 

PROG 

11 

15M 

CMS 

FLAT P 

RATE 

■mts 

5.0M 

179* 

COM5026 

ssSEmv"! 

NCH 

DIP 

BRG 


5.0M 


FLAT P 



7.0Mf 

180* 

COM5026T 

50CO26 

NCH 

DIP 

BRG 


5.0M 


FLAT P 

IIsILiiJ 

- 19 

5.5Mf 

181 t 

COM5046 

50CO26 

NCH 

DIP 

BRG 


5.0M 

Item 

DIP 

Oi 


1.2G 

182t 

COM5046T 

50CO26 

NCH 

DIP 

BRG 


5.0M 

CMS 

DIP 

BRG 



183 

54167FM 

54-167 

TTL 

FLAT P 

RATE 

10 

25M 

CMS 

DIP 

BRG 



184d 

SN54167W 

54-167 

TTL 

FLAT P 

RATE 

10 

32M 

CMS 

DIP 

BRG 



185d 

SN5497W 

54-97 

TTL 

FLAT P 

RATE 

64 



DIP 

fcTsTcM 

■■ 

mmm 

186d 

SN54LS292W 

54LS292 

TTL 

FLAT P 

PROG 

2.147G 



CHIP 

BE: ' 

2.097M 

9.0M+ 

187d 

SN54LS294W 

54LS294 

TTL 

FLAT P 

PROG 

32738 


IEuBI 

DIP 

urn 


mm 

n$B 

SN54167J 

74-167 

TTL 

DIP 

RATE 

10 


CMS 

DIP 


■1 

12M 


SN74167J 


TTL 

raTjJB 

RATE 

10 

32M 

CMS 

DIP 


2.097M 

6.0Mf 


SN74167N 


TTL 

EmwSM 

RATE 

10 

32M 

CMS 

DIP 


2.097M 

9.0Mt 


54167DM 


TTL 

m 

RATE 

10 

25M 

CMS 

DIP 


2.097M 

9.0Mt 


74167DC 


TTL 

r> 1 T!T=i;M 

RATE 

10 

25M 

CMS 

DIP 

i 1 

2.097M 

9.0Mf 


SN5497J 


TTL 

iHSHM 

RATE 

64 

32M 

CMS 

DIP 



12M ! 


SN7497J 


TTL 

l»hsbsii 

RATE 

64 

32M 

CMS 

FLAT P 

mm 


9.0Mf 


SN7497N 

74-97 

TTL 



64 

32M 

CMS 

FLAT P 

3m 


1.0k 


HD74HC292P 

74LS292 

CMS 



2.147G 

21M 

CMS 

FLAT P 

Bm 


1.0k 


MC54HC292J(A) 

74LS292 

CMS 





CMS 

DIP 

FIX 

16.77M 

6.5M 



74LS292 

CMS 





CMS 

DIP 

FIX 

16.77M 

6.5M 


11 X [•tZ ! ■ [»W:W 5 '1 ril^BI 

74LS292 

CMS 





CMS 

DIP 

FIX 

16.77M 

6.5M 



74LS292 

CMS 


|j;Vlti 

31 

21M 

CMS 

DIP 

FIX 

16.77M 

35M 

K'iIHB 

MM74HC292J(A) 

74LS292 

CMS 

DIP 


31 

25M 

CMS 

FLAT P 

PROG 

16.7M 

25Mf 


MM74HC292N(A) 

74LS292 

CMS 


liiMd 

31 

25M 

CMS 

OTHER 

FIX 

16.77M 

6.5M 

kikLB 

HD74HC292FP 

74LS292 

CMS 

FLAT P 

PROG 

2.147G 

21M 

CMS 

DIP 

FIX 

24 

9.0M 

204d 

SN54LS292J 

74LS292 

TTL 

DIP 

PROG 

2.147G 

50M 

CMS 

DIP 

FIX 

24 

9.0M 

205d 

SN74LS292J 

74LS292 

TTL 

DIP 

PROG 

2.147G 

50M 

CMS 

DIP 

FIX 

16.77M 

9.0M 

206 

SN74LS292N 

74LS292 

TTL 

DIP 

PROG 

2.147G 

50M 

CMS 

DIP 

M2M 


35M 

207 ▼ 

HD74HC294P 

74LS294 

CMS 

DIP 

PROG 

32768 

21M 

CMS 

DIP 

HE# 

KE3Z2SI 

35M 

208 

MC54HC294J(A) 

74LS294 

CMS 

DIP 

PROG 



CMS 

DIP 

mm 

HBI 

8.0M 

209 

MC74HC294J(A) 

74LS294 

CMS 

DIP 

PROG 



CMS 

DIP 

FIX 

16.77M 

9.0M| 

210 

MC74HC294N(A) 

74LS294 

CMS 

sgmm 

PROG 



CMS 

DIP 

FIX 

16.77M 

9.0Mf 

211 ▼ 

HD74HC294FP 

74LS294 

CMS 


PROG 

32768 

21M 

CMS 

DIP 

FIX 

16.77M 

9.0Mt 

212d 

SN54LS294J 

74LS294 

TTL 

mmm 

PROG 

32738 

50 M 

CMS 

DIP 

FIX 

16.77M 

9.0Mt 

213d 

SN74LS294J 

74LS294 

TTL 


PROG 

32768 

50M 

CMS 

DIP 

FIX 

16.77M 

9.0Mf 

214 

SN74LS294N 

74LS294 

TTL 

H: 

PROG 

32768 

50M 

CMS 

DIP 

FIX 

16.77M 

9.0M+ 

215d 

SN54LS56JG 

74LS56 

TTL 


FIX 

50 

15M 


DIP 

FIX 

16.77M 

9.0Mf 

216d 

SN74LS56JG 

74LS56 

TTL 


lunw 

50 

15M 


DIP 

FIX 

16.77M 

9.0Mf 

217 

SN74LS56P 

74LS56 

TTL 

a. 

IBBB 

50 

15M 

iitiytcfl 

DIP 

FIX 

16.77M 

9.0M+ 

iFSvJSm 


ir il' m 

TTL 

mi 

ism 

60 

15M 


DIP 

idKm 

iBm 


Ibil 


iZrc&HBHHI 

TTL 

$mm 

ign 


15M 

MSm 

DIP 

tsm 

1 WBaaBSM 



lyUZlIMJflHl 

nEMsamm 

TTL 

m 

\Em 

I —m 

15M 


45-21B 
45-21B 

















































































































































































































10. FREQUENCY DIVIDERS 


TYPE 

NUMBER 


U 2J 

FUNCTIONAL 
EQUIVALENT TECH 
NUMBER 


3J 4J 5J 
PACKAGE TYPE MAXIMUM 
TYPE CODE DIVISOR 


TYPE 

NUMBER 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 
_ (4)Type Code (5)Max.Divisor (6)Tvoe Number _ 

"pH 2J I3J I4J 5] ^ 

FUNCTIONAL PACKAGE TYPE MAXIMUM FREQ. 

EQUIVALENT TECH TYPE CODE DIVISOR 
NUMBER 

_(Hz) 


I 


I 


For i four high-reliability 
semiconductor needs, try 
D.A.T.A.*s quarterly 
MILITARY ELECTRONIC 
DEVICES GUIDE. 


fl 




D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 









11. ADDERS 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

n - 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

U 

PACKAGE 

TYPE 

IT 

T 

Y 

P 

E 

5j 

B 

1 

T 

S 

PROP 

DELAY 

_Js)_ 

0 M 

P 0 

E D 

R E 

LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3j 

PACKAGE 

TYPE 

ST 

T 

Y 

P 

E 

5j 

B 

1 

T 

s 

PROP 

DELAY 

(s) 

O M 

P O 

E D 

R E 

! 1 

MC4026L 

4-026P " 

TTL 

OTHER 

2 

1 

35n 

P 

in 

CM4032AD ~ 

40-32B 

£MS“ 

DIP 

2 

3 

250n 1 

S 

2 

MC4026P 

4-026P 

TTL 

OTHER 

2 

1 

35n 

P 

112 

CM4032AE 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

300n 

S 

3 

MC4326F 

4-Q26P 

TTL 

OTHER 

2 

1 

35n 

S 

113 

HBC4032AD 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

250n 

S 

4 

MC4326L 

4-026P 

TTL 

OTHER 

2 

1 

35n 

S 

114 

HBC4032AF 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

250n 

S 

5 

MC4028F 

4-028P 

TTL 

OTHER 

2 

1 

35n 

P 

115 

HBF4032AE 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

300n 

S 

6 

MC4028L 

4-028P 

TTL 

OTHER 

2 

1 

35n 

P 

116 

HBF4032AF 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

300n 

S 

7 

MC4028P 

4-028P 

TTL 

OTHER 

2 

1 

35n 

P 

117 

HCC4032BD 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

300n 

S 

8 

MC4328F 

4-028P 

TTL 

OTHER 

2 

1 

35n 

P 

118 

HCC4032BF 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

300n 

S 

9 

MC4328L 

4-028P 

TTL 

OTHER 

2 

1 

35n 

P 

119 

HCF4032BE 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

300n 

S 

10 

MC4030L 

4-030P 

TTL 

OTHER 

2 

1 

35n 

P 

120 

HCF4032BF 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

300n 

S 

11 

MC4030P 

4-030P 

TTL 

OTHER 

2 

1 

35n 

P 

121 d 

HD14032B 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2.4u 

S 

12 

MC4330F 

4-030P 

TTL 

OTHER 

2 

1 

35n 

P 

122 d 

CD4032BK 

40-32B 

CMS 

FLAT P 

2 

3 

240n 

s 

13 

MC4330L 

4-030P 

TTL 

OTHER 

2 

1 

35n 

P 

123 

HBC4032AK 

40-32B 

CMS 

FLAT P 

2 

3 

250n 

s 

14d 

SCL4008BH 

40-08 

CMS 

CHIP 

2 

4 


P 

124 

HCC4032BK 

40-32B 

CMS 

FLAT P 

2 

3 

300n 

s 

154 

HEF4008BD 

40-08 

CMS 

DIP 

2 

4 

110 n 

P 

125 

MC14038BAL 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

1 

190n 

s 

16d 

MB84008 

40-08B 


DIP 

2 

4 


P 

126* 

MC14038BALD 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

1 

190n 

s 

17d 

MB84008M 

40-08B 


DIP 

2 

4 


P 

127* 

MC14038BALDS 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

1 

190n 

s 

18 

883C4008B 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

128* 

MC14038BALS 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

1 

190n 

s 

19 

4008B DC 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

110 n 

P 

129 

MC14038BCL ““1 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

20 

4008BDM 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

11 On 

P 

130* 

MC14038BCLD 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

21 

BCL4008B 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

131* 

MCI 4038BCLDS 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

22 

CD4008AD 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

500n 

P 

132* 

MC14038BCLS 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

23 

CD4008AE 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

650n 

P 

133 

MC14038BCP 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

24 

CD4008AF 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

500n 

P 

134* 

MC14038BCPD 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

25 


HVJ-LfOD 

CMS 

Dir 

2 

4 

190n 

P 

135* 

MCI 4036BCPDS 

40-365 

CMS 

Dir 

2 

i 

230n 

s 

26 

CD4008BCN 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

190n 

P 

136* 

MC14038BCPS 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

27 

CD4008BD 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

320n 

P 

137* 

MC14038BD 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

28 

CD4008BE 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

320n 

P 

138 

TC4038BP 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

1 

400n 

s 

29 

CD4008BF 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

320n 

P 

139 

CD4038AD 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

250n 

s 

30 

CD4008BMJ 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

190n 

P 

140 

CD4038AE 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

300n 

s 

31 

CM4008AD 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

5Q0n 

P 

141 

CD4038AF 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

250n 

s 

32 

CM4008AE 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

650n 

P 

142d 

CD4038AK 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

250n 

s 

33 

HBC4008AD 

40-08B 

CMS 

3IP 

2 

4 

500n 

P 

143 

CD4038BD 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

240n 

s 

34 

HBC4008AF 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

500n 

P 

144 

CD4038BE 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

240n 

s 

35 

HBF4008AE 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

650n 

P 

145 

CD4038BF 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

240n 

s 

36 

HBF4008AF 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

650n 

P 

146 

CM4038AD 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

250n 

s 

37 

HCC4008BD 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

147 

CM4038AE 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

300n 

s 

38 

HCC4008BF 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

148 

HBC4038AD 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

250n 

s 

39 

HCF4008BE 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

149 

HBC4038AF 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

250n 

s 

40 

HCF4008BF 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

150 

HBF4038AE 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

300n 

s 

41d 

HD1-4008A2 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

500n 

P 

151 

HBF4038AF 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

300n 

s 

42d 

HD1-4008A9 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

650n 

P 

152 

HCC4038BD 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

3Q0n 

s 

43d 

HD14008B 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

800n 

S 

153 

HCC4038BF 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

300n 

s 

44 

HEF4008 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

lOOn 

P 

154 

HCF4038BE 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

300n 

s 

45 

HEF4008B 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

94n 

P 

155 

HCF4038BF 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

3 

300n 

s 

46 ♦ 

HEF4008BP 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

110 n 

P 

156d 

HD14038B 

40-38B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2.4u 

s 

47 

HEF4008BPN 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

lOOn 

P 

157 

HBC4038AK 

40-38B 

CMS 

FLAT P 

2 

3 

250n 

s 

48 

HEF4008P 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

69n 

P 

158 

HCC4038BK 

40-38B 

CMS 

r LAT P 

2 

3 

300n 

s 

49 

MB84008B 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

159 

CD74HC583M(A) 

40-583 

CMS 

-LAT P 

2 

4 


p 

50 

MB84008BM 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

160 

CD74HCT583M(A) 

40-583 

CMS 

r LAT P 

2 

4 


p 

51 

MC14008BAL 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

161 

CD54HC583F(A) 

40-583 

CMS 

OTHER 

2 

4 


p 

52* 

MC14008BALD 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

162 

CD54HCT583F(A) 

40-583 

CMS 

OTHER 

2 

4 


p 

53* 

MC14008BALDS 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

163 

CD74HC583E(A) 

40-583 

CMS 

OTHER 

2 

4 


p 

54* 

MC14008BALS 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

164 

CD74HCT583E(A) 

40-583 

CMS 

OTHER 

2 

4 


p 

55 

MC14008BCL 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

165 

CD4560BD 

45-60 

CMS 

DIP 

2 

4 

300n 

p 

56 ▼ 

MC14008BCLD 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

166 

CD4560BE 

45-60 

CMS 

DIP 

2 

4 

300n 

p 

57 ▼ 

MC14008BCLDS 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

167 

CD4560BF 

45-60 

CMS 

DIP 

2 

4 

300n 

p 

58* 

MC14008BCLS 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

168d 

UPD4560BC 

45-60 

CMS 

DIP 

2 

4 

350n 

p 

59 

MC14008BCP 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

169 

CD4560BK 

45-60 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

300n 

p 

60* 

MC14008BCPD 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

170d 

4560BDC 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 


p 

61 T 

MC14008BCPDS 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

171 d 

4560BDM 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 


p 

62* 

MC14008BCPS 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

172d 

4560BPC 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 


p 

63* 

MC14008BD 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

230n 

P 

173d 

HD14560B 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2.3u 

p 

64 

MSM4008 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

500n 

P 

174 

MC14560BAL 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

450n 

p 

65 

MSM4008RS 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

700n 

P 

175* 

MC14560BALD 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

450n 

p 

66 

SCL4008B 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

800n 

P 

176* 

MC14560BALDS 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

450n 

p 

67d 

SCL4008BD 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 


P 

177* 

MC14560BALS 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

450n 

p 

68 d 

SCL4008BE 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 


P 

178 

MC14560BCL 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

675n 

p 

69 

SFF24008AEV 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

500n 

P 

179* 

MC14560BCLD 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

675n 

p 

70 

SFF24008AKM 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

500n 

P 

180* 

MC14560BCLDS 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

675n 

p 

71 

TC4008BP 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

350n 

P 

181* 

MCI 4560BCLS 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

675n 

p 

72d 

TF4008AJ 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

350n 

P 

182 

MCI 4560BCP 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

675n 

p 

73d 

TF4008AN 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

350n 

P 

183* 

MC14560BCPD 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

675n 

p 

74d 

TP4008AJ 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

500n 

P 

184* 

MC14560BCPDS 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

675n 

p 

75d 

TP4008AN 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 

500n 

P 

185* 

MC14560BCPS 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

675n 

p 

76d 

TP4008BN 

40-08B 

CMS 

DIP 

2 

4 


P 

186* 

MC14560BD 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

675n 

p 

77 

4008BFC 

40-08B 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

110 n 

P 

187 

MM54HC456QJ(A) 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

45n 

p 

78 

4008BFM 

40-08B 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

110 n 

P 

188 

MM74HC4560J(A) 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

38n 

p 

79d 

CD4008AK 

40-08B 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

500n 

P 

189 

MM74HC4560N(A) 

45-60B 

CMS -1 

DIP 

2 

4 

38n 

p 

80d 

CD4008BK 

40-08B 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

320n 

P 

190 

TC4560BP 

45-60B 

CMS 

DIP 

2 

4 

500n 

p 

81 

CD4008BMW 

40-08B 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

190n 

P 

191 d 

4560BFC 

45-60B 

CMS 

FLAT P 

2 

4 


p 

82 

HBC4008AK 

40-08B 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

500n 

P 

192d 

4560BFM 

45-60B 

CMS 

FLAT P 

2 

4 


p 

83 

HCC4008BK 

40-08B 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

230n 

P 

193d 

4561BPC 

45-61B 

CMS 

DIP 

4 

4 


p 

84 ♦ 

HEF4008BT 

40-08B 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

110 n 

P 

194d 

TC4561BP 

45-61B 

CMS 

DIP 

4 

4 

290n 

p 

85 

HEF4008BTD 

40-08B 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

80 n 

P 

195d 

4561BFC 

45-61B 

CMS 

FLAT P 

4 

4 


p 

86 d 

SCL4008BF 

40-08B 

CMS 

FLAT P 

2 

4 


P 

196d 

4561BFM 

45-61B 

CMS 

FLAT P 

4 

4 


p 

87 

4008BPC 

40-08B 

CMS 

OTHER 

2 

4 

110 n 

P 

197d 

4561BDC 

45-61B 

CMS 

OTHER 

4 

4 


p 

88 d 

HD9-4008A2 

40-08B 

CMS 

OTHER 

2 

4 

5Q0n 

P 

198d 

4561BDM 

45-61B 

CMS 

OTHER 

4 

4 


p 

89d 

HD9-4008A9 

40-08B 

CMS 

OTHER 

2 

4 

650n 

P 

199d 

MCI 4561BAL 

45-61B 

CMS 

OTHER 

4 

4 

180n 

p 

90 

MC14032BAL 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

1 

190n 

s 

200 d 

MCI 4561 BALD 

45-61B 

CMS 

OTHER 

4 

4 

180n 

p 

91 ▼ 

MC14032BALD 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

1 

190n 

s 

201 d 

MCI 4561 BALDS 

45-61B 

CMS 

OTHER 

4 

4 

180n 

p 

92* 

MC14032BALDS 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

1 

190n 

s 

202 d 

MCI 4561BALS 

45-61B 

CMS 

OTHER 

4 

4 

180n 

p 

93 t 

MC14032BALS 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

1 

190n 

s 

203d 

MC14561BCL 

45-61B 

CMS 

OTHER 

4 

4 

300n 

p 

94 

MC14032BCL 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

204d 

MCI 4561BCLD 

45-61B 

CMS 

OTHER 

4 

4 

300n 

p 

95 ▼ 

MC14032BCLD 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

205d 

MCI 4561BCLDS 

45-61B 

CMS 

OTHER 

4 

4 

300n 

p 

96 t 

MC14032BCLDS 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

206d 

MCI 4561BCLS 

45-61B 

CMS 

OTHER 

4 

4 

300n 

p 

97 ▼ 

MC14032BCLS 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

207d 

MCI 4561BCP 

45-61B 

CMS 

OTHER 

4 

4 

300n 

p 

98 

MC14032BCP 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

208d 

MCI 4561BCPD 

45-61B 

CMS 

OTHER 

4 

4 

300n 

p 

99 ▼ 

MC14032BCPD 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

209d 

MCI 4561BCPDS 

45-61B 

CMS 

OTHER 

4 

4 

300n 

p 

100 * 

MC14032BCPDS 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

21 Od 

MCI 4561BCPS 

45-61B 

CMS 

OTHER 

4 

4 

300n 

p 

101 ▼ 

MC14032BCPS 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

21 Id 

MCI 4561BD 

45-61B 

CMS 

OTHER 

4 

4 

300n 

p 

102 * 

MC14032BD 

40.32B 

CMS 

DIP 

2 

1 

230n 

s 

212 * 

CD54AC283FIA) 

54-283 

CMS 

OTHER 

2 

4 

18n 

p 

103 

TC4032BP 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

1 

400n 

s 

213* 

CD54ACT283F(A) 

54-283 

CMS 

OTHER 

2 

4 

18n 

p 

104 

CD4032AD 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

250n 

s 

214 

54F283FM 

54-283 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

lOn 

p 

105 

CD4032AE 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

300n 

s 

215 

54LS283FM 

54-283 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

24n 

p 

106 

CD4032AF 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

250n 

s 

216 

54LS283W 

54-283 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

24n 

p 

107d 

CD4032AK 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

250n 

s 

217 

74F283SC 

54-283 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

lOn 

p 

108 

CD4032BD 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

240n 

s 

218d 

74LS283FC 

54-283 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

24n 

p 

109 

CD4032BE 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

240n 

s 

219d 

74LS283W 

54-283 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

24n 

p 

110 

CD4032BF 

40-32B 

CMS 

DIP 

2 

3 

240n 

s 

220 d 

74283FC 

54-283 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

24n 

p 
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TYPE 

NUMBER 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


2J 3J IT 
PACKAGE T 
TECH TYPE Y 
P 


11. ADDERS 


B PROP 
I DELAY 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 
__ WTro mm r (5)Bits (6Vrvpe Number 

BH ^1] ED 4j |5J I 
TYPE FUNCTIONAL PACKAGE T B PROI 

NUMBER EQUIVALENT TECH TYPE Y I DEU 
NUMBER P T 


5480FM 
8 d 9380FC 
9d 9380FM 

10 N8268W 

1 1 S5480W 

12d S8268W 


S54LS83AW 

S54LS83W 

S5483W 


SN54LS83AW 

SN74LS83AW 

SN5483AW 


54H183FM 

SN54H183W 

SN54LS183W 

74F385SC 

25LS15W 

74LS385W 


T74LS283B1 

95 T74LS283D1 

96 DN74LS283P5 


103t HD74HC283P 
104t SN74HC283N(A) 

105t 74HC283D 


1109 ▼ CD74AC283M(A) 

IIIOt lCD74ACT283E(A) 


54H183W 
54H183W 
54H183W 
‘ 54LS385 
54LS385W 
54LS385W_ 


4 10.5n 
4 10.5n 
4 10.5n 
4 24n 

4 14.On 
4 24n 


4 10.5n 
4 24n 




74LS283J 

SN54LS283J 

SN74LS283J 

SN74LS283N 

MC74456L 

MC74456P 

SP74HC80J 

SP74HC80N 

9380DC 

9380DM 

MB408 _ 

MB408M 

N7480F 

N7480N _ 

N8268A 

N8268F 

S5480F _ 

S8268A 

S8268F 

SN5480J 

SN7480J 

SN7480N 

5480DM 

7480DC 

7480PC 

MC5480L 

MC7480L 

MC7480P 

SP74HC82J 

SP74HC82N 

5482DM 

ITT5482J 

ITT7482J 

MIC7482N 

SN5482J 

SN7482J 

SN7482N 

7482DC _ 

7482PC 

9382DC 

9382DM _ 

MIC5482J 

MIC7482J 

HD74HC83P 

MM54C83D 

MM74C83N 

HD74HC83FP 

9LS83DC 

9LS83DM 

9LS83PC 

54LS83ADM 

74LS83ADC 

74LS83AJ 

74LS83APC 

5483ADM 

7483ADC 

7483APC 

9383DC 

9383DM 

DM54LS83AJ 

DM74LS83AN 

DM5483J 

DM7483J 

DM7483N 

DN74LS83AP2 

HD74LS83AG 

HD74LS83AP 

ITT7483J 

M74LS83AP 

M74LS83P 

MB74LS83A 

MB74LS83AM 

MC5483L 

MC7483L 

MC7483P 

MIC7483J 

MIC7483N 

N74LS83AF 

N74LS83AN 

N74LS83B 

N74LS83F 

N7483B 

N7483F _ 

N7483N 
S54LS83AF 
S54LS83F 
S5483F 
SFC483ALSE 
SFC483ALSEM 
SFC483E 
SFC483EM 
SFC483ET 
“ SFC483JM 
SFC483KM 
SN54LS83AJ 
" SN54LS83J 
SN74LS83AJ 
SN74LS83AN 
SN74LS83J 
SN74LS83N 
SN5483AJ 
“ SN7483AJ 
SN7483AN 
T54LS83D2 
' T74LS83B1 
T74LS83D1 
T7483B1 
' DN74LS83AP5 
SN74LS83AD 
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In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 


LINE 

No. 

B 

TYPE 

NUMBER 

D 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

1j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

ST 

T 

Y 

P 

E 

5j 

B 

1 

T 

S 

PROP 

DELAY 

(s) 

0 M 

P 0 

E D 

R E 

LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

ir 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

b 

PACKAGE 

TYPE 

4j 

T 

Y 

P 

E 

5j 

B 

1 

T 

S 

PROP 

DELAY 

(s) 

0 M 

P 0 

E D 

R E 

Id 

2 

3 

SN74LS183D 

MB74LS183 

MB74LS183M 

74H183 

74H183N 

74H183N 

TTL 

TTL 

TTL 

Plat p 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

33n 

33n 

33n 

P 

P 

P 










4d 

5d 

6 

54H183DM 

74H183DC 

74H183PC 

74H183N 

74H183N 

74H183N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 n 

12 n 

12 n 

P 

P 

P 










7d 

8 d 

9 

M74LS183P 

SN54H183J 

SN54LS183J 

74H183N 

74H183N 

74H183N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

23n 

18n 

23 n 

P 

P 

P 










lOd 

lid 

12 

SN74H183J 

SN74H183N 

SN74LS183J 

74H183N 

74H183N 

74H183N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

18n 

18n 

33n 

P 

P 

P 










13 

14 

15 

SN74LS183N 

54F385DM 

74F385DC 

74H183N 

74LS385 

74LS385 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

1 

1 

2 

4 

4 

23n 

9.0n 

lOn 

P 

S 

s 










16 

174 

18d 

74F385PC 

N74F385N(A) 

SN74LS385DW 

74LS385 

74LS385 

74LS385 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

FLAT P 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

lOn 

lOn 

30n 

s 

1 

s 










194 

20 

21 

N74F385D(A) 

SN74LS385J 

SN74LS385N 

74LS385 

74LS385N 

74LS385N 

TTL 

TTL 

TTL 

FLAT P 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

4 

2 

2 

lOn 

30n 

30n 

1 

s 

s 










22 d 

23d 

24d 

25LS15J 

54LS385J 

74LS385J 

74LS385N 

74LS385N 

74LS385N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

30n 

30n 

30n 

s 

s 

s 










25 

26d 

27 

AM25LS15DC 
AM25LS15DM 
AM25LS15PC 

74LS385N 

74LS385N 

74LS385N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

4 

4 

4 


s 

s 

s 










28 

SN54LS385J 

74LS385N 

TTL 

DIP 

1 

4 

30n 

s 
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12. 

MULTIPLIEF 



In Order of 
(4)Arith.Cap 

(1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 
(5)Mode (6)Type Number 


6 J 

I] 

2 j 

3J 

a 

3^ 


3 

n 


3 

3 

|5J 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

ARITHMETIC 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 

r 

PACKAGE 

ARITHMETIC 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

CAPABILITY 

MODE 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

CAPABILITY 

MODE 



NUMBER 







NUMBER 





1 

WTL2516AGCD ^ 

25WTX16 

CMS 

OTHER 

2SC, USM 

P 

TTTci 

CD54HC384F 

7415384 

CMS 

biP 

250 

S 

2 

WTL2516AGMD 

25WTX16 

CMS 

OTHER 

2SC, USM 

P 

112 

CD74HC384E 

74LS384 

CMS 

DIP 

2 SC 

S 

3 

WTL2516BGCD 

25WTX16 

CMS 

OTHER 

2SC. USM 

P 

113 

CD74HCT384E 

74LS384 

CMS 

DIP 

2SC 

S 

4 

WTL2516BGMD 

25WTX16 

CMS 

OTHER 

2SC, USM ! 

P 

114 

54F384DM 

74LS384 

TTL 

DIP 

2 SC 

S/P 

5 

WTL2516CGCD 

25WTX16 

CMS 

OTHER 

2SC, USM 

P 

115 

54LS384DM 

74LS384 

TTL 

DIP 

2SC 

S/P 

6 

WTL2516CGMD 

25WTX16 

CMS 

OTHER 

2SC. USM 1 

P 

116 

74F384DC 

74LS384 

TTL 

DIP 

2SC 

S/P 

7 

WTL2516GCD 

25WTX16 

CMS 

OTHER 

2SC, USM 

P 

117 

74F384PC 

74LS384 

TTL 

DIP 

2 SC 

S/P 

8 

WTL2516GMD 

25WTX16 

CMS 

OTHER 

2SC, USM 

P 

118 

AM25LS14ADC 

74LS384 

TTL 

DIP 

2SC 

S/P 


WTL1516BGCD 

25WTX16 

NCH 

OTHER 

2SC.USM 

P 

119 

AM25LS14ADM 

74LS384 

TTL 

DIP 

2SC 

S/P 

10t 

WTL1516BGMD 

25WTX16 

NCH 

OTHER 

2SC.USM 

P 

120 

AM25LS14APC 

74LS384 

TTL 

DIP 

2SC 

S/P 

11 

WTL2516ALCC 

25WTY16 

CMS 

LLC 

2SC, USM 

P 

121 d 

AM25LS14DC 

74LS384 

TTL 

DIP 

2SC 

S/P 

12 

WTL2516ALMC 

25WTY16 

CMS 

LLC 

2SC. USM 

P 

122 d 

AM25LS14DM 

74LS384 

TTL 

DIP 

2SC 

S/P 

13 

WTL2516BLCC 

25WTY16 

CMS 

LLC 

2SC, USM 

P 

123d 

AM25LS14PC 

74LS384 

TTL 

DIP 

2SC 

S/P 

14 

WTL2516BLMC 

25WTY16 

CMS 

LLC 

2SC, USM 

P 

124^ 

N74F384N(A) 

74LS384 

TTL 

DIP 

2SC 

S/P 

15 

WTL2516CLCC 

25WTY16 

CMS 

LLC 

2SC. USM 

P 

125d 

SN54LS384J 

74LS384 

TTL 

DIP 

2SC 

S/P 

16 

WTL2516CLMC 

25WTY16 

CMS 

LLC 

2SC, USM 

P 

126d 

SN74LS384J 

74LS384 

TTL 

DIP 

2SC 

S/P 

17 

WTL2516LCC 

25WTY16 

CMS 

LLC 

2SC, USM 

P 

127 

SN74LS384N 

74LS384 

TTL 

DIP 

2SC 

S/P 

18 

WTL2516LMC 

25WTY16 

CMS 

LLC 

2SC, USM 

P 

128 

AM25LS14AFM 

74LS384 

TTL 

FLAT P 

2SC 

S/P 

19t 

WTL1516BLCA 

25WTY16 

NCH 

LLC 

2SC.USM 

P 

129d 

54LS384J 

74LS384N 

TTL 

DIP 

2 SC 

S/P 

20 t 

WTL1516BLMA 

25WTY16 

NCH 

LLC 

2SC.USM 

P 

130d 

SN74S274J 

74S274 

TTL 

DIP 

BIN 

p 

21 

WTL2516ALCA 

25WTZ16 

CMS 

LLC 

2SC. USM 

P 

131d 

SN74S274N 

74S274 

TTL 

DIP 

BIN 

p 

22 

WTL2516ALMA 

25WTZ16 

CMS 

LLC 

2SC, USM 

P 

132 

SN54S508TD24 

74S508 

TTL 

DIP 

2SC 

p 

23 

WTL2516BLCA 

25WTZ16 

CMS 

LLC 

2SC, USM 

P 

133 

SN74S508TD24 

74S508 

TTL 

DIP 

2SC 

p 

24 

WTL2516BLMA 

25WTZ16 

CMS 

LLC 

2SC. USM 

P 

134 

SN54S516T24 

74S516 

SCH 

DIP 

2SC. PDA 

p 

25 

WTL2516CLCA 

25WTZ16 

CMS 

LLC 

2SC, USM 

"P 

135 

SN54S557J40 

74S557 

SCH 

DIP 

2SC, USM 

p 

26 

WTL2516CLMA 

25WTZ16 

CMS 

LLC 

2SC, USM 

P 

136 

SN74S557J40 

74S557 

SCH 

DIP 

2SC, USM 

p 

27 

WTL2516LCA 

25WTZ16 

CMS 

LLC 

2SC. USM 

P 

137 

SN54S558J40 

74S558 

SCH 

DIP 

2SC. USM 

p 

28 

WTL2516LMA 

25WTZ16 

CMS 

LLC 

2SC, USM 

P 

138 

SN74S558J40 

74S558 

SCH 

DIP 

2SC, USM 

p 

29 

WTL2517AGCD 

25WTZ17 

CMS 

OTHER 

2SC, USM 

P 








30 

WTL2517AGMD 

25WTZ17 

CMS 

OTHER 

2SC. USM 

P 








31 

WTL2517BGCD 

25WTZ17 

CMS 

OTHER 

2SC, USM 

P 








32 

WTL2517BGMD 

25WTZ17 

[•i i7, 

OTHER 

2SC, USM 

P i 








33 

WTL2517CGCD 

25WTZ17 

MXtdi 

OTHER 

2SC. USM 

P 








34 

WTL2517CGMD 

25WTZ17 

CMS 

OTHER 

2SC, USM 

P 








35 

WTL2517GCD 

25WTZ17 

CMS 

OTHER 

2SC, USM 

P 








36 

WTL2517GMD 

25WTZ17 

CMS 

OTHER 

2SC. USM 

P 








37 

WTL2516AJC 

25WT16 

CMS 

DIP 

2SC, USM 

P 








38 

WTL2516AJE 

25WT16 

CMS 

DIP 

2SC, USM 

P 








39 

WTL2516AJM 

25WT16 

CMS 

DIP 

2SC. USM 

P 








40 

WTL2516BJC 

25WT16 

CMS 

DIP 

2SC, USM 

P 








41 

WTL2516BJE 

25WT16 

CMS 

DIP 

2SC, USM 

P 








42 

WTL2516BJM 

25WT16 

CMS 

DIP 

2SC. USM 

P 








43 

WTL2516CJC 

25WT16 

CMS 

DIP 

2SC, USM 

P 








44 

WTL2516CJE 

25WT16 

CMS 

DIP 

2SC, USM 

P 








45 

WTL2516CJM 

25WT16 

CMS 

DIP 

2SC. USM 

P 








46 

WTL2516JC 

25WT16 

CMS 

DIP 

2SC, USM 

P 








47 

WTL2516JE 

25WT16 

CMS 

DIP 

2SC, USM 

P 








48 

WTL2516JM 

25WT16 

CMS 

DIP 

2SC. USM 

P 








49 t 

WTL1516BJC 

25WT16 

NCH 

DIP 

2SC.USM 

P 








50 ▼ 

WTL1516BJM 

25WT16 

NCH 

DIP 

2SC.USM 

P 








51 

WTL2517AJC 

25WT17 

CMS 

DIP 

2SC. USM 

P 








52 

WTL2517AJE 

25WT17 

CMS 

DIP 

2SC, USM 

P 








53 

WTL2517AJM 

25WT17 

CMS 

DIP 

2SC, USM 

P 








54 

WTL2517BJC 

25WT17 

CMS 

DIP 

2SC. USM 

P 








55 

WTL2517BJE 

25WT17 

CMS 

DIP 

2SC, USM 

P 








56 

WTL2517BJM 

25WT17 

CMS 

DIP 

2SC, USM 

P 








57 

WTL2517CJC 

25WT17 

CMS 

DIP 

2SC. USM 

P 








58 

WTL2517CJE 

25WT17 


DIP 

2SC, USM 

P 








59 

WTL2517CJM 

25WT17 


DIP 

2SC, USM 

P 








60 

WTL2517JC 

25WT17 

CMS 

DIP 

2SC. USM 

P 








61 

WTL2517JE 

25WT17 

CMS 

DIP 

2SC, USM 

P 








62 

WTL2517JM 

25WT17 

CMS 

DIP 

2SC, USM 

P 








63d 

HD14554B 

45-54B 

CMS 

DIP 

BIN 

P 








64 

MC14554BAL 

45-54B 

CMS 

DIP 

BIN 

P 








65 ▼ 

MC14554BALD 

45-54B 

CMS 

DIP 

BIN 

P 








66 t 

MC14554BALDS 

45-54B 

CMS 

DIP 

BIN 

P 








67 t 

MC14554BALS 

45-54B 

CMS 

DIP 

BIN 

P 








68 

MC14554BCL 

45-54B 

CMS 

DIP 

BIN 

P 








69 ▼ 

MC14554BCLD 

45-54B 

CMS 

DIP 

BIN 

P 








70 ▼ 

MC14554BCLDS 

45-54B 

CMS 

DIP 

BIN 

P 








71 ▼ 

MC14554BCLS 

45-54B 

CMS 

DIP 

BIN 

P 








72 

MC14554BCP 

45-54B 

CMS 

DIP 

BIN 

P 








73 t 

MC14554BCPD 

45-54B 

CMS 

DIP 

BIN 

P 








74 ▼ 

MC14554BCPDS 

45-54B 

CMS 

DIP 

BIN 

P 








75 ▼ 

MC14554BCPS 

45-54B 

CMS 

DIP 

BIN 

P 








76 t 

MC14554BD 

45-54B 

CMS 

DIP 

BIN 

P 








77d 

25LS251W 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

BIN 

P 








78 

DM7875AJ 

54-284 

TTL 

DIP 

BIN 

P 








79d 

SN54284W 

54-284 

TTL 

FLAT P 

BIN 

P 








80 

DM7875BJ 

54-285 

TTL 

DIP 

BIN 

P 








81d 

SN54285W 

54-285 

TTL 

FLAT P 

BIN 

P 








82 

S54LS261W 

54LS261 

TTL 

FLAT P 

BIN 2SC 

P 








83d 

SN54LS261W 

54LS261 

TTL 

FLAT P 

BIN 

P 








84 

54LS384FM 

54LS384 

TTL 

FLAT P 

2SC 

S/P 








85d 

54LS384W 

54LS384 

TTL 

FLAT P 

2SC 

S/P 








86 

74F384SC 

54LS384 

TTL 

FLAT P 

2 SC 

S/P 








87d 

AM25LS14FM 

54LS384 

TTL 

FLAT P 

2 SC 

S/P 








884 

N74F384D(A) 

54LS384 

TTL 

FLAT P 

2SC 

S/P 








89d 

SN54LS384W 

54LS384 

TTL 

FLAT P 

2 SC 

S/P 








90 

SN54S557F42 

54S557 

SCH 

FLAT P 

2SC. USM 

p 








91 

SN54S558F42 

54S558 

SCH 

FLAT P 

2SC, USM 

p 








92d 

25LS251J 

74-251N 

TTL 

DIP 

BIN 

p 








93 

DM8875AN 

74-284 

TTL 

DIP 

BIN 

p 








94d 

SN54284J 

74-284 

TTL 

DIP 

BIN 

p 








95d 

SN74284J 

74-284 

TTL 

DIP 

BIN 

p 








96 ♦ 

SN74284N 

74-284 

TTL 

DIP 

BIN 

p 








97 

DM8875BN 

74-285 

TTL 

DIP 

BIN 

p 








98d 

SN54285J 

74-285 

TTL 

DIP 

BIN 

p 








99d 

SN74285J 

74-285 

TTL 

DIP 

BIN 

p 








100 # 

SN74285N 

74-285 

TTL 

DIP 

BIN 

p 








101 

AM25LS2516DC 

74-558 

TTL 

DIP 

2SC 

S/P 








102 d 

AM25LS2516DM 

74-558 

TTL 

DIP 

2 SC 

S/P 








103* 

N74F784N(A) 

74F784 

TTL 

DIP 

2 SC 

S/P 








104i 

N74F784D(A) 

74F784 

TTL 

FLAT P 

2SC 

S/P 








105 

N74LS261F 

74LS261 

TTL 

DIP 

BIN 2SC 

p 








106 

N74LS261N 

74LS261 

TTL 

DIP 

BIN 2SC 

p 








107 

S54LS261F 

74LS261 

TTL 

DIP 

BIN, 2SC 

p I 








108 

SN54LS261J 

74LS261 

TTL 

DIP 

BIN 

p 








109d 

SN74LS261J 

74LS261 

TTL 

DIP 

BIN 

p 








110 

SN74LS261N 

74LS261 

TTL 

DIP 

BIN 

p 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


PACKAGE TYPE 

TECH TYPE CODE | FEATURES 


10 HCC4063BF 

11 | HCF4063BE 
HCF4063BF 


HD14585B 

40085BDC 

40085BDM 


HEF4585BDF 

40085BFC 

40085BFM 


HEF4585 

HEF4585BD 

HEF4585BP 


HEF4585BPN 

M4585BP 

MC14585BAL 


L4 

L4 

L4 

451 

F4 


HEF4585BTD 

SCL4585BF 

74F521SC 


61 d 54LS85W 
62d 74LS85W 
63 5485FM 


d 54LS85CH 

54-85W 1 

d 74LS85CH 

54-85W 1 

54LS85FM 

54-85W 1 




Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 



Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


i' tv- , 

mmmm 


Cai 

Cascad 
Cascad 
Cascad 
Cascad 
Cascad 
2-4 Deed 
2-4 Deed 
2-4 Deed 
2-4 Deed 


Com BCD 
Com BCD 


Com BCD 
Com BCD 


Expandbl 

Expandbl 


D.A.T.A. 


PC74HCT85P 

74HC85D 

74HCT85D _ 

" PC74HC85T 
PC74HCT85T 

CD74HC85E _ 

" CD74HCT85E 
UPD74HC85C(A) 
54F85DM(A) 

" 74F85DC(A) 
74F85PC(A) 

N74F85N(A) _ 

' SN54LS85J 
SN74LS85J 
N74F85D(A) 

' SN74LS85D 
SN74S85D 
HD74HC85P 
" MC54HC85J(A) 
MC74HC85J(A) 
MC74HC85N(A) 

" MM54HC85J 
MM74HC85J 
MM74HC85N 

CMC/IUrOC l/A\ 

SN74HC85J(A) 

SN74HC85N(A) 

" HD74HC85FP 
54LS85DM 

54LS85J _ 

'74LS85DC 
74LS85J 

74LS85PC _ 

" 5485DM 
DM74LS85N 

DM5485N _ 

" DM7485N 
HD74LS85G 
HD74LS85P 
" M5S085P 
M74LS85P 

M53285P _ 

" MB74LS85 
MB74LS85M 

N74LS85B _ 

" N74LS85F 
N74LS85N 

N74S85B _ 

" N74S85N 
N7485B 

N7485F _ 

“ N7485N 
S54LS85F 

S54S85F _ 

' S5485F 
SFC485E 

SFC485EM _ 

SFC485ET 

SFC485JM 

SFC485KM 

SN54S85J 

SN74LS85N 

SN74S85J _ 

SN74S85N 

SN5485J 

SN7485J _ 

SN7485N 

SW7485J 

SW7485N _ 

N74LS85D 

N74S85D 

SN54ALS29806JT 

SN74ALS29806DW 

SN74ALS29806JT 

SN74ALS29806NT 

SN54ALS29809JT 

SN74ALS29809DW 

SN54ALS518J 

SN74ALS518N 

SN74ALS518DW 

SN54ALS518FH 

SN74ALS518FN 

SN54ALS519J 

SN74ALS519N 

SN74ALS519DW 

SN54ALS519FH 

SN74ALS519FN 

SN54ALS520J 

SN74ALS520N 

SN74ALS520DW 

SN54ALS520FH 

SN74ALS520FN 

SN54ALS521J 

SN54ALS521FH 

SN54ALS522J 

SN74ALS522N 

SN74ALS522DW 

SN54ALS522FH 

SN74ALS522FN 

SN54ALS526J 

SN74ALS526N 

SN74ALS526DW 

SN54ALS527J 

SN74ALS527N 

SN74ALS527DW 

SN54ALS528J 

SN74ALS528N 

SN74ALS528D 

SN54AS866JD 

SN74AS866N 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


Expandbl 

Exoandbl 


Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 


Cascadbl 

Cascadbl 

Cascadbl 



























































































































































13. MAGNITUDE COMPARAK 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

Jj 2j 

FUNCTIONAL 
EQUIVALENT TECH 
NUMBER 

(3J 

PACKAGE 

TYPE 

U 

TYPE 

CODE 

FEATURES 

Id 

SN54AS885JT 

74AS885 

TTL 

DIP 


M 

Cascadbl 

2d 

SN74AS885JT 

74AS885 

TTL 

DIP 


M 


3* 

SN74AS885NT 

74AS885 

TTL 

DIP 


M 

Cascadbl 

4t 

SN74AS885DW 

74AS885 

TTL 

FLAT 

P 

M 

Cascadbl 

5 

MC54F521J(A) 

74F521 

TTL 

DIP 




6 

MC54F521 N(A) 

74F521 

TTL 

DIP 




7 

MC74F521 J(A) 

74F521 

TTL 

DIP 




8 

MC74F521N(A) 

74F521 

TTL 

DIP 




9 

N74F521F 

74F521 

TTL 

DIP 




10 

S54F521F 

74F521 

TTL 

DIP 




lie 

SN74ALS521N 

74F521 

TTL 

DIP 



ICC 19mA 

12t 

SN74ALS521DW 

74F521 

TTL 

FLAT 

P 


ICC 19mA 

13d 

SN74ALS521FN 

74F521 

TTL 

LLC 




14 

DM54LS460J 

74LS460 

TTL 

DIP 


M 


15 

DM74LS460J 

74LS460 

TTL 

DIP 


M 


16 

DM74LS460N 

74LS460 

TTL 

DIP 


M 


17 

SN54LS460JS 

74LS460 

TTL 

DIP 


M 


18 

SN74LS460JS 

74LS460 

TTL 

DIP 


M 


19 

SN74LS460NS 

74LS460 

TTL 

DIP 


M 


20 

SN54LS460F 

74LS460 

TTL 

FLAT 

P 

M 


21 

DM54ALS518J 

74LS518 

TTL 

DIP 




22 

DM54ALS519J 

74LS518 

TTL 

DIP 




23 

DM74ALS518J 

74LS518 

TTL 

DIP 




24 

DM74ALS518N 

74LS518 

TTL 

DIP 




25 

DM74ALS519J 

74LS518 

TTL 

DIP 




26 

DM74ALS519N 

74LS518 

TTL 

DIP 




27 

IDT54AHCT521D 

74LS521 

CMOS 

DIP 




28 

IDT54AHCT521DB 

74LS521 

CMOS 

DIP 




29 

IDT54FCT521D 

74LS521 

CMOS 

DIP 


1 


30 

IDT54FCT521DB 

74LS521 

CMOS 

DIP 




31 

IDT74AHCT521D 

74LS521 

CMOS 

DIP 




32 

IDT74FCT521D 

74LS521 

CMOS 

DIP 




33 

54F521 DM 

74LS521 

TTL 

DIP 




34 

74F521 DC 

74LS521 

TTL 

DIP 




35 

74F521PC 

74LS521 

TTL 

DIP 




36 

DM54ALS520J 

74LS521 

TTL 

DIP 




37 

DM54ALS521J 

74LS521 

TTL 

DIP 




38 

DM54ALS522J 

74LS521 

TTL 

DIP 




39 

DM74ALS520J 

74LS521 

TTL 

DIP 




40 

DM74ALS520N 

74LS521 

TTL 

DIP 




41 

DM74ALS521J 

74LS521 

TTL 

DIP 




42 

DM74ALS521N 

74LS521 

TTL 

DIP 




43 

DM74ALS522J 

74LS521 

TTL 

DIP 




44 

DM74ALS522N 

74LS521 

TTL 

DIP 




45 ♦ 

N74F521N 

74LS521 

TTL 

DIP 




46 ♦ 

N74F521D 

74LS521 

TTL 

FLAT 

P 



47 ▼ 

HD74HC677P 

74LS677 

CMS 

DIP 


A 


48 ▼ 

SN74HC677NT (A) 

74LS677 

CMS 

DIP 


A 

Address 

49 t 

HD74HC677FP 

74LS677 

CMS 

FLAT 

P 

A 


50 

DM 54 A LS677J (A) 

74LS677 

TTL 

DIP 


A 


51 

DM74ALS677J(A) 

74LS677 

TTL 

DIP 


A 


52 

DM74ALS677N(A) 

74LS677 

TTL 

DIP 


A 


53d 

SN54ALS677JT 

74LS677 

TTL 

DIP 


A 


54 

SN74ALS677NT 

74LS677 

TTL 

DIP 


A 


55 ▼ 

HD74HC678P 

74LS678 

CMS 

DIP 


A 


56 ▼ 

SN74HC678NT(A) 

74LS678 

CMS 

DIP 


A 

With Lat 

57 ▼ 

HD74HC678FP 

74LS678 

CMS 

FLAT 

P 

A 


58 

DM54ALS678J(A) 

74LS678 

TTL 

DIP 


A 


59 

DM74ALS678J(A) 

74LS678 

TTL 

DIP 


A 


60 

DM74ALS678N(A) 

74LS678 

TTL 

DIP 


A 


61 ♦ 

SN74ALS678NT 

74LS678 

TTL 

DIP 


A 

With Lat 

62 ▼ 

SN74ALS678DW 

74LS678 

TTL 

FLAT 

P 

A 

With Lat 

63 ▼ 

HD74HC679P 

74LS679 

CMS 

DIP 


A 


64 ▼ 

HD74HC679FP 

74LS679 

CMS 

FLAT 

P 

A 


65 

DM54ALS679J(A) 

74LS679 

TTL 

DIP 


A 


66 

DM74ALS679J(A) 

74LS679 

TTL 

DIP 


A 


67 

DM74ALS679N(A) 

74LS679 

TTL 

DIP 


A 


68d 

SN54ALS679J 

74LS679 

TTL 

DIP 


A 


694 

SN74ALS679N 

74LS679 

TTL 

DIP 


A 

ICC 28mA 

70 ▼ 

SN74ALS679DW 

74LS679 

TTL 

FLAT 

P 

A 

ICC 28mA 

71d 

SN54ALS679FH 

74LS679 

TTL 

LLC 


A 


72d 

SN74ALS679FN 

74LS679 

TTL 

LLC 


A 


73 ▼ 

HD74HC680P 

74LS680 

CMS 

DIP 


A 


74t 

HD74HC680FP 

74LS680 

CMS 

FLAT 

P 

A 


75 

DM54ALS680J(A) 

74LS680 

TTL 

DIP 


A 


76 

DM74ALS680J(A) 

74LS680 

TTL 

DIP 


A 


77 

DM74ALS680N(A) 

74LS680 

TTL 

DIP 


A 


78d 

SN54ALS680J 

74LS680 

TTL 

DIP 


A 


794 

SN74ALS680N 

74LS680 

TTL 

DIP 


A 

With Lat 

80 t 

SN74ALS680DW 

74LS680 

TTL 

FLAT 

P 

A 

With Lat 

81d 

SN54ALS680FH 

74LS680 

TTL 

LLC 


A 


82d 

SN74ALS680FN 

74LS680 

TTL 

LLC 


A 


83 ▼ 

HD74HC682P 

74LS682 

CMS 

DIP 


M 


84 ▼ 

SN74HC682N(A) 

74LS682 

CMS 

DIP 


M 

Maantde 

85 t 

HD74HC682FP 

74LS682 

CMS 

FLAT 

P 

M 


86 

M74LS682P 

74LS682 

TTL 

DIP 


M 


874 

SN54LS682J 

74LS682 

TTL 

DIP 


M 

20k PU R 

88d 

SN74LS682J 

74LS682 

TTL 

DIP 


M 


894 

SN74LS682N 

74LS682 

TTL 

DIP 


M 

20k PU R 

904 

SN74LS682DW 

74LS682 

TTL 

FLAT 

P 

M 

20k PU R 

91 

M74LS683P 

74LS683 

TTL 

DIP 


M 


924 

SN54LS683J 

74LS683 

TTL 

DIP 


M 

20k PU R 

93 

SN74LS683J 

74LS683 

TTL 

DIP 


M 


944 

SN74LS683N 

74LS683 

TTL 

DIP 


M 

20k PU R 

95d 

SN74LS683DW 

74LS683 

TTL 

FLAT 

P 

M 


96 ▼ 

HD74HC684P 

74LS684 

CMS 

DIP 


M 


97 ▼ 

SN74HC684N(A) 

74LS684 

CMS 

DIP 


M 

Magntde 

98 ▼ 

HD74HC684FP 

74LS684 

CMS 

FLAT 

P 

M 


99 

M74LS684P 

74LS684 

TTL 

DIP 


M 


1004 

SN54LS684J 

74LS684 

TTL 

DIP 


M 

O/P TP 

101 

SN74LS684J 

74LS684 

TTL 

DIP 


M 


1024 

SN74LS684N 

74LS684 

TTL 

DIP 


M 

O/P TP 

1034 

SN74LS684DW 

74LS684 

TTL 

FLAT 

P 

M 

O/P TP 

104 

M74LS685P 

74LS685 

TTL 

DIP 


M 


1054 

SN54LS685J 

74LS685 

TTL 

DIP 


M 

II 0.2mA 

106 

SN74LS685J 

74LS685 

TTL 

DIP 


M 


1074 

SN74LS685N 

74LS685 

TTL 

DIP 


M 

II 0.1mA 

108d 

SN74LS685DW 

74LS685 

TTL 

FLAT 

P 

M 


109 

SN74LS686J 

74LS686 


DIP 


M 


110 

SN74LS686N 

74LS686 


DIP 


M 



In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 
_ (4VType Code (OType Number ___ 

mj [2j [3j m 

TYPE FUNCTIONAL PACKAGE TYPE 

NUMBER EQUIVALENT TECH TYPE CODE FEATURES 

NUMBER 


HD74HC686P 

HD74HC686FP 

SN54LS686J 

74LS686 

74LS686 

74LS686 

CMS 

CMS 

TTL 

DIP 

FLAT P 
DIP 

M 

M 

M 


SN54LS686JT 

74LS686 

TTL 

DIP 

M 


SN74LS686JT 

74LS686 

TTL 

DIP 

M 


SN74LS686NT 

74LS686 

TTL 

DIP 

M 

O/P TP 

SN74LS686DW 

74LS686 

TTL 

FLAT P 

M 


SN74LS687J 

74LS687 


DIP 

M 


SN74LS687N 

74LS687 


DIP 

M 


SN54LS687J 

74LS687 

TTL 

DIP 

M 


SN54LS687JT 

74LS687 

TTL 

DIP 

M 


SN74LS687JT 

74LS687 

TTL 

DIP 

M 


SN74LS687NT 

74LS687 

TTL 

DIP 

M 

II 0.1mA 

SN74LS687DW 

74LS687 

TTL 

FLAT P 

M 


MM74HC688J 

74LS688 

CMS 

DIP 



MM74HC688N 

74LS688 

CMS 

DIP 



SN54HC688J(A) 

74LS688 

CMS 

DIP 



SN74HC688J(A) 

74LS688 

CMS 

DIP 



SN74HC688N(A) 

74LS688 

CMS 

DIP 


Identity 

CD54HC688F 

74LS688 

CMS 

DIP 

M 


CD54HCT688F 

74LS688 

CMS 

DIP 

M 


CD74HC688E 

74LS688 

CMS 

DIP 

M 


CD74HCT688E 

74LS688 

CMS 

DIP 

M 


M54HC688FUA) 

74LS688 

CMS 

DIP 

M 


M74HC688B1(A) 

74LS688 

CMS 

DIP 

M 


M74HC688F1(A) 

74LS688 

CMS 

DIP 

M 


MM54HC688J 

74LS688 

CMS 

DIP 

M 


MM54HCT688J(A) 

74LS688 

CMS 

DIP 

M 


MM74HCT688J(A) 

74LS688 

CMS 

DIP 

M 


MM74HCT688N(A) 

74LS688 

CMS 

DIP 

M 


SN54ALS688J 

74LS688 

TTL 

DIP 

1 


SN74ALS688N 

74LS688 

TTL 

DIP 

1 

ICC 19mA 

M74LS688P 

74LS688 

TTL 

DIP 

M 


SN54LS688J 

74LS688 

TTL 

DIP 

M 

O/P TP 

SN74LS688J 

74LS688 

TTL 

DIP 

M 


SN74LS688N 

74LS688 

TTL 

DIP 

M 

O/P TP 

SN74ALS688DW 

74LS688 

TTL 

FLAT P 

1 

ICC 19mA 

SN74LS688DW 

74LS688 

TTL 

FLAT P 

M 

O/P TP 

SN74ALS688FN 

74LS688 

TTL 

LLC 

1 


MC54HC688J(A) 

74LS688N 

CMS 

DIP 

M 


MC74HC688J(A) 

74LS688N 

CMS 

DIP 

M 


MC74HC688N(A) 

74LS688N 

CMS 

DIP 

M 


SN54ALS689J 

74LS689 

TTL 

DIP 

1 

Open col 

DM54ALS689J 

74LS689 

TTL 

DIP 

M 

Open col 

DM74ALS689J 

74LS689 

TTL 

DIP 

M 

Open col 

DM74ALS689N 

74LS689 

TTL 

DIP 

M 

Open col 

M74LS689P 

74LS689 

TTL 

DIP 

M 

Open col 

SN54LS689J 

74LS689 

TTL 

DIP 

M 

Ooen col 

SN74LS689J 

74LS689 

TTL 

DIP 

M 

Open col 

SN74LS689N 

74LS689 

TTL 

DIP 

M 

II 0.1mA 

SN74LS689DW 

74LS689 

TTL 

FLAT P 

M 

Ooen col 

SN54ALS689FH 

74LS689 

TTL 

LLC 

1 

Open col 

SN74ALS689N 

74LS689N 

TTL 

DIP 

1 

ICC 19mA 

SN74ALS689DW 

74LS689N 

TTL 

FLAT P 

1 

ICC 19mA 

HD1-54C85 

74L85 

CMS 

DIP 

M 

Cascadbl 

HD1-74C85 

74L85 

CMS 

DIP 

M 

Cascadbl 

M54HC85FKA) 

74L85 

CMS 

DIP 

M 

Cascadbl 

M74HC85B1 (A) 

74L85 

CMS 

DIP 

M 

Cascadbl 

M74HC85F1(A) 

74L85 

CMS 

DIP 

M 

Cascadbl 

HD9-74C85 

74L85 

CMS 

FLAT P 

M 

Cascadbl 

DM54L85N 

74L85 

TTL 

DIP 

M 

Cascadbl 

SN74L85J 

74L85 

TTL 

DIP 

M 

Cascadbl 

SN74L85N 

74L85 

TTL 

DIP 

M 

Cascadbl 

DM54L85F 

74L85 

TTL 

FLAT P 

M 

Cascadbl 

340085DC 

74L85N 

CMS 

DIP 

M 

Cascadbl 

340085DM 

74L85N 

CMS 

DIP 

M 

Cascadbl 

340085PC 

74L85N 

CMS 

OTHER 

M 

Cascadbl 

DM54L85J 

74L85N 

TTL 

DIP 

M 

Cascadbl 

DM54LS85J 

74L85N 

TTL 

DIP 

M 

Cascadbl 

DM74L85J 

74L85N 

TTL 

DIP 

M 

Cascadbl 

DM74L85N 

74L85N 

TTL 

DIP 

M 

Cascadbl 

MB448 

74L85N 

TTL 

DIP 

M 

Cascadbl 

MB448M 

74L85N 

TTL 

DIP 

M 

Cascadbl 

SN54L85J 

74L85N 

TTL 

DIP 

M 

Cascadbl 


a AT. A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 





14. J 

MW 

rHMEI 

nc l 


UNITS 


In Order o 
(4)Prop De 

(1)FEM 
a y (5)Tv 

No. (2)Tech (3)Pkg Type 
pe Number 


5J 

JJ 



TT 




5] 

n 

2j 

3] 

41 



LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

PROP. 

OPER. 

B 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

PROP. 

OPER. 

B 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

DELAY 

MODE 

1 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

DELAY 

MODE 

1 



NUMBER 





T 



NUMBER 





T 






(S) 


S 






(S) 


S 

14 

MC10H181L 

10-181 

ECL 

DIP 

^On 

105 

4 

111d 

HD14581B 

74-181 

CmS 

DIP 

3.0u 

105 

4 

2t 

MC10H181LD 

10-181 

ECL 

DIP 

2.0n 

LOG 

4 

1 12t 

74HC181D 

74-181 

CMS 

FLAT P 

34n 

DIFF 

4 

3t 

MC10H181LDS 

10-181 

ECL 

DIP 

2.0n 

LOG 

4 

113 

PC74HC181T 

74-181 

CMS 

FLAT P 

34n 

DIFF 

4 

4 

MC10H181LS 

10-181 

ECL 

DIP 

2.0n 

LOG 

4 

114v 

74HCT181D 

74-181 

CMS 

FLAT P 

36n 

DIFF 

4 

5t 

MC10H181LW 

10-181 

ECL 

DIP 

2.0n 

LOG 

4 

115 

PC74HCT181T 

74-181 

CMS 

FLAT P 

36n 

DIFF 

4 

6t 

MC10H181LWD 

10-181 

ECL 

DIP 

2.0n 

LOG 

4 

1 16t 

HD74HC881FP 

74-181 

CMS 

FLAT P 

38n 

LOG 

4 

7t 

MC10H181LWDS 

10-181 

ECL 

DIP 

2.0n 

LOG 

4 

117 

SCL4581B 

74-181 

CMS 

OTHER 

370n 

SUM 

4 

84 

MC10H181P 

10-181 

ECL 

DIP 

2.0n 

LOG 

4 

118 

K155IP3 

74-181 

TTL 

DIP 



4 

9r 

MC10H181PD 

10-181 

ECL 

DIP 

2.0n 

LOG 

4 

119 

MB458 

74-181 

TTL 

DIP 



4 

10t 

MC10H181PDS 

10-181 

ECL 

DIP 

2.0n 

LOG 

4 

120 i 

MB458M 

74-181 

TTL 

DIP 



4 

11 

MC10H181PS 

10-181 

ECL 

DIP 

2.0n 

LOG 

4 

121 T 

SN74AS1181NT 

74-181 

TTL 

DIP 

12n 

SUM 

4 

12v 

MC10H181PW ! 

10-181 

ECL 

DIP 

2.0n 

LOG 

4 

122 ♦ 

N74F181N(A) 

74-181 

TTL 

DIP 

15n 

DIFF 

4 

13t 

MC10H181PWD 

10-181 

ECL 

DIP 

2.0n 

LOG 

4 

123 

DM74AS181BJ 

74-181 

TTL 

DIP 

21 n 

DIFF 

4 

^4r 

MC10H181PWDS 

10-181 

ECL 

DIP 

2.0n 

LOG 

4 

124 

DM74AS181BN 

74-181 

TTL 

DIP 

21 n 

DIFF 

4 

15f 

10181F 

10-181 ! 

ECL 

DIP 

lOn 

SUM 

4 

125 

DM74AS881BJ 

74-181 

TTL 

DIP 

21 n 

DIFF 

4 

164 

10181N 

10-181 

ECL 

DIP 

lOn 

SUM 

4 

126 

DM74AS881BN 

74-181 

TTL 

DIP 

21 n 

DIFF 

4 

17 

MC10181L 

10-181 

ECT 

DIP 

11n 

SUM 

4 

127 

54S181DM 

74-181 

TTL 

DIP 

23n 

DIFF 

4 

18* 

MCI 0181LD 

10-181 

ECT 

DIP 

11 n 

SUM 

4 

128 

74S181DC 

74-181 

TTL 

DIP 

23n 

DIFF 

4 

19t 

MC10181LDS 

10-181 

ECT 

DIP 

11n 

SUM 

4 

129 

74S181PC 

74-181 

TTL 

DIP 

23n 

DIFF 

4 

20 

MCI 0181P 

10-181 

ECT 

DIP 

11n 

SUM 

4 

130 

93S41DC 

74-181 

TTL 

DIP 

23n 

DIFF 

4 

21 T 

MCI 0181 PD 

10-181 

ECT 

DIP 

11 n 

SUM 

4 

131 

93S41DM 

74-181 

TTL 

DIP 

23n 

DIFF 

4 

22 ▼ 

MC10181PDS 

10-181 

ECT 

DIP 

11 n 

SUM 

4 

132 

93S41PC 

74-181 

TTL 

DIP 

23n 

DIFF 

4 

23 

CD4057AD 

40-57A 

CMS 

DIP 

720n 

SUM 

4 

133 

S54S181N 

74-181 

TTL 

DIP 

23n 

DIFF 

4 

24 

HBC4057AD 

40-57A 

CMS 

DIP 

720n 

SUM 

4 

134 

DM54AS181BJ 

74-181 

TTL 

DIP 

26n 

DIFF 

4 


i mr t r\u 

40-5 /’A 

CMS 

Dir 

72Gn 

SUM 

4 

i 35 

uMo4AaooibJ 

/4-i8i 

I iL 

uip 

26n 

DIFF 

4 

26d 

CD4057AK 

40-57A 

CMS 

FLAT P 

720n 

SUM 

4 

136d 

SN54AS181AJ 

74-181 

TTL 

DIP 

26n 

LOG 

4 

27 

CD74HC181M(A) 

54-181 

CMS 

= LAT P 

26n 

DIFF 

4 

137d 

SN54AS181AJT 

74-181 

TTL 

DIP 

26n 

LOG 

4 

28 

CD74HCT181 M(A) 

54-181 

CMS 

-LAT P 

26n 

DIFF 

4 

138 

54F181DM 

74-181 

TTL 

DIP 

27n 

DIFF 

4 

29d 

CD40181BK 

54-181 

CMS 

= LAT P 

320n 

LOG 

4 

139 

9341 DC 

74-181 

TTL 

DIP 

27n 

DIFF 

4 

30 

54S181FM 

54-181 

TTL 

-LAT P 

23n 

DIFF 

4 

140 

9341 DM 

74-181 

TTL 

DIP 

27n 

DIFF 

4 

31d 

74S181FC 

54-181 

TTL 

r LAT P 

23n 

DIFF 

4 

141 

9341 PC 

74-181 

TTL 

DIP 

27 n 

DIFF 

4 

32d 

93S41FC 

54-181 

TTL 

r LAT P 

23n 

DIFF 

4 

142 

74181 DC 

74-181 

TTL 

DIP 

27n 

DIFF 

4 

33 

93S41FM 

54-181 

TTL 

-LAT P 

23n 

DIFF 

4 

143 

74181 PC 

74-181 

TTL 

DIP 

27n 

DIFF 

4 

34 

N74S181W 

54-181 

TTL 

-LAT P 

23n 

DIFF 

4 

144 

MC54F181 J(A) 

74-181 

TTL 

DIP 

27n 


4 

35 

S54S181W 

54-181 

TTL 

r LAT P 

23n 

DIFF 

4 

145 

MC74F181 J(A) 

74-181 

TTL 

DIP 

27n 


4 

36 

54F181FM 

54-181 

TTL 

r LAT P 

27n 

DIFF 

4 

146 

MC74F181N(A) 

74-181 

TTL 

DIP 

27n 


4 

37d 

9341FC 

54-181 

TTL 

-LAT P 

27n 

DIFF 

4 

147 

74F181DC 

74-181 

TTL 

DIP 

29n 

DIFF 

4 

38 

9341FM 

54-181 

TTL 

-LAT P 

27n 

DIFF 

4 

148 

74F181PC 

74-181 

TTL 

DIP 

29n 

DIFF 

4 

39d 

74181FC 

54-181 

TTL 

r LAT P 

27n 

DIFF 

4 

149 

N74S181F 

74-181 

TTL 

DIP 

30n 

DIFF 

4 

40 

74F181SC 

54-181 

TTL 

"LAT P 

29n 

DIFF 

4 

150 

N74S181N 

74-181 

TTL 

DIP 

30n 

DIFF 

4 

41d 

SN54S181W 

54-181 

TTL 

r LAT P 

30n 

DIFF 

4 

151 

S54S181F 

74-181 

TTL 

DIP 

30n 

DIFF 

4 

42d 

93L41FC 

54-181 

TTL 

r LAT P 

35n 

DIFF 

4 

152 

SN54S181J 

74-181 

TTL 

DIP 

30n 

DIFF 

4 

43 

93L41FM 

54-181 

TTL 

-LAT P 

35n 

DIFF 

4 

153 

SN74S181J 

74-181 

TTL 

DIP 

30n 

DIFF 

4 

44d 

54LS181W 

54-181 

TTL 

-LAT P 

50n 

DIFF 

4 

154 

SN74S181N 

74-181 

TTL 

DIP 

30n 

DIFF 

4 

45d 

74LS181W 

54-181 

TTL 

FLAT P 

50n 

DIFF 

4 

155d 

93L41DC 

74-181 

TTL 

DIP 

35n 

DIFF 

4 

46d 

AM25LS181FM 

54-181 

TTL 

FLAT P 

50n 

DIFF 

4 

156d 

93L41DM 

74-181 

TTL 

DIP 

35n 

DIFF 

4 

47 

S54LS181Q 

54-181 

TTL 

FLAT P 

50n 

DIFF 

4 

157d 

93L41PC 

74-181 

TTL 

DIP 

35n 

DIFF 

4 

48 

S54181Q 

54-181 

TTL 

FLAT P 

50n 

DIFF 

4 

158d 

AM25LS181DC 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

49d 

SN54181W 

54-181 

TTL 

FLAT P 

50n 

DIFF 

4 

159d 

AM25LS181DM 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

50d 

9LS181FC 

54-181 

TTL 

FLAT P 

62n 

DIFF 

4 

160d 

AM25LS181PC 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

51d 

9LS181FM 

54-181 

TTL 

FLAT P 

62n 

DIFF 

4 

161 

DM54181J 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

52 

54LS181FM 

54-181 

TTL 

FLAT P 

62n 

DIFF 

4 

162 

DM74181J 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

53d 

74LS181FC 

54-181 

TTL 

FLAT P 

62n 

DIFF 

4 

163 

DM74181N 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

54 

S54LS181W 

54-181 

TTL 

FLAT P 

62n 

DIFF 

4 

164d 

M5S181P 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

55d 

SN54LS181W 

54-181 

TTL 

FLAT P 

62n 

DIFF 

4 

165d 

M53381P 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

56d 

SN74LS181W 

54-181 

TTL 

FLAT P 

62n 

DIFF 

4 

166d 

MIC74181J 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

57 

SN74S381J 

54LS381 

TTL 

DIP 

27n 

LOG 

4 

167d 

MIC74181N 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

584 

N74F381D(A) 

54LS381 

TTL 

FLAT P 

12n 

LOG 

4 

168 

N74LS181F 

74-181 

TTL 

DIP 

50 n 

DIFF 

4 

59 

74F381SC 

54LS381 

TTL 

FLAT P 

16n 

SUM 

4 

169 

N74181F 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

604 

SN54S381W 

54LS381 

TTL 

FLAT P 

27n 

LOG 

4 

170 

N74181N 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

61 

SN54S381 -20W 

54LS381 

TTL 

FLAT P 

30n 

LOG 

4 

171 

S54LS181N 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

62 

SN54S381F20 

54LS381 

TTL 

FLAT P 

30n 

LOG 

4 

172 

S54181F 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

63d 

AM25LS381FM 

54LS381 

TTL 

FLAT P 

35n 

SUM 

4 

173 

S54181N 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

64 

AM25LS381FMB 

54LS381 

TTL 

FLAT P 

35n 

SUM 

4 

174 

SFC4181E 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

65 

AM54LS381FM 

54LS381 

TTL 

FLAT P 

40n 

SUM 

4 

175 

SFC4181EM 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

66 

AM54LS381FMB 

54LS381 

TTL 

FLAT P 

40n 

SUM 

4 

176 

SFC4181ET 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

67 

AM74LS381 FM 

54LS381 

TTL 

FLAT P 

40n 

SUM 

4 

177 

SFC4181JM 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

68 

AM74LS381FMB 

54LS381 

TTL 

FLAT P 

40n 

SUM 

4 

178 

SFC4181KM 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

69d 

SN54LS381W 

54LS381 

TTL 

FLAT P 

40n 

SUM 

4 

179 

SN54181J 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

70 ♦ 

SN54S381L 

54LS381 

TTL 

LLC 

27n 

LOG 

4 

180d 

SN74181J 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

71 

74F382SC 

54LS382 

TTL 

FLAT P 

16n 

SUM 

4 

181 

SN74181N 

74-181 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

72d 

AM25LS2517FM 

54LS382 

TTL 

FLAT P 

35n 

SUM 

4 

182d 

9LS181 DC 

74-181 

TTL 

DIP 

62n 

DIFF 

4 

73 

AM25LS2517FMB 

54LS382 

TTL 

FLAT P 

35n 

SUM 

4 

183d 

9LS181DM 

74-181 

TTL 

DIP 

62n 

DIFF 

4 

74d 

SN54S281W(1) 

54S281 

TTL 

FLAT P 

45n 

SUM 

4 

184d 

9LS181PC 

74-181 

TTL 

DIP 

62n 

DIFF 

4 

75 

MC54HC181J(A) 

74-181 

CMS 

DIP 



4 

185d 

54LS181DM 

74-181 

TTL 

DIP 

62n 

DIFF 

4 

76 

MC74HC181J(A) 

74-181 

CMS 

DIP 



4 

186d 

74LS181DC 

74-181 

TTL 

DIP 

62n 

DIFF 

4 

77 

MC74HC181N(A) 

74-181 

CMS 

DIP 



4 

187 

74LS181PC 

74-181 

TTL 

DIP 

62n 

DIFF 

4 

78 

CD54HC181F(A) 

74-181 

CMS 

DIP 

26n 

DIFF 

4 

188y 

HD74LS181G 

74-181 

TTL 

DIP 

62n 

LOG 

4 

79 

CD54HCT181 F(A) 

74-181 

CMS 

DIP 

26n 

DIFF 

4 

189 ♦ 

HD74LS181P 

74-181 

TTL 

DIP 

62n 

LOG 

4 

80 

CD74HC181E(A) 

74-181 

CMS 

DIP 

26n 

DIFF 

4 

190 

MB74LS181 

74-181 

TTL 

DIP 

62n 

DIFF 

4 

81 

CD74HCT181 E(A) 

74-181 

CMS 

DIP 

26n 

DIFF 

4 

191 

MB74LS181M 

74-181 

TTL 

DIP 

62n 

DIFF 

4 

82 ▼ 

74HC181N 

74-181 

CMS 

DIP 

34n 

DIFF 

4 

192 

N74LS181N 

74-181 

TTL 

DIP 

62n 

DIFF 

4 

83 

PC74HC181P 

74-181 

CMS 

DIP 

34n 

DIFF 

4 

193 

S54LS181F 

74-181 

TTL 

DIP 

62n 

DIFF 

4 

84 ▼ 

74HCT181N 

74-181 

CMS 

DIP 

36n 

DIFF 

4 

194 

SN54LS181J 

74-181 

TTL 

DIP 

62n 

DIFF 

4 

85 

PC54HC181D(A) 

74-181 

CMS 

DIP 

36n 

DIFF 

4 

195 

SN74LS181J 

74-181 

TTL 

DIP 

62n 

DIFF 

4 

86 

PC54HCT181 D(A) 

74-181 

CMS 

DIP 

36n 

DIFF 

4 

196 

SN74LS181N 

74-181 

TTL 

DIP 

62n 

DIFF 

4 

87 

PC74HC181D(A) 

74-181 

CMS 

DIP 

36n 

DIFF 

4 

197t 

SN74AS1181DW 

74-181 

TTL 

FLAT P 

12n 

SUM 

4 

88 

PC74HCT181 D(A) 

74-181 

CMS 

DIP 

36n 

DIFF 

4 

198* 

N74F181D(A) 

74-181 

TTL 

FLAT P 

15n 

DIFF 

4 

89 

PC74HCT181P 

74-181 

CMS 

DIP 

36n 

DIFF 

4 

199d 

SN74S181DW 

74-181 

TTL 

FLAT P 

30n 

DIFF 

4 

90 ▼ 

HD74HC881P 

74-181 

CMS 

DIP 

38n 

LOG 

4 

200d 

SN74LS181DW 

74-181 

TTL 

FLAT P 

50n 

DIFF 

4 

91 

MM74HC181J(A) 

74-181 

CMS 

DIP 

60n 

LOG 

4 

201 ▼ 

HD74HC181P 

74-181N 

CMS 

DIP 

33n 

DIFF 

4 

92 

MM74HC181N(A) 

74-181 

CMS 

DIP 

60n 

LOG 

4 

202# 

SN74AS181ANT 

74-181N 

TTL 

DIP 

21n 

LOG 

4 

93 

MM54HC181J(A) 

74-181 

CMS 

DIP 

72n 

LOG 

4 

203 

SN74AS181AN 

74-181N 

TTL 

DIP 

26n 

LOG 

4 

94 

883C4581B 

74-181 

CMS 

DIP 

240n 

LOG 

4 

204d 

54LS181J 

74-181N 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

95 

BCL4581B 

74-181 

CMS 

DIP 

240n 

LOG 

4 

205d 

74LS181J 

74-181N 

TTL 

DIP 

50n 

DIFF 

4 

96 

CD40181BD 

74-181 

CMS 

DIP 

320n 

LOG 

4 

206 ▼ 

SN74AS181ADW 

74-181N 

TTL 

FLAT P 

21n 

LOG 

4 

97 

CD40181BE 

74-181 

CMS 

DIP 

320n 

LOG 

4 

207 ♦ 

SN74AS881ANT 

74AS881 

TTL 

DIP 

21 n 

LOG 

4 

98 

CD40181BF 

74-181 

CMS 

DIP 

320n 

LOG 

4 

208d 

SN54AS881AJT 

74AS881 

TTL 

DIP 

26n 

LOG 

4 

99 

MCI 4581BAL 

74-181 

CMS 

DIP 

375n 

DIFF 

4 

209 t 

SN74AS881ADW 

74AS881 

TTL 

FLAT P 

21n 

LOG 

4 

100t 

MCI 4581 BALD 

74-181 

CMS 

DIP 

375n 

DIFF 

4 

210 

MC54F381N(A) 

74LS381 

TTL 

DIP 

14n 

LOG 

4 

101 ▼ 

MCI 4581 BALDS 

74-181 

CMS 

DIP 

375n 

DIFF 

4 

211 ♦ 

N74F382N(A) 

74LS382 

TTL 

DIP 

13n 

LOG 

4 

102* 

MCI 4581BALS 

74-181 

CMS 

DIP 

375n 

DIFF 

4 

212 

54F382DM 

74LS382 

TTL 

DIP 

15n 

SUM 

4 

103 

MCI 4581BCL 

74-181 

CMS 

DIP 

750n 

DIFF 

4 

213 

74F382DC 

74LS382 

TTL 

DIP 

16n 

SUM 

4 

^ 104 * 

MCI 4581BCLD 

74-181 

CMS 

DIP 

750n 

DIFF 

4 

214 

74F382PC 

74LS382 

TTL 

DIP 

16n 

SUM 

4 

105v 

MCI 4581BCLDS 

74-181 

CMS 

DIP 

750n 

DIFF 

4 

215 

AM25LS2517DC 

74LS382 

TTL 

DIP 

35n 

SUM 

4 

106t 

MCI 4581BCLS 

74-181 

CMS 

DIP 

750n 

DIFF 

4 

216 

AM25LS2517DCB 

74LS382 

TTL 

DIP 

35n 

SUM 

4 

107 

MCI 4581BCP 

74-181 

CMS 

DIP 

750n 

DIFF 

4 

217d 

AM25LS2517DM 

74LS382 

TTL 

DIP 

35n 

SUM 

4 

108* 

MCI 4581BCPD 

74-181 

CMS 

DIP 

750n 

DIFF 

4 

218 

AM25LS2517DMB 

74LS382 

TTL 

DIP 

35n 

SUM 

4 

109v 

MCI 4581BCPDS 

74-181 

CMS 

DIP 

750n 

DIFF 

4 

219 

AM25LS2517PC 

74LS382 

TTL 

DIP 

35n 

SUM 

4 

1 10t 

MCI 4581BCPS 

74-181 

CMS 

DIP 

750n 

DIFF 

4 

220 

AM25LS2517PCB 

74LS382 

TTL 

DIP 

35n 

SUM 

4 
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14. J 

4RI1 

rHMEl 

nc l 

OGIC 

U 

NITS 


In Order of (1)FEN 
(4)Prop Delay (5)T\ 

1 No. (2)Tech (3)Pkg Type 
fpe Number 

LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

TJ 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

hprop. 

DELAY 

. (S) 

OPER. 

MODE 

B 

1 

T 

S 

LINE 

No. 

ir 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

a 

PROP. 

DELAY 

(S) 

OPER. 

MODE 

B 

1 

T 

S 

Id 

2d 

3d 

SN54L5382J 

SN74LS382J 

SN74LS382N 

74LS382 H 

74LS382 

74LS382 

TTL 

TTL 

TTL 

un 5 

DIP 

DIP 

51 n 

51 n 

51 n 

SUM 

SUM 

4 

4 

4 









4t 

5 

6 

N74F382D(A) 

SN74LS382DW 

AM25LS2517LC 

74LS382 

74LS382 

74LS382 

TTL 

TTL 

TTL 

FLAT P 
FLAT P 
LLC 

13n 

42 n 

35n 

LOG 

SUM 

SUM 

4 

4 

4 









7 

8 

9 

AM25LS2517LM 

AM25LS2517LMB 

SN54LS681J 

74LS382 

74LS382 

74LS681 

TTL 

TTL 

TTL 

LLC 

LLC 

DIP 

35n 

35n 

55n 

SUM 

SUM 

SUM 

4 

4 

4 









lOd 

11 

12d 

SN74LS681J 

SN74LS681N 

SN74LS681DW 

74LS681 

74LS681 

74LS681 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

FLAT P 

55n 

55n 

55n 

SUM 

SUM 

SUM 

4 

4 

4 









13d 

14d 

15d 

SN54S281J 

SN74S281J(1) 

SN74S281N(1) 

74S281 

74S281 

74S281 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

45n 

45n 

45n 

SUM 

SUM 

SUM 

4 

4 

4 









16d 

174 

18 

SN74S281DW 

N74F381 N(A) 

MC54F381 J(A) 

74S281 

74S381 

74S381 

TTL 

TTL 

TTL 

FLAT P 
DIP 

DIP 

45n 

12n 

14n 

SUM 

LOG 

LOG 

4 

4 

4 









19 

20 

21 

MC74F381J(A) 

MC74F381 N(A) 

54F381DM 

74S381 

74S381 

74S381 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

14n 

14n 

15n 

LOG 

LOG 

SUM 

4 

4 

4 









22 

23 

24 

74F381DC 

74F381PC 

SN54S381J 

74S381 

74S381 

74S381 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

16n 

16n 

25n 

SUM 

SUM 

LOG 

4 

4 

4 









25 

26 

27 

SN54S381J20 

SN74S381J20 

SN74S381N20 

74S381 

74S381 

74S381 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

30n 

30n 

30n 

LOG 

LOG 

LOG 

4 

4 

4 









28 

29d 

30 

SN54LS381AJ 

SN74LS381AJ 

SN74LS381AN 

74S381 

74S381 

74S381 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

33n 

33n 

33n 

SUM 

SUM 

SUM 

4 

4 

4 









31 

32 

33 

SN74S381N 

DM74S381N 

AM25LS381DC 

74S381 

74S381 

74S381 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

33n 

34n 

35n 

SUM 

SUM 

SUM 

4 

4 

4 









34 

35d 

36 

AM25LS381DCB 

AM25LS381DM 

AM25LS381DMB 

74S381 

74S381 

74S381 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

35n 

35n 

35n 

SUM 

SUM 

SUM 

4 

4 

4 









37 

38 

39 

AM25LS381 PC 
AM25LS381PCB 
AM54LS381DC 

74S381 

74S381 

74S381 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

35n 

35n 

40n 

SUM 

SUM 

SUM 

4 

4 

4 









40 

41 

42 

AM54LS381DCB 
AM54LS381 DM 
AM54LS381DMB 

74S381 

74S381 

74S381 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

40n 

40n 

40n 

SUM 

SUM 

SUM 

4 

4 

4 









43 

44 

45 

AM54LS381 PC 
AM54LS381 PCB 
AM74LS381 DC 

74S381 

74S381 

74S381 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

40n 

40n 

40n 

SUM 

SUM 

SUM 

4 

4 

4 









46 

47 

48 

AM74LS381 DCB 
AM74LS381 DM 
AM74LS381DMB 

74S381 

74S381 

74S381 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

40n 

40n 

40n 

SUM 

SUM 

SUM 

4 

4 

4 









49 

50 

51d 

AM74LS381PC 
AM74LS381 PCB 
SN54LS381J 

74S381 

74S381 

74S381 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

40n 

40n 

40n 

SUM 

SUM 

SUM 

4 

4 

4 









52 

53 

54 

SN74LS381J 

SN74LS381N 

SN74S381DW 

74S381 

74S381 

74S381 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

FLAT P 

40n 

40n 

18n 

SUM 

SUM 

SUM 

4 

4 

4 









55 

56 

SN74LS381ADW 

SN54S381-20L 

74S381 

74S381 

TTL 

TTL 

FLAT P 
LLC 

33n 

30n 

SUM 

LOG 

4 

4 
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Arithmetic coprocessors 
and other system LSI 
components are now 
featured in D.A.T.A.'s 
MICROPROCESSOR 
INTEGRATED CIRCUITS. 
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IS. LOOK AHEAD CARRY GENERATOR 


TYPE 

NUMBER 


4582BFC 
4582BFM 
CD74HC182M(A) 

" CD74HCT182M(A) 
CD40182BK 
54F182FM 
54S182FM 
74F182SC 

93S42FM _ 

' 9342FM 
S54S182W 

S54182W _ 

' SN54S182-16W 
SN54S182F 
SN54S182F16 
SN54S182W 
SN54182W 
IDT39C02AD 
' IDT39C02ADB 
IDT54AHCT182D 
IDT54AHCT182DB 
" IDT54FCT182D 
IDT54FCT182DB 
IPT74AHCT182D 
" IDT74FCT182D 
883C4582B 

4582BPC _ 

“ BCL4582B 
CD40182BD 
CD40182BE 
CD40182BF 
HD14582B 
MC54HC182J(A) 

‘ MC74HC182J(A) 
MC74HC182N(A) 
MC14582BAL 
“ MC14582BALD 
MC14582BALDS 
MC14582BALS 
' MC14582BCL 
MC14582BCLD 
MC14582BCLDS 
MC14582BCLS 
MC14582BCP 
MC14582BCPD 
MC14582BCPDS 
MC14582BCPS 
MC14582BD 
MM54HC182J(A) 
MM74HC182J(A) 
MM74HC182NCA) 
PC54HC182D(A) 
PC54HCT182D(A) 
PC74HC182D(A) 
PC74HC182P 
PC74HCT182D(A) 
PC74HCT182P 
SCL4582B 
PC74HC182T 
PC74HCT182T 
" CD54HC182F(A) 
CD54HCT182F(A) 
CP74HC182E(A) 
CP74HCT182E(A) 
54F182PM 

54S182PM _ 

74F182PC 

74F182PC 

74S182PC _ 

74S182PC 

93S42PC 

93S42PM _ 

93S42PC 

9342PC 

9342PM _ 

9342PC 

PM54AS182J(A) 
PM74AS182 J(A) 
PM74AS182N(A) 
PM74S182N 

PM54182J _ 

M53382P 

MB459 

MB459M _ 

" MC54F182J(A) 
MC74F182J(A) 
MC74F182N(A) 
N74F182N(A) 
N74S182F 

N74S182N _ 

N74182F 

N74182N 

S54S182F __ 

S54182F 

SFC4182E 

SFC4182EM 

SFC4182ET 

SN54AS182J 

SN54LS182J 

SN54S182J 

SN54S182J16 

SN74AS182N 

SN74LS182J 

SN74LS182N 

SN74S182J 

SN74S182J16 

SN74S182N 

SN74S182N16 

SN54182J 

SN74182J _ 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


PROP. 

DELAY 

(S) _ 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

IT . 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

55n 

Ill 

SN74182N " 

74-182 

55n 

1124 

N74F182D(A) 

74-182 

18n 

113 

N74S182D 

74-182 

18n 

114 

SN74S182D 

74-182 

240n 

115t 

HP74HC182P 

74-182N 

9.0n 

116t 

HP74HC182FP 

74-182N 

lOn 

117d 

S54S182B 

74-182N 

lOn 

118d 

S54182B 

74-182N 

11n 

119t 

74HC182N 

74AS264 

12n 

120t 

74HCT182N 

74AS264 

lOn 

121 ▼ 

74HC182D 

74AS264 

22n 

122t 

74HCT182D 

74AS264 

lOn 

123 ♦ 

DM54AS264J(A) 

74AS264 

lOn 

124* 

PM74AS264J 

74AS264 

lOn 

1254 

DM74AS264N(A) 

74AS264 

lOn 

126d 

SN54AS264J 

74AS264 

22n 

127d 

SN74AS264N 

74AS264 

14n 

1284 

DM54AS282J(A) 

74AS282 

16n 

129t 

DM54AS282N 

74AS282 


1304 

DM74AS282J 

74AS282 


1314 

DM74AS282N(A) 

74AS282 


132d 

SN54AS282J 

74AS282 


133d 

SN74AS282N 

74AS282 


134y 

N74F882D(A) 

74AS882 

10n 

ISSw 


"74 AOOOO 
i -Tnwvwfc 

160n 

136d 

SN54AS882AJT 

74AS882 

55n 

137d 

SN54AS882JT (A) 

74AS882 

160n 

138d 

SN54AS882NT(A) 

74AS882 

240n 

139d 

SN74AS882ANT 

74AS882 

240n 

140d 

SN74AS882JKA) 

74AS882 


In Order of (t)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg Type 
(41Bits mm Number_ 


LI 

TECH 

m 

PACKAGE 

TYPE 

a 

BITS 

ttl 

TTL 

TTL 

PIP 

FLAT P 
FLAT P 

4 

4 

4 

TTL 

CMS 

CMS 

FLAT P 

PIP 

FLAT P 

4 

4 

4 

TTL 

TTL 

CMS 

PIP 

PIP 

DIP 

4 

4 

4 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

FLAT P 
FLAT P 

4 

4 

4 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

4 

4 

4 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

4 

4 

4 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

4 

4 

4 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

4 

4 

4 

TTL 

TTL 

Kir* 

L41T 

DIP 

DIP 

4 

4 

4 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

4 

4 

4 

TTL 

DIP 

4 
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SYMBOLS AND CODES 
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16. PARITY GENERA 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg. Type 


LINE 

No. 

5j 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2H 

TECH 

U 

PACKAGE 

TYPE 

ir- 

BITS 

PROP. 

DELAY 

(S) 


LINE 

No. 

3 

TYPE 

NUMBER 

3D 

Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

ID 

PACKAGE 

TYPE 

fH 

BITS 

PROP. 

DELAY 

(S) 

1 

MC4010L 

4-010 

TTL 

OTHER 

4 

35n 


ill 

S54180F 

74-180N 

TTL 

DIP ”] 

9 

68n 

2 

MC4010P 

4-010 

TTL 

OTHER 

4 

35n 


1 12t 

SN54HC180J 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 

78n 

3 

MC4310F 

4-010 

TTL 

OTHER 

4 

35n 


113t 

SN74HC180N 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 

65n 

4 

MC4310L 

4-010 

TTL 

OTHER 

4 

35n 


114 

SN54180J 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 

68n 

5 

CD40101BD 

40-101B 

CMS 

DIP 

9 

300n 


115d 

SN74180J 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 

68n 

6 

CD40101BE 

40-101B 

CMS 

DIP 

9 

300n 


116 

SN74180N 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 

68n 

7 

CD40101BF 

40-101B 

CMS 

DIP 

9 

300n 


117t 

SN74HC180D 

74-180N 

TTL 

FLAT P 

9 

65n 

8 

HCC40101BD 

40-101B 

CMS 

DIP 

9 

200n 


118d 

93180DC 

74-180N 

TTL 

OTHER 

9 

40n 

9 

HCC40101BF 

40-101B 

CMS 

DIP 

9 

200n 


119d 

93180DM 

74-180N 

TTL 

OTHER 

9 

40n 

10 

HCF40101BE 

40-101B 

CMS 

DIP 

9 

200n 


120d 

93180PC 

74-180N 

TTL 

OTHER 

9 

40n 

11 

HCF40101BF 

40-101B 

CMS 

DIP 

9 

200n 


121 d 

MC54180L 

74-180N 

TTL 

OTHER 

9 

68n 

12d 

CD40101BK 

40-101B 

CMS 

FLAT P 

9 

300n 


122d 

MC74180P 

74-180N 

TTL 

OTHER 

9 

68n 

13 

HCC40101BK 

40-101B 

CMS 

FLAT P 

9 

200n 


123d 

MC83180P 

74-180N 

TTL 

OTHER 

9 

68n 

14 

N82S62A 

40-101B 

TTL 

DIP 

9 

23n 


124d 

MC93180L 

74-180N 

TTL 

OTHER 

9 

68n 

15 

N82S62F 

40-101B 

TTL 

DIP 

9 

34n 


125d 

MIC54180J 

74-180N 

TTL 

OTHER 

9 

68n 

16 

N82S62N 

40-101B 

TTL 

DIP 

9 

34n 


126d 

MIC74180J 

74-180N 

TTL 

OTHER 

9 

68n 

17d 

N8262A 

40-101B 

TTL 

DIP 

9 

55n 


127 

SFC4180E 

74-180N 

TTL 

OTHER 

9 

68n 

18 

N8262F 

40-101B 

TTL 

DIP 

9 

55n 


128 

SFC4180EM 

74-180N 

TTL 

OTHER 

9 

68n 

19 

N8262N 

40-101B 

TTL 

DIP 

9 

55n 


129 

SFC4180ET 

74-180N 

TTL 

OTHER 

9 

68n 

20 

S82S62A 

40-101B 

TTL 

DIP 

9 

23n 


130 

SFC4180JM 

74-180N 

TTL 

OTHER 

9 

68n 

21 

S82S62F 

40-101B 

TTL 

DIP 

9 

23n 


131 

SFC4180KM 

74-180N 

TTL 

OTHER 

9 

68n 

22d 

S8262A 

40-101B 

TTL 

DIP 

9 

55n 


132d 

MC4408P 

74-408 

TTL 

OTHER 

8 

46n 

23 

S8262F 

40-101B 

TTL 

DIP 

9 

55n 


133d 

MC54408L 

74-408 

TTL 

OTHER 

8 

46n 

24 

S8262W 

40-101B 

TTL 

FLAT P 

9 

55n 


134d 

MC74408L 

74-408 

TTL 

OTHER 

8 

46n 

25 

93S62DC 

40-101B 

TTL 

OTHER 

9 

26n 


135d 

MC74408P 

74-408 

TTL 

OTHER 

8 

46n 

26 

93S62DM 

40-101B 

TTL 

OTHER 

9 

26n 


136 

MC4008L 

74-408N 

TTL 

OTHER 

8 

46n 

27 

93S62FM 

40-101B 

TTL 

OTHER 

9 

26n 


137 

MC4008P 

74-408N 

TTL 

OTHER 

8 

46n 

28 

93S62PC 

40-101B 

TTL 

OTHER 

9 

26n 


138 

MC4308L 

74-408N 

TTL 

OTHER 

8 

46n 

29d 

T167B1 

40-101B 

TTL 

OTHER 

9 

50 n 


139 

DM54AS286J(A) 

74AS286 

TTL 

DIP 

9 

9.5n 

30d 

T167D1 

40-101B 

TTL 

OTHER 

9 

60n 


140 

DM74AS286J(A) 

74AS286 

TTL 

DIP 

9 

9.5n 

31d 

SCL4531BH 

45-31 

CMS 

CHIP 

12 

350n 


141 

DM74AS286N(A) 

74AS286 

TTL 

DIP 

9 

9.5n 

32d 

HEF4531BDF 

45-31 

CMS 

DIP 

12 

55n 


142d 

SN54AS286J 

74AS286 

TTL 

DIP 

9 

lOn 

33 

883C4531B 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

240n 


143» 

SN74AS286N 

74AS286 

TTL 

DIP 

9 

15n 

34 

4531BDC 

45-31B 

CM6 

DIP 

12 

180n 


144r 

SN74AS286D 

74AS286 

TTL 

FLAT P 

9 

15n 

35 

4531BDM 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

180n 


1454 

N74F881N(A) 

74AS881 

TTL 

DIP 

4 

14n 

36 

BCL4531B 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

240n 


146t 

N74F881D(A) 

74AS881 

TTL 

FLAT P 

4 

14n 

37d 

HD14531B 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

525m 


1474 

N74F630N(A) 

74LS630 

TTL 

DIP 

16 


38 

HEF4531 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

55n 


148# 

N74F630D(A) 

74LS630 

TTL 

FLAT P 

16 


39 

HEF4531B 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 



149# 

N74F631N(A) 

74LS631 

TTL 

DIP 

16 


40 

HEF4531BPN 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

55n 


1504 

N74F631D(A) 

74LS631 

TTL 

FLAT P 

16 


41 

MCI 4531BAL 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

240n 


151 ▼ 

74HC280N 

74S280 

CMS 

DIP 

9 

43n 

42 t 

MCI 4531 BALD 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

240n 


152t 

74HCT280N 

74S280 

CMS 

DIP 

9 

56n 

43 ▼ 

MCI 4531 BALDS 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

240n 


153 

M54HC280F1(A) 

74S280 

CMS 

DIP 

9 

59n 

44 ▼ 

MCI 4531BALS 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

240n 


154 

M74HC280B1(A) 

74S280 

CMS 

DIP 

9 

71n 

45 

MCI 4531BCL 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

360n 


155 

M74HC280FKA) 

74S280 

CMS 

DIP 

9 

71n 

46 ▼ 

MCI 4531BCLD 

45-3 IB 

CMS 

DIP 

12 

360n 


156 

PC54HC280D(A) 

74S280 

CMS 

DIP 

9 

60n 

47 t 

MCI 4531BCLDS 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

360n 


157 

PC54HCT280D(A) 

74S280 

CMS 

DIP 

9 

68n 

48 ▼ 

MCI 4531BCLS 

45-3 IB 

CMS 

DIP 

12 

360n 


158 

PC74HC280D(A) 

74S280 

CMS 

DIP 

9 

50n 

49 

MCI 4531BCP 

45-3 IB 

CMS 

DIP 

12 

360n 


159 

PC74HC280P 

74S280 

CMS 

DIP 

9 

60n 

50 ▼ 

MCI 4531BCPD 

45-3 IB 

CMS 

DIP 

12 

360n 


160 

PC74HCT280D(A) 

74S280 

CMS 

DIP 

9 

56n 

51 ▼ 

MCI 4531BCPDS 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

360n 


161 

PC74HCT280P 

74S280 

CMS 

DIP 

9 

68n 

52 ▼ 

MCI 4531BCPS 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

360n 


1624 

SN74HC280N 

74S280 

CMS 

DIP 

9 

52n 

53 ▼ 

MCI 4531BD 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

360n 


163t 

74HC280D 

74S280 

CMS 

FLAT P 

9 

43n 

54 

SCL4531B 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

840n 


164t 

74HCT280D 

74S280 

CMS 

FLAT P 

9 

56n 

55d 

SCL4531BD 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

350n 


165 

PC74HC280T 

74S280 

CMS 

FLAT P 

9 

60n 

56d 

SCL4531BE 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

350n 


166 

PC74HCT280T 

74S280 

CMS 

FLAT P 

9 

68n 

57 

TC4531BP 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 

400n 


167y 

SN74HC280D 

74S280 

CMS 

FLAT P 

9 

52n 

58d 

TP4531AN 

45-31B 

CMS 

DIP 

12 



168 

DM54AS280J(A) 

74S280 

TTL 

DIP 

9 

15n 

59 ♦ 

HEF4531BD 

45-31B 

CMS 

DIP 

13 

120n 


169 

DM74AS280J(A) 

74S280 

TTL 

DIP 

9 

14n 

604 

HEF4531BP 

45-31B 

CMS 

DIP 

13 

120n 


170 

DM74AS280N(A) 

74S280 

TTL 

DIP 

9 

14n 

61 

4531BFC 

45-31B 

CMS 

FLAT P 

12 

180n 


171 

DM74S280N 

74S280 

TTL 

DIP 

9 

24n 

62 

4531BFM 

45-31B 

CMS 

FLAT P 

12 

180n 


1724 

N74F280AN(A) 

74S280 

TTL 

DIP 

9 

14n 

63 

HEF4531BTD 

45-31B 

CMS 

FLAT P 

12 

55n 


173y 

N74F280N(A) 

74S280 

TTL 

DIP 

9 

14n 

64d 

SCL4531BF 

45-31B 

CMS 

FLAT P 

12 

350n 


174 

DM54S280W 

74S280 

TTL 

FLAT P 

9 

24n 

65# 

HEF4531BT 

45-31B 

CMS 

FLAT P 

13 

120n 


175t 

N74F280AD(A) 

74S280 

TTL 

FLAT P 

9 

14n 

66 

4531BPC 

45-31B 

CMS 

OTHER 

12 

180n 


176t 

N74F280D(A) 

74S280 

TTL 

FLAT P 

9 

14n 

67 

54180FM 

54-180W 

TTL 

FLAT P 

9 

68n 


177 

SN74LS280D 

74S280 

TTL 

FLAT P 

9 

50n 

68d 

74180FC 

54-180W 

TTL 

FLAT P 

9 

68n 


178 

SN74S280D 

74S280 

TTL 

FLAT P 

9 

50n 

69d 

DM54180W 

54-180W 

TTL 

FLAT P 

9 

68n 


179 

CD54HC280F 

74S280N 

CMS 

DIP 

9 

60n 

70 

DM74180W 

54-180W 

TTL 

FLAT P 

9 

68n 


180 

CD54HCT280F 

74S280N 

CMS 

DIP 

9 

68n 

71 

S54180W 

54-180W 

TTL 

FLAT P 

9 

68n 


181 

CD74HC280E 

74S280N 

CMS 

DIP 

9 

50n 

72d 

SN54180W 

54-180W 

TTL 

FLAT P 

9 

68 n 


182 

CD74HCT280E 

74S280N 

CMS 

DIP 

9 

56n 

73d 

93180FC 

54-180W 

TTL 

OTHER 

9 

40n 


183y 

HD74HC280P 

74S280N 

CMS 

DIP 

9 

22n 

74d 

93180FM 

54-180W 

TTL 

OTHER 

9 

40 n 


184 

MC54HC280J(A) 

74S280N 

CMS 

DIP 

9 

51n 

75 

SFC4180PM 

54-180W 

TTL 

OTHER 

9 

68n 


185 

MC74HC280J(A) 

74S280N 

CMS 

DIP 

9 

51n 

76d 

MC4008F 

54-408W 

TTL 

OTHER 

8 

46n 


186 

MC74HC280N(A) 

74S280N 

CMS 

DIP 

9 

51n 

77 

MC4308F 

54-408W 

TTL 

OTHER 

8 

46n 


187 

MM74HC280J 

74S280N 

CMS 

DIP 

9 

44n 

78d 

MC54408F 

54-408W 

TTL 

OTHER 

8 

46n 


188 

MM74HC280N 

74S280N 

CMS 

DIP 

9 

44n 

79d 

MC74408F 

54-408W 

TTL 

OTHER 

8 

46n 


1894 

SN54HC280J 

74S280N 

CMS 

DIP 

9 

61n 

80 

CD74HC280M(A) 

54S280 

CMS 

FLAT P 

9 

50n 


190d 

SN74HC280J(A) 

74S280N 

CMS 

DIP 

9 


81 

CD74HCT280M(A) 

54S280 

CMS 

FLAT P 

9 

56n 


191 d 

SP74HC280J 

74S280N 

CMS 

DIP 

9 

37n 

82 

74F280SC 

54S280 

TTL 

FLAT P 

9 

21 n 


192d 

SP74HC280N 

74S280N 

CMS 

DIP 

9 

37n 

83 

MC54F280J 

54S280W 


DIP 

9 

17n 


193y 

HD74HC280FP 

74S280N 

CMS 

FLAT P 

9 

22n 

84 

MC74F280J 

54S280W 


DIP 

9 

17n 


194 

54F280DM 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

21n 

85 

MC74F280N 

54S280W 


DIP 

9 

17n 


195 

54S280DM 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

21n 

86 

MM54HC280J 

54S280W 

CMS 

DIP 

9 

52n 


196 

74F280DC 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

21n 

87 

S54F280AW 

54S280W 

TTL 

DIP 

9 

17n 


197 

74F280PC 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

21 n 

88 

54F280FM 

54S280W 

TTL 

FLAT P 

9 

21 n 


198t 

HD74LS280G 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

50n 

89 

54S280FM 

54S280W 

TTL 

FLAT P 

9 

21 n 


1994 

HD74LS280P 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

50n 

90 

S54F280AF(A1 

54S280W 

TTL 

FLAT P 

9 

17n 


200 

M74LS280P 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

50n 

91 

S54S280W 

54S280W 

TTL 

FLAT P 

9 

21 n 


201 

MB74LS280 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

50n 

92d 

SN54LS280W 

54S280W 

TTL 

FLAT P 

9 

50n 


202 

MB74LS280M 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

50n 

93d 

SN54S280W 

54S280W 

TTL 

FLAT P 

9 

21 n 


203 

N74S280F 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

21n 

94d 

SN74LS280W 

54S280W 

TTL 

FLAT P 

9 

33n 


204 

N74S280N 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

21n 

95 t 

HD74HC180P 

74-180N 

CMS 

DIP 

9 

65n 


205 

S54S280F 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

21n 

96 ▼ 

HD74HC180FP 

74-180N 

CMS 

FLAT P 

9 

65n 


206d 

SN54ALS280J 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

26n 

97 

54180DM 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 

68n 


207d 

SN54AS280J 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

7.5n 

98 

74180DC 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 

68n 


208 

SN54LS280J 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

50n 

99 

74180PC 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 

68n 


209 

SN54S280J 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

21 n 

100 

DM54180J 

74-1 SON 

TTL 

DIP 

9 

68n 


210y 

SN74ALS280N 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

26n 

101 

DM74180J 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 

68n 


2114 

SN74AS280N 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

12n 

102 

DM74180N 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 

68n 


212 

SN74LS280J 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

50n 

103 

M53380P 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 

68n 


213 

SN74LS280N 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

50n 

104 

MB447 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 



214d 

SN74S280J 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

21n 

105 

MB447M 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 



215 

SN74S280N 

74S280N 

TTL 

DIP 

9 

21n 

106d 

MIC74180N 

'74-1 SON 

TTL 

DIP 

9 

68n 


216y 

SN74ALS280D 

74S280N 

TTL 

FLAT P 

9 

26n 

107d 

N74180A 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 

68n 


217y 

SN74AS280D 

74S280N 

TTL 

FLAT P 

9 

12n 

108 

N74180F 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 

68n 









109 

N74180N 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 

68n 








. 

110d 

S54180A 

74-180N 

TTL 

DIP 

9 

68n 
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17. LATCHES 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


2J 3J 4J 5J I 6J 

PACKAGE TYPE PROP. LINE TYPE 

TECH TYPE BITS DELAY No. NUMBER 


in Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
(4)Tvoe Code (5)Bits (6)Type Number 

ID faj | 3 j | 4 j [5] 

FUNCTIONAL PACKAGE TYPE 

EQUIVALENT TECH TYPE BITS 

NUMBER 









































































































































































































17. LATCHES 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
.“ i Number 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

a- 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

JT~ 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

a 

TYPE 

5j 

BITS 

PROP. 

DELAY 

(S) 


LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

Jj 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

[D 

TYPE 

5j 

BITS 

— 

PROP. 

DELAY 

(S) 

Id 

UPD4044BC 

40-44B 

OMS 

DTP " 

RTS 

4 

lOOn 


Ill Y 

MC14599BCLDS 

45-99 

CMS 

T)fP 

D 

8 

TOOn 

2d 

UPD4044C 

40-44B 

CMS 

DIP 

R/S 

8 

lOOn 


1 12y 

MC14599BCLS 

45-99 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 

34 

4044BFC 

40-44B 

CMS 

FLAT P 

R/S 

4 

52n 


113 

MC14599BCP 

45-99 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 

44 

4044BFM 

40-44B 

CMS 

FLAT P 

R/S 

4 

52n 


1 14y 

MC14599BCPD 

45-99 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 

5d 

CD4044AK 

40-44B 

CMS 

FLAT P 

R/S 

4 

175n 


1 15y 

MC14599BCPDS 

45-99 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 

6d 

CD4044BK 

40-44B 

CMS 

FLAT P 

R/S 

4 

140n 


1 16y 

MC14599BCPS 

45-99 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 

7» 

CD4044MW 

40-44B 

CMS 

FLAT P 

R/S 

4 

175n 


1 17y 

MC14599BDW 

45-99 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 

8* 

HBC4044AK 

40-44B 

CMS 

FLAT P 

R/S 

4 

175n 


118 

4723BDC 

47-23B 

CMS 

DIP 

D 

4 

80n 

94 

HCC4044BK 

40-44B 

CMS 

FLAT P 

R/S 

4 

lOOn 


119 

4723BDM 

47-23B 

CMS 

DIP 

D 

4 

80n 

lOd 

HD9-4044A2 

40-44B 

CMS 

FLAT P 

R/S 

4 

175n 


120* 

CD4723BCJ 

47-23B 

CMS 

DIP 

D 

4 

150n 

lid 

HD9-4044A9 

40-44B 

CMS 

FLAT P 

R/S 

4 

200n 


121 ♦ 

CD4723BCN 

47-23B 

CMS 

DIP 

D 

4 

150n 

124 

HEF4044BT 

40-44B 

CMS 

FLAT P 

R/S 

4 

80n 


122 ♦ 

CD4723BMJ 

47-23B 

CMS 

DIP 

D 

4 

150n 

134 

HEF4044BTD 

40-44B 

CMS 

FLAT P 

R/S 

4 

60n 


123 

4723BFC 

47-23B 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

80n 

14d 

SCL4044ABF 

40-44B 

CMS 

FLAT P 

R/S 

4 

170n 


124 

4723BFM 

47-23B 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

80n 

15d 

SCL4044BF 

40-44B 

CMS 

FLAT P 

R/S 

4 

350n 


1254 

CD4723BMW 

47-23B 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

150n 

164 

4044B PC 

40-44B 

CMS 

OTHER 

R/S 

4 

52n 


126 

4723BPC 

47-23B 

CMS 

OTHER 

D 

4 

80n 

174 

CD4099BCJ 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

150n 


127 

4724BDC 

47-24B 

CMS 

DIP 

D 

8 

80n 

184 

CD4099BCN 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

150n 


128 

4724BDM 

47-24B 

CMS 

DIP 

D 

8 

80n 

194 

CD4099BD 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

150n 


129 ♦ 

CD4724BCJ 

47-24B 

CMS 

DIP 

D 

8 

150n 

204 

CD4099BE 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

150n 


1304 

CD4724BCN 

47-24B 

CMS 

DIP 

D 

8 

150n 

214 

CD4099BF 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

150n 


131 ♦ 

CD4724BD 

47-24B 

CMS 

DIP 

D 

8 

150n 

224 

CD4099BMJ 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

150n 


1324 

CD4724BE 

47-24B 

CMS 

DIP 

D 

8 

150n 

234 

HCC4099BD 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


1334 

CD4724BF 

47-24B 

CMS 

DIP 

D 

8 

150n 

244 

HCC4099BF 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


1344 

CD4724BMJ 

47-24B 

CMS 

DIP 

D 

8 

150n 

254 

HCF4099BE 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


135 

HEF4724 

47-24B 

CMS 

DIP 

D 

8 

70n 

264 

HCF4099BF 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


1364 

HEF4724BD 

47-24B 

CMS 

DIP 

D 

8 

95n 

274 

M4099BP 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 



1374 

HEF4724BP 

47-24B 

CMS 

DIP 

D 

8 

95n 

28 

MC14099BAL 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


1384 

HEF4724BPN 

47-24B 

CMS 

DIP 

D 

8 

70n 

29 t 

MC14099BALD 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


1394 

SN54HC4724J 

47-24B 

CMS 

DIP 

D 

8 

39n 

30 ▼ 

MC14099BALDS 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


140d 

SN74HC4724J(A) 

47-24B 

CMS 

DIP 

D 

8 


31 T 

MC14099BALS 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


141 4 

SN74HC4724N 

47-24B 

CMS 

DIP 

D 

8 

33n 

32 

MC14099BCL 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


142 

4724BFC 

47-24B 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

80n 

33 t 

MC14099BCLD 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


143 

4724BFM 

47-24B 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

80n 

34 y 

MC14099BCLDS 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


1444 

CD4724BMW 

47-24B 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

150n 

35 y 

MC14099BCLS 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


1454 

HEF4724BT 

47-24B 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

95n 

36 

MC14099BCP 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


1464 

HEF4724BTD 

47-24B 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

70n 

37 y 

MC14099BCPD 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


147 

4724BPC 

47-24B 

CMS 

OTHER 

D 

8 

80n 

38 ▼ 

MC14099BCPDS 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


148d 

SN54100W 

54-1OOW 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

39 y 

MC14099BCPS 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


149d 

MC54100F 

54-1OOW 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30n 

40 y 

MC14099BDW 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


150d 

MC74100F 

54-1 OOW 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30n 

414 

TC4099BP 

40-99B 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


151 

S54100Q 

54-1 OOW 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30n 

424 

883C4099B 

40-99B 

CMS 

DIP 

R/S 

8 

lOOn 


152 .. 

S54100W 

54-1 OOW 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30n 

434 

BCL4099B 

40-99B 

CMS 

DIP 

R/S 

8 

lOOn 


153d 

93L08FC n 

54-116W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

32n 

444 

SCL4099B 

40-99B 

CMS 

DIP 

R/S 

8 

200n 


154 

93L08FM 

54-116W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

32n 

45d 

UPD4099BC 

40-99B 

CMS 

DIP 

R/S 

8 

150n 


155d 

9308FC 

54-116W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

12n 

46d 

CD4099BK 

40-99B 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

150n 


156 

9308FM 

54-116W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

12n 

474 

CD4099BMW 

40-99B 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

150n 


157d 

MC8308F 

54-116W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

44n 

484 

HCC4099BK 

40-99B 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

lOOn 


158d 

MC9308F 

54-116W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

44n 

49d 

SCL4508BH 

45-08 

CMS 

CHIP 

D 

4 

180n 


159 

S9308Q 

54-116W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30n 

50d 

HEF4508BDF 

45-08 

CMS 

DIP 

D 

4 

40n 


160 

S54116W 

54-116W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

18n 

514 

883C4508B 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

120n 


161 d 

SN54116W 

54-116W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30n 

524 

BCL4508B 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

120n 


1624 

CD74HC259M 

54-259 

CMS 

OTHER 

D 

8 

39n 

534 

CD4508BD 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

120n 


1634 

CD74HCT259M 

54-259 

CMS 

OTHER 

D 

8 

39n 

544 

CD4508BE 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

120n 


164 

DM54259J 

54-259 

TTL 

DIP 

D 

8 

35n 

554 

CD4508BF 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

120n 


1654 

74F259SC(A) 

54-259 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

9.0n 

56 

HCC4508BD 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

50n 


1664 

DM74LS259N 

54-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

38n 

57 

HCF4508BD 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

50n 


167y 

HD74LS259G 

54-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35n 

58 

HCF4508BE 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

50n 


1684 

N74LS259D 

54-259N 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

32n 

59d 

HD14508B 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

440n 


169 

TC40H259F 

54-259W 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

80n 

60 

HEF4508 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

40n 


170d 

9LS259FC 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

28n 

614 

HEF4508BD 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

lOOn 


171 d 

9LS259FM 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

28n 

624 

HEF4508BP 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

lOOn 


172 

54LS259FM 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

30n 

63 

HEF4508BPN 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

40n 


173d 

74LS259FC 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

30n 

64 

M4508BP 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 



174d 

93L34FC 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

37n 

65 

MC14508BAL 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

70n 


175 

93L34FM 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

37n 

66 y 

MC14508BALD 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

70n 

_| 

176d 

9334FC 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

28n 

67 ▼ 

MC14508BALDS 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

70n 


177 

9334FM 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

28n 

68 t 

MC14508BALS 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

70n 


178d 

AM93L34FM 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

65n 

69 

MC14508BCL 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

70n 


179d 

AM9334FM 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

35n 

70 ▼ 

MC14508BCLD 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

70n 


1804 

DM54LS259W 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

38n 

71 y 

MC14508BCLDS 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

70n 


181 

DM8334W 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

35n 

72 y 

MC14508BCLS 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

70n 


182 

DM9334W 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

35n 

73 

MC14508BCP 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

70n 


1834 

DM54259W 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

28n 

74 y 

MC14508BCPD 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

70n 


1844 

S54LS259W 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

32n 

75 y 

MC14508BCPDS 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

70n 


185 

S9334W 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

35n 

76 y 

MC14508BCPS 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

70n 


186d 

SN54LS259W 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

20n 

77 

MSM4508RS 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

400n 


187d 

SN74LS259W 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

20n 

78d 

SCL4508BD 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

180n 


188d 

SN54259W 

54-259W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

28n 

79d 1 

SCL4508BE 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

180n 


1894 

DM54LS279J 

54-279 

ITL 

DIP 

R/S 

4 

33n 

80 

TC4508BP 

45-08B 

CMS 

DIP 

D 

4 

200n 


190d 

54LS279CH 

54-279W 

TTL 

CHIP 

R/S 

4 

27 n 

81d 

UPD4508BC 

45-08B 

CMS 

DIP 

R/S 

8 

120n 


191 d 

74LS279CH 

54-279W 

TTL 

CHIP 

R/S 

4 

27n 

82d 

CD4508BK 

45-08B 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

120n 


192d 

9LS279FC 

54-279W 

TTL 

FLAT P 

R/S 

4 

27n 

83 

HCC4508BK 

45-08B 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

50n 


193d 

9LS279FM 

54-279W 

TTL 

FLAT P 

R/S 

4 

27n 

844 

HEF4508BT 

45-08B 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

lOOn 


194d 

9N279FC 

54-279W 

TTL 

FLAT P 

R/S 

4 

27n 

85 

SCL4508B 

45-08B 

CMS 

OTHER 

D 

4 

220n 


195d 

9N279FM 

54-279W 

TTL 

FLAT P 

R/S 

4 

27n 

86 

MC14597BAL 

45-97 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


1964 

54LS279FM 

54-279W 

TTL 

FLAT P 

R/S 

4 

27n 

87 y 

MC14597BALD 

45-97 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


197d 

54LS279W 

54-279W 

TTL 

FLAT P 

R/S 

4 

27n 

88 y 

MC14597BALDS 

45-97 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


198d 

74LS279FC 

54-279W 

TTL 

FLAT P 

R/S 

4 

27n 

89 y 

MC14597BALS 

45-97 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


199d 

74LS279W 

54-279W 

TTL 

FLAT P 

R/S 

4 

27n 

90 

MC14597BCL 

45-97 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


2004 

S54LS279W 

54-279W 

TTL 

FLAT P 

R/S 

4 

27n 

91 Y 

MC14597BCLD 

45-97 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


2014 

S54279W 

54-279W 

TTL 

FLAT P 

R/S 

4 

27n 

92 y 

MC14597BCLDS 

45-97 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


202d 

SN54LS279W 

54-279W 

TTL 

FLAT P 

R/S 

4 

27n 

93 y 

MC14597BCLS 

45-97 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


203d 

SN74LS279W 

54-279W 

TTL 

FLAT P 

R/S 

4 

27n 

94 

MC14597BCP 

45-97 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


204d 

SN54279W 

54-279W 

TTL 

FLAT P 

R/S 

4 

22n 

95 y 

MC14597BCPD 

45-97 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


2054 

54HCT373 

54-373 

CMS 

DIP 

D 

8 


96 y 

MC14597BCPDS 

45-97 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


2064 

CD74HC373MTA) 

54-373 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

44n 

97 y 

MC14597BCPS 

45-97 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


2074 

CD74HCT373M(A) 

54-373 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

44n 

98 y 

MC14597BDW 

45-97 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


208 y 

CD54AC373F(A) 

54-373 

CMS 

OTHER 

D 

8 

9.0n 

99 

MC14598BAL 

45-98 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


2094 

CD74HC75M(A) 

54-75 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

33n 

100y 

MC14598BALD 

45-98 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


2104 

CD74HCT75M(A) 

54-75 

CMS 

FLAT P 

D 

2 

40n 

101 

MC14598BCL 

45-98 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


211 

DM54L75AJ 

54-75 

ITL 

DIP 

D 

4 

120n 

102y 

MC14598BCLD 

45-98 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


212d 

54LS75CH 

54-75W 

TTL 

CHIP 

D 

2 

30n 

103 

MC14598BCP 

45-98 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


213d 

74LS75CH 

54-75W 

TTL 

CHIP 

D 

2 

30n 

104y 

MC14598BCPD 

45-98 

CMS 

DIP 

D 

8 

200n 


214d 

54LS75FM 

54-75W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

27n 

105 

MC14599BAL 

45-99 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


215d 

54LS75W 

54-75W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

30n 

106y 

MC14599BALD 

45-99 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


216d 

74LS75FC 

54-75W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

27n 

107y 

MC14599BALDS 

45.99 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


217d 

74LS75W 

54-75W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

30n 

108y 

MC14599BALS 

45-99 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


2184 

5475FM 

54-75W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

35n 

109 

MC14599BCL 

45-99 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


219d 

9375FC 

54-75W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

20n 

1 10y 

MC14599BCLD 

45-99 

CMS 

DIP 

D 

8 

lOOn 


220d 

9375FM 

54-75W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

20n 
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7. LATCHES 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
.. ! Number 


LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J” 

PACKAGE 

TYPE 

TYPE 

5j 

BITS 

PROP. 

DELAY 

_JS!_ 

LINE 

No. 

n 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

TYPE 

5j 

BITS 

PROP. 

DELAY 

-(S)„ 

1 

DM54L75AW i 

54-75W 

ttl 

Flat p 

D 

4 

100n 

Ill 

SN54100J 

74-1 OON 

Ttl 

DIP ~ 

D 

4 

30n 

2 

DM5475W 

54-75W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

30n 

112d 

SN74100J 

74-1 OON 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 


S54LS75W 

54-75W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

27n 

113 

SN74100N 

74-100N 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

4 

S5475W 

54-75W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

40n 

114 

93L08DC 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

32n 

5d 

SN54LS75W 

54-75W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30n 

115 

93L08DM 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

32n 

6d 

SN74LS75W 

54-75W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

30n 

116 

93L08PC 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

32n 

7d 

SN5475W 

54-75W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

40n 

117 

9308DC 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

12n 

8 

DM54LS77W 

54*77 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30n 

118 

9308DM 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

12n 

9 

DM74LS77W 

54*77 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30n 

119 

9308PC 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

12n 

lOd 

54LS77CH 

54-77W 

TTL 

CHIP 

D 

2 

19n 

120d 

93116DM 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

12n 

lid 

74LS77CH 

54-77W 

TTL 

CHIP 

D 

2 

19n 

121d 

93116PC 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

12n 

12d 

54LS77FM 

54-77W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

27n 

122d 

MC8308P 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

44n 

13d 

54LS77W 

54-77W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

19n 

123d 

MC9308L 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

44n 

14d 

74LS77FC 

54-77W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

27n 

124 

N9308F 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

35n 

15d 

74LS77W 

54-77W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

19n 

125 

N9308N 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

35n 

164 

5477FM 

54-77W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

35n 

126 

N74116F 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

17 

S54LS77W 

54-77W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

27n 

127 

N74116N 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

18n 

18 

S5477W 

54-77W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

30n 

128 

S9308F 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

19d 

SN54L77W 

54-77W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

80n 

129 

S54116F 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

18n 

20d 

SN54LS77W 

54-77W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

19n 

130 

SN54116J 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

21d 

SN74L77W 

54-77W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

80n 

131d 

SN74116J 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

226 

SN74LS77W 

54-77W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

19n 

132d 

SN74116N 

74-116N 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

23d 

SN5477W 

54-77W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

40 n 

133d 

74116PC 

74-116N 

TTL 

OTHER 

D 

4 

30n 

24d 

9377FC 

54-77W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

16n 

134d 

MC8308L 

74-116N 

TTT 

DIP 

D 

4 

44n 

25d 

9377FM 

54-77W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

16n 

ISfiri 

MlOR/iiiPU 

7/l-i 1 Q_ 

TTI 

mo 

__ 

I 1/ 

G 

c. crfi 

26d 

MU5477F 

54-77W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30n 

136d 

MIC74118J 

74-118 

TTL 

5ip 

R/S 

6 

29n 

27d 

MC7477F 

54-77W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30n 

137d 

MIC74118N 

74-118 

TTL 

DIP 

R/S 

6 

29n 

28d 

MC8377F 

54-77W ! 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30n 

138d 

HD14076B 

74-173N 

CMS 

DIP 

D 

4 

300n 

29d 

MC9377F 

54-77W 

TTL 

OTHER 

D 

2 

30n 

139t 

74HC259N 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 

39n 

30 

54ACT793J 

54AC793 

CMS 

DIP 

D 

8 

40n 1 

140t 

74HCT259N 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 

53n 

31 ▼ 

54ACT794J 

54AC793 

CMS 

DIP 

D 

8 

40n 

141 ♦ 

CD54HC259F 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 

48n 

32 

54ACT793W 

54AC793 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

40n 

142f 

CD54HCT259F 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 

48n 

33 ▼ 

54ACT794W 

54AC793 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

40n 

143> 

M54HC259FKA) 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 

26n 

34 

54ACT793L 

54AC793 

CMS 

LLC 

D 

8 

40n 

1444 

M74HC259B1(A) 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 

32n 

35 ▼ 

54ACT794L 

54AC793 

CMS 

LLC 

D 

8 

40n 

145f 

M74HC259F1(A) 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 

32n 

36d 

SN54ALS666FK 

54ALS666 

TTL 

LLC 

D 

8 

22n 

146» 

MC54HC259J(A) 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 


37 ▼ 

SN74ALS666FN 

54ALS666 

TTL 

LLC 

D 

8 

18n 

147 ♦ 

MC74HC259J(A) 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 


38d 

SN54ALS667FK 

54ALS667 

TTL 

LLC 

D 

8 

24n 

148 ♦ 

MC74HC259N(A) 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 


39 t 

SN74ALS667FN 

54ALS667 

TTL 

_LC 

D 

8 

20n 

149f 

PC54HC259DIA) 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 

62n 

40 t 

SN74ALS990FN 

54ALS990 

TTL 

_LC 

D 

8 

24n 

150i 

PC54HCT259D(A) 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 

66n 

41d 

SN74ALS991FN 

54ALS991 

TTL 

_LC 

D 

8 

20n 

151 ♦ 

PC74HC259D(A) 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 

51n 

42 ▼ 

SN74ALS992FN 

54ALS992 

TTL 

-LC 

D 

9 

16n 

152# 

PC74HC259P 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 

56n 

43 ▼ 

SN74ALS993FN 1 

54ALS993 

TTL 

_LC 

D 

9 

20n 

153 ♦ 

PC74HCT259D(A) 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 

55n 

44d 

SN74ALS994FN 

54ALS994 

TTL 

_LC 

D 

10 

18n 

154* 

PC74HCT259P 

74-259 

CMS 

DIP 

D 

8 

59n 

45d 

SN74ALS995FN 

54ALS995 

TTL 

LLC 

D 

10 

20n 

155 

UPD74HC259C(A) 

74-259 

CMS 

3IP 

0 

8 

18n 

46d 

SN74ALS996FN 

54ALS996 

TTL 

LLC 

D 

8 

30n 

156t 

74HC259D 

74-259 

CMS 

-LAT P 

D 

8 

39n 

474 

V54ACT580D 

54AS580 

CMS 

DIP 

D 

8 

14n 

157t 

74HCT259D 

74-259 

CMS 

: LAT P 

D 

8 

53n 

484 

V54ACT580DL 

54AS580 

CMS 

LLC 

D 

8 

14n 

158 ♦ 

PC74HC259TIA) 

74-259 

CMS 

-LAT P 

0 

8 

51 n 

49d 

SN74AS580FN 

54AS580 

TTL 

LLC 

D 

8 

9.0n 

159# 

PC74HCT259T(A) 

74-259 

CMS 

-LAT P 

0 

8 

59n 

50d 

SN54ALS841FK 

54AS841 

TTL 

LLC 

D 

10 

15n 

160# 

CD74HC259E 

74-259 

CMS 

OTHER 

0 

8 

39n 

51d 

SN54AS841FK 

54AS841 

TTL 

LLC 

D 

10 

13n 

161 ♦ 

CD74HCT259E 

74-259 

CMS 

OTHER 

0 

8 

46 

52d 

SN54ALS842FK 

54AS842 

TTL 

LLC 

D 

10 

15n 

162 ♦ 

54F259DM(A) 

74-259 

TTL 

DIP 

0 

8 

9.0n 

53d 

SN54AS842FK 

54AS842 

TTL 

LLC 

D 

10 

18n 

163f 

74F259DC(A) 

74-259 

TTL 

DIP 

D 

8 

9.0n 

54d 

SN54ALS843FK 

54AS843 

TTL 

LLC 

D 

9 

20n 

164* 

74F259PC(A) 

74-259 

TTL 

DIP 

D 

8 

9.0n 

55d 

SN54AS843FK 

54AS843 

TTL 

LLC 

D 

9 

13n 

165» 

N74F259N(A) 

74-259 

TTL 

DIP 

D 


lOn 

56d 

SN54ALS844FK 

54AS844 

TTL 

LLC 

D 

9 

22n 

166d 

SN74LS259BJ 

74-259 

TTL 

DIP 

D 

8 

30n 

57d 

SN54AS844FK 

54AS844 

TTL 

LLC 

D 

9 

14n 

167 ♦ 

SN74LS259BN 

74-259 

TTL 

DIP 

D 

8 

30n 

58d 

SN54ALS845FK 

54AS845 

TTL 

LLC 

D 

8 

20n 

168* 

N74F259D(A) 1 

74-259 

TTL 

FLAT P 

D 


lOn 

59d 

SN54AS845FK 

54AS845 

TTL 

LLC 

D 

8 

13n 

1694 

SN74LS259BD 

74-259 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

30n 

60d 

SN54ALS846FK 

54AS846 

TTL 

LLC 

D 

8 


170 ▼ 

HD74HC259P 

74-259N 

CMS 

DIP 

D 

8 

16n 

61 d 

SN54AS846FK 

54AS846 

TTL 

LLC 

D 

8 

14n 

171 d 

SN54HC259J(A) 

74-259N 

CMS 

DIP 

D 

8 


624 

74F256SC(A) 

54LS256 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

9.0n 

172d 

SN74HC259J(A) 

74-259N 

CMS 

DIP 

D 

8 


634 

N74LS256D 

54LS256 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

32n 

1731 

SN74HC259N 

74-259N 

CMS 

DIP 

D 

8 

33n 

64 

54LS256FM 

54LS256W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30n 

174 

TC40H259P 

74-259N 

CMS 

DIP 

D 

8 

80n 

65d 

74LS256FC 

54LS256W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30n 

175t 

HD74HC259FP 

74-259N 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

16n 

664 

S54LS256W 

54LS256W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

32n 

176t 

SN74HC259D 

74-259N 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

33n 

674 

74F373SC 

54LS363 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

8.0n 

177d 

9LS259DC 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

28n 

684 

S54LS363G 

54LS363 

TTL 

LLC 

D 

8 

27n 

178d 

9LS259DM 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

28n 

694 

TC40H373F 

54LS363W 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

57n 

179d 

9LS259PC 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

28n 

70 

DM54LS373W 

54LS363W 

TTL 

DIP 

D 

8 

18n 

180 

54LS259DM 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30n 

71 

DM54S373W 

54LS363W 

TTL 

DIP 

D 

8 

9.0n 

181 

74LS259DC 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30n 

724 

54F373FM 

54LS363W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

8.5n 

182 

74LS259PC 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

30n 

734 

54LS373FM 

54LS363W 

TTL 

FLAT P 

D 

3 

30n 

183 

93L34DC 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

37n 

74d 

AM25LS373FM 

54LS363W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

36n 

184 

93L34DM 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

37n 

75d 

AM54LS373W 

54LS363W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

36n 

185 

93L34PC 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

37n 

76 

54LS375FM 

54LS375W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 


186 

9334DC 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

28n 

774 

S54LS375W 

54LS375W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

30n 

187d 

9334DM 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

28n 

78d 

SN54LS375W 

54LS375W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

25n 

188 

9334PC 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

28n 

794 

CD74HC533M 

54LS533 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

41 n 

189d 

AM93L34DC 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

65n 

804 

CD74HCT533M 

54LS533 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

44n 

190d 

AM93L34DM 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

65n 

814 

54F533FM 

54LS533W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

12n 

191 d 

AM93L34PC 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

65n 

824 

54LS533FM 

54LS533W 

TTL 

FLAT P 

D 

3 

35n 

192d 

AM9334DC 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35n 

83d 

AM25LS533FM 

54LS533W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

36n 

193d 

AM9334DM 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35n 

84d 

AM54LS533W 

54LS533W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

36n 

194d 

AM9334PC 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35n 

85 

S54F533W 

54LS533W 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

9.0n 

195 

DM8334J 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35n 

864 

54HCT563 

54LS563 

CMS 

DIP 

D 

8 


196 

DM8334N 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35n 

874 

CD74HC563M 

54LS563 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

41n 

197 

DM9334J 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35n 

884 

CD74HCT563M 

54LS563 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

44n 

198^ 

DM74259N 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

28n 

894 

74F563SC(A) 

54LS563 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

7.0n 

199> 

HD74LS259P 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35n 

904 

MC54HC563J(A1 

54LS563W 

CMS 

DIP 

D 

8 

51n 

2004 

M74LS259P 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

38n 

914 

MC74HC563J(A) 

54LS563W 

CMS 

DIP 

D 

8 

51n 

201 ♦ 

N74LS259F 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

38n 

924 

MC7 4HC563N(A) 

54LS563W 

CMS 

DIP 

D 

8 

51n 

2024 

N74LS259N 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

32n 

934 

54LS563FM 

54LS563W 

TTL 

FLAT P 

D 

3 

30n 

203 

N9334F 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35n 

944 

54HCT573 

54LS573 

CMS 

DIP 

D 

8 


204 

N9334N 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35n 

954 

CD74HC573M 

54LS573 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

44n 

205 ♦ 

S54LS259F 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

32n 

964 

CD74HCT573M 

54LS573 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

50n 

206 

S9334F 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

35n 

974 

74F573SC(A) 

54LS573 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

8.0n 

207 

SN54LS259J 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

38n 

984 

54LS573FM 

54LS573W 

TTL 

FLAT P 

D 

3 

35n 

208 t 

SN74ALS259N 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

19n 

99 

DM54LS374W 

54S374W 

TTL 

DIP 

D 

8 

28n 

209 

SN74LS259J 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

38n 

1004 

74F412SC 

54S412 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

9.5n 

210 

SN74LS259N 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

38n 

1014 

74F432SC 

54S412 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

12n 

21 Id 

SN54259J 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

28n 

1024 

74F533SC 

54S412 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

lOn 

212d 

SN74259J 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

28n 

1034 

MC682L 

6-82P 

TTL 

DIP 

D 

4 

300n 

213# 

SN74259N 

74-259N 

TTL 

DIP 

D 

8 

28n 

1044 

MC682P 

6-82 P 

TTL 

DIP 

D 

4 

300n 

214t 

SN74ALS259D 

74-259N 

TTL 

FLAT P 

D 

8 

19n 

105d 

MC54100L 

74-100N 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

2154 

M54HC279F1 (A) 

74-279 

CMS 

DIP 

R/S 


26n 

106d 

MC74100L 

74-1OON 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

2164 

M74HC279B1(A) 

74-279 

CMS 

DIP 

R/S 

4 

32n 

107d 

MC74100P 

74-1OON 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

2174 

M74HC279F1(A) 

74-279 

CMS 

DIP 

R/S 

4 

32n 

108 

N74100F 

74-1 OON 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

2184 

DM74LS279N 

74-279 

ITL 

DIP 

R/S 

4 

33n 

109 

N74100N 

74-1 OON 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

2194 

DN74LS279P2 

74-279 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27 n 

110 

S54100F 

74-1 OON 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

2204 

SN54LS279AJ 

74-279 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 
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In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

PACKAGE 

TYPE 

TYPE 

BITS 

PROP. 

DELAY 

fS) 

LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

PACKAGE 

TYPE 

TYPE 

BITS 

PROP. 

DELAY 

(S) 

Id 

SN54LS279AW 

74-279 

TTL 

"DIF 

7T7S 

4 

27n 

im 

SPC475EM 

74-75N ' 

1IL 

DIP 


D 

2 

40n 

2d 

SN74LS279AJ 

74-279 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

1124 

SFC475ET 

74-75N 

TTL 

DIP 


D 

2 

40n 

34 

SN74LS279AN 

74-279 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

1134 

SFC475JM 

74-75N 

TTL 

DIP 


D 

2 

40n 

44 

DN74LS279P5 

74-279 

TTL 

: LAT P 

R/S 

4 

27n 

1144 

SFC475KM 

74-75N 

TTL 

DIP 


D 

2 

40n 

54 

SN74LS279AD 

74-279 

TTL 

=LAT P 

R/S 

4 

27n 

115d 

SN54L75J 

74-75N 

TTL 

DIP 


D 

4 

80n 

6d 

9LS279DC 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

1164 

SN54LS75J 

74-75N 

TTL 

DIP 


D 

4 

30n 

7d 

9LS279DM 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

117d 

SN74L75J 

74-75N 

TTL 

DIP 


D 

2 

80n 

8d 

9LS279PC 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

118d 

SN74L75N 

74-75N 

TTL 

DIP 


D 

2 

80n 

9d 

9N279DC 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

1194 

SN74LS75J 

74-75N 

TTL 

DIP 


D 

4 

30n 

lOd 

9N279DM 

74-279N 

TTL 

DIP 

H/S 

4 

27n 

1204 

SN74LS75N 

74-75N 

TTL 

DIP 


D 

4 

30n 

lid 

9N279PC 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

121 4 

SN5475J 

74-75N 

TTL 

DIP 


D 

4 

40n 

124 

54LS279DM 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

122d 

SN7475J 

74-75N 

TTL 

DIP 


D 

4 

40n 

13d 

54LS279J 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

1234 

SN7475N 

74-75N 

TTL 

DIP 


D 

4 

40n 

14* 

74LS279DC 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

124d 

T7475B1 

74-75N 

TTL 

DIP 


D 

2 

40n 

15d 

74LS279J 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

1254 

N74LS75D 

74-75N 

TTL 

FLAT 

P 

D 

2 

27n 

164 

74LS279PC 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

126 

74ACT793J 

74AC793 

CMS 

DIP 


D 

8 

40n 

174 

74279DC 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

127 

74ACT793N 

74AC793 

CMS 

DIP 


D 

8 

40n 

184 

74279PC 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

128t 

74ACT794J 

74AC793 

CMS 

DIP 


D 

8 

40n 

19t 

HD74LS279G 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

129t 

74ACT794N 

74AC793 

CMS 

DIP 


D 

8 

40n 

204 

HD74LS279P 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

130d 

SN54ALS666JT 

74ALS666 

TTL 

DIP 


D 

8 

22n 

21 ♦ 

M74LS279P 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

131 ▼ 

SN74ALS666NT 

74ALS666 

TTL 

DIP 


D 

8 

18n 

224 

N74LS279F 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

132* 

SN74ALS666DW 

74ALS666 

TTL 

FLAT 

P 

D 

8 

18n 

23 ♦ 

N74LS279N 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

133d 

SN54ALS667JT 

74ALS667 

TTL 

DIP 


D 

8 

24n 

24d 

N74279B 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

134t 

SN74ALS667NT 

74ALS667 

TTL 

DIP 


D 

8 

20n 

254 

N74279F 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

135t 

SN74ALS667DW 

74ALS667 

TTL 

FLAT 

P 

D 

8 

20n 

264 

N74279N 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

136t 

SN74ALS990N 

74ALS990 

TTL 

DIP 


D 

8 

24n 

274 

S54LS279F 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

137t 

SN74ALS990DW 

74ALS990 

TTL 

FLAT 

P 

D 

8 

24n 

284 

S54279F 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

138d 

SN74ALS991N 

74ALS991 

TTL 

DIP 


D 

8 

20n 

294 

SN54LS279J 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

139t 

SN74ALS991DW 

74ALS991 

TTL 

FLAT 

P 

D 

8 

20n 

304 

SN74LS279J 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

140t 

SN74ALS992NT 

74ALS992 

TTL 

DIP 


D 

9 

16n 

314 

SN74LS279N 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

27n 

141 t 

SN74ALS992DW 

74ALS992 

TTL 

FLAT 

P 

"D 

9 

16n 

324 

SN54279J 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

22n 

142t 

SN74ALS993NT 

74ALS993 

TTL 

DIP 


D 

9 

20n 

33d 

SN74279J 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

22n 

143t 

SN74ALS993DW 

74ALS993 

TTL 

FI AT 

P 

D 

9 

20n 

344 

SN74279N 

74-279N 

TTL 

DIP 

R/S 

4 

22n 

144t 

SN74ALS994NT 

74ALS994 

TTL 

DIP 


D 

10 

18n 

354 

N74279D 

74-279N 

TTL 

FLAT P 

R/S 

4 

27n 

145t 

SN74ALS995NT 

74ALS995 

TTL 

DIP 


D 

10 

20n 

36 ▼ 

74HC75N 

74-75 

CMS 

DIP 

D 

4 

26n 

146v 

SN74ALS996-1 NT 

74ALS996 

TTL 

DIP 


D 

8 

28n 

37 ▼ 

74HCT75N 

74-75 

CMS 

DIP 

D 

4 

35n 

147t 

SN74ALS996NT 

74ALS996 

TTL 

DIP 


D 

8 

28n 

384 

M54HC75F1(A) 

74-75 

CMS 

DIP 

D 

4 

29n 

148t 

HD74HC563P 

74AS580 

CMS 

DIP 


D 

8 

11n 

394 

M74HC75B1IA) 

74-75 

CMS 

DIP 

D 

4 

35n 

1494 

V74ACT580D 

74AS580 

CMS 

DIP 


D 

8 

14n 

404 

M74HC75F1(A) 

74-75 

CMS 

DIP 

D 

4 

35n 

1504 

V74ACT580P 

74AS580 

CMS 

DIP 


D 

8 

14n 

414 

PC54HC75D(A) 

74-75 

CMS 

DIP 

D 

4 

36n 

151 4 

V74ACT580PO 

74AS580 

CMS 

DIP 


D 

8 

14n 

424 

PC54HCT75D(A) 

74-75 

CMS 

DIP 

D 

4 

42n 

152t 

HD74HC563FP 

74AS580 

CMS 

FLAT 

P 

D 

8 

11n 

434 

PC74HC75D(A) 

74-75 

CMS 

DIP 

D 

4 

30n 

1534 

V74ACT580DL 

74AS580 

CMS 

LLC 


D 

8 

14n 

444 

PC74HC75P 

74-75 

CMS 

DIP 

D 

4 

33n 

1544 

V74ACT580PK 

74AS580 

CMS 

LLC 


D 

8 

14n 

454 

PC74HCT75DIA) 

74-75 

CMS 

DIP 

D 

4 

35n 

1554 

DM54ALS580J 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

21n 

464 

PC74HCT75P 

74-75 

CMS 

DIP 

D 

4 

42n 

1564 

DM54AS580J 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

lOn 

47 ▼ 

74HC75D 

74-75 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

26n 

1574 

DM74ALS580J 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

18n 

48 ▼ 

74HCT75D 

74-75 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

35n 

1584 

DM74ALS580N 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

18n 

494 

PC74HC75T 

74-75 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

33n 

1594 

DM74AS580J 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

7.5n 

504 

PC74HCT75T 

74-75 

CMS 

FLAT P 

D 

4 

42n 

1604 

DM74AS580N 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

7.5n 

514 

CD54HC75F(A) 

74-75 

CMS 

OTHER 

D 

2 

39n 

161 4 

M74ALS580P 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

23n 

524 

CD54HCT75F(A) 

74-75 

CMS 

OTHER 

D 

2 

48n 

162t 

SN54ALS563AJ 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

21n 

534 

CD74HC75E(A) 

74-75 

CMS 

OTHER 

D 

2 

33n 

163t 

SN54ALS580AJ 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

21n 

544 

CD74HCT75E(A) 

74-75 

CMS 

OTHER 

D 

2 

40n 

164d 

SN54ALS580J 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

21n 

55 

DM74L75AN 

74-75 

ITL 

DIP 

D 

4 

120n 

165d 

SN54AS580J 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

lOn 

564 

DM54LS75J 

74-75 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

166t 

SN74ALS563AN 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

18n 

574 

DM74LS75N 

74-75 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

167t 

SN74ALS580AN 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

18n 

584 

SN74LS75D 

74-75 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

19n 

168d 

SN74ALS580J 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

18n 

59 ▼ 

HD74HC75P 

74-75N 

CMS 

DIP 

D 

4 

12n 

169d 

SN74ALS580N 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

18n 

604 

MC54HC75JIA) 

74-75N 

CMS 

DIP 

D 

2 

23n 

1704 

SN74AS580N 

74AS580 

TTL 

DIP 


D 

8 

7.5n 

61 4 

MC74HC75J(A) 

74-75N 

CMS 

DIP 

D 

2 

23n 

171 T 

SN74ALS563ADW 

74AS580 

TTL 

FLAT 

P 

D 

8 

18n 

624 

MC74HC75N(A) 

74-75N 

CMS 

DIP 

D 

2 

23n 

172t 

SN74ALS580ADW 

74AS580 

TTL 

FLAT 

P 

D 

8 

18n 

634 

MM54HC75J 

74-75N 

CMS 

DIP 

D 

4 

38n 

173t 

SN74AS580DW 

74AS580 

TTL 

FLAT 

P 

D 

8 

7.5n 

644 

MM74HC75J 

74-75N 

CMS 

DIP 

D 

4 

31n 

174d 

SN54ALS580FH 

74AS580 

TTL 

LLC 


D 

8 

29n 

654 

MM74HC75N 

74-75N 

CMS 

DIP 

D 

4 

31n 

175d 

SN54AS580FH 

74AS580 

TTL 

LLC 


D 

8 

lOn 

66d 

SN54HC75JIA) 

74-75N 

CMS 

DIP 

D 

4 


176d 

SN74ALS580FN 

74AS580 

TTL 

LLC 


D 

8 

22n 

67d 

SN74HC75J(A) 

74-75N 

CMS 

DIP 

D 

4 


177t 

N74F821 N(A) 

74AS821 

TTL 

DIP 


D 

10 


684 

SN74HC75N 

74-75N 

CMS 

DIP 

D 

4 

30n 

178t 

N74F821D(A) 

74AS821 

TTL 

FLAT 

P 

D 

10 


69d 

SP74HC75J 

74-75N 

CMS 

DIP 

D 

2 

20n 

179t 

N74F822NIA) 

74AS822 

TTL 

DIP 


D 

10 


70d 

SP74HC75N 

74-75N 

CMS 

DIP 

D 

2 

20n 

180t 

N74F822D(A) 

74AS822 

TTL 

FLAT 

P 

D 

10 


71 ▼ 
72d 

HD74HC75FP 

54LS75DM 

74-75N 

74-75N 

CMS 

TTL 

FLAT P 
DIP 

D 

D 

4 

2 

12n 

27n 

181 ▼ 
182v 

N74F823N(A) 

N74F823D(A) 

74AS823 

74AS823 

TTL 

TTL 

DIP 

FLAT 

P 

D 

D 

9 

9 


73d 

54LS75J 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

30n 

183t 

N74F824N(A) 

74AS824 

TTL 

DIP 


D 

9 


74d 

74LS75DC 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

27n 


N74F824D(A) 

74AS824 

TTL 

FLAT 

P 

D 

9 


75d 

74LS75J 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

30n 

185v 

N74F825NIA) 

74AS825 

TTL 

DIP 


D 

8 


76d 

74LS75PC 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

27n 

186* 

N74F825D(A) 

74AS825 

TTL 

FLAT 

P 

D 

8 


774 

5475DM 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

4 

35n 

187 ▼ 

N74F826N{A) 

74AS826 

TTL 

DIP 


D 

8 


784 

7475DC 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

4 

35n 

188t 

N74F826D(A) 

74AS826 

TTL 

FLAT 

P 

D 

8 


794 

7475PC 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

4 

35n 

1894 

DM54AS841 J(A) 

74AS841 

TTL 

DIP 


D 

10 

lOn 

80d 

9375DC 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

20 n 

1904 

DM74AS841N(A) 

74AS841 

TTL 

DIP 


D 

10 

9.0n 

81d 

9375DM 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

20 n 

191 d 

SN54ALS841JT 

74AS841 

TTL 

DIP 


D 

10 

9.0n 

82d 

9375PC 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

20n 

192d 

SN54AS841JT 

74AS841 

TTL 

DIP 


D 

10 

6.0n 

83 

DM5475J 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

30n 

1934 

SN74AS841NT 

74AS841 

TTL 

DIP 


D 

10 

9.0n 

84d 

DM5475N 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

30n 

194* 

SN74AS841DW 

74AS841 

TTL 

FLAT 

P 

D 

10 

9.0n 

85d 

DM7475J 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

30n 

1954 

SN74ALS841NT 

74AS841N 

TTL 

DIP 


D 

10 

13n 

86 

DM7475N 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

30n 

196t 

SN74ALS841 -1 DW 

74AS841N 

TTL 

FLAT 

P 

D 

10 

13n 

87 ▼ 

HD74LS75G 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

4 

22n 

197t 

SN74ALS841DW 

74AS841N 

TTL 

FLAT 

P 

D 

10 

13n 

884 

HD74LS75P 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

4 

22n 

1984 

DM54AS842J(A) 

74AS842 

TTL 

DIP 


D 

10 

lOn 

89d 

ITT5475J 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40n 

1994 

DM74AS842N(A) 

74AS842 

TTL 

DIP 


D 

10 

9 On 

90d 

ITT7475J 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40n 

200 t 

N74F842NIA) 

74AS842 

TTL 

DIP 


D 

10 


914 

M74LS75P 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

4 

30n 

201 d 

SN54ALS842JT 

74AS842 

TTL 

DIP 


D 

10 

9.0n 

92 

M53275P 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40n 

202d 

SN54AS842JT 

74AS842 

TTL 

DIP 


D 

10 

6.0n 

93d 

MC5475L 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40n 

2034 

SN74ALS842NT 

74AS842 

TTL 

DIP 


D 

10 

18n 

94d 

MC7475L 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

30n 

2044 

SN74AS842NT 

74AS842 

TTL 

DIP 


D 

TO 

9.0n 

95d 

MC7475P 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

30n 

205 ▼ 

N74F842D(A) 

74AS842 

TTL 

FLAT 

P 

D 

10 


96d 

MC8375L 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

30n 

206 ▼ 

SN74ALS842-1 DW 

74AS842 

TTL 

FLAT 

P 

D 

10 

18n 

97d 

MC8375P 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

30n 

207 ▼ 

SN74ALS842DW 

74AS842 

TTL 

FLAT 

P 

D 

10 

18n 

98d 

MC9375L 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40n 

208 ▼ 

SN74AS842DW 

74AS842 

TTL 

FLAT 

P 

D 

10 

9.0n 

99d 

MIC5475J 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40n 

2094 

DM54AS843J(A) 

74AS843 

TTL 

DIP 


D 

9 

lOn 

lOOd 

MIC7475J 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40n 

2104 

DM74AS843N(A) 

74AS843 

TTL 

DIP 


D 

9 

9.0n 

101d 

MIC7475N 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40n 

211 ▼ 

N74F843N(A) 

74AS843 

TTL 

DIP 


D 

9 


1024 

N74LS75F 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

30n 

2124 

SN54ALS843JT 

74AS843 

TTL 

DIP 


D 

9 

9.0n 

1034 

N74LS75N 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

27n 

213d 

SN54AS843JT 

74AS843 

TTL 

DIP 


D 

9 

6.0n 

104d 

N7475B 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40n 

2144 

SN74ALS843NT 

74AS843 

TTL 

DIP 


D 

9 

18n 

105 

N7475F 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40n 

2154 

SN74AS843NT 

74AS843 

TTL 

DIP 


D 

9 

9.0n 

106 

N7475N 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40n 

216t 

N74F843D(A) 

74AS843 

TTL 

FLAT 

P 

D 

9 


1074 

S54LS75F 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

27n 

217y 

SN74AS843DW 

74AS843 

TTL 

FLAT 

P 

D 

9 

9.0n 

108d 

S5475B 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40n 

218t 

SN74ALS843-1 DW 

74AS843N 

TTL 

FLAT 

P 

D 

9 

18n 

109 

S5475F 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40n 

219* 

SN74ALS843DW 

74AS843N 

TTL 

FLAT 

P 

D 

9 

18n 

1104 

SFC475E 

74-75N 

TTL 

DIP 

D 

2 

40n 

2204 

V54ACT844D 

74AS844 

CMS 

DIP 


D 

9 

14n 


D.A.T.A. 


228 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



6J 1 

LINE 

TYPE 

No. 

NUMBER 

14 

V74ACT844D / 

24 

V74ACT844P : 

34 

V74ACT844PO 1 

44 

DM54AS844J (A) i 

54 

DM74AS844N(A) 1 

6t 

M74F844N(A) - 

7d 

SN54ALS844JT 1 

8d 

SN54AS844JT 1 

94 

SN74AS844NT i 

Wr 

N74F844D(A) 1 

1 1 ▼ 

SN74AS844DW 1 

12t 

SN74ALS844-1 NT - 

134 

SN74ALS844NT 1 

14t 

SN74ALS844-1DW < 

15t 

SN74ALS844DW 1 

164 

V54ACT845D 1 

174 

V74ACT845D - 

184 

V74ACT845P 1 

194 

V74ACT845PO 1 

204 

V54ACT845DL 1 

214 

V74ACT845DL 

224 

V74ACT845PK 1 

234 

DM54AS845J(A) ' 

244 

DM74AS845NIA) ' 

25 ▼ 

N74F845N(A) I 

27d 

SN54AS845JT ‘ 

28d 

SN74AS845NT ' 

29 r 

N74F845D(A) ' 

30 t 

SN74AS845DW ; 

31 T 

SN74ALS845-1 NT 

324 

SN74ALS845NT 1 

33 ▼ 

SN74ALS845-1 DW ' 

34 t 

SN74ALS845DW ' 

354 

V54ACT846D 

364 

V74ACT846D 

374 

V74ACT846P ' 

384 

V74ACT846PO 

394 

DM54AS846JIA) 

404 

DM74AS846N(A) 

41 ▼ 

N74F846N(A) 

42d 

SN54ALS846JT 

43d 

SN54AS846JT 

444 

SN74AS846NT 

45 ▼ 

N74F846DIA) 

46 ▼ 

SN74AS846DW 

47 ▼ 

SN74ALS846-1 NT 

484 

SN74ALS846NT 

49 ▼ 

SN74ALS846DW 

504 

DM54ALS873J 

514 

DM54AS873J 

524 

DM74ALS873J 

534 

DM74ALS873N 

544 

DM74AS873J 

554 

DM74AS873N 

564 

M74ALS873P 

57 ▼ 

SN54ALS873BJT 

58d 

SN54ALS873JT 

59d 

SN54AS873JT 

60 ▼ 

SN74ALS873BNT 

61d 

SN74AS873JT 

624 

SN74AS873NT 

63 ▼ 

SN74ALS873BDW 

64 ▼ 

SN74AS873DW 

65d 

SN74AS873 

66d 

SN74AS874JT 

674 

V54ACT880D 

684 

V74ACT880D 

694 

V74ACT880P 

704 

V74ACT880PO 

714 

DM54ALS880J 

724 

DM54AS880J 

734 

DM74ALS880J 

744 

DM74ALS880N 

754 

DM74AS880J 

764 

DM74AS880N 

774 

M74ALS880P 

78d 

SN54ALS880JT 

79d 

SN54AS880JT 

80 ▼ 

SN74ALS880ANT 

81 d 

SN74ALS880JT 

82d 

SN74ALS880NT T 

83d 

SN74AS880JT 

844 

SN74AS880NT 

85 ▼ 

SN74ALS880ADW 

86 t 

SN74AS880DW 

87 ▼ 

SN74HC604N 

884 

MV74SC373(A) 

894 

54F256DM(A) 

904 

74F256DCIA) 

914 

74F256PC(A) 

924 

N74F256N(A) 

934 

N74F256D(A) 

94 

54LS256DM 

95 

74LS256DC 

964 

N74LS256F 

974 

N74LS256N 

984 

S54LS256F 

99 

SN54LS256J 

100 

SN74LS256J 

101 

SN74LS256N 

102 

74LS256PC 

1034 

PC74HC373P 

1044 

PC74HCT373P 

1054 

V54ACT373D 

1064 

V54ACT533D 

1074 

V74ACT373D 

1084 

V74ACT373P 

1094 

V74ACT373PO 

1104 

V74ACT533D 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74AS880 

74HC604 

74LC373 

74LS256 

74LS256 

74LS256 

74LS256 

74LS256 

74LS256N 

74LS256N 

74LS256N 

74LS256N 

74LS256N 

74LS256N 

74LS256N 

74LS256N 

74LS256N 

74LS363 

74LS363 

74LS363 

74LS363 

74LS363 

74LS363 

74LS363 

74LS363 


17. LATCHES 

Tans h b n 

PACKAGE TYPE PROP. LINE 

TECH TYPE BITS DELAY No. 


DIP D 

DIP D 

'DIP D 

DIP D 

DIP D 

' DIP D 

DIP D 

DIP D 

' FLAT P D 

FLAT P D 

DIP D 

"DIP D 

FLAT P D 

FLAT P D 

"DIP D 

DIP D 

DIP _D_ 

"DIP D 

LLC D 

LLC D 

" LLC D 

DIP D 

DIP D 

"DIP \D~ 

DiF u 

DIP D 

“DIP D 

FLAT P D 

FLAT P D 

"DIP D 

DIP D 

FLAT P D 

" FLAT P D 

DIP D 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
(4)Type Code (5)Bits (6)Type Number_ 


DIP D 

"DIP D 

DIP D 

DIP D 

"DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

FLAT P D 

" FLAT P D 

OTHER D 

DIP D 


FLAT P D 
FLAT P D 
DIP D 

" DIP D 

DIP D 

DIP D 

" DIP D 

DIP D 

FLAT P D 
' DIP D 

DIP D 

DIP D 

' DIP D 

DIP D 

DIP D 

"DIP D 

DIP D 


TYPE 

NUMBER 


" V74ACT533P 
V74ACT533PO 

PC74HC373T _ 

" PC74HCT373T 
V54ACT373DL 
V54ACT533DL 
" V74ACT373DL 
V74ACT373PK 
V74ACT533DL 
" V74ACT533PK 
N74F373N 

N74F373D _ 

" SN74LS373DW 
SN74S373DW 
54HCT373C 
" 54HCT373D 
74HCT373C 
74HCT373D 
" 74HCT373P 
74SC373C 

74SC373D _ 

" 74SC373P 
G74SC373D 
G74SC373P 
“ HD74HCT373P 
MD54SC373AF 
MM54HC373J 
" MM54HCT373J(A) 
MM74C373N 
MM74HC373J 
“ MM74HC373N 
MM74HCT373J(A) 
MM74HCT373N(A1 
P54PCT373DM 
P54PCT373PM 
SM54HC373C 
SM54HCT373C 
SN54HC373J 
SN74HC373J(A) 
SN74HC373N 
SP74HC373J 
SP74HC373N 
SP74HCT373J 
SP74HCT373N 
SS54HC373C 
SS54HCT373C 
SS74HC373E 
SS74HCT373E 
TC40H373P 
HD74HCT373FP 
P54PCT373LM 
54F373DM 
54LS373DM 

57S373J _ 

“ 67S373J 
67S373N 

74F373DC _ 

74F373PC 

74LS373DC 

74LS373PC 

AM25LS373DC 

AM25LS373DM 

AM25LS373PC 

AM54LS373J 

AM74LS373J 

AM74LS373N 

AMZ8133 

DM54S373J 

DM74LS373N 

DM74S373N 

M74LS373P 

MC54F373J(A) 

MC54F373N(A) 

MC74F373J(A) 

MC74F373N(A) 

N74F373F 

N74LS363F 

N74LS363N 

N74LS373N 

N74S373F 

N74S373N _ 

S54F373F 

S54LS363F 

S54LS373F _ 

S54S373F(1) 
SN54ALS373J 
SN54AS373J 
SN54LS363J 
SN54LS373J 
SN54S373J 
SN74ALS373N 
SN74AS373N 
SN74LS363N 
SN74LS373J 
SN74LS373N 
_ SN74LS 651 JS(2) 
SN74LS651NS(2) 
SN74LS652JS(2) 
SN74LS652NS(2) 
SN74LS653JS(2) 
SN74LS653NS(2) 
SN74S373J 
SN74S373N(1) 
N74LS373D 

N74S373D _ 

SN74ALS373DW 

SN74AS373DW 

SN54LS373L 

SN54LS533L 

SN54S373L 


FUNCTIONAL 
EQUIVALENT TECH 
NUMBER 

PACKAGE 

TYPE 

TYPE 

BITS 

PROP. 

DELAY 

(S) 

74LS363 


DIP 

D 

8 

15n 

74LS363 

CMS 

DIP 

D 

8 

15n 

74LS363 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

45n 

74LS363 

CMS 

FLAT P 

D 

8 

45n 

74LS363 

CMS 

LLC 

D 

8 

15n 

74LS363 

CMS 

LLC 

D 

8 

15n 

74LS363 

CMS 

LLC 

D 

8 

15n 

74LS363 

CMS 

LLC 

D 

8 

15n 

74LS363 

CMS 

LLC 

D 

8 

15n 

74LS363 

CMS 

LLC 

D 

8 

15n 


74LS363 
74LS363 
' 74LS363 
74LS363 
74LS363N 
' 74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
" 74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
" 74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
" 74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
" 74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
" 74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
' 74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
’ 74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
" 74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
" 74LS363N 
74LS363N 
74L S363N 
" 74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
' 74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
" 74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
" 74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
' 74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
" 74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 
74LS363N 


FLAT P D 
' FLAT P D 
FLAT P D 
DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

" DIP D 

DIP D 

DIP D 

IDlP ID- 

DIP D 

DIP D 

"DIP D 

DIP D 

DIP D 

'DIP D 

DIP D 

DIP D 

'DIP D 

DIP D 

DIP D 

" DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

"DIP D 

DIP D 

DIP D 

"DIP D 

DIP D 

DIP _D_ 

"DIP D 

FLAT P D 
LLC D 

"DIP D 

DIP D 

DIP _D_ 

"DIP D 

DIP D 

DIP _D_ 

"DIP D 

DIP D 

DIP D 

"DIP D 

DIP D 

DIP D 

"DIP D 

DIP D 

DIP D 

"DIP D 

DIP D 

DIP D 

"DIP D 

DIP D 

DIP D 

" DIP D 

DIP D 

DIP D 

" DIP D 

DIP D 

DIP D 

"DIP D 

DIP D 

DIP D 

"DIP D 

DIP D 

DIP _D_ 

"DIP D 

DIP D 

DIP D 

" DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

FLAT P D 

FLAT P D 

FLAT P D 

FLAT P D 

LLC D 

LLC D 

LLC D 


J.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 




TYPE 

NUMBER 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


17. LATCHES 

Taj—m En n 

PACKAGE TYPE PROP. LINE 

TECH TYPE BITS DELAY No. 


In Order of (1)FEMi No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
mmi Code (5)Blts (6)Tvpe Number 
P |2j (3J |4J [6J 

TYPE FUNCTIONAL PACKAGE TYPE 

NUMBER EQUIVALENT TECH TYPE BITS 

NUMBER 


Id 

2d 

3 

57S374J(1) 

67S374J(1) 

DM74LS374N 

74LS364N 

74LS364N 

74LS364N 

TTL DIP 
TTL DIP 
TTL DIP 


D 

8 

8 

8 

8 

28 n 

28n 

28n 

1114 

112 

113 

M74HC533F1(A) 

MC74HC533J(A) 

MC74HC533NfA) 

74LS533 

74LS533 

74LS533 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

4 

DM74S374N 

74LS364N 

TTL DIP 


P 

8 

15n 

114 ♦ 

MV74SC533(A) 

74LS533 

CMS 

DIP 

5 

SN74S374J(1) 

74LS364N 

TTL DIP 


D 

8 

28n 

1154 

=>C74HC533P 

74LS533 

CMS 

DIP 

6* 

IDT54AHCT373D 

74LS373 

CMOS DIP 


D 

8 

16n 

116# 

=>C74HCT533P 

74LS533 

CMS 

DIP 

74 

IDT54AHCT373DB 

74LS373 

CMOS DIP 


D 

8 

19n 

1 17t 

SN74HCT533N(A) 

74LS533 

CMS 

DIP 

8* 

IDT54FCT373D 

74LS373 

CMOS DIP 


D 

8 

8.5n 

118 

UPD74HC533C(A) 

74LS533 

CMS 

DIP 

9* 

IDT54FCT373DB 

74LS373 

CMOS DIP 


D 

8 

8.5n 

1 19t 

74HC533D 

74LS533 

CMS 

FLAT P 

104 

IDT74AHCT373D 

74LS373 

CMOS DIP 


D 

8 

16n 

1204 

74HCT533D 

74LS533 

CMS 

FLAT P 

114 

IDT74FCT373D 

74LS373 

CMOS DIP 


D 

8 

8.0n 

121 ♦ 

3 C74HC533T 

74LS533 

CMS 

FLAT P 

124 

54AC373DM(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

15n 

1224 

3 C74HCT533T 

74LS533 

CMS 

FLAT P 

134 

54AC373SM(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

15n 

123d 

67S382J 

74LS533 

TTL 

DIP 

144 

54ACT373DM(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

15n 

124d 

37S382N 

74LS533 

TTL 

DIP 

154 

54ACT373SM(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

15n 

125 

AM25S533DC 

74LS533 

TTL 

DIP 

164 

74AC373DC(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

15n 

126 

AM25S533DM 

74LS533 

TTL 

DIP 

174 

74AC373PC(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

15n 

127 

AM25S533PC 

74LS533 

TTL 

DIP 

184 

74AC373SG(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

15n 

128 ♦ 

DM54AS533J 

74LS533 

TTL 

DIP 

194 

74ACT373DC(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

15n 

1294 

DM74AS533J 

74LS533 

TTL 

DIP 

204 

74ACT373PC(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

15n 

i30e 

DM74AS533N 

74LS533 

TTL 

DIP 

214 

74ACT373SG(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

15n 

131 ♦ 

M74ALS533P 

74LS533 

TTL 

DIP 

22 ▼ 

74HC373N 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

37n 

132d 

SN54AS533J 

74LS533 

TTL 

DIP 

234 

74HCT373 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 


133 

SN54S533J 

74LS533 

TTL 

DIP 

24 ▼ 

74HCT373N 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

40n 

134 

AM25S533FM 

74LS533 

TTL 

FLAT P 

254 

LC74HC373 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

30n 

135 

SN54S533W 

74LS533 

TTL 

FLAT P 

264 

M54HC373F1(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

29n 

136 ♦ 

54HCT533C 

74LS533N 

CMS 

DIP 

274 

M74HC373BKA) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

35n 

137 ♦ 

54HCT533D 

74LS533N 

CMS 

DIP 

284 

M74HC373F1(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

35n 

138 ♦ 

74HCT533C 

74LS533N 

CMS 

DIP 

29 

MC54HC373J(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

25n 

139# 

74HCT533P 

74LS533N 

CMS 

DIP 

304 

MC54HCT373J(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 


140 4 

74SC533C 

74LS533N 

CMS 

DIP 

31 

MC74HC373J(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

25n 

141 ♦ 

74SC533D 

74LS533N 

CMS 

DIP 

32 

MC74HC373N(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

25n 

142* 

74SC533P 

74LS533N 

CMS 

DIP 

334 

MC74HCT373J(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 


143 4 

CD54HC533F 

74LS533N 

CMS 

DIP 

344 

MC74HCT373N(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 


144# 

CD54HCT533F 

74LS533N 

CMS 

DIP 

354 

MD54HCT373RC 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

31n 

145 ♦ 

CD74HC533E 

74LS533N 

CMS 

DIP 

364 

MD74HCT373RE 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

29n 

146# 

CD74HCT533E 

74LS533N 

CMS 

DIP 

374 

MV54HCT373 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

43n 

147? 

HD74HC533P 

74LS533N 

CMS 

DIP 

384 

MV74HCT373 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

40n 

148t 

HD74HCT533P 

74LS533N 

CMS 

DIP 

39 ▼ 

SN54HCT373J(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

79n 

149d 

MD54SC533AF 

74LS533N 

CMS 

DIP 

40 t 

SN74HCT373N(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

65n 

1504 

MM54HC533J 

74LS533N 

CMS 

DIP 

41d 

TMD54HC373 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

44n 

1511 

MM74HC533J 

74LS533N 

CMS 

DIP 

42d 

TMD54HCT373 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

44n 

1524 

MM74HC533N 

74LS533N 

CMS 

DIP 

43d 

TMD74HC373 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

40n 

153t 

P54PCT533DM 

74LS533N 

CMS 

DIP 

44d 

TMD74HCT373 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

40n 

154t 

P54PCT533PM 

74LS533N 

CMS 

DIP 

45 

UPD74HC373C(A) 

74LS373 

CMS DIP 


D 

8 

13n 

155t 

P74PCT533DC 

74LS533N 

CMS 

DIP 

46 t 

74HC373D 

74LS373 

CMS FLAT 

P 

D 

8 

37n 

156t 

P74PCT533PC 

74LS533N 

CMS 

DIP 

47 ▼ 

SN74HCT373DW(A) 

74LS373 

CMS FLAT 

P 

D 

8 

65n 

157d 

SM54HC533C 

74LS533N 

CMS 

DIP 

48 

AM25S373DC 

74LS373 

TTL DIP 


D 

8 

26n 

158d 

SM54HCT533C 

74LS533N 

CMS 

DIP 

49 

AM25S373DM 

74LS373 

TTL DIP 


D 

8 

26n 

159d 

SN54HC533J(A) 

74LS533N 

CMS 

DIP 

50 

AM25S373PC 

74LS373 

TTL DIP 


D 

8 

26n 

1604 

SN74HC533N 

74LS533N 

CMS 

DIP 

514 

DM54ALS373J 

74LS373 

TTL DIP 


D 

8 

19n 

161 d 

SP74HC533J 

74LS533N 

CMS 

DIP 

524 

DM54AS373J 

74LS373 

TTL DIP 


D 

4 

7.0n 

162d 

SP74HC533N 

74LS533N 

CMS 

DIP 

534 

DM74ALS373J 

74LS373 

TTL DIP 


D 

8 

16n 

163d 

SS54HC533C 

74LS533N 

CMS 

DIP 

54 4 

DM74ALS373N 

74LS373 

TTL DIP 


D 

8 

16n 

164d 

SS54HCT533C 

74LS533N 

CMS 

DIP 

554 

DM74AS373J 

74LS373 

TTL DIP 


D 

4 

6.0n 

165d 

SS74HC533E 

74LS533N 

CMS 

DIP 

564 

DM74AS373N 

74LS373 

TTL DIP 


D 

4 

6.0n 

166d 

SS74HCT533E 

74LS533N 

CMS 

DIP 

57 4 

DN74LS373P3 

74LS373 

TTL DIP 


D 

8 

18n 

167t 

HD74HC533FP 

74LS533N 

CMS 

FLAT P 

58 ▼ 

HD74LS373G 

74LS373 

TTL DIP 


D 

8 

30n 

168t 

HD74HCT533FP 

74LS533N 

CMS 

FLAT P 

59 ▼ 

HD74LS373P 

74LS373 

TTL DIP 


D 

8 

30n 

169t 

SN74HC533DW(A) 

74LS533N 

CMS 

FLAT P 

604 

M74ALS373P 

74LS373 

TTL DIP 


D 

8 

23n 

170t 

P54PCT533LM 

74LS533N 

CMS 

LLC 

61 

AM25S373FM 

74LS373 

TTL FLAT 

P 

D 

8 

26n 

171 ▼ 

P74PCT533LC 

74LS533N 

CMS 

LLC 

624 

DN74LS373P6 

74LS373 

TTL FLAT 

P 

D 

8 

18n 

1724 

54F533DM 

74LS533N 

TTL 

DIP 

63 

SN54S373W 

74LS373 

TTL FLAT 

P 

D 

8 

26n 

1734 

54LS533DM 

74LS533N 

TTL 

DIP 

644 

CD54HC373F 

74LS373N 

CMS DIP 


D 

8 

30n 

174d 

57LS380J 

74LS533N 

TTL 

DIP 

654 

CD54HCT373F 

74LS373N 

CMS DIP 


D 

8 

35n 

175d 

57S380J 

74LS533N 

TTL 

DIP 

664 

CD74HC373E 

74LS373N 

CMS DIP 


D 

8 

30n 

176d 

57S382J 

74LS533N 

TTL 

DIP 

674 

CD74HCT373E 

74LS373N 

CMS DIP 


D 

8 

35n 

177d 

67LS380J 

74LS533N 

TTL 

DIP 

68 r 

HD74HC373P 

74LS373N 

CMS DIP 


D 

8 

16n 

178d 

67LS380N 

74LS533N 

TTL 

DIP 

69 t 

MD74HCT573RE 

74LS373N 

CMS DIP 


D 

8 

29n 

179d 

67S380J 

74LS533N 

TTL 

DIP 

70 ▼ 

P74PCT373DC 

74LS373N 

CMS DIP 


D 

8 

7.On 

180d 

67S380N 

74LS533N 

TTL 

DIP 

71 T 

P74PCT373PC 

74LS373N 

CMS DIP 


D 

8 

7.0n 

181 4 

74F533DC 

74LS533N 

TTL 

DIP 

72 ▼ 

HD74HC373FP 

74LS373N 

CMS FLAT 

P 

D 

8 

16n 

1824 

74F533PC 

74LS533N 

TTL 

DIP 

73 ▼ 

P74PCT373LC 

74LS373N 

CMS LLC 


D 

8 

9.0n 

1834 

74LS533DC 

74LS533N 

TTL 

DIP 

74 ▼ 

CD74AC373E(A) 

74LS373N 

CMS OTHER 

D 

8 

8.0n 

1844 

74LS533PC 

74LS533N 

TTL 

DIP 

75 ▼ 

CD74AC373MCA) 

74LS373N 

CMS OTHER 

D 

8 

8.0n 

185d 

AM25LS533DC 

74LS533N 

TTL 

DIP 

76 

M54HC375F1(A) 

74LS375 

CMS DIP 


D 

4 

24n 

186d 

AM25LS533DM 

74LS533N 

TTL 

DIP 

77 

M74HC375B1(A) 

74LS375 

CMS DIP 


D 

4 

29n 

187d 

AM25LS533PC 

74LS533N 

TTL 

DIP 

78 

M74HC375FKA) 

74LS375 

CMS DIP 


D 

4 

29n 

188d 

AM54LS533J 

74LS533N 

TTL 

DIP 

79 

UPD74HC375C(A) 

74LS375 

CMS DIP 


D 

4 

14n 

189d 

AM74LS533J 

74LS533N 

TTL 

DIP 

804 

SN74LS375D 

74LS375 

TTL FLAT 

P 

D 

4 

25n 

190d 

AM74LS533N 

74LS533N 

TTL 

DIP 

81 T 

HD74HC375P 

74LS375N 

CMS DIP 


D 

4 

lOn 

191 4 

MC54F533J(A) 

74LS533N 

TTL 

DIP 

82 r 

SN74HC375N(A) 

74LS375N 

CMS DIP 


D 

4 

33n 

192 

MC54F533N(A) 

74LS533N 

TTL 

DIP 

83 

TC40H375P 

74LS375N 

CMS DIP 


D 

4 

65n 

1934 

MC74F533J(A) 

74LS533N 

TTL 

DIP 

84 ▼ 

HD74HC375FP 

74LS375N 

CMS FLAT 

P 

D 

4 

lOn 

194 

MC74F533NCA) 

74LS533N 

TTL 

DIP 

85 ▼ 

SN74HC375D(A) 

74LS375N 

CMS FLAT 

P 

D 

4 

33n 

195 

N74F533F 

74LS533N 

TTL 

DIP 

86 

TC40H375F 

74LS375N 

CMS FLAT 

P 

D 

4 

65n 

1964 

N74F533N 

74LS533N 

TTL 

DIP 

87 

54LS375DM 

74LS375N 

TTL DIP 


D 

2 


197 

S54F533F 

74LS533N 

TTL 

DIP 

884 

74LS375DC 

74LS375N 

TTL DIP 


D 

4 

30n 

198d 

SN54ALS533J 

74LS533N 

TTL 

DIP 

894 

74LS375PC 

74LS375N 

TTL DIP 


D 

4 

30n 

1994 

SN54LS533J 

74LS533N 

TTL 

DIP 

90 ▼ 

HD74LS375G 

74LS375N 

TTL DIP 


D 

4 

30n 

2004 

SN74ALS533N 

74LS533N 

TTL 

DIP 

914 

HD74LS375P 

74LS375N 

TTL DIP 


D 

4 

30n 

2014 

SN74AS533N 

74LS533N 

TTL 

DIP 

92 

M74LS375P 

74LS375N 

TTL DIP 


D 

4 

30n 

2024 

SN74LS533J 

74LS533N 

TTL 

DIP 

93 

N74LS375F 

74LS375N 

TTL DIP 


D 

4 

30n 

2034 

SN74LS533N 

74LS533N 

TTL 

DIP 

944 

N74LS375N 

74LS375N 

TTL DIP 


D 

4 

30n 

204 4 

SN74S533J 

74LS533N 

TTL 

DIP 

954 

S54LS375F 

74LS375N 

TTL DIP 


D 

4 

30n 

2054 

SN74S533N 

74LS533N 

TTL 

DIP 

964 

SN54LS375J 

74LS375N 

TTL DIP 


D 

4 

25n 

2064 

N74F533D 

74LS533N 

TTL 

FLAT P 

974 

SN74LS375J 

74LS375N 

TTL DIP 


D 

4 

25n 

2074 

SN54LS533W 

74LS533N 

TTL 

FLAT P 

984 

SN74LS375N 

74LS375N 

TTL DIP 


D 

4 

25n 

208 ▼ 

SN74ALS533DW 

74LS533N 

TTL 

FLAT P 

994 

N74LS375D 

74LS375N 

TTL FLAT 

P 

D 

4 

30n 

209 t 

SN74AS533DW 

74LS533N 

TTL 

FLAT P 

T604 

IDT54AHCT533D 

74LS533 

CMOS DIP 


D 


24n 

2104 

SN54S533L 

74LS533N 

TTL 

LLC 

1014 

IDT54AHCT533DB 

74LS533 

CMOS DIP 


D 

8 

24n 

21 Id 

MD54SC534AF 

74LS534N 

CMS 

DIP 

1024 

IDT54FCT533D 

74LS533 

CMOS DIP 


D 

8 

12n 

212d 

57S376J(1) 

74LS534N 

TTL 

DIP 

1034 

IDT54FCT533DB 

74LS533 

CMOS DIP 


D 

8 

12n 

213d 

57S378J(1) 

74LS534N 

TTL 

DIP 

1044 

IDT74AHCT533D 

74LS533 

CMOS DIP 


D 

8 

19n 

214d 

67LS376J(1) 

74LS534N 

TTL 

DIP 

1054 

IDT74FCT533D 

74LS533 

CMOS DIP 


D 

8 

lOn 

215d 

67S376J(1) 

74LS534N 

TTL 

DIP 

106v 

74HC533N 

74LS533 

CMS DIP 


D 

8 

37n 

2164 

SN74LS549JS 

74LS549 

ECL 

DIP 

1074 

74HCT533 

74LS533 

CMS DIP 


D 

8 


2174 

SN74LS549NS 

74LS549 

ECL 

DIP 

108* 

74HCT533N 

74LS533 

CMS DIP 


D 

8 

48n 

2184 

74HCT563 

74LS563 

CMS 

DIP 

1094 

M54HC533F1(A) 

74LS533 

CMS DIP 


D 

8 

29n 

2194 

M54HC563F1(A) 

74LS563 

CMS 

DIP 

1104 

M74HC533BKAV 

74LS533 

CMS DIP 


D 

8 

35n 

2204 

M54HCT563FKA) 

74LS563 

CMS 

DIP 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



LINE 

No. 

H 1 

TYPE 

NUMBER 

ie 

M74HC563B1(A) 7 

2# 

M74HC563F1(A) 7 

3# 

M74HCT563BKA) 7 

4t 

M74HCT563F1 (A) 7 

5# 

PC74HC563P 7 

6# 

PC74HCT563P 7 

7t 

SN74HCT563N 7 

8 

UPD74HC563C(A) 7 

9* 

V54ACT563D 7 

10t 

V74ACT563D 7 

lit 

V74ACT563P 7 

12t 

V74ACT563PO 7 

13t 

PC74HC563T 7 

14t 

PC74HCT563T 7 

15t 

V54ACT563DL 7 

16t 

V74ACT563DL 7 

17t 

V74ACT563PK 7 

18t 

54F563DM(A) 7 

19e 

74F563DC(A) 7 

20 ♦ 

74F563PC(A) 7 

21 ♦ 

DM54ALS563J 7 

22 ♦ 

DM74ALS563J 7 

23 ♦ 

DM74ALS563N 7 

24 r 

N74F563(A1 7 

25 t 

N74F563NfA1 

26 ▼ 

N74F563D(A) 7 

27 ♦ 

54HCT563C 7 

28 ♦ 

54HCT563D 7 

29 ▼ 

74HC563D 7 

30 ♦ 

74HCT563C 7 

31 ♦ 

74HCT563D 7 

32 ♦ 

74HCT563P 

33 ♦ 

74SC563C 

34 ♦ 

74SC563D 

35 ♦ 

74SC563P 

36 ♦ 

CD54HC563F 

37 ♦ 

CD54HCT563F 

38 ♦ 

CD74HC563E 

39 ♦ 

CD74HCT563E 

40 t 

HD74HCT563P 

41d 

MD54SC563AF 

42 ♦ 

MM54HC563J 

43 ♦ 

MM74HC563J 

44 ♦ 

MM74HC563N 

45 ♦ 

MV74SC563(A) 

46d 

SM54HC563C 

47d 

SM54HCT563C 

48d 

SN54HC563J 

49d 

SN74HC563J(A) 

50 ♦ 

SN74HC563N 

51 d 

SS54HC563C 

52d 

SS54HCT563C 

53d 

SS74HC563E 

54d 

SS74HCT563E 

55 ▼ 

HD74HCT563FP 

56 ♦ 

54LS563DC 

57 ♦ 

54LS563DM 

58 ♦ 

54LS563PC 

59d 

74LS563DC 

60d 

74LS563PC 

61 ♦ 

M74ALS563P 

62d 

63d 

SN54ALS563J 

SN74ALS563N 

64 ▼ 

N74F564N(A) 

65 ▼ 

N74F564D(A) 

66d 

MD54SC564AF 

67 ▼ 

74HC563N 

68 ▼ 

74HC573N 

69 ▼ 

74HCT563N 

70 ♦ 

74HCT573 

71 ▼ 

74HCT573N 

72 ♦ 

M54HC573FHA) 

73 ♦ 

M54HCT573F1 (A) 

74 ♦ 

M74HC573B1(A) 

75 ♦ 

M74HC573FHA) 

76 ♦ 

M74HCT573B1 (A) 

77 ♦ 

M74HCT573F1 (A) 

78 

MC54HC533J(A) 

79 ♦ 

MD54HCT573RC 

80 ♦ 

MV74SC573(A) 

81 ♦ 

PC74HC573P 

82 ♦ 

PC74HCT573P(A) 

83 ▼ 

SN74HCT573N 

84 

UPD74HC573C(A) 

85 ♦ 

V54ACT573D 

86 ♦ 

V74ACT573D 

87 ♦ 

V74ACT573P 

88 ♦ 

V74ACT573PO 

89 ▼ 

74HC573D 

90 ♦ 

74HCT573D 

91 ♦ 

PC74HC573T 

92 ♦ 

PC74HCT573T(A) 

93* 

SN74HCT573DW 

94 ♦ 

V54ACT573DL | 

95 ♦ 

V74ACT573DL 

96 ♦ 

V74ACT573PK 

97 ♦ 

54F573DM(A) 

98 ♦ 

74F573DC(A) 

99 ♦ 

74F573PC(A) 

iooe 

DM54ALS573J 

101 ♦ 

DM54AS573J 

102# 

DM74ALS573J 

103# 

DM74ALS573N 

104 ♦ 

DM74AS573J 

lose 

DM74AS573N 

106t 

N74F573N(A) 

107t 

N74F573D(A) 

108# 

54HCT573C 

i09e 

54HCT573D 

no# 

74HCT573C 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


17, LATCHES 

|2] (3J |4J [5J I jl 

PACKAGE TYPE PROP. LINE 

TECH TYPE BITS DELAY No. 


74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573 

74LS573N 

74LS573N 

74LS573N 


DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

‘ DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

'DIP D 

DIP D 

DIP D 

' DIP D 

DIP D 

DIP D 

" FLAT P D 
DIP D 

DIP D 

' DIP D 

DIP D 

DIP D 

'DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

FLAT P D 
DIP D 

"DIP D 

DIP D 

DIP D 

'DIP D 

DIP D 

DIP D 

' DIP D 

DIP D 

DIP D 

' DIP D 

DIP D 

DIP D 

'DIP D 

DIP D 

DIP D 

"DIP D 

DIP D 

DIP D 

"DIP D 

DIP D 

DIP D 

" DIP D 

FLAT P D 

FLAT P D 

FLAT P D 

FLAT P D 

FLAT P D 

LLC D 

LLC D 

LLC D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

DIP D 

FLAT P D 


TYPE 

NUMBER 


74HCT573P 

74SC573C 

74SC573D _ 

' 74SC573P 
CD54HC573F 
CD54HCT573F 
' CD74HC573E 
CD74HCT573E 
HD74HC573P 
' HD74HCT573P 
MD54HC573RC 
MD54SC573AF 
' MM54HC573J 
MM74HC573J 
MM74HC573N 
‘ MV54HCT573 
MV74HCT573 

SM54HC573C _ 

' SM54HCT573C 
SN54HC573J(A) 

SN74HC573J _ 

"SN74HC573N 

SP74HC573J 

SP74HC573N 

“ an-7 Aur'-rc~7n i 

SP74HCT573N 
SS54HC573C 
" SS54HCT573C 
SS74HC573E 
SS74HCT573E 
" HD74HC573FP 
HD74HCT573FP 
MD74SC573AC 
" 54LS573DM 
74LS573DC 
74LS573PC 
' M74ALS573P 
SN54ALS573BJ 
SN54ALS573J 
" SN54AS573J 
SN74ALS573BN 

SN74ALS573 J_ 

" SN74ALS573N 
SN74AS573N 
SN74ALS573BDW 
" SN74AS573DW 
V54ACT574D 
V74ACT574PO 
" V54ACT574DL 
V74ACT574DL 
V74ACT574PK 
V74ACT574D 
V74ACT574P 
MD54SC574AF 
N74HC573N 
N74HCT573N 
N74HC573D 
N74HCT573D 
SN54LS604J 
SN54LS604JD 
" SN74LS604J 
SN74LS604JD 
SN74LS604N 
" SN54LS605J 
SN54LS605JD 
SN74LS605J 
" SN74LS605JD 
SN74LS605N 
SN54LS606J 
SN54LS606JD 
SN74LS606J 

SN74LS606JD _ 

" SN74LS606N 
SN54LS607J 
SN54LS607JD 
SN74LS607J 
SN74LS607JD 
SN74LS607N 
M54HC77F1(A) 
M74HC77B1(A) 
M74HC77FKA) 
MB430 
MB430M 
HD74HC77P 
SN54HC77J{A) 
SN74HC77J(A) 
SN74HC77N 
SP74HC77J 
SP74HC77N 

HD74HC77FP _ 

SN74HC77D 

54LS77J 

74LS77J _ 

5477DM 

7477DC 

7477PC _ 

HD74LS77G 

HD74LS77P 

SN54LS77J _ 

SN74LS77J 

SN74LS77N 

54LS77DM _ 

74LS77DC 

74LS77PC 

SN54S268J 

SN74S268J 

SN74S268N 

SN74S268D _ 

54F412DM 
54F432DM _ 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
(4)Type Code (5>Bits (OTvoe Number 

TD I2J |3j |4j 

FUNCTIONAL PACKAGE TYPE 

EQUIVALENT TECH TYPE BITS 

NUMBER 

■ 74LS573N-DIF-D-8 

74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D_8 

74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D_8 

' 74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D 8 

" 74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D_8 

" 74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D_8 

" 74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D_8 

74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N |CMS |DjP |D 8 

74LS573N CMS Dir D 8 

74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D_8 

" 74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D 8 

74LS573N CMS DIP D_8 

' 74LS573N CMS FLAT P D 8 

74LS573N CMS FLAT P D 8 

74LS573N MOS DIP D_8 

~ 74LS573N TTL DIP D 3 

74LS573N TTL DIP D 3 

74LS573N TTL DIP D_8 

74LS573N TTL DIP D 8 

74LS573N TTL DIP D 8 

74LS573N TTL DIP D_8 

74LS573N TTL DIP D 8 

74LS573N TTL DIP D 8 

74LS573N TTL DIP D_8 

74LS573N TTL DIP D 8 

74LS573N TTL DIP D 8 

74LS573N TTL FLAT P D_8 

74LS573N TTL FLAT P D 8 

74LS574 CMS DIP D 8 

74LS574 _ CMS DIP D_8 

74LS574 CMS LLC D 8 

74LS574 CMS LLC D 8 

74LS574 CMS LLC D 8 

74LS574 CMS - OTHER D 8 

74LS574 CMS OTHER D 8 

74LS574N _ CMS DIP D_8 

74LS579 CMS DIP D 8 

74LS579 CMS DIP D 8 

74LS579 _ CMS FLAT P D_8 

74LS579 CMS FLAT P D 8 

74LS604 TTL DIP D 8 

74LS604 _ TTL DIP D_8 

74LS604 TTL DIP D 8 

74LS604 TTL DIP D 8 

74LS604 _ TTL DIP _D_8 

74LS605 TTL DIP D 8 

74LS605 TTL DIP D 8 

74LS605 _ TTL DIP D_8 

74LS605 TTL DIP D 8 

74LS605 TTL DIP D 8 

74LS606 _ TTL DIP D_8 

74LS606 TTL DIP D 8 

74LS606 TTL DIP D 8 

74LS606 _ TTL DIP D_8 

74LS606 TTL DIP D 8 

74LS607 TTL DIP D 8 

74LS607 _ TTL DIP D_8 

74LS607 TTL DIP D 8 

74LS607 TTL DIP D 8 

74LS 607_ TTL DIP D_8 

74LS77 CMS DIP D 4 

74LS77 CMS DIP D 4 

74LS77 _ CMS DIP D_4 

74LS77N DIP D 1 

74LS77N DIP D 1 

74LS77N _ CMS DIP _D_4 

74LS77N CMS DIP D 4 

74LS77N CMS DIP D 4 

_ 74LS77N _ CMS DIP _D_4 

74LS77N "CMS DIP D 2 

74LS77N CMS DIP D 2 

74LS77N _ CMS FLAT P D_4 

74LS77N CMS FLAT P D 4 

74LS77N TTL DIP D 2 

74LS77N _ TTL DIP D 2 

74LS77N TTL DIP D" 4 

74LS77N TTL DIP D 4 

74LS77N _ TTL DIP D_4 

74LS77N TTL DIP D 4 

74LS77N TTL DIP D 4 

74LS77N _ TTL DIP D 4 

74LS77N TTL DIP D 4 

74LS77N TTL DIP D 4 

74LS77N _ TTL OTHER D_2 

74LS77N TTL OTHER D 2 

74LS77N TTL OTHER D 2 

74S268 _ TTL DIP D_6 

74S2681 TTL DIP D 6 

74S2681 TTL DIP D 6 

74S2681 _ TTL FLAT P D_6 

74S412 TTL DIP D 8 

74S412 _ ITTL IDIP ID 8 


T.A. 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 





In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 


LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

n- 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

U 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

S ' 

TYPE 

5j 

BITS 

PROP. 

DELAY 

... (S) 

LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

LU 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3j 

PACKAGE 

TYPE 

dJ 

TYPE 

^1 

BITS 

PROP. 

DELAY 

(S) 

It 

2t 

3t 

54F432S0M 

74F412DC 

74F412PC 

745412 

74S412 

74S412 

TTL 

TTL 

TTL 

DTP 

DIP 

DIP 

b 

D 

D 

8 

8 

8 

lOn 

9.5n 

9.5n 









4t 

5t 

6t 

74F432PC 

74F432SDC 

74F432SPC 

74S412 

74S412 

74S412 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

D 

D 

D 

8 

8 

8 

12n 

12n 

12n 









7t 

8t 

9* 

N74F412D(A) 

N74F412N(A) 

N74F432NTA) 

74S412 

74S412 

74S412 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

D 

D 

D 

8 

8 

8 

9.5n 

9.5n 

12n 









10t 

lid 

12d 

N74F432D(A) 

SN74S412DW 

SN54S412J 

74S412 

74S412 

74S412N 

TTL 

TTL 

TTL 

FLAT P 
FLAT P 
DIP 

D 

D 

D 

8 

8 

8 

12n 

20n 

27n 









13d 

14t 

15t 

SN74S412J 

SN74S412N 

SN74S531J 

74S412N 

74S412N 

74S531 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

D 

D 

D 

8 

8 

8 

20n 

20n 

13n 









16t 

17t 

18t 

SN74S531N 

SN74S535J(1) 

SN74S535N(1) 

74S531 

74S535 

74S535 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

D 

D 

D 

8 

8 

8 

13n 

18n 

18n 









19 

20 

21 

DM7553J 

DM8553J 

DM8553N 

75-53N 

75-53N 

75-53N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

R/S 

R/S 

R/S 

8 

8 

8 

38n 

38n 

38n 









22 

23 

DM7553W 

DM8553W 

75-53N 

75-53N 

TTL 

TTL 

FLAT P 
FLAT P 

R/S 

R/S 

8 

8 

38n 

38n 

























































































































































































































. 
































































. 

























































































































ipm 








For flip flops, both single 
and registered types, 
please turn to page 122. 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


232 






In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 


LINE 

No. 

a- 

TYPE 

NUMBER 

■ VI Wl IHV 

B ' 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

w 

a 

TYPE 

CODE 

irivi 

MAX. 

FREQ. 

(Hz) 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

£l 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

1 T~ 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

a 

TYPE 

CODE 

MAX. 

FREQ. 

(Hz) 

1 

MC4044L 

4-044 

TTL 

DIP 

7 


111d 

SN54AL$634JD 

74ALS634 

TTL 

"DiP 

1 


2 

MC4044P 

4-044 

TTL 

DIP 

7 


112d 

SN54ALS635JD 

74ALS634 

TTL 

DIP 

1 


3 

MC4344L 

4-044 

TTL 

DIP 

7 


113d 

SN54AS634JD 

74ALS634 

TTL 

DIP 

1 


4 

MC4044F 

4-044 

TTL 

FLAT P 

7 


1 14t 

SN74ALS634AJD 

74ALS634 

TTL 

DIP 

1 


5 

MC4344F 

4-044 

TTL 

FLAT P 

7 


115d 

SN74ALS634JD 

74ALS634 

TTL 

DIP 

1 


6 

PC74HC4046AP 

40-46 i 

CMS 

DIP 

7 


116d 

SN74ALS635JD 

74ALS634 

TTL 

DIP 

1 


7 

PC74HCT4046AP 

40-46 

CMS 

DIP 

7 


117d 

SN74AS634JD 

74ALS634 

TTL 

DIP 

1 


8 

PC7 4HC4046AT 

40-46 

CMS 

FLAT P 

7 


118d 

SN54AS894JT 

74AS894 

MON 

DIP 

7 


9 

PC74HCT4046AT 

40-46 

CMS 

FLAT P 

7 


119 

MC74F2960J(1A) 

74F2960 

BIP 

DIP 

1 


lOd 

CD4048AK 

40-48B 

CMS 

FLAT P 

2 


120t 

SN74HC7074NT(A) 

74HC7074 

CMS 

DIP 

7 

20M 

lid 

HD14530B 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


121 

74H87PC 

74H87N 

MON 

DIP 

2 


12d 

MC14530AL 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


122d 

FLH441-74H87 

74H87N 

MON 

DIP 

2 


13 

MC14530BAL 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


123d 

FLH445-84H87 

74H87N 

MON 

DIP 

2 


14v 

MC14530BALD 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


124d 

SN54H87N 

74H87N 

MON 

DIP 

2 


15v 

MC14530BALDS 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


125d 

TL74H87N 

74H87N 

MON 

DIP 

2 


16t 

MC14530BALS 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


126 

54H87DM 

74H87N 

MON 

OTHER 

2 


17 

MC14530BCL 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


127 

74H87DC 

74H87N 

MON 

OTHER 

2 


18v 

MC14530BCLD 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


128d 

NC74H87N 

74H87N 

MON 

OTHER 

2 


19t 

MC14530BCLDS 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


129d 

SN54H87J 

74H87N 

TTL 

DIP 

2 


20 t 

MC14530BCLS 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


130d 

SN74H87J 

74H87N 

TTL 

DIP 

2 


21 

MC14530BCP 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


131 d 

SN74H87N 

74H87N 

TTL 

DIP 

2 


22 ▼ 

MC14530BCPD 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


132d 

SN54LS297J 

74LS297 

TTL 

DIP 

7 

50M 

23 ▼ 

MC14530BCPDS 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


133d 

SN74LS297J 

74LS297 

TTL 

DIP 

7 

50M 

24 ▼ 

MCI 4530BCPS 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


134 

SN74LS297N 

74LS297 

TTL 

DIP 

7 

50M 

25 ▼ 

MC14530BD 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


135 

MP/UM9I P 

"7 A 1 O/MOM_ 


r\Turn 

7 


26d 

MC14530CL 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


136 

54F630DM(A) 

74LS630 

ttL 

DIP 

1 


27d 

MC14530CP 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


137 

74F630DC(A) 

74LS630 

TTL 

DIP 

1 


28 

TC4530BP 

45-30B 

MOS 

DIP 

2 


138 

74F630PC(A) 

74LS630 

TTL 

DIP 

1 


29 

CD4566BD 

45-66 

CMS 

DIP 

7 


139 

74F630SC(A) 

74LS630 

TTL 

DIP 

1 


30 

CD4566BE 

45-66 

CMS 

DIP 

7 


140d 

SN54LS630J 

74LS630 

TTL 

DIP 

1 


31 

CD4566BF 

45-66 

CMS 

DIP 

7 


141 

SN54LS630JD 

74LS630 

TTL 

DIP 

1 


32 

HD14566B 

45-66 

CMS 

DIP 

7 

3.0M 


142d 

SN74LS630J 

74LS630 

TTL 

DIP 

1 


33 

CD4566BK 

45-66 

CMS 

-LAT P 

7 


143d 

SN74LS630JD 

74LS630 

TTL 

DIP 

1 


34d 

4566BDC 

45-66 

MOS 

DIP 

7 


144 

SN74LS630N 

74LS630 

TTL 

DIP 

1 


35d 

4566BDM 

45-66 

MOS 

DIP 

7 


145d 

SN54LS631JD 

74LS631 

TTL 

DIP 

1 


36d 

MC14566AL 

45-66 

MOS 

DIP 

7 


146d 

SN74LS631J 

74LS631 

TTL 

DIP 

1 


37 

MC14566BAL 

45-66 

MOS 

DIP 

7 

4.2M- 


147d 

SN74LS631JD 

74LS631 

TTL 

DIP 

1 


38 t 

MC14566BALD 

45-66 

MOS 

DIP 

7 

4.2W 


148 

SN74LS631N 

74LS631 

TTL 

DIP 

1 


39 t 

MC14566BALDS 

45-66 

MOS 

DIP 

7 

4.2Mi 


149d 

SN54LS631J 

74LS631N 

TTL 

DIP 

1 


40 ▼ 

MCI 4566BALS 

45-66 

MOS 

DIP 

7 

4.2M- 


150d 

SN54LS636J 

74LS636 

TTL 

DIP 

1 


41 

MC14566BCL 

45-66 

MOS 

DIP 

7 

4.2M- 


151 d 

SN74LS636J 

74LS636 

TTL 

DIP 

1 


42 ▼ 

MC14566BCLD 

45-66 

MOS 

DIP 

7 

4.2M -1 


152 

SN74LS636N 

74LS636 

TTL 

DIP 

1 


43 ▼ 

MCI 4566BCLDS 

45-66 

MOS 

DIP 

7 

4.2M- 


153d 

SN74LS636DW 

74LS636 

TTL 

FLAT P 

1 


44 ▼ 

MC14566BCLS 

45-66 

MOS 

DIP 

7 

4.2M- 


154d 

SN54LS637J 

74LS637 

TTL 

DIP 

1 


45 

MC14566BCP 

45-66 

MOS 

DIP 

7 

4.2M- 


155d 

SN74LS637J 

74LS637 

TTL 

DIP 

1 


46 ▼ 

MC14566BCPD 

45-66 

MOS 

DIP 

7 

4.2M- 


156 

SN74LS637N 

74LS637 

TTL 

DIP 

1 


47 ▼ 

MCI 4566BCPDS 

45-66 

MOS 

DIP 

7 

4.2M 


157d 

SN74LS637DW 

74LS637 

TTL 

FLAT P 

1 


48 ▼ 

MC14566BCPS 

45-66 

MOS 

DIP 

7 

4.2M 


158 

SN74LS275N 

74S275 

MON 

DIP 

2 


49 ▼ 

MC14566BD 

45-66 

MOS 

DIP 

7 

4.2M- 


159d 

SN74S275J 

74S275 

MON 

DIP 

2 


50d 

MC14566CL 

45-66 

MOS 

DIP 

7 


160d 

SN74S275N 

74S275 

MON 

DIP 

2 


51d 

MC14566CP 

45-66 

MOS 

DIP 

7 


161 

SN54LS275J 

74S275 

TTL 

DIP 

2 


52d 

4566BFC 

45-66 

MOS 

FLAT P 

7 


162d 

SN54S275J 

74S275 

TTL 

DIP 

2 


53d 

4566BFM 

45-66 

MOS 

FLAT P 

7 


163d 

SN74LS275J 

74S275 

TTL 

DIP 

2 


54d 

4566BPC 

45-66 

MOS 

OTHER 

7 









55d 

HD14572UB 

45-72U 

MOS 

DIP 

2 









56 

MC14572UBAL 

45-72U 

MOS 

DIP 

2 









57 t 

MC14572UBALD 

45-72U 

MOS 

DIP 

2 









58 ▼ 

MCI 4572UBALDS 

45-72U 

mos~1 

DIP 

2 









59 ▼ 

MC14572UBALS 

45-72U 

MOS 

DIP 

2 









60 

MC14572UBCL 

45-72U 

MOS 

DIP 

2 









61 ▼ 

MC14572UBCLD 

45-72U 

MOS 

DIP 

2 









62 ▼ 

MCI 4572UBCLDS 

45-72U 

MOS 

DIP 

2 









63 ▼ 

MC14572UBCLS 

45-72U 

MOS 

DIP 

2 









64 

MC14572UBCP 

45-72U 

MOS 

DIP 

2 









65 ▼ 

MC14572UBCPD 

45-72U 

MOS 

DIP 

2 









66 ▼ 

MCI 4572UBCPDS 

45-72U 

MOS 

DIP 

2 


. 







67 ▼ 

MC14572UBCPS 

45-72U 

MOS 

DIP 

2 









68 t 

MC14572UBD 

45-72U 

MOS 

DIP 

2 









69 

TC4572BP 

45-72U 

MOS 

DIP 

2 









70d 

MCB54140F 

54-13W 

MON 

FLAT P 

7 









71d 

SN54265W 

54-265W 

MON 

FLAT P 

7 









72d 

SN74ALS616FN 

54ALS616 

TTL 

LLC 

1 









73d 

SN74ALS617FN 

54ALS616 

TTL 

LLC 

1 









74d 

SN54ALS632AFN 

54ALS632 

TTL 

LLC 

1 









75d 

SN54ALS633FN 

54ALS632 

TTL 

LLC 

1 









76d 

SN54AS632FN 

54ALS632 

TTL 

LLC 

1 









77 t 

SN74ALS632AFN 

54ALS632 

TTL 

LLC 

1 









78d 

SN74ALS633FN 

54ALS632 

TTL 

LLC 

1 









79d 

SN74AS632FN 

54ALS632 

TTL 

LLC 

1 









80d 

SN54ALS634FN 

54ALS634 

TTL 

LLC 

1 









81d 

SN54AS634FN 

54ALS634 

TTL 

LLC 

1 









82d 

SN74ALS634FN 

54ALS634 

TTL 

LLC 

1 









83d 

SN74ALS635FN 

54ALS634 

TTL 

LLC 

1 









84d 

SN74AS634FN 

54ALS634 

TTL 

LLC 

1 









85 

54H87FM 

54H87W 

MON 

FLAT P 

2 









86d 

74H87FC 

54H87W 

MON 

FLAT P 

2 









87d 

SN74H87W 

54H87W 

MON 

OTHER 

2 









88d 

SN54H87W 

54H87W 

TTL 

FLAT P 

2 









89d 

SN54LS297W 

54LS297 

TTL 

FLAT P 

7 

50M 








90 ▼ 

MC675P 

6-75P 

MON 

DIP 

7 









91 ▼ 

MC675L 

6-75P 

MON 

OTHER 

7 









92d 

SW74180J 

74-180N 

MON 

DIP 

2 









93d 

SW74180N 

74-180N 

MON 

DIP 

2 









94 

SN54265J 

74-265N 

MON 

DIP 

7 









95d 

SN74265J 

74-265N 

MON 

DIP 

7 









96 

SN74265N 

74-265N 

MON 

DIP 

7 









97d 

MC4062P 

74-462 

MON 

OTHER 

2 









98d 

SN54ALS616JD 

74ALS616 

TTL 

DIP 

1 









99d 

SN54ALS617JD 

74ALS616 

TTL 

DIP 

1 









100t 

SN74ALS616JD 

74ALS616 

TTL 

DIP 

1 









101d 

SN74ALS616N 

74ALS616 

TTL 

DIP 

1 









102d 

SN74ALS617N 

74ALS616 

TTL 

DIP 

1 









103v 

SN54ALS632AJD 

74ALS632 

TTL 

DIP 

1 









104d 

SN54ALS633JD 

74ALS632 

TTL 

DIP 

1 









105d 

SN54AS632JD 

74ALS632 

TTL 

DIP 

1 









106v 

SN74ALS632AJD 

74ALS632 

TTL 

DIP 

1 









107v 

SN74ALS632BJD 

74ALS632 

TTL 

DIP 

1 









108d 

SN74ALS633JD 

74ALS632 

TTL 

DIP 

1 









109t 

SN74AS632JD(A) 

74ALS632 

TTL 

DIP 

1 









i-IOd 

SN54ALS635FN 

74ALS633 

TTL 

LLC 

1 
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19. LC 

IGIC 

BUF 

FER 

S/DRIVERS 

In Order of (1)FE 
(4)Log.lnp.Code ( 

Ml No. (2)Tech (3)PV 
^Output Code (6)Tyi 

(9-Type 
>e No. 

LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

D 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

Log. 

code 

0 c 

U 0 
T D 

P E 

CKT 

PEF 

PKG 


LINE 

No. 

D 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

SJ 

PACKAGE 

TYPE 

m 

LOG. 

CODE 

5j 

0 C 
U 0 
T D 

P E 

CKT 

PER 

PKG 

1y 

MC10188FN 

10-188 

ECL 

UP 

ir 

EF 

6 


ill ♦ 

SCL4441U& 

44-41U 

CMS - 

DTP 

iNV 

CM 

4 

2# 

MC10188L 

10-188 

ECL 

DIP 

NINV 

EF 

6 


112d 

SCL4441UBF 

44-41U 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

4 

3y 

MC10188LD 

10-188 

ECL 

DIP 

NINV 

EF 

6 


113d 

883/4502B 

45-02 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

4y 

MC10188LDS 

10-188 

ECL 

DIP 

NINV 

EF 

6 


114# 

HD14502BG 

45-02 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

5 ♦ 

MC10188P 

10-188 

ECL 

DIP 

NINV 

EF 

6 


115# 

HD14502BP 

45-02 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

6y 

MC10188PD 

10-188 

ECL 

DIP 

NINV 

EF 

6 


1164 

SCL4502B 

45-02 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

7y 

MC10188PDS 

10-188 

ECL 

DIP 

NINV 

EF 

6 


117d 

HD14502BFP 

45-02 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


10188F 

10-188 

ECL 

DIP 

NINV 

OE 

6 


118 

CD4502BD 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

94 

10188N 

10-188 

ECL 

DIP 

NINV 

OE 

6 


119 

CD4502BE 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

lOd 

TF4301AJ 

40-01B 

CMS 

DIP 

NOR 

CM 

4 


120 

CD4502BF 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

lid 

TF4301AN 

40-01B 

CMS 

DIP 

NOR 

CM 

4 


121 ♦ 

HEF4502BD 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

12d 

TP4301AJ 

40-01B 

CMS 

DIP 

NOR 

CM 

4 


122^ 

HEF4502BP 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

13d 

TP4301AN 

40-01B 

CMS 

DIP 

NOR 

CM 

4 


123t 

MC14502BAL 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

14# 

CD4007CJ 

40-07 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


124y 

MC14502BALD 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

15# 

CD4007CN 

40-07 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


125t 

MC14502BALDS 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

164 

HEF4007UBD 

40-07 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


126y 

MC14502BALS 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

17y 

HEF4007UBP 

40-07 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


1274 

MC14502BCL 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

18d 

TP4007UBN 

40-07 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


128y 

MC14502BCLD 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

19t 

HEF4007UBT 

40-07 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

3 


129y 

MC14502BCLDS 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

20 

CD4007AH 

40-07A 

CMS 

CHIP 

INV 

CM 

3 


130y 

MC14502BCLS 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

21d 

883/4007UB 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


131 ♦ 

MC14502BCP 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

22 ♦ 

4007UBDC 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


132y 

MC14502BCPD 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

23 ♦ 

4007UBDM 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


133y 

MC14502BCPDS 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

24 ♦ 

4007UBPC 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


134 y 

MC14502BCPS 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

25 

CD4007AD 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


135y 

MC14502BDW 

45-02B 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

26 

CD4007AE 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


136* 

HEF4502BT 

45-02B 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

27 

CD4007AF 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


137d 

SCL4502BF 

45-02B 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

28 

CD4007UBD 

40-07A 

CMS - 

DIP 

INV 

CM 

3 


138d 

RSN5404H 

54-04W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 

29 

CD4007UBE 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


139 

S54H04W 

54-04W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 

30 

CD4007UBF 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


140d 

SN54H04W 

54-04W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 

31 ♦ 

CM4007AD 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


141 d 

SN5404W 

54-04W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 

324 

CM4007AE 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


142d 

SN54L04T 

54-04W 

TTL 

TO-84 

INV 

TP 

6 

33d 

HD14007UB 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


143d 

SFC404HPM 

54-04W 

TTL 

TO-85 

INV 

TP 

6 

34d 

HEF4007P 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


144d 

SFC404PM 

54-04W 

TTE 

TO-85 

INV 

TP 

6 

35t 

M4007UBP 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


145» 

54H04FM 

54-04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 

36 ♦ 

MC14007UBAL 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


146* 

5404FM 

54-04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 

37 y 

MC14007UBALD 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


147d 

7404FC 

54-04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 

38 y 

MC14007UBALDS 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


148d 

MC5404F 

54-04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 

39 y 

MC14007UBALS 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


149d 

MC7404F 

54-04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 

40 ♦ 

MC14007UBCL 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


150» 

ZN5404F 

54-04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 

41 ▼ 

MC14007UBCLD 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


151 ♦ 

ZN7404F 

54-04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 

42 ▼ 

MC14007UBCLDS 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


152 

S54H05W 

54-05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

43 y 

MC14007UBCLS 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


153 

S5405W 

54-05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

44# 

MC14007UBCP 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


154d 

SN54H05W 

54-05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

45 ▼ 

MC14007UBCPD 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


155d 

SN5405W 

54-05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

46 y 

MCI 4007UBCPDS 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


156d 

SFC405PM 

54-05W 

TTL 

TO-85 

INV 

OC 

6 

47 t 

MC14007UBCPS 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


157» 

54H05FM 

54-05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 

48 t 

MC14007UBD 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


158d 

74H05FC 

54-05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 

49d 

MSM508RS 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


159t 

5405FM 

54-05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 

50d 

MSM4007RS 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


160d 

7405FC 

54-05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 

514 

SCL4007UB 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


161 d 

MC5405F 

54-05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 

524 

TC4007BP 

40-07A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

3 


162d 

MC7405F 

54-05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 

53 

CD4007AK 

40-07A 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

3 


163^ 

ZN5405F 

54-05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 

54d 

CD4007UBK 

40-07A 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

3 


164* 

ZN7405F 

54-05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 

55d 

SCL4007UBF 

40-07A 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

3 


165 

S5407W 

54-07W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

OC 

6 

564 

4007UBFC 

40-07A 

CMS 

TO-86 

INV 

CM 

3 


166 

S5417W 

54-07W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

OC 

6 

574 

4007UBFM 

40-07A 

CMS 

TO-86 

INV 

CM 

3 


167d 

SN5407W 

54-07W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

OC 

6 

584 

MB84049B 

40-09A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


168d 

SN5417W 

54-07W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

OC 

6 

594 

MB84049BM 

40-09A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


169d 

SFC407PM 

54-07W 

TTL 

TO-85 

NINV 

OC 

6 

604 

MC14049UBAL 

40-09A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


170d 

SFC417PM 

54-07W 

TTL 

TO-85 

NINV 

OC 

6 

61 ▼ 

MC14049UBALD 

40-09A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


171 ♦ 

5407FM 

54-07W 

TTL 

TO-86 

NINV 

OC 

6 

62 y 

MCI 4049UBALDS 

40-09A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


172* 

5417FM 

54-07W 

TTL 

TO-86 

NINV 

OC 

6 

63 ▼ 

MC14049UBALS 

40-09A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


173d 

7407FC 

54-07W 

TTL 

TO-86 

NINV 

OC 

6 

644 

MC14049UBCL 

40-09A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


174d 

7417FC 

54-07W 

TTL 

TO-86 

NINV 

OC 

6 

65y 

MC14049UBCLD 

40-09A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


175# 

S54LS125AW 

54-125 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

66 t 

MCI 4049UBCLDS 

40-09A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


176# 

DM74LS125AN 

54-125W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TP 

4 

67 y 

MC14049UBCLS 

40-09A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


177d 

54LS125W 

54-125W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

684 

MC14049UBCP 

40-09A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


178d 

74LS125W 

54-125W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

69 ▼ 

MC14049UBCPD 

40-09A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


179* 

DM54LS125AW 

54-125W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

70 ▼ 

MCI 4049UBCPDS 

40-09A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


180# 

DM54125W 

54-125W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

71 ▼ 

MC14049UBCPS 

40-09A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


181 ♦ 

DM74125W 

54-125W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

72t 

MC14049UBD 

40-09A 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


182 

S54LS125W 

54-125W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

73d 

SCL4449UBF 

40-09A 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


183 

S54125W 

54-125W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

74d 

MC529F 

40-09A 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 


184d 

SN54LS125AW 

54-125W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

754 

MB84050B 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


185d 

SN54LS125W 

54-125W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

764 

MB84050BM 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


186d 

SN74LS125AW 

54-125W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

774 

MC14050BAL 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


187d 

SN54125W 

54-125W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

78 y 

MC14050BALD 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


188d 

SN54425W 

54-125W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

79 y 

MC14050BALDS 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


189^ 

54LS125AFM 

54-125W 

TTL 

TO-86 

NINV 

TS 

4 

80 y 

MC14050BALS 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


190d 

54LS125FM 

54-125W 

TTL 

TO-86 

NINV 

TS 

4 

81 4 

MC14050BCL 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


191 d 

74LS125AFC 

54-125W 

TTL 

TO-86 

NINV 

TS 

4 

82 y 

MC14050BCLD 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


192d 

74LS125FC 

54-125W 

TTL 

TO-86 

NINV 

TS 

4 

83 y 

MC14050BCLDS 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


193 ♦ 

54125FM 

54-125W 

TTL 

TO-86 

NINV 

TS 

4 

84 y 

MC14050BCLS 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


194d 

74125FC 

54-125W 

TTL 

TO-86 

NINV 

TS 

4 

854 

MC14050BCP 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


195 

S54LS126AW 

54-126 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

86 y 

MC14050BCPD 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


196y 

CD54HC126F 

54-126W 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

87 y 

MC14050BCPDS 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


197y 

CD54HCT126F 

54-126W 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

88 y 

MCI 4050BCPS 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


198d 

54LSI 26W 

54-126W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

89 t 

MC14050BD 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


199d 

74LS126W 

54-126W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

90d 

MSM509RS 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 


200 

DM54LS126AW 

54-126W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

91 

CD40107BH 

40-107B 

CMS 

CHIP 

NAND 

OC 

2 


201 ♦ 

DM74LS126AW 

54-126W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

92 ▼ 

CD40107BE 

40-107B 

CMS 

DIP 

NAND 

OC 

2 


202 

DM54126W 

54-126W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

93 y 

CD40107BF 

40-107B 

CMS 

DIP 

NAND 

OC 

2 


203 

S54LS126W 

54-126W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

944 

TC40107BP 

40-107B 

CMS 

DIP 

NAND 

OC 

2 


204 

S54126W 

54-126W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

95d 

TF4311AJ 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

CM 

4 


205d 

SN54LS126AW 

54-126W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

96d 

TF4311AN 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

CM 

4 


206d 

SN54LS126W 

54-126W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

97d 

TP4311AJ 

40-1 IB 

CMS 

DIP 

NAND 

CM 

4 


207d 

SN74LS126AW 

54-126W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

98d 

TP4311AN 

40-11B 

CMS 

DIP 

NAND 

CM 

4 


208d 

SN54126W 

54-126W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

994 

HEF40240B 

40-240 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


209d 

SN54426W 

54-126W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

1004 

HEF40244B 

40-244 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 


2104 

54LS126FM 

54-126W 

TTL 

TO-86 

NINV 

TS 

4 

1014 

HEF40244BP 

40-244 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 


211d 

74LS126FC 

54-126W 

TTL 

TO-86 

NINV 

TS 

4 

1024 

SCL4041UB 

40-41A 

CMS 

DIP 

NIIV 

CM 

4 


212# 

54126FM 

54-126W 

TTL 

TO-86 

NINV 

TS 

4 

1034 

TC40H240F 

40H240 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

8 


213d 

74126FC 

54-126W 

TTL 

TO-86 

NINV 

TS 

4 

1044 

TC40H241F 

40H241 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 


214 

ZN5440W 

54-13 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 

1054 

TC40H244F 

40H244 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 


215d 

54LS40CH 

54-13W 

TTL 

CHIP 

NAND 

TP 

2 

106 

TC40H365F 

40H365 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 


216d 

54LS40W 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 

107 

TC40H366F 

40H366 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


217d 

74LS40W 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 

108 

TC40H367F 

40H367 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 


218 

S54LS40W 

I54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 

109 

TC40H368F 

40H368 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


219 

S54S40W 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 

1 lOd 

883/4441UB 

44-41U 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

4 


220d 

SN54LS40W 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 
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19. LG 

»GIC BUFI 

FERS/C 

)RIVERS 

In Order of (1)FE 
(4)Loo.lnp.Code « 

m No. 
TOutout 

2)Tech (3)Pk 
Code <6)Typ 

g.Type 
e No. 

LINE 

No. 

sjnan|nn|[9B 

IJ 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

■ 

m 

4_j 

LOG. 

CODE 

1 

CKT 

PEF 

PKG 

B 

|HnHHH 

SIB 

Ll 

TECH 

PACKAGE 

TYPE 

4 

LOG. 

CODE 

OC 

U 0 
T D 

P E 

CKT 

PER 

PKG 


SN74LS40W 

. * 5^ 

■ 

FLAT P 

min 



111 

DM54368W 

54-368W 

TTL 

FLAT P 

WJ 

IS 

6 


54LS40FM 



TO-86 

men 

i9 


112 

DM74368W 

54-368W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

Kffl 

54S40FM 


59 

TO-86 


its 


113 

S54LS368AW 

54-368W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


74LS40FC 

54-13W 

||H 

TO-86 

iJULIA il 


m 

114d 

S54368AR 

54-368W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


74S40FC 

54-13W 

59 

TO-86 

»i 



115 

S54368AW 

54-368W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

Hoi 

DM54AS1804J 

54-1804 

59 

DIP 

M »i 


19 

116d 

HI Ml 

54-368W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


DM54AS1805J 

54-1805 


DIP 



El 

117d 

Il!I Lit 1 1 1 

54-368W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


DM54AS1808J 

54-1808 

iiifl 

DIP 



9 

118d 

cjJrZ! isf 

54-368W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

■9 

DM54AS1832J 

54-1832 


DIP 



9 

119d 


54-368W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


JSFC440 

54-20W 

■i 

CHIP 

it a »] 


El 

120d 

SN54368W 

54-368W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

In 

S54H40W 

54-20W 


FLAT P 



wm 

121d 

74H40FC 

54-40W 

TTL 

TO-86 

NAND 

TP 

2 

■m 

S5440W 

54-20W 

filial 

FLAT P 

MIA 


9 

122d 

7440FC 

54-40W 

TTL 

TO-86 

NAND 

TP 

2 

13d 

SN54H40W 

54-20W 

TTL 

FLAT P 



9 

123 ♦ 

DM54AS804BJ 

54AS804W 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

6 

14d 

SN5440W 

54-20W 

TTL 

FLAT P 

I3EJI3 »i 


9 

124 ♦ 

DM74AS804BJ 

54AS804W 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

6 

15d 

SFC440HPM 

54-20W 

TTL 

TO-85 

M >1 


9 

125i 

DM74AS804BN 

54AS804W 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

6 


SFC440PM 

54-20W 

TTL 

TO-85 

\im »i 

un 

9 



54AS805W 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

6 


54H40FM 

54-20W 

TTL 

TO-86 

MSI 


9 

tH 


54AS805W 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

6 


5440FM 

54-20W 

TTL 

TO-86 


its 

9 

Isk9 


54AS805W 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

6 


54LS33CH 




r mm 


9 

129i 

a v : •^■n* 

54AS805W 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

6 

W\ r ■ 

RS74128 


59 


IJMd 


9 

130* 


54AS805W 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

6 

WSnm 

54LS33W 


59 


mm 


9 

1314 


54AS805W 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

6 

22d 


54-33W 

TTL 

FLAT P 

IJMsI 


9 

132t 


54AS805W 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

6 

23 i 

S54LS33W 

54-33W 

TTL 

FLAT P 

mil 


9 

133t 


54AS805W 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

6 

24 

S5433W 

54-33W 

TTL 

FLAT P 

13Md 

xd 

9 

134t 



TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

6 

25d 

SN54LS33W 

54-33W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

oc 

4 

1354 

DM54AS832BJ 

54AS832W 

TTL 

DIP 

OR 

TP 

6 

26d 

SN5433W 

RA.'i'iW _ 

TTI 

Cl AT n 

MAH 

cc 


IvJOV 

L-MVI / HAOOO^DJ 

MAS832W 

r tl 

DIP 

OR 

TP 

6 

274 

54F365DM(A) 

54-365 

TTL 

dip 

NINV 

TS 

6 

1374 

DM74AS832BN 

54AS832W 

TTL 

DIP 

OR 

TP 

6 

28 ♦ 

54F365SDM(A) 


TTL 



9 

6 

138 

^-TV9i 

54C901 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 

29 

54F365FM(A) 


TTL 




6 

139 


54C901 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 

30 

54F365L1 M(A) 


TTL 



E9 

6 

140 


54C902 

CMS 

FLAT P 

NINV 

CM 

6 


MM70C95W 

54-365W 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

91 

141 

MM54C904W 

54C902 

CMS 

FLAT P 

NINV 

CM 

6 


54LS365AFM 

54-365W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

9 

142 

MM54C906W 

54C902 

CMS 

FLAT P 

NINV 

OC 

6 


54LS365W 

54-365W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

9 

143 

MM54C907W 

54C907 

CMS 

Z LAT P 

NINV 

OC 

6 


74LS365W 

54-365W 

rim 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

1444 

54F655DM 

54F655 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

KeHi 

DM54LS365AW 

54-365W 


FLAT P 

NINV 

leh 

6 

1454 

54F655SDM 

54F655 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 


DM74LS365AW 

54-365W 

iHn 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

146 

54F655FM 

54F655 

TTL 

"LAT P 

INV 

TS 

8 


DM54365W 

54-365W 

haiHI 

FLAT P 

m 

TS 

6 

1474 

54F656DM 

54F656 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

■cflH 

DM74365W 

54-365W 

■■in 

FLAT P 

H 

TS 

6 

1484 

54F656SDM 

54F656 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 


S54LS365AW 

54-365W 

laiiH 

FLAT P 

mm 

TS 

6 

149 

54F656FM 

54F656 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

40d 

S54365AR 

54-365W 

TTL 

FLAT P 

uiijM 

TS 

91 

1504 

:99l 

54F827 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

10 

41 

S54365AW 

54-365W 

TTL 

FLAT P 

i« 

TS 

9 

1514 


54F827 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

10 

42d 

SN54LS365AW 

54-365W 

TTL 

FLAT P 

n 

TS 

9 

152 


54F827 

TTL 

=LAT P 

NINV 

TS 

10 

43d 

SN54LS365W 

54-365W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

1534 


54F828 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

10 

44d 

SN74LS365AW 

54-365W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

1544 


54F828 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

10 

45d 

SN54365AW 

54-365W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

155 


54F828 

TTL 

FLAT P 

NV 

TS 

10 

■jPTPTI 

SN54365W 

54-365W 

TTL 

FLAT P 

NINV 





54LS01W 

TTL 

FLAT P 

MAND 

TP 

4 

KM11 

54F366DM 

54-366 

TTL 

DIP 

INV 





54LS01W 

TTL 

TO-86 

MND 

OC 

4 

eeiH 

54F366SDM 

54-366 

TTL 

DIP 

INV 





54LS01W 

TTL 

TO-86 

MAND 

TP 

4 

KM 

54F366FM 

54-366 

TTL 

FLAT P 





1DT54 AHCT240-001 

54LS240 

CMS 

DIP 

NV 

TS 

8 

nwl 

54F366L1M 

54-366 

TTL 

LLC 





IDT54FCT240-001 

54LS240 

CMS 

DIP 

NV 

TS 

8 

rai 

MM70C96W 

54-366W 

CMS 

FLAT P 


E9 



IDT54AHCT240-002 

54LS240 

CMS 

LLC 

NV 

TS 

8 

52 

54LS366AFM 

54-366W 


FLAT P 

INV 

TS 

6 

162 

Til W^|H9 

54LS240 

CMS 

LLC 

NV 

TS 

8 

53d 

54LS366FC 

54-366W 


FLAT P 

INV 

TS 

6 

163 


54LS240 

TTL 

FLAT P 

NV 

TS 

8 

54d 

54LS366FM 

54-366W 

EuhB 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

164 


54LS240 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

55d 

74LS366AFC 

54-366W 

Hj« 

FLAT P 


TS 

6 

1654 

54F240L1M 

54LS240 

TTL 

LLC 

INV 

TS 

8 

56d 

74LS366FC 

54-366W 


FLAT P 


TS 

6 

166t 

CD54AC240F(A) 

54LS240W 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 

57 

DM54LS366AW 

54-366W 

Bn 

FLAT P 


TS 

6 

167 

S54LS240W 

54LS240W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

58 


54-366W 

TTL 

FLAT P 



91 

168 

W AW! IIHHHH 

54LS241 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

59 

DM54366W 

54-366W 

TTL 

FLAT P 



9 

169 


54LS241 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

60 

DM74366W 

54-366W 

TTL 

FLAT P 



9 

1704 

54F241L1M 

54LS241 

TTL 

LLC 

NINV 

TS 

8 

61 

S54LS366AW 

54-366W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 [ 

171 T 

CD54AC241F(A) 

54LS241W 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

62d 

S54366AR 

54-366W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

172 

54F242FM 

54LS242W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

4 

63 

S54366AW 

54-366W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

EH 

173 

74F242FC 

54LS242W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

4 



54-366W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 


174 

54F243FM 

54LS243W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 



54-366W 

TTL 

FLAT P 


TS 


175 

74F243FC 

54LS243W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 


SN74LS366AW 

54-366W 

TTL 

FLAT P 

mm 

TS 


1764 

1DT54AHCT244-001 

54LS244 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 



54-366W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 


1774 

IDT54FCT244-001 

54LS244 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 


SN54366W 

54-366W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 


178 

HEF40244BT 

54LS244 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

kehH 

54F367DM(A) 

54-367 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 


179 

1DT 54 AHCT244-002 

54LS244 

CMS 

LLC 

NINV 

TS 

8 

70 ♦ 

54F367SDM(A) 

54-367 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 




54LS244 

CMS 

LLC 

NINV 

TS 

8 

71 ♦ 

54F367FM(A) 

54-367 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 




54LS244 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

72 ♦ 

54F367L1M(A) 

54-367 

TTL 

LLC 

NINV 

TS 




54LS244 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

73 

CD4503BH 

54-367W 

CMS 

CHIP 

NINV 

TS 



54F244L1M 

54LS244 

TTL 

LLC 

NINV 

TS 

8 

74 

40097BFC 

54-367W 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 


184t 

CD54AC244F(A) 

54LS244W 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

75 

40097BFM 

54-367W 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 


185 

SN54LS310F 

54LS310 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

76 

MM70C97W 

54-367W 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

186 

SN54S310F 

54LS310 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

77 

54LS367AFM 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

1874 

54F540DM 

54LS540 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

78d 

54LS367FM 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

EH 

1884 

54F540SDM 

54LS540 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

79d 

54LS367W 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 


lima 

1 KLt 1 icfcf- T*] ag-~ T n 

54LS540 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

80d 

74LS367AFC 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 


190 

54F540FM 

54LS540 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

81d 

74LS367FC 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 


limn 

54F540L1M 

54LS540 

TTL 

LLC 

INV 

TS 

8 

82d 

74LS367W 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 


IE9 

CD54AC540F(A) 

54LS540W 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 

83 ♦ 

DM54LS367AW 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 


1934 

54F541DM 

54LS541 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

84 

DM74LS367AW 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 


1194 4 

54F541SDM 

54LS541 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

E3H 

DM54367W 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

19 

eh 

tfmm 

iKWlacgTI: 

54LS541 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

in 

DM74367W 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

19 

9 

ETh 


54LS541 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

1mm 

S54LS367AW 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

jpg 

9 

191 


54LS541 

TTL 

LLC 

NINV 

TS 

8 

88d 

S54367AR 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 


9 

198 ▼ 

CD54AC541F(A) 

54LS541W 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

89 

S54367AW 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 


9 

199d 

SN54LS63W 

54LS63W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TP 

6 

90d 

SN54LS367AW 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 


9 

2004 

54F37DMTA) 


TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

91d 

SN54LS367W 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

201 4 



TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

92d 

SN74LS367AW 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

2024 


1 kf 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

93d 

SN54367AW 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

203 

igMMinnn 


TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

94d 

SN54367W 

54-367W 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

204d 


[EEESm 

TTL 

CHIP 

NAND 

TP 

4 

954 

54F368DM 

54-368 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

imm 

IraligcVV 

IKwgAvJnHH 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

964 

54F368SDM 

54-368 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

Iran 


leEsran 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

97 

54F368FM 

54-368 

TTL 

FLAT P 

m 

IkjH 

9 

|H 

[-T it’ uvn 

gMHHI 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

98 

54F368L1M 

54-368 

TTL 

LLC 

1 


9 

1 mm 



TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

99 

40098BFC 

54-368W 

CMS 

FLAT P 

11 Mm 

ltd 

9 

Irani 

SEHsn 


TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

100 

40098BFM 

54-368W 

CMS 

FLAT P 

INV 

9 

9 

210d 

SN54LS37W 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

ion 

HEF40098BT 

54-368W 

CMS 

FLAT P 

INV 

m 

Eh 

21 id 

SN54S37W 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

102 

MM70C98W 

54-368W 

CMS 

FLAT P 

INV 

m 

91 

212d 

SN74LS37W 

54S00W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

103 

54LS368AFM 


ifalHI 

FLAT P 


9 

|H 


inrnrny 


TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

104d 

54LS368FM 


■ Bill 

FLAT P 


9 

Eh 




TTL 

TO-85 

NAND 

TP 

4 

105d 

54LS368W 


■■III 

FLAT P 



91 


1 iJdBHEHHBH 


TTL 

TO-86 

NAND 

TP 

4 

106d 

74LS368AFC 


feariHI 

FLAT P 



9 


iii i 1 

54S00W 

TTL 

TO-86 

NAND 

TP 

4 

107d 

74LS368FC 


laid 

FLAT P 


ltd 

9 



54S00W 

TTL 

TO-86 

NAND 

TP 

4 

108d 

74LS368W 

54-368W 


FLAT P 


ltd 

eI 



54S00W 

TTL 

TO-86 

NAND 

TP 

4 

109 

DM54LS368AW 

54-368W 

TTL 

FLAT P 

IfTiTH 

iiH 

6 


igunni 

54S02W 

TTL 

CHIP 

NOR 

TP 

4 

110 

DM74LS368AW 

54-368W 

TTL 

FLAT P 

1 INV 

lis_ 

6 

ran 

i i-i! 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 
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19. LC 

IGIC 

BUF 

FERS/DRIV 

fERS 

In Order of (1)FE 
(4)Log.lnp.Code ( 

Ml No. (2)Tech (3)P* 
5)0utput Code (6)Tvi 

9-Type 
>e No. 

LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

Trackage 

TYPE 

4j 

LOG. 

CODE 

0 C 
U 0 
T D 

P E 

CKT 

PEF 

PKG 


LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

LOG. 

CODE 

5j 

0 C 
U 0 
T D 

P E 

CKT 

PER 

PKG 

Id 

74LS28W 

54$02W 

TTL 

flat p 

NOR " 

IP 

4 


ill ♦ 

9017FM 

54S05W 

TTL 

TO^86 

INV 

OC 

6 

2 

S54LS28W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 


112d 

TG54S05F 

54S05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 

3 

S5428W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 


113d 

TG74S05F 

54S05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 

4 

S54128W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 


114 ♦ 

HEF40240BT 

54S240 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

5d 

SN54LS28W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 


115# 

MC677L 

6-77P 

HTL 

DIP 

NAND 

TP 

6 

6d 

SN74LS28W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 


116* 

MC677P 

6-77P 

HTL 

DIP 

NAND 

TP 

6 

7d 

SN5428W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 


117# 

MC678L 

6-78P 

HTL 

DIP 

NAND 

OC 

6 

8* 

54LS28FM 

54S02W 

TTL 

TO-86 

NOR 

TP 

4 


118* 

MC678P 

6-78P 

HTL 

DIP 

NAND 

OC 

6 

9d 

74LS28FC 

54S02W 

TTL 

TO-86 

NOR 

TP 

4 


119y 

MC680P 

6-80P 

HTL 

DIP 

INV 

TP 

6 

104 

54F38DM(A) 

54S03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 


120y 

MC690P 

6-80P 

HTL 

DIP 

INV 

TP 

6 

114 

54F38SDM(A) 

54S03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 


121 ▼ 

MC680L 

6-80P 

HTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

12 

54F38FMIA1 

54S03 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 


122 ▼ 

MC690L 

6-80P 

HTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

13 

ZN5438W 

54S03 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 


123y 

MC681P 

6-81P 

HTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

14 

54F38L1M(A) 

54S03 

TTL 

LLC 

NAND 

OC 

4 


124t 

MC689P 

6-81P 

HTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

15d 

54LS38CH 

54S03W 

TTL 

CHIP 

NAND 

OC 

4 


125y 

MC681L 

6-81P 

HTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

16d 

54LS38W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 


126y 

MC689L 

6-81P 

HTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

17d 

74LS38W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 


127d 

MC697 

6-97P 

TTL 

OTHER 

INV 

RP 

6 

18 

S54LS38W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 


1284 

74F37DCIA) 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

19 

S54S38W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 


1294 

74F37PC(A) 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

20 

S5438W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 


1304 

74F37SDC(A) 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

21d 

SN54LS26W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 


131 4 

74F37SPC(A) 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

22d 

SN54LS38W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 


1324 

DN74LS37P1 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

23d 

SN54S38W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 


133y 

HD74LS37G 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

24d 

SN74LS38W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 


1344 

HD74LS37P 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

25d 

SN5438W 

54S03W 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 


135y 

N74F37N(A) 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

26d 

SFC438PM 

54S03W 

TTL 

TO-85 

NAND 

OC 

4 


1364 

SN54LS37J 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

274 

54LS38FM 

54S03W 

TTL 

TO-86 

NAND 

OC 

4 


137 ▼ 

SN74LS37J 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

284 

74LS38FC 

54S03W 

TTL 

TO-86 

NAND 

OC 

4 


138 ▼ 

SN74LS37N 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

294 

5438FM 

54S03W 

TTL 

TO-86 

NAND 

OC 

4 


139y 

ZN5437J 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

30d 

7438FC 

54S03W 

TTL 

TO-86 

NAND 

OC 

4 


140t 

ZN7437E 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

31d 

JSFC404 

54S04 

TTL 

CHIP 

INV 

TP 

6 


141 ▼ 

ZN7437J 

74-00 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

32 

CD4069UBH 

54S04W 

CMS 

CHIP 

INV 

CM 

6 


1424 

74F37SC(A) 

74-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

33 4 

PC54HC04D(A) 

54S04W 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


1434 

DN74LS37P4 

74-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

344 

PC54HCT04D(A) 

54S04W 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


1444 

N74F37D(A) 

74-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

354 

PC54HCU04D(A) 

54S04W 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


1454 

N74S37D 

74-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

364 

PC74HC04D(A) 

54S04W 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


146y 

SN74ALS37AD 

74-00 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

374 

PC74HC04P(A) 

54S04W 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


147d 

SN54ALS37AJ 

74-00 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

384 

PC74HCT04D(A) 

54S04W 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


148d 

SN74ALS37AN 

74-00 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

394 

PC74HCT04P(A) 

54S04W 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


1494 

54LS37DM 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

404 

PC74HCU04D(A) 

54S04W 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


T50d 

54LS37J 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

414 

PC74HCU04P(A) 

54S04W 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


151 ▼ 

74LS37DC 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

42d 

SN54HCT04J 

54S04W 

CMS 

DIP 

INV 

TP 

6 


152d 

74LS37J 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

43 

4069UBFC 

54S04W 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


153y 

74LS37PC 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

44 

4069UBFM 

54S04W 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


154t 

5437DM 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

45 

CD4069MW 

54S04W 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


155y 

7437DC 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

46d 

CD4069UBK 

54S04W 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


156y 

J7437PC 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

47 

MM54C04W 

54S04W 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


157d 

ITT5437J 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

484 

PC74HC04T(A) 

54S04W 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


158d 

ITT7437J 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

494 

PC74HCT04T (A) 

54S04W 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


159d 

ITT7437N 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

504 

PC74HCU04T (A) 

54S04W 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


1604 

M74ALS37P 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

51d 

SCL4069UBF 

54S04W 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


1614 

M74ALS1000P 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

52d 

MC836F 

54S04W 

DTL 

TO-86 

INV 

RP 

6 


1624 

M74LS37P 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

53d 

MC837F 

54S04W 

DTL 

TO-86 

INV 

RP 

6 


163y 

MB74LS37 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

54d 

MC840F 

54S04W 

DTL 

TO-86 

INV 

RP 

6 


164y 

MB74LS37M 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

55d 

MC936F 

54S04W 

DTL 

TO-86 

INV 

RP 

6 


165d 

MIC5437J 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

56d 

MC937F 

54S04W 

DTL 

TO-86 

INV 

RP 

6 


166d 

MIC7437J 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

57d 

MC940F 

54S04W 

DTL 

TO-86 

INV 

RP 

6 

J 

167d 

MIC7437N 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

58d 

54LS04BL 

54S04W 

TTL 

CHIP 

INV 

TP 

6 


1684 

N74LS37F 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

59d 

54LS04CH 

54S04W 

TTL 

CHIP 

INV 

TP 

6 


1694 

N74LS37N 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

604 

54S04AFM 

54S04W 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1704 

N74S37F 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

61 d 

54LS04W 

54S04W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


1714 

N74S37N 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

62d 

74LS04W 

54S04W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


1724 

N7437F 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

63d 

SN54LS04W 

54S04W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


173 4 

N7437N 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

64d 

SN54S04W 

54S04W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


1744 

RS74LS37 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

65d 

SN74LS04W 

54S04W 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


1754 

S54LS37F 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

66d 

74S04AFC 

54S04W 

TTL 

TO-86 

INV 


6 


1764 

S54S37F 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

674 

9016FM 

54S04W 

TTL 

TO-86 

INV 


6 


1774 

S5437F 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

68d 

54F04FM 

54S04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 


178d 

SN54ALS37 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

694 

54LS04FM 

54S04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 


1 79y 

SN54ALS37J(A1 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

704 

54S04FM 

54S04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 


180d 

SN54S37J 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

71d 

74F04FC 

54S04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 


181 d 

SN74ALS37 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

72d 

74H04FC 

54S04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 


182y 

SN74ALS37J(A) 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

73d 

74LS04FC 

54S04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 


183y 

SN74ALS37N(A) 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

74d 

74S04FC 

54S04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 


184d 

SN74S37J 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

75d 

9016FC 

54S04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 


185d 

SN74S37N 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

76d 

MC3008F 

54S04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 


186d 

SN5437J 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

776 

MC3108F 

54S04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 


187d 

SN7437J 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

78d 

TG54S04F 

54S04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 


188d 

SN7437N 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

79d 

TG74S04F 

54S04W 

TTL 

TO-86 

INV 

TP 

6 


189d 

UPB7437C 

74-00N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

80d 

MC835F 

54S05W 

DTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 


1904 

DM54ALS38AJ 

74-00N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 

81d 

MC841F 

54S05W 

DTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 


1914 

DM74ALS38AJ 

74-00N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 

82d 

MC935F 

54S05W 

DTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 


1924 

DM74ALS38AN 

74-00N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 

83d 

MC941F 

54S05W 

DTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 


1934 

DM54ALS37AJ 

74-00N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

84d 

54LS05BL 

54S05W 

TTL 

CHIP 

INV 

OC 

6 


1944 

DM54ALS1000AJ 

74-00N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

85d 

54LS05CH 

54S05W 

TTL 

CHIP 

INV 

OC 

6 


1954 

DM54AS1000AJ 

74-00N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

86d 

54LS05W 

54S05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 


1964 

DM54LS37J 

74-00N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

87d 

74LS05W 

54S05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 


1974 

DM74ALS37AJ 

74-00N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

88 

DM5416W 

54S05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 


1984 

DM74ALS37AN 

74-00N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

89 

S54LS05W 

54S05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 


1994 

DM74ALS1000AJ 

74-00N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

90 

S54S05W 

54S05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 


2004 

DM74ALS1000AN 

74-00N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

91 

S5406W 

54S05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 


2014 

DM74AS1000AJ 

74-00N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

92 

S5416W 

54S05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 


2024 

DM74AS1000AN 

74-00N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

93d 

SN54LS05W 

54S05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 


2034 

DM74LS37N 

74-00N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

94d 

SN54S05W 

54S05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 


204 y 

M53237P 

74-00N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

95d 

SN74LS05W 

54S05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 


205d 

SFC437E 

74-00N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

96d 

SN5406W 

54S05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 


206d 

SFC437EM 

74-00N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

97d 

SN5416W 

54S05W 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 


207d 

SFC437ET 

74-00N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

98d 

SFC406PM 

54S05W 

TTL 

TO-85 

INV 

OC 

6 


208d 

SFC437JM 

74-00N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

99d 

SFC416PM 

54S05W 

TTL 

TO-85 

INV 

OC 

6 


209d 

SFC437KM 

74-00N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

1004 

54LS05FM 

54S05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 


210d 

SFC437LSE 

74-00N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

1014 

54S05AFM 

54S05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 


21 Id 

SFC437LSEM 

74-00N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

1024 

54S05FM 

54S05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 


2124 

7439DC 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

103d 

74LS05FC 

54S05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 


2134 

7439PC 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

104d 

74S05AFC 

54S05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 


2144 

96101 DC 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

105d 

74S05FC 

54S05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 


2154 

96101 DM 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

1064 

5406FM 

54S05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 


2164 

96101 PC 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

1074 

5416FM 

54S05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 


2174 

N7439F 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

108d 

7406FC 

54S05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 


2184 

N7439N 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

109d 

7416FC 

54S05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 


2194 

5439DM 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

110d 

9017FC 

54S05W 

TTL 

TO-86 

INV 

OC 

6 


2204 

S5439F 

74-01N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 
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19 . LO 

IGIC BUFI 

FERS/DRIVERS 

in Order of (1)FE 
(4H.oa.lno.Code ( 

Mi No. (2)Tech (3)Pk 
)K>utput Code (6 )Tve 

8-Type 
e No. 



D 

2J 

3J 

tOG. 

5| 



6J 

Ij 

2J 

Mckage 

4 

5J 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 

PACKAGE 

0 C 

CKT 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


LOG. 

O C 

CKT 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

CODE 

U 0 

PEF 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

CODE 

U 0 

PER 



NUMBER 




T D 

P E 

PKG 



NUMBER 




T D 

P E 

PKG 

ie 

DN74LS2SP1 

74-02 

TTT 

5iP 

TJOFT' 

TP 

4 

1 1 1 ▼ 

2N5438J 

74-03N 4 

TTL 

DIP 1 

NAND 

OC 

4 

2y 

M74ALS28P 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

112* 

ZN7438J 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 


M74ALS1002P 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

113 ♦ 

RS74ALS37 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

4t 

SN54LS28J 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

114# 

RS74F37 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

5y 

SN74LS28J 

74-02 

TTL 

DIP | 

NOR 

TP 

4 

115 ♦ 

RS7437 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

6y 

SN74LS28N 

74-02 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

116 ♦ 

DM54ALS1003AJ 

74-03N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 

7# 

DN74LS28P4 

74-02 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 

117 ♦ 

DM54LS38J 

74-03N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 

8y 

SN74ALS28AD 

74-02 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 

118* 

DM74ALS1003AJ 

74-03N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 

9d 

SN54ALS28AJ 

74-02 

TTL 

TO-116 

NOR 

TP 

4 

119 ♦ 

DM74ALS1003AN 

74-03N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 

lOd 

SN74ALS28AN 

74-02 

TTL 

TO-116 

NOR 

TP 

4 

120^ 

DM74LS38N “T 

74-03N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

m 

54LS28DM 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

121 d 

HEPC3004P 

74-03N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

12d 

54LS28J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

122y 

M53238P 

74-03N 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

13f 

74LS28DC 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

123d 

MIC5426J 

74-03N 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

14d 

74LS28J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

124d 

MIC7426J 

74-03N 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

15# 

74LS28PC 

74-02N 

TTL 

DIP 

'JOR 

TP 

4 

125d 

MIC7426N 

74-03N 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

16y 

MB74LS28 

74-02N 

TTL 

DIP 

^OR 

TP 

4 

126d 

SFC438E 

74-03N 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

17y 

MB74LS28M 

74-02N 

TTL 

DIP 

^IOR 

TP 

4 

127d 

SFC438EM 

74-03N 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

ISd 

MIC5428J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

128d 

SFC438ET 

74-03N 

TTL 

TO-116 ! 

NAND 

OC 

4 

19d 

MIC7428J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

129d 

SFC438JM 

74-03N 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

20d 

MIC7428N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

130d 

SFC438KM 

74-03N 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

21 ♦ 

N74LS28F 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

131 d 

SFC438LSE 

74-03N 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

22 ♦ 

N74LS28N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

132d 

SFC438LSEM 

74-03N 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

23 ♦ 

N7428F 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

133t 

CD54HCTU04F 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

24 i 

N7428N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

134* 

CD74HCT04E 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

25 ♦ 

N74128F 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

IP 

4 

135 ♦ 

LC74HC04 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

264 

N741 PAN 

7 A.OOKI _ 

TTI 

mo 

MAO 

\ 

TP 

4 

1 s?U ▼ 

LC74HCUG4 

A4-U4 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

27 ♦ 

S54LS28F 

74-02N 

TTL 

5ip 

NOR 

TP 

4 

137 ♦ 

M74HCU04P 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

28 ♦ 

S5428F 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

138 ♦ 

M4069UBP 

74-04 

CMS 

DIP 

Tnv 

CM 

6 

29 ♦ 

S54128F 

74-02N i 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

139f 

MC54HC04J(A) 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

30 y 

SN54ALS28J(A) 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

140# 

MC54HCT04J(A) 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

31 Y 

SN74ALS28J(A) 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

141 ♦ 

MC54HCU04J(A) 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

32 y 

SN74ALS28N(A) 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

142f 

MC74HC04J(A) 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

33d 

SN5428J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

143f 

MC74HC04N(A) 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

34d 

SN7428J 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

144 ♦ 

MC74HCT04J(A) 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

wr 

6 

35d 

SN7428N 

74-02N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

145 ♦ 

MC74HCT04N(A) 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

364 

DM54ALS33AJ 

74-02N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

OC 

4 

146* 

MC74HCU04J(A) 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

37 ♦ 

DM74ALS33AJ 

74-02N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

OC 

4 

147 ♦ 

MC74HCU04N(A) "1 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

38# 

DM74ALS33AN 

74-02N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

OC 

4 

148y 

SN54HC04J 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

39 ♦ 

DM54ALS1002AJ 

74-02N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 

149d 

SP74HC04J 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

40 ♦ 

DM74ALS1002AJ 

74-02N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 

150d 

SP74HC04N 1 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

41 ♦ 

DM74ALS1002AN 

74-02N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 

151 d 

TP4069UBN 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

424 

74F38DC(A) 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

1524 

UPD74HC04C 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

43 ♦ 

74F38PC(A) 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

153 ♦ 

UPD74HCU04C 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

44 ♦ 

74F38SDC(A) 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

154* 

US74HCT04N 

74-04 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

45# 

74F38SPC(A) 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

155y 

CD74HCT04M 

74-04 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 

46 ♦ 

DN74LS26P1 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

156^ 

DN74LS04P1 

74-04 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 

47 ♦ 

DN74LS38P1 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

157d 

HD74ALS04 

74-04 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 

48 ▼ 

HD74LS26G 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

158y 

HD74LS04G 

74-04 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 

49 ♦ 

HD74LS26P 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

159^ 

HD74LS04P 

74-04 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 

50 y 

HD74LS38G 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

160f 

M74ALS04P 

74-04 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 

51 ♦ 

HD74LS38P 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

161 T 

N74F04N 

74-04 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 

52 i 

M74ALS38P 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

162t 

N74F125N 

74-04 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

53# 

M74ALS1003P 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

163# 

DN74LS04P4 

74-04 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 

544 

N74F38N(A) 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

164y 

N74F04D 

74-04 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 

55 ♦ 

SN54LS38J 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

165y 

N74F125D 

74-04 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

56 y 

SN74LS38J 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

166y 

74HC04N 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

57 y 

SN74LS38N 

74-03 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

167y 

74HCT04N 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

58 

74F38SC(A) 

74-03 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 

168t 

74HCU04N 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

59# 

DN74LS26P4 

74-03 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 

169» 

4069UBDC 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

604 

DN74LS38P4 

74-03 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 

170» 

4069UBDM 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

61 ♦ 

N74F38D(A) 

74-03 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 

171 ♦ 

4069UBPC 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

62 ♦ 

N74LS38D 

74-03 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 

1724 

CD54HC04F 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

634 

N74S38D 

74-03 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 

1734 

CD54HCT04F 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

64 ▼ 

SN74ALS38AD 

74-03 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 

174y 

CD54HCU04F 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

65 

74F38L1C(A) 

74-03 

TTL 

LLC 

NAND 

OC 

4 

1754 

CD74HC04E 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

66 

74F38QC(A) 

74-03 

TTL 

LLC 

NAND 

OC 

4 

176i 

CD74HCU04E 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

67d 

SN54ALS38AJ 

74-03 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

177* 

CD4069CJ 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

68d 

SN74ALS38AN 

74-03 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

178 ♦ 

CD4069CN 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

69 ♦ 

54LS38DM 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

179 ♦ 

CD4069MJ 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

70d 

54LS38J 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

180 

CD4069UBD 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

714 

74LS38DC 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

181 

CD4069UBE 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

72d 

74LS38J 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

182 

CD4069UBF 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

734 

74LS38PC 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

183# 

CM4069B 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

744 

5438DM 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

184y 

HD74HC04P 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

75 y 

7438DC 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

185 ♦ 

HD14069UB 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

76 y 

7438PC 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

186* 

HEF4069P 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

774 

M74LS38P 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

187y 

HEF4069UBD 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

78 y 

MB74LS26 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

188y 

HEF4069UBP 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

79 y 

MB74LS26M 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

189d 

MB84069 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

80 y 

MB74LS38 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

190* 

MB84069B 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

81 y 

MB74LS38M 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

191 ♦ 

MB84069BM 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

82d 

MIC5438AJ 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

192d 

MB84069M 

74-04N 

CMS - " 

DIP 

INV 

CM 

6 

83d 

MIC5438J 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

193 ♦ 

MC14069UBAL 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

844 

N74LS38F 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

194y 

MC14069UBALD 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

854 

N74LS38N 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

195y 

MC14069UBALDS 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

864 

N74S38F 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

196y 

MC14069UBALS 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

874 

N74S38N 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

197 ♦ 

MC14069UBCL 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

884 

N7438F 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

198y 

MC14069UBCLD 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

894 

N7438N 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

199y 

MC14069UBCLDS 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

904 

RS74ALS38 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

200 y 

MC14069UBCLS 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

914 

RS74F38 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

201 ♦ 

MC14069UBCP 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

924 

RS74LS26 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

202 y 

MC14069UBCPD 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

934 

RS74LS38 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

203 y 

MC14069UBCPDS 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

944 

RS7438 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

204 y 

MC14069UBCPS 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

954 

S54LS38F 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

205 y 

MC14069UBD 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

964 

S54S38F 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

206* 

MM54C04J 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

974 

S5438F 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

2074 

MM74C04J 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

98d 

SN54ALS38 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

208# 

MM74C04N 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

994 

SN54LS26J 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

209d 

MSM4069RS 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

lOOd 

SN54S38J 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

2104 

RS74HC04 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

101d 

SN74ALS38 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

211 ♦ 

RS74HCT04 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

102 ▼ 

SN74LS26J 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

212y 

SN74HC04N 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

103y 

SN74LS26N 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

2134 

TC4069BP 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

104d 

SN74S38J 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

2144 

TC7404BP 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

105d 

SN74S38N 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

215y 

SN54HCU04J 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

TP 

6 

106d 

SN5426J 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

216d 

SN74HCT04D 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

TP 

6 

107d 

SN5438J 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

217d 

SN74HCT04J 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

TP 

6 

108d 

SN7426J 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

218d 

SN74HCT04N 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

TP 

6 

109d 

SN7426N 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

219y 

SN74HCU04N 

74-04N 

CMS 

DIP 

INV 

TP 

6 

110d 

UPB7438C 

74-03N 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

220 y 

74HC04D 

74-04N 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 
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19. LC 

IGIC 

BUF 

FERS/DRIVERS 

In Order of (1)FEMI No. 
(4)Loo.lnp.Code (5)0utput 

(2)Tech (3)PK 
Code (6VTvi 

9-Type 
>e No. 

LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

2 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

n 

PACKAGE 

TYPE 

4 

LOG. 

CODE 

n 

0 C 
U 0 
T D 

P E 

CKT 

PEF 

PKG 


LINE 

No. 

2 

TYPE 

NUMBER 

2 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

m i 

PACKAGE 

TYPE 

2^ 

LOG. 

CODE 

FT 
0 c 

U 0 
T D 

P E 

CKT 

PER 

PKG 

It 

74HCT04D 

74-04N 4 

CMS 

FLAT P 

TNV 

CM 

6 


1114 

DM74AS1004AJ 

74-04N 

tTl 

FLAT P 

TNV 

IP 

6 

2t 

74HCU04D 

74-04N 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


1124 

DM74AS1004AN 

74-04N 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 

3t 

CD74HC04M 

74-04N 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


1134 

DM74LS04N 

74-04N 

TTL 

FLAT P 

NV 

TP 

6 

4t 

CD74HCU04M 

74-04N 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


1 14t 

SN74ALS04BD 

74-04N 

TTL 

FLAT P 

NV 

TP 

6 

5t 

HD74HC04FP 

74-04N 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


1 15t 

SN74AS04D 

74-04N 

TTL 

FLAT P 

NV 

TP 

6 

6t 

HEF4069UBT 

74-04N 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


116d 

M5S004P 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

7t 

SN74HC04D 

74-04N 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


1174 

M53204P 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

8t 

SN74HCU04D 

74-04N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


118d 

MC3008L 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

94 

MC836P 

74-04N 

DTL 

DIP 

INV 

RP 

6 


119d 

MC3108L 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

104 

MC837P 

74-04N 

DTL 

DIP 

INV 

RP 

6 


120d 

MC5404L 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

lit 

MC840P 

74-04N 

DTL 

DIP 

INV 

RP 

6 


121 d 

MC7404L 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

124 

MC836L 

74-04N 

DTL 

TO-116 

INV 

RP 

6 


122d 

MC7404P 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

134 

MC837L 

74-04N 

DTL 

TO-116 

INV 

RP 

6 


123d 

SFC404E 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

144 

MC840L 

74-04N 

DTL 

TO-116 

INV 

RP 

6 


124d 

SFC404EM 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

154 

MC936L 

74-04N 

DTL 

TO-116 

INV 

RP 

6 


125d 

SFC404ET 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

164 

MC937L 

74-04N 

DTL 

TO-116 

INV 

RP 

6 


126d 

SFC404HE 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

174 

MC940L 

74-04N 

DTL 

TO-116 

INV 

RP 

6 


127d 

SFC404HEM 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

18d 

MIC936-1D 

74-04N 

DTL 

TO-116 

INV 

RP 

6 


128d 

SFC404HJM 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

19d 

MIC936-5D 

74-04N 

DTL 

TO-116 

INV 

RP 

6 


129d 

SFC404HKM 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

20d 

MIC937-1D 

74-04N 

DTL 

TO-116 

INV 

RP 

6 


130d 

SFC404JM 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

21d 

MIC937-5D 

74-04N 

DTL 

TO-116 

INV 

RP 

6 


131 d 

SFC404KM 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

22 t 

SN74LS19D 

74-04N 

ISL 

DIP 

INV 

TP 

6 


132d 

SFC404LSE 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

23d 

SN74LS19J 

74-04N 

ISL 

DIP 

INV 

TP 

6 


133d 

SFC404LSEM 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

24 t 

SN74LS19N 

74-04N 

ISL 

DIP 

INV 

TP 

6 


134d 

SFC404SE 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

25 ♦ 

74S04ADC 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 


6 


135d 

SFC404SJM 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

26 ♦ 

74S04APC 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 


6 


136d 

SFC404SKM 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

274 

9016DC 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 


6 


137d 

TG54S04J 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

28d 

54F04DM 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


138d 

TG74S04J 

74-04N 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

29 ♦ 

54H04DM 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


139d 

M5S040P 

74-04N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

30 ♦ 

54LS04DM 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


140t 

SN54HC05J 

74-05 

CMS 

DIP 

INV 


6 

31d 

54LS04J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


141 T 

SN74HC05N 

74-05 

CMS^ 

DIP 

INV 


6 

32 ♦ 

54S04ADM 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


142t 

SN74HC05D 

74-05 

CMS 

FLAT P 

INV 


6 

33 ♦ 

54S04DM 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1434 

DN74LS05P1 

74-05 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

34 ♦ 

74F04DC 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


144d 

HD74ALS05 

74-05 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

35d 

74F04PC 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


145t 

HD74LS05G 

74-05 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

36 ♦ 

74H04DC 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1464 

HD74LS05P 

74-05 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

37 ♦ 

74H04PC 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1474 

M74ALS05P 

74-05 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

384 

74LS04DC 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1484 

DN74LS05P4 

74-05 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

39d 

74LS04J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1494 

N7406D 

74-05 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

404 

74LS04PC 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1504 

MC835P 

74-05N 

DTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

414 

74S04DC 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1514 

MC841P 

74-05N 

DTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

424 

74S04PC 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1524 

MC1820P 

74-05N 

DTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

434 

5404DM 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


153 4 

MC835L 

74-05N 

DTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

444 

7404DC 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1544 

MC841L 

74-05N 

DTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

454 

7404PC 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1554 

MC935L 

74-05N 

DTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

464 

9016DM 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1564 

MC941L 

74-05N 

DTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

47d 

GFB7404D 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1574 

MC1820L 

74-05N 

DTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

48d 

ITT54H04J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1584 

54H05DM 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

49d 

ITT74H04J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1594 

54LS05DM 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

50d 

ITT74H04N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


160d 

54LS05J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

51d 

ITT74LS04N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1614 

54S05ADM 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

52d 

ITT5404J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1624 

54S05DM 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

53d 

ITT7404J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1634 

74H05DC 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

54d 

ITT7404N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1644 

74H05PC 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

554 

M74LS04P 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1654 

74LS05DC 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

564 

MB74LS04 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


166d 

74LS05J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

574 

MB418 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1674 

74LS05PC 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

584 

MB418M 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1684 

74S05ADC 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

59d 

MC3008P 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1694 

74S05APC 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

60d 

MIC5404J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1704 

74S05DC 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

61d 

MIC7404J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


171 4 

74S05PC 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

62d 

MIC7404N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1724 

5405DM 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

63d 

N8T93A 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1734 

5406DM 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

644 

N8T93F 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1744 

5416DM 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

654 

N8T93N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1754 

7405DC 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

664 

N74H04F 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1764 

7405PC 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

674 

N74H04N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1774 

7406DC ! 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

684 

N74LS04N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1784 

7406PC 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

694 

N74S04N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1794 

7416DC 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

704 

N7404N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1804 

7416PC 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

714 

RS74ALS04 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


181d 

9017DC 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

724 

RS74F04 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


182d 

9017DM 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

734 

RS74LS04 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1834 

DM5416J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

744 

RS7404 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1844 

DM7416N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

754 

S8T93F 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


185d 

GFB7405D 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

764 

S54H04F 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


186d 

ITT54H05J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

77d 

SMC7404N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


187d 

ITT74H05J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

78d 

SN54H04J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


188d 

ITT74H05N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

79d 

SN54L04J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


189d 

ITT5405J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

80d 

SN54S04J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


190d 

ITT5406J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

81 T 

SN74ALS04BN 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


191 d 

ITT5416J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

82 t 

SN74AS04N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


192d 

ITT7405J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

83d 

SN74H04J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


193d 

ITT7405N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

84d 

SN74H04N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


194d 

ITT7406J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

85d 

SN74L04J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


195d 

ITT7406N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

86d 

SN74L04N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


196d 

ITT7416J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

87d 

SN74S04J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


197d 

ITT7416N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

88d 

SN74S04N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1984 

M74LS05P 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

89d 

SN5404J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


1994 

MB74LS05 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

90d 

SN7404J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


200 4 

MB74LS05M 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

91 d 

SN7404N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


201 d 

MIC5405AJ 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

92d 

SN29016J 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


202d 

MIC5405J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

93d 

SN29016N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


203d 

MIC5406J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

94d 

TL7404N 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


204d 

MIC5416J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

95d 

UPB74H04C 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


205d 

MIC7405AJ 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

96d 

UPB74S04D 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


206d 

MIC7405AN 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

97d 

UPB7404C 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


207d 

MIC7405J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

984 

ZN5404E 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


208d 

MIC7405N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

994 

ZN7404E 

74-04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


209d 

MIC7406J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1004 

DM54ALS04AJ 

74-04N 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


21 Od 

MIC7406N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1014 

DM54ALS1004J 

74-04N 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


21 Id 

MIC7416J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1024 

DM54AS04J 

74-04N 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


212d 

MIC7416N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1034 

DM54AS1004AJ 

74-04N 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


213d 

N8T94A 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1044 

DM54LS04J 

74-04N 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


2144 

N8T94F 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1054 

DM74ALS04AJ 

74-04N 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


2154 

N8T94N 

74-05N 

TTL 

DIP 

NV 

OC 

6 

1064 

DM74ALS04AN 

74-04N 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


2164 

N74H05F 

74-05N 

TTL 

DIP 

NV 

OC 

6 

1074 

DM74ALS1004J 

74-04N 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


2174 

N74H05N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1084 

DM74ALS1004N 

74-04N 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


2184 

N74LS05F 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1094 

DM74AS04J 

74-04N 

hrrt 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


2194 

N74LS05N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1104 

DM74AS04N 

74-04N 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 


2204 

N74S05F 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 
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19. LC 

»GIC 

BUF 

FER 

S/DRIVERS 

In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
(4)Loo.lno.Code (5)0utput Code (6)Tvoe No. 

LINE 

No. 

£] 

TYPE 

NUMBER 

13 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

I 

| 

CKT 

PEF 

PKG 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

a 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

LOG. 

CODE 

a 

0 c 

U 0 
T D 

P E 

CKT 

PER 

PKG 

14 

N74S05N 

74-05N 

TTL 

UiP “ 


"•T4J 

■91 

111d 

SN7407J 

74-07N ' 

TTL 

DIF 

NINV 

OC 

6 

24 

N7405F 

74-05N 

TTL 

DIP 

irtm 

'•'•9 

Efl 

112d 

SN7407N 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

3# 

N7405N 

74-05N 

TTL 

DIP 

n 


B9I 

113d 

SN7417J 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

4^ 

N7406F 

74-05N 

TTL 

DIP 

mm 

OC 

6 

114d 

SN7417N 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

54 

N7406N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

115d 

TL7407N 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

6f 

N7416F 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

116d 

TL7417N 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

7# 

N7416N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1174 

M53207P 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

8^ 

RS74ALS05 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1184 

M53217P 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 


RS74LS05 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

119d 

MC5407L 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

10* 

RS7406 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

120d 

MC5417L 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

11 ♦ 

RS7416 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

121d 

MC7407L 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

12» 

S8T94F 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

122d 

MC7407P 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

13# 

S54H05F 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

123d 

MC7417L 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

144 

S54LS05F 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

124d 

MC7417P 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

154 

S54S05F 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

125d 

SFC407E 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

16^ 

S5405F 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

126d 

SFC407EM 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

174 

S5406F 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

127d 

SFC407ET 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

184 

S5416F 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

128d 

SFC407JM 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

19d 

SMC7405N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

129d 

SFC407KM 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

20d 

SMC7406N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

130d 

SFC417E 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

21 T 

SN54ALS05AJ 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

131 d 

SFC417EM 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

22d 

SN54H05J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

132d 

SFC417ET 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

23d 

SN54S05J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

133d 

SFC417JM 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

24 t 

SN74ALS05AN 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

134d 

SFC417KM 

74-07N 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

25d 

SN74H05J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1354 

M74ALS1008P 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

4 


QM7/iwnt;w 

•7A ACM 

TTL 

u \r 

IIN V 

uo 

D 

1 JOT 

SN 1 4ALt>l UU8AN 

74-08 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

4 

27d 

SN74S05J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1377 

SN74ALS1008AD 

74-08 

TTL 

FLAT P 

AND 

TP 

4 

28d 

SN74S05N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1384 

DM54ALS1008AJ 

74-08N 

TTL 

FLAT P 

AND 

TP 

4 

29d 

SN5405J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1394 

DM54AS1008AJ 

74-08N 

TTL 

FLAT P 

AND 

TP 

4 

30d 

SN5406J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1404 

DM74ALS1008AJ 

74-08N 

TTL 

FLAT P 

AND 

TP 

4 

31d 

SN5416J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1414 

DM74ALS1008AN 

74-08N 

TTL 

FLAT P 

AND 

TP 

4 

32d 

SN7405J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1424 

DM74AS1008AJ 

74-08N 

TTL 

FLAT P 

AND 

TP 

4 

33d 

SN7405N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1434 

3M74AS1008AN 

74-08N 

TTL 

FLAT P 

AND 

TP 

4 

34d 

SN7406J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1444 

M74ALS1010P 

74-10 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

3 

35d 

SN7406N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1454 

^74ALS1011P 

74-11 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

3 

36d 

SN7416J 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1464 

HD74HC125P 

74-125 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

37 ♦ 

SN7416N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1474 

tfC54HC125J(A) 

74-125 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

38d 

TL7405N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1484 

VC74HC125J(A) 

74-125 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

39d 

TL7406N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1494 

\4C74HC125N(A1 

74-125 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

40d 

TL7416N 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

150d 

SP74HC125J 

74-125 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

41d 

UPB7405C 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

151 d 

SP74HC125N 

74-125 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

42# 

ZN5405E 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

1524 

UPD74HC125C 

74-125 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

43 ♦ 

ZN7405E 

74-05N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

153y 

HD74HC125FP 

74-125 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

44# 

DM54ALS05AJ 

74-05N 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

1544 

DN74LS125AP1 

74-125 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

45 ♦ 

DM54ALS1005J 

74-05N 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

1557 

HD74LS125AG 

74-125 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

46 ♦ 

DM54LS05J 

74-05N 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

1564 

HD74LS125AP 

74-125 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

47 ♦ 

DM74ALS05AJ 

74-05N 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

1574 

S54LS125AF 

74-125 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

48# 

DM74ALS05AN 

74-05N 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

1584 

SN54LS125AJ 

74-125 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

49 ♦ 

DM74ALS1005J 

74-05N 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

1594 

SN74LS125AJ 

74-125 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

50 ♦ 

DM74ALS1005N 

74-05N 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

1604 

SN74LS125AN 

74-125 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

51 ♦ 

DM74LS05N 

74-05N 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

161 4 

DN74LS125AP4 

74-125 

TTL 

r LAT P 

NINV 

TS 

4 

52 ▼ 

SN74ALS05AD 

74-05N 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

1624 

N74LS125AD 

74-125 

TTL 

r LAT P 

NINV 

TS 

4 

53d 

M5S005P 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1637 

74HC125N 

74-125N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

54 ♦ 

M53205P 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1647 

74HCT125N 

74-125N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

55 ♦ 

M53216P 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1654 

CD54HC125F 

74-125N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

56d 

MC5405L 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1664 

CD54HCT125F 

74-125N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

57d 

MC5406L 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

167 4 

CD74HC125E 

74-125N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

58d 

MC5416L 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1684 

CD74HCT125E 

74-125N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

59d 

MC7405L 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1697 

HD74HCT125P 

74-125N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

60d 

MC7405P 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1704 

PC54HC125D(A) 

74-125N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

61d 

MC7406L 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

171 4 

PC54HCT125D(A) 

74-125N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

62d 

MC7406P 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1724 

PC74HC125D(A) 

74-125N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

63d 

MC7416L 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1734 

PC74HC125P(A) 

74-125N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

64d 

MC7416P 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1744 

PC74HCT125D(A) 

74-125N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

65d 

SFC405E 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1754 

PC74HCT125P(A) 

74-125N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

66d 

SFC405EM 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1767 

SN54HC125J 

74-125N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

67d 

SFC405ET 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1777 

SN74HC125N 

74-125N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 

68d 

SFC405JM 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1787 

74HC125D 

74-125N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

69d 

SFC405KM 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1797 

74HCT125D 

74-125N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

70d 

SFC405LSE 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1804 

CD74HC125M 

74-125N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

71d 

SFC405LSEM 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

181 4 

CD74HCT125M 

74-125N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

72d 

SFC405SE 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1827 

HD74HCT125FP 

74-125N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

73d 

SFC405SJM 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1834 

PC74HC125T(A) 

74-125N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

74d 

SFC405SKM 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1844 

PC74HCT125T (A) 

74-125N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 

75d 

SFC406E 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

185d 

SN74125J 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TP 

4 

76d 

SFC406EM 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1864 

54LS125ADM 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

77d 

SFC406ET 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

187d 

54LS125DM 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

78d 

SFC406JM 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

188d 

54LS125J 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

79d 

SFC406KM 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1894 

74LS125ADC 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

80d 

SFC416E 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

190 4 

74LS125APC 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

81d 

SFC416EM 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

191 d 

74LS125DC 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

82d 

SFC416ET 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

192d 

74LS125J 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

83d 

SFC416JM 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

193d 

74LS125PC 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

84d 

SFC416KM 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1944 

54125DM 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

85d 

TG54S05J 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1954 

74125DC 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

86d 

TG74S05J 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

1964 

74125PC 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

874 

M53206P 

74-05N 

TTL 

TO-116 

INV 

RP 

6 

1974 

DM54LS125AJ 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

884 

N7407D 

74-07 

TTL 

FLAT P 

NINV 

OC 

6 

1984 

DM54LS125AN 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

89 ♦ 

N7417D 

74-07 

TTL 

FLAT P 

NINV 

OC 

6 

1994 

DM54125J 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

90# 

5407DM 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

2004 

DM54125N 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

91 ♦ 

5417DM 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

201 4 

DM74125J 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

92 ♦ 

7407DC 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

202 4 

DM74125N 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

934 

7407PC 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

203 4 

M74LS125AP 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

94 ♦ 

7417DC 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

204d 

M74LS125P 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

95# 

7417PC 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

205 4 

MB74LS125A 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

96d 

MIC5407J 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

2064 

MB74LS125AM 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

97d 

MIC5417J 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

2074 

N74LS125F 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

98d 

MIC7407J 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

208 4 

N74LS125N 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

99d 

MIC7407N 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

209 4 

N74125F 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

lOOd 

MIC7417J 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

2104 

N74125N 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

101d 

MIC7417N 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

2114 

S54LS125F 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

1024 

N7407F 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

2124 

S54125F 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

. 4 

1034 

N7407N 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

213d 

SN54LS125J 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

1044 

N7417F 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

214d 

SN74LS125J 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

1054 

N7417N 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

215d 

SN74LS125N 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

1064 

S5407F 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

216d 

SN54125J 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

1074 

S5417F 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

217d 

SN54425J 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

108d 

SMC7407N 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

218d 

SN74125N 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

109d 

SN5407J 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

219d 

SN74425J 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

110d 

SN5417J 

74-07N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

220d 

SN74425N 

74-125N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 
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19. LC 

IGIC 

BUF 

FERS/C 

)RIVERS 

In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pk 
(4)Loa.lnD.Code (5)Outout Code (6)Tvr 

g-Type 
>e No. 

LINE 

B 

TYPE 

I] 

FUNCTIONAL 

[2j 

E 

PACKAGE 

EOG. 

rc 

CKT 


LINE 

ej 

TYPE 

JJ 

Functional 

2j 

3J 

PACKAGE 

TOG. 

TT C 

CKT 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

CODE 

U 0 

PEF 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

CODE 

U O 

PER 



NUMBER 




T D 

P E 

PKG 




NUMBER 




T D 

P E 

PKG 

14 

M53325P 

74-1 25N H 

TlL 

TO-116 

NHV 

Is 

4 


111 ♦ 

S5440F 

74-13N " 

TTL 

T3TF 

nand 

IP 

2 

2* 

HD74HC126P 

74-126 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


1124 

SN54ALS40J(A) 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

3* 

MC54HC126J(A) 

74-126 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


113d 

SN54H40J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

44 

MC74HC126J(A) 

74-126 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


114 ♦ 

SN74ALS40J(A) 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

5* 

MC74HC126N(A) 

74-126 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


115d 

SN74H40J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

6d 

SP74HC126J 

74-126 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


116d 

SN74H40N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

7d 

SP74HC126N 

74-126 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


117d 

SN74S40J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

8y 

HD74HC126FP 

74-126 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 


118d 

SN74S40N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

9y 

HD74LS126AG 

74-126 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


119d 

SN5440J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

10* 

HD74LS126AP 

74-126 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


120d 

SN7440J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

IlY 

N74F126N 

74-126 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


121 d 

SN7440N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

12^ 

S54LS126AF 

74-126 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


122d 

SN29009J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

13* 

SN54LS126AJ 

74-126 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


123d 

SN29009N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

14f 

SN74LS126AJ 

74-126 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


124d 

UPB74H40C 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

15f 

SN74LS126AN 

74-126 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


125d 

UPB7440C 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

16y 

N74F126D 

74-126 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 


126* 

DM54ALS40AJ 

74-13N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 

17y 

74HC126N 

74-126N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


127 ♦ 

DM74ALS40AJ 

74-13N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 

18y 

74HCT126N 

74-126N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


128 ♦ 

DM74ALS40AN 

74-13N 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 

19t 

CD74HC126E 

74-126N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


1294 

SN74ALS40N(A) 

74-13N 

TTL 

OTHER 

NAND 

TP 

2 

20 y 

CD74HC126M 

74-126N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


130r 

M53240P 

74-13N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

21 ▼ 

CD74HCT126E 

74-126N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


131 d 

SFC440E 

74-13N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

22 y 

CD74HCT126M 

74-126N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


132d 

SFC440EM 

74-13N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

23 y 

HD74HCT126P 

74-126N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


133d 

SFC440ET 

74-13N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

244 

PC54HC126D(A) 

74-126N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


134d 

SFC440HE 

74-13N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

254 

PC54HCT126D(A) 

74-126N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


135d 

SFC440HEM 

74-13N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

264 

PC74HC126D(A) 

74-126N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


136d 

SFC440HJM 

74-13N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

27 ♦ 

PC74HC126P(A) 

74-126N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


137d 

SFC440HKM 

74-13N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

284 

PC74HCT126D(A) 

74-126N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


138d 

SFC440JM 

74-13N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

29 ♦ 

PC74HCT126P(A) 

74-126N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


139d 

SFC440KM 

74-13N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

30 r 

SN54HC126J 

74-126N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


140d 

SFC440LSE 

74-13N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

31 Y 

SN74HC126N 

74-126N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


141 d 

SFC440LSEM 

74-13N 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

32 t 

74HC126D 

74-126N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 


142* 

DM54ALS14J 

74-14N 

ISL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 

33 t 

74HCT126D 

74-126N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 


1434 

DM74ALS14N 

74-14N 

ISL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 

34 ▼ 

HD74HCT126FP 

74-126N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 


144 y 

DM74AS1804N 

74-1804 

TTL 

DIP 

NAND 


6 

35# 

PC74HC126T(A) 

74-126N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 


145t 

SN74ALS1804AN 

74-1804 

TTL 

DIP 

NAND 


6 

36# 

PC74HCT126T (A) 

74-126N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 


146t 

SN74AS1804N 

74-1804 

TTL 

DIP 

NAND 


6 

37d 

SN74126J 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TP 

4 


147y 

SN74ALS1804ADW 

74-1804 

TTL 

FLAT P 

NAND 


6 

38d 

SN74126N 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TP 

4 


148y 

DM74AS1805N 

74-1805 

TTL 

DIP 

NOR 


6 

39# 

54LS126DM 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


149y 

SN74ALS1805AN 

74-1805 

TTL 

DIP 

NOR 


6 

40d 

54LS126J 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


1 50y 

SN74AS1805N 

74-1805 

TTL 

DIP 

NOR 


6 

41 ♦ 

74LS126DC 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


151 ▼ 

SN74ALS1805ADW 

74-1805 

TTL 

FLAT P 

NOR 


6 

42d 

74LS126J 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


152 ▼ 

DM74AS1808N 

74-1808 

TTL 

DIP 

AND 


6 

434 

74LS126PC 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


153y 

SN74ALS1808AN 

74-1808 

TTL 

DIP 

AND 


6 

44 ♦ 

54126DM 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


154t 

SN74AS1808N 

74-1808 

TTL 

DIP 

AND 


6 

45 ♦ 

74126DC 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


155y 

SN74ALS1808ADW 

74-1808 

TTL 

FLAT P 

AND 


6 

464 

74126PC 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


156y 

DM74AS1832N 

74-1832 

TTL 

DIP 

OR 


6 

47 ♦ 

DM54LS126AJ 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


157y 

SN74ALS1832AN 

74-1832 

TTL 

DIP 

OR 


6 

48 ♦ 

DM74LS126AJ 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


158y 

SN74AS1832N 

74-1832 

TTL 

DIP 

OR 


6 

49 ♦ 

DM74LS126AN 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


159y 

SN74ALS1832ADW 

74-1832 

TTL 

FLAT P 

OR 


6 

50 ♦ 

DM54126J 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


160^ 

DM54ALS28AJ 

74-20N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 

51 ♦ 

DM74126N 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


161 ♦ 

DM74ALS28AJ 

74-20N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 

524 

M74LS126AP 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


1624 

DM74ALS28AN 

74-20N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 

53d 

M74LS126P 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


163* 

M74ALS40P 

74-22 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

544 

N74LS126F 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


164* 

M74ALS1020P 

74-22 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

554 

N74LS126N 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


165# 

M74ALS1032P 

74-32 

TTL 

DIP 

OR 

TP 

4 

56 ♦ 

N74126F 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


166* 

DN74LS33P1 

74-33 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

57 ♦ 

N74126N 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


167y 

M74ALS33P 

74-33 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

584 

S54LS126F 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


1684 

DN74LS33P4 

74-33 

TTL 

FLAT P 

NOR 

OC 

4 

59 ♦ 

S54126F 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


169y 

SN74ALS33AD 

74-33 

TTL 

FLAT P 

NOR 

OC 

4 

60d 

SN54LS126J 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


170d 

SN54ALS33AJ 

74-33 

TTL 

TO-116 

NOR 

OC 

4 

61 d 

SN74LS126J 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


171d 

SN54ALS33J 

74-33 

TTL 

TO-116 

NOR 

OC 

4 

62d 

SN74LS126N 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


172d 

SN74ALS33AN 

74-33 

TTL 

TO-116 

NOR 

OC 

4 

63d 

SN54126J 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


173d 

54LS33J 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

64d 

SN54426J 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


174d 

74LS33J 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

65d 

SN74426J 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


175y 

MB74LS33 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

66d 

SN74426N 

74-126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 

_ 

176 y 

MB74LS33M 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

67 ♦ 

M53326P 

74-126N 

TTL 

TO-116 

NINV 

TS 

4 


177d 

MIC5433AJ 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

68 ♦ 

DN74LS40P1 

74-13 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


178d 

MIC5433J 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

694 

SN54LS40J 

74-13 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


179d 

MIC7433AJ 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

70 ▼ 

SN74LS40J 

74-13 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


180d 

MIC7433AN 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

71 Y 

SN74LS40N 

74-13 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


181 d 

MIC7433J 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

724 

ZN5440J 

74-13 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


182d 

MIC7433N 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

73 t 

ZN7440E 

74-13 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 

_ 

183 ♦ 

N74LS33F 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

74 ♦ 

ZN7440J 

74-13 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


1844 

N74LS33N 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

75 ♦ 

DN74LS40P4 

74-13 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 


185* 

N7433F 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

76 y 

SN74ALS40AD 

74-13 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 


186* 

N7433N 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

776 

SN54ALS40AJ 

74-13 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 


187* 

RS74ALS33 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

78d 

SN74ALS40AN 

74-13 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

_ 

1884 

RS74LS33 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

79 ♦ 

54H40DM 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


189* 

S54LS33F 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

80 ♦ 

54LS40DM 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


1904 

S5433F 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

81 d 

54LS40J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


191 ♦ 

SN54LS33J 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

82 ♦ 

54S40DM 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


192y 

SN74LS33J 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

83 ♦ 

74H40DC 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


193y 

SN74LS33N 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

844 

74H40PC 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


194d 

SN5433J 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

85 ♦ 

74LS40DC 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


195d 

SN7433J 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

86d 

74LS40J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


196d 

SN7433N 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

OC 

4 

87 ♦ 

74LS40PC 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


197# 

RS74ALS28 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

88# 

74S40DC 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


1984 

RS7428 

74-33N 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

894 

74S40PC 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


199d 

SN74ALS33N 

74-33N 

TTL 

TO-116 

NOR 

OC 

4 

904 

5440DM 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2004 

CD54HCT365F 

74-365 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

914 

7440DC 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2014 

CD74HCT365E 

74-365 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

924 

7440PC 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2024 

MM54HC365J 

74-365 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

93d 

GFB7440D 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2034 

MM74HC365J 

74-365 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

944 

M74LS40P 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2044 

MM74HC365N 

74-365 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

95 ▼ 

MB74LS40 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


205d 

SP74HC365J 

74-365 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

96 ▼ 

MB74LS40M 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


206d 

SP74HC365N 

74-365 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

97d 

MIC5440J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


207 

TC74HC365P(A) 

74-365 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

98d 

MIC7440J 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2084 

UPD74HC365C 

74-365 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

99d 

MIC7440N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


209 y 

CD74HCT365M 

74-365 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

1004 

N74H40F 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2104 

74F365DC(A) 

74-365 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1014 

N74H40N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2114 

74F365PC(A) 

74-365 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1024 

N74LS40F 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2124 

74F365SDC(A) 

74-365 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1034 

N74LS40N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2134 

74F365SPC(A) 

74-365 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1044 

N74S40F 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2144 

MC6885L 

74-365 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1054 

N74S40N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2154 

MC6885P 

74-365 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1064 

N7440F 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2164 

MC6887L 

74-365 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1074 

N7440N 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2174 

MC6887P 

74-365 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1084 

S54H40F 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2184 

N74F365N(A) 

74-365 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1094 

S54LS40F 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


219 

74F365SC(A) 

74-365 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

1104 

S54S40F 

74-13N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


2204 

N74F365D(A) 

74-365 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 
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19. LO 

IGIC SUFI 

FERS/DRIVERS 

In Order of (1)FEM! No. (2)Tech (3)Pk 
(4ILoo.lno.Code (5K)utout Code f6)Tvc 

g.Type 
e No. 

LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

B 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

9 

■ 

LOG. 

CODE 

5J 

0 c 

U 0 
T D 

P E 

CKT 

PEF 

PKG 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

B 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

LOG. 

CODE 

a 

0 C 
U O 
T D 

P E 

CKT 

PER 

PKG 

If 

N74LS365AD 

74-365 

luh 

FLAT P 

NINV 

Is 

6 

Ill ♦ 


74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

IS 

6 

2 

74F365L1 C(A) 

74-365 


LLC 

NINV 

TS 

6 

112d 

54LS366DC 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

3 

74F365QC(A1 

74-365 

S3 

LLC 

NINV 

TS 

6 

113d 

54LS366DM 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

4y 

74HC365N 

74-365N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

114d 

54LS366PC 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

5t 

74HCT365N 

74-365N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1154 

74LS366ADC 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

6f 

CD54HC365F 

74-365N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

116f 

74LS366APC 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

7f 

CD74HC365E 

74-365N 


DIP 

NINV 

TS 

6 

117d 


74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

8f 

MM70C95J 

74-365N 


DIP 

NINV 

TS 

6 

118d 


74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

9f 

MM80C95J 

74-365N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

119 ♦ 

DM54LS366AJ 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

10f 

MM80C95N 

74-365N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

120f 

DM54LS366AN 1 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

Ilf 

PC54HC365D(A) 

74-365N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

121 f 

DM74LS366AJ 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

12f 

PC54HCT365D(A) 

74-365N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

122f 

DM74LS366AN 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

13f 

PC74HC365D(A) 

74-365N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

123f 

DM54366J 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

14f 

PC74HC365P(A) 

74-365N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

124f 

DM54366N 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

154 

PC74HCT365D(A) 

74-365N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1254 

DM74366J 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

164 

PC74HCT365P(A) 

74-365N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

126f 

DM74366N 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

17t 

SN54HC365J 

74-365N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

127d 

M74LS366P 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

184 

TC40H365P 

74-365N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

128f 

MB74LS366A 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

19t 

74HC365D 

74-365N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 


129f 

MB74LS366AM 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

20 ▼ 

74HCT365D 

74-365N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

130f 

MC8T96L 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

21 ▼ 

CD74HC365M 

74-365N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

131 f 

MC8T96P 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

224 

PC74HC365T (A) 

74-365N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

132d 

N8T96B 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

234 

PC74HCT365T (A) 

74-365N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

133y 

N8T96F 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

244 

54LS365ADM 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

134t 

N8T96N 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

25d 

54LS365J 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

135f 

N74LS366AF 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

264 

74LS365ADC 


TTI 

mo_ 

MIMW 


<J 

IOOT 

N74L3366AN 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

274 

74LS365APC 

74-365N 

TTL 

DIP 

nInv 

TS 

6 

137 f 

N74366AF 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

28d 

74LS365J 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

138# 

N74366AN 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

294 

DM54LS365AJ 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

139f 

RS74LS366 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

304 

DM54LS365AN 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

140f 

S8T96F 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

314 

DM74LS365AJ 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

141 ♦ 

S54LS366AF 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

324 

DM74LS365AN 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

142f 

S54366AF 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

334 

DM54365J 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

143f 

SN54LS366AJ 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

344 

DM54365N 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

144d 

SN54LS366J 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

354 

DM74365J 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

145f 

SN74LS366AJ 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

364 

DM74365N 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

146f 

SN74LS366AN 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

37d 

M74LS365P 1 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

147d 

SN74LS366J 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

384 

MB74LS365A 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

148d 

SN74LS366N 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

394 

MB74LS365AM 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

149d 

SN54366AJ 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

404 

MC8T95L 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

150d 

SN54366J 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

414 

MC8T95P 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

151 d 

SN74366AJ 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

42d 

N8T95B 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

152d 

SN74366AN 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

43 ▼ 

N8T95F 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

153d 

SN74366J 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

44 ▼ 

N8T95N 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

154d 

SN74366N 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

454 

N74LS365AF 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

155d 

XC8T96L 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

464 

N74LS365AN 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

156d 

XC8T96P 

74-366N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

474 

N74365AF 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

157t 

SN74LS366AD 

74-366N 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

484 

RS74LS365 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

158f 

HD74HC367P 

74-367 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

494 

RS74365 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

159f 

LC74HC367 

74-367 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

504 

S8T95F 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

160 ♦ 

MM54HC367J 

74-367 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

514 

S54LS365AF 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

161 ♦ 

MM74HC367J 

74-367 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

524 

S54365AF 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

162f 

MM74HC367N 

74-367 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

534 

SN54LS365AJ 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

163f 

MN4503B 

74-367 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

54d 

SN54LS365J 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

164 

TC74HC367PIA) 

74-367 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

554 

SN74LS365AJ 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

165f 

UPD74HC367C 

74-367 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

564 

SN74LS365AN 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

166d 

UPD4503BC 

74-367 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

57d 

SN74LS365J 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

167f 

HD74HC367FP(A) 

74-367 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

58d 

SN74LS365N 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

168f 

MN4503BS 

74-367 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

59d 

SN54365AJ 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

169f 

74F367DC(A) 

74-367 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

60d 

SN54365J 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

170f 

74F367PC(A) 

74-367 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

61 d 

SN74365AJ 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

171 f 

74F367SDC(A) 

74-367 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

62d 

SN74365AN 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

172f 

74F367SPC(A) 

74-367 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

63d 

SN74365J 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

173f 

N8T97D 

74-367 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

64d 

SN74365N 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

174# 

N74F367N(A) 

74-367 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

65d 

XC8T95L 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

175f 

74F367SC(A) 

74-367 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

66d 

XC8T95P 

74-365N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 

176f 

N74F367DIA1 

74-367 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

67 ▼ 

SN74LS365AD 

74-365N 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

177# 

N74LS367AD 

74-367 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 

684 

HD74HC366P 

74-366 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

178f 

74F367L1C(A) 

74-367 

TTL 

LLC 

NINV 

TS 

6 

694 

MM54HC366J 

74-366 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

179f 

74F367QC(A) 

74-367 

TTL 

LLC 

NINV 

TS 

6 

704 

MM74HC366J 

74-366 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

180t 

74HC367N 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

714 

MM74HC366N 

74-366 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

181 ▼ 

74HCT367N 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

72 

TC74HC366P(A) 

74-366 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

182f 

40097BDC 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

734 

UPD74HC366C 

74-366 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

183f 

40097BDM 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

744 

HD74HC366FP(A) 

74-366 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

184f 

40097BPC 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

754 

74F366DC 

74-366 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

185f 

CD54HC367F 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

764 

74F366PC 

74-366 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

186f 

CD54HCT367F 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

774 

74F366SDC 

74-366 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

187f 

CD74HC367E 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

784 

74F366SPC 

74-366 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

188f 

CD74HCT367E 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

794 

MC6886L 

74-366 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

189 

CD4503BD 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

804 

MC6886P 

74-366 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

190 

CD4503BE 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

814 

MC6888L 

74-366 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

191 

CD4503BF 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

824 

MC6888P 

74-366 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

192f 

HEF40097BD 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

834 

N74F366N(A) 

74-366 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

193f 

HEF40097BP 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

84 

74F366SC 

74-366 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

194f 

HEF40097P 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

854 

N74F366D(A) 

74-366 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

195f 

M4503BP 

74-367N 

CMS 

Dip 

NINV 

TS 

6 

864 

74F366L1C 

74-366 

TTL 

LLC 

INV 

TS 

6 

196f 

MC14503BAL 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

87 

74F366QC 

74-366 

TTL 

LLC 

INV 

TS 

6 

197t 

MC14503BALD 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

88 ▼ 

74HC366N 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

198y 

MC14503BALDS 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

89 t 

74HCT366N 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

199t 

MC14503BALS 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

904 

CD54HC366F 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

200 ♦ 

MC14503BCL 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

914 

CD54HCT366F 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

201 ▼ 

MC14503BCLD 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

924 

CD74HC366E 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

202 ▼ 

MC14503BCLDS 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

934 

CD74HCT366E 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

203 ▼ 

MC14503BCLS 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

944 

MM70C96J 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

204 ♦ 

MC14503BCP 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

954 

MM80C96J 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

205 ▼ 

MCI 4503BCPD 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

964 

MM80C96N 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

206 ▼ 

MC14503BCPDS 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

974 

PC54HC366D(A) 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

207 y 

MC14503BCPS 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

984 

PC54HCT366D(A) 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

208 y 

MC14503BD 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

994 

PC7 4HC366D( AI 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

209 ♦ 

MM70C97J 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1004 

PC74HC366P(A) 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

210* 

MM80C97J 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1014 

PC74HCT366D(A) 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

211 f 

MM80C97N 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1024 

PC74HCT366P(A) 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

212f 

PC54HC367DIA) 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

103t 

SN54HC366J 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

213f 

PC54HCT367D(A) 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1044 

TC40H366P 

74-366N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 

214f 

PC74HC367D(A) 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

105y 

74HC366D 

74-366N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

215f 

PC74HC367P(AI 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

106y 

74HCT366D 

74-366N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

2164 

PC74HCT367D(A) 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

107t 

CD74HC366M 

74-366N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

2174 

PC74HCT367P(A) 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

108y 

CD74HCT366M 

74-366N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

2184 

RS74HC367 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1094 

PC74HC366T (A) 

74-366N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

219t 

SN54HC367J 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 

1104 

PC74HCT366T (A) 

74-366N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

2204 

TC40H367P 

74-367N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 


OAi n A T A SYMBOLS AND CODES « Ai 

U.A. I .A. EXPLAINED IN INTERPRETER 241. 






19. LC 

IGIC 

BUF 

FER 

S/DRIVERS 

In Order of (1)FEMI No. 
(4)Loa.lno.Code (5)0utput 

(2)Tech (3)Pt 
Code (6VTvi 

9-Type 
>e No. 

LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

ig 

3] 

'PACKAGE 

TYPE 


| 

CKT 

PEF 

PKG 

1 

LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

lU 

^FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

iU 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

eog. 

CODE 

O C 
U O 
T D 

P E 

CKT 

PER 

PKG 

14 

TC5012BP “ 

74-367N 

-Mum 


Ml 


6 


111 ♦ 


izigfiiTyjBl 1 

im 

DTP “ ^ 

usvmm 

TS 

6 

2r 

74HC367D 

74-367N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 


112 ♦ 

74LS368APC 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

3 ▼ 

74HCT367D 

74-367N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 


113d 

74LS368DC 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

4t 

CD74HC367M 

74-367N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 


114d 

74LS368J 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

5y 

CD74HCT367M 

74-367N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 


115d 

74LS368PC 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

64 

HEF40097BT 

74-367N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 


1 1 6 ♦ 

DM54LS368AJ 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

74 

PC74HC367T (A) 

74-367N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 


117# 

DM54LS368AN 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

84 

PC74 HCT367T( A) 

74-367N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 


118 ♦ 

DM74LS368AJ 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

94 

54LS367ADM 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


119f 

DM74LS368AN 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

lOd 

54LS367DM 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


120# 

DM80L98N 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

lid 

54LS367J 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


121 ♦ 

DM54368J 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

124 

74LS367ADC 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


122# 

DM54368N 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

134 

74LS367APC 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


123* 

DM74368J 

74-368N 

TTL 

"DIP 

INV 

TS 

6 

14d 

74LS367DC 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


1244 

DM74368N 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

15d 

74LS367J 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


125d 

M74LS368P 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

16d 

74LS367PC 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


1264 

MB74LS368A 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

174 

DM54LS367AJ 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


1274 

MB74LS368AM 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

184 

DM54LS367AN 

74-367 N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


1284 

MC8T98L 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

194 

DM74LS367AJ 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


1294 

MC8T98P 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

204 

DM74LS367AN 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


130d 

N8T98B 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

214 

DM54367J 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


131 ▼ 

N8T98F 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

224 

DM54367N 

74-367 N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


132y 

N8T98N 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

23 4 

DM74367J 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


1334 

N74LS368AF 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

244 

DM74367N 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


1344 

N74LS368AN 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

25d 

M74LS367P 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


1354 

N74368AF 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

264 

MB74LS367A 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


1364 

N74368AN 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

274 

MB74LS367AM 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


1374 

RS74LS368 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

284 

MC8T97L 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


1384 

S8T98F 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

294 

MC8T97P 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


1394 

S54LS368AF 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

30d 

N8T97B 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


1404 

S54368AF 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

31 y 

N8T97F 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


141 4 

SN54LS368AJ 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

32 t 

N8T97N 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


142d 

SN54LS368J 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

334 

N74LS367AF 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


1434 

SN74LS368AJ 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

344 

N74LS367AN 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


1444 

SN74LS368AN 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

354 

N74367AF 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


145d 

SN74LS368J 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

364 

N74367AN 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


146d 

SN74LS368N 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

374 

RS74LS367 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


147d 

SN54368AJ 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

384 

RS74367 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


148d 

SN54368J 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

394 

S8T97F 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


149d 

SN74368AJ 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

404 

S54LS367AF 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


150d 

SN74368AN 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

414 

S54367AF 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


151 d 

SN74368J 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

424 

SN54LS367AJ 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


152d 

SN74368N 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

43d 

SN54LS367J 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


153d 

XC8T98L 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

444 

SN74LS367AJ 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


154d 

XC8T98P 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 

454 

SN74LS367AN 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


155y 

SN74LS368AD 

74-368N 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 

46d 

SN74LS367J 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


156y 

N74F455N 

74-455 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

2 

47d 

SN74LS367N 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


157 ▼ 

N74F455D 

74-455 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

2 

48d 

SN54367AJ 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


158 ▼ 

N74F456N 

74-456 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

2 

49d 

SN54367J 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


159 ▼ 

N74F456D 

74-456 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

2 

50d 

SN74367AJ 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


160y 

SN74AS1000AN 

74ALS1000 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

51d 

SN74367AN 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


161 ▼ 

SN74ALS1000AD 

74ALS1000 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

52d 

SN74367J 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


162y 

SN74AS1000AD 

74ALS1000 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

4 

53d 

SN74367N 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


163d 

SN54ALS1000AJ 

74ALS1000 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

54d 

XC8T97L 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


164d 

SN54ALS1000J 

74ALS1000 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

55d 

XC8T97P 

74-367N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

6 


165d 

SN54AS1000J 

74ALS1000 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

56 y 

SN74LS367AD 

74-367N 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 


1664 

SN74ALS1000AN 

74ALS1000 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

574 

HD74HC368P 

74-368 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


167d 

SN74ALS1000N 

74ALS1000 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

584 

MM54HC368J 

74-368 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


168d 

SN74AS1000N 

74ALS1000 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

4 

594 

MM74HC368J 

74-368 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


169y 

SN74ALS1002AD 

74ALS1002 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 

604 

MM74HC368N 

74-368 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


170d 

SN54ALS1002J 

74ALS1002 

TTL 

TO-116 

NOR 


4 

614 

MN40098B 

74-368 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


171 d 

SN54ALS1002AJ 

74ALS1002 

TTL 

TO-116 

NOR 

TP 

4 

62 y 

SN54HC368J 

74-368 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


1724 

SN74ALS1002AN 

74ALS1002 

TTL 

TO-116 

NOR 

TP 

4 

63 

TC74HC368P(A) 

74-368 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


173d 

SN74ALS1002N 

74ALS1002 

TTL 

TO-116 

NOR 

TP 

4 

644 

UPD74HC368C 

74-368 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


174t 

SN74ALS1003AD 

74ALS1003 

TTL 

FLAT P 

NAND 

OC 

4 

65d 

HD74HC368FP(A) 

74-368 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


175d 

SN54ALS1003AJ 

74ALS1003 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

66 

MN40098BS 

74-368 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


176d 

SN54ALS1003J 

74ALS1003 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

674 

74F368DC 

74-368 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 


1774 

SN74ALS1003AN 

74ALS1003 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

684 

74F368PC 

74-368 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 


178d 

SN74ALS1003N 

74ALS1003 

TTL 

TO-116 

NAND 

OC 

4 

694 

74F368SDC 

74-368 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 


1794 

M74ALS1004P 

74ALS1004 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 

704 

74F368SPC 

74-368 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 


180y 

SN54AS1004AJ 

74ALS1004 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 

714 

N8T98D 

74-368 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 


181 y 

SN74AS1004AN 

74ALS1004 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 

724 

N74F368N(A) 

74-368 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 


182d 

SN74AS1004FN 

74ALS1004 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 

73 

74F368SC 

74-368 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


183 y 

SN74ALS1004D 

74ALS1004 

TTL 

"FLAT P 

INV 

TP 

6 

744 

N74F368D(A) 

74-368 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


184y 

SN74AS1004AD 

74ALS1004 

TTL 

FLAT P 

INV 

TP 

6 

754 

N74LS368AD 

74-368 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


185d 

SN54ALS1004J 

74ALS1004 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

76 

74F368L1C 

74-368 

TTL 

LLC 

INV 

TS 

6 


186d 

SN54AS1004J 

74ALS1004 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

77 

74F368QC 

74-368 

TTL 

LLC 

INV 

TS 

6 


1874 

SN74ALS1004N 

74ALS1004 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

78 t 

74HC368N 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


188d 

SN74AS1004N 

74ALS1004 

TTL 

TO-116 

INV 

TP 

6 

79 y 

74HCT368N 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


1894 

M74ALS1005P 

74ALS1005 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

6 

804 

40098BDC 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


190y 

SN74ALS1005D 

74ALS1005 

TTL 

FLAT P 

INV 

OC 

6 

814 

40098BDM 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


191 d 

SN54ALS1005J 

74ALS1005 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

824 

40098BPC 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


192 4 

SN74ALS1005N 

74ALS1005 

TTL 

TO-116 

INV 

OC 

6 

834 

CD54HC368F 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


193y 

SN74AS1008AD 

74ALS1008 

TTL 

FLAT P 

AND 

TP 

4 

844 

CD54HCT368F 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


194d 

SN54ALS1008AJ 

74ALS1008 

TTL 

TO-116 

AND 

TP 

4 

854 

CD74HC368E 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


195d 

SN54ALS1008J 

74ALS1008 

TTL 

TO-116 

AND 

TP 

4 

864 

CD74HCT368E 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


196d 

SN54AS1008J 

74ALS1008 

TTL 

TO-116 

AND 

TP 

4 

874 

HEF40098BD 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


1974 

SN74AS1008AN 

74ALS1008 

TTL 

TO-116 

AND 

TP 

4 

884 

HEF40098BP 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


198d 

SN74AS1008N 

74ALS1008 

TTL 

TO-116 

AND 

TP 

4 

894 

HEF40098P 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


199y 

SN74ALS1010AD 

74ALS1010 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

3 

904 

MM70C98J 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


2004 

SN54ALS1010AJ 

74ALS1010 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

3 

914 

MM80C98J 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


201 d 

SN54ALS1010J 

74ALS1010 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

3 

924 

MM80C98N 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


202 4 

SN74ALS1010AN 

74ALS1010 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

3 

934 

PC54HC368D(A) 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


203d 

SN74ALS1010N 

74ALS1010 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

3 

944 

PC54HCT368D(A) 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


204 y 

SN74ALS1011AD 

74ALS1011 

TTL 

FLAT P 

AND 

TP 

3 

954 

PC74HC368D(A) 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


205d 

SN54ALS1011AJ 

74ALS1011 

TTL 

TO-116 

AND 

TP 

3 

964 

PC74HC368P(A) 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


206d 

SN54ALS1011J 

74ALS1011 

TTL 

TO-116 

AND 

TP 

3 

974 

PC74HCT368D(A) 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


207 4 

SN74ALS1011 AN 

74ALS1011 

TTL 

TO-116 

AND 

TP 

3 

984 

PC74HCT368P(A) 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


208d 

SN74ALS1011N 

74ALS1011 

TTL 

TO-116 

AND 

TP 

3 

994 

RS74HC368 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


209 y 

SN74ALS1020AD 

74ALS1020 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 

1004 

TC40H368P 

74-368N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

6 


21 Od 

SN54ALS1020AJ 1 

74ALS1020 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

101 y 

74HC368D 

74-368N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


21 Id 

SN54ALS1020J 

74ALS1020 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

102 y 

74HCT368D 

74-368N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


2124 

SN74ALS1020AN 

74ALS1020 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

103y 

CD74HC368M 

74-368N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


213d 

SN74ALS1020N 

74ALS1020 

TTL 

TO-116 

NAND 

TP 

2 

104y 

CD74HCT368M 

74-368N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


214y 

SN54AS1032AJ 

74ALS1032 

TTL 

DIP 

OR 

TP 

4 

1054 

PC74HC368KA) 

74-368N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


215y 

SN74AS1032AN 

74ALS1032 

TTL 

DIP 

OR 

TP 

4 

1064 

PC74HCT368T(A) 

74-368N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

6 


216y 

SN74ALS1032AD 

74ALS1032 

TTL 

FLAT P 

OR 

TP 

4 

1074 

DM70L98J 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 


217y 

SN74AS1032AD 

74ALS1032 

TTL 

FLAT P 

OR 

TP 

4 

1084 

54LS368ADM 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 


218d 

SN54ALS1032A3 

74ALS1032 

TTL 

TO-116 

OR 

TP 

4 

109d 

54LS368DM 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 


219d 

SN54ALS1032J 

74ALS1032 

TTL 

TO-116 

OR 

TP 

4 

110d 

54LS368J 

74-368N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

6 


220d 

SN54AS1032J 

74ALS1032 

TTL 

TO-116 

OR 

TP 

4 
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19. LOGIC BUFFERS/DRIVERS 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 


LINE 

No. 

s 

TYPE 

NUMBER 

D- 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

U 

PACKAGE 

TYPE 

IT” 

LOG. 

CODE 

TC 
U 0 
T D 

P E 

CKT 

PEF 

PKG 

LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

H 

PACKAGE 

TYPE 

tOG. 

CODE 

5j 

0 C 
U 0 
T D 

P E 

CKT 

PER 

PKG 

14 

SN74AL$1032AN 

74ALS1032 

m 

TO-116 

OR 

IP 

4 

111d 

$N74A$802N 1 

74AS802 

TTL 

UTF "t 

mm 

IF 

3 

2d 

SN74ALS1032N 

74ALS1032 

TTL 

TO-116 

OR 

TP 

4 

112 ▼ 

SN74HC804N 

74AS804 

CMS 

DIP 

NAND 

TP 

6 

3d 

SN74AS1032N 

74ALS1032 

TTL 

TO-116 

OR 

TP 

4 

113 ▼ 

SN54ALS804AJ 

74AS804 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

6 

4v 

SN74ALS35AN 

74ALS1034 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

6 

114d 

SN54ALS804J 

74AS804 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

6 

54 

M74ALS1034P 

74ALS1034 

TTL 

DIP 

NINV 

TP 

6 

115d 

SN54AS804AJ 

74AS804 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

6 

6* 

SN54AS1034AJ 

74ALS1034 

TTL 

DIP 

NINV 

TP 

6 

116t 

SN54AS804BJ 

74AS804 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

6 

7t 

SN74ALS34N 

74ALS1034 

TTL 

DIP 

NINV 

TP 

6 

117t 

SN74ALS804AN 

74AS804 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

6 

84 

SN74ALS1034N 

74ALS1034 

TTL 

DIP 

NINV 

TP 

6 

118d 

SN74ALS804N 

74AS804 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

6 


SN74AS34N 

74ALS1034 

TTL 

DIP 

NINV 

TP 

6 

119d 

SN74AS804AN 

74AS804 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

6 

10t 

SN74AS1034AN 

74ALS1034 

TTL 

DIP 

NINV 

TP 

6 

120t 

SN74AS804BN 

74AS804 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

6 

11 ▼ 

SN74ALS35AD 

74ALS1034 

TTL 

FLAT P 

NINV 

OC 

6 

121 t 

SN74ALS804ADW 

74AS804 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

6 

12# 

DM54ALS1034J 

74ALS1034 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TP 

6 

122r 

SN74AS804BDW 

74AS804 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

6 

134 

DM54AS34J 

74ALS1034 1 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TP 

6 

123 ♦ 

DM54ALS804J 1 

74AS804N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

6 

144 

DM74ALS1034J 

74ALS1034 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TP 

6 

1244 

DM74ALS804J 

74AS804N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

6 

15* 

DM74ALS1034N 

74ALS1034 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TP 

6 

1254 

DM74ALS804N 

74AS804N 

TTL 

DIP 

MAND 

TP 

6 

16# 

DM74AS34J 

74ALS1034 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TP 

6 

126t 

SN74HC805N 

74AS805 

CMS 

DIP 

MOR 

TP 

6 

17# 

DM74AS34N 

74ALS1034 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TP 

6 

127* 

SN74HC805DW 

74AS805 

CMS 

FLAT P 

^OR 

TP 

6 

18t 

SN74ALS34D 

74ALS1034 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TP 

6 

128d 

SN54ALS805J 

74AS805 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

6 

19t 

SN74ALS1034D 

74ALS1034 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TP 

6 

129d 

SN54AS805AJ 

74AS805 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

6 

20 ▼ 

SN74AS34D 

74ALS1034 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TP 

6 

130t 

SN54AS805BJ 

74AS805 

TTL 

DIP 

MOR 

TP 

6 

21 ▼ 

SN74AS1034AD 

74ALS1034 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TP 

6 

131 d 

SN74ALS805N 

74AS805 

TTL 

DIP 

MOR 

TP 

6 

22 ♦ 

SN54ALS1034J 

74ALS1034 

TTL 

TO-116 

NINV 

TP 

6 

132d 

SN74AS805AN 

74AS805 

TTL 

DIP 

MOR 

TP 

6 

23d 

SN54AS1034J 

74ALS1034 

TTL 

TO-116 

NINV 

TP 

6 

133 ▼ 

SN74AS805BN 

74AS805 

TTL 

DIP 

MOR 

TP 

6 

24d 

SN74AS1034N 

74ALS1034 

TTL 

TO-116 

NINV 

TP 

6 

134r 

SN74AS805BDW 

74AS805 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

6 

25# 

M74ALS1035P 

74ALS1035 

TTI 

niP 

NINV 

nr 

£ 

i'iRw 

CMT/iunonoM_ 

nA ACOAO 

CMS 

rvi n 

L/ir 

niNL/ 

TF 

6 

26# 

DM54ALS1035J 

74ALS1035 

TTL 

FLAT P 

NINV 

OC 

6 

136* 

DM54ALS808J 

74AS808 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

6 

274 

DM74ALS1035J 

74ALS1035 

TTL 

FLAT P 

NINV 

OC 

6 

137 ♦ 

DM54AS808BJ 

74AS808 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

6 

28 ♦ 

DM74ALS1035N 

74ALS1035 

TTL 

FLAT P 

NINV 

OC 

6 

138* 

DM74ALS808J 

74AS808 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

6 

29 ▼ 

SN74ALS1035D 

74ALS1035 

TTL 

FLAT P 

NINV 

OC 

6 

139 ♦ 

DM74ALS808N 

74AS808 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

6 

304 

SN54ALS1035J 

74ALS1035 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

140* 

DM74AS808BJ 

74AS808 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

6 

31 ♦ 

SN74ALS1035N 

74ALS1035 

TTL 

TO-116 

NINV 

OC 

6 

141 ♦ 

DM74AS808BN 

74AS808 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

6 

32 t 

N74F1240D 

74ALS1240 

TTL 

DIP 

INV 


8 

1424 

SN54ALS808J 

74AS808 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

6 

33 t 

N74F1240N 

74ALS1240 

TTL 

DIP 

INV 


8 

143d 

SN54AS808AJ 

74AS808 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

6 

34 ▼ 

N74F1241D 

74ALS1240 

TTL 

DIP 

NINV 


8 

144t 

SN54AS808BJ 

74AS808 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

6 

35 t 

N74F1241N 

74ALS1240 

TTL 

DIP 

NINV 


8 

145d 

SN74ALS808N 

74AS808 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

6 

36 ▼ 

N74F12440(A) 

74ALS1244 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

146d 

SN74AS808AN 

74AS808 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

6 

37 ▼ 

N74F1244N(A) 

74ALS1244 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

147r 

SN74AS808BN 

74AS808 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

6 

38d 

SN54ALS465AJ 

74ALS465 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

148t 

SN74AS808BDW 

74AS808 

TTL 

FLAT P 

AND 

TP 

6 

39d 

SN54ALS465J 

74ALS465 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

149t 

SN74HC832N 

74AS832 

CMS 

DIP 

OR 

TP 

6 

40 ♦ 

SN74ALS465AN 

74ALS465 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

1504 

SN54ALS832J 

74AS832 

TTL 

DIP 

OR 

TP 

6 

41 T 

SN74ALS465ADW 

74ALS465 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

151 d 

SN54AS832AJ 

74AS832 

TTL 

DIP 

OR 

TP 

6 

42 ♦ 

DM54LS465J 

74ALS465N 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

8 

152t 

SN54AS832BJ 

74AS832 

TTL 

DIP 

OR 

TP 

6 

43 ♦ 

DM74LS465N 

74ALS465N 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

8 

153t 

SN74ALS832AN 

74AS832 

TTL 

DIP 

OR 

TP 

6 

44d 

SN74ALS465N 

74ALS465N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

154d 

SN74ALS832N 

74AS832 

TTL 

DIP 

OR 

TP 

6 

45 t 

SN74LS465N 

74ALS465N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

155d 

SN74AS832AN 

74AS832 

TTL 

DIP 

OR 

TP 

6 

46 ▼ 

SN74LS465DW 

74ALS465N 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

156t 

SN74AS832BN 

74AS832 i 

TTL 

DIP 

OR 

TP 

6 

47d 

SN54ALS466AJ 

74ALS466 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

157t 

SN74ALS832ADW 

74AS832 

TTL 

FLAT P 

OR 

TP 

6 

48d 

SN54ALS466J 

74ALS466 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

158t 

SN74AS832BDW 

74AS832 

TTL 

FLAT P 

OR 

TP 

6 

494 

SN74ALS466AN 

74ALS466 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

1594 

DM54ALS832J 

74AS832W 

TTL 

DIP 

OR 

TP 

6 

50 ▼ 

SN74ALS466ADW 

74ALS466 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

1601 

DM74ALS832J 

74AS832W 

TTL 

DIP 

OR 

TP 

6 

51d 

SN74ALS466N 

74ALS466N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

1614 

DM74ALS832N 

74AS832W 

TTL 

DIP 

OR 

TP 

6 

52 ▼ 

SN74LS466N 

74ALS466N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

162* 

MM54C901J 

74C901N 

CMS 

DIP 

INV 

^M“ 

6 

53 ♦ 

DM54LS466J 

74ALS466N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

8 

163 ♦ 

MM54C903J 

74C901N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

54# 

DM74LS466N 

74ALS466N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

8 

1644 

MM74C901J 

74C901N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

55 t 

SN74LS466DW 

74ALS466N 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

1654 

MM74C901N 

74C901N 

CMS 

DIP 

INV 

fCh/T 

6 

56d 

SN54ALS467AJ 

74ALS467 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

1664 

MM74C903J 

74C901N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

57 ▼ 

SN74ALS467ADW 

74ALS467 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

1674 

MM74C903N 

74C901N 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 

584 

SN74ALS467AN 

74ALS467 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

1684 

MM54C902J 

74C902N 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 

594 

DM54LS467J 

74ALS467N 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

8 

1694 

MM54C904J 

74C902N 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 

604 

DM74LS467N 

74ALS467N 

TTL 

DIP 

AND 

TP 

8 

1704 

MM74C902J 

74C902N 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 

61 d 

SN54ALS467J 

74ALS467N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

1714 

MM74C902N 

74C902N 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 

62d 

SN74ALS467N 

74ALS467N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

1724 

MM74C904J 

74C902N 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 

63 t 

SN74LS467N 

74ALS467N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

1734 

MM74C904N 

74C902N 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

6 

64d 

SN54ALS468AJ 

74ALS468 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

1744 

MM54C906J 

74C902N 

CMS 

DIP 

NINV 

OC 

6 

65d 

SN54ALS468J 

74ALS468 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

1754 

MM74C906J 

74C902N 

CMS 

DIP 

NINV 

OC 

6 

664 

SN74ALS468AN 

74ALS468 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

1764 

MM74C906N 

74C902N 

CMS 

DIP 

NINV 

OC 

6 

67d 

SN74ALS468N 

74ALS468 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

1774 

DS1630J 

74C902N 

TTL 

DIP 

NINV 

TP 

6 

68 ▼ 

SN74LS468N 

74ALS468 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

1784 

DS3630J 

74C902N 

TTL 

DIP 

NINV 

TP 

6 

69 ▼ 

SN74 ALS468ADW 

74ALS468 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

1794 

DS3630N 

74C902N 

TTL 

DIP 

NINV 

TP 

6 

704 

DM54LS468J 

74ALS468N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

8 

1804 

MM54C907J 

74C907N 

CMS 

DIP 

NINV 

OC 

6 

71 ♦ 

DM74LS468N 

74ALS468N 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

8 

181 4 

MM74C907J 

74C907N 1 

CMS 

DIP 

NINV 

OC 

6 

72t 

SN74ALS808AN 

74ALS808 

TTL 

DIP 

AND 


6 

1824 

MM74C907N 

74C907N 

CMS 

DIP 

NINV 

OC 

6 

73 ▼ 

SN74ALS808ADW 

74ALS808 

TTL 

FLAT P 

AND 


6 

1834 

MM74C908J 

74C908 

CMS 

DIP 

NAND 

OE 

2 

74d 

SN54ALS900 

74ALS900 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

1844 

MM74C908N 

74C908 ! 

CMS 

DIP 

NAND 

OE 

2 

75d 

SN74ALS900 

74ALS900 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 

1854 

MM74C918J 

74C918 

CMS 

DIP 

NAND 

OE 

2 

76d 

SN54ALS902 

74ALS902 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

1864 

MM74C918N 

74C918 

CMS 

DIP 

NAND 

OE 

2 

77d 

SN74ALS902 

74ALS902 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

187d 

MD74SC545AC 

74F545 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 

78d 

SN54ALS903 

74ALS903 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

1884 

74F588PC 

74F588P 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

79d 

SN74ALS903 

74ALS903 

TTL 

DIP 

NAND 

OC 

4 

1894 

74F655DC 

74F655 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

804 

DM54ALS1010AJ 

74AS1010 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

3 

1904 

74F655PC 

74F655 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

814 

DM74ALS1010AJ 

74AS1010 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

3 

191 4 

74F655SDC 

74F655 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

824 

DM74ALS1010AN 

74AS1010 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

3 

1924 

74F655SPC 

74F655 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

834 

DM54ALS1011AJ 

74AS1011 

TTL 

FLAT P 

AND 

TP 

3 

193t 

N74F655AN 

74F655 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

844 

DM74ALS1011AJ 

74AS1011 

TTL 

FLAT P 

AND 

TP 

3 

1944 

N74F655N 

74F655 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

854 

DM74ALS1011AN 

74AS1011 

TTL 

FLAT P 

AND 

TP 

3 

195 

74F655SC 

74F655 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

864 

DM54ALS1020AJ 

74AS1020 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 

196t 

N74F655AD 

74F655 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

874 

DM54LS40J 

74AS1020 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 

1974 

N74F655D 

74F655 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

884 

DM54S140J 

74AS1020 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 

1984 

74F656DC 

74F656 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

894 

DM74ALS1020AJ 

74AS1020 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 

1994 

74F656PC 

74F656 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

904 

DM74ALS1020AN 

74AS1020 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 

2004 

74F656SDC 

74F656 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

914 

DM74LS40N 

74AS1020 

TTL 

FLAT P 

NAND 

TP 

2 

2014 

74F656SPC 

74F656 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

924 

DM54ALS1032AJ 

74AS1032 

TTL 

FLAT P 

OR 

TP 

4 

202 ▼ 

N74F656AN 

74F656 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

934 

DM 54 AS1032A J 

74AS1032 

TTL 

FLAT P 

OR 

TP 

4 

2034 

N74F656N 

74F656 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

944 

DM74ALS1032AJ 

74AS1032 

TTL 

FLAT P 

OR 

TP 

4 

204 

74F656SC 

74F656 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

954 

DM74ALS1032AN 

74AS1032 

TTL 

FLAT P 

OR 

TP 

4 

205 ▼ 

N74F656AD 

74F656 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

964 

DM74AS1032AJ 

74AS1032 

TTL 

FLAT P 

OR 

TP 

4 

2064 

N74F656D 

74F656 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

974 

DM74AS1032AN 

74AS1032 

TTL 

FLAT P 

OR 

TP 

4 

2074 

54F827DC(A) 

74F827 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

10 

984 

DM 54 AS1034A J 

74AS1034 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TP 

6 

2084 

54F827PC(A) 

74F827 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

10 

994 

DM7 4 AS1034A J 

74AS1034 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TP 

6 

2094 

54F827SDC(A) 

74F827 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

10 

1004 

DM74AS1034AN 

74AS1034 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TP 

6 

2104 

54F827SPC(A) 

74F827 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

10 

101 ▼ 

SN74AS1036AN 

74AS1036 

TTL 

DIP 

NOR 

TP 

4 

21 It 

N74F827N(A) 

74F827 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

10 

102t 

SN74AS1036AD 

74AS1036 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 

212t 

N74F827D(A) 

74F827 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

10 

103d 

SN54AS1036J 

74AS1036 

TTL 

TO-116 

NOR 

TP 

4 

213 

54F827SC(A) 

74F827 

TTL 

OTHER 

NINV 

TS 

10 

104d 

SN74AS1036N 

74AS1036 

TTL 

TO-116 

NOR 

TP 

4 

2144 

74F828DC(A) 

74F828 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

10 

1054 

DM 54 AS1036A J 

74AS1036N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 

2154 

74F828PC(A) 

74F828 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

10 

1064 

DM74AS1036AJ 

74AS1036N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 

2164 

74F828SDC(A) 

74F828 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

10 

1074 

DM74AS1036AN 

74AS1036N 

TTL 

FLAT P 

NOR 

TP 

4 

2174 

74F828SPC(A) 

74F828 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

10 

108d 

SN74AS800N 

74AS800 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

3 

218t 

N74F828N(A) 

74F828 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

10 

109d 

SN54AS800J 

74AS800 

TTL 

OTHER 

NAND 

TP 

3 

219t 

N74F828D(A) 

74F828 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

10 

110d 

SN54AS802J 

74AS802 

TTL 

DIP 

ORNR 

TP 

3 

220 

74F828SC(A) 

74F828 

TTL 

OTHER 

INV 

TS 

10 
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19. LC 

IGIC 

BUF 

FERS/DRIVERS 

In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pfc 
(4)Lod.lno.Code (5)0utput Code (6)Tvi 

9-Type 
» No. 

LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

TJ 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3j 

PACKAGE 

TYPE 

AT 

LOG. 

CODE 

5J 

0 C 
U 0 
T D 

P E 

CKT 

PEF 

PKG 


LINE 

NO. 

a 

TYPE 

NUMBER 

D 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2 ] 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

£1 

LOG. 

CODE 

a 

0 C 
U 0 
T D 

P E 

CKT 

PER 

PKG 

14 

MB74LS126A 

74LS126N ““I 

TTL 

UIP ~ 

ninv 

IS 

4 


111 ▼ 

5N74HCT540N(A) 

74LS540N 

CMS 

UIP 

INV 

IS 

8 

24 

MB74LS126AM 

74LS126N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


112d 

SP54SC540F 

74LS540N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 

34 

RS74F132 

74LS132 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 


113r 

HD74HCT540FP 

74LS540N 

CMS 

FLAT P 

INV 


8 

44 

RS74LS132 

74LS132 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 


1 14t 

74HC540D 

74LS540N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

54 

RS74132 

74LS132 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

4 


1 15y 

CD74AC540M(A) 

74LS540N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

6d 

883/4584BH 

74LS19 

CMS 

CHIP 

INV 

CM 

6 


1 16y 

CD74HC540M 

74LS540N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

7d 

SCL4584BH 

74LS19 

CMS 

CHIP 

INV 

CM 

6 


1 17t 

CD74HCT540M 

74LS540N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

8d 

883/4584BD 

74LS19 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


118 ♦ 

3 C74HC540T(A) 

74LS540N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

9d 

883/4584BE 

74LS19 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


1194 

3 C74HCT540T(A) 

74LS540N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

8 

lOd 

SCL4584BD 

74LS19 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


120* 

74LS540DC 

74LS540N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

lid 

SCL4584BE 

74LS19 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

6 


121 ♦ 

74LS540PC 

74LS540N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

12d 

883/4584BF 

74LS19 

CMS 

FLAT P 

INV 

CM 

6 


122* 

U74LS540P(A) 

74LS540N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

134 

TC40H242P 

74LS242N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

4 


123 ♦ 

M74LS540F 

74LS540N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

144 

54F242DM 

74LS242N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

4 


124* 

S 'J74LS540N 

74LS540N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

154 

74F242DC 

74LS242N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

4 


125* 

SN54LS540J 

74LS540N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

164 

74F242PC 

74LS242N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

4 


126d 

SN74LS540J 

74LS540N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

174 

TC40H243P 

74LS243N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


127d 

SP74HC541N 

74LS541 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 

184 

54F243DM 

74LS243N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


128* 

MC54HC541JIA) 

74LS541 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

194 

74F243DC 

74LS243N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


129* 

MC74HC541J(A) 

74LS541 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

204 

74F243PC 

74LS243N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


130* 

MC74HC541N(A) 

74LS541 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

214 

MC54HCT244J(A) 

74LS244 

CMS 

DIP 

NINV 

CM 

8 


131 ♦ 

MV54HCT541DG 

74LS541 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

224 

MC74HCT244J (A) 

74LS244 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 


132* 

MV74HCT541DP 

74LS541 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

234 

MC74HCT244N(A) 

74LS244 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 


133d 

SP74HC541J 

74LS541 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

244 

AM25S244DC 

74LS244 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 


1344 

74F541DC 

74LS541 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

254 

AM25S244DM 

74LS244 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 


135# 

74F541PC 

74LS541 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

264 

AM25S244PC 

74LS244 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 


136# 

74F541SDC 

74LS541 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

27d 

SP54SC244F 

74LS244N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 


137 ♦ 

74F541SPC 

74LS541 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

284 

TC40H244P 

74LS244N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 


138 ♦ 

^74LS541D 

74LS541 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

294 

DP84244J3(A) 

74LS244N 

MOS 

DIP 

NINV 

TS 

8 


139r 

M75F541N 

74LS541 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

304 

M74ALS244P 

74LS244N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 


140 

74F541SC 

74LS541 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

314 

SN54LS344J 

74LS244N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 


141 ▼ 

'I75F541D 

74LS541 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

324 

SN74LS344J 

74LS244N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 


142 

74F541L1C 

74LS541 

TTL 

LLC 

NINV 

TS 

8 

334 

SN74LS344N 

74LS244N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 


143 

74F541QC 

74LS541 

TTL 

LLC 

NINV 

TS 

8 

34d 

MD74SC245AC 

74LS245N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 


144 ♦ 

54HCT541C 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

354 

TC40H245P 

74LS245N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 


145t 

74HC541N 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

364 

54F245DM 

74LS245N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 


146* 

74HCT541C 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

374 

74F245DC 

74LS245N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 


147r 

74HCT541D 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

384 

74F245PC 

74LS245N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 


148t 

74HCT541N 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

394 

SN54LS310J 

74LS310 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 


1494 

74HCT541P 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

404 

SN54S310J 

74LS310 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 


1504 

74SC541C 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

41 4 

SN74LS310J 

74LS310 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 


151 ♦ 

74SC541D 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

424 

SN74LS310N 

74LS310 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 


1524 

74SC541P 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

434 

SN74S310J 

74LS310 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 


1534 

CD54HC541F 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

444 

SN74S310N 

74LS310 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 


1544 

CD54HCT541F 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

454 

HD74HC365P 

74LS365 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

6 


155y 

CD74AC541E(A) 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

464 

HD74HC365FP(A) 

74LS365 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

6 


1564 

CD74HC541E 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

47 ▼ 

HD74LS40G 

74LS40 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


1574 

CD74HCT541E 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

484 

HD74LS40P 

74LS40 

TTL 

DIP 

NAND 

TP 

2 


158t 

HD74HCT541P 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

49d 

SN54LS440J 

74LS440N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

4 


159d 

MD54SC541AF 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

50d 

SN74LS440J 

74LS440N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

4 


160d 

MD74SC541AC 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

51d 

SN74LS440N 

74LS440N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

4 


161 4 

3 C74HC541P(A) 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

52d 

SN54LS441J 

74LS441N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

4 


1624 

PC74HCT541 P(A) 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

53d 

SN74LS441J 

74LS441N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

4 


1634 

3 C74HCT541T(A) 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

544 

SN74LS441N 

74LS441N 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

4 


164t 

SN54HCT541 J(A) 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

55y 

HD74HC442P 

74LS442N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

4 


165t 

SN74HC541N(A) 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

56* 

HD74HC442FP 

74LS442N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

4 


166y 

SN74HCT541 N(A) 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

57d 

SN54LS442J 

74LS442N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


167d 

SP54SC541F 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

~58d 

SN74LS442J 

74LS442N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


168d 

SP74HCT541J 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

594 

SN74LS442N 

74LS442N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

4 


169d 

SP74HCT541N 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

60 ▼ 

HD74HC443P 

74LS443N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

4 


170d 

SP74SC541F 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

61 ▼ 

HD74HC443FP 

74LS443N 

CMS 

FLAT P 

INV 

TS 

4 


171 d 

SP74SC541N 

74LS541N 

CMS 

DIP 

NINV 

TS 

8 

62d 

SN54LS443J 

74LS443N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

4 


172t 

74HC541D 

74LS541N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

63d 

SN74LS443J 

74LS443N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

4 


173t 

CD74AC541 M(A) 

74LS541N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

644 

SN74LS443N 

74LS443N 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

4 


174t 

CD74HC541M 

74LS541N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

65t 

HD74HC444P 

74LS444N 

CMS 

DIP 

NIIV 

TS 

4 


175t 

CD74HCT541M 

74LS541N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

66* 

HD74HC444FP 

74LS444N 

CMS 

FLAT P 

NIIV 

TS 

4 


176t 

HD74HCT541FP 

74LS541N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

67d 

SN54LS444J 

74LS444N 

TTL 

DIP 

NIIV 

TS 

4 


1774 

PC74HC541T(A) 

74LS541N 

CMS 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

68d 

SN74LS444J 

74LS444N 

TTL 

DIP 

NIIV 

TS 

4 


1784 

N74LS541F 

74LS541N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

8 

694 

SN74LS444N 

74LS444N 

TTL 

DIP 

NIIV 

TS 

4 


1794 

N74LS541N 

74LS541N 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

8 

70d 

SN54LS448J 

74LS448N 

TTL 

DIP 

NIIV 

OC 

4 


1804 

74LS541 DC 

74LS541N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

71d 

SN74LS448J 

74LS448N 

TTL 

DIP 

NIIV 

OC 

4 


181 4 

74LS541PC 

74LS541N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

724 

SN74LS448N 

74LS448N 

TTL 

DIP 

NIIV 

OC 

4 


1824 

M74LS541 P(A) 

74LS541N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

734 

54HCT540C 

74LS540 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


1834 

SN54LS541J 

74LS541N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

744 

74HCT540P 

74LS540 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


184d 

SN74LS541J 

74LS541N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

754 

74SC540C 

74LS540 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


1854 

SN74LS541N 

74LS541N 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

764 

74SC540D 

74LS540 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


1864 

SN54LS620J 

74LS620 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

774 

74SC540P 

74LS540 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


1874 

SN74LS620J 

74LS620 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

784 

MV54HCT540DG 

74LS540 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


1884 

SN74LS620N 

74LS620 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

794 

MV74HCT540DP 

74LS540 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


1894 

SN54LS621J 

74LS621 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

8 

80d 

SP74HC540J 

74LS540 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


1904 

SN74LS621J 

74LS621 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

8 

81d 

SP74HC540N 

74LS540 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


1914 

SN74LS621N 

74LS621 

TTL 

DIP 

NINV 

OC 

8 

82d 

SP74HCT540J 

74LS540 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


1924 

SN54LS622J 

74LS622 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

8 

83d 

SP74HCT540N 

74LS540 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


1934 

SN74LS622J 

74LS622 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

8 

84d 

SP74SC540F 

74LS540 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


1944 

SN74LS622N 

74LS622 

TTL 

DIP 

INV 

OC 

8 

85d 

SP74SC540N 

74LS540 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


1954 

SN54LS623J 

74LS623 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

864 

74F540DC 

74LS540 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 


1964 

SN74LS623J 

74LS623 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

874 

74F540PC 

74LS540 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 


1974 

SN74LS623N 

74LS623 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

884 

74F540SDC 

74LS540 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 


198t 

SN74LS623DW 

74LS623 

TTL 

FLAT P 

NINV 

TS 

8 

894 

74F540SPC 

74LS540 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 


199d 

SN54LS63J 

74LS63N 

TTL 

DIP 

NINV 

TP 

6 

90 ▼ 

N74F540N 

74LS540 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 


200d 

SN74LS63J 

74LS63N 

TTL 

DIP 

NINV 

TP 

6 

914 

N74LS540D 

74LS540 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 


201 d 

SN74LS63N 

74LS63N 

TTL 

DIP 

NINV 

TP 

6 

924 

SN74LS540N 

74LS540 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 


2024 

SN54LS795J 

74LS795 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

93 

74F540SC 

74LS540 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

8 


2034 

SN74LS795J 

74LS795 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

94 ▼ 

N74F540D 

74LS540 

TTL 

FLAT P 

INV 

TS 

8 


2044 

SN74LS795N 

74LS795 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

95 

74F540L1C 

74LS540 

TTL 

LLC 

INV 

TS 

8 


2054 

SN54LS796J 

74LS796 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

96 

74F540QC 

74LS540 

TTL 

LLC 

INV 

TS 

8 


2064 

SN74LS796J 

74LS796 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

97 ▼ 

HD74HCT540P 

74LS540N 

CMS 

DIP 

INV 


8 


2074 

SN74LS796N 

74LS796 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

98 ▼ 

74HC540N 

74LS540N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


2084 

SN54LS797J 

74LS797 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

99 ▼ 

74HCT540D 

74LS540N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


2094 

SN74LS797J 

74LS797 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

100y 

74HCT540N 

74LS540N 1 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


2104 

SN74LS797N 

74LS797 

TTL 

DIP 

NINV 

TS 

8 

101 4 

CD54HC540F 

74LS540N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


2114 

SN54LS798J 

74LS798 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

1024 

CD54HCT540F 

74LS540N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


2124 

SN74LS798J 

74LS798 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 

103y 

CD74AC540E(A) 

74LS540N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


2134 

SN74LS798N 

74LS798 

TTL 

DIP 

NV 

TS 

8 

1044 

CD74HC540E 

74LS540N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


2144 

MB74LS04M 

74S04N 

TTL 

DIP 

INV 

TP 

6 

1054 

CD74HCT540E 

74LS540N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


2154 

MC54HCT240JIA) 

74S240 

CMS 

DIP 

NV 

CM 

8 

106d 

MD54SC540AF 

74LS540N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


2164 

MC74HCT240J(A) 

74S240 

CMS 

DIP 

NV 

CM 

8 

107d 

MD74SC540AC 

74LS540N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


2174 

MC74HCT240N(A) 

74S240 

CMS 

DIP 

INV 

CM 

8 

1084 

PC74HC540P(A) 

74LS540N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


2184 

HEF40240BP 

74S240 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 

1094 

PC74HCT540P(A) 

74LS540N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


219d 

SP54SC240F 

74S240 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 

1 10y 

SN74HC540N(A1 

74LS540N 

CMS 

DIP 

INV 

TS 

8 


2204 

AM25S240DC 

74S240 

TTL 

DIP 

INV 

TS 

8 
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19. LOGIC BUF 


ERS/DRIVERS 


In Order of (1)FEMI Ho. (2)Tech (3)Pkg.Type 


LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

n~ 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

a 

LOG. 

CODE 

^C 

U 0 
T D 

P E 

CKT 

PEF 

PKG 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

U 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

a 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

4T~ 

LOG. 

CODE 

5j 

O C 
U 0 
T D 

P E 

CKT 

PER 

PKG 

14 

24 

34 

AM25S240DM 

AM25S240PC 

SN54S340J 

745240 

74S240 

74S240 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

INV 

INV 

INV 

Is 

TS 

TS 

8 

8 

8 









44 

5? 

6d 

74F240L1C 

CD74AC240E(A) 

MD54SC240AF 

74S240 

74S240N 

74S240N 

TTL 

CMS 

CMS 

LLC 

DIP 

DIP 

INV 

INV 

INV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









7d 

8? 

9? 

MD74SC240AC 

P54PCT240DM(A) 

P54PCT240PM(A) 

74S240N 

74S240N 

74S240N 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

INV 

INV 

INV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









10? 

11 ▼ 
124 

P74PCT240DC(A) 

P74PCT240PC(A) 

TC40H240P 

74S240N 

74S240N 

74S240N 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

INV 

INV 

INV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









13? 

14? 

15? 

CD74AC240M(A) 

P54PCT240LM(A) 

P74PCT240LC(A) 

74S240N 

74S240N 

74S240N 

CMS 

CMS 

CMS 

FLAT P 
LLC 

LLC 

INV 

INV 

INV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









164 

174 

184 

DP84240J3(A) 

SN54LS340J 

SN74LS340J 

74S240N 

74S240N 

74S240N 

MOS 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

INV 

INV 

INV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









194 

204 

214 

SN74LS340N 

MC54HCT241J(A) 

MC74HCT241J(A) 

74S240N 

74S241 

74S241 

TTL 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

INV 

NINV 

NINV 

TS 

CM 

TS 

8 

8 

8 









224 

23d 

244 

MC74HCT241 N(A) 

SP54SC241F 

TC74HCT241 P(A) 

74S241 

74S241 

74S241 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

NINV 

NINV 

NINV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









25d 

26? 

274 

TMD74HCT241 (A) 
Upu74H(J241C 

AM25S241 DC 

74S241 

74S241 

74S241 

CMS 

CMS 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

NINV 

NINV 

NINV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 






— 



284 

294 

304 

AM25S241 DM 

AM25S241PC 

SN54S341J 

74S241 

74S241 

74S241 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

NINV 

NINV 

NINV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









314 

32? 

33d 

74F241L1C 

CD74AC241 E(A) 
MD54SC241AF 

74S241 

74S241N 

74S241N 

TTL 

CMS 

CMS 

LLC 

DIP 

DIP 

NINV 

NINV 

NINV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









34d 

35? 

36? 

MD74SC241AC 

P54PCT241 DM (A) 

P54PCT241 PM(A) 

74S241N 

74S241N 

74S241N 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

NINV 

NINV 

NINV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









37? 

38? 

394 

P74PCT241 DC(A) 

P74PCT241 PC(A) 

TC40H241P 

74S241N 

74S241N 

74S241N 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

NINV 

NINV 

NINV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









40? 

41 ? 
42? 

CD74AC241 M(A) 

P54PCT241 LM(A) 

P74PCT241 LC(A) 

74S241N 

74S241N 

74S241N 

CMS 

CMS 

CMS 

FLAT P 
LLC 

LLC 

NINV 

NINV 

NINV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









434 

444 

454 

M74ALS241P 

SN54LS341J 

SN74LS341J 

74S241N 

74S241N 

74S241N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

NINV 

NINV 

NINV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









464 

474 

484 

SN74LS341N 

SN54S344J 

74F244L1C 

74S241N 

74S244 

74S244 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

LLC 

NINV 

NINV 

NINV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









49? 

50d 

51 d 

CD74AC244E(A) 

MD54SC244AF 

MD74SC244AC 

74S244N 

74S244N 

74S244N 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

NINV 

NINV 

NINV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









52? 

53? 

54? 

P54PCT244DM(A) 

P54PCT244PM(A) 

P74PCT244DC(A) 

74S244N 

74S244N 

74S244N 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

NINV 

NINV 

NINV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









55? 

56? 

57? 

P74PCT244PC(A) 

CD7 4 AC244M (A) 
P54PCT244LMCA) 

74S244N 

74S244N 

74S244N 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

FLAT P 
LLC 

NINV 

NINV 

NINV 

TS 

TS 

TS 

8 

8 

8 









58? 

59d 

604 

P74 PCT244LC( A) 

MC834L 

MC834P 

74S244N 

9-34 L 

9-34 L 

CMS 

DTL 

PTL 

LLC 

TO-116 

TO-116 

NINV 

INV 

INV 

TS 

RP 

RP 

8 

6 

6 









614 

62d 

63d 

MC934L 

MC834F 

MC934F 

9-34L 

9-34 L 

9-34 L 

DTL 

DTL 

DTL 

TO-116 

TO-86 

TO-86 

INV 

INV 

INV 

RP 

RP 

RP 

6 

6 

6 


























































































































































































■ 




















1 A lower-case **d” in the 

I **Line Number” column 

I indicates that the device 

1 has ceased production. 

r 










r 










[ 










f 
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20. LINE 

DRIVERS/TI 

RA 




% In Order of (1)f 

5 (4)Mode (5)Circi 

‘EMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
lits/Packaoe (6) Tvoe Number 


a 

u 

2J 

3J 

4T 

5 1 




6J 

□ 

LI 

a 

4T 



LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

M 

CKT 

POWER 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

M 

CKT 

POWER 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

0 

/ 

DISS. 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

0 

/ 

DISS. 



NUMBER 



D 

PKG 





NUMBER 



D 

PKG 







E 


(W) 







E 


(W) 

14 

10123DC 

10-123 

ECL 

DIP 

3“ 

3 

390m 


Ill ▼ 

HD3-6495-2 

74-365N “ 

CMS - 

DIP 

S 

6 


24 

10523DM 

10-123 

ECL 

DIP 

S 

3 

390m 


112 ▼ 

HD3-6495-8 

74-365N 

CMS 

DIP 

S 

6 


3y 

MC10123FN 

10-123 

ECL 

DIP 

s 

3 

109m 


113* 

HD3-6495-9 

74-365N 

CMS 

DIP 

S 

6 


44 

MC10123L 

10-123 

ECL 

DIP 

s 

3 

109m 


1 14t 

HD9-6495-2 

74-365N 

CMS 

FLAT P 

S 

6 


5y 

MC10123LD 

10-123 

ECL 

DIP 

s 

3 

109m 


1 15t 

HD9-6495-8 

74-365N 

CMS 

FLAT P 

S 

6 


6y 

MC10123LDS 

10-123 

ECL 

DIP 

s 

3 

109m 


116t 

HD9-6495-9 

74-365N 

CMS 

FLAT P 

S 

6 


74 

MC10123P 

10-123 

ECL 

DIP 

s 

3 



117 ▼ 

4D4-6495-2 

74-365N 

CMS 

LLC 

S 

6 


8t 

MC10123PD 

10-123 

ECL 

DIP 

s 

3 



118 ▼ 

4D4-6495-8 

74-365N 

CMS 

LLC 

s 

6 


9t 

MC10123PDS 

10-123 

ECL 

DIP 

s 

3 



1 19t 

HD4-6495-9 

74-365N 

CMS 

LLC 

s 

6 


10 

10523FM 

10-123 

ECL 

FLAT P 

s 

3 

390m 


120 ♦ 

VI74LS365AP 

74-365N 

TTL 

DIP 

s 

6 


IlY 

MC10192FN 

10-192 

ECL 

DIP 

D 

4 



121 ♦ 

VIC54HC366J(A) 

74-366 

CMS 

DIP 

s 

6 

500m 

12t 

MC10192L 

10-192 

ECL 

DIP 

D 

4 



122# 

VC74HC366J(A) 

74-366 

CMS 

DIP 

s 

6 

500m 

13y 

MC10192LD 

10-192 

ECL 

DIP 

D 

4 



123 ♦ 

MC74HC366N(A) 

74-366 

CMS 

DIP 

s 

6 

500m 

14t 

MC10192LDS 

10-192 

ECL 

DIP 

D 

4 



1244 

DN74LS366AP2 

74-366 

TTL 

DIP 

s 

6 


15y 

MC10192P 

10-192 

ECL 

DIP 

D 

4 



125t 

HD74LS366AG 

74-366 

TTL 

DIP 

s 

6 

400m 

16t 

MC10192PD 

10-192 

ECL 

DIP 

D 

4 



126 ♦ 

HD74LS366AP 

74-366 

TTL 

DIP 

s 

6 

400m 

17t 

MC10192PDS 

10-192 

ECL 

DIP 

D 

4 



127d 

SN54ALS366J 

74-366 

TTL 

DIP 

s 

6 


18y 

MC10H423FN 

10H423 

ECL 

DIP 

S 

3 



128d 

SN74ALS366N 

74-366 

TTL 

DIP 

s 

6 


194 

MC10H423L 

10H423 

ECL 

DIP 

S 

3 



129 ♦ 

DN74LS366AP5 

74-366 

TTL 

FLAT P 

s 

6 


20 ▼ 

MC10H423LD 

10H423 

ECL 

DIP 

S 

3 



1304 

M74LS366AP 

74-366N 

TTL 

DIP 

s 

6 


21 ▼ 

MC10H423LDS 

10H423 

ECL 

DIP 

S 

3 



1314 

MC54HC367J(A) 

74-367 

CMS 

DIP 

s 

6 

500m 

224 

MC10H423P 

10H423 

ECL 

DIP 

S 

3 



1324 

MC74HC367J(A) 

74-367 

CMS 

DIP 

s 

6 

500m 

23 ▼ 

MC10H423PD 

10H423 

ECL 

DIP 

S 

3 



1334 

MC74HC367N(A) 

74-367 

CMS 

DIP 

s 

6 

500m 

24 ▼ 

MC10H423PDS 

10H423 

ECL 

DIP 

S 

3 



1344 

DN74LS367AP2 

74-367 

TTL 

DIP 

s 

6 


25d 

SN54S140W 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

220m 


135t 

HD74LS367AG 

74-367 

TTL 

DIP 

s 

6 

400m 

26 

S54S140W 

54-13W 

TTL 

FLAT P 

S 

2 

220m 


1364 

HD74LS367AP 

74-367 

TTL 

DIP 

s 

6 

400m 

274 

54S140FM 

54-13W 

TTL 

TO-86 

D 

2 

220m 


137d 

SN54ALS367J 

74-367 

TTL 

DIP 

s 

6 


28d 

74S140FC 

54-13W 

TTL 

TO-86 

D 

2 

220m 


138d 

SN74ALS367N 

74-367 

TTL 

DIP 

s 

6 


29d 

9009FC(1) 

54-13W 

TTL 

TO-86 

S 

2 

146m 


1394 

DN74LS367AP5 

74-367 

TTL 

FLAT P 

s 

6 


304 

9009FM 

54-13W 

TTL 

TO-86 

S 

2 

129m 


1404 

M74LS367AP 

74-367N 

TTL 

DIP 

s 

6 


31d 

SN54AS802FC 

54AS802 

TTL 

LLC 

D 

1 



141 4 

MC54HC368J(A) 

74-368 

CMS 

DIP 

s 

6 

500m 

32d 

MC2065F 

54LS01W 

TTL 

TO-86 

S 

4 

105m 


1424 

MC74HC368J(A) 

74-368 

CMS 

DIP 

s 

6 

500m 

33d 

MC2165F 

54LS01W 

TTL 

TO-86 

S 

4 

105m 


1434 

MC74HC368N(A) 

74-368 

CMS 

DIP 

s 

6 

500m 

34 

SN54S210F 

54LS210 

TTL 

FLAT P 

S 

8 



1444 

DN74LS368AP2 

74-368 

TTL 

DIP 

s 

6 


354 

54F241SDM 

54LS24 

TTL 

DIP 

S 

8 



145t 

HD74LS368AG 

74-368 

TTL 

DIP 

s 

6 

400m 

364 

54F240SDM 

54LS240 

TTL 

DIP 

S 

8 



1464 

HD74LS368AP 

74-368 

TTL 

DIP 

s 

6 

400m 

37 ▼ 

SN54LS240J 

54LS240W 

TTL 

DIP 

s 

8 

250m 


147d 

SN54ALS368J 

74-368 

TTL 

DIP 

s 

6 


38 

54F240FM 

54LS240W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

320m 


148d 

SN74ALS368N 

74-368 

TTL 

DIP 

s 

6 


39 

74F240FC 

54LS240W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

320m 


1494 

DN74LS368AP5 

74-368 

TTL 

FLAT P 

s 

6 


40 

SN54LS240W 

54LS240W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

250m 

“ 

1504 

M74LS368AP 

74-368N 

TTL 

DIP 

s 

6 


41d 

SN74LS240W 

54LS240W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

250m 


151 d 

SN54ALS1240J 

74ALS1240 

TTL 

DIP 

s 

8 


42 

SN54S240L 

54LS240W 

TTL 

LLC 

s 

8 



152t 

SN74ALS1240-IN 

74 A LSI 240 

TTL 

DIP 

s 

8 


434 

54LS240FM 

54LS240W 

TTL 

TO-86 

s 

8 

250m 


1534 

SN74ALS1240N 

74ALS1240 

TTL 

DIP 

s 

8 


44d 

54S240FM 

54LS240W 

TTL 

TO-86 

s 

8 

735m 


154y 

SN74ALS2240N 

74ALS1240 

TTL 

DIP 

s 

8 


45d 

74LS240FC 

54LS240W 

TTL 

TO-86 

s 

8 

250m 


155t 

SN74ALS1240-1DW 

74ALS1240 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


46d 

74S240FC 

54LS240W 

TTL 

TO-86 

s 

8 

750m 


156y 

SN74ALS1240DW 

74ALS1240 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


47 

SN54S241F 

54LS241 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



157y 

SN74ALS2240DW 

74ALS1240 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


48 ▼ 

SN54LS241J 

54LS241W 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 


158d 

SN54ALS1241J 

74ALS1241 

TTL 

DIP 

s 

8 


49 

54F241FM 

54LS241W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

320m 


159d 

SN74ALS1241N 

74ALS1241 

TTL 

DIP 

s 

8 


50 

74F241FC 

54LS241W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

320m 


1604 

SN54ALS1244AJ 

74ALS1244 

TTL 

DIP 

s 

8 


51d 

SN54LS241W 

54LS241W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

270m 


161 d 

SN54ALS1244J 

74ALS1244 

TTL 

DIP 

s 

8 


52d 

SN74LS241W 

54LS241W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

270m 


1624 

SN74ALS1244AN 

74ALS1244 

TTL 

DIP 

s 

8 


53 

SN54LS244F 

54LS244 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



163y 

SN74ALS1244A1N 

74ALS1244 

TTL 

DIP 

s 

8 


544 

54F244SDM 

54LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 

320m 


164t 

SN74ALS1244ADW 

74ALS1244 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


554 

S54F244N 

54LS244W 

TTL 

DIP 

s 

8 



165y 

SN74ALS1244A1 DW 

74ALS1244 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


56 ▼ 

SN74LS244N 

54LS244W 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 


166d 

SN74ALS1244AFN 

74ALS1244 

TTL 

LLC 

s 

8 


57 

54F244FM 

54LS244W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

320m 


167d 

SN74ALS1244N 

74ALS1244N 

TTL 

DIP 

s 

8 


58 

74F244FC 

54LS244W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

320m 


168y 

SN74ALS746-1N 

74ALS746 

TTL 

DIP 

s 

8 


59d 

SN54LS244W 

54LS244W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

270m 


169t 

SN74ALS746N 

74ALS746 

TTL 

DIP 

s 

8 


60 ▼ 

SN74LS244DW 

54LS244W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

270m 


170t 

SN74ALS746-1 DW 

74ALS746 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


61d 

SN74LS244W 

54LS244W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

270m 


171 ▼ 

SN74ALS746DW 

74ALS746 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


62 

SN54LS244L 

54LS244W 

TTL 

LLC 

s 

8 



172y 

SN74ALS747-1N 

74ALS746Z 

TTL 

DIP 

s 

8 


634 

54LS244FM 

54LS244W 

TTL 

TO-86 

s 

8 

270m 


173t 

SN74ALS747N 

74ALS746Z 

TTL 

DIP 

s 

8 


64d 

74LS244FC 

54LS244W 

TTL 

TO-86 

s 

8 

270m 


174y 

SN74ALS747-1 DW 

74ALS746Z 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


65d 

SN54LS540W 

54LS540W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

250m 


175y 

SN74ALS747DW 

74ALS746Z 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


66d 

SN74LS540W 

54LS540W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

250m 


176d 

SN54AS230J 

74AS230 

TTL 

DIP 

s 

8 


67d 

54LS540FM 

54LS540W 

TTL 

TO-86 

s 

8 

250m 


1774 

SN74AS230N 

74AS230 

TTL 

DIP 

s 

8 


68d 

74LS540FC 

54LS540W 

TTL 

TO-86 

s 

8 

250m 


178y 

SN74AS230DW(A) 

74AS230 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


69d 

SN54LS541W 

54LS541W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

270m 


179d 

SN54AS231J 

74AS231 

TTL 

DIP 

s 

8 


70d 

SN74LS541W 

54LS541W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

270m 


180t 

SN74ALS231N 

74AS231 

TTL 

DIP 

s 

8 


71d 

54LS541FM 

54LS541W 

TTL 

TO-86 

s 

8 

270m 


181 4 

SN74AS231N 

74AS231 

TTL 

DIP 

s 

8 


72d 

74LS541FC 

54LS541W 

TTL 

TO-86 

s 

8 

270m 


182t 

SN74ALS231DW 

74AS231 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


73d 

SN54128W 

54S02W 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

285m 


183y 

SN74AS231DW 

74AS231 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


74 

SN54LS210F 

54S210 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



1844 

MD210CP 

74C902N 

BPR 

DIP 

s 

6 

2.5m 

75 

SN54S240F 

54S240 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


_ 

1854 

DM54S941J 

74C941N 

TTL 

DIP 

s 

8 

1.1m 

76d 

MC2065P 

74-01N 

TTL 

DIP 

s 

4 

105m 


1864 

DM74S941J 

74C941N 

TTL 

DIP 

s 

8 

1.1m 

77d 

MC2065L 

74-01N 

TTL 

TO-116 

s 

4 

105m 


1874 

DM74S941N 

74C941N 

TTL 

DIP 

s 

8 

1.1m 

78d 

MC2165L 

74-01N 

TTL 

TO-116 

s 

4 

105m 


1884 

SN54LS210J 

74LS210 

TTL 

DIP 

s 

8 


79d 

SN54128J 

74-02N 

TTL 

DIP 

D 

4 

285m 


1894 

SN54S210J 

74LS210 

TTL 

DIP 

s 

8 


80d 

SN74128J 

74-02N 

TTL 

DIP 

D 

4 

285m 


1904 

SN74LS210J 

74LS210 

TTL 

DIP 

s 

8 


81d 

SN74128N 

74-02N 

TTL 

DIP 

D 

4 

285m 


191 4 

SN74LS210N 

74LS210 

TTL 

DIP 

s 

8 


824 

RS7407 

74-07N 

TTL 

DIP 

s 

6 

375m 


1924 

SN74S210J 

74LS210 

TTL 

DIP 

s 

8 


834 

RS74LS125 

74-125N 

TTL 

DIP 

s 

4 

50m 


1934 

SN74S210N 

74LS210 

TTL 

DIP 

s 

8 


844 

RS74125 

74-125N 

TTL 

DIP 

s 

4 

250m 


194d 

SM54HCT240{A) 

74LS240 

CMS 

DIP 

s 

8 


854 

RS74LS126 

74-126N 

TTL 

DIP 

s 

4 

50m 


195d 

SS54HCT240(A) 

74LS240 

CMS 

DIP 

s 

8 


864 

54S140DM 

74-13N 

TTL 

DIP 

D 

2 

220m 


196d 

SS74HCT240(A) 

74LS240 

CMS 

DIP 

s 

8 


874 

74S140DC 

74-13N 

TTL 

DIP 

D 

2 

220m 


1974 

MC54F240J(A) 

74LS240 

TTL 

DIP 

s 

8 


884 

74S140PC 

74-13N 

TTL 

DIP 

D 

2 

220m 


1984 

MC74F240J(A) 

74LS240 

TTL 

DIP 

s 

8 


89d 

SN54S140J 

74-13N 

TTL 

DIP 

D 

2 

220m 


1994 

MC74F240N(A) 

74LS240 

TTL 

DIP 

s 

8 


90d 

SN74S140J 

74-13N 

TTL 

DIP 

D 

2 

220m 


2004 

54F241 DM 

74LS241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

320m 

91d 

SN74S140N 

74-13N 

TTL 

DIP 

D 

2 

220m 


201 4 

74SC244C 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

924 

9009DC 

74-13N 

TTL 

DIP 

S 

2 

146m 


2024 

74SC244D 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

934 

9009DM 

74-13N 

TTL 

DIP 

S 

2 

129m 


2034 

74SC244P 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

944 

N74S140F 

74-13N 

TTL 

DIP 

S 

2 

220m 


204 4 

1DT7 4 AHCT244-001 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 


954 

N74S140N 

74-13N 

TTL 

DIP 

S 

2 

220m 


2054 

IDT74FCT244-001 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 


964 

S54S140F 

74-13N 

TTL 

DIP 

S 

2 

220m 


2064 

MD54HCT244RC 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 

1.0 

974 

N74F3037N(A) 

74-3037 

TTL 

DIP 

S 

4 



207 4 

MD74HCT244RE 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 

450m 

98 ▼ 

N74F3037D(A) 

74-3037 

TTL 

FLAT P 

s 

4 



208 4 

MM54HC244J 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

994 

MC54HC365J(A) 

74-365 

CMS 

DIP 

s 

6 

500m 


2094 

MM74HC244J 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

1004 

MC74HC365J(A) 

74-365 

CMS 

DIP 

s 

6 

500m 


2104 

MM74HC244N 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

101 4 

MC74HC365N(A) 

74-365 

CMS 

DIP 

s 

6 

500m 


2114 

MV74HCT244DP 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 

450m 

1024 

DN74LS365AP2 

74-365 

TTL 

DIP 

s 

6 



2124 

PC74HC244P(A) 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

103t 

HD74LS365AG 

74-365 

TTL 

DIP 

s 

6 

400m 


2134 

PC74HCT244P(A) 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

1044 

HD74LS365AP 

74-365 

TTL 

DIP 

s 

6 

400m 


214d 

SM54HCT244(A) 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 


105d 

SN54ALS365J 

74-365 

TTL 

DIP 

s 

6 



215d 

SP74HC244J 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

106d 

SN74ALS365N 

74-365 

TTL 

DIP 

s 

6 



216d 

SP74HC244N 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

1074 

DN74LS365AP5 

74-365 

TTL 

FLAT P 

s 

6 



217d 

SP74SC244N 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

1084 

HD1-6495-2 

74-365N 

CMS 

DIP 

s 

6 



218d 

SS54HCT244(A) 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 


109y 

HD1-6495-8 

74-365N 

CMS 

DIP 

s 

6 



219d 

SS74HCT244(A) 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 


110v 

HD1-6495-9 

74-365N 

CMS 

DIP 

s 

6 



220d 

TMD74HCT244(A) 

74LS244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 
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20. LINE 

DRIVERS/TI 

RAI 


ITERS 

In Order of (1)1 
(4)Mode (5)Circi 

-EMI No 
iits/Pacl 

(2)Tech (3) 
age (6) Typ 

Pkg.7 

Nu 

ype 

mber 


<□ 

n 

2J 


41 

aa 




6J 

u 

as 

3 1 

4 I 

aa 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 



M 

CKT 

POWER 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 

Ml 

PACKAGE 

M 

EM 

POWER 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

E9239I 

0 

H 

DISS. 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 


TYPE 


/ 

DISS. 



NUMBER 



D 

PKG 





NUMBER 

■ 



PKG 







E 


(W) 





■■ 




(W) 

14 

UPD74HC244C 

74LS244 

CMS 

fcip ~ 

S' 


500m 


1114 

74HCT240P ^ 

74S240 ^ 


“DIF 

5 

8 

50 fer 

24 

PC74HC244T (A) 

74LS244 i 

CMS 

FLAT P 

S 


300m 


1124 

74SC240C 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 

3# 

PC74HCT244KA) 

74LS244 

CMS 

FLAT P 

S 


300m 


1134 

74SC240D 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 

4 

1DT74AHCT244-002 

74LS244 

CMS 

LLC 

s -1 

IS 



1144 

74SC240P 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 

5 

IDT74FCT244-002 

74LS244 

CMS 

LLC 

s 




1154 

HD74HC240P 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 

64 

74F244SDC 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



1164 

IDT7 4 AHCT240-001 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 


74 

74F244SPC 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



1174 

IDT74FCT240-001 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 


84 

DM54S244J 

74LS244 

[TTL 

DIP 

s 

8 



1 18y 

MD54HCT240RC 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 

1.0 

94 

DM74S244N 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



1 19y 

MD74HCT240RE 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 

1.0 

10t 

DN74LS244P3 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



1204 

MM54HC240J(A) 

74S240 1 

CMS 

DIP 


8 

500m 

lit 

MC54F244J(A) 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



1214 

MM74HC240J(A) 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 

124 

MC74F244JIA) 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



1224 

MM74HC240N 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 

134 

MC74F244N(A) 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



1234 

MV54HCT240DG ' 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 

1.0 

144 

N74F244D 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



1244 

MV74HCT240DP 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 

450m 

15# 

N74F244N 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



1254 

PC74HC240P(A) 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 

164 

SN54ALS244AJ 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



1264 

PC74HCT240P(A) 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 

174 

SN54ALS244N 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



127y 

SN54HCT240J 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 


184 

SN54AS244J 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



128y 

SN74HCT240N 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 

194 

SN54LS244J 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



129d 

SP74HC240N 

74S240 


DIP 

S 

8 

500m 

204 

SN54S244J 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



1304 

TC74HCT240P(A) 

74S240 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 

21 4 

SN54S244L 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



131 d 

TMD54HCT240(A) 

74S240 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

224 

SN74ALS244AN 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



132d 

TMD74HCT240(A) 

74S240 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

23 ▼ 

SN74ALS244A1N 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



1334 

UPD74HC240C 

74S240 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

244 

SN74S244N 

74LS244 

TTL 

DIP 

s 

8 



134d 

HD74HCT240FP(A) 

74S240 

CMS 

FLAT P 

s 

2 

500m 

25 

74F244SC 

74LS244 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



135d 

HD74HC240FP(A) 

74S240 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

500m 

264 

DN74LS244P6 

74LS244 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



1364 

PC74HC240T(A) 

74S240 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

300m 

27 t 

SN74ALS244ADW 

74LS244 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



1374 

PC74HCT240T(A) 

74S240 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

300m 

28 ▼ 

SN74ALS244A1DW 

74LS244 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



138 

1DT74AHCT240-002 

74S240 

CMS 

LLC 

s 

8 


29y 

SN74S244DW 

74LS244 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



139 

IDT74FCT240-002 

74S240 

CMS 

LLC 

s 

8 


30 

74F244QC 

74LS244 

TTL 

LLC 

s 

8 



1404 

MM74HCT240J(A) 

74S240 

NMS 

DIP 

s 

8 

500m 

31d 

54SC244C(A) 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1414 

MM74HCT240N(A) 

74S240 

NMS 

DIP 

s 

8 

500m 

32 t 

74HC244N 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1424 

74F240SDC 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 


33 y 

74HCT244D(2) 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

400m 


1434 

74F240SPC 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 


34 y 

74HCT244N 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1444 

DN74LS240P3 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 


354 

CD54HC244F 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1454 

HD74LS240 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 


364 

CD74HC244E 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1464 

HD74LS240P 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 


374 

CD74HCT244E 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1474 

MB74LS240 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 

38d 

H74SC244C(A) 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1484 

MB74LS240M 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 

39d 

H74SC244D(A) 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1494 

N74F240D 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 


40d 

H74SC244P(A) 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1504 

N74F240N 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 


414 

HD74HC244P 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1514 

N74LS240D 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 


424 

HD74HCT244P 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1524 

SN54ALS240AJ 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 


434 

MC54HC244J 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1534 

SN54ALS24QJ 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 


44 y 

SN54HC244J 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1544 

SN54ALS240N 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 


45 t 

SN74HC244N 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 



1554 

SN54AS240J 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 


46d 

SP74HCT244J 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1564 

SN74ALS240AN 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 


47d 

SP74HCT244N 

74LS244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


157y 

SN74ALS240A1N 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 


48d 

SP74SC244F 

74LS244N 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 


1584 

SN74LS240J 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 


49 y 

74HC244D 

74LS244N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

400m 


1594 

SN74LS240N 

74S240 

TTL 

DIP 1 

s 

8 


50 t 

CD74HC244M 

74LS244N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

500m 


160d 

SP74HC240J 

74S240 

TTL 

DIP 

s 

8 

500m 

51 y 

CD74HCT244M 

74LS244N 

CMS 

FLAT P 

S 

8 

500m 


161 

74F240SC 

74S240 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


524 

HD74HC244FP(A) 

74LS244N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

500m 


1624 

DN74LS240P6 

74S240 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


534 

HD74HCT244FP(A) 

74LS244N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

500m 


163y 

SN74ALS240ADW 

74S240 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


54 ▼ 

SN74HC244DW 

74LS244N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 



164y 

SN74ALS240A1 DW 

74S240 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


554 

MM74HCT244J(A) 

74LS244N 

NMS 

DIP 

s 

8 

500m 


165y 

SN74LS240DW 

74S240 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


564 

MM74HCT244N(A) 

74LS244N 

NMS 

DIP 

s 

8 

500m 


166 

74F240QC 

74S240 

TTL 

LLC 

s 

8 


574 

54F244DM 

74LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 

320m 


167d 

54SC240C(A) 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

584 

54LS244DM 

74LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 


168y 

74HC240N 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

594 

74F244DC 

74LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 

320m 


169y 

74HCT240N 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

604 

74F244PC 

74LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 

320m 


1704 

CD54HC240F 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

614 

74LS244DC 

74LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 


171 4 

CD54HCT240F 

74S240N 

CMS 

DIP 

s“ 

8 

500m 

624 

74LS244PC 

74LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 


1724 

CD74HC240E 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

634 

M74ALS1244P 

74LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 

120m 


1734 

CD74HCT240E 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

644 

N74LS244F 

74LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 



174d 

G74SC240D 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

450m 

654 

N74S244F 

74LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 



175d 

G74SC240P 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

450m 

664 

N74S244N 

74LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 



176d 

H74SC240CIA) 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

674 

S54F244F 

74LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 



177d 

H74SC240D(A) 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

684 

S54LS244F 

74LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 

215m 


178d 

H74SC240P(A) 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

694 

S54S244F 

74LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 



1794 

MC54HC240J 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

704 

SN74ALS244N 

74LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 



1804 

RS74HC240 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

112m 

714 

SN74AS244N 

74LS244N 

TTL 

DIP 

s 

8 



181 y 

SN54HC240J 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 


72 t 

SN74AS244DW 

74LS244N 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



182y 

SN74HC240N 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 


734 

HD74HC540P 

74LS540 

CMS 

DIP 

s 

1 

500m 


183d 

SP74HCT240J 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

74 ▼ 

MD54HCT540RC 

74LS540 

CMS 

DIP 

s 

8 

1.0 


184d 

SP74HCT240N 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

75 ▼ 

MD74HCT540RE 

74LS540 

CMS 

DIP 

s 

8 

1.0 


185d 

SP74SC240F 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

76d 

SM54HCT540(A) 

74LS540 

CMS 

DIP 

s 

8 



186d 

SP74SC240N 

74S240N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

77d 

SS54HCT540(A) 

74LS540 

CMS 

DIP 

s 

8 



187y 

74HC240D 

74S240N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

400m 

78d 

SS74HCT540(A) 

74LS540 

CMS 

DIP 

s 

8 



188y 

74HCT240D(2) 

74S240N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

400m 

794 

HD74HC540FP(A) 

74LS540 

CMS 

FLAT P 

s 

1 

500m 


189y 

74HCT241D(2) 

74S240N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

400m 

80d 

SN54ALS540J 

74LS540 

TTL 

DIP 

s 

8 



190y 

CD74HC240M 

74S240N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

500m 

81 ▼ 

SN74ALS540-1N 

74LS540 

TTL 

DIP 

s 

8 



191 y 

CD74HCT240M 

74S240N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

500m 

824 

SN74ALS540N 

74LS540 

TTL 

DIP 

s 

8 



192y 

SN74HC240DW 

74S240N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 


83 ▼ 

SN74ALS540-1DW 

74LS540 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



1934 

MM54HCT240J(A) 

74S240N 

NMS 

DIP 

s 

8 

500m 

84 y 

SN74ALS540DW 

74LS540 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



1944 

54F240DM 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

320m 

85d 

54SC540C(A) 

74LS540N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1954 

54LS240DM 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

250m 

86d 

H74SC540C(A) 

74LS540N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


196d 

54S240DM 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

735m 

87d 

H74SC540DIA) 

74LS540N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1974 

74F240DC 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

320m 

88d 

H74SC540P(A) 

74LS540N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1984 

74F240PC 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

320m 

89d 

54LS540DM 

74LS540N 

TTL 

DIP 

s 

8 

250m 


1994 

74LS240DC 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

250m 

904 

HD74HC541P 

74LS541 

CMS 

DIP 

s 

1 

500m 


2004 

74LS240PC 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

250m 

914 

MD54HCT541RC 

74LS541 

CMS 

DIP 

s~ 

8 

1.0 


2014 

74S240DC 

74S240N 

TTL 

DIP 

s~ 

8 

750m 

924 

MD74HCT541RE 

74LS541 

CMS 

DIP 

s 

8 

450m 


2024 

74S240PC 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

750m 

93d 

SM54HCT54KA) 

74LS541 

CMS 

DIP 

s 

8 



203 4 

DM54S240J 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

1.1 

94d 

SS54HCT541 (A) 

74LS541 

CMS 

DIP 

s 

8 



2044 

DM74LS240N 

74S240N 

TTL 

DIP 


8 


95d 

SS74HCT541 (A) 

74LS541 

CMS 

DIP 

s 

8 



2054 

DM74S240J 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

1.1 

964 

HD74HC541 FP(A1 

74LS541 

CMS 

FLAT P 

s 

1 

500m 


2064 

DM74S240N 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 


97d 

SN54ALS541J 

74LS541 

TTL 

DIP 

s 

8 



207 y 

M74ALS240A1 P(A) 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 


98d 

SN74ALS541-1N 

74LS541 

TTL 

DIP 

s 

8 



2084 

M74ALS1240P 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

100m 

994 

SN74ALS541N 

74LS541 

TTL 

DIP 

s 

8 



2094 

M74LS240P 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

250m 

lOOd 

SN74ALS541 -1 DW 

74LS541 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



2104 

N74LS240F 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

165m 

101 ▼ 

SN74ALS541DW 

74LS541 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



2114 

N74LS240N 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

140m 

102d 

54SC541C(A1 

74LS541N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


2124 

N74S240D 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 


103d 

H74SC541C(A) 

74LS541N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


2134 

N74S240F 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 


104d 

H74SC541 D(A) 

74LS541N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


2144 

N74S240N 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 


105d 

H74SC541P(A) 

74LS541N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


2154 

RS74F240 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

32m 

106d 

54LS541DM 

74LS541N 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 


2164 

RS74LS240 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

100m 

1074 

HD74HCT240P 

74S240 

CMS 

DIP 

s 

2 

500m 


2174 

S54F240F 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 


1084 

54HCT240C 

74S240 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


2184 

S54LS24QF 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

165m 

1094 

74HCT240C 

74S240 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


2194 

S54S240F 

74S240N 

TTL 

DIP 


8 


110 ▼ 

74HCT24QD(1) 

74S240 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


2204 

SN54S240J 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

750m 
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20. LINE DRIVERS/TI 

RA 




% In Order of (1)F 

3 (4)Mode (5)Circi 

EMI No. (2)Tech (3)1 
lits/Packaae (6) Tvo< 

^gJype 

Number 


6J 

±j 

2J 


4T 

5T 




a 

a 

2J 

3J 

47 

5| 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

M 

CKT 

POWER 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

M 

CKT 

POWER 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

0 

/ 

DISS. 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

O 

/ 

DISS. 



NUMBER 



D 

PKG 





NUMBER 



D 

PKG 







E 


. m . 







E 


(W) 

if 

SN74ALS240J 

74S240N 

ttl 

"DTP 

5“ 

8 



1114 

SN54S241J “ 

74S241N 

TTl 

Dip i 

S 

8 

900m 

24 

SN74ALS240N 

74S240N 1 

TTL 

[DIP 

S 

8 



1124 

SN74ALS241J 

74S241N 

TTL 

DIP 

S 

8 


34 

SN74AS240N 

74S240N 

TTL 

DIP 

S 

8 



1134 

SN74ALS241N 

74S241N 

TTL 

DIP 

S 

8 


44 

SN74S240J 

74S240N 

TTL 

DIP 

S 

8 

750m 


1144 

SN74AS241N 

74S241N 

TTL 

DIP 

S 

8 


5v 

SN74S240N 

74S240N 

TTL 

DIP 

S 

8 

750m 


1154 

SN74S241J 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

900m 

6 t 

SN74AS240DW 

74S240N 

TTL 

FLAT P 

S 

8 



116* 

SN74S241N 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

900m 

7t 

SN74S240DW 

74S240N 

TTL 

FLAT P 

S 

8 

750m 


117 ▼ 

SN74AS241DW 

74S241N 

TTL 

FLAT P 

s 

8 


84 

HD74HCT241P 

74S241 

CMS 

DIP 

S 

2 

500m 


1 18t 

SN74S241DW 

74S241N 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

900m 

94 

54HCT241C 

74S241 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 


119 

SN54S241L 

74S241N 

TTL 

LLC 

s 

8 


104 

74HCT241C 

74S241 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 


1204 

54HCT244C 

74S244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

11 t 

74HCT241D(1) 

74S241 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 


1214 

74HCT244C 

74S244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

124 

74SC241C 

74S241 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 


122 t 

74HCT244D(1) 

74S244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

134 

74SC241D 

74S241 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 


1234 

74HCT244P 

74S244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

144 

74SC241P 

74S241 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 


124t 

SN54HCT244J 

74S244 

CMS 

DIP 

s 

8 


154 

HD74HC241P 

74S241 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 


125t 

SN74HCT244N 

74S244 

CMS 

DIP 

s 

8 


164 

MD54HCT241RC 

74S241 

CMS 

DIP 

S 

8 

1.0 


1264 

TC74HCT244P(A) 

74S244 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

174 

MD74HCT241RE 

74S241 

CMS 

DIP 

S 

8 

450m 


127 ▼ 

SN74HCT244DW 

74S244 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

500m 

184 

MM54HC241J(A) 

74S241 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 


1284 

DM54LS244J 

74S244 

TTL 

DIP 

s 

8 


194 

MM74HC241J 

74S241 

CMS 

DIP 

S 

8 

500m 


1294 

DM74LS244N 

74S244 

TTL 

DIP 

s 

8 


20 ♦ 

MM74HC241N 

74S241 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1304 

HD74LS244 

74S244 

TTL 

DIP 

s 

8 


21 ♦ 

MM74HCT241 J(A) 

74S241 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1314 

HD74LS244P 

74S244 

TTL 

DIP 

s 

8 


22 ♦ 

MM74HCT241 N(A) 

74S241 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1324 

MB74LS244 

74S244 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 

234 

PC74HC241 P(A) 

74S241 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1334 

MB74LS244M 

74S244 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 

24# 

PC74HCT241 P(A) 

74S241 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1344 

CD54HCT244F 

74S244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

25d 

SM54HCT241(A) 

74S241 

CMS 

DIP 

s 

8 



135d 

G74SC244D 

74S244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

450m 

26 ▼ 

SN54HCT241J 

74S241 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


136d 

G74SC244P 

74S244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

450m 

27 ▼ 

SN74HCT241N 

74S241 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1374 

MV54HCT244DG 

74S244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

1.0 

28d 

SP74HCT241N 

74S241 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1384 

RS74HC244 

74S244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

112 m 

29d 

SP74SC241F 

74S241 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1394 

RS74HCT244 

74S244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

112 m 

30d 

SP74SC241N 

74S241 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


140d 

TMD54HCT244(A) 

74S244N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

31d 

SS54HCT241(A) 

74S241 

CMS 

DIP 

s 

8 



1414 

MM54HCT244J(A) 

74S244N 

NMS 

DIP 

s 

8 

500m 

32d 

SS74HCT241(A) 

74S241 

CMS 

DIP 

s 

8 



142t 

M74ALS244A1 P(A) 

74S244N 

TTL 

DIP 

s 

8 


33 ♦ 

HD74HCT241 FP(A) 

74S241 

CMS 

FLAT P 

s 

2 

500m 


1434 

M74LS244P 

74S244N 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 

34d 

HD74HC241 FP(A) 

74S241 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

500m 


1444 

N74LS244N 

74S244N 

TTL 

DIP 

s 

8 

215m 

35 ♦ 

PC74HC241T(A) 

74S241 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

300m 


1454 

RS74LS244 

74S244N 

TTL 

DIP 

s 

8 

100 m 

36 ♦ 

PC74HCT241T(A) 

74S241 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

300m 


1464 

SN74ALS244J 

74S244N 

TTL 

DIP 

s 

8 


37 ♦ 

MM54HCT241 J(A) 

74S241 

NMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1474 

DM54S940J 

74S940 

TTL 

DIP 

s 

8 

1 .1m 

38 ♦ 

74F241SDC 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



1484 

DM74S940J 

74S940 

TTL 

DIP 

s 

8 

1 .1m 

39 ♦ 

74F241SPC 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



1494 

DM74S940N 

74S940 

TTL 

DIP 

s 

8 

1 .0m 

40 ♦ 

DM54LS241J 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 


150 

SN55109X 

75-109 

TTL 

CHIP 

D 

2 

90m 

41 ♦ 

DN74LS241P3 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



151 

SN55110X 

75-109 

TTL 

CHIP 

D 

2 

105m 

42 ♦ 

HD74LS241 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



152d 

55110ADM 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

900m 

434 

HD74LS241P 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



1534 

75110ADC 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

900m 

444 

M74LS241P 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 


1544 

75110APC 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.7 

454 

MB74LS241 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 


155d 

75110PC 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

325m 

464 

MC54F241 J(A) 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



156d 

DS55109J 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

300m 

474 

MC74F241 J(A) 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



1574 

HD75109 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

300m 

484 

MC74F241N(A) 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



1584 

HD75109P 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

300m 

494 

N74F241D 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



1594 

HD75110 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

425m 

504 

N74F241N 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



1604 

HD75110P 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

425m 

514 

N74LS241D 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



161 4 

MC75110P 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

250m 

524 

N74S241D 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



1624 

SN55109AJ 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.3 

534 

SN54ALS241AJ 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



1634 

SN55109J 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

90m 

544 

SN54ALS241N 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 


_ 

1644 

SN55110AJ 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.3 

554 

SN54AS241J 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



1654 

SN55110J 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

105m 

56d 

SN74ALS241AN 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



166d 

SN75109AJ 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.0 

57 ▼ 

SN74ALS241A1N 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



1674 

SN75109AN 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.1 

584 

SN74LS241J 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



1684 

SN75109J 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

90m 

594 

SN74LS241N 

74S241 

TTL 

DIP 

s 

8 



1694 

SN75109N 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

90m 

60 

74F241SC 

74S241 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



170d 

SN75110AJ 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.0 

614 

DN74LS241P6 

74S241 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



171 4 

SN75110AN 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.0 

62 ▼ 

SN74ALS241ADW 

74S241 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



1724 

SN75110J 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

105m 

63 t 

SN74ALS241A1DW 

74S241 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



1734 

SN75110N 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

105m 

64 ▼ 

SN74LS241DW 

74S241 

TTL 

FLAT P 

s 

8 



174d 

SN75112J 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.0 

65 

74F241QC 

74S241 

TTL 

LLC 

s 

8 



1754 

SN75112N 

75-109 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.1 

66 d 

54SC241C(A) 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 

' 

176 

SN55109W 

75-109 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

90m 

67 t 

74HC241N 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


177 

SN55110W 

75-109 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

105m 

68 ▼ 

74HCT241N 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


178t 

SN75109AD 

75-109 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

950m 

694 

CD54HC241F 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


179t 

SN75110AD 

75-109 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

950m 

704 

CD54HCT241F 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


180t 

SN75112D 

75-109 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

950m 

714 

CD74HC241E 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


181 4 

MC75S110L 

75-109 

TTL 

TO-116 

D 

2 

1.0 

724 

CD74HCT241E 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1824 

MC75S110P 

75-109 

TTL 

TO-116 

D 

2 

1.0 

73d 

G74SC241D 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

450m 


183d 

MC75110L 

75-109 

TTL 

TO-116 

D 

2 

250m 

74d 

G74SC241P 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

450m 


184d 

SN55109AFK 

75-109a 

TTL 

OTHER 

D 

2 

1.3 

75d 

H74SC241C(A) 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


185d 

SN55110AFK 

75-109a 

TTL 

OTHER 

D 

2 

1.3 

76d 

H74SC241D(A) 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1864 

DS55113J 

75-113N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.4 

77d 

H74SC241P(A) 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1874 

DS75113J 

75-113N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.4 

784 

MC54HC241J 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1884 

DS75113N 

75-113N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.4 

794 

RS74HC241 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

112 


189t 

SN75113D 

75-113N 

TTL 

DIP 

D 

2 

950m 

804 

RS74HCT241 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

112 m 


190d 

SN75113J 

75-113N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.0 

81 ▼ 

SN54HC241J 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 



1914 

SN75113N 

75-113N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.1 

82 t 

SN74HC241N 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 



1924 

DS55114J 

75-114N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.4 

83d 

SP74HCT241J 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1934 

DS75114J 

75-114N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.4 

84d 

TMD54HCT241 (A) 

74S241N 

CMS 

DIP 

s 

8 

500m 


1944 

DS75114N 

75-114N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.4 

85 ▼ 

74HC241D 

74S241N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

400m 


1954 

MB427 

75-114N 

TTL 

DIP 

D 

2 

250m 

86 ▼ 

CD74HC241M 

74S241N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

500m 


1964 

MB427M 

75-114N 

TTL 

DIP 

D 

2 

250m 

87 ▼ 

CD74HCT241M 

74S241N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

500m 


1974 

9614DC 

75-114N 

TTL 

DIP 

DS 

2 

250m 

884 

54LS241DM 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 


1984 

9614DM 

75-114N 

TTL 

DIP 

DS 

2 

250m 

894 

74F241DC 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

320m 


1994 

9614PC 

75-114N 

TTL 

DIP 

DS 

2 

250m 

904 

74F241PC 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

320m 


200 

9614FM 

75-114N 

TTL 

FLAT P 

DS 

2 

250m 

914 

74LS241DC 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 


2014 

DS55121J 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

1.4 

924 

74LS241PC 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 


2024 

DS75121J 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

1.4 

934 

74S241DC 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

900m 


2034 

DS75121N 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

1.3 

944 

74S241PC 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

900m 


2044 

DS75123J 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

1.4 

954 

DM54S241J 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

1.1 


2054 

DS75123N 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

1.3 

964 

DM74LS241N 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

270m 


206d 

MC8T13L 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

300m 

974 

DM74S241J 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

1.0 


207d 

MC8T13P 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

300m 

984 

DM74S241N 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

1.1 


208d 

MC8T23L 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

300m 

99* 

M74ALS241A1 P(A1 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 



209d 

MC8T23P 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

300m 

1004 

M74ALS1241P 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

120 m 


2104 

N8T13F 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

300m 

1014 

N74LS241F 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

215m 


211 4 

N8T13N 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

300m 

1024 

N74LS241N 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

200 m 


2124 

N8T23F 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

300m 

1034 

N74S241F 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 



2134 

N8T23N 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

300m 

1044 

N74S241N 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 



2144 

S8T13F 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

300m 

1054 

RS74F241 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

32m 


2154 

S8T23F 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

300m 

1064 

RS74LS241 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

100 m 


216* 

SN75121D 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

950m 

1074 

S54F241F 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 



217d 

SN75121J 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

1.0 

1084 

S54LS241F 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

215m 


2184 

SN75121N 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

1.1 

1094 

S54S241F 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 



219d 

SN75123J 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

1.0 

1104 

SN54ALS244J 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 



2204 

SN75123N 

75-121N 

TTL 

DIP 

S 

2 

1.1 
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20. LINE 

DRIVERS/TI 

3A 

SISMIT 

TERS 

In Order of (1)F 
(4)Mode (5)Circu 

EMI No 
its/Pack 

(2)Tech (3)f 
age (6) Type 

‘kg.T 

Nu 

ype 

nber 


6J 

13 

2J 

IBB 

4T 

5| 



6J 

u 

2j 

3J 

4| 

5| 


JNE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

M 

CKT 

POWER 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

M 

CKT 

POWER 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

0 

/ 

D!SS. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

Q 

/ 

DISS. 



NUMBER 



D 

PKG 




NUMBER 



D 

PKG 







E 


(W) 






E 


(W) 

Id 

DS55121W "" 

75-121N ““ 

TTL 

FEAT" P “ 

& 

2 

300m 









2 

S8T13W 

75-121N 

TTL 

FLAT P 

S 

2 

300m 









3 

S8T23W 

75-121N 

TTL 

FLAT P 

S 

2 

300m 









4t 

SN75123D 

75-121N 

TTL 

FLAT P 

s 

2 

1.1 









5d 

75150DC 

75-150 

TTL 

DIP 

s 

2 

444m 









6 d 

75150PC 

75-150 

TTL 

DIP 

s 

2 

444m 









7d 

75150RC 

75-150 

TTL 

DIP 

s 

2 

444m 









B* 

75150TC 

75-150 

TTL 

DIP 

s 

2 

444m 









9* 

DS75150J8 

75-150 

TTL 

DIP 

s 

2 

1.1 









lOd 

DS75150J 

75-150 

TTL 

DIP 

s 

2 

504m 









lid 

DS75150N8 

75-150 

TTL 

DIP 

s 

2 

264m 









12 # 

DS75150N 

75-150 

TTL 

DIP 

s 

2 

1.0 









13t 

SN55150JG 

75-150 

TTL 

DIP 

s 

2 

1.0 









14d 

SN75150JG 

75-150 

TTL 

DIP 

s 

2 

825m 









15# 

SN75150P 

75-150 

TTL 

DIP 

s 

2 

1.0 









16t 

SN75150D 

75-150 

TTL 

FLAT P 

s 

2 

725m 









17d 

SN55150FK 

75-150a 

TTL 

OTHER 

s 

2 

1.3 









18d 

SN75151J 

75-151N 

TTL 

DIP 

D 

4 

1.0 









19^ 

SN75151N 

75-151N 

TTL 

DIP 

D 

4 

1.1 









20 d 

SN75151DW 

75-151N 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

1.1 









21 d 

SN75153J 

75-153N 

TTL 

DIP 

D 

4 

1.0 









224 

SN75153N 

75-153N 

TTL 

DIP 

D 

4 

1.1 









23 ▼ 

SN75153DW 

75-153N 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

1.0 









24d 

SN55158JG 

75-158P 

TTL 

DIP 

DS 

2 

1.0 









25u 

SN75156JG 

75- i 58F 

TTL 

uir 

DS 

2 

825m 









264 

SN75158P 

75-158P 

TTL 

DIP 

DS 

2 

1.0 









27 t 

SN75158D 

75-158P 

TTL 

FLAT P 

DS 

2 

1.0 









28d 

SN75159J 

75-159N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.0 









294 

SN75159N 

75-159N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.1 









30 ▼ 

SN75159D 

75-159N 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

1.0 









31 ▼ 

AM26LS31CD 

75-172N 

TTL 

DIP 

D 

4 

1.0 









32d 

AM26LS31CJ 

75-172N 

TTL 

DIP 

D 

4 

1.0 









334 

AM26LS31CN 

75-172N 

TTL 

DIP 

D 

4 

1.0 









344 

AM26LS31 DC 

75-172N 

TTL 

DIP 

D 

4 

400m 









35 ▼ 

AM26LS31DCD 

75-172N 

TTL 

DIP 

D 

4 

400m 









36 ▼ 

AM26LS31DCDS 

75-172N 

TTL 

DIP 

D 

4 

400m 









37 t 

AM26LS31DCS 

75-172N 

TTL 

DIP 

D 

4 

400m 









38d 

AM26LS31J 

75-172N 

TTL 

DIP 

D 

4 










39d 

AM26LS31MJ 

75-172N 

TTL 

DIP 

D 

4 

1.0 









40d 

AM26LS31N 

75-172N 

TTL 

DIP 

D 

4 










414 

M5A26LS31P 

75-172N 

TTL 

DIP 

D 

4 

120 m 









424 

SN75172J(A) 

75-172N 

TTL 

DIP 

D 

4 

1.4k 









434 

SN75172N(A) 

75-172N 

TTL 

DIP 

D 

4 

1 .1k 









444 

AM26LS31 PC 

75-172N 

TTL 

DIP 

S 

4 

400m 









45 ▼ 

AM26LS31 PCD 

75-172N 

TTL 

DIP 

S 

4 

400m 









46 ▼ 

AM26LS31PCDS 

75-172N 

TTL 

DIP 

S 

4 

400m 









47 ▼ 

AM26LS31PCS 

75-172N 

TTL 

DIP 

S 

4 

400m 









484 

DS26LS31CJ 

75-172N 

TTL 

DIP 

S 

4 

1.5 









494 

DS26LS31CN 

75-172N 

TTL 

DIP 

S 

4 

1.5 









504 

DS26LS31MJ 

75-172N 

TTL 

DIP 

S 

4 

1.5 









514 

MM78C30J 

75-183N 

CMS 

DIP 

D 

2 

1.5m 









524 

MM88C30N 

75-183N 

CMS 

DIP 

D 

2 

1.5m 









534 

DS7830F 

75-183N 

TTL 

DIP 

D 

2 

180m 









544 

DS7830J 

75-183N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.3 









554 

DS8830F 

75-183N 

TTL 

DIP 

D 

2 

180m 









564 

DS8830J 

75-183N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.3 









574 

DS8830N 

75-183N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.2 









584 

SN55183J 

75-183N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.3 









59d 

SN75183D 

75-183N 

TTL 

DIP 

D 

2 

950m 









60d 

SN75183J 

75-183N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.0 









614 

SN75183N 

75-183N 

TTL 

DIP 

D 

2 

1.1 









62d 

DS8830W 

75-183N 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

90m 









634 

UA1488DC 

75-188 


DIP 

S 

4 

576m 









644 

UA1488PC 

75-188 


DIP 

S 

4 

576m 









654 

MC1488F 

75-188 

DTL 

DIP 

S 

4 

1.0 









664 

MC1488N 

75-188 

DTL 

DIP 

S 

4 

800m 









67d 

SGI 488J 

75-188 

DTL 

DIP 

S 

4 

333m 









684 

XR1488N 

75-188 

DTL 

DIP 

s 

4 

576m 









694 

XR1488P 

75-188 

DTL 

DIP 

S 

4 

576m 









704 

DS1488J 

75-188 

TTL 

DIP 

S 

4 

1.4 









714 

DS1488N 

75-188 

TTL 

DIP 

S 

4 

1.3 









724 

HD75188 

75-188 

TTL 

DIP 

S 

4 

333m 









734 

HD75188P 

75-188 

TTL 

DIP 

S 

4 

333m 









744 

M75188P 

75-188 

TTL 

DIP 

S 

4 

333m 









754 

MC1488P 

75-188 

TTL 

DIP 

S 

4 

1.0 









76 t 

MCI 488PD 

75-188 

TTL 

DIP 

S 

4 

1.0 









77 ▼ 

MC1488PDS 

75-188 

TTL 

DIP 

S 

4 

1.0 









78t 

MC1488PS 

75-188 

TTL 

DIP 

S 

4 

1.0 









794 

RSI 488 

75-188 

TTL 

DIP 

S 

4 

576m 









80* 

SN75188D 

75-188 

TTL 

DIP 

S 

4 

333m 









81d 

SN75188J 

75-188 

TTL 

DIP 

S 

4 

333m 









824 

MC1488L 

75-188 

TTL 

TO-116 

S 

4 

1.0 









83 t 

MC1488LD 

75-188 

TTL 

TO-116 

S 

4 

1.0 









84 ▼ 

MC1488LDS 

75-188 

TTL 

TO-116 

S 

4 

1.0 









85 r 

MC1488LS 

75-188 

TTL 

TO-116 

S 

4 

1.0 









86 d 

AM26LS31MFK 

75-602 

TTL 

LLC 

D 

4 

1.0 
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LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

n- 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

Y 

P 

E 

H 

K 

T 

S 

POWER 

DISS. 

(W) 

LINE 

No. 

a - 

TYPE 

NUMBER 

D 

^FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

IT 

T 

Y 

P 

E 

C 

K 

T 

S 

POWER 

DISS. 

m 

Id 

2 

3 

SN54120W 

SN54S700F 

SN54S700F1 

54-120W 

54LS210 

54LS210 

TTL 

MOS 

MOS 

plat p 

FLAT P 
FLAT P 

C 

M 

M 

2 

8 

8 

450m 









4 

5 

6 

SN54S730F 

SN54S730F1 

SN54S731F 

54LS240 

54LS240 

54LS241 

MOS 

MOS 

MOS 

FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 

M 

M 

M 

8 

8 

8 










7 

8 

9 

SN54S731F1 

SN54S734F 

SN54S734F1 

54LS241 

54LS244 

54LS244 

MOS 

MOS 

MOS 

FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 

M 

M 

M 

8 

8 

8 










lOd 

lid 

12d 

MC3459P 

MC3459L 

SN54120J 

74-03N 

74-03N 

74-120N 

NMS 

NMS 

TTL 

DIP 

TO-116 

DIP 

M 

M 

C 

4 

4 

2 

610m 

610m 

450m 









13d 

14d 

154 

SN74120J 

SN74120N 

SN54S700J 

74-120N 

74-120N 

74LS210 

TTL 

TTL 

MOS 

DIP 

DIP 

DIP 

C 

C 

M 

2 

2 

8 

450m 

450m 









164 

174 

184 

SN54S700J1 

SN74S700J 

SN74S700J1 

74LS210 

74LS210 

74LS210 

MOS 

MOS 

MOS 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

M 

M 

8 

8 

8 










194 

204 

214 

SN74S700N 

SN74S700N1 

SN54S734J 

74LS210 

74LS210 

74LS244 

MOS 

MOS 

MOS 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

M 

M 

8 

8 

8 










224 

234 

244 

SN54S734J1 

SN74S734J 

SN74S734N 

74LS244 

74LS244 

74LS244 

MOS 

MOS 

MOS 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

M 

M 

8 

8 

8 










254 

264 

274 

SN54S730J 

SN54S730J1 

SN74S730J 

74S240 

74S240 

74S240 

MOS 

MOS 

MOS 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

M 

M 

8 

8 

8 










284 

294 

304 

SN74S730J1 

SN74S730N 

SN74S730N1 

74S240 

74S240 

74S240 

MOS 

MOS 

MOS 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

M 

M 

8 

8 

8 










314 

324 

334 

SN54S731J 

SN54S731J1 

SN74S731J 

74S241 

74S241 

74S241 

MOS 

MOS 

MOS 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

M 

M 

8 

8 

8 










344 

354 

364 

SN74S731J1 

SN74S731N 

SN74S731N1 

74S241 

74S241 

74S241 

MOS 

MOS 

MOS 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

M 

M 

8 

8 

8 










~374 
384 
394 

SN74S734J1 

SN74S734N1 

SG55325J 

74S244 

74S244 

75-325 

MOS 

MOS 

BPR 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

M 

M 

8 

8 

2 

1 









404 

414 

424 

SG55325N 

SG75325J 

SG75325N 

75-325 

75-325 

75-325 

BPR 

BPR 

BPR 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

M 

M 

2 

2 

2 

1 

1 

1 









43 

44 

45d 

SG55325F 

SG75325F 

MC55325L 

75-325 

75-325 

75-325 

BPR 

BPR 

DTL 

FLAT P 
FLAT P 
DIP 

M 

M 

M 

2 

2 

2 

1 

1 

350m 









46d 

47d 

48d 

MC75325L 

MC75325P 

MC75325F 

75-325 

75-325 

75-325 

DTL 

DTL 

DTL 

DIP 

DIP 

FLAT P 

M 

M 

M 

2 

2 

2 

350m 

350m 

350m 









494 

504 

514 

55325F 

75325F 

75325N 

75-325 

75-325 

75-325 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

M 

M 

2 

2 

2 

1.0 

1.0 

1.0 









524 

534 

544 

DS55325J 

DS75325J 

DS75325N 

75-325 

75-325 

75-325 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

M 

M 

2 

2 

2 

1.5 

1.5 

1.5 









554 

56d 

57d 

SN55325J 

SN75325J 

SN75325N 

75-325 

75-325 

75-325 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

M 

M 

4 

4 

4 

1.4 

1.5 

1.5 









58d 

594 

604 

DS55325W 

SG55326J 

SG75326J 

75-325 

75-326 

75-326 

TTL 

BPR 

BPR 

FLAT P 
DIP 

DIP 

M 

M 

M 

2 

4 

4 

1.5 

1.0 

1.0 









614 

624 

63 

SG75326N 

SG75327J 

SG55326F 

75-326 

75-326 

75-326 

BPR 

BPR 

BPR 

DIP 

DIP 

FLAT P 

M 

M 

M 

4 

4 

4 

1.0 

1.0 

1.0 









644 

65d 

66 d 

SN55326J 

SN75326J 

SN75326N 

75-326 

75-326 

75-326 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

M 

M 

4 

4 

4 

375m 

375m 

375m 









674 

684 

69 

SG55327J 

SG75327N 

SG55327F 

75-327 

75-327 

75-327 

BPR 

BPR 

BPR 

DIP 

DIP 

FLAT P 

M 

M 

M 

4 

4 

4 

1.0 

1.0 

1.0 









70 4 
71d 
72d 

SN55327J 

SN75327J 

SN75327N 

75-327 

75-327 

75-327 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

M 

M 

4 

4 

4 

275m 

275m 

275m 









73d 

74d 

75d 

SN75328J 

SN75328N 

SN75330J 

75-328N 

75-328N 

75-330N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

M 

M 

4 

4 

4 

1.4 

1.4 

1.4 









76d 

77d 

78d 

SN75330N 

DS75364N8 

DS75364N 

75-330N 

75-364N 

75-364N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

M 

C 

C 

4 

2 

2 

1.4 

414m 

188m 




1 





79d 

80d 

81 d 

SN75364JG 

SN75364P 

DS75364J8 

75-364N 

75-364N 

75-365N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

C 

C 

C 

2 

2 

2 

188m 

188m 

414m 









82d 

SN55325FK 

75Z325 

TTL 

LLC 

M 

4 

1.4 
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22. PERIPH 


ERAL/POWER DRIVERS 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

D 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

m 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

H 

K 

T 

S 

MAX. 

1 ON 

(A) 

MAX. 

Vce 

(V) 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

U 

c 

K 

T 

S 

MAX. 

1 ON 

(A) 

MAX. 

Vce 

(V) 

It 

MC679P | 

3-95C “ 

DTL 

DIP 

2 

150m 

30 

Ill ▼ 

SN75463D 

75-433P 

TTL 

TjlF 

2 

300m 

35 

2t 

MC679L 

3-95C 

DTL 

TO-116 

2 

150m 

30 

112 ♦ 

SN75463P 

75-433P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

3d 

75452ARC 

40-107B 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

113d 

SN75473JG 

75-433P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

70 

4^ 

75452ATC 

40-107B 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

114# 

DS55453H 

75-433P 

TTL 

TO-99 1 

2 

300m 

30 

54 

75452BN 

40-107B 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

1154 

DS55463H 

75-433P 

TTL 

TO-99 

2 

300m 

35 

6 d 

75452BRC 

40-107B 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

1164 

DS75453H 

75-433P 

TTL 

TO-99 

2 

300m 

30 

?♦ 

75452BTC 

40-107B 

TTL 

DIP j 

2 

300m 

30 

1174 

DS75463H 

75-433P 

TTL 

TO-99 

2 

300m 

35 

8 # 

75462TC 

40-107B 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

1184 

75454BN 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 


DS55452J8 

40-107B 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

1194 

DS55454J8 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

10 f 

DS55462J8 

40-107B 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

1204 

DS55464J8 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

m 

DS75452J8 

40-107B 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

121 4 

DS75454J8 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

12d 

DS75452N8 

40-107B 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

122d 

DS75454N8 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

134 

DS75452N 


TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

1234 

DS75454N 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

m 

DS75462J8 


TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

124f 

DS75464J8 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

15d 

DS75462N8 


TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

125d 

DS75464N8 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

164 

DS75462N 


TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

126f 

DS75464N 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

17# 

HD75452 


TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

127^ 

HD75454 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

18f 

HD75452P 


TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

1284 

HD75454P 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 




TTL 

DIP 

2 

300m 

15 

129t 

SN55454BJG 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 




TTL 

DIP 

2 

300m 

15 

1304 

SN55464JG 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 


- ? ra I; * iifcWWHB 


TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

131 d 

SN75434JG 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

15 

224 

SN75462P 

40-107B 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

132d 

SN75434P 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

15 

23d 

SN75472JG 

40-107B 

TTL 

DIP 

2 

300m 

70 

133t 

SN75454BD 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

24 ♦ 

DS55452H 

40-107B 

TTL 

TO-99 

2 

300m 

30 

134d 

SN75454BJG 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

25 ♦ 


Him 

1 IL 

iu-yy 

2 

3u0m 

36 

135* 

bN/'6464bK 

/'6-434H 

1 IL 

UIK 

2 

3U0m 

30 

264 


"tali 

TTL 

TO-99 

2 

300m 

30 

136d 

SN75464JG 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

27 ♦ 


'li' aft 

TTL 

TO-99 

2 

300m 

35 

137d 

SN75464P 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 


SN75401NE 

75-401N 

TTL 

DIP 

2 

700m 

35 

138d 

SN75474JG 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

70 


SN75411NE 

75-401N 

TTL 

DIP 

2 

500m 

70 

139d 

SN75474P 

75-434P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

70 


SN75402NE 

75-402N 

TTL 

DIP 

2 

700m 

35 

140f 

DS55454H 

75-434P 

TTL 

TO-99 

2 

300m 

30 


SN75412NE 

75-402N 

TTL 

DIP 

2 

500m 

70 

141 4 

DS55464H 

75-434P 

TTL 

TO-99 

2 

300m 

35 



75-403N 

TTL 

DIP 

2 

700m 

35 

142f 

DS75454H 

75-434P 

TTL 

TO-99 

2 

300m 

30 


1 Ml 1 f\\ PI 

75-403N 

TTL 

DIP 

2 

500m 

70 

1434 

DS75464H 

75-434P 

TTL 

TO-99 

2 

300m 

35 




TTL 

DIP 

2 

700m 

35 

144d 

SN75441J 

75-441 

TTL 

DIP 

2 

100 m 

30 

Essl 



TTL 

DIP 

2 

500m 

70 

145d 

SN75441N 

75-441 

TTL 

DIP 

2 

100 m 

30 

E*!R 



HL 

DIP 

2 

500m 

100 

146d 

SN75446JG 

75-446P 

TTL 

DIP 

2 

400m 

70 

37d 

SN75417NE 

75-417N 

TTL 

DIP 

2 

500m 

100 

147♦ 

SN75446P 

75-446P 

TTL 

DIP 

2 

400m 

70 

38d 

SN75418NE 

75-418N 

TTL 

DIP 

2 

500m 

100 

148d 

SN75476JG 

75-446P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

100 

39d 

SN75419NE 

75-419N 

TTL 

DIP 

2 

500m 

100 

1494 

SN75476P 

75-446P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

100 


75450ADC 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

150d 

SN75407D 

75-447P 

TTL 

DIP 

2 

550m 



75450APC 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

151 T 

SN75407P 

75-447P 

TTL 

DIP 

2 

550m 


42d 

75450BDC 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

152d 

SN75408D 

75-447P 

TTL 

DIP 

2 

550m 


43 ♦ 

75450BF 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

153t 

SN75408P 

75-447P 

TTL 

DIP 

2 

550m 


444 

75450BN 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

154d 

SN75447JG 

75-447P 

TTL 

DIP 

2 

400m 

70 

45d 

75450BPC 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

1554 

SN75447P 

75-447P 

TTL 

DIP 

2 

400m 

70 

[nm 

DS75450J 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

156d 

SN75475JG 

75-447P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

50 

Enl 

DS75450N 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

157d 

SN75475P 

75-447P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

50 

KRiI 

HD75450A 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

158d 

SN75477JG 

75-447P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

100 

49 ♦ 

SG55450BJ 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

159» 

SN75477P j 

75-447P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

100 

50 ♦ 

SG55460J 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

40 

160d 

SN75448JG 

75-448P 

TTL 

DIP 

2 

400m 

7.0 

51 ♦ 

SG75450BJ 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

161 ♦ 

SN75448P 

75-448P 

TTL 

DIP 

2 

400m 

7.0 

52 ♦ 

SG75450BN 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

162d 

SN75478JG 

75-448P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

100 

53# 

SG75460J 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

40 

163t 

SN75478P 

75-448P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

100 

54 ♦ 

SG75460N 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

40 

164d 

SN75449JG 

75-449P 

TTL 

DIP 

2 

400m 

7.0 

55 ♦ 

SN55450BJ 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

165# 

SN75449P 

75-449P 

TTL 

DIP 

2 

400m 

7.0 

56d 

SN75430J 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

15 

166d 

SN75479JG 

75-449P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

100 

57d 

SN75430N 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

15 

1674 

SN75479P 

75-449P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

100 

58d 

SN75450BJ 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

168# 

SG2001J 

75-466 

BPR 

DIP 

7 

500m 

50 

59d 

SN75450BN 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

169» 

UA9665PC 

75-466 

BPR 

DIP 

7 

500m 

55 

60d 

SN75460J 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

1704 

UA9666DC 

75-467 

BPR 

DIP 

7 

500m 

55 

61d 

SN75460N 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

171 ♦ 

UA9666PC I 

75-467 

BPR 

DIP 

7 

500m 

55 

62d 

SN75470J 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

40 

1724 

9667DC 

75-468N 

BPR 

DIP 

7 

500m 

55 

63d 

SN75470N 

75-430N 

TTL 

DIP 

2 

300m 

40 

173f 

9667PC 

75-468N 

BPR 

DIP 

7 

500m 

55 

64d 

75451 ARC 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

174# 

9668DC 

75-468N 

BPR 

DIP 

7 

500m 

55 

654 

75451 ATC 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

1754 

9668PC 

75-468N 

BPR 

DIP 

7 

500m 

55 

66 ♦ 

75451 BN 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

176* 

UA9667DC 

75-468N 

BPR 

DIP 

7 

500m 

55 


75451BRC 

ft ; F cfldHHHH 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

1774 

UA9667PC 

75-468N 

BPR 

DIP 

7 

500m 

55 

1 

75451 BTC 

r ej|3 ' 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

178* 

UA9668DC 

75-468N 

BPR 

DIP 

7 

500m 

55 

EeiI 

75461TC 


TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

1794 

UA9668PC 

75-468N 

BPR 

DIP 

7 

500m 

55 

704 

75471TC 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

40 

180d 

SN75601 

75-601 

TTL 

OTHER 

1 

3.0 

15 

714 

DS55451J8 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

181 d 

SN55450BFK 

75Z430N 

TTL 

LLC 

2 

300m 

30 

724 

DS55461J8 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

182d 

SN55451BFK 

75Z431P 

TTL 

LLC 

2 

300m 

30 

734 

DS75451J8 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

183d 

SN55452BFK 

75Z431P 

TTL 

LLC 

2 

300m 

30 

74d 

DS75451N8 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

184d 

SN55453BFK 

75Z431P 

TTL 

LLC 

2 

300m 

30 

754 

DS75451N 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 

185d 

SN55454BFK 

75Z431P 

TTL 

LLC 

2 

300m 

30 

764 

DS75461J8 


TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

186d 

SN55461FK 

75Z431P 

TTL 

LLC 

2 

300m 

35 

77d 

DS75461N8 


TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

187d 

SN55463FK 

75Z431P 

TTL 

LLC 

2 

300m 

35 

784 

DS75461N 


TTL 

DIP 

2 

300m 

35 

188d 

SN55464FK 

75Z431P 

TTL 

LLC 

2 

300m 

35 

794 

HD75451A 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









804 

HD75451AP 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









Kim 

SN75431JG 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

15 









m-.Yxm 

SN75431P 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

15 










SN75451BJG 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









i9 

SN75461P 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 









85 t 

SN75462D 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 









86 d 

SN75471 JG 

75-431P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

70 









874 

DS55451H 

75-431P 

TTL 

TO-99 

2 

300m 

30 









884 

DS55461H 

75-431P 

TTL 

TO-99 

2 

300m 

35 









894 

DS75451H 

75-431P 

TTL 

TO-99 

2 

300m 

30 









904 

DS75461H 

75-431P 

TTL 

TO-99 

2 

300m 

35 









91d 

75453ARC 

75-433P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









924 

75453ATC 

75-433P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









934 

75453BN 

75-433P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









94d 

75453BRC 

75-433P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









954 

75453BTC 

75-433P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









964 

DS55453J8 

75-433P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









974 

DS55463J8 

75-433P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 









984 

DS75453J8 

75-433P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









99d 

DS75453N8 

75-433P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









1004 

DS75453N 

75-433P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









1014 

DS75463J8 

75-433P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 









102 d 

DS75463N8 

75-433P 

TTL 

DIP 

2 

300m 

35 









1034 



TTL 

DIP 

2 

300m 

35 









1044 

03 


TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









1054 



TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









106d 


MffRki -mmmm 

TTL 

DIP 

2 

300m 

15 









107d 


ViMi IclclS 

TTL 

DIP 

2 

300m 

15 









108t 



TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









109d 


Wi® fckl 

TTL 

DIP 

2 

300m 

30 









1104 



TTL 

DIP 

2 

300m 

30 
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23. DISPLAY DRI 

VE 

nc In Order of (1)FE 

id (^Function (5)Re 

Ml No. 
ad Out 

(2)Tech (3)Pkg.Type 

6)Type Number 

LINE 

No. 

rr 

TYPE 

NUMBER 

TJ 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

4J 

IF 

U 

N 

C 

a 

READ¬ 

OUT 

0 

u 

T 

P 


LINE 

No. 

JJ 

TYPE 

NUMBER 

a 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

4J 

F 

U 

N 

C 

5j 

READ¬ 

OUT 

0 

U 

T 

P 

Id 

2 d 

3 

382BL 

382ML 

CD40110BH 

al2C 

3-82C 

40-11 OB 

DTL 

DTL 

CMS 

UIF 

DIP 

CHIP 

B 

B 

ABD 

GAS 

GAS 

FLUOR 

OC 

oc 

cs 


111 ♦ 
112 * 

1 13 ♦ 

HCC4511BD 

HCC4511BF 

HCF4511BE 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

DTP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LED 

LED 

LED 


4 

5 

6 

CD40110BD 

CD40110BE 

CD40110BF 

40-110B 

40-110B 

40-11 OB 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABD 

ABD 

ABD 

FLUOR 

FLUOR 

FLUOR 

cs 

cs 

cs 


1 1 4 ♦ 
115* 
1164 

HCF4511BF 

HD74HC4511P 

PC54HC4511 D(A) 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LED 

LED 

LED 

AH 

7 

8 

9 

CD4054BH 

CD4054BD 

CD4054BE 

40-54B 

40-54B 

40-54B 

CMS 

CMS 

CMS 

CHIP 

DIP 

DIP 

A 

A 

A 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


1174 

1184 

11 9 ♦ 

PC54HCT4511 D(A) 
PC74HC4511D(A) 

PC74HC4511P(A) 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LED 

LED 

LED 

AH 

AH 

AH 

10 

lid 

12 

CD4054BF 

CD4054BY 

HCC4054BD 

40-54B 

40-54B 

40-54B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

A 

A 

A 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


120 * 

121 ♦ 
122w 

PC74HCT4511 D(A) 
PC74HCT4511 P(A) 

74HC451 IN 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LED 

LED 

MULT 

AH 

AH 

13 

14 

15 

HCC4054BF 

HCF4054BE 

HCF4054BF 

40-54B 

40-54B 

40-54B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

A 

A 

A 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


123r 

124 

125 

74HCT451 IN 

4511BFC 

4511BFM 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

FLAT P 
FLAT P 

ABC 

ABC 

ABC 

MULT 

LCD 

LCD 

AH 

AH 

164 

17* 

184 

TC4054BP 

HBC4054AD 

HBC4054AF 

40-54B 

40-54B 

40-54B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

A 

AC 

AC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


126r 

127r 

128d 

CD74HC4511M(A) 
CD74HCT4511 M(A) 
CD4511BK(1) 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

AH 

194 

204 

21 d 

HBF4054AE 

HBF4054AF 

MSM4054RS 

40-54B 

40-54B 

40-54B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

AC 

AC 

AC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 


129 

130 ♦ 

131 d 

CD4511BMW 

HEF4511BT 

SCL4511BF(1) 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

OE 

AH 

CM 

22 

23 

24 

CD4054BK 

HCC4054BK 

HBC4054AK 

40-54B 

40-54B 

40-54B 

CMS 

CMS 

CMS 

FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 

A 

A 

AC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


132# 

133t 

134* 

HCC4511BK 

HD74HC4511FP 

PC74HC4511T(A) 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 

ABC 

ABC 

ABC 

LED 

LED 

LED 

AH 

25 

26 

27 

CD4055BH 

CD4055BD 

CD4055BE 

40-55B 

40-55B 

40-55B 

CMS 

CMS 

CMS 

CHIP 

DIP 

DIP 

AB 

AB 

AB 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


135* 

136t 

137t 

PC74HCT4511T(A) 

74HC451 ID 

74HCT4511D 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 

ABC 

ABC 

ABC 

LED 

MULT 

MULT 

AH 

28 

29d 

304 

CD4055BF 

CD4055BY 

HBC4055AD 

40-55B 

40-55B 

40-55B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

AB 

AB 

AB 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


138* 

139 ▼ 
140w 

MC14513BAL 

MC14513BALD 

MC14513BALDS 

45-13B 

45-13B 

45-13B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

TP 

TP 

TP 

314 

324 

334 

HBC4055AF 

HBF4055AE 

HBF4055AF 

40-55B 

40-55B 

40-55B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

AB 

AB 

AB 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


141 ▼ 

142 ♦ 
143t 

MC14513BALS 

MC14513BCL 

MC14513BCLD 

45-13B 

45-13B 

45-13B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

TP 

TP 

TP 

34 

35 

36 

HCC4055BD 

HCC4055BF 

HCF4055BE 

40-55B 

40-55B 

40-55B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

AB 

AB 

AB 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


144t 

145v 

146* 

MC14513BCLDS 

MC14513BCLS 

MC14513BCP 

45-13B 

45-13B 

45-13B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

TP 

TP 

TP 

37 

384 

39 

HCF4055BF 

TC4055BP 

CD4055BK 

40-55B 

40-55B 

40-55B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

FLAT P 

AB 

AB 

AB 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


147w 

148t 

149v 

MC14513BCPD 

MC14513BCPDS 

MC14513BCPS 

45-13B 

45-13B 

45-13B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

TP 

TP 

TP 

40 

41 

42 

HBC4055AK 

HCC4055BK 

CD4056BH 

40-55B 

40-55B 

40-56B 

CMS 

CMS 

CMS 

FLAT P 
FLAT P 
CHIP 

AB 

AB 

AB 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


150t 

151 ♦ 

152 ♦ 

MC14513BDW 

MM54HC4543J 

MM74HC4543J 

45-13B 

45-43 

45-43 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

TP 

43d 

44 

45 

CD4056BY 

HCC4056BD 

HCC4056BF 

40-56B 

40-56B 

40-56B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

AB 

AB 

AB 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


153# 

154* 

155 ♦ 

MM74HC4543N 

PC54HC4543D(A) 

PC54HCT4543D(A) 

45-43 

45-43 

45-43 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 


46 

47 

484 

HCF4056BE 

HCF4056BF 

TC4056BP 

40-56B 

40-56B 

40-56B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

AB 

AB 

AB 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


156* 

157# 

158f 

PC74HC4543D(A) 

PC74HC4543P(A) 

PC74HCT4543D(A) 

45-43 

45-43 

45-43 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 


49 

50 

51 

CD4056BD 

CD4056BE 

CD4056BF 

40-56B 

40-56B 

40-56B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


159 ♦ 

160 

161 ♦ 

PC74HCT4543P(A) 
TC74HC4543P(A) 
PC74HC4543T (A1 

45-43 

45-43 

45-43 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

FLAT P 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 


524 

534 

544 

HBC4056AD 

HBC4056AF 

HBF4056AE 

40-56B 

40-56B 

40-56B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


162f 
163 ♦ 
164# 

PC74HCT4543T (A) 
HD14543B(1) 

4543BDC 

45-43 

45-43 

45-43B 

CMS 

TTL 

CMS 

FLAT P 
DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

AH 

554 

56 

57 

HBF4056AF 

HCC4056BK 

CD4056BK 

40-56B 

40-56B 

40-56B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

FLAT P 
FLAT P 

ABC 

AB 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 


165* 

166* 

167t 

4543BDM 

4543BPC 

HD74HC4543P 

45-43B 

45-43B 

45-43B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

AH 

AH 

58 

59d 

604 

HBC4056AK 

883/4426AB 

SCL4426AB 

40-56B 

44-26A 

44-26A 

CMS 

CMS 

CMS 

FLAT P 
DIP 

DIP 

ABC 

ABD 

ABD 

LCD 

FLUOR 

FLUOR 

CM 

CM 

CM 


168 ♦ 
169* 
1701 

HEF4543BD 

HEF4543BP 

MC14543BAL 

45-43B 

45-43B 

45-43B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 

61 d 
62d 
634 


44-26A 

44-33A 

44-33A 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABD 

ABD 

ABD 

FLUOR 

FLUOR 

FLUOR 

CM 

CM 

CM 


171 ▼ 
172* 
173* 

MC14543BALD 

MC14543BALDS 

MC14543BALS 

45-43B 

45-43B 

45-43B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 

64d 

654 

66 d 

SCL4433ABC 

MC14495L1 

MC14495L 

44-33A 

44-95P 

44-95P 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABD 

ABC 

ABC 

FLUOR 

LED 

LED 

CM 

CS 

OE 


1744 

175t 

176t 

MC14543BCL 

MC14543BCLD 

MC14543BCLDS 

45-43B 

45-43B 

45-43B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 

674 

68 d 

69d 

MC14495P1 

MC14495P 

UPD4511BAC 

44-95P 

44- 95P 

45- 11 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LED 

LED 

LED 

CS 

OE 

AH 


177t 

178# 

179t 

MC14543BCLS 

MC14543BCP 

MC14543BCPD 

45-43B 

45-43B 

45-43B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 



45-11 

45-11 

45-1 IB 

CMS 

TTL 

BMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LED 

LCD 

LCD 

AH 

ED 


180* 
181 ▼ 
182t 

MC14543BCPDS 

MC14543BCPS 

MC14543BD 

45-43B 

45-43B 

45-43B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 

m 


45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

BMS 

BMS 

CMS 

DIP 

DIP 

CHIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

FLUOR 

ED 

ED 

AH 


183# 

184* 

185t 

SCL4543B 

TC4543BP 

74HC4543N 

45-43B 

45-43B 

45-43B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

MULT 

CM 

CM 

76d 

77d 

78 

MD4511BH 

MD4511BI 

CD4511BD 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

CHIP 

CHIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

FLUOR 

CM 

CM 

AH 


186t 

187 

188 

74HCT4543N 

4543BFC 

4543BFM 

45-43B 

45-43B 

45-43B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

FLAT P 
FLAT P 

ABC 

ABC 

ABC 

MULT 

LCD 

LCD 

AH 

AH 

79 

80 

81d 

CD4511 BE 

CD4511BF 

883/451 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

FLUOR 

FLUOR 

LCD 

AH 

AH 

CM 


189 
190t 
191 ♦ 

CD4543BK 

HD74HC4543FP 

HEF4543BT 

45-43B 

45-43B 

45-43B 

CMS 

CMS 

CMS 

FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

824 

834 

844 

4511BDC 

4511BDM 

4511BPC 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

AH 

AH 

AH 


192d 

193t 

194t 

SCL4543BF(1) 

74HC4543D 

74HCT4543D 

45-43B 

45-43B 

45-43B 

CMS 

CMS 

CMS 

FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

MULT 

MULT 

CM 

854 

864 

874 

a— 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 



195 

196 ♦ 

197 ♦ 

CD4543BH 

CD4543BD 

CD4543BE 

45-43B 

45-43B 

45-43B 

TTL 

TTL 

TTL 

CHIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 


884 

894 

904 

CD74HCT4511 E(A) 
CD4511BCJ 

CD4511BCN 

45-11B 

45-11B 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

OE 

OE 


1984 
1994 
200 ▼ 

CD4543BF 

MC14544BAL 

MC14544BALD 

45-43B 

45-44B 

45-44B 

TTL 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

E9 

CD4511BMJ 

HEF4511BD 

HEF4511BP 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

OE 

AH 

AH 


201 ▼ 
202 ▼ 
203 ♦ 

MC14544BALDS 

MC14544BALS 

MC14544BCL 

45-44B 

45-44B 

45-44B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 

944 

954 

964 

M4511BAP 

M4511BP 

MC14511BAL 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

AH 

AH 

OE 


204 t 

205 ▼ 

206 ▼ 

MC14544BCLD 

MC14544BCLDS 

MC14544BCLS 

45-44B 

45-44B 

45-44B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 

97 ▼ 

98 ▼ 

99 ▼ 


45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

OE 

OE 

OE 


207 ♦ 

208 ▼ 
209 ▼ 

MC14544BCP 

MC14544BCPD 

MC14544BCPS 

45-44B 

45-44B 

45-44B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

CM 

CM 

CM 

1004 
101 ▼ 
102 v 

MC14511BCL 

MC14511BCLD 

MC14511BCLDS 

45-1 IB 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

OE 

OE 

OE 


2104 

21 It 
212 t 

MC14547BAL 

MC14547BALD 

MC14547BALDS 

45-47B 

45-47B 

45-47B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

AB 

AB 

AB 

LCD 

LCD 

LCD 

OE 

OE 

OE 



45-1 IB 

45-1 IB 

45-11B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

OE 

OE 

OE 


213t 

2144 

215t 

MC14547BALS 

MC14547BCL 

MC14547BCLD 

45-47B 

45-47B 

45-47B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

AB 

AB 

AB 

LCD 

LCD 

LCD 

OE 

OE 

OE 

106t 

107t 

108t 


45-1 IB 

45-11B 

45-11B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

LCD 

OE 

OE 

OE 


216t 

217t 

218* 

MC14547BCLDS 

MC14547BCLS 

MC14547BCP 

45-47B 

45-47B 

45-47B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

AB 

AB 

AB 

LCD 

LCD 

LCD 

OE 

OE 

OE 


SCL4511B 

TC4511BP 

45-1 IB 

45-1 IB 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

ABC 

ABC 

LCD 

LCD 

CM 

AH 


219t 
220 t 

MC14547BCPD 

MC14547BCPDS 

45-47B 

45-47B 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

AB 

AB 

LCD 

LCD 

OE 

OE 
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23. DISPLAY DR 


VERS 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 


LINE 

No. 

6 j 

TYPE 

NUMBER 

n ' 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2 j 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

IT 

F 

U 

N 

C 

H 

READ¬ 

OUT 

0 

U 

T 

P 


LINE 

No. 

6 ] 

TYPE 

NUMBER 

I T 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2 J 

TECH 

sr— 

PACKAGE 

TYPE 

4J 

F 

U 

N 

C 

READ¬ 

OUT 

0 

U 

T 

P 

l¥ 

MC14547BCPS 

45-47B 

CMS 

UiP 

A B 

LCD 

Ob 


Ill ♦ 

74L$247dC 

74-246N 

TTE 

DTP 

AB 

LED— 


2w 

MC14547BDW 

45-47B 

CMS 

DIP 

AB 

LCD 

OE 


112 ♦ 

74LS247PC 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 


MC14558BAL 

45-58B 

CMS 

DIP 

B 

INCAN 

CM 


113f 

74LS447DC 

74-246N 

TTL 

DIP 

AR 

LED 

OC 

4r 

MC14558BALD 

45-58B 

CMS 

DIP 

B 

INCAN 

CM 


1144 

74LS447PC 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 


MC14558BALDS 

45-58B 

CMS 

DIP 

B 

INCAN 

CM 


115 ♦ 

DM54LS247J 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

6t 

MC14558BALS 

45-58B 

CMS 

DIP 

B 

INCAN 

CM 


116# 

DM74LS247N 

74-246N 

TTL 

DIP 

AR 

LED 

OC 


MC14558BCL 

45-58B 

CMS 

DIP 

B 

INCAN 

CM 


117 ▼ 

M74LS247P 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

8t 

MC14558BCLD 

45-58B 

CMS 

DIP 

B 

INCAN 

CM 


11 8 ♦ 

MB74LS247 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

9t 

MC14558BCLDS 

45-58B 

CMS 

DIP 

B 

INCAN 

CM 


1194 

MB74LS247M 

74-246N 

TTL 

DIP 

AR 

LED 

OC 

10t 

MC14558BCLS 

45-58B 

CMS 

DIP 

B 

INCAN 

CM 


120 d 

SN54LS247J 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

m 

MC14558BCP 

45-58B 

CMS 

DIP 

B 

INCAN 

CM 


121 d 

SN54LS447J 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

12t 

MC14558BCPD 

45-58B 

CMS 

DIP 

B 

INCAN 

CM 


122 d 

SN74LS247J 

74-246N 

TTL 

DIP 

AR 

LED 

OC 

13t 

MC14558BCPDS 

45-58B 

CMS 

DIP 

B 

INCAN 

CM 


123d 

SN74LS447J 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

14v 

MC14558BCPS 

45-58B 

CMS 

DIP 

B 

INCAN 

CM 


1244 

SN74LS447N 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

15t 

MC14558BD 

45-58B 

CMS 

DIP 

B 

INCAN 

CM 


125d 

SN54246J 

74-246N 

TTL 

DIP 

AR 

LED 

OC 

16f 

NE586F 

45-58B 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 


126d 

SN54247J 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

17f 

NE586N 

45-58B 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 


127d 

SN74246J 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

18 

DM54141 W(1) 

54-141W 

TTL 

FLAT P 

AB 

GAS 

OC 


128d 

SN74246N 

74-246N 

TTL 

DIP 

AR 

LED 

OC 

19 

DM74141 W(1) 

54-141W 

TTL 

FLAT P 

AB 

GAS 

OC 


129d 

SN74247J 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc~ 

20 d 

SN54143W 

54-143W 

TTL 

FLAT P 

ACD 

LED 

OC 


130d 

SN74247N 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

21 d 

SN54144W 

54-143W 

TTL 

FLAT P 

ACD 

LED 

OC 


131 ♦ 

SN74LS248N 

74-248 

TTL 

DIP 

AR 

LED 

RP 

22 

54LS247FM 

54-246W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


132» 

SN74LS249N 

74-248 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

23 

54LS447FM 

54-246W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


133t 

M53248P 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

AH 

24d 

74LS247FC 

54-246W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


134d 

54LS248DM 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

25d 

74LS447FC 

54-246W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


135d 

54LS249DM 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

26d 

SN54LS247W 

54-246W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


136i 

74LS248DC 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

27d 

SN74LS247W 

54-246W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


137^ 

74LS248PC 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

28d 

SN54246W 

54-246W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


1384 

74LS249DC 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

29d 

SN54247W 

54-246W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


1394 

74LS249PC 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

30d 

SN54LS447W 

54-246W 

TTL 

OTHER 

AB 

LED 

OC 


1404 

DM54LS248J 

74-248N 

TTL 

DIP 

AR 

LED 

AH 

31d 

54LS248FM 

54-248W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

RP 


1414 

DM74LS248N 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

AH 

32d 

54LS249FM 

54-248W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


142t 

HD74LS248G 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

AL 

33d 

74LS248FC 

54-248W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

RP 


1434 

HD74LS248P 

74-248N 

TTL 

DIP 

AR 

LED 

Al 

34d 

74LS249FC 

54-248W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


^\44t 

HD74LS249G 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

35d 

SN54LS248W 

54-248W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

RP 


1454 

HD74LS249P 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

36d 

SN54LS249W 

54-248W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


146v 

M74LS248P 

74-248N 

TTL 

DIP 

AR 

LED 

RP 

37d 

SN74LS248W 

54-248W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

RP 


1474 

MB74LS248 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

38d 

SN74LS249W 

54-248W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


1484 

MB74LS248M 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

39d 

SN54248W 

54-248W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

RP 


1494 

MB74LS249 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

40d 

SN54249W 

54-248W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


1504 

MB74LS249M 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

41 

DM5441 AW(1) 

54-41W 

TTL 

FLAT P 

AB 

GAS 

AL 


151 d 

SN54LS248J 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

42d 

54LS145FM 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


152d 

SN54LS249J 

74-248N 

TTL 

DIP 

AR 

LED 

OC 

43d 

74LS145FC 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


153d 

SN74LS248J 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

44 

5445FM 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


154d 

SN74LS249J 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

45d 

7445FC 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


155d 

SN54248J 

74-248N 

TTL 

DIP 

AR 

LED 

RP 

46 

54145FM(1) 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


156d 

SN54249J 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

47d 

74145FC 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


157d 

SN74248J 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

48 

S54LS145W 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


158d 

SN74248N 

74-248N 

TTL 

DIP 

AR 

LED 

RP 

49 

S54LS445W(1) 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


159d 

SN74249J 

74-248N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

50 

S5445W(1) 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


1604 

74141DC(1) 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

OC 

51 

S54145WM) 

54-45W i 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


161 ▼ 

74141 PC 

74-41N 

TTL 

DIP 

AR 

GAS 

OC 

52d 

SN54LS145W 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


1624 

DM5441 AJ(1) 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

AL 

53d 

SN5445W(1) 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


1634 

DM7441 AJ(1) 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

AL 

54d 

SN54145WM) 

54-45W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


1644 

DM7441N 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

AL 

55d 

SN54LS445W 

54-45W 

TTL 

OTHER 

AB 

LED 

OC 


1654 

DM54141J(1) 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

OC 

56 

DM5446AW 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


1664 

DM74141J(1) 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

OC 

57 

DM5447AW 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


1674 

DM74141 N(1) 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

OC 

58 

DM7446AW 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


168d 

MIC5441AJ(1) 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

AL 

59 

DM7447AW 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


169d 

MIC7441AJ(1) 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

AL 

60d 

SN5446AW 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


170d 

MIC7441ANm 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

AL 

61 d 

SN5447AW 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


171d 

MIC74141 J(1) 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

tec~ 

62 

54LS47FM 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


172d 

MIC74141N(1) 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

OC 

63 

54LS347FM 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


173d 

SFC4141EH) 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

OC 

64d 

74LS47FC 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


174d 

SN74141 J(1) 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

OE 

65d 

74LS347FC 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


175d 

SN74141N(1) 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

OE 

66 

5446AFM 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


176d 

UPB74141C 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

OC 

67 

5447AFM 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


177d 

FLL101-74141(1) 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

68 d 

7446AFC 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


1784 

M53241P(1) 

74-41N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

TP 

69d 

7447AFC 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


1794 

FZL10K1) 

74-42N 

DTL 

DIP 

AB 

GAS 

OC 

70d 

9317BFC(1) 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 



1804 

FZL105(1) 

74-42N 

DTL 

DIP 

AB 

GAS 

OC 

71 

9317BFM 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 



1814 

DM7442N 

74-42N 

TTL 

DIP 

B 

LED 

AL 

72d 

9317CFCm 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 



1824 

DN74LS145P2 

74-45 

TTL 

DIP 

BA 

INCAN 

OC 

73 

9317CFM 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 



1834 

N74145D(1) 

74-45 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 

74d 

SN54LS47W 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


1844 

DN74LS145P5 

74-45 

TTL 

FLAT P 

BA 

INCAN 

OC 

75d 

SN74LS47W 

54-46W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


185d 

SFC445E 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

OC 

76d 

SN54LS347W 

54-46W 

TTL 

OTHER 

AB 

LED 

OC 


186d 

SFC445ET 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

OC 

77d 

9307FC(1) 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 



187d 

SFC4145E 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

OC 

78 

DM5448W 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


188d 

SFC4145ET 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

OC 

79 

DM7448W 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

OC 


189d 

54LS145DM 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

80 

S5448W 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

AB 

INCAN 

AH 


190d 

74LS145DC 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

81 

54LS48FM 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

RP 


191 d 

74LS145PC 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

82d 

74LS48FC 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

RP 


1924 

5445DM(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

83 

5448FM 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

RP 


1934 

7445DC(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

84d 

7448FC 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

RP 


1944 

7445PC(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

85d 

SN54LS48W 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

RP 


1954 

54145DM(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

86 d 

SN74LS48W 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

RP 


1964 

74145DC(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

87d 

SN5448W 

54-48W 

TTL 

FLAT P 

B 

INCAN 

OC 


1974 

74145PCm 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

88 d 

SN54LS49W 

54LS49W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


1984 

M74LS145P(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

89d 

SN74LS49W 

54LS49W 

TTL 

FLAT P 

AB 

LED 

OC 


1994 

M53245P(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

90d 

SN5449W 

54LS49W 

TTL 

FLAT P 

B 

INCAN 

OC 


2004 

M53345PT1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

91 ♦ 

54LS49FM 

54LS49W 

TTL 

TO-86 

AB 

LED 

OC 


2014 

MB74LS145 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

92d 

74LS49FC 

54LS49W 

TTL 

TO-86 

AB 

LED 

OC 


2024 

MB74LS145M 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

934 

DM5442J 

74-S49N 

TTL 

DIP 

B 

LED 

AL 


203d 

MIC5445Jm 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

94d 

SN74142J 

74-142 

TTL 

DIP 

ABC 

GAS 

TP 


204d 

MIC7445J(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

95d 

SN74142N 

74-142 

TTL 

DIP 

ABC 

GAS 

TP 


205d 

MIC7445N(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

96d 

SN54143J 

74-143N 

TTL 

DIP 

ACD 

LED 

OC 


206d 

MIC54145JM) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

97d 

SN54144J 

74-143N 

TTL 

DIP 

ACD 

LED 

OC 


207d 

MIC74145J(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

98d 

SN74143J 

74-143N 

TTL 

DIP 

ACD 

LED 

OC 


208d 

MIC74145N(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

99d 

SN74143N 

74-143N 

TTL 

DIP 

ACD 

LED 

OC 


209d 

N74LS145B 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

lOOd 

SN74144J 

74-143N 

TTL 

DIP 

ACD 

LED 

OC 


2104 

N74LS145F 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

101 d 

SN74144N 

74-143N 

TTL 

DIP 

ACD 

LED 

OC 


2114 

N74LS145N 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

102 t 

DM54145J(1) 

74-145 

TTL 

DIP 

B 

LED 

AL 


2124 

N74LS445F 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

1034 

DM74145N 

74-145 

TTL 

DIP 

B 

LED 

AL 


2134 

N74LS445N(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

1044 

SN74LS247N 

74-246 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 


2144 

N7445F 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

105v 

HD74LS247G 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 


2154 

N7445NM1 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

1064 

HD74LS247P 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 


2164 

N74145F 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

1074 

M53247P 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 


2174 

N74145N(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

108t 

M54406P 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 


2184 

S54LS145F 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

1094 

54LS247DM 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 


2194 

S54LS445F(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

1104 

54LS447DM 

74-246N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 


2204 

S5445FH) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 
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23. 

DISPL 

AY DR 

VI 

p 

RS 


In Order of (1)FE 
(^Function (5)Re 

.Ml No. 
ad Out 

(2)Tech (3)PI 
6)Tvoe Num 

ig.Type 

Mr 


6J 

j_i „ 

2j 

IT - 

47 

5 I 




§H 

rr~ 

2j 

tr~ 

4T 

5| 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

1- 

READ- 

0 


JNE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


3 ACKAGE 

F 

READ- 

0 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

U 

OUT 

u 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

U 

OUT 

U 



NUMBER 



N 

C 


T 

P 




NUMBER 



N 

C 


T 

P 

14 

§54145F(1) 

74-45N 

TTL 

DIF 

AB 

INCAN 

uc 


TTT3 

DS8858N 

74-48 

TTL 

5TF 

A 

LED 

OE 

24 

SN54LS145J 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1124 

SN74LS48J 

74-48 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

34 

SN74LS145J 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1134 

SN74LS48N 

74-48 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

44 

SN74LS145N 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1144 

MM54C48N 

74-48N 

CMS 

DIP 

B 

LED 


5d 

SN5445J(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


115 ▼ 

MM74C48N 

74-48N 

CMS 

DIP 

B 

LED 


6 d 

SN7445J(11 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1164 

FZL111 

74-48N 

DTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

7d 

SN7445N(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1174 

DM5448J 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

RP 

8 d 

SN54145J(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1184 

DM5448N 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

9d 

SN74145Jm 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1194 

DM7448J 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

RP 

lOd 

SN74145N(1) 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1204 

DM7448N 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

lid 

UPB7445C 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


121 d 

FLH551-7448 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

QC 

12 d 

ITT74145J 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


122 d 

FLH555-8448 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

QC 

13d 

ITT74145N 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


123t 

HD74LS48G 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

AH 

14d 

SN54LS445J 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


1244 

HD74LS48P 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

AH 

15d 

SN74LS445J 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


125d 

MIC5448JM) 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

164 

SN74LS445N 

74-45N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


126d 

MIC7448J(1) 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

174 

DM5445J 

74-45N 

TTL 

DIP 

B 

LED 

AL 


127d 

MIC7448N(1) 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

184 

DM7445N 

74-45N 

TTL 

DIP 

B 

LED 

AL 


1284 

N7448F 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

AH 

19t 

HD74LS145G 

74-45N 

TTL 

DIP 

DEC 

LED 

OC 


1294 

N7448N 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

AH 

204 

HD74LS145P 

74-45N 

TTL 

DIP 

DEC 

LED 

oc 


1304 

S5448F 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

AH 

21 ▼ 

SN74LS47J 

74-46 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


1314 

54LS48DM 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

22 t 

SN74LS47N 

74-46 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


1324 

74LS48PC 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

234 

DM5446AJ 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1334 

DM54LS48J 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

AH 

244 

DM5446AN 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1344 

DM74LS48N 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

AH 

254 

DM5447AJ 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


135t 

M74LS48P 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

264 

DM5447AN 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1364 

MB74LS48 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

274 

DM7446AJ 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1374 

MB74LS48M 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

284 

DM7446AN 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


138d 

SN54LS48J 

74-48N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

RP 

294 

DM7447AJ 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


139d 

SN5448J 

74-48N 

TTL 

DIP 

B 

INCAN 

OC 

304 

DM7447AN 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


140d 

SN7448J 

74-48N 

TTL 

DIP 

B 

INCAN 

OC 

31d 

FLL121-7446 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


141 d 

SN7448N 

74-48N 

TTL 

DIP 

B 

INCAN 

OC 

32d 

FLL121T7447 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


142 

74LS48DC 

74-48N 

TTL 

OTHER 

AB 

LED 

RP 

33d 

FLL121U7446A 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


143 

5448DM 

74-48N 

TTL 

OTHER 

AB 

LED 

RP 

34d 

FLL121V7447A 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


144 

7448DC 

74-48N 

TTL 

OTHER 

AB 

LED 

RP 

35d 

FLL125-8446 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


145 

7448PC 

74-48N 

TTL 

OTHER 

AB 

LED 

RP 

36d 

FLL125T8447 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1464 

MM74C911J 

74C911 

CMS 

DIP 

AEF 

LED 

T8 

37d 

FLL125U8446A 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1474 

MM74C911N 

74C911 

CMS 

DIP 

AEF 

LED 

TS 

38d 

FLL125V8447A 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1484 

MM74C912J 

74C912 

CMS 

DIP 

AEF 

LED 

TS 

39 t 

HD74LS47G 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1494 

MM74C912N 

74C912 

CMS 

DIP 

AEF 

LED 

TS 

404 

HD74LS47P 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1504 

MM74C913J 

74C913 

CMS 

DIP 

AEF 

LED 

TS 

414 

M54405P 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1514 

MM74C913N 

74C913 

CMS 

DIP 

AEF 

LED 

TS 

42d 

MIC5446AJO) 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1524 

MM74C925J 

74C925 

CMS 

DIP 

ABC 

LED 

OF 

43d 

MIC5446J(1) 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1534 

MM74C925N 

74C925 

CMS 

DIP 

ABC 

LED 

OE 

44d 

M!C5447AJ(1) 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1544 

MM74C926J 

74C926 

CMS 

DIP 

ABC 

LED 

OE 

45d 

MIC5447J(1) 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1554 

MM74C926N 

74C926 

CMS 

DIP 

ABC 

LED 

OE 

46d 

MIC7446AJ(1) 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1564 

MM74C927J 

74C927 

CMS 

DIP 

ABC 

LED 

OE 

47d 

MIC7446AN(1) 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1574 

MM74C927N 

74C927 

CMS 

DIP 

ABC 

LED 

OE 

48d 

MIC7446J(1) 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1584 

MM74C928J 

74C928 

CMS 

DIP 

ABC 

LED 

OF 

49d 

MIC7446N(1) 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1594 

MM74C928N 

74C928 

CMS 

DIP 

ABC 

LED 

OE 

50d 

MIC7447AJ(1) 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1604 

MM74C946(A) 

74C946 

CMS 

DIP 

A 

LCD 


51d 

MIC7447ANC1) 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


161 4 

SN74LS49J 

74LS49 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

52d 

MIC7447J(1) 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1624 

SN74LS49N 

74LS49 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

53d 

MIC7447N(1) 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


163v 

HD74LS49G 

74LS49N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

544 

N7446AF 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1644 

HD74LS49P 

74LS49N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

OC 

554 

N7446AN 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1654 

54LS49DM 

74LS49N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

564 

N7447AF 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1664 

74LS49DC 

74LS49N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

574 

N7447AN 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1674 

74LS49PC 

74LS49N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

584 

S5446AF 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1684 

DM54LS49J 

74LS49N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

594 

S5447AF 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1694 

DM54LS249J 

74LS49N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

60d 

SN54L46J 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1704 

DM74LS49N 

74LS49N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

61d 

SN74L46J 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


171 4 

DM74LS249N 

74LS49N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

62d 

SN74L46N 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1724 

MB74LS49 

74LS49N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

OC 

63d 

SN5446AJ 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1734 

MB74LS49M 

74LS49N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 

64d 

SN5447AJ 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1744 

SN54LS49J 

74LS49N 

TTL 

TO-116 

AB 

LED 

oc 

65d 

SN7446AJ 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


175d 

SN75426J 

75-426N 


DIP 

A 

GAS 


66 d 

SN7446AN 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


176d 

SN75426N 

75-426N 


DIP 

A 

GAS 


67d 

SN7447AJ 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


1774 

TC5002BP 

75-426N 

CMS 

DIP 

AB 

LED 

IT 

68 d 

SN7447AN 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


178d 

SN55427J 

75-427 


DIP 

A 

GAS 


69d 

UPB7446C 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


179d 

SN75427J 

75-427 


DIP 

A 

GAS 


70d 

UPB7447C 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

INCAN 

oc 


180d 

SN75427N 

75-427 


DIP 

A 

GAS 


714 

54LS47DM 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


181 4 

DS8880J 

75-480 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 


724 

54LS347DM 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


1824 

DS8880N 

75-480 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 


734 

74LS47DC 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


183d 

SN75480N 

75-480 

TTL 

DIP 

AB 

GAS 

CC 

744 

74LS47PC 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


184d 

SN75481N 

75-481N 

TTL 

DIP 

A 

GAS 

OC 

754 

74LS347DC 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


185d 

SN75484N 

75-484N 

TTL 

DIP 

ABC 

GAS 

AL 

764 

74LS347PC 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


186d 

SN75490J 

75-490 

TTL 

DIP 

A 

THERM 

TP 

774 

5446ADM 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


187d 

SN75490N 

75-490 

TTL 

DIP 

A 

THERM 

TP 

784 

5447ADM 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


188d 

55491 DM 

75-491N 

BPR 

DIP 

A 

LED 

PC 

794 

7446ADC 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


189d 

MC75491P 

75-491N 

MOS 

DIP 

A 

LED 

CE 

804 

7446APC 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


190d 

MC75491L 

75-491N 

MOS 

TO-116 

A 

LED 

CE 

814 

7447ADC 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


191 d 

UHD491 

75-491N 

TTL 

DIP 

A 

GAS 

OE 

824 

7447APC 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


1924 

DS75491J 

75-491N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

CE 

834 

9317BDC 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 



1934 

DS75491N 

75-491N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

CE 

844 

9317BDM 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 



1944 

SN75491AN 

75-491N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

CE 

854 

9317BPC 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 



1954 

SN75491N 

75-491N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OC 

864 

9317CDC 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 



1964 

DS8877N 

75-492N 


DIP 

A 

LED 

OC 

874 

9317CDM 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 



197d 

55492ADM 

75-492N 

BPR 

DIP 

A 

INCAN 

OC 

884 

9317CPC 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 



1984 

75492PC 

75-492N 

BPR 

DIP 

A 

INCAN 

OC 

894 

DM54LS47J 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


199d 

MC75492P 

75-492N 

MOS 

DIP 

A 

LED 

OC 

904 

DM74LS47N 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


200 d 

MC75492L 

75-492N 

MOS 

TO-116 

A 

LED 

OC 

91 ▼ 

M74LS47P 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


201 d 

9664PC 

75-492N 

TTL 

DIP 

A 

INCAN 

OC 

924 

MB74LS47 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


202 4 

DS8870J 

75-492N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OC 

934 

MB74LS47M 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


203 4 

DS8870N 

75-492N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OC 

94d 

SN54L47J 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


204d 

DS8877J 

75-492N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OC 

95d 

SN54LS47J 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


2054 

SN75492AN 

75-492N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OC 

964 

SN54LS347J 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


2064 

SN75492N 

75-492N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OC 

97d 

SN74L47J 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc\ 


2074 

DS55493J 

75-493N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OE 

98d 

SN74L47N 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


208 4 

DS75493J 

75-493N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OE 

99d 

SN74LS347J 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 


2094 

DS75493N 

75-493N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OE 

lOOd 

SN74LS347N 

74-46N 

TTL 

DIP 

AB 

LED 

oc 1 


21 Od 

SN75493N j 

75-493N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OC 

1014 

9370DC 

74-46N 

TTL 

DIP 

ABC 

INCAN 

oc 


2114 

DS55494J 

75-494N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OC 

1024 

9370PC 

74-46N 

TTL 

DIP 

ABC 

INCAN 

oc 


2124 

DS75494J 

75-494N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OC 

1034 

9374DC 

74-46N 

TTL 

DIP 

ABC 

LED 

AL 


2134 

DS75494N 

75-494N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OC 

1044 

9374PC 

74-46N 

TTL 

DIP 

ABC 

LED 

AL 


2144 

SN75494N 

75-494N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

oc 

105d 

DS7856J 

74-48 

TTL 

DIP 

A 

LED 

oc 


2154 

DS75492J 

75-496 

TTL 

DIP 

A 

LED 

oc 

106d 

DS7858J 

74-48 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OE 


2164 

DS75492N 

75-496 

TTL 

DIP 

A 

LED 

oc 

107d 

DS8856J 

74-48 

TTL 

DIP 

A 

LED 

oc 


217d 

SN75496AN 

75-496N 


DIP 

A 

LED 


108d 

DS8856N 

74-48 

TTL 

DIP 

A 

LED 

oc 


218d 

SN75496N 

75-496N 


DIP 

A 

LED 


109d 

DS8857J 

74-48 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OE 


219d 

SN75497N 

75-497N 

TTL 

DIP 

A 

LED 

oc 

110 d 

DS8858J 

74-48 

TTL 

DIP 

A 

LED 

OE 


220 d 

SN75498N 

75-498 

TTL 

DIP 

A 

LED 

oc 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


254 



1 


man. 

AT umvc 

hg (^Function (5)Rei 

id Out 

6)Tvpe Number 

LINE 

No. 

6 J 

TYPE 

NUMBER 

3J 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3] 

PACKAGE 

TYPE 

£1 

F 

u 

N 

C 

£ 

READ- 

OUT 

O 

U 

T 

P 

LINE 

No. 

£ 

TYPE 

NUMBER 

1J 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

£ 

PACKAGE 

TYPE 

F 

U 

N 

C 

5J 

READ¬ 

OUT 

O 

U 

T 

P 

Id 

2 d 

3d 

SN55500EJD(A) ” 
SN65500EN 

SN75500EN 

75-500N 

75-500N 

75-500N 

BMS 

BMS 

BMS 

DIP 

DIP 

DIP 

A 

ABS 

ABS 

GAS 

GAS 

GAS 

AH 

TP 

TP 









4d 

5d 

6t 

SN55501EJD 

SN65501EN 

SN75501EN 

75-501 

75-501 

75-501 

BMS 

BMS 

BMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ABS 

ABS 

ABS 

GAS 

GAS 

GAS 

TP 

TP 

TP 









7d 

8t 

9d 

SN65512BN(A) 

SN75512AN 

SN75512BN(A) 

75-512 

75-512 

75-512 

BMS 

BMS 

BMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ACS 

ACS 

ACS 

FLUOR 

FLUOR 

FLUOR 

TP 

TP 

TP 









lOd 

lid 

12 d 

SN65512BDW(A) 
SN75512BDW(A) 

SN65513BN 

75-512 

75-512 

75-513 

BMS 

BMS 

BMS 

FLAT P 
FLAT P 

DIP 

ACS 

ACS 

AS 

FLUOR 

FLUOR 

FLUOR 

TP 

TP 

TP 









13t 

14d 

15d 

SN75513AN 

SN75513BN 

SN65513BDW 

75-513 

75-513 

75-513 

BMS 

BMS 

BMS 

DIP 

DIP 

FLAT P 

AS 

AS 

AS 

FLUOR 

FLUOR 

FLUOR 

TP 

TP 

TP 









16d 

17t 

18d 

SN75513BDW 

SN75514N(A) 

SN75514DW(A) 

75-513 

75-514 

75-514 

BMS 

BMS 

BMS 

FLAT P 

DIP 

FLAT P 

AS 

AS 

AS 

FLUOR 

FLUOR 

FLUOR 

TP 

TP 

TP 









19d 

20 ▼ 

21 T 

SN65518N 

SN75518N 

SN65551N 

75-518 

75-518 

75-551 

BMS 

BMS 

BMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ACS 

ACS 

AS 

FLUOR 

FLUOR 

MULT 

TP 

TP 

OC 









22 ▼ 

23 ▼ 

24 ▼ 

SN75551N 

SN75552N 

SN65553N 

75-551 

75-552 

75-553 

BMS 

BMS 

BMS 

DIP 

DIP 

DIP 

AS 

AS 

ACS 

MULT 

MULT 

MULT 

OC 

OC 

TP 









25 - 

26 ▼ 

27 ▼ 

CM7RKR<3M 

SN65554N 

SN75554N 

75-553 

75-554 

75-554 

BMC 

BMS 

BMS 

D ID 

Dip 

DIP 

arc 

ACS 

ACS 

MIJI T 

MULT 

MULT 

TD 

TP 

TP 









28 ▼ 

29 ▼ 

30 ▼ 

SN65555N 

SN75555N 

SN65556N 

75-555 

75-555 

75-556 

BMS 

BMS 

BMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ACS 

ACS 

ACS 

MULT 

MULT 

MULT 

TP 

TP 

TP 









31 ▼ 
32d 
33d 

SN75556N 

SN65559N(A) 

SN75559N(A) 

75-556 

75-559 

75-559 

BMS 

BMS 

BMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ACS 

ACS 

ACS 

MULT 

MULT 

MULT 

TP 

TP 

TP 









34d 

35d 

36d 

SN65560N(A) 

SN75560N(A) 

SN75581J 

75-560 

75-560 

75-581 

BMS 

BMS 

BMS 

DIP 

DIP 

DIP 

ACS 

ACS 

ACS 

MULT 

MULT 

GAS 

TP 

TP 

TP 









37d 

38d 

39d 

SN75581N 

SN75584N 

SN55500EFD(A) 

75-581 

75-584N 

752500N 

BMS 

NMS 

BMS 

DIP 

DIP 

LLC 

ACS 

ABC 

A 

GAS 

GAS 

GAS 

TP 

OC 

AH 









40d 

41d 

42d 

SN65500EFN 

SN75500EFN 

SN55501EFD 

75Z500N 

75Z500N 

75Z501 

BMS 

BMS 

BMS 

LLC 

LLC 

LLC 

ABS 

ABS 

ABS 

GAS 

GAS 

GAS 

TP 

TP 

TP 









43d 

44d 

45d 

SN65501EFN 

SN75501EFN 

SN65508FN(A) 

75Z501 

75Z501 

75Z508 

BMS 

BMS 

BMS 

LLC 

LLC 

LLC 

ABS 

ABS 

ABS 

GAS 

GAS 

GAS 

TP 

TP 

TP 









46 ▼ 
47d 

48 t 

SN75508FN(A) 

SN65509FN(A) 

SN75509FN(A) 

75Z508 

75Z509 

75Z509 

BMS 

BMS 

BMS 

LLC 

LLC 

LLC 

ABS 

ABS 

ABS 

uAS 

GAS 

GAS 

TP 

TP 

TP 









49d 

50 ▼ 

51 ▼ 

SN65518FN 

SN75518FN 

SN65551FN 

75Z518 

75Z518 

75Z551 

BMS 

BMS 

BMS 

LLC 

LLC 

LLC 

ACS 

ACS 

AS 

FLUOR 

FLUOR 

MULT 

TP 

TP 

OC 









52 t 

53 t 

54 ▼ 

SN75551FN 

SN65552N 

SN65552FN 

75Z551 

75Z552 

75Z552 

BMS 

BMS 

BMS 

LLC 

DIP 

LLC 

AS 

AS 

AS 

MULT 

MULT 

MULT 

OC 

OC 

OC 





. .. . 




55 ▼ 
56d 

57 t 

SN75552FN 

SN55553FD 

SN65553FN 

75Z552 

75Z553 

75Z553 

BMS 

BMS 

BMS 

LLC 

LLC 

LLC 

AS! 

ACS 

ACS 

MULT 

MULT 

MULT 

OC 

TP 

TP 









58 ▼ 
59d 

60 t 

SN75553FN 

SN55554FD 

SN65554FN 

75Z553 

75Z554 

75Z554 

BMS 

BMS 

BMS 

LLC 

LLC 

LLC 

ACS 

ACS 

ACS 

MULT 

MULT 

MULT 

TP 

TP 

TP 









61 T 

62 t 

63 ▼ 

SN75554FN 

SN65555FN 

SN75555FN 

75Z554 

75Z555 

75Z555 

BMS 

BMS 

BMS 

LLC 

LLC 

LLC 

ACS 

ACS 

ACS 

MULT 

MULT 

MULT 

TP 

TP 

TP 









64 t 

65 t 
66 d 

SN65556FN 

SN75556FN 

SN65557FN(A) 

75Z556 

75Z556 

75Z557 

BMS 

BMS 

BMS 

LLC 

LLC 

LLC 

ACS 

ACS 

AS 

MULT 

MULT 

MULT 

TP 

TP 

OC 









67 t 
68 d 

69 r 

SN75557FN(A) 

SN65558FN(A) 

SN75558FN(A) 

75Z557 

75Z558 

75Z558 

BMS 

BMS 

BMS 

LLC 

LLC 

LLC 

AS 

AS 

AS 

MULT 

MULT 

MULT 

OC 

OC 

OC 









70d 

71d 

72d 

SN65559FN(A) 

SN75559FN(A) 

SN65560FN(A) 

75Z559 

75Z559 

75Z560 

BMS 

BMS 

BMS 

LLC 

LLC 

LLC 

ACS 

ACS 

ACS 

MULT 

MULT 

MULT 

TP 

TP 

TP 









73d 

74d 

75d 

SN75560FN(A) 

SN65563FN(A) 

SN75563FN(A) 

75Z560 

75Z563 

75Z563 

BMS 

BMS 

BMS 

LLC 

LLC 

LLC 

ACS 

AS 

AS 

MULT 

MULT 

MULT 

TP 

OC 

OC 









76d 

77d 

78d 

SN65564FN(A) 

SN75564FN(A) 

SN65567FN(A) 

75Z564 

75Z564 

75Z567 

BMS 

BMS 

BMS 

LLC 

LLC 

LLC 

AS 

AS 

ACS 

MULT 

MULT 

MULT 

OC 

OC 

TP 









79d 

80d 

81d 

SN75567FN(A) 

SN65568FN(A) 

SN75568FN(A) 

75Z567 

75Z568 

75Z568 

BMS 

BMS 

BMS 

LLC 

LLC 

LLC 

ACS 

ACS 

ACS 

MULT 

MULT 

MULT 

TP 

TP 

TP 









82d 

83d 

844 

DS7856W 

DS7858W 

9307DC 

78-256 

78-58 

9-307 

TTL 

TTL 

TTL 

FLAT P 
FLAT P 
DIP 

A 

A 

AB 

LED 

LED 

INCAN 

OC 

OE 









85 ♦ 

86 ♦ 

87 

9307DM 

9307PC 

9307FM 

9-307 

9-307 

9-307 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

FLAT P 

AB 

AB 

AB 

INCAN 

INCAN 

INCAN 










88 d 

89d 

90 ♦ 

MD4368BER 

9368DM 

9368DC 

93-68 

93-68 

93-68 

BMS 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

ABC 

A 

ABC 

LCD 

LED 

LED 

ED 

AH 









91 ♦ 

9368PC 

93-68 

TTL 

DIP 

ABC 

LED 

AH 
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25. Ai 

'D COM 

/ERT 

ERS 

In Order of 

_(4)Type m 

(1)FEMI No. (2)Pkg.Type (3)Res. 
we Number 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

PACKAGE 

TYPE 

3J 

RES 

IT 

T 

Y 

P 

E 

OUTPUT 

ARITH. 

CODE 

MAX 

FSR 

ERROR 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

TJ 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

PACKAGE 

TYPE 

3J 

RES 

4j 

T 

Y 

P 

E 

OUTPUT 

ARITH. 

CODE 

MAX 

FSR 

ERROR 

Id 

2 d 

34 

4141(1) 

4142 

54F505DM(A) 

3A143a 

3A143b 

54F505 

w H 

DIP 

DIP 

8 

8 

8 

Cl 

Cl 

s 

AG 

AG 

C 

1.0 

1.0 

1.0 









44 

5 

64 

54F505SDM(A) 

54F505FM(A) 

74F505DC(A) 

54F505 

54F505 

74F505 

DIP 

DIP 

8 

8 

8 

s 

s 

s 

C 

C 

C 

1.0 

1.0 

1.0 









74 

84 

94 

74F505PC(A) 

74F505SDC(A) 

74F505SPC(A) 

74F505 

74F505 

74F505 

DIP 

DIP 

DIP 

8 

8 

8 

s 

s 

s 

C 

C 

C 

1.0 

1.0 

1.0 









10 

74F505SC(A) 

74F505 


8 

s 

C 

1.0 

































































































































































































































































































_i 
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26. D; 

> 

o 

o 


fqc In Order of 

tHb__(4)Type (5W 

(1)FEMI No. (2)Pkg.Type (3)Res 
roe Number 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2 J 

PACKAGE 

TYPE 

3J 

RES 

Aj 

T 

Y 

P 

E 

INPUT 

ARITH. 

CODE 

MAX 

FSR 

ERROR 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

TJ 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

SJ 

PACKAGE 

TYPE 

RES 

IT 

T 

Y 

P 

E 

INPUT 

ARITH. 

CODE 

MAX 

FSR 

ERROR 

ie 

2v 

3t 

MCI 0320L(A) 1 

AD7245AQ(A) 

AD7245BQ(A) 

10M320 

72AD45 

72AD45 

DIP 

DIP 

DIP 

12 

12 

12 

C 

M 

M 

A 

A 

A 

.25 

2.0 

1.0 









4t 

5t 

6t 

AD7245JN(A) 

AD7245KN(A) 

AD7245SQ(A) 

72AD45 

72AD45 

72AD45 

DIP 

DIP 

DIP 

12 

12 

12 

M 

M 

M 

A 

A 

A 

2.0 

1.0 

2.0 









7r 

8t 

9t 

AD7245TQ(A) 

AD7248AD 

AD7248BD 

72AD45 

72AD48 

72AD48 

DIP 

DIP 

DIP 

12 

12 

12 

M 

M 

M 

A 

A 

A 

1.0 

1.0 

1.0 









10t 

11 ▼ 
12t 

AD7248JN 

AD7248KN 

AD7248SD 

72AD48 

72AD48 

72AD48 

DIP 

DIP 

DIP 

12 

12 

12 

M 

M 

M 

A 

A 

A 

1.0 

1.0 

1.0 









13t 

14v 

15t 

AD7248TD 

AD7525KN 

AD7525LN 

72AD48 

75AD25 

75AD25 

DIP 

DIP 

DIP 

12 

12 

12 

M 

M 

M 

A 

E 

E 

1.0 

1.0 

1.0 









16t 

Mr 

18* 

AD7525BD 

AD7525CD 

AD7525TD 

75AD25 

75AD25 

75AD25 

DIP 

DIP 

DIP 

12 

12 

12 

M 

M 

M 

E 

E 

E 

1.0 

1.0 

1.0 









19t 

AD7525UD 

75AD25 

DIP 

12 

M 

E 

1.0 



















































































































































































































































































































































































































I 44,400 substitutes may be 

1 found in D.A.T.A.’s 3rd IC 

■ REPLACEMENT St, 

■ ALTERNATE SOURCE 

I GUIDE. 
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27. LOGIC LEVEL TRANSLATORS 


TYPE 

NUMBER 


GXB10124 

10124B 

10124DC _ 

' 10124F 
10124N 

10524DM _ 

GXB10124P 

HD10124 

MB10124 _ 

' MB10124M 
MC10H124FN 
MC10H124J(A) 

‘ MC10H124L 
MC10H124LD 
MC10H124LDS 
' MC10H124N(A) 
MC10H124P 
MC10H124PD 
' MC10H124PDS 
MC10124FN 

MC10124L _ 

' MC10124LD 
MC10124LDS 

MC10124P _ 

MC10124PD 

MC10124PDS 

MC10524L _ 

SN10124J 

SN10124N 

10524FM _ 

' MC10524F 
GXB10125 

10125B _ 

" 10125DC 
10125F 

10125N _ 

" 10525DM 
GXB10125P 

HD10125 _ 

" MB10125 
MB10125M 
MC10125FN 
" MC10125L 
MC10125LD 
MC10125LDS 
" MC10125P 
MC10125PD 
MC10125PDS 
" MC10525L 
SN10125J 

SN10125N _ 

10525FM 

MC10525F 

MC10177L _ 

" MC10177LD 
MC10177LDS 
MC10177P(A) 

" 10190F 
MC10190FN 
MC10190L 
" MCI 0190LD 
MC10190LDS 

MC10190P _ 

" MC10190PD 
MC10190PDS 

MC10590L _ 

“ MC10590F 
10191F 

10191N _ 

GXB10191P 
MC10191L 
MC10191LD 
MC10191LDS 
MC10191P 
MC10191PD 
" MC10191PDS 
MCI 0591L 

MC10591F _ 

" MC10H350FN 
MC10H350L 
MC10H350LD 
' MC10H350LDS 
MC10H350P 
MC10H350PD 
" MC10H350PDS 
MC54HC4049J(A) 
MC74HC4049J(A) 

' MC74HC4049N(A) 
MN4049B 
TC74HC4049P(A) 

" TP4049UBN 
UPD4049UBC 

MN4049BS _ 

“ UPD4049UBG 
CD4009AH 
CD4009UBH 
" 74HC4049N 
74HC4050N 
883/4009UB 
" 883/4049UB 
4049BDC 

4049BDM _ 

4049BPC 
CD54HC4049F 
CD54HCT4049F 
" CD74HC4049E 
CD74HCT4049E 

CD4009AD _ 

" CD4009AE 
CD4009AF _ 


U 2J 3_T 4J 

FUNCTIONAL PACKAGE CONV. [CONV 

EQUIVALENT TECH TYPE FROM I TO 

NUMBER 




LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

111 d 

CD4009AY “ 

40-09A 

112 ♦ 

CD4009CJ 

40-09A 

1134 

CD4009CN 

40-09A 

1144 

CD4009MJ 

40-09A 

115 

CD4009UBD 

40-09A 

116 

CD4009UBE 

40-09A 

117 

CD4009UBF 

40-09A 

118 

CD4049AD 

40-09A 

119 

CD4049AE 

40-09A 

120 

CD4049AF 

40-09A 

121 ♦ 

CD4049CJ 

40-09A 

122 # 

CD4049CN 

40-09A 

123 ♦ 

CD4049MJ 

40-09A 

124 

CD4049UBD 

40-09A 

125 

CD4049UBE 

40-09A 

126 

CD4049UBF 

40-09A 

127 ♦ 

CM4009AD 

40-09A 

1284 

CM4009AE 

40-09A 

129 ♦ 

CM4049AD 

40-09A 

130 ♦ 

CM4049AE 

40-09A 

131 

HCC4049BD 

40-09A 

132 

HCC4049BF 

40-09A 

133 

HCC4049BK 

40-09A 

134 

HCF4049BE 

40-09A 

135 

HCF4049BF 

40-09A 

1364 

HEF4049BD 

40-09A 

137 ♦ 

HEF4049BP 

40-09A 

138 ♦ 

HEF4049P 

40-09A 

139d 

M4049BP 

40-09A 

1404 

M4049UBP 

40-09A 

141 d 

MSM4049RS 

40-09A 

1424 

PC54HC4049D(A) 

40-09A 

1434 

PC54HCT4049D(A) 

40-09A 

1444 

PC74HC4049D(A) 

40-09A 

1454 

PC74HC4049P(A) 

40-09A 

1464 

PC74HCT4049D(A) 

40-09A 

1474 

PC74HCT4049P(A) 

40-09A 

1484 

SCL4009UB 

40-09A 

1494 

SCL4049UB 

40-09A 

150d 

SCL4049UBF 

40-09A 

151 4 

TC4009UBP 

40-09A 

1524 

TC4049BP 

40-09A 

153d 

TF4049AJ 

40-09A 

154d 

TF4049AN 

40-09A 

155d 

TP4049AJ 

40-09A 

156d 

TP4049AN 

40-09A 

157d 

UPD4049C 

40-09A 

158y 

74HC4049D 

40-09A 

159r 

74HC4050D 

40-09A 

160y 

4049BFC 

40-09A 

161 ▼ 

4049BFM 

40-09A 

162t 

CD74HC4049M 

40-09A 

163 

CD4009AK 

40-09A 

164 

CD4009MW 

40-09A 

165 

CD4049MW 

40-09A 

1664 

HEF4049BT 

40-09A 

1674 

PC74HC4049T(A) 

40-09A 

1684 

PC74HCT4049T (A) 

40-09A 

169d 

SCL4009UBF 

40-09A 

1704 

MC54HC4050J(A) 

40-10 

171 4 

MC74HC4050J(A) 

40-10 

1724 

MC74HC4050N(A) 

40-10 

173t 

MN4050B 

40-10 

174 

TC74HC4050P(A) 

40-10 

175d 

UPD4050BC 

40-10 

176t 

MN4050BS 

40-10 

177d 

UPD4050BG 

40-10 

178 

CD4010AH 

40-1 OB 

179 

CD4010BH 

40-1 OB 

180d 

883/401 OB 

40-1 OB 

181 d 

883/4050B 

40-1 OB 

182d 

883/4050UB 

40-1 OB 

183y 

4050BDC 

40-1 OB 

184y 

4050BDM 

40-1 OB 

185t 

4050BPC 

40-1 OB 

186t 

CD54HC4050F 

40-1 OB 

187t 

CD54HCT4050F 

40-1 OB 

188y 

CD74HC4050E 

40-1 OB 

189y 

CD74HCT4050E 

40-1 OB 

190 

CD4010AD 

40-1 OB 

191 

CD4010AE 

40-1 OB 

192 

CD4010AF 

40-1 OB 

193d 

CD4010AY 

40-1 OB 

194 

CD4010BD 

40-1 OB 

195 

CD4010BE 

40-1 OB 

196 

CD4010BF 

40-1 OB 

1974 

CD4010CJ 

40-1 OB 

198 4 

CD4010CN 

40-1 OB 

199 4 

CD4010MJ 

40-1 OB 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
(4)Conv.From (5)Conv.To (6)Type Number _ 

j is clj ej m 

UNCTIONAL PACKAGE CONV. CONV C 

QUIVALENT TECH TYPE FROM TO K 


D.A.T.A. 


CD4050AE 40-1 OB 

CD4050AF 40-1 OB 

CD4050BCJ _ 40-1 OB 

CD4050BCN 40-1 OB 

CD4050BD 40-1 OB 

CD4050BE _ 40-1 OB 

CD4050BF 40-1 OB 

CD4050BMJ 40-1 OB 

CM4010AD _ 40-1 OB 

CM4010AE 40-1 OB 

CM4050AD 40-1 OB 

CM4050AE _ 40-1 OB 

HCC4050BD 40-1 OB 

HCC4050BF 40-1 OB 

HCC4050BK _ 40-1 OB 

' HCF4050BE 40-1 OB 

HCF4050BF 40-1 OB 

HEF4050BD _ 40-1 OB _ 

HEF4050BP 40-1 OB 

HEF4Q50P _ 140-1 OB 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 














10t SCL4010BC 

40-1 OB 

11 ▼ SCL4010BD 

40-1 OB 

12t SCL4010BE 

40-1 OB 


SCL4010BHN 

SCL4050B 

TC4010BP 


TC4050BP 

TF4050AJ 

TF4050AN 


MC14504BAL 

MC14504BALD 

MC14504BALDS 

UH 

MC14504BCL 
MC14504BCLD 
" MC14504BCLDS 
MC14504BCLS 
MC14504BCP 
"MCI 
MCI 
MCI 
MCI 
4C 
4( 

ICD74HC4050M 
CD4010AK 
1CD4010MW 
CD4 
HEF 
PC7‘ 

IPC74HCT4050T (A) 
SCL4010BF 


CD40116D 

CD40116E 

HS13374RH-B(A) 


85 ♦ HEF4041BP 

86 CD4041AK 

87 CD4041MW 


S8T90W 

DS78L12W 

DS7812W 


DS7819W 

MC665L 

MC665P 


MC666P 

MC666L 

9109DM 


9109DC 

N8T80F 

N8T80N 


S8T80F 
110 ♦ 1PS7811J 


TP4050AJ 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

TP4050AN 

40-1 OB 

CMS 

DIP 

UPD4050C 

40-1 OB 

CMS 

DIP 



54LS01W 

54S03W 

54S05W 


54S05W 

54S05W 

54S05W 



40-1 OB 

CMS 

FLAT P C 

40-1 OB 

CMS 

FLAT P C 

40-1 OB 

CMS 

FLAT P C 

40-1 OB 

CMS 

FLAT P C 

40-1 OB 

CMS 

FLAT P C 

40-1 OB 

CMS 

FLAT P C 


46 

47 

48 

CD40109BH(1) 

CD40109BD(1) 

CD40109BE(1) 

40-109B 

40-109B 

40-109B 


49 

50# 

51 ♦ 

CD40109BF(1) 

HCC40109BD 

HCC40109BF 

40-109B 

40-109B 

40-109B 

CMS 

CMS 

CMS 


55 

HCC40109BK 

40-109B 

CMS 

OTHER 

56 ♦ 

CD40115D 

40-115D 

CMS 

DIP 

57 

CD40116H 

40-116 

CMS 

CHIP 


64 

65 

66 

CD4037AE 

CD4037AF 

CD4037AK 

40-37A 

40-37A 

40-37A 

67 

68 

69 ▼ 

CD4041AH 

CD4041UBH 

4041BDC 

40-41A 

40-41A 

40-41A 






HTL TO-116 
HTL DIP 


DTL DIP 
TTL DIP 



DS8812J 

DS8812N 

DS7819J(1) 


DS8819J(1) 

DS8819N(1) 

SN54S436JT 


SN54S437JT 

SN54S437NT 

SN74S437JT 


SN75366N 

SN75374D 

SN75374N 



DS75361J8 

DS75361N8 

DS75361N 

75-350N 

75-350N 

75-350N 

SN75350JG 

SN75350P 

SN75361AJG 

75-350N 

75-350N 

75-350N 

SN75361AP 

SN75372D 

SN75372P 

75-350N 

75-350N 

75-350N 

D3207A1 

D3207A 

SN75355J 

75-355N 

75-355N 

75-355N 


SN75355N ' 

SN75357J 

SN75357N 

75-355N 

75-357N 

75-357N 





SN75365J 

75-365 

Q 

SN75365N 

75-365 

T 

SN75366J 

75-366 



























































































































I ANALOG SWITCHES 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
(4)Sw From (5)Tvoe Number 


TYPE 

NUMBER 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


2j 3J 

PACKAGE 
TECH TYPE 


SW. 

-C 

SWIT. 

/ 

K 

VOLTS 

CKT 

T 

P-P 


if 

MC54HC4066J(A) 

40-16 

CMS 

DIP 

2f 

MC54HC4316J(A) 

40-16 

CMS 

DIP 

3f 

MC74HC4066J(A) 

40-16 

CMS 

DIP 

4f 

MC74HC4066N(A) 

40-16 

CMS 

DIP 

5f 

MC74HC4316J(A) 

40-16 

CMS 

DIP 

6f 

MC74HC4316N(A) 

40-16 

CMS 

DIP 

7 ♦ 

PC54HC4016D(A) 

40-16 

CMS 

DIP 

8f 

PC54HCT4016D(A) 

40-16 

CMS 

DIP 

9f 

PC74HC4016D(A) 

40-16 

CMS 

DIP 

lOf 

PC74HC4016P(A) 

40-16 

CMS 

DIP 

m 

PC74HCT4016D(A) 

40-16 

CMS 

DIP 

12f 

PC74HCT4016P(A) 

40-16 

CMS 

DIP 

13 

TC74 H C4066P(A) 

40-16 

CMS 

DIP 

14d 

UPD4066BC 

40-16 

CMS 

DIP 

15f 

MN4016B 

40-16 

CMS 

FLAT P 

16 

MN4016BS 

40-16 

CMS 

FLAT P 

17f 

MN4066B 

40-16 

CMS 

FLAT P 

18 

MN4066BS 

40-16 

CMS 

FLAT P 

19f 

PC74HC4016T(A) 

40-16 

CMS 

FLAT P 

20# 

PC74HCT4016T(A) 

40-16 

CMS 

FLAT P 

21d 

UPD4066BG 

40-16 

CMS 

FLAT P 

22 

CD4016AH 

40-16B 

CMS 

CHIP 

23 

CD4016BH 

40-16B 

CMS 

CHIP 

24 

CD4066AH 

40-16B 

CMS 

CHIP 

25 

CD4066BH 

40-16B 

CMS 

CHIP 

26 

CM4066AH 

40-16B 

CMS 

CHIP 

27 y 

HEF4016BD 

40-16B 

CMS 

DIP 

28 f 

HEF4016BP 

40-16B 

CMS 

DIP 

29 ▼ 

74HC4016N 

40-16B 

CMS 

DIP 

30 t 

74HC4066N(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

31 y 

74HCT4016N 

40-16B 

CMS 

DIP 

32 y 

74HCT4066N(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

33d 

883/4066B 

40-16B 

CMS 

DIP 

34d 

883/4416B 

40-16B 

CMS 

DIP 

35 ♦ 

4016BDC 

40-16B 

CMS 

DIP 

36 ♦ 

4016BDM 

40-16B 

CMS 

DIP 

37 ♦ 

4016BPC 

40-16B 

CMS 

DIP 

38 ♦ 

4066BDC 

40-16B 

CMS 

DIP 

39 ♦ 

4066BDM 

40-16B 

CMS 

DIP 

40 ♦ 

4066BPC 

40-16B 

CMS 

DIP 

41 

CD54HC4016F(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

42 ♦ 

CD54HC4066F(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

43 

CD54HCT4016F(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

44 ♦ 

CD54HCT4066F(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

45 

CD74HC4016E(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

46 ♦ 

CD74HC4066E(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

47 

CD74HCT4016E(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

48 ♦ 

CD74HCT4066E( A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

49 

CD4016AD 

40-16B 

CMS 

DIP 

50 

CD4016AE 

40-16B 

CMS 

DIP 

51 

CD4016AF 

40-16B 

CMS 

DIP 

52d 

CD4016AY 

40-16B 

CMS 

DIP 

53 

CD4016BD 

40-16B 

CMS 

DIP 

54 

CD4016BE 

40-16B 

CMS 

DIP 

55 

CD4016BF 

40-16B 

CMS 

DIP 

56 ♦ 

CD4016CJ 

40-16B 

CMS 

DIP 

57 ♦ 

CD4016CN 

40-16B 

CMS 

DIP 

58 ♦ 

CD4016MJ 

40-16B 

CMS 

DIP 

59 

CD4066AD 

40-16B 

CMS 

DIP 

60 

CD4066AE 

40-16B 

CMS 

DIP 

61 

CD4066AF 

40-16B 

CMS 

DIP 

62 ♦ 

CD4066BCJ 

40-16B 

CMS 

DIP 

63 ♦ 

CD4066BCN 

40-16B 

CMS 

DIP 

64 

CD4066BD 

40-16B 

CMS 

DIP 

65 

CD4066BE 

40-16B 

CMS 

DIP 

66 

CD4066BF 

40-16B 

CMS 

DIP 

67 ♦ 

CD4066BMJ 

40-16B 

CMS 

DIP 

68 ♦ 

CM4016AD 

40-16B 

CMS 

DIP 

69 ♦ 

CM4016AE 

40-16B 

CMS 

DIP 

70 ♦ 

CM4066AD 

40-16B 

CMS 

DIP 

71 ♦ 

CM4066AE 

40-16B 

CMS 

DIP 

72 ♦ 

CM4116AD 

40-16B 

CMS 

DIP 

73 ♦ 

CM4116AE 

40-16B 

CMS 

DIP 

74 ♦ 

HCC4016BD 

40-16B 

CMS 

DIP 

75 ♦ 

HCC4016BF 

40-16B 

CMS 

DIP 

76 ♦ 

HCC4066BD 

40-16B 

CMS 

DIP 

77 ♦ 

HCC4066BF 

40-16B 

CMS 

DIP 

78 ♦ 

HCF4016BE 

40-16B 

CMS 

DIP 

79 ♦ 

HCF4016BF 

40-16B 

CMS 

DIP 

80 ♦ 

HCF4066BE 

40-16B 

CMS 

DIP 

81 ♦ 

HCF4066BF 

40-16B 

CMS 

DIP 

82 ♦ 

HEF4066BD 

40-16B 

CMS 

DIP 

83 ♦ 

HEF4066BP 

40-16B 

CMS 

DIP 

84 ♦ 

LC4016B 

40-16B 

CMS 

DIP 

85 ♦ 

LC4066B 

40-16B 

CMS 

DIP 

86 ♦ 

M4016BP 

40-16B 

CMS 

DIP 

87 ♦ 

M4066BP 

40-16B 

CMS 

DIP 

88 ♦ 

MB84016B 

40-16B 

CMS 

DIP 

89 ♦ 

MB84016BM 

40-16B 

CMS 

DIP 

90 ♦ 

MB84066B 

40-16B 

CMS 

DIP 

91 ♦ 

MB84066BM 

40-16B 

CMS 

DIP 

92 f 

MC14016BAL 

40-16B 

CMS 

DIP 

93 y 

MC14016BALD 

40-16B 

CMS 

DIP 

94 y 

MC14016BALDS 

40-16B 

CMS 

DIP 

95 y 

MC14016BALS 

40-16B 

CMS 

DIP 

96 ♦ 

MC14016BCL 

40-16B 

CMS 

DIP 

97y 

MC14016BCLD 

40-16B 

CMS 

DIP 

98 ▼ 

MC14016BCLDS 

40-16B 

CMS 

DIP 

99 t 

MC14016BCLS 

40-16B 

CMS 

DIP 

100 ♦ 

MC14016BCP 

40-16B 

CMS 

DIP 

101 ▼ 

MC14016BCPD 

40-16B 

CMS 

DIP 

102y 

MC14016BCPDS 

40-16B 

CMS 

DIP 

103y 

MC14016BCPS 

40-16B 

CMS 

DIP 

104y 

MC14016BD 

40-16B 

CMS 

DIP 

105f 

MC14066BAL 

40-16B 

CMS 

DIP 

106y 

MC14066BALD 

40-16B 

CMS 

DIP 

107t 

MC14066BALDS 

40-16B 

CMS 

DIP 

108y 

MC14066BALS 

40-16B 

CMS 

DIP 

109f 

MC14066BCL 

40-16B 

CMS 

DIP 

110y 

MC14066BCLD 

40-16B 

CMS 

DIP 


n u 

TYPE FUNCTIONAL 

NUMBER EQUIVALENT TECH 

NUMBER 


PACKAGE S F SW. 
TYPE W 0 / 

R CKT 

_ M 


C SWIT. 
K VOLTS 
T P-P 
S (V) 


NO 

NO 

NO 

1 

1 

1 

4 

4 

4 


111 ▼ 
112* 
113# 

MC14066BCLDS 

MC14066BCLS 

MC14066BCP 

40-16B 

40-16B 

40-16B 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

NO 

NO 

NO 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

16 

16 

16 

'JO 

1 

4 


1 14y 

MC14066BCPD 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

16 

'JO 

1 

4 


115t 

MC14066BCPDS 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

16 

MO 

1 

4 


116t 

MC14066BCPS 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

16 

MO 

1 

4 

6.0 

117t 

MC14066BD 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

16 

MO 

1 

4 

5.5 

118 ♦ 

MM54HC4016J(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

-12 

MO 

1 

4 

6.0 

119f 

MM74HC4016J(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

-12 

NO 

1 

4 

6.0 

120f 

MM74HC4016N(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

-12 

MO 

1 

4 

5.5 

121 ♦ 

MSM4016RS 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

15 

MO 

1 

4 

5.5 

122d 

MSM4066RS 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 


NO 

1 

4 

15 

123f 

SCL4016B 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

18 

MO 

1 

4 

20 

124f 

SCL4066B 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

18 

MO 

1 

4 


125f 

SCL4416B 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

15 

MO 

1 

4 

18 

126f 

TC4016BP 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

15 

MO 

1 

4 


127f 

TC4066BP 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

15 

MO 

1 

4 

18 

128d 

TF4016AJ 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

15 

MO 

1 

4 

6.0 

129d 

TF4016AN 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

15 

MO 

1 

4 

5.5 

130d 

TP4016AJ 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

15 

MO 

1 

4 

20 

131 d 

TP4016AN 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

15 

MO 

1 

4 

15 

132f 

PC54HC4066D(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

6.0 

MO 

1 

4 

20 

133f 

PC54HCT4066D(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

5.5 

NO 

1 

4 

15 

134f 

PC74HC4066D(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

6.0 

NO 

1 

4 

15 

135f 

PC74HC4066P(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

6.0 

NO 

1 

4 

15 

136f 

PC74HCT4066D(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

5.5 


1 

4 

15 

137f 

PC74HCT4066P(A) 

40-16B 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

5.5 


1 


15 

138y 

HEF4016BT 

40-16B 

CMS 

FLAT P 


1 

4 

15 

NO 

1 

4 


139y 

74HC4016D 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 


NO 

1 

4 

16 

140y 

74HC4066D(A) 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 

16 

NO 

1 

4 


141 y 

74HCT4016D 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 


NO 

1 

4 

16 

142y 

74HCT4066D(A) 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 

16 

NO 

1 

4 

10 

143y 

CD74HC4016M(A) 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 


NO 

1 

4 

15 

144y 

CD74HC4066M(A) 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 


NO 

1 

4 

15 

145y 

CD74HCT4016M(A) 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 


NO 

1 

4 

15 

146y 

CD74HCT4066M(A) 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 


NO 

1 

4 

15 

147d 

CD4016AK 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 

15 

NO 

1 

4 

15 

148 

CD4066AK 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 

15 

NO 

1 

4 

15 

149 

CD4066BMW 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 

15 

NO 

1 

4 

15 

150 

HCC4016BK 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 

10 

NO 

1 

4 


151 

HCC4066BK 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 

7.5 

NO 

1 

4 


152f 

HEF4066BT 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 

15 

NO 

1 

4 


153d 

SCL4066BF 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 

15 

NO 

1 

4 


154f 

PC74HC4066T(A) 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 

6.0 

NO 

1 

4 


155f 

PC74HCT4066T (A) 

40-16B 

CMS 

FLAT P 

NO 

1 

4 

5.5 

NO 

1 

4 


156 

CM4066AF 

40-16B 

CMS 

OTHER 

NO 

1 

4 

15 

NO 

1 

4 


157 

LC4016BM 

40-16B 

CMS 

OTHER 

NO 

1 

4 

18 

mm 

1 

4 


158 

LC4066BM 

40-16B 

CMS 

OTHER 

NO 

1 

4 

18 

NO 

1 

4 

15 

159f 

4016BFC 

40-16B 

CMS 

TO-86 

NO 

1 

4 

15 

NO 

1 

4 

15 

160f 

4016BFM 

40-16B 

CMS 

TO-86 

NO 

1 

4 

15 

NO 

1 

4 

15 

161 ♦ 

4066BFC_ 

40-16B 

CMS 

TO-86 

NO 

1 

4 

15 

NO 

1 

4 

15 

162f 

4066BFM 

40-16B 

CMS 

TO-86 

NO 

1 

4 

15 

NO 

1 

4 

20 

163f 

MM54HC4316J 

43-16 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

6 

NO 

1 

4 

20 

164f 

MM74HC4316J 

43-16 

CMS 

DIP 

NO 

1 

4 

6 

NO 

1 

4 

20 

165 

DG152AL 

54-152W 

NMS 

FLAT P 

NO 

1 

2 

15 

NO 

1 

4 

15 

166 

DG152BL 

74-152B 

TTL 

FLAT P 

NO 

1 

2 

15 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






MULTIPLEXER 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
(4)Ckt8/Pkg (5)Type Number 


13# 

PC74HCT4051T (A) 

40-51 

14 

CD54HC4051F 

40-51A 

15 

CD54HCT4051F 

40-51A i 


19 

CD74HCT4051 M(A) 

40-51A 

20 

CD4051BH 

40-51B 

21 ▼ 

74HC4051N 

40-51B i 


HCC4051BF 
HCF4051BE 
HCF4051 BF 


40# 

41 ♦ 
42# 

HI1-1818A5 A 

M4051BP A 

MB84051B t 

434 

44 ♦ 

45 ▼ 

MB84051BM a 

MCI 4051BAL A 

MCI 4051 BALD a 


MC74HC4052N(A) 

UPD4052BC 

MN4052BS 


UPD4052BG 

MN4053BS 


CD4052BH 


74HC4052N 

74HCT4052N 

883/4052B _ 

" 4052B DC 
4052BDM 

4052BPC _ 

CD4052BCJ 

CD4052BCN 

CD4052BD _ 

“ CD4052BE 
CD4052BF 
CD4052BMJ 
" HCC4052BD 
HCC4052BF 
HCF4052BE 
“ HCF4052BF 
HEF4052BD 
HEF4052BP 
HI1-1828A2 
HI1-1828A5 

M4052BP _ 

" MB84052B 
MB84052BM 
MC14052BAL 
" MC14052BALD 
MC14052BALDS 
MC14052BALS 
"MC14052BCL 
MC14052BCLD 
MCI 4052BCLDS 
' MC14052BCLS 
MC14052BCP 




584 

SCL4051B 

40-51B 

594 

TC4051BP 

40-51B 

60d 

UPD4051BC 

40-51B 

61 ▼ 

74HC4051D 

40-51B 

62 ▼ 

74HCT4051D 

40-51B 

63 

4051BFC 

40-51B 

64 

4051BFM 

40-51B 

65 

CD4051BK 

40-51B 

66 

CD4051BMW 

40-51B 

67 

HCC4051BK 

40-51B 

684 

HEF4051BT 

40-51B 

69d 

SCL4051BF 

40-51B 

70d 

UPD4051BG 

40-51B 

71 ♦ 

MC54HC4052J(A) 

40-52 

72# 

MC74HC4052J(A) 



CD4052BK 


D4052BMW 


HCC4053BF 

HCF4053BE 

HCF4053BF 


HEF4053BD 

HEF4053BP 

M4053BP 


MB84053B 

MB84053BM 

MC14053BAL 


MC14053BALD 

MC14053BALDS 

MC14053BALS 


MC14053BCL 

MC14053BCLD 

MC14053BCLDS 


TC4053BP 

74HC4053D 

74HCT4053D 


CD74HCT4053M(A) 

CD4053BK 

CD4053BMW 

HCC4053BK 

HEF4053BT 

SCL4053BF _ 

' CD4067BH 
74HC4067N(A) 
74HCT4067N(A) 

' 4067BDC 
4067BDM 

4067BPC _ 

CD54HC4067F(A) 
CD54HCT4067F(A) 
CD74HC4067E(A) 
CD74HCT4067E(A) 
HEF4067BD 

HEF4067BP _ 

_ MC14067BAL 
MC14067BALD 
MC14067BALDS 
' MC14067BALS 
MC14067BAP 
MC14067BCL 
MC14067BCLD 
MC14067BCLDS 
MC14067BCLS 
MC14067BCP 
MC14067BCPD 
MC14067BCPDS 
' MC14067BCPS 
PC54HC4067D(A) 
PC54HCT4067DfA1 
' PC74HC4067D(A) 
PC74HC4067P(A) 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 





















































































































































29. ANALOG MULTIPLEXERS 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

PACKAGE 

TYPE 

CKT 

/ 

PKG 

IN 

CH 

SWIT. 

VOLTS 

P-P 

(V) 

SWIT 

CURR 

P-P 

JYL_ 

it 

PC74HCT4067D(A) 

40-67B 

CMS 

DIF 

1 

16 

5.5 


2t 

PC74HCT4067P(A) 

40-67B 

CMS 

DIP 

1 

16 

5.5 


3t 

74HC4067D(A) 

40-67B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 



4t 

74HCT4067D(A) 

40-67B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 



5 

4067BFC 

40-67B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

15 

20m 

6 

4067BFM 

40-67B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

15 

20m 

7t 

CD74HC4067M(A) 

40-67B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 



Qr 

CD74HCT4067M(A) 

40-67B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 



9t 

HEF4067BT 

40-67B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

15 


10t 

PC74 H C4067T (A) 

40-67B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

6.0 


lit 

PC74HCT4067T(A) 

40-67B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

5.5 


12 

CD4067BD 

40-67B 

CMS 

OTHER 

1 

16 

15 

25m 

13 

CD4067BE 

40-67B 

CMS 

OTHER 

1 

16 

15 

25m 

14 

CD4067BF 

40-67B 

CMS 

OTHER 

1 

16 

15 

25m 

15 

CD4097BH 

40-97B 

CMS 

CHIP 

2 

8 

15 

25m 

16t 

MC14097BAL 

40-97B 

CMS 

DIP 

2 

8 



Mr 

MC14097BALD 

40-97B 

CMS 

DIP 

2 

8 



1 8r 

MC14097BALDS 

40-97B 

CMS 

DIP 

2 

8 



19 ▼ 

MC14097BALS 

40-97B 

CMS 

DIP 

2 

8 



201 

MC14097BAP 

40-97B 

CMS 

DIP 

2 

8 



211 

MC14097BCL 

40-97B 

CMS 

DIP 

2 

8 



22 ▼ 

MC14097BCLD 

40-97B 

CMS 

DIP 

2 

8 



23 ▼ 

MC14097BCLDS 

40-97B 

CMS 

DIP 

2 

8 



24 ▼ 

MC14097BCLS 

40-97B 

CMS 

DIP 

2 

8 



251 

MC14097BCP 

40-97B 

CMS 

DIP 

2 

8 



26 t 

MC14097BCPD 

40-97B 

CMS 

DIP 

2 

8 



27 ▼ 

MC14097BCPDS 

40-97B 

CMS 

DIP 

2 

8 



28 t 

MC14097BCPS 

40-97B 

CMS 

DIP 

2 

8 



29 

CD4097BD 

40-97B 

CMS 

OTHER 

2 

8 

15 

25m 

30 

CD4097BE 

40-97B 

CMS 

OTHER 

2 

8 

15 

25m 

31 

CD4097BF 

40-97B 

CMS 

OTHER 

2 

8 

15 

25m 

32 

CD74HCT4052M(A) 

4052B 

CMS 

FLAT P 

3 

4 

9.0 


331 

MC14529BAL 

45-29B 

CMS 

DIP 

2 

4 

15 


34 ▼ 

MC14529BALD 

45-29B 

CMS 

DIP 

2 

4 

15 


35t 

MC14529BALDS 

45-29B 

CMS 

DIP 

2 

4 

15 


36 ▼ 

MC14529BALS 

45-29B 

CMS 

DIP 

2 

4 

15 


371 

MC14529BCL 

45-29B 

CMS 

DIP 

2 

4 

15 


38 ▼ 

MC14529BCLD 

45-29B 

CMS 

DIP 

2 

4 

15 


39 ▼ 

MC14529BCLDS 

45-29B 

CMS 

DIP 

2 

4 

15 


40 ▼ 

MC14529BCLS 

45-29B 

CMS 

DIP 

2 

4 

15 


411 

MC14529BCP 

45-29B 

CMS 

DIP 

2 

4 

15 


42 ▼ 

MC14529BCPD 

45-29B 

CMS 

DIP 

2 

4 

15 


43 ▼ 

MC14529BCPDS 

45-29B 

CMS 

DIP 

2 

4 

15 


44 ▼ 

MC14529BCPS 

45-29B 

CMS 

DIP 

2 

4 

15 


45 r 

MC14529BD 

45-29B 

CMS 

DIP 

2 

4 

15 


461 

MCI 4551BAL 

45-51B 

CMS 

DIP 

1 

8 



47 t 

MCI 4551 BALD 

45-51B 

CMS 

DIP 

1 

8 



48 t 

MCI 4551 BALDS 

45-51B 

CMS 

DIP 

1 

8 



49 ▼ 

MCI 4551BALS 

45-51B 

CMS 

DIP 

1 

8 



501 

MCI 4551BCL 

45-51B 

CMS 

DIP 

1 

8 



51 ▼ 

MCI 4551BCLD 

45-51B 

CMS 

DIP 

1 

8 



52 t 

MCI 4551BCLDS 

45-51B 

CMS 

DIP 

1 

8 



53 t 

MCI 4551BCLS 

45-51B 

CMS 

DIP 

1 

8 



541 

MCI 4551BCP 

45-51B 

CMS 

DIP 

1 

8 



55t 

MCI 4551BCPD 

45-51B 

CMS 

DIP 

1 

8 



56 t 

MCI 4551BCPDS 

45-51B 

CMS 

DIP 

1 

8 



57 ▼ 

MCI 4551BCPS 

45-51B 

CMS 

DIP 

1 

8 



58 ▼ 

MCI 4551BD 

45-51B 

CMS 

DIP 

1 

8 



591 

4552 

45-52 

CMS 

DIP 

1 

16 

30 

10m 

60d 

4552-01 

45-52 

CMS 

DIP 

1 

16 

30 

10m 


TYPE 

NUMBER 



n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

fj 

TECH 

3j 

PACKAGE 

TYPE 

IT 

CKT 

/ 

PKG 

IN 

CH 

SWIT. 

VOLTS 

P-P 

(V) 

SWIT 

CURR 

P-P 

(V) 




















































































































































































































D.A.T 


JJ.S.-military-qualified ICs 
and discretes, plus 883- 
screened and DESCI 
devices are presented in 
D.A.T.A.*s MILITARY 
ELECTRONIC DEVICES 
GUIDE. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 








30. DIGITAL MULTIPLEXERS/SELECTORS 


LINE 

No. 

H 

TYPE 

NUMBER 

a 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

W~ 

TECH 

3] 

PACKAGE 

TYPE 

CKT 

/ 

PKG 

INP 

CHN 

No. OF 

ADDRES 

LINES 

LINE 

No. 

I] 

TYPE 

NUMBER 

ir 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2 j 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

CKT 

/ 

PKG 

INP 

CHN 

No. OF 

ADDRES 

LINES 

14 

10132F 

10-132 

ECL 

U\P 

2 

2 

1 

Ill ♦ 

MClOHl74J(A) 

10-174 

ECL 

DIP l 

2 

4 

2 

2 ♦ 

10132N 

10-132 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

1124 

MC10H174L 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

3# 

HD10132 

10-132 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

113y 

MC10H174LD 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

4y 

MC10132FN 

10-132 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

114y 

MC10H174LDS 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

5t 

MC10132L 

10-132 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

1154 

MC10H174N(A) 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

6y 

MC10132LD 

10-132 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

1164 

MC10H174P 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

7y 

MC10132LDS 

10-132 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

117y 

MC10H174PD 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


MC10132P 

10-132 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

118y 

MC10H174PDS 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

9t 

MC10132PD 

10-132 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

119y 

MC10174FN 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

10y 

MC10132PDS 

10-132 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

1204 

MC1Q174L 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

114 

10134DC 

10-134 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

121 Y 

MG10174LD 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

124 

10134F 

10-134 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

122y 

MC10174LDS 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

134 

10134N 

10-134 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

1234 

MC10174P 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

144 

10534DM 

10-134 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

124y 

MC10174PD 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

154 

HD10134(1) 

10-134 

ECL 

DIP 

2 

3 

2 

125y 

MC10174PDS 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

16y 

MC10134FN 

10-134 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

126d 

SN10174AJ 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

174 

MC10134L 

10-134 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

127d 

SN10174AN 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

18y 

MC10134LD 

10-134 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

128 

10574FM 

10-174f 

ECL 

FLAT P 

2 

4 

2 

19y 

MC10134LDS 

10-134 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

1294 

MC10574L 

10-574 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

204 

MC10134P 

10-134 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

130 

MC10574F 

10-574 

ECL 

FLAT P 

2 

4 

2 

21 Y 

MC10134PD 

10-134 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

131 d 

351AJ 

3-51C 

DTL 

DIP 

2 

4 

2 

22 y 

MC10134PDS 

10-134 

ECL 

DIP 

2 

2 

1 

132d 

351BL 

3-51C 

DTL 

DIP 

2 

4 

2 

23 

10534FM 

10-134f 

ECL 

FLAT P 

2 

2 

1 

133d 

351ML 

3-51C 

DTL 

DIP 

2 

4 

2 

244 

10158F 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

134d 

UPD4019BG 

40-19 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 

ORA 

mi ROM 

•IfVI RO 

cn 

mo 

A 

o 


-i oe 


A A -4 n P_ 

OHC 

C. H JP 



■J 

26 y 

MC10H158FN 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

i 

1364 

4019BDC 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

274 

MC10H158L 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

1374 

4019BDM 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

28 y 

MC1QH158LD 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

1384 

4019BPC 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

29 y 

MC10H158LDS 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

139 

CD4019AD(1) 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

304 

MC10H158P 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

140 

CD4019AE(1) 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

31 Y 

MC10H158PD 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

141 

CD4019AF(1) 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

32 y 

MC10H158PDS 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

142 

CD4019AY 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 | 

33 y 

MC10158FN 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

1434 

CD4019BCJ 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

344 

MC10158L 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

1444 

CD4019BCN 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

35y 

MC10158LD 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

145 

CD4019BD(1) 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

36 y 

MC10158LDS 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

146 

CD4019BEm 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

374 

MC10158P 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

147 

CD4019BF(1) 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

38 y 

MC10158PD 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

1484 

CD4019BMJ 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

39 y 

MC10158PDS 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

1494 

HEF4019BD 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

404 

MC10558L 

10-158 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

1504 

HEF4019BP 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

41 

MC10558F 

10-1 58f 

ECL 

FLAT P 

4 

2 

1 

1514 

M4019BP(1) 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

424 

10159F 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

1524 

TC4019BP 

40-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

434 

10159N 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

153 

4019BFC 

40-19B 

CMS 

=LAT P 

4 

2 

1 

44 y 

MC10H159FN 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

154 

4019BFM 

40-19B 

CMS 

: LAT P 

4 

2 

1 j 

454 

MC10H159L 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

155 

CD4019AKM) 

40-19B 

CMS 

-LAT P 

4 

2 

1 

46 y 

MC10H159LD 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

156 

CD4019BMW 

40-19B 

CMS 

=LAT P 

4 

2 

1 

47 y 

MC10H159LDS 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

1574 

HEF4019BT 

40-19B 

CMS 

-LAT P 

4 

2 

1 

484 

MC10H159P 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

158 

TC40H151F 

40H151 

CMS 

r LAT P 

1 

8 

3 

49 y 

MC10H159PD 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

159 

TC40H153F 

40H153 

CMS 

-LAT P 

2 

4 

2 

50 y 

MC10H159PDS 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

160 

TC40H157F 

40H157 

CMS 

-LAT P 

4 

2 

1 

51 Y 

MC10159FN 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

161 

TC40H158F 

40H158 

CMS 

=LAT P 

4 

2 

1 

524 

MC10159L 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

162d 

UPD4512BC 

45-12 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

53 y 

MC10159LD 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

1634 

MN4512B 

45-12 

CMS 

DIP 

2 

8 

3 

54 y 

MC10159LDS 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

164 

MN4512BS 

45-12 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

554 

MC10159P 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

165d 

UPD4512BG 

45-12 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

56 y 

MC10159PD 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

166 

CD4512BH 

45-12B 

CMS 

CHIP 

1 

8 

3 

57 y 

MC10159PDS 

10-159 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

167d 

883/4512B 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

584 

10164DC 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 i 

1684 

4512BDC 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

594 

10164F 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

1694 

4512BDM 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

604 

10164N 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

1704 

4512BPC 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

61 4 

10564DM 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

171 

CD4512BD 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

624 

HD10164 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

172 

CD4512BE 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

634 

MB10164 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

173 

CD4512BF 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

64 y 

MC10H164FN 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

1744 

HEF4512BD 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

654 

MC10H164J(A) 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

1754 

HEF4512BP 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

664 

MC10H164L 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

1764 

M4512BP 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

67 y 

MC10H164LD 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

1774 

MC14512BAL 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

68 y 

MC10H164LDS 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

178y 

MC14512BALD 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

694 

MC10H164N(A) 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

179y 

MC14512BALDS 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

704 

MC10H164P 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

180y 

MC14512BALS 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

71 Y 

MC10H164PD 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

1814 

MC14512BCL 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

72 y 

MC10H164PDS 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

182y 

MC14512BCLD 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

73 y 

MC10164FN 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

183y 

MC14512BCLDS 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

744 

MC10164L 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

184y 

MC14512BCLS 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

75 y 

MC10164LD 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

1854 

MC14512BCP 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

76 y 

MC10164LDS 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

186y 

MC14512BCPD 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

774 

MC10164P 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

187y 

MC14512BCPDS 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

78 y 

MC10164PD 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

188y 

MC14512BCPS 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

79 y 

MC10164PDS 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

189y 

MC14512BD 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

80 4 

MC10564L 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

190d 

MSM4512RS 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

81d 

SN10164AJ 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

1914 

SCL4512B 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

82d 

SN10164AN 

10-164 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 

1924 

TC4512BP 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

83 

10564FM 

10-164f 

ECL 

FLAT P 

1 

8 

3 

193d 

TF4512AJ 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

844 

10173DC 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

194d 

TF4512AN 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

854 

10173F 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

0 

195d 

TP4512AJ 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

864 

10173N 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

0 

196d 

TP4512AN 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

874 

10573DM 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

197d 

UPD4512C 

45-12B 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

88 y 

MC10H173FN 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

198 

4512BFC 

45-12B 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

89 4 

MC10H173L 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

199 

4512BFM 

45-12B 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

90 y 

MC10H173LD 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

2004 

HEF4512BT 

45-12B 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

91 Y 

MC10H173LDS 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

201 d 

SCL4512BF 

45-12B 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

924 

MC10H173P 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

2024 

MN4519B 

45-19 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

93 y 

MC10H173PD 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

203 

MN4519BS 

45-19 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 

94 y 

MC10H173PDS 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

2044 

4519BDC 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

95 y 

MC10173FN 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

2054 

4519BDM 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

964 

MC10173L 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

2064 

4519BPC 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

97 y 

MC10173LD 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

207 y 

CD4519BC 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

98 y 

MC10173LDS 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

2084 

CD4519BCJ 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

994 

MC10173P 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

2094 

CD4519BCN 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

IOOy 

MC10173PD 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

210y 

CD4519BM 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

101 y 

MC10173PDS 

10-173 

ECL 

DIP 

4 

2 

1 

211 4 

CD4519BMJ 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

102 

10573FM 

10-173f 

ECL 

FLAT P 

4 

2 

1 

2124 

HEF4519BD 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1034 

10174DC 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

2134 

HEF4519BP 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1044 

10174F 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

2144 

MC14519BAL 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1054 

10174N 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4- 

2 i 

215y 

MC14519BALD 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1064 

10574DM 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

216y 

MC14519BALDS 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1074 

HD10174 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4. 

2 

217y 

MC14519BALS 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1084 

MB10174 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

2184 

MC14519BCL 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1094 

MB10174M 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

219y 

MC14519BCLD 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1 IQy 

MC10H174FN 

10-174 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 

I220y 

MC14519BCLDS 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 
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30. DIGITAL MULTIPLEXERS/SELECTORS 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2 j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

[nrp 

TT 

CKT 

/ 

PKG 

INF? 

CHN 

— 

No. OF 

ADDRES 

LINES 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2 j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

3T~ 

CKT 

/ 

PKG 

INP 

CHN 

No. OF 

ADDRES 

LINES 


MCI 4519BCLS 

45-196 ^ 

CMS - 


4 

2 

1 


11 Id 

74LS157W 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

2 ♦ 

MC14519BCP 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


112 d 

74S157FC 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

3* 

MC14519BCPD 

45-19B 

CMS 

[DIP 

4 

2 

1 


113d 

93L22FC 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 


MC14519BCPDS 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


114 

93L22FM 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

5v 

MC14519BCPS 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


115d 

9322FC 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

6 t 

MC14519BD 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


116 

9322FM 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

7d 

TF4519AJ 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


117 

54157FM 

54-157W 1 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

8 d 

TF4519AN 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


118d 

74157FC 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

9d 

TP4519AJ 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


119d 

MC8322F 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

lOd 

TP4519AN 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


120 d 

MC9322F 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

lid 

UPD4519C 

45-19B 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


121 d 

MC54157F 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

12 

4519BFC 

45-19B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 


122 d 

MC74157F 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

13 

4519BFM 

45-19B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 


123 

S54F157W 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

14 

CD4519BMW 

45-19B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 


124 

S54LS157W 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

15# 

HEF4519BT 

45-19B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 


125 

S54S157W 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

16 

54150FM 

54-150W 

TTL 

FLAT P 

1 

16 

4 


126 

S54157W 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

17d 

74150FC 

54-150W 

TTL 

FLAT P 

1 

16 

4 


127d 

SN54LS157W 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

18 

S54150Q 

54-150W 

TTL 

FLAT P 

1 

16 

4 


128d 

SN54S157W 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

19 

S54150W 

54-150W 

TTL 

FLAT P 

1 

16 

4 


129d 

SN74LS157W 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

20 d 

SN54150W 

54-150W 

TTL 

FLAT P 

1 

16 

4 


130d 

SN54157W 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

21 

DM7219F 

54-150W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


131d 

T54S157F 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

22 ♦ 

54F151SDM 

54-151 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


132d 

T74S157F 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

23 

ZN54151W 

54-151 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


133d 

T9322F 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

24 

54F151L1M 

54-151 

TTL 

LLC 

1 

8 

3 


134d 

T9322FM 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

25 

MM54C151W 

54-151W 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 


135t 

CD54AC158F(A) 

54-158W 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

26d 

SN54LS151X 

54-151W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 


136t 

CD54ACT158F(A) 

54-158W 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

27d 

SN54S151X 

54-151W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 


137 

S54F158W 

54-158W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

28d 

SN74LS151X 

54-151W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 


138d 

54LS251BL 

54-251W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 

29 

SN74S151X 

54-151W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 


139d 

SN54LS251X 

54-251W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 

30d 

25LS151WC 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


140 

SN54S251X 

54-251W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 

31d 

25LS151WM 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


141 d 

SN74LS251X 

54-251W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 

32 

54F151FM 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


142 

SN74S251X 

54-251W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 

33 

54LS151FM 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


143d 

25LS251WC 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

34d 

54LS151W 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


144d 

25LS251WM 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

35 

54S151FM 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


145 

54F251FM 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

36 

74F151FC 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


146 

54LS251FM 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

37d 

74LS151FC 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


147d 

54LS251W 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

38d 

74LS151W 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


148d 

54S251FM 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

39d 

74S151FC 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


149 

74F251FC 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

40 

54151AFM 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


150d 

74LS251FC 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

41d 

74151 AFC 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


151 d 

74S251FC 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

42d 

N8230W 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


152 

DM54LS251W 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

43 

S54LS151W 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


153 

DM54S251W 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

44 

S54S151W 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


154 

DM54251W 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

45 

S8230W 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


155 

S54LS251AW 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

46 

S54151W 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


156 

S54LS251W 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

47d 

SN54LS151W 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


157 

S54S251W 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

48d 

SN54S151W 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


158d 

SN54LS251W 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

49d 

SN54151 AW 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


159 

SN54S251W 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

50d 

T54S151F 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


160d 

SN74LS251W 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

51d 

T74S151F 

54-151W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


161 d 

SN54251W 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

52d 

54LS152W 

54-152W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


162d 

T54S251F 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

53d 

74LS152W 

54-152W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


163d 

T74S251F 

54-251W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

54 

S54152W 

54-152W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


164* 

54F298DM 

54-298 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

55d 

SN54LS152W 

54-152W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


165# 

54F298SDM 

54-298 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

56d 

SN54152AW 

54-152W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


166 

54F298FM 

54-298 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

57d 

SN74152S 

54-152W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


167 

54F298L1M 

54-298 

TTL 

LLC 

4 

2 

1 

58 ♦ 

54LS152FM 

54-152W 

TTL 

TO-86 

1 

8 

3 


168 

54LS298FM 

54-298W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

59d 

74LS152FC 

54-152W 

TTL 

TO-86 

1 

8 

3 


169d 

54LS298W 

54-298W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

60 ♦ 

54152AFM 

54-152W 

TTL 

TO-86 

1 

8 

3 


170d 

74LS298FC 

54-298W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

61d 

74152AFC 

54-152W 

TTL 

TO-86 

1 

8 

3 


171 d 

74LS298W 

54-298W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

62d 

T54S152F 

54-152W 

TTL 

TO-86 

1 

8 

3 


172 

54298FM 

54-298W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

63d 

T74S152F 

54-152W 

TTL 

TO-86 

1 

8 

3 


173d 

74298FC 

54-298W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

t 

64 ♦ 

54F153SDM 

54-153 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 


174 

S54LS298W 

54-298W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

65 

ZN54153W 

54-153 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


175 

S54298W 

54-298W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

66 

54F153L1M 

54-153 

TTL 

LLC 

2 

4 

2 


176d 

SN54LS298W 

54-298W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

67 

4539BFC 

54-153W 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 


177d 

SN74LS298W 

54-298W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

68 

4539BFM 

54-153W 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 


178d 

SN54298W 

54-298W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

69 ♦ 

HEF4539BT 

54-153W 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 


1794 

54F253SDM 

54LS253 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

70d 

54LS153BL 

54-153W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 


180 

54F253L1M 

54LS253 

TTL 

LLC 

2 

4 

2 

71d 

54LS153CH 

54-153W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 


181 d 

54LS253BL 

54LS253W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

72d 

SN54LS153X 

54-153W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 


182d 

54LS253CH 

54LS253W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

73d 

SN54S153X 

54-153W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 


183d 

SN54LS253X 

54LS253W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

74d 

SN74LS153X 

54-153W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 


184d 

SN54S253X 

54LS253W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

75 

SN74S153X 

54-153W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 


185d 

SN74LS253X 

54LS253W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

76d 

25LS153WC 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


186 

SN74S253X 

54LS253W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

77d 

25LS153WM 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


187d 

25LS253WC 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

78 

54F153FM 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


188d 

25LS253WM 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

79 

54LS153FM 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


189 

54F253FM 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

80d 

54LS153W 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


190 

54LS253FM 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

81 

54S153FM 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


191 d 

54LS253W 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

82 

74F153FC 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


192 

54S253FM 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

83d 

74LS153FC 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


193 

74F253FC 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

84d 

74LS153W 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


194d 

74LS253FC 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

85d 

74S153FC 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


195d 

74LS253W 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

86 

54153FM 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


196d 

74S253FC 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

87d 

74153FC 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


197 

DM54LS253W 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

88 

S54LS153W 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


198 

DM54S253W 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

89 

S54S153W 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


199 

S54LS253W 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

90 

S54153W 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


200 

S54S253W 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

91d 

SN54LS153W 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


201 d 

SN54LS253W 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

92d 

SN54S153W 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


202 d 

SN54S253W 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

93d 

SN54153W 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


203d 

SN74LS253W 

54LS253W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

94d 

T54S153F 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


204* 

54F352SDM 

54LS352 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

95d 

T74S153F 

54-153W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 


205 

54F352L1M 

54LS352 

TTL 

LLC 

2 

4 

2 

96 ♦ 

54F157SDM 

54-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


206 

54F352FM 

54LS352W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

97 

ZN54157W 

54-157 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 


207 

54LS352FM 

54LS352W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

98 

54F157L1M 

54-157 

TTL 

LLC 

4 

2 

1 


208 

74F352FC 

54LS352W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

99 t 

CD54AC157F(A) 

54-157W 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


209d 

74LS352FC 

54LS352W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

100 t 

CD54ACT157F 

54-157W 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


210 

DM54LS352W 

54LS352W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

101 

MM54C157W 

54-157W 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 


211 

DM74LS352W 

54LS352W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

102 d 

54LS157CH 

54-157W 

TTL 

CHIP 

4 

2 

1 


212 

S54LS352W 

54LS352W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

103d 

25LS157WC 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 


213d 

SN54LS352W 

54LS352W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

104d 

25LS157WM 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 


214d 

SN74LS352W 

54LS352W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

105 

54F157FM 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 


2154 

54F353SDM 

54LS353 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

106 

54LS157FM 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 


216 

54F353L1M 

54LS353 

TTL 

LLC 

2 

4 

2 

107d 

54LS157W 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 


217 

54F353FM 

54LS353W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

108 

54S157FM 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 


218 

54LS353FM 

54LS353W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

109 

74F157FC 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 


219 

74F353FC 

54LS353W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 ! 

2 

110 d 

74LS157FC 

54-157W 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 


220 d 

74LS353FC 

54LS353W 

TTL 

FLAT P 

2 

_ 4 _ 

2 


In Order Of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
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30. DIGITAL MULTIPLEXERS/SELECTORS 


In Order Of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
(4) Ckts/Package (5) Type Number_ 


TYPE 

NUMBER 


' DM54LS353W 
DM74LS353W 
S54LS353W 
' SN54LS353W 
SN74LS353W 
SN54LS398W 
' SN74LS398W 
54F399DM 
54F399SDM 
" 54F399FM 
54F399L1M 
SN54LS399W 
' SN74LS399W 
SN54LS450F 
SN54LS451F 
“ SN54LS453F 
54F158SDM 
54F158L1M 
54LS158CH 
54F158FM 
25LS158WC 
25LS158WM 
54LS158FM 

54LS158W _ 

548 i 56FM 
74F158FC 
74LS158FC 
'74LS158W 
74S158FC 
S54LS158W 
S54S158W 
S54158W 
SN54LS158W 
SN54S158W 
SN74LS158W 
PC74HC257KA) 
PC74HCT257T(A) 
54F257SDM 
54F257L1M 
“ CD40257BH 
CD40257BK 
54LS257CH 
' SN54LS257X 
SN54S257X 
SN74LS257X 
SN74S257X 
25LS257WC 
25LS257WM 
54F257FM 
54LS257FM 

_ 54LS257W_ 

54S257FM 
74F257FC 
74LS257FC 
' 74LS257W 
74S257FC 
DM54LS257BW 
DM54S257W 
S54F257W 
S54LS257AW 
S54LS257W 
S54S257W 
SN54LS257AW 
SN54LS257W 
SN54S257W 
SN74LS257AW 
' 54F258SDM 
54F258L1M 
PC54HC258D(A) 
PC54HCT258D(A) 
PC74HC258D(A) 
PC74HC258P(A1 
PC74HCT258D(A) 
PC74HCT258P(A) 
SN54HC258J 
' SN74HC258N 
PC74HC258T(A) 
PC74HCT258T(A) 
54LS258CH 
SN54LS258X 
SN54S258X 
SN74LS258X 
SN74S258X 
25LS258WC 
25LS258WM 
54F258FM 
54LS258AFM 
54LS258FM 
54LS258W 

54S258FM _ 

74F258FC 

74LS258AFC 

74LS258FC 

74LS258W 

74S258FC 

DM54LS258BW 

DM54S258W 

S54F258W 

S54LS258AW 

S54LS258W 

S54S258W 

SN54LS258AW 

SN54LS258W 

SN54S258W 

SN74LS258AW 

ZN54150J 

ZN74150E 

ZN74150J _ 

MM54C150J 

MM74C150J 


FUNCTIONAL 

PACKAGE 

CKT 

INP 

No. OF 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 

PACKAGE 

CKT 

INP 

No. OF 

EQUIVALENT TECH 

TYPE 

/ 

CHN 

ADORES 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT TECH 

TYPE 

/ 

CHN 

ADDRES 

NUMBER 

54LS353W- TTC 

FLAT P 

PKG 

2 

4 

LINES 

2 

im 

MM74C150N ” *1 

NUMBER 

74-150N CMS 

DIP 

PKG 

1 

16 

LINES 

4 


54LS353W 
54LS353W 
“ 54LS353W 
54LS353W 
54LS398 
" 54LS398W 
54LS399 
54LS399 
' 54LS399 
54LS399 
54LS399W 
" 54LS399W 
54LS450 
54LS451 
" 54LS453 
54S158 
54S158 
"54S158W 
54S158W 
54S158W 
"54S158W 
54S158W 
54S158W 
545158W 
54S158W 
54S158W 
"54S158W 
54S158W 
54S158W 
54S158W 
54S158W 
54S158W 
54S158W 
54S158W 
54S257 
54S257 
54S257 
54S257 
" 54S257W 
54S257W 
54S257W 
" 54S257W 
54S257W 
54S257W 
" 54S257W 
54S257W 
54S257W 
54S257W 
54S257W 
54S257W 
54S257W 
54S257W 
54S257W 


" 54S257W 
54S257W 
54S257W 
" 54S257W 
54S257W 
54S257W 
" 54S257W 
54S257W 
54S257W 
' 54S258 
54S258 
54S258W 
" 54S258W 
54S258W 
54S258W 
" 54S258W 
54S258W 
54S258W 
” 54S258W 
54S258W 
54S258W 
" 54S258W 
54S258W 
54S258W 
" 54S258W 
54S258W 
54S258W 
~ 54S258W 
54S258W 
54S258W 
" 54S258W 
54S258W 
54S258W 
‘ 54S258W 
54S258W 
54S258W 
' 54S258W 
54S258W 
54S258W 
' 54S258W 
54S258W 
54S258W 
54S258W 
54S258W 
54S258W 
54S258W 
54S258W 
54S258W 
74-150 
74-150 
74-150 
74-150N 
74-150N 


TC5023BP 

54150DM _ 

74150DC 

74150PC 

DM54150J _ 

" DM74150N 
FLY111-74150 
FLY115-84150 
" GFB74150 
M53350P 

MC54150L _ 

"MC74150P 

MC83150P 

MC93150L _ 

' MIC54150J 
MIC74150J 

N74150F _ 

" N74150N 
S54150F 
SFC4150E 
" SFC4150EM 
SFC4150ET 
SFC4150JM 
5FU4150KM 
SN54150J 

SN74150J _ 

” SN74150N 
TL74150N 
UPB74150C 
" DM7219J 
DM8219N 
HD74HC151P 
" LC74HC151 
MM54HC151 J(A) 
MM74HC151 J(A) 
MM74HC151N(A) 
PC54HC151D(A) 
PC54HCT151D(A) 
PC74HC151D(A) 
PC74HC151P(A) 
PC74HCT151 D(A) 
PC74HCT151P(A) 
SN54HC151J 
SN74HC151N 
SP74HC151J 
SP74HC151N 
TC74HC151 P(A) 
UPD74HC151C 
US74HCT151N 
HD74HC151 FP(A) 

” PC74HC151T(A) 
PC74HCT151 T(A) 
SN74HC151D 
74F151SDC 
74F151SPC 
DN74LS151P2 
MC54F151 L(A) 
MC54F151P(A) 
MC74F151 L(A) 
MC74F151P(A) 
N74F151N(A) 
SN54ALS151J 
SN54AS151J 
SN74AS151N 

ZN54151J _ 

ZN74151E 

ZN74151J 

74F151SC _ 

DN74LS151P5 
N74F151D(A) 

N74LS151D _ 

N74S151D 

SN74AS151D 

_ 74F151L1C_ 

74F151QC 

74HC151N 

74HCT151N 

CD54HC151F 

CD54HCT151F 

CD74HC151E 

CD74HCT151E 

MC54HC151J 

MC74HC151J 

MC74HC151N 

MM54C151J 

MM74C151J 

MM74C151N 

RS74HC151 

RS74HCT151 

TC40H151P 

74HC151D 

74HCT151D 

CD74HC151M 

CD74HCT151M 

25LS151JC 

25LS151JM 

54F151DM 

54LS151DM 

54LS151J 

54S151DM 

_ 74F151DC_ 

74F151PC 
74LS151DC 
74LS151J 
74LS151 PC 
74S151DC 

74S151PC _ 

54151 ADM 
74151 ADC 


74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
"74-150N 
74-150N 
74-1 SON 
74-150N 
74-1 SON 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
"74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 
74-150N 

74-151 _ 

"74-151 
74-151 
74-151 
"74-151 
74-151 
74-151 
"74-151 
74-151 
74-151 
”74-151 
74-151 
74-151 
" 74-151 
74-151 
74-151 
”74-151 
74-151 
74-151 
"74-151 
74-151 
74-151 
”74-151 
74-151 
74-151 
" 74-151 
74-151 
74-151 
" 74-151 
74-151 
74-151 
"74-151 
74-151 
74-151 
" 74-151 
74-151 
74-151 
74-151 
74-151 
74-151 
74-151 
74-151 
74-151 
74-151 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
_ 74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 
74-151N 


D.A.T.A. 


265 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 








DIGITAL MULTIPLEXERS/SELECTOR 



In Order Of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
(4) Ckts/Packaae (5) Tvoe Number 



CHN ADDRES 


m 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 1 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

8 

4 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4_ 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

1 

4 

1 

4 

2 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4~ 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 


266 






































































































































































30. DIGITAL MULTIPLEXERS/SELECTORS 


LINE 

No. 

IT 

TYPE 

NUMBER 

±J 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

s - 

PACKAGE 

TYPE 

Ir 

CKT 

/ 

PKG 

INP 

CHN 

No. OF 

ADORES 

LINES 

LINE 

No. 

H 

TYPE 

NUMBER 

D 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

a — 

PACKAGE 

TYPE 

Ir 

CKT 

/ 

PKG 

INP 

CHN 

No. OF 

ADDRES 

LINES 

1* 

R&74LS153 

74-153N 

TTL 

DIP 1 

2 

4 

2 

Ill ♦ 

DM74157N 

74-157N 

TTL 

DIP ‘ 

2 

2 

2 

2♦ 

S54LS153F 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

112 d 

25LS157JC 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

3# 

S54S153F 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

113d 

25LS157JM 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

4^ 

S54153F 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1144 

54F157DM 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

5d 

SFC4153E 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1154 

54LS157DM 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

6 d 

SFC4153EM 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

116d 

54LS157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

7d 

SFC4153ET 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1174 

54S157DM 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

8 d 

SFC4153JM 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1184 

74F157DC 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

9d 

SFC4153KM 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1194 

74F157PC 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

lOd 

SFC4153LSE 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

120* 

74LS157DC 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

lid 

SFC4153LSEM 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

121 d 

74LS157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

12 d 

SFC4153SE 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1224 

74LS157PC 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

13d 

SFC4153SJM 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1234 

74S157DC 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

14d 

SFC4153SKM 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1244 

74S157PC 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

15d 

SN54L153J 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1254 

93L22DC 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

16^ 

SN54LS153J 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1264 

93L22DM 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

17d 

SN54S153J 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

121 * 

93L22PC 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

18d 

SN74ALS153N 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

123* 

9322DC 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

19d 

SN74L153J 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

129f 

9322DM 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

20 d 

SN74L153N 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

130i 

9322PC 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

21 ♦ 

SN74LS153J 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

131 ♦ 

54157DM 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

22* 

SN74LS153N 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1324 

74157DC 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

23* 

SN74S153J 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1334 

74157PC 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

24* 

SN74S153N 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1344 

DM54ALS157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

ORri 

.CN9Q3nQ 1 

7A-1 

TTI 

mo 

2_ 

A 

o_ 

•lOCA 

nMC A A O-t C-7 j_ 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

■; 

26d 

SN29309N 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

136^ 

DM54S157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

27d 

SN39309J 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

137^ 

DM74ALS157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

28d 

SN54153J 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1384 

DM74ALS157N 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

29d 

SN74153J 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

139* 

DM74AS157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

30d 

SN74153N 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

140* 

DM74AS157N 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

31d 

T54S153J 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

141 ♦ 

DM74S157N 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

32d 

T74S153J 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

142d 

FLY171-74157 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

33d 

TL74153N 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

143d 

FLY175-84157 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

34d 

UPB74153C 

74-153N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

144d 

GFB74157 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

35 t 

SN74ALS153D 

74-153N 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

1454 

HD74LS157 

74-157N ! 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

36 ♦ 

DM74154N 

74-154N 

TTL 

DIP ! 

1 

4 

2 

1464 

HD74LS157P 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

374 

DM54LS153J 

74-154N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

147d 

ITT9322-1D 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

384 

DM74LS153N 

74-154N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

148d 

ITT9322-5D 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

394 

DM54154J(1) 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

2 

2 

149d 

ITT9322-5N 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

40 ♦ 

DM74155N 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

2 

2 

150d 

M5S157P 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

41 ♦ 

DM54156J 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

2 

2 

151 ▼ 

M74ALS157P(A) 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

42 ♦ 

DM74156N 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

2 

2 

1524 

M74LS157P 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

43 ♦ 

HD74HC157P 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1534 

M53357P 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

44 ♦ 

MM54HC157J(A) 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1544 

MB74LS157 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

454 

MM74HC157J(A) 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1554 

MB74LS157M 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

464 

MM74HC157N(A) 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1564 

MC54F157J(A) 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

3 

2 

47 4 

PC54HC157D(A) 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1574 

MC54F157N(A) 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

3 

2 

484 

PC54HCT157D(A) 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1584 

MC74F157J(A) 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

3 

2 

494 

PC74HC157D(A) 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1594 

MC74F157N(A) 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

3 

2 

504 

PC74HC157P(A) 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

160d 

MC8322L 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

514 

PC74HCT157D(A) 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

161 d 

MC8322P 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

52 4 

PC74HCT157P(A) 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

162d 

MC9322L 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

53 v 

SN54HC157J 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

163d 

MC54157L 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

54 ▼ 

SN74HC157N 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

164d 

MC74157L 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

55d 

SP74HC157J 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

165d 

MC74157P 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 i 

56d 

SP74HC157N 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

166d 

MIC54157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

57 

TC74HC157P(A) 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

167d 

MIC74157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

584 

UPD74HC157C 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

168d 

MIC74157N 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

594 

US74HCT157N 

74-157 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1694 

N74LS157F 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

604 

HD74HC157FP(A) 

74-157 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 

1704 

N74LS157N 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

61 4 

PC74HC157T(A) 

74-157 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 

171 4 

N74S157F 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

624 

PC74HCT157T(A) 

74-157 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 

1724 

N74S157N 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

634 

74F157SDC 

74-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

1734 

N74157F 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

644 

74F157SPC 

74-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

1744 

N74157N 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

654 

DM54LS157J 

74-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

1754 

RS74F157 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

4 

2 

664 

DM74LS157N 

74-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

1764 

RS74LS157 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

4 

2 

674 

DN74LS157P2 

74-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

1774 

RS74157 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

4 

2 

68 ▼ 

N74F157AN 

74-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

1784 

S54F157F 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

69d 

SN54AS157J 

74-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

1794 

S54LS157F 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

70d 

SN54AS158J 

74-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

1804 

S54S157F 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

714 

SN54LS157J 

74-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

181 4 

S54157F 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

72d 

SN74AS157N 

74-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

182d 

SFC4157E 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

73d 

SN74AS158N 

74-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

183d 

SFC4157EM 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

744 

SN74LS157J 

74-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

184d 

SFC4157ET 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

754 

ZN54157J 

74-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

185d 

SFC4157JM 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

764 

ZN74157E 

74-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

186d 

SFC4157KM 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

774 

ZN74157J 

74-157 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

187d 

SFC4157LSE 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

78 

74F157SC 

74-157 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

188d 

SFC4157LSEM 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

794 

DN74LS157P5 

74-157 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

189d 

SFC4157SE 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

80 ▼ 

N74F157AD 

74-157 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

190d 

SFC4157SJM 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

814 

N74LS157D 

74-157 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

191 d 

SFC4157SKM 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

82 ▼ 

SN74AS157D 

74-157 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

192d 

SN54ALS157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

83 t 

SN74AS158D 

74-157 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

1934 

SN54ALS157N 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

84 

74F157L1C 

74-157 

TTL 

LLC 

4 

2 

1 

194d 

SN54L157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

85 

74F157QC 

74-157 

TTL 

LLC 

4 

2 

1 

195d 

SN54S157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

86 

CD54HC157F 

74-157N 

CMS 

DIP 

2 

2 

1 

1964 

SN74ALS157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

87 

CD54HCT157F 

74-157N 

CMS 

DIP 

2 

2 

1 

1974 

SN74ALS157N 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

88 ▼ 

74HC157N 

74-157N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

198d 

SN74L157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

89t 

74HCT157N 

74-157N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

199d 

SN74L157N 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

90 ▼ 

CD74AC157EIA) 

74-157N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

2004 

SN74LS157N 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

91 ▼ 

CD74ACT157E(A) 

74-157N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

201 d 

SN74S157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

92 

CD74HC157E 

74-157N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

202 d 

SN74S157N 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

93 

CD74HCT157E 

74-157N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

203d 

SN29322J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

944 

MC54HC157J 

74-157N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

204d 

SN29322N 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

954 

MC74HC157J 

74-157N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

205d 

SN39322J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

964 

MC74HC157N 

74-157N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

206d 

SN54157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

974 

MM54C157J 

74-157N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

207d 

SN74157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

984 

MM74C157J 

74-157N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

208d 

SN74157N 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

99 4 

MM74C157N 

74-157N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

209d 

T54S157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

1004 

RS74HC157 

74-157N 

CMS 

DIP 

4 

4 

2 

21 Od 

T74S157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

1014 

TC40H157P 

74-157N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

211 4 

T168B1 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

102t 

74HC157D 

74-157N 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 

2124 

T168D1 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

103v 

74HCT157D 

74-157N 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 

213d 

T9322J 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

104v 

CD74AC157M(A) 

74-157N 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 

214d 

T9322JM 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

105v 

CD74ACT157M(A) 

74-157N 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 

215d 

UPB74157C 

74-157N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

106v 

CD74HC157M 

74-157N 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 

216* 

SN74ALS157D 

74-157N 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

107v 

CD74HCT157M 

74-157N 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 

2174 

MM54HC158J(A) 

74-158 

CMS 

DIP 

1 

2 

1 

1084 

DM54LS151J 

74-157N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

2184 

HD74HC158P 

74-158 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1094 

DM74LS151N 

74-157N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

2194 

MM74HC158J(A) 

74-158 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

1104 

DM54157J 

74-157N 

TTL 

DIP 

2 

2 

2 

220 4 

MM74HC158N(A) 

74-158 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 
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DIGITAL MULTIPLEXERS/SELECTORS 


FUNCTIONAL PACKAGE CKT INP- No. OF LINE 

EQUIVALENT TECH TYPE / CHN ADORES No. 

NUMBER PKG LINES 



134 

144 

154 

PC74HCT158T(A) 
DM54LS158J 

DN74LS158P2 

16t 

17t 

18# 

N74F158AN 

SN54LS158J 

SN74LS158J 

19^ 

20 ♦ 

21 y 

SN74LS158N 

DN74LS158P5 

N74F158AD 


25# TC40H158P 

26 t CD74AC158M(A) 

27 v CD74ACT158M(A) 



344 DM74AS158N 
354 DM74S158N 

36 t M74ALS158RA) 


mmmmm 

IEI2?ZlIW3iM.. . 

i’SIfSI 



494 

PC74HCT251 P(A) 

50d 

SP74HC251J 

51 d 

SP74HC251N 


554 

PC74HCT251T(A) 

564 

74F251SDC 

574 

74F251SPC 



70 74F251SC 

71# DN74LS251P5 

72 y N74F251 D(A) 


741 

741 

741 

741 

CD 

CD 





97 ♦ 74F251 DC 

98 ♦ 74F251PC 

99# 74LS251 DC 


103# DM54ALS251J 
104# DM54AS251J 

105* DM54LS251J 


l»L v ifZKmdCM^^Wi EZSga 


El 

U..- 

2j 

3J~~ 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 


NUMBER 


DM74LS251N 

74-251N 

TTL 

DIP 


DM74S251N 

74-251N 

TTL 

DIP 


DM54251J 

74-251N 

TTL 

DIP 


DM74251N 

74-251N 

TTL 

DIP 


HD74LS251 

74-251N 

TTL 

DIP 


HD74LS251P 

74-251N 

TTL 

DIP 


M5S251P 

74-251N 

TTL 

DIP 


M74LS251P 

74-251N 

TTL 

DIP 


MB74LS251 

74-251N 

TTL 

DIP 


MB74LS251M 

74-251N 

TTL 

DIP 


N74LS251AF 

74-251N 

TTL 

DIP 


N74LS251AN 

74-251N 

TTL 

DIP 


N74LS251B 

74-251N 

TTL 

DIP 


N74S251F 

74-251N 

TTL 

DIP 


N74S251N 

74-251N 

TTL 

DIP 


RS74LS251 

74-251N 

TTL 

DIP 


S54LS251AF 

74-251N 

TTL 

DIP 


S54LS251F 

74-251N 

TTL 

DIP 


S54S251F 

74-251N 

TTL 

DIP 


SN54S251J 

74-251N 

TTL 

DIP 


SN74ALS251N 

74-251N 

TTL 

DIP 


SN74AS251N 

74-251N 

TTL 

DIP 


SN74S251J 

74-251N 

TTL 

DIP 


SN74S251N 

74-251N 

TTL 

DIP 


SN54251J 

74-251N 

TTL 

DIP 


SN74251J 

74-251N 

TTL 

DIP 


SN74251N 

74-251N 

TTL 

DIP 


T54S251J 

74-251N 

TTL 

DIP 


T74S251J 

74-251N 

TTL 

DIP 


SN74ALS251D 

74-251N 

TTL 

FLAT 

P 

HD74HC298P 

74-298 

CMS 

DIP 


MC54HC298J(A) 

74-298 

CMS 

DIP 


MC74HC298J(A) 

74-298 

CMS 

DIP 


MC74HC298N(A) 

74-298 

CMS 

DIP 


SN54HC298J 

74-298 

CMS 

DIP 


SN74HC298N 

74-298 

CMS 

DIP 


TC74HC298P(A) 

74-298 

CMS 

DIP 


HD74HC298FP(A) 

74-298 

CMS 

FLAT 

P 

74F298DC 

74-298 

TTL 

DIP 


74F298PC 

74-298 

TTL 

DIP 


74F298SDC 

74-298 

TTL 

DIP 


74F298SPC 

74-298 

TTL 

DIP 


N74F298N(A) 

74-298 

TTL 

DIP 


SN54AS298J 

74-298 

TTL 

DIP 


SN54LS298J 

74-298 

TTL 

DIP 


SN74AS298N 

74-298 

TTL 

DIP 


SN74LS298J 

74-298 

TTL 

DIP 


SN74LS298N 

74-298 

TTL 

DIP 


74F298SC 

74-298 

TTL 

FLA I 

P 

N74F298D(A) 

SN74AS298D 

74-298 

74-298 

TTL 

TTL 

FLAT 
FI AT 

P 

P 

74F298L1C 

74-298 

TTL 

LLC 


74F298QC 

74-298 

TTL 

LLC 


54LS298DM 

74-298N 

TTL 

DIP 


54LS298J 

74-298N 

TTL 

DIP 


74LS298DC 

74-298N 

TTL 

DIP 


74LS298J 

74-298N 

TTL 

DIP 


74LS298PC 

74-298N 

TfL 

DIP 


54298DM 

74-298N 

TTL 

DIP 


74298DC 

74-298N 

TTL 

DIP 


74298PC 

74-298N 

TTL 

DIP 


DM54LS298J 

74-298N 

TTL 

DIP 


DM74LS298N 

74-298N 

TTL 

DIP 


HD74LS298 

74-298N 

TTL 

DIP 


HD74LS298P 

74-298N 

TTL 

DIP 


M74LS298P 

74-298N 

TTL 

DIP 


N74LS298F 

74-298N 

TTL 

DIP 


N74LS298N 

74-298N 

TTL 

DIP 


N74298F 

74-298N 

TTL 

DIP 


N74298N 

74-298N 

TTL 

DIP 


S54LS298F 

74-298N 

TTL 

DIP 


S54298F 

74-298N 

TTL 

DIP 


SN54298J 

74-298N 

TTL 

DIP 


SN74298J 

74-298N 

TTL 

DIP 


SN74298N 

74-298N 

TTL 

DIP 


SN74351N 

74-351N 

TTL 

DIP 


SN74ALS857FN 

74ASZ857 

TTL 

LLC 


DM54AS257J 

74AS257N 

TTL 

DIP 


DM74AS257J 

74AS257N 

TTL 

DIP 


DM74AS257N 

74AS257N 

TTL 

DIP 


DM54AS258J 

74AS258N 

TTL 

DIP 


DM74AS258J 

74AS258N 

TTL 

DIP 


DM74AS258N 

74AS258N 

TTL 

DIP 


SN54AS850JD 

74ASS50 

TTL 

DIP 


SN74AS850N 

74AS850 

TTL 

DIP 


SN54ALS857JT 

74AS857 

TTL 

DIP 


SN54AS857JT 

74AS857 

TTL 

DIP 


SN74ALS857NT 

74AS857 

TTL 

DIP 


SN74AS857NT 

74AS857 

TTL 

DIP 


SN74ALS857DW 

74AS857 

TTL 

FLAT 

P 

SN74AS857DW 

74AS857 

TTL 

FLAT 

P 

SN74AS857FN 

74AS857 

TTL 

LLC 


N74F733NIA) 

74LSZ732 

TTL 

DIP 


N74F733D(A) 

74LSZ732 

TTL 

FLAT 

P 

HD74HC253P 

74LS253 

CMS 

DIP 


MC54HC253J(A) 

74LS253 

CMS 

DIP 


MC74HC253J(A) 

74LS253 

CMS 

DIP 


MC74HC253N(A) 

74LS253 

CMS 

DIP 


MM54HC253J 

74LS253 

CMS 

DIP 


MM54HCT253J 

74LS253 

CMS 

DIP 


MM74HC253J 

74LS253 

CMS 

DIP 


MM74HC253N 

74LS253 

CMS 

DIP 


MM74HCT253J 

74LS253 

CMS 

DIP 


MM74HCT253N 

74LS253 

CMS 

DIP 


PC54HC253D(A) 

74LS253 

CMS 

DIP 


PC54HCT253D(A) 

74LS253 

CMS 

DIP 


PC74HC253D(A) 

74LS253 

CMS 

DIP 


PC74HC253P(A1 

74LS253 

CMS 

DIP 


PC74HCT253D(A) 

74LS253 

CMS 

DIP 


PC74HCT253P(A) 

74LS253 

CMS 

DIP 

_j 


CHN ADDRES 
LINES 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 





























































































30. 


MULTIPLEXERS/SELECTORS 


In Order Of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

D 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

B 

TECH 

a- 

PACKAGE 

TYPE 

Uj 

/ 

PKG 

INP 

CHN 

No. OF 

ADORES 

LINES 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2 J 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

CKT 

/ 

PKG 

INP 

CHN 

No. OF 

ADDRES 

LINES 

1 v 

SN54HC253J " 

74LS253 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1114 

DM74LS352N 

74LS352N “ 

TTL 

Uip 

2 

4 

2 

2 * 

SN74HC253N 

74LS253 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1124 

M74LS352P 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

3d 

SP74HC253J 

74LS253 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1134 

MB74LS352 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

4d 

SP74HC253N 

74LS253 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1144 

MB74LS352M 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

54 

UPD74HC253C 

74LS253 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1154 

MC54F352J(A) 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

64 

HD74HC253FP(A) 

74LS253 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 

1164 

MC54F352N(A) 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

74 

PC74HC253T(A) ! 

74LS253 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 

1174 

MC74F352J(A) 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

8 # 

PC74HCT253T(A) 

74LS253 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 

1184 

MC74F352N(A) 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

94 

74F253SDC 

74LS253 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1194 

N74LS352N 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

104 

74F253SPC 

74LS253 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1204 

RS74LS352 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

lit 

DN74LS253P2 

74LS253 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1214 

S54LS352F 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

124 

N74F253N(A) 

74LS253 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1224 

SN54LS352J 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

134 

S54F253F(A) 

74LS253 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

123d 

SN74ALS352N 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

14d 

SN54ALS253J 

74LS253 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

124d 

SN74AS352N 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

15d 

SN54AS253J 

74LS253 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1254 

SN74LS352J 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

164 

SN54LS253J 

74LS253 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1264 

SN74LS352N 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

174 

SN74LS253J 

74LS253 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1274 

74F352PC 

74LS352N 

TTL 

DIP 

22 

4 

2 

184 

SN74LS253N 

74LS253 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

128t 

SN74ALS352D 

74LS352N 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

19 

74F253SC 

74LS253 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

129t 

SN74AS352D 

74LS352N 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

20 ♦ 

DN74LS253P5 

74LS253 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

1304 

74F353SDC 

74LS353 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

21 ♦ 

N74F253D(A) 

74LS253 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

131 4 

74F353SPC 

74LS353 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

22 ♦ 

N74LS253D 

74LS253 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

1324 

MC54F353J(A) 

74LS353 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

23 ♦ 

N74S253D 

74LS253 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

1334 

MC54F353N(A) 

74LS353 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

24 

74F253L1C 

74LS253 

TTL 

LLC 

2 

4 

2 

1344 

MC74F353J(A) 

74LS353 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

OK 

7Af=QKonn _ 

7AI COCO_ 

TTL 

i i r* 

2 

4 

2 

135 4 

» jrAr/u »/ a v 

r HL0030 

TTL 

Dir 

2 

4 

2 

26 ▼ 

74HC253BN 

74LS253N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1364 

N74F353N(A) 

74LS353 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

27 t 

74HCT253BN 

74LS253N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

137d 

SN54ALS353J 

74LS353 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

28 

CD54HC253F 

74LS253N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

138d 

SN54AS353J 

74LS353 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

29 

CD54HCT253F 

74LS253N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1394 

SN74LS353J 

74LS353 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

30 ♦ 

CD74HC253E 

74LS253N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 ! 

140 

74F353SC 

74LS353 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

31 ♦ 

CD74HCT253E 

74LS253N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

141 4 

N74F353D(A) 

74LS353 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

32 ▼ 

74HC253BD 

74LS253N 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 

142 

74F353L1C 

74LS353 

TTL 

LLC 

2 

4 

2 

33 r 

74HCT253BD 

74LS253N 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 

143 

74F353QC 

74LS353 

TTL 

LLC 

2 

4 

2 

34 r 

CD74HC253M 

74LS253N 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 

144t 

HD74HC353P 

74LS353N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

35 t 

CD74HCT253M 

74LS253N 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 

145y 

SN54HC353J 

74LS353N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

36d 

25LS253JC 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

146t 

SN74HC353N 

74LS353N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

37d 

25LS253JM 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

147t 

HD74HC353FP 

74LS353N 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 

38 ♦ 

54F253DM 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1484 

54F353DM 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

394 

54LS253DM 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1494 

54LS353DM 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

40d 

54LS253J 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1504 

74F353DC 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

41 ♦ 

54S253DM 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1514 

74F353PC 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

42 ♦ 

74F253DC 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1524 

74LS353DC 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

43 ♦ 

74F253PC 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1534 

74LS353PC 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

44 ♦ 

74LS253DC 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1544 

DM54ALS353J 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

45d 

74LS253J 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1554 

DM54AS353J 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

46 ♦ 

74LS253PC 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1564 

DM54LS353J 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

47 ♦ 

74S253DC 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1574 

DM54LS353N 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

48 ♦ 

74S253PC 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1584 

0M74ALS353J 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

49 ♦ 

DM54ALS253J 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1594 

DM74ALS353N 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

50 ♦ 

DM54AS253J 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1604 

DM74AS353J 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

51 ♦ 

DM54LS253J 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

161 4 

DM74AS353N 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

52 ♦ 

DM54S253J 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1624 

DM74LS353J 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

53 ♦ 

DM74ALS253J 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1634 

DM74LS353N 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

54 ♦ 

DM74ALS253N 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1644 

M74LS353P 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

55 ♦ 

DM74AS253J 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1654 

MB74LS353 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

564 

DM74AS253N 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1664 

MB74LS353M 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

574 

DM74LS253N 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1674 

N74LS353F 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

584 

DM74S253N 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1684 

N74LS353N 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

594 

HD74LS253 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1694 

RS74LS353 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

604 

HD74LS253P 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1704 

S54LS353F 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

614 

M74LS253P 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

171d 

SN54LS353J 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

624 

MB74LS253 

74LS253N 

TTL . 

DIP 

2 

4 

2 

172d 

SN74ALS353N 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

634 

MB74LS253M 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

173d 

SN74AS353N 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

64 4 

MC54F253J(A) 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

174 4 

SN74LS353N 

74LS353N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

654 

MC54F253N(A) 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

175t 

SN74ALS353D 

74LS353N 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

664 

MC74F253J(A) 

74LS253N 

TTL 

DIP 

_2_j 

4 

2 

1764 

HD74HC354P 

74LS354 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

674 

MC74F253N(A) 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1774 

MM54HC354J 

74LS354 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

684 

N74LS253F 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1784 

MM74HC354J 

74LS354 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

694 

N74LS253N 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1794 

MM74HC354N 

74LS354 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

704 

N74S253F 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1804 

TC74HC354P(A) 

74LS354 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

714 

N74S253N 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

181 4 

HD74HC354FP(A) 

74LS354 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

724 

RS74LS253 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

182 ▼ 

74HC354N 

74LS354N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

734 

S54LS253F 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

183t 

74HCT354N 

74LS354N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

744 

S54S253F 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1844 

CD54HC354F 

74LS354N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

75d 

SFC4253LSE 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1854 

CD54HCT354F 

74LS354N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

76d 

SFC4253LSEM 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1864 

CD74HC354E 

74LS354N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

77d 

SN54S253J 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1874 

CD74HCT354E 

74LS354N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

78d 

SN74ALS253N 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1884 

PC74HC354P(A) 

74LS354N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

794 

SN74S253J 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

189 4 

PC74HCT354P(A) 

74LS354N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

804 

SN74S253N 

74LS253N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1 90t 

74HC354D 

74LS354N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

81 T 

SN74ALS253D 

74LS253N 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

191 ▼ 

74HCT354D 

74LS354N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

82 t 

SN74AS253D 

74LS253N 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

192t 

CD74HC354M 

74LS354N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

83d 

SN74AS253N 

74LS253N 

TTL 

OTHER 

2 

4 

2 

193 ▼ 

CD74HCT354M 

74LS354N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

84 ▼ 

HD74HC352P 

74LS352 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

194 4 

PC74HC354TIA) 

74LS354N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

85 ▼ 

SN54HC352J 

74LS352 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1954 

PC74HCT354T (A) 

74LS354N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

86 ▼ 

SN74HC352N 

74LS352 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1964 

RS74LS354 

74LS354N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

87 ▼ 

HD74HC352FP 

74LS352 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 

197d 

SN54LS354J 

74LS354N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

884 

74F352SDC 

74LS352 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

198d 

SN74LS354J 

74LS354N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

894 

74F352SPC 

74LS352 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

199d 

SN74LS354N 

74LS354N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

904 

N74F352N(A) 

74LS352 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

200 d 

SN54LS355J 

74LS355N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

91d 

SN54ALS352J 

74LS352 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

201 d 

SN74LS355J 

74LS355N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

92d 

SN54AS352J 

74LS352 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

202 d 

SN74LS355N 

74LS355N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

93 

74F352SC 

74LS352 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

203 4 

HD74HC356P 

74LS356 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

944 

N74F352D(A) 

74LS352 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

2044 

MC54HC354J(A) 

74LS356 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

95 

74F352L1C 

74LS352 

TTL 

LLC 

2 

4 

2 

2054 

MC54HC356J(A) 

74LS356 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

96 

74F352QC 

74LS352 

TTL 

LLC 

2 

4 

2 

2064 

MC74HC354J(A) 

74LS356 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

974 

54F352DM 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

2074 

MC74HC354N(A) 

74LS356 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

984 

54LS352DM 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

208 4 

MC 7 4HC356J(A) 

74LS356 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

994 

74F352DC 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

2094 

MC74HC356N(A) 

74LS356 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1004 

74LS352DC 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

2104 

MM54HC356J 

74LS356 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1014 

74LS352PC 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

211 4 

MM74HC356J 

74LS356 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1024 

DM54ALS352J 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

2124 

MM74HC356N 

74LS356 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1034 

DM54AS352J 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

2134 

TC74HC356P(A) 

74LS356 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1044 

DM54LS352J 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

2144 

HD74HC356FP(A) 

74LS356 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

1054 

DM54LS352N 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

215 ▼ 

74HC356N 

74LS356N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1064 

DM74ALS352J 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

216t 

74HCT356N 

74LS356N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1074 

DM74ALS352N 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

2174 

CD54HC356F 

74LS356N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1084 

DM74AS352J 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

2184 

CD54HCT356F 

74LS356N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1094 

DM74AS352N 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

2194 

CD74HC356E 

74LS356N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1104 

DM74LS352J 

74LS352N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

2204 

CD74HCT356E 

74LS356N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 
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30. DIGITAL MULTIPLEXERS/SELECTORS 


LINE 

No. 

U 

TYPE 

NUMBER 

1J 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

Ckt 

PKG 

INP 

CHN 

No. OF 

ADDRES 

LINES 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

JJ 

^FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

JT~ 

CKT 

/ 

PKG 

INP 

CHN 

No. OF 

ADDRES 

LINES 

1# 

PC74HC356P(A) " 

74LS356N 

CMS 

tip 

1 

8 

3 


ill ♦ 

MC54F158J(A) 

74S158N 

TTE 

"DiP 

4 

2 

1 

24 

PC74HCT356P(A) 

74LS356N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


1124 

MC54F158N(A) 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

3t 

SN74HC356N(A) 

74LS356N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


1134 

MC74F158JIA) 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

4t 

74HC356D 

74LS356N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 


1144 

MC74F158N(A) 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

5y 

74HCT356D 

74LS356N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 


1154 

N74LS158F 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

6t 

CD74HC356M 

74LS356N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 


1164 

N74LS158N 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

7t 

CD74HCT356M 

74LS356N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 


1174 

N74S158F 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

84 

PC74HC356T(A) 

74LS356N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 


1184 

N74S158N 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

94 

PC74HCT356KA) 

74LS356N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 


1194 

N74158F 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

104 

RS74LS356 

74LS356N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


1204 

N74158N 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

lid 

SN54LS356J 

74LS356N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


121 4 

S54LS158F 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

12d 

SN74LS356J 

74LS356N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


1224 

S54S158F 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

13d 

SN74LS356N 

74LS356N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


1234 

S54158F 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

14d 

SN54LS357J 

74LS357N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


124d 

SFC4158SE 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

15d 

SN74LS357J 

74LS357N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


125d 

SFC4158SJM 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

16d 

SN74LS357N 

74LS357N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


126d 

SFC4158SKM 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

174 

54F398DM 

74LS398 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


127d 

SN54ALS158J 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

184 

54F398SDM 

74LS398 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


1284 

SN54ALS158N 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

194 

74F398DC 

74LS398 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


129d 

SN54S158J 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

204 

74F398PC 

74LS398 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


1304 

SN74ALS158J 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

214 

74F398SDC 

74LS398 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


131 4 

SN74ALS158N 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

224 

74F398SPC 

74LS398 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


132d 

SN74S158J 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

23 

54F398FM 

74LS398 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 


133d 

SN74S158N 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

24 

74F398SC 

74LS398 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 


134t 

SN74ALS158D 

74S158N 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

25 

54F398L1M 

74LS398 

TTL 

LLC 

4 

2 

1 


1354 

CD54HC258F(A) 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

26 

74F398L1C 

74LS398 

TTL 

LLC 

4 

2 

1 


1364 

CD54HCT258F(A) 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

27 

74F398QC 

74LS398 

TTL 

LLC 

4 

2 

1 


1374 

CD74HC258E(A) 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 ! 

284 

SN54LS398J 

74LS398N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


1384 

CD74HCT258E(A) 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

294 

SN74LS398J 

74LS398N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


1394 

HD74HC257P 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

304 

SN74LS398N 

74LS398N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


1404 

MM54HC257J 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

314 

74F399DC 

74LS399 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


141 4 

MM74HC257J 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

324 

74F399PC 

74LS399 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


1424 

MM74HC257N 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

334 

74F399SDC 

74LS399 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


1434 

PC54HC257D(A) 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

344 

74F399SPC 

74LS399 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


1444 

PC54HCT257D(A) 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

35 

74F399SC 

74LS399 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 


1454 

PC74HC257D(A) 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

36 

74F399L1C 

74LS399 

TTL 

LLC 

4 

2 

1 


1464 

PC74HC257P(A) 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

37 

74F399QC 

74LS399 

TTL 

LLC 

4 

2 

1 


1474 

PC74HCT257D(A) 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

384 

SN54LS399J 

74LS399N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


1484 

PC74HCT257P(A) 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

394 

SN74LS399J 

74LS399N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


149d 

SP74HC257J 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

404 

SN74LS399N 

74LS399N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


150d 

SP74HC257N 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

414 

DM54LS450J(A) 

74LS450 

BPR 

DIP 

1 

16 

4 


151 

TC74HC257P(A) 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

424 

DM74LS450J(A) 

74LS450 

BPR 

DIP 

1 

16 

4 


1524 

UPD74HC257C 

74S257 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 

434 

DM74LS450N(A) 

74LS450 

BPR 

DIP 

1 

16 

4 


153t 

CD74HC258M(A) 

74S257 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 

444 

SN54LS450JS 

74LS450 

BPR 

DIP 

1 

16 

4 


154t 

CD74HCT258M(A) 

74S257 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 

454 

SN74LS450JS 

74LS450 

BPR 

DIP 

1 

16 

4 


1554 

HD74HC257FP(A) 

74S257 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 

464 

SN74LS450NS 

74LS450 

BPR 

DIP 

1 

16 

4 


1564 

74F257SDC 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

474 

SN54LS451JS 

74LS451 

BPR 

DIP 

1 

8 

3 


1574 

74F257SPC 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

484 

SN74LS451JS 

74LS451 

BPR 

DIP 

1 

8 

• 3 


1584 

DN74LS257AP2 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

494 

SN74LS451NS 

74LS451 

BPR 

DIP 

1 

8 

3 


1594 

MC54F257J(A) 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

504 

DM54LS451J 

74LS451 

BPR 

DIP 

2 

8 

3 


1604 

MC54F257N(A) 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

514 

DM74LS451J 

74LS451 

BPR 

DIP 

2 

8 

3 


161 4 

MC74F257JIA) 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

524 

DM74LS451N 

74LS451 

BPR 

DIP 

2 

8 

3 


1624 

MC74F257N(A) 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

534 

SN54LS453JS 

74LS453 

BPR 

DIP 

1 

4 

2 


163 y 

N74F257AN(A) 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

544 

SN74LS453JS 

74LS453 

BPR 

DIP 

1 

4 

2 


1644 

N74F257NIA) 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

554 

SN74LS453NS 

74LS453 

BPR 

DIP 

1 

4 

2 


165d 

SN54ALS257J 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

564 

DM54LS453J 

74LS453 

BPR 

DIP 

4 

4 

2 


166d 

SN54AS257J 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

57 4 

DM74LS453J 

74LS453 

BPR 

DIP 

4 

4 

2 


1674 

SN54LS257AJ 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

584 

DM74LS453N 

74LS453 

BPR 

DIP 

4 

4 

2 


168d 

SN74ALS257N 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

594 

N74F732N(A) 

74LS732 

TTL 

DIP 

4 

4 

3 


169d 

SN74AS257N 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

60 ▼ 

N74F732DIA) 

74LS732 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

3 


1704 

SN74LS257AJ 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

61d 

SN54L98J 

74L98N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


171 4 

SN74LS257AN 

74S257 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

62d 

SN74L98J 

74L98N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


172 

74F257SC 

74S257 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

63d 

SN74L98N 

74L98N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


1734 

DN74LS257AP5 

74S257 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

644 

RS74HC138 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


174t 

N74F257AD(A) 

74S257 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

654 

RS74HCT138 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


175y 

N74F257D(A) 

74S257 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

664 

RS74F138 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


1764 

N74LS257AD 

74S257 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

674 

RS74LS138 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


1774 

N74S257D 

74S257 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

684 

MC54HC158J 

74S158 


DIP 

4 

2 

1 


1 78t 

SN74ALS257D 

74S257 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

69d 

SP74HC158J 

74S158 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


179y 

SN74AS257D 

74S257 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

i j 

704 

UPD74HC158C 

74S158 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


180 

74F257L1C 

74S257 

TTL 

LLC 

4 

2 

i 

714 

US74HCT158N 

74S158 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


181 

74F257QC 

74S257 

TTL 

LLC 

4 

2 

i 

724 

54F251SDM 

74S158 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


182r 

74HC257N 

74S257N 

CMS 

DIP 

4 

2 

i 

734 

74F158SDC 

74S158 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


183y 

74HCT257N 

74S257N 

CMS 

DIP 

4 

2 

i 

744 

74F158SPC 

74S158 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


184 

CD54HC257F 

74S257N 

CMS 

DIP 

4 

2 

i 

75 

74F158SC 

74S158 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 


185 

CD54HCT257F 

74S257N 

CMS 

DIP 

4 

2 

i 

76 

54F251L1M 

74S158 

TTL 

LLC 

1 

8 

3 


1864 

CD74HC257E 

74S257N 

CMS 

DIP 

4 

2 

i 

77 

74F158L1M 

74S158 

TTL 

LLC 

4 

2 

1 


187 

CD74HCT257E 

74S257N 

CMS 

DIP 

4 

2 

i 

78 

74F158QC 

74S158 

TTL 

LLC 

4 

2 

1 


188 

CD40257BD 

74S257N 

CMS 

DIP 

4 

2 

i 

79 t 

74HC158N 

74S158N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


189 

CD40257BE 

74S257N 

CMS 

DIP 

4 

2 

i 

80 t 

74HCT158N 

74S158N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


190 

CD40257BF 

74S257N 

CMS 

DIP 

4 

2 

i 

814 

CD54HC158F 

74S158N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


191 d 

CD40257BY 

74S257N 

CMS 

DIP 

4 

2 

i 

824 

CD54HCT158F 

74S158N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


192y 

SN54HC257J 

74S257N 

CMS 

DIP 

4 

2 

i 

834 

CD74HC158E 

74S158N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


193y 

SN74HC257N 

74S257N 

CMS 

DIP 

4 

2 

i 

844 

CD74HCT158E 

74S158N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


194y 

74HC257D 

74S257N 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

i 

854 

MC74HC158J 

74S158N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


195y 

74HCT257D 

74S257N 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

i 

864 

MC74HC158N 

74S158N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 


196y 

CD74HC257M 

74S257N 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

i 

87 ▼ 

74HC158D 

74S158N 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 


197y 

CD74HCT257M 

74S257N 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

i 

88 ▼ 

74HCT158D 

74S158N 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 


198d 

25LS257JC 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

89 ▼ 

CD74HC158M 

74S158N 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 


199d 

25LS257JM 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

90 t 

CD74HCT158M 

74S158N 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 


2004 

54F257DM 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

91d 

25LS158JC 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


201 4 

54LS257DM 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

92d 

25LS158JM 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


202d 

54LS257J 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

934 

54F158DM 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


203d 

54S257DM 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

944 

54LS158DM 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


2044 

74F257DC 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

95d 

54LS158J 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


2054 

74F257PC 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

964 

54S158DM 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


2064 

74LS257DC 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

974 

74F158DC 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


207d 

74LS257J 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

984 

74F158PC 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


2084 

74LS257PC 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

994 

74LS158DC 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


2094 

74S257DC 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

lOOd 

74LS158J 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


2104 

74S257PC 

74S257N 

TTl^ 

DIP 

4 

2 

i 

1014 

74LS158PC 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


2114 

DM54LS257BJ 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

1024 

74S158DC 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


2124 

DM54S257J 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

1034 

74S158PC 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


2134 

DM74LS257BN 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

1044 

HD74LS158 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


2144 

DM74S257N 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

1054 

HD74LS158P 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


2154 

HD74LS257 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

106d 

M5S158P 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


2164 

HD74LS257P 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

1074 

M74LS158P 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


217d 

M5S257P 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

1084 

M53358P 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


218y 

M74ALS257P(A) 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

1094 

MB74LS158 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


2194 

M74LS257AP 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 

1104 

MB74LS158M 

74S158N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 


2204 

MB74LS257 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

i 
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30. DIGITAL MULTIPLEXERS/SELECTORS 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

1J 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

U 

PACKAGE 

TYPE 

IT 

CKT 

/ 

PKG 

INP 

CHN 

No. OF 

ADORES 

LINES 

LINE 

No. 

S - 

TYPE 

NUMBER 

. 

31 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

n 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

ir 

CKT 

7 

PKG 

INP 

CHN 

No. OF 

ADDRES 

LINES 

1# 

MB74LS257M 

74S257N 

TTL 

"DIP 

4 

2 

1 

Ill ▼ 

SN74ALS258D 

74S258N 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 

2* 

MC54HC257J (A) 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

112d 

N9312B 

93-12 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

34 

MC74HC257J(A) 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

113d 

N9312F 

93-12 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

4* 

MC74HC257N(A) 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

114d 

S9312F 

93-12 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

54 

N74F257F 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

115d 

SN29312J 

93-12 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


N74LS257AF 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

116d 

SN29312N 

93-12 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

7^ 

N74LS257AN 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

117d 

SN39312J 

93-12 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


N74S257F 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 

118d 

S9312W 

93-12 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

94 

N74S257N 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









10# 

RS74F257 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

2 









lit 

RS74LS257 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

2 









124 

S54F257F(A) 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









13i 

S54LS257AF 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









144 

S54LS257F 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









15* 

S54S257F 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









16d 

SN54LS257J 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









17d 

SN54S257J 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









18d 

SN74LS257J 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









19d 

SN74LS257N 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









20# 

SN74S257J 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









21 ♦ 

SN74S257N 

74S257N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









22 

S54F257G 

74S257N 

TTL 

-LC 

4 

2 

1 









23# 

HD74HC258P 

74S258 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 









24d 

SP74HC258J 

74S258 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 









25d 

SP74HC258N 

74S258 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 






— 



iib 

I L^4NU25bP(A) 

74S258 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 









27 ♦ 

UPD74HC258C 

74S258 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 









28 ♦ 

HD74HC258FP(A) 

74S258 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

1 









29 ♦ 

74F258SDC 

74S258 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









304 

74F258SPC 

74S258 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









31 ♦ 

DN74LS258AP2 

74S258 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









32 ▼ 

N74F258AN(A) 

74S258 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









33 ♦ 

N74F258N(A) 

74S258 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









34d 

SN54ALS258J 

74S258 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









35d 

SN54AS258J 

74S258 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









364 

SN54LS258AJ 

74S258 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









37d 

SN74AS258N 

74S258 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









384 

SN74LS258AJ 

74S258 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









394 

SN74LS258AN 

74S258 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 1 









40 

74F258SC 

74S258 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 









414 

DN74LS258AP5 

74S258 

TTL 

FLAT P 

4 

2 

1 









42 t 

N74F258AD(A) 

74S258 

TTL 

r LAT P 

4 

2 

1 









434 

N74F258D(A) 

74S258 

TTL 

-LAT P 

4 

2 

1 









444 

N74LS258AD 

74S258 

TTL 

-LAT P 

4 

2 

1 









45 ▼ 

SN74AS258D 

74S258 

TTL 

-LAT P 

4 

2 

1 









46 

74F258L1C 

74S258 

TTL 

-LC 

4 

2 

1 









47 

74F258QC 

74S258 

TTL 

-LC 

4 

2 

1 









48 ▼ 

74HC258N 

74S258N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 









49 ▼ 

74HCT258N 

74S258N 

CMS 

DIP 

4 

2 

1 









50 ▼ 

74HC258D 

74S258N 

CMS 

-LAT P 

4 

2 

1 









51 ▼ 

74HCT258D 

74S258N 

CMS 

-LAT P 

4 

2 

1 









52d 

25LS258JC 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









53d 

25LS258JM 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









54 4 

54F258DM 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









554 

54LS258ADM 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









564 

54LS258DM 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









57d 

54LS258J 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









584 

54S258DM 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









59 4 

74F258DC 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









604 

74F258PC 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









614 

74LS258ADC 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









624 

74LS258APC 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









634 

74LS258DC 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









64d 

74LS258J 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









654 

74LS258PC 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









664 

74S258DC 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









674 

74S258PC 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









684 

DM54ALS258J 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









694 

DM54LS258BJ 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









704 

DM54S258J 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









71 4 

DM74ALS258J 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









724 

DM74ALS258N 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 





.. . ...... 




734 

DM74LS258BN 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









744 

DM74S258N 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









754 

DS1648J 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









764 

DS1678J 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









774 

DS3648J 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









784 

DS3648N 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









794 

DS3678J 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









804 

DS3678N 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









814 

HD74LS258 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









824 

HD74LS258P 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









83d 

M5S258P 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









84 ▼ 

M74ALS258P(A1 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









854 

M74LS258AP 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









864 

MB74LS258 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









874 

MB74LS258M 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









884 

MC54F258J(A) 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









894 

MC54F258N(A) 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









904 

MC74F258J(A) 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









914 

MC74F258N(A) 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









924 

N74F258F 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









934 

N74LS258AF 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









944 

N74LS258AN 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









95d 

N74LS258B 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









96d 

N74S258B 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









974 

N74S258F 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









984 

N74S258N 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









994 

RS74LS258 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









1004 

S54F258F 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









1014 

S54LS258AF 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









1024 

S54LS258F 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









1034 

S54S258F 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









104d 

SN54LS258J 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









105d 

SN54S258J 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









106d 

SN74ALS258N 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









107d 

SN74LS258J 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









108d 

SN74LS258N 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









1094 

SN74S258J 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 









1104 

SN74S258N 

74S258N 

TTL 

DIP 

4 

2 

1 
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31. Dl 

GITAL DE 

:mu 

LTIPLI 

EXERS 

>/DE 


:ode 

:rs 

In Order Of (1)FEMI No 
(4)Ckt/Packaae (5) Type 

. (2)Tech (3)PkgJype 

Number 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

4 r 

CKT 

/ 

PKG 

No. 

OUT 

PUT 

CHN 

DE¬ 

CODES 

FROM 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

pj 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

Er 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

CKT 

/ 

PKG 

No. 

OUT 

PUT 

CHN 

DE¬ 

CODES 

FROM 

1# 

10161 DC 

10-161 

ECL 

T5TP " 

1 

8 

3 


Ill Y 

MC14514BALS 

45-146 " " 

CMS 

TDiP 

1 

16 

4 

2f 

10161F 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


112# 

MC14514BCL 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

3# 

10161N 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1 13y 

MC14514BCLD 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

44 

10561 DM 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


114y 

MC14514BCLDS 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

54 

GXB10161P(1) 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1 15y 

MC14514BCLS 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

64 

HD10161 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


116# 

MC14514BCP 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

7y 

MC10H161FN 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


117y 

MC14514BCPD 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

84 

MC10H161 J(A) 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1 18y 

MC14514BCPDS 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

94 

MC10H161L 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1 19y 

MC14514BCPS 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

10* 

MC10H161LD 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


120d 

MSM4514RS 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

11 y 

MC10H161LDS 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


121 ♦ 

PC54HC4514D(A) 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

124 

MC10H161N(A) 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1224 

PC54HCT4514D(A) 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

134 

MC10H161P 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


123# 

PC74HC4514D(A) 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

14y 

MC10H161PD 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1244 

PC74HC4514P(A) 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

15y 

MC10H161PDS 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


125# 

PC74HCT4514D(A) 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

16y 

MC10161FN 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


126* 

PC74HCT 4514P(A) 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

174 

MC10161L 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


127y 

SCL4514B 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

18y 

MC10161LD 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


128 ♦ 

TC4514BP 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

19y 

MCI 0161LDS 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


129y 

74HC4514D 

45-14B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

204 

MC10161P 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


130y 

74HCT4514D 

45-14B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

21 y 

MC10161PD 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


131 

4514BFC 

45-14B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

22 ▼ 

MC10161PDS 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


132 

4514BFM 

45-14B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

234 

MCI 0561L 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


133 

CD74HC4514M(A) 

45-14B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

14 

24d 

SN10161AJ(1) 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


134 

CD74HCT4514M(A) 

45-14B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

14 

25d 

SN10161AN(1) 

10-161 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1354 

PC74HC4514T(A) 

45-14B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

26 

10561FM 

10-161 f 

ECL 

FLAT P 

1 

8 

3 


1364 

PC74HCT4514T(A) 

45-14B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

27 

MCI 0561F 

10-161 f 

ECL 

FLAT P 

1 

8 

3 


1374 

TC74HC4515P(A) 

45-15 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

284 

10162DC 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


138d 

UPD4515BC 

45-15 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

294 

10162F 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1394 

HEF4515BT 

45-15 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

304 

10162N 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


140y 

74HC4515N 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

314 

10562DM 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


141 y 

74HCT4515N 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

324 

GXB10162P(1) 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1424 

4515BDC 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

334 

HD10162 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1434 

4515BDM 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16_ 

4 

34 y 

MC10H162FN 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1444 

4515BPC 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

354 

MC10H162J 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


145 

CD54HC4515F(A) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

14 

364 

MC10H162L 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


146 

CD54HCT4515F(A) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

14 

37 ▼ 

MC10H162LD 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


147 

CD74HC4515E(A) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

14 

38 y 

MC10H162LDS 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


148 

CD74HCT4515E(A) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

14 

394 

MC10H162N 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1494 

CD4514BD(1) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

404 

MC10H162P 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


150 

CD4514BE(1) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

41 Y 

MC10H162PD 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


151 

CD4514BF(1) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

42 y 

MC10H162PDS 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1524 

CD4515BD(1) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

43 y 

MC10162FN 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


153 

CD4515BE(1) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

444 

MC10162L 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


154 

CD4515BF(1) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

45 y 

MC10162LD 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1554 

HEF4515BD 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

46 y 

MC10162LDS 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1564 

HEF4515BP 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

474 

MC10162P 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1574 

M4515BP(1) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

48 y 

MC10162PD 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


1584 

MC14515BAL 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

49 y 

MC10162PDS 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


159y 

MC14515BALD 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

504 

MC10562L 

10-162 

ECL 

DIP 

1 

8 

3 


160y 

MC14515BALDS 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

51 

MC10H162NL 

10-162 

ECL 

LLC 

1 

8 

3 


161 y 

MC14515BALS 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

52 

10562FM 

10-162f 

ECL 

FLAT P 

1 

8 

3 


1624 

MC14515BCL 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

53 

MCI 0562F 

10-162f 

ECL 

FLAT P 

1 

8 

3 


163 y 

MC14515BCLD 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

544 

10171 DC 

10-171 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


164y 

MC14515BCLDS 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

554 

10171F 

10-171 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


165y 

MC14515BCLS 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

564 

10171N 

10-171 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


1664 

MC14515BCP 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

574 

10571 DM 

10-171 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


167y 

MC14515BCPD 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

584 

GXB10171P(1) 

10-171 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


168y 

MC14515BCPDS 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

59 y 

MCI 0171FN 

10-171 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


169y 

MC14515BCPS 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

604 

MC10171L 

10-171 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


170d 

MSM4515RS 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

61 Y 

MC10171LD 

10-171 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


171 4 

PC54HC4515D(A) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

62 y 

MCI 0171 LDS 

10-171 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


1724 

PC54HCT 4515D(A) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

634 

MC10171P 

10-171 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


1734 

PC74HC4515D(A) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

64 y 

MC10171PD 

10-171 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


1744 

PC74HC4515P(A) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

65 y 

MC10171PDS 

10-171 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


1754 

PC74HCT4515D(A) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

664 

MC10571L 

10-171 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


1764 

PC74HCT4515PfA) 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

67 

10571FM 

10-171 f 

ECL 

FLAT P 

2 

4 

2 


177y 

SCL4515B 1 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

68 

MC10571F 

10-171f 

ECL 

FLAT P 

2 

4 

2 


1784 

TC4515BP 

45-15B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

694 

10172DC 

10-172 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


179y 

74HC4515D 

45-15B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

704 

10172F 

10-172 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


180y 

74HCT4515D 

45-15B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

714 

10172N 

10-172 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


181 

4515BFC 

45-15B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

724 

10572DM 

10-172 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


182 

4515BFM 

45-15B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

734 

GXB10172D(1) 

10-172 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


183 

CD74HC4515M(A) 

45-15B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

14 

74y 

MC10172FN 

10-172 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


184 

CD74HCT4515M 

45-15B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

754 

MC10172L 

10-172 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


185 

CD4514BK(1) 

45-15B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

76y 

MC10172LD 

10-172 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


186 

CD4515BK(1) 

45-15B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

77 y 

MC10172LDS 

10-172 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


1874 

PC74HC4515T(A) 

45-15B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

784 

MC10172P 

10-172 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


1884 

PC74HCT4515T(A) 

45-15B 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

79 y 

MC10172PD 

10-172 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


189d 

UPD4555BC 

45-55 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

80 y 

MC10172PDS 

10-172 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


1904 

4555BDC 

45-55B 

CMS 

DIP 

1 

4 

2 

814 

MC10572L 

10-172 

ECL 

DIP 

2 

4 

2 


1914 

4555BDM 

45-55B 

CMS 

DIP 

1 

4 

2 

82 

10572FM 

10-172f 

ECL 

FLAT P 

2 

4 

2 


1924 

4555BPC 

45-55B 

CMS 

DIP 

1 

4 

2 

83 

MC10572F 

10-172f 

ECL 

FLAT P 

2 

4 

2 


193y 

CD4555BD 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

844 

CD4028BCJO) 

40-28B 


DIP 

1 

10 

4 


194 

CD4555BE(1) 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

854 

CD4028BCN(1) 

40-28B 


DIP 

1 

10 

4 


195y 

CD4555BF 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

864 

CD4028BMJ(1) 

40-28B 


DIP 

1 

10 

4 


1964 

HEF4555BD 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

87 

CD4028BMW(1) 

40-28B 


FLAT P 

1 

10 

4 


1974 

HEF4555BP 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

884 

M4028BP(1) 

40-28B 

CMS 

DIP 

1 

10 

4 


198y 

M4555BP 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

89 

TC40H155F 

40H155 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 


1994 

MC14555BAL 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

904 

MC54HC4514J(A) 

45-14 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 


200 y 

MC14555BALD 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

914 

MC74HC4514J(A) 

45-14 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 


201 y 

MC14555BALDS 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

924 

MC74HC4514N(A) 

45-14 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 


202 y 

MC14555BALS 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

934 

TC74HC4514P(A) 

45-14 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 


203 4 

MC14555BCL 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

94d 

UPD4514BC 

45-14 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 


204 y 

MC14555BCLD 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

954 

HEF4514BT 

45-14 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 


205 y 

MC14555BCLDS 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

96 y 

74HC4514N 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 


206 y 

MC14555BCLS 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

97 y 

74HCT4514N 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 


207 4 

MC14555BCP 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

984 

4514BDC 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 


208 y 

MC14555BCPD 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

994 

4514BDM 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 


209 y 

MC14555BCPDS 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1004 

4514BPC 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 


210y 

MC14555BCPS 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

101 

CD54HC4514F(A) 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

14 


21 1y 

MC14555BD 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

102 

CD54HCT4514F(A) 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

14 


212d 

MSM4555RS 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

103 

CD74HC4514E(A) 

45-14B 

'CMS 

DIP 

1 

16 

14 


2134 

SCL4555B(1) 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

104 

CD74HCT4514E(A) 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

14 


2144 

TC4555BP 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1054 

HEF4514BD 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 


215d 

UPD4555C 

45-55B 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1064 

HEF4514BP 

45-14B 


DIP 

1 

16 

4 


216 

4555BFC 

45-55B 

CMS 

FLAT P 

1 

4 

2 

1074 

M4514BP(1) 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 


217 

4555BFM 

45-55B 

CMS 

FLAT P 

1 

4 

2 

1084 

MC14514BAL 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 


218d 

CD4555BK 

45-55B 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 

109y 

MC14514BALD 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 


2194 

HEF4555BT 

45-55B 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 

1 10y 

MC14514BALDS 

45-14B 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 


2204 

RS74LS145 

54-141W 

TTL 

DIP 

1 

10 

4 
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31. Dl 

GITAL DE 

MU 

LTIPL 

EXERS 

►/DEC 

'V S 

o 

o 

m 

:rs 

In Order Of (1)FEMI No 
(4>Ckt/Packaae (5) T m 

(2)Tech (3)Pkg.Type 

Number 

LINE 

NO. 


■ 

m 

PACKAGE 

TYPE 

gg 

| 

No. 

OUT 

PUT 

CHN 


LINE 

No. 

ai mi 

Bb 


n 

gg 

u 

No. 

OUT 

PUT 

CHN 


If 


atiiv ■ 

TTL 


i 

lb 

4 

lam 

riJH~ Iliii'TliiTlT 1 

1 B Ija— 

TTL 

iBiUBi 

2 

4 

2 

2 d 

93L11FC 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

i 

16 

4 

112 

54F139FM 

54S139 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

3 

93L11FM 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

i 

16 

4 

113 

54F139L1M 

54S139 

TTL 

LLC 

2 

4 

2 

4d 

9311 FC(1) 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

i 

16 

4 

114 

4556BFC 

54S139W 

CMS 

FLAT P 

1 

4 

2 

5 

9311FM 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

i 

16 

4 

115 

4556BFM 

54S139W 

CMS 

FLAT P 

1 

4 

2 

6 

54154FMM) 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

i 

16 

4 

116d 

CD4556BKm 

54S139W 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 

7d 

74154FC 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

i 

16 

4 

117d 

54LS139CH 

54S139W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

8 

S54LS154W 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

i 

16 

4 

118d 

AM25LS139XC 

54S139W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

9d 

S54154Q 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

i 

16 

4 

119d 

AM25LS139XM 

54S139W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

10 

S54154W 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

i 

16 

4 

120 d 

SN54LS139X 

54S139W ' 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

lid 

SN54154W(1) 

54-154W 

TTL 

FLAT P 

i 

16 

4 

121 d 

SN54S139X 

54S139W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

12 

ZN54155W 

54-155 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

122 d 

SN74LS139X 

54S139W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

13d 

54LS155CH 

54-155W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

123 

SN74S139X 

54S139W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

14 

54LS155FM 

54-155W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

124d 

25LS139WC 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

15d 

54LS155W 

54-155W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

125d 

25LS139WM 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

16d 

74LS155FC 

54-155W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

126 

54LS139FM 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

17d 

74LS155W 

54-155W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

127d 

54LS139W 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

18 

54155FM 

54-155W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

128 

54S139FM 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

19d 

74155FC 

54-155W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

129d 

74LS139FC 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

20 d 

MC54155F 

54-155W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

130d 

74LS139W 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

21 d 

MC74155F 

54-155W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

131 d 

74S139FC 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

22 

S54LS155W 

54-155W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

132d 

93L21FC 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

23 

S54155W 

54-155W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

133 

93L21FM 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

24d 

SN54LS155W 

54-155W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

134d 

9321 FC(1) 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

25d 

SN54155W(1) 

54-155W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

135 

9321FM 


TTI 

P AT D 

O 

4 

2 

cv u 

54LS i 56Cri 

04-1 Ob W 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

136d 

AM25LS139FM(1) 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

27 

54LS156FM 

54-156W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

137 

S54LS139W 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

28d 

54LS156W 

54-156W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

138 

S54S139W 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

29d 

74LS156FC 

54-156W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

139d 

SN54LS139W(1) 

54S139W 1 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

30d 

74LS156W 

54-156W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

140d 

SN54S139W(1) 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

31 

54156FM 

54-156W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

141 d 

SN74LS139W(1) 

54S139W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

32d 

74156FC 

54-156W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

142* 

HD74HC154P 

74-154 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

33d 

MC54156F 

54-156W 

[TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

143f 

MC54HC154J(A) 

74-154 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

34d 

MC74156F 

[ 54-156W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

1444 

MC74HC154J(A) 

74-154 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

35 

S54LS156W(1) 

54-156W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

145f 

MC74HC154N(A) 

74-154 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

36 

S54156W 

54-156W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

146f 

MM54HC154J(A) 

74-154 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

37d 

SN54LS156W 

54-156W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

147 ♦ 

MM74HC154J(A) 

74-154 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

38d 

SN54156W(1) 

54-156W 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

148f 

MM74HC154N(A) 

74-154 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

39d 

S54159W 

54-159W 

TTL 

FLAT P 

1 

16 

4 

149f 

PC54HC154D(A) 

74-154 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

40d 

SN54159W 

54-159W 

TTL 

FLAT P 

1 

16 

4 

1504 

PC54HCT154D(A) 

74-154 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

41 ▼ 

CD54AC238F(A) 

54-238W 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1514 

PC74HC154D(A) 

74-154 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

42 ▼ 

CD54ACT238F( A) 

54-238W 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1524 

PC74HC154P(A) 

74-154 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

43 ♦ 

54F537SDM 

54F537 

TTL 

DIP 

1 

10 

4 

1534 

PC74HCT154D(A) 

74-154 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

44 ♦ 

74F537SDC 

54F537 

TTL 

DIP 

1 

10 

4 

1544 

PC74HCT154P(A) 

74-154 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

45 ♦ 

74F537SPC 

54F537 

TTL 

DIP 

1 

10 

4 

155 

TC74HC154P(A) 

74-154 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

46 

54F537FM 

54F537 

TTL 

FLAT P 

1 

10 

4 

156d 

HD74HC154FP(A) 

74-154 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

47 

74F537FC 

54F537 

TTL 

FLAT P 

1 

10 

4 

1574 

PC74HC154T(A) 

74-154 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

48 

74F537SC 

54F537 

TTL 

FLAT P 

1 

10 

4 

1584 

PC74HCT154TIA) 

74-154 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

49 

54F537L1M 

54F537 

TTL 

LLC 

1 

10 

4 

159v 

74HC154N 

74-154N 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

50 

74F537L1C 

54F537 

TTL 

LLC 

1 

10 

4 

160* 

74HCT154N 

74-154N 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

51 

74F537QC 

54F537 

TTL 

LLC 

1 

10 

4 

161 

CD54HC154F(1) 

74-154N 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

52# 

54F538SDM 

54F538 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

162 

CD54HCT154F(1) 

74-154N 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

53 

54F538FM 

54F538 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

163t 

CD74HC154E 

74-154N 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

54 

54F538L1M 

54F538 

TTL 

LLC 

1 

8 

3 

164t 

CD74HCT154E 

74-154N 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

55 ♦ 

74F538FC 

54F538 

TTL 

TO-86 

1 

8 

3 

1654 

MM54C154J 

74-154N 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

56 ♦ 

54F539SDM 

54F539 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1664 

MM74C154J 

74-154N 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

57 

54F539FM 

54F539 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

1674 

MM74C154N 

74-154N 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

58 

74F539FC 

54F539 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

1684 

RS74HCT154 

74-154N 

CMS 

DIP 

1 

16 

4 

59 

54F539L1M 

54F539 

TTL 

LLC 

2 

4 

2 

169t 

74HC154D 

74-154N 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

60# 

54F547DM 

54F547 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

170t 

74HCT154D 

74-154N 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

61 ♦ 

54F547SDM 

54F547 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

171 ▼ 

CD74HC154M 

74-154N 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

62 

54F547FM 

54F547 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

172t 

CD74HCT154M 

74-154N 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

63 

54F547L1M 

54F547 

TTL 

LLC 

1 

8 

3 

173d 

SN74HC154NT(A) 

74-154N 

CMS 

FLAT P 

1 

16 

4 

64# 

54F548DM 

54F548 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

1744 

93L11DC 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

65 ♦ 

54F548SDM 

54F548 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

1754 

93L11DM 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

66 

54F548FM 

54F548 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

1764 

93L11PCO) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

67 

54F548L1M 

54F548 

TTL 

LLC 

1 

8 

3 

1774 

9311 DC 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

68 

54S137FM 

54LS137W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

1784 

9311 DM 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

69d 

74S137FC 

54LS137W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

1794 

9311 PC(1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

70d 

SN54LS137W 

54LS137W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

1804 

54154DM(1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

71d 

54LS255CH 

54LS255 

TTL 

CHIP 

2 

4 

2 

181 4 

74154DC(1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

72d 

54LS255W 

54LS255 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

1824 

74154PC(1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

73d 

74LS255W 

54LS255 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

1834 

DM54LS154J 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

74 

S54LS42W(1) 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

1844 

DM74LS154N 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

75 

S5442W(1) 

54LS42W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

185r 

HD74LS154G 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

76 ♦ 

IDT54AHCT138-001 

54S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1864 

HD74LS154P 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 1 

16 

4 

77 ♦ 

IDT54FCT138-001 

54S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1874 

M53354P(1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

78 

HS954C138RH-B(A) 

54S138 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

188d 

MIC54154JC1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

79 

HS454C138RH-B(A) 

54S138 

CMS 

LLC 

1 

8 

3 

189d 

MIC74154J(1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

80 

IDT54AHCT138-002 

54S138 

CMS 

LLC 

1 

8 

3 

1904 

N74LS154F 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

81 

IDT54FCT138-002 

54S138 

CMS 

LLC 

1 

8 

3 

191 4 

N74LS154N 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

82 ♦ 

54F138SDM 

54S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

1924 

N74154F 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

83 

54F138FM 

54S138 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

1934 

N74154N 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

84 

54F138L1M 

54S138 

TTL 

LLC 

1 

8 

3 

1944 

RS74154 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

85d 

54LS138CH 

54S138W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 

1954 

S54LS154F 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

86 d 

AM25LS138XC 

54S138W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 

1964 

S54154F 

74*154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

87d 

AM25LS138XM 

54S138W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 

197d 

S54154I 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

88 d 

SN54LS138X 

54S138W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 

198d 

SFC4154E(1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

89d 

SN54S138X 

54S138W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 

199d 

SFC4154EM(1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

90d 

SN74LS138X 

54S138W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 

200 d 

SFC4154ET(1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

91 

SN74S138X 

54S138W 

TTL 

CHIP 

1 

8 

3 

201 d 

SFC4154JM 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

92d 

SN54LS138W(1) 

54S138W 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

202 d 

SFC4154KM 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

93d 

25LS138WC 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

203d 

SN54L154JM) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

94d 

25LS138WM 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

204d 

SN74ALS154NT 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

95 

54LS138FM 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

205d 

SN74L154J(1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

96d 

54LS138W 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

206d 

SN74L154N(11 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

97 

54S138FM 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

207d 

SN29311J 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

98d 

74LS138FC 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

208d 

SN29311N 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

99d 

74LS138W 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

209d 

SN39311J 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

lOOd 

74S138FC 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

21 Od 

SN54154J(1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

101d 

AM25LS138FM(1) 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

21 Id 

SN74154J(1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

102 

S54LS138WM) 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

212 d 

SN74154NH1 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

103 

S54S138W(1) 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

213d 

UPB74154C 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

104d 

SN54S138W(1) 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

2144 

ZN54154J(1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

105d 

SN74LS138WH) 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

2154 

ZN74154E(1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

106 

S54F138W 

54S138W 

TTL 

FLAT P 

2 

8 

3 

2164 

ZN74154J(1) 

74-154N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

107f 

IDT54AHCT139-001 

54S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

217d 

SN74ALS154DW 

74-154N 

TTL 

FLAT P 

1 

16 

4 

108 ♦ 

IDT54FCT139-001 

54S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

2184 

HD74HC155P 

74-155 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

109 

IDT54AHCT139-002 

54S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

2 

219 

TC74HC155P(A) 

74-155 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

110 

IDT54FCT139-002 

54S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

2 

220 d 

HD74HC155FP(A1 

74-155 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 
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31. Dl 

GITAL DE 

:mu 

LTIPL 

EXERS 

>/DE 

X)DE 

;rs 

In Order Of (1)FEMI No 
(4)Ckt/Packaae (5) Tvd< 

. (2)Tech (3)Pkg.Type 

Number 


5J 

I Y~ 

2j 

3J 

4 1 





n 


3J 

4J 



LINE 

^ TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

CKT 

No. 

DE- 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 

r 

PACKAGE 

CKT 

No. 

DE- 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

/ 

OUT 

CODES 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

/ 

OUT 

CODES 



NUMBER 



PKG 

PUT 

FROM 



NUMBER 



PKG 

PUT 

FROM 







CHN 








CHN 


If 

DN74LS155P2 

74-155 

TTL 

~U\P 

2 

4 

2 

1114 

PC74HC237D(A] ~ H 

74-237 

CMS 

DiP ~ 

1 

8 

1 

24 

DN74LS155P5 

74-155 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

1124 

PC74HC237P(A) 

74-237 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

34 

N74LS155D 

74-155 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

1134 

PC74HCT237DIA) 

74-237 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

44 

TC40H155P(1) 

74-155N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1144 

PC74HCT237P(A) 

74-237 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

5d 

MIC74155J(1) 

74-155N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

11 5t 

SN54HC237J 

74-237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

64 

54LS155DM 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1 16t 

SN54HCT237J 

74-237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

7d 

54LS155J 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

117t 

SN74HC237N 

74-237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

84 

74LS155DC 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1 18t 

SN74HCT237N 

74-237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

9d 

74LS155J 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1 19t 

74HC237D 

74-237 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

104 

74LS155PC 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

120t 

74HCT237D(2) 

74-237 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

114 

54155DM 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1214 

PC74HC237T(A) 

74-237 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

1 

124 

74155DC 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1224 

PC74HCT237T(A) 

74-237 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

1 

134 

74155PC 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

123y 

74HCT238D(2) 

74-238N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

144 

DM54LS155J 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

124 y 

74HCT238N 

74-238N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

154 

DM74LS155N 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

125y 

CD74AC238E(A) 

74-238N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

16d 

FLY151-74155(1) 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

126y 

CD74ACT238E(A) 

74-238N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

17d 

FLY155-84155(1) 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

127y 

HD74HC238P 

74-238N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

18d 

GFB74155 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

128y 

74HC238D 

74-238N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

19r 

HD74LS155G 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

129y 

CD74AC238M(A) 

74-238N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

204 

HD74LS155P 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

130y 

CD74ACT238M(A) 

74-238N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

214 

M74LS155P 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

131 y 

HD74HC238F 

74-238N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

224 

M53355P(1) 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1324 

MM54HC259J 

74-259 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

234 

MB74LS155 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1334 

MM74HC259J 

74-259 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

244 

MB74LS155M 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1344 

MM74HC259N 

74-259 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

25d 

MC54155L 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1354 

MC54HC42J(A) 

74-42 

CMSI 

DIP 

1 

10 

3 

26d 

MC74155L 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1364 

MC74HC42J(A) 

74-42 

CMS 

DIP 

1 

10 

3 

27d 

MC74155P 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1374 

MC74HC42N(A) 

74-42 

CMS 

DIP 

1 

10 

3 

28d 

MIC54155J(1) 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

138y 

SN54HC42J 

74-42 

CMS 

DIP 

1 

10 

4 

29d 

MIC74155N(1) 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

139y 

SN74HC42N 

74-42 

CMS 

DIP 

1 

10 

4 

304 

N74LS155F 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

140d 

SP74HC42J 

74-42 

CMS 

DIP 

1 

10 

3 

314 

N74LS155N 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

141 d 

SP74HC42N 

74-42 

CMS 

DIP 

1 

10 

3 

324 

N74155F 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

142y 

SN74HC42D 

74-42 

CMS 

FLAT P 

1 

10 

4 

334 

N74155N 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1434 

TC40H042P(1) 

74-42N 

CMS 

DIP 

1 

10 

4 

344 

RS74LS155 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1444 

N74LS42F 

74-42N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

354 

RS74155 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1454 

N74LS42N(1) 

74-42N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

364 

S54LS155F 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1464 

N7442F(1) 

74-42N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

374 

S54155F 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1474 

N7442N(1) 

74-42N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

38d 

SFC4155E(1) 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1484 

S54LS42F(1) 

74-42N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

39d 

SFC4155EM(1) 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1494 

S5442FM) 

74-42N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

40d 

SFC4155ET(1) 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1504 

SN54LS42J 

74-42N 

TTL 

DIP 

1 

10 

4 

41d 

SFC4155JM 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1514 

SN74LS42J 

74-42N 

TTL 

DIP 

1 

10 

4 

42d 

SFC4155KM 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1524 

SN74LS42N 

74-42N 

TTL 

DIP 

1 

10 

4 

43d 

SFC4155LSE 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1534 

N74F547N(A) 

74-547 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

44d 

SFC4155LSEM 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1544 

N74F547D(A) 

74-547 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

454 

SN54LS155J 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1554 

N74F548N(A) 

74-548 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

464 

SN74LS155J 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1564 

N74F548D(A) 

74-548 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

474 

SN74LS155N 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1574 

DM54ALS131J 

74ALS131 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

48d 

SN54155J(1) 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1584 

DM54AS131J 

74ALS131 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

49d 

SN74155J(1) 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1594 

DM74ALS131J 

74ALS131 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

50d 

SN74155N(1) 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1604 

DM74ALS131N 

74ALS131 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

51 d 

UPB74155C 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1614 

DM74AS131J 

74ALS131 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

52 y 

ZN54155J 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1624 

DM74AS131N 

74ALS131 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

53 y 

ZN74155E 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1634 

M74ALS131P 

74ALS131 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

54 t 

ZN74155J 

74-155N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1644 

54F537DM 

74F537P 

TTL 

DIP 

1 

10 

4 

554 

DN74LS156P2 

74-156 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1654 

74F537DC 

74F537P 

TTL 

DIP 

1 

10 

4 

564 

DN74LS156P5 

74-156 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

1664 

74F537PC 

74F537P 

TTL 

DIP 

1 

10 

4 

574 

N74LS156D 

74-156 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

167y 

N74F537NIA) 

74F537P 

TTL 

DIP 

1 

10 

4 

584 

54LS156DM 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

168y 

N74F538N(A) 

74F537P 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

59d 

54LS156J 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

169y 

N74F539N(A) 

74F537P 

TTL 

DIP 

1 

4 

2 

604 

74LS156DC 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

170y 

N74F537DIA) 

74F537P 

TTL 

FLAT P 

1 

10 

4 

61 d 

74LS156J 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

171 y 

N74F538D(A) 

74F537P 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

624 

74LS156PC 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

172y 

N74F539D(A) 

74F537P 

TTL 

FLAT P 

1 

4 

2 

634 

54156DM 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1734 

74F538SDC 

74F538 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

644 

74156DC 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1744 

74F538SPC 

74F538 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

654 

74156PC 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

175d 

SN54ALS538J 

74F538 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

66 d 

FLY165-84156(1) 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

176 

74F538SC 

74F538 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

67 t 

HD74LS156G 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

177 

54F538L1C 

74F538 

TTL 

LLC 

1 

8 

3 

684 

HD74LS156P 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

178 

74F538L1C 

74F538 

TTL 

LLC 

1 

8 

3 

694 

M74LS156P 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

179 

74F538QC 

74F538 

TTL 

LLC 

1 

8 

3 

70 t 

M53356P 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1804 

54F538DM 

74F538P 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

714 

MB74LS156 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

181 4 

74F538DC 

74F538P 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

724 

MB74LS156M 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1824 

74F538PC 

74F538P 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

73d 

MC54156L 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

183d 

SN74ALS538N 

74F538P 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

74d 

MC74156L 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1844 

74F539SDC 

74F539 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

75d 

MC74156P 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1854 

74F539SPC 

74F539 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

76d 

MIC54156J(1) 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

186d 

SN54ALS539J 

74F539 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

77d 

MIC74156J(1) 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

187 

74F539SC 

74F539 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

78d 

MIC74156N(1) 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

188 

74F539L1C 

74F539 

TTL 

LLC 

2 

4 

2 

794 

N74LS156F 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

189 

74F539QC 

74F539 

TTL 

LLC 

2 

4 

2 

804 

N74LS156N 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1904 

54F539DM 

74F539P 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

81 4 

N74156B 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

191 4 

74F539DC 

74F539P 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

82 t 

N74156F 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1924 

74F539PC 

74F539P 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

83 y 

N74156N 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

193d 

SN74ALS539N 

74F539P 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

844 

RS74LS156 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1944 

74F547DC 

74F547 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

854 

S54LS156F(1) 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1954 

74F547PC 

74F547 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

864 

S54156F 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1964 

74F547SDC 

74F547 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

87d 

SFC4156E 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1974 

74F547SPC 

74F547 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

88 d 

SFC4156EM 1 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

198 

74F547SC 

74F547 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

89d 

SFC4156ET 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

199 

74F547L1C 

74F547 

TTL 

LLC 

1 

8 

3 

904 

SN54LS156J 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

200 

74F547QC 

74F547 

TTL 

LLC 

1 

8 

3 

91 d 

SN74ALS156D 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

2014 

74F548DC 

74F548 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

92d 

SN74ALS156N 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

202 4 

74F548PC 

74F548 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

934 

SN74LS156J 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

203 4 

74F548SDC 

74F548 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

944 

SN74LS156N 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

204 4 

74F548SPC 

74F548 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

95d 

SN54156J(1) 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

205 

74F548SC 

74F548 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

96d 

SN74156JO) 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

206 

74F548QC 

74F548 

TTL 

LLC 

1 

8 

3 

97d 

SN74156N(1) 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

207 

CD54HC237F 

74LS137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

98d 

UPB74156C 

74-156N 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

208 

CD54HCT237F 

74LS137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

99d 

FLY161-74156(1) 

74-156N 

TTL 

OTHER 

2 

4 

2 

209 

CD74HC237E 

74LS137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

lOOd 

N74159F 

74-159N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

2104 

CD74HCT237E 

74LS137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

101 d 

N74159N 

74-159N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

2114 

HD74HC137P 

74LS137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

102 d 

S54159F 

74-159N 

TTL 

DiP 

1 

16 

4 

2124 

MC54HC137J(A) 

74LS137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

103d 

SN54159J 

74-159N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

2134 

MC74HC137J(A) 

74LS137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

104d 

SN74159J 

74-159N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

2144 

MC74HC137N(A) 

74LS137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

105d 

SN74159N 

74-159N 

TTL 

DIP 

1 

16 

4 

2154 

MM54HC137J(A) 

74LS137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

106y 

74HC237N 

74-237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

2164 

MM74HC137J(A) 

74LS137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

107y 

74HC238N 

74-237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

2174 

MM74HC137N(A) 

74LS137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

108t 

74HCT237N 

74-237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

218d 

SP74SC137F 

74LS137 

CMS 

DIP 

1 1 

8 1 

3 

1094 

PC54HC237D(A) 

74-237 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

219d 

SP74SC137N 

74LS137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1104 

PC54HCT237D(A) 

74-237 

CMS 

DIP 

1 1 

8 

1 

2204 

MV54HCT137DG 

74LS137 

CMS 

DIP i 

_8_j 

8 ! 

3 
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CHN 


14 

MV74HCT137DP 

74 LSI 37 “t 

CMS - 

□IP 

8 

8 

3 

111 d 

H74SC238C(A) 

74SC238 ~~ 

UM3~ 

DIP 

1 

8 

3 

2t 

CD74HC237M 

74LS137 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

112 d 

H74SC238D(A) 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

3t 

CD74HCT237M 

74LS137 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

113d 

H74SC238P(A) 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

4t 

HD74HC137FP 

74LS137 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

114d 

MD54SC238AF 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

54 

M74ALS137P 

74LS137 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

115d 

SP54SC238F 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

6 d 

SN54ALS137J 

74LS137 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

116d 

SP74SC238F 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

7d 

SN54AS137J 

74LS137 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

117d 

SP74SC238N 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

8 d 

SN74AS137N 

74LS137 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

118d 

MD74SC238AC(1) 

74SC238 

CMS 

DIP 

2 

8 

3 

9t 

SN74AS137D 

74LS137 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

1194 

74HCT239C 

74SC239 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

104 

54HCT137C 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1204 

74HCT239D 

74SC239 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

lid 

54SC137C(A) 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1214 

74HCT239P 

74SC239 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

12t 

74HC137N 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1224 

74SC239C 

74SC239 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

134 

74HCT137C 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1234 

74SC239D 

74SC239 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

14t 

74HCT137D(1) 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1244 

74SC239P 

74SC239 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

15t 

74HCT137N 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

125d 

MD54SC239AF 

74SC239 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

164 

74HCT137P 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1264 

54HCT239C 

74SC239 f 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

174 

74SC137C 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

127d 

54SC239C(A) 

74SC239 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

184 

74SC137D 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

128d 

G74SC239D 

74SC239 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

194 

74SC137P 

74LS137N 

CMS 

DIP ! 

1 

8 

3 

129d 

G74SC239P 

74SC239 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

20 d 

G74SC137D 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

130d 

H74SC239C(A) 

74SC239 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

21 d 

G74SC137P 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

131 d 

H74SC239D(A) 

74SC239 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

22 d 

H74SC137C(A) 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

132d 

H74SC239P(A) 

74SC239 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

23d 

H74SC137D(A) 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

133d 

MD74SC239AC(1) 

74SC239 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

24d 

H74SC137P(A) 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

134d 

SP54SC239F 

74SC239 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

25 r 

HD74HCT137P 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

135d 

SP74SC939F 


rue 

r>jp_ 

2 

4 

C . 

aov 

HuMHC 1237P 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

136d 

SP74SC239N 

74SC239 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

27d 

MD54SC137AF 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1374 

SN74ALS138J(A) 

74S138 

BPR 

DIP 

1 

8 

3 

28d 

MD74SC137AC(1) 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1384 

HD74HC138P 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

29d 

MD74SC137AE 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1394 

HD74HCT138P 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

304 

PC54HC137D(A) 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

1404 

HS154C138RH-B(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

314 

PC54HCT137D(A) 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

1414 

IDT74AHCT138-001 


CMS 

DIP 

1 

8 

3 

324 

PC74HC137D(A) 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

1424 

IDT74FCT138-001 


CMS 

DIP 

1 

8 

3 

334 

PC74HC137P(A) 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

1434 

LC74HC138 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

344 

PC74HCT137D(A) 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

1444 

MC54HCT138J(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

354 

PC74HCT137P(A) 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

1 

1454 

MC74HCT138J(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

364 

RS74HC137 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1464 

MC74HCT138N(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

374 

RS74HCT137 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1474 

MD54HCT138RC 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

38 ▼ 

SN54HC137J 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1484 

MD74HCT138RE 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

39 ▼ 

SN54HCT137J 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1494 

MM54HC138J 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

40 ▼ 

SN74HC137N 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1504 

MM74HC138J 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

41 ▼ 

SN74HCT137N 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1514 

MM74HC138N 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

42d 

SP54SC137F 

74LS137N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1524 

PC54HC138D(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

43 ▼ 

74HC137D 

74LS137N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

1534 

PC54HC238D(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

44 ▼ 

74HCT137D(2) 

74LS137N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

1544 

PC54HCT138D(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

45 ▼ 

HD74HCT137FP 

74LS137N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

1554 

PC54HCT238D(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

46 ▼ 

HD74HCT237FP 

74LS137N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

1564 

PC74HC138D(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

474 

PC74HC1371(A) 

74LS137N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

1 

1574 

PC74HC138P(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

484 

PC74HCT137T (A) 

74LS137N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

1 

1584 

PC74HC238D(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

494 

54S137DM 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

1594 

PC74HC238P(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

504 

74S137DC 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

1604 

PC74HCT138D(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

514 

74S137PC 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

1614 

PC74HCT138P(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

524 

DM54AS137J 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

1624 

PC74HCT238D(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

534 

DM74ALS137J 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

1634 

PC74HCT238P(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

544 

DM74ALS137N 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

164d 

SM54HCT138(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

554 

DM74AS137J 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

165t 

SN54HC138J 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

564 

DM74AS137N 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

166t 

SN54HC238J 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

574 

M74LS137P 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

167t 

SN54HCT138J 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

584 

RS74F137 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

168t 

SN54HCT238J 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

594 

RS74LS137 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

169t 

SN74HC138N 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

604 

RS74LS139 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

170t 

SN74HC238N 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

614 

SN54LS137J 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

171 ▼ 

SN74HCT138N 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

62d 

SN74ALS137N 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

172* 

SN74HCT238N 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

634 

SN74LS137J 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

173d 

SP74HC138J 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

644 

SN74LS137N 

74LS137N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

174d 

SP74HC138N 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

65 t 

SN74ALS137D 

74LS137N 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

175d 

SP74HCT138J 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

664 

MC54HC237J(A) 

74LS237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

176d 

SP74HCT138N 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

674 

MC74HC237J(A) 

74LS237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

177d 

SP74SC138F 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

684 

MC74HC237N(A) 

74LS237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

178d 

SP74SC138N 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

694 

MV54HCT237DG 

74LS237 

CMS 

DIP 

8 

24 

3 

179d 

SS54HCT138(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

704 

MV74HCT237DP 

74LS237 

CMS 

DIP 

8 

24 

3 

180d 

SS74HCT138(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

71 ▼ 

74HCT237D(1) 

74LS237N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

181 

TC74HC138P(A) 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

724 

74HCT237P 

74LS237N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1824 

UPD74HC138C 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

73 ▼ 

HD74HC237P 

74LS237N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1834 

UPD74HC238C 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

74v 

HD74HCT238P 

74LS237N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1844 

US74HCT138N 

74S138 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

75r 

HD74HC237FP 

74LS237N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

1854 

MC74HC138J 

74S138 

CMS 

DIP 

8 

8 

3 

76 ▼ 

HD74HCT238FP 

74LS237N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

1864 

MC74HC138N 

74S138 

CMS 

DIP 

8 

8 

3 

77d 

54LS255J 

74LS255 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1874 

MV54HCT138DG 

74S138 

CMS 

DIP 

8 

8 

3 

78d 

74LS255J 

74LS255 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

1884 

MV54HCT238DG 

74S138 

CMS 

DIP 

8 

24 

3 

79 

CD54HC137F 

74L137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1894 

MV74HCT138DP 

74S138 

CMS 

DIP 

8 

8 

3 

80 

CD54HCT137F 

74L137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1904 

MV74HCT238DP 

74S138 

CMS 

DIP 

8 

24 

3 

81 

CD74HC137E 

74L137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

191 T 

HD74HC138FP 

74S138 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

82 

CD74HCT137E 

74L137 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1924 

HD74HCT138FP(A) 

74S138 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

83 ▼ 

CD74HC137M 

74L137 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

1934 

PC74HC138T(A) 

74S138 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

84 ▼ 

CD74HCT137M 

74L137 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

1944 

PC74HC238T(A) 

74S138 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

854 

54HCT237C 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1954 

PC74HCT138T (A) 

74S138 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

86 d 

54SC237C(A) 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

1964 

PC74HCT238T (A) 

74S138 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

874 

74HCT237C 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

197t 

SN74HC138D 

74S138 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 

884 

74SC237C 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

198 

IDT74AHCT138-002 

74S138 

CMS 

LLC 

1 

8 

3 

894 

74SC237D 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

199 

IDT74FCT138-002 

74S138 

CMS 

LLC 

1 

8 

3 

904 

74SC237P 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

2004 

MM54HCT138J(A) 

74S138 

NMS 

DIP 

1 

8 

3 

91d 

G74SC237D 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

201 4 

MM74HCT138J(A) 

74S138 

NMS 

DIP 

1 

8 

3 

92d 

G74SC237P 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

2024 

MM74HCT138N(A) 

74S138 

NMS 

DIP 

1 

8 

3 

93d 

H74SC237C(A) 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

203 4 

74F138SDC 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

94d 

H74SC237D(A) 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

2044 

74F138SPC 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

95d 

H74SC237P(A) 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

2054 

DN74LS138P2 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

96d 

MD54SC237AF 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

206 ▼ 

HD74LS138G 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

97d 

SP54SC237F 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

2074 

HD74LS138P 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

98d 

SP74SC237F 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

208 4 

M74ALS138P 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

99d 

SP74SC237N 

74SC237 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

2094 

MC54F138J(1A) 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

inod 

MD74SC237AC(1) 

74SC237A 

CMS 

DIP 

2 

8 

3 

2104 

MC74F138J(1A) 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

101 d 

MD74SC237AE 

74SC237A 

CMS 

DIP 

2 

8 

3 

211 4 

MC74F138N(1 A) 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

1024 

54HCT238C 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

2124 

N74F138N 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

103d 

54SC238C(A) 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

213d 

SN54ALS138J 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

104v 

74HCT238D(1) 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

214d 

SN54AS138J 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

1054 

74HCT238P 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

2154 

SN54LS138J 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

1064 

74SC238C 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

2164 

SN74AS138N 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

1074 

74SC238D 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

2174 

SN74LS138J 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

1084 

74SC238P 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

2184 

SN74LS138N 

74S138 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 

109d 

G74SC238D 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

219 

74F138SC 

74S138 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 

110 d 

G74SC238P 

74SC238 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

2204 

DN74LS138P5 

74S138 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 
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31. Dl 

GITAL DE 

■MU 

LTIPL 

EXERS 

LU 

Q 


;ode 

;rs 

In Order Of (1)FEMI No 
(4)Ckt/Packaae (5) Tvd< 

. (2)Tech (3)Pkg.Type 

Number 

LINE 

TYPE 

u 

FUNCTIONAL 

2j 

3j 

PACKAGE 

4T^ 

CKT 

No. 

DE¬ 


LINE 

5] 

TYPE 

JJ 

FUNCTIONAL 

2J 

3J 

PACKAGE 

sr 

CKT 

No. 

DE¬ 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

/ 

OUT 

CODES 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

/ 

OUT 

CODES 



NUMBER 



PKG 

PUT 

FROM 




NUMBER 



PKG 

PUT 

FROM 







CHN 









CHN 


U 

N74F138D “t 

74$138 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


im 

PC74HCl39D(A) 1 

74S139 " 1 

CMS 

"DTP 

2 

4 

2 

2 ♦ 

N74LS138D 

74S138 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


112 ♦ 

PC74HC139P(A) j 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

34 

N74S138D 

74S138 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


113* 

PC74HCT139D(A) 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

4t 

SN74AS138D 

74S138 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


114* 

PC74HCT139P(A) 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

^2 

5 

74F138L1C 

74S138 

TTL 

LLC 

1 

8 

3 


115d 

SM54HCT139(A) 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

6 

74F138QC 

74S138 

TTL 

LLC 

1 

8 

3 


116t 

SN54HC139J 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

74 

54HCT138C 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


117t 

SN74HC139N 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

8 d 

54SC138C(A) 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


118y 

SN74HC239N 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

9y 

74HC138N 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


119d 

SP74HC139J 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

3 

104 

74HCT138C 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


120 d 

SP74SC139F 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

11 ▼ 

74HCT138D(1) 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


121 d 

SP74SC139N 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

12t 

74HCT138N 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


122 d 

SS54HCT139(A) 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

134 

74HCT138P 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


123d 

SS74HCT139(A) 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

144 

74SC138C 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


124 

TC74HC139P(A) 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

154 

74SC138D 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


125 ♦ 

UPD74HC139C 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

164 

74SC138P 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


1264 

UPD74HC239C 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

17* 

CD54AC138F(A) 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


127d 

UPD4556BC 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

18y 

CD54ACT138F(A) 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


128 ♦ 

US74HCT139N 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

19 

CD54HC138F 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


129y 

HD74HC139FP 

74S139 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 

20 

CD54HCT138F 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


1304 

PC74HC139T(A) 

74S139 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 

21 ▼ 

CD74AC138E(A) 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


131 ♦ 

PC74HCT139T(A) 

74S139 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 

22 ▼ 

CD74ACT138E(A) 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


132 

IDT54HCT139LB1 

74S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

3 

234 

CD74HC138E 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


133 

IDT54HCT139LB2 

74S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

3 

244 

CD74HCT138E 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


134 

IDT54HCT139L1 

74S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

3 

25d 

G74SC138D 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


135 

IDT54HCT139L2 

74S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

3 

26d 

G74SC138P 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


136 

IDT72T339LB1 

74S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

3 

27d 

H74SC138C(A) 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


137 

IDT72T339LB2 

74S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

3 

28d 

H74SC138D(A) 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


138 

IDT72T339L1 

74S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

3 

29d 

H74SC138P(A) 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


139 

IDT72T339L2 

74S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

3 

30d 

MD54SC138AF 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


140 

IDT74AHCT139-002 

74S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

2 

31d 

MD74SC138AC(1) 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


141 

IDT74FCT139-002 

74S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

2 

32d 

MD74SC138AE 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


142 

IDT74HCT139LB1 

74S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

3 

33d 

SP54SC138F 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


143 

IDT74HCT139LB2 

74S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

3 

34d 

SP54SC138N 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


144 

IDT74HCT139L1 

74S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

3 

354 

TC40H138P 

74S138N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


145 

IDT74HCT139L2 

74S139 

CMS 

LLC 

2 

4 

3 

364 

MC54HC138J(1) 

74S138N 

CMS 

DIP 

8 

8 

3 


146# 

MM54HCT139J(A) 

74S139 

NMS 

DIP 

2 

4 

2 

37t 

74HC138D 

74S138N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 


147 ♦ 

MM74HCT139J(A) 

74S139 

NMS 

DIP 

2 

4 

2 

38 ▼ 

74HCT138D(2) 

74S138N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 


148f 

MM74HCT139N(A) 

74S139 

NMS 

DIP 

2 

4 

2 

39 ▼ 

CD74AC138M(A) 

74S138N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 


1494 

74F139SDC 

74S139 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

40 t 

CD74ACT138M(A) 

74S138N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 


150f 

74F139SPC 

74S139 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

41 ▼ 

CD74HC138M 

74S138N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 


151 ♦ 

DN74LS139P2 

74S139 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

42 t 

CD74HCT138M 

74S138N 

CMS 

FLAT P 

1 

8 

3 


152y 

HD74LS139G 

74S139 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

43d 

25LS138JC 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


1534 

HD74LS139P 

74S139 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

44d 

25LS138JM 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


154y 

MC54F139J(A) 

74S139 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

454 

54F138DM 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


155y 

MC74F139J(A) 

74S139 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

464 

54LS138DM 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


156y 

MC74F139N 

74S139 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

47d 

54LS138J 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


1574 

N74F139N 

74S139 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

484 

54S138DM 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


158d 

SN54ALS139J 

74S139 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

494 

74F138DG 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


159d 

SN54AS139J 

74S139 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

504 

74F138PC 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


160» 

SN54LS139J 

74S139 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

514 

74LS138DC 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


161 d 

SN74AS139N 

74S139 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

52d 

74LS138J 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


162» 

SN74LS139J 

74S139 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

534 

74LS138PC 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


163 ♦ 

SN74LS139N 

74S139 

TTL 

DIP 

2 

4 

2 

544 

74S138DC 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


164 

74F139SC 

74S139 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

554 

74S138PC 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


165# 

DN74LS139P5 

74S139 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

56d 

AM25LS138DC 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


166# 

N74F139D 

74S139 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

57d 

AM25LS138DM 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


167# 

N74LS139D 

74S139 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

58d 

AM25LS138PC 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


168* 

N74S139D 

74S139 

TTL 

FLAT P 

2 

4 

2 

594 

DM54ALS138J 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


169 

74F139L1C 

74S139 

TTL 

LLC 

2 

4 

2 

604 

DM54LS138J 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


170 

74F139QC 

74S139 

TTL 

LLC 

2 

4 

2 

614 

DM74ALS138J 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


171 ♦ 

74SC139C 

74S139N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

624 

DM74ALS138N 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


172# 

74SC139D 

74S139N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

634 

DM74LS138N 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


173* 

74SC139P 

74S139N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

64d 

ITT74LS138N 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


174# 

4556BDC 

74S139N 

CMS 

DIP 

1 

4 

2 

654 

M74LS138P 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


175 ♦ 

4556BDM 

74S139N 

CMS 

DIP 

1 

4 

2 

664 

MB74LS138 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


176# 

4556BPC 

74S139N 

CMS 

DIP 

1 

4 

2 

674 

MB74LS138M 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


177d 

MD54SC139AF 

74S139N 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 

684 

N74LS138F 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


178* 

54HCT139C 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

694 

N74LS138N 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


179d 

54SC139C(A) 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

704 

N74S138F(1) 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


180y 

74HC139N 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

714 

N74S138N(1) 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


181 ♦ 

74HCT139C 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

724 

S54LS138F(1) 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


182t 

74HCT139D(1) 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

734 

S54S138F(1) 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


183y 

74HCT139N 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

74d 

SFC4138LSE 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


184* 

74HCT139P 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

75d 

SFC4138LSEM 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


185 

CD4556BD 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

76d 

SN54S138J 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


186 

CD4556BE 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

77d 

SN74ALS138N 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


187 

CD4556BF 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

784 

SN74S138J(1) 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


188d 

G74SC139D 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

794 

SN74S138N(1) 

74S138N 

TTL 

DIP 

1 

8 

3 


189d 

G74SC139P 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

804 

N74F138F 

74S138N 

TTL 

DIP 

2 

8 

3 


190d 

H74SC139C(A) 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

814 

S54F138F 

74S138N 

TTL 

DIP 

2 

8 

3 


191 d 

H74SC139D(A) 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

82 ▼ 

SN74ALS138D 

74S138N 

TTL 

FLAT P 

1 

8 

3 


192d 

H74SC139P(A) 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

834 

SN74ALS139J(A) 

74S139 

BPR 

DIP 

2 

4 

2 


193 ♦ 

HEF4556BD 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

844 

MC54HC139J(A) 

74S139 

CMS 

DIP 

1 

4 

2 


194t 

HEF4556BP 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

854 

MC74HC139J(A) 

74S139 

CMS 

DIP 

1 

4 

2 


195d 

HEF4556P 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

864 

MC74HC139N(A) 

74S139 

CMS 

DIP 

1 

4 

2 


196y 

M4556BP 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

87d 

SP74HC139N 

74S139 

CMS 

DIP 

1 

8 

3 


197 ♦ 

MC14556BAL 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

884 

HD74HC139P 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 


198y 

MC14556BALD 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

894 

IDT54HCT139DB1 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

3 


199y 

MC14556BALDS 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

904 

IDT54HCT139DB2 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

3 


200 ▼ 

MCI 4556BALS 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

91 4 

IDT54HCT139D1 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

3 


201 ♦ 

MC14556BCL 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

924 

IDT54HCT139D2 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

3 


202 ▼ 

MC14556BCLD 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

934 

IDT72T339DB1 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

3 


203 ▼ 

MC14556BCLDS 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

944 

IDT72T339DB2 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

3 


204 y 

MC14556BCLS 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

954 

IDT72T339D1 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

3 


205 ♦ 

MC14556BCP 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

964 

IDT72T339D2 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

3 


206 ▼ 

MC14556BCPD 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

974 

IDT74AHCT139-001 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 


207 ▼ 

MC14556BCPDS 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

984 

IDT74FCT139-001 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 


208 y 

MC14556BCPS 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

994 

IDT74HCT139DB1 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

3 


209 ▼ 

MC14556BD 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1004 

IDT74HCT139DB2 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

3 


21 Od 

MD74SC139AC(1) 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1014 

IDT74HCT139D1 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

3 


21 Id 

MD74SC139AE 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1024 

IDT74HCT139D2 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

3 


212 d 

MSM4556RS 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1034 

LC74HC139 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 


213 ♦ 

SCL4556B 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1044 

MD54HGT139RC 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 


214d 

SP54SC139F 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1054 

MD74HCT139RE 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 


215d 

SP74HCT139J 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1064 

MM54HC139J ^ 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 


216d 

SP74HCT139N 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1074 

MM74HC139J 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 


217* 

TC40H139P 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1084 

MM74HC139N 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 


2184 

TC4556BP 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1094 

PC54HC139D(A) 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 


219d 

UPD4556C 

74S139N 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 

1104 

PC54HCT139D(A) 

74S139 

CMS 

DIP 

2 

4 

2 


220 r 

74HC139D 

74S139N 

CMS 

FLAT P 

2 

4 

2 
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31. Dl 

GITAL DEMU 

LTIPL 

EXERS 

I/DE 

% * 
O 
O 
m 

•qc In Order Of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 

.nO f4)Ckt/Packaae (5) Type Number 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

I] 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

E 

PACKAGE 

TYPE 

4j 

CKT 

/ 

PKG 

No. 

OUT 

PUT 

CNN 

DE- 

CODES 

FROM 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

■FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2T^ 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

CKT 

/ 

PKG 

No. 

OUT 

PUT 

CHN 

DE¬ 

CODES 

FROM 

It 

24 

3d 

74HCT139D(2) 

HEF4556BT 

25LS139JC 

74S139N 

74S139N 

74S139N 

UM5~ 

CMS 

TTL 

FLAT P 
FLAT P 

DIP 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 









4d 

54 

64 

25LS139JM 

54F139DM 

54LS139DM 

74S139N 

74S139N 

74S139N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 









7d 

8# 

54LS139J 

54S139DM 

74F139DC 

74S139N 

74S139N 

74S139N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP | 

DIP 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 









10 f 

m 

12 d 

74F139PC 

74LS139DC 

74LS139J 

74S139N 

74S139N 

74S139N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 









13^ 

144 

154 

74LS139PC 

74S139DC 

74S139PC 

74S139N 

74S139N 

74S139N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 









164 

174 

184 

93L21DC 

93L21DM 

93L21PC(1) 

74S139N 

74S139N 

74S139N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 









194 

204 

214 

9321 DC 

9321 DM 

9321 PC(11 

74S139N 

74S139N 

74S139N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 









22 d 

23d 

24d 

AM25LS139DC(1) 

AM25LS139DM(1) 

AM25LS139PC(1) 

74S139N 

74S139N 

74S139N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 









254 

264 

274 

CD54HC139F 

Cn54Hr.T120F 

CD74HC139E 

74S139N 

743 - 13 QM 

74S139N 

TTL 

TTI 

TTL 

DIP 

nin 

5ip 

2 

C. 

2 

4 

4 

2 

2 

2 









284 

29d 

304 

CD74HCT139E 

ITT74LS139N 

M74LS139P 

74S139N 

74S139N 

74S139N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 









314 

324 

334 

MB74LS139 

MB74LS139M 

N74F139F 

74S139N 

74S139N 

74S139N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 









344 

354 

364 

N74LS139F 

N74LS139N 

N74S139F 

74S139N 

74S139N 

74S139N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 









374 

384 

394 

N74S139N 

S54F139F 

S54F139W 

74S139N 

74S139N 

74S139N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 









404 

414 

42d 

S54LS139F 

S54S139F 

SFC4139LSE 

74S139N 

74S139N 

74S139N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

4 

4 

8 

2 

2 

3 









43d 

44d 

45d 

SFC4139LSEM 

SN54S139J 

SN74ALS139N 

74S139N 

74S139N 

74S139N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

8 

4 

4 

3 

2 

2 









464 

474 

48 ▼ 

SN74S139J 

SN74S139N 

CD74HC139M 

74S139N 

74S139N 

74S139N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

FLAT P 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 









49 ▼ 

50 ▼ 
51d 

CD74HCT139M 

SN74ALS139D 

SM54HCT238(A) 

74S139N 

74S139N 

74S238 

TTL 

TTL 

CMS 

FLAT P 
FLAT P 
DIP 

2 

2 

1 

4 

4 

8 

2 

2 

3 









52d 

53d 

544 

SS54HCT238(A) 

SS74HCT238(A) 

74HCT238C 

74S238 

74S238 

74S238N 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

8 

8 

8 

3 

3 

3 









55 

56 

57 ▼ 

CD54HC238F(1 A) 
CD54HCT238F(1 A) 
CD74HC238E(A) 

74S238N 

74S238N 

74S238N 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

8 

8 

8 

3 

3 

3 









584 

59 t 

60 ▼ 

CD74HCT238E(1 A) 
CD74HCT238M(A) 
CD74HC238M(A) 

74S238N 

74S238N 

74S238N 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

FLAT P 

1 

1 

1 

8 

8 

8 

3 

3 

3 









61d 

62d 

63d 

SM54HCT239(A) 

SS54HCT239(A) 

SS7 4HCT239(A) 

74S239 

74S239 

74S239 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 


















i 
















i 
























































































































































See D.A.T.A.’s IC GENERIC 
SOURCE GUIDE for more 
than 133,000 IC 
replacements . 
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In Order Of (1)FEMI No. (2)Tech <3)Pkg.Type 


LINE 

No. 

5] 

TYPE 

NUMBER 

VMI m 

I]- - 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

Ly_y. 

2J 

TECH 

Mill IM 

ST — 

PACKAGE 

TYPE 

__ 

IP 

INPUT 

MODE 

'■Ml V 

CKTS 

/ 

PKG 

■ 

■J-LM— 

LINE 

No. 

iLI 

TYPE 

NUMBER 

itiiiivui mvu« i9i i Vi 

XT' 

^FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

v numu 

TECH 

>91 

i3J 

PACKAGE 

TYPE 

a 

INPUT 

MODE 

CKTS 

/ 

PKG 

14 

TUTT4 

TTFfi4 

ECL 

T5TP 

D 

3 


ill ♦ 

DM74ALS466AN — 

74ALS465N 

TTL 

DIP “ 

S 

8 

2♦ 

10114DC 

10-114 

ECL 

DIP 

D 

3 


112 ♦ 

DM54ALS468AJ 

74ALS467N 

TTL 

DIP 

S 

8 

34 

10114F 

10-114 

ECL 

DIP 

D 

3 


113# 

DM54ALS1241J 

74ALS467N 

TTL 

DIP 

S 

8 

44 

10114N 

10-114 

ECL 

DIP 

P 

3 


114 ♦ 

DM74ALS467AJ 

74ALS467N 

TTL 

DIP 

S 

8 

54 

10514DM 

10-114 

ECL 

DIP 

D 

3 


115 ♦ 

DM74ALS467AN 

74ALS467N 

TTL 

DIP 

S 

8 

64 

GXB10114D 

10-114 

ECL 

DIP 

D 

3 


116* 

DM74ALS468AJ 

74ALS467N 

TTL 

DIP 

S 

8 

7# 

GXB10114P 

10-114 

ECL 

DIP 

D 

3 


117 ♦ 

DM74ALS468AN 

74ALS467N 

TTL 

DIP 

S 

8 

Sr 

MC10114FN 

10-114 

ECL 

DIP 

D 

3 


118 ♦ 

DM74ALS1241J 

74ALS467N 

TTL 

DIP 

S 

8 

94 

MC10114L 

10-114 

ECL 

DIP 

D 

3 


119 ♦ 

DM74ALS1241N 

74ALS467N 

TTL 

DIP 

S 

8 

10t 

MC10114LD 

10-114 

ECL 

DIP 

D 

3 


1204 

DM54AS230J 

74AS230 

TTL 

DIP 

S 

8 

11 ▼ 

MC10114LDS 

10-114 

ECL 

DIP 

D 

3 


121 ♦ 

DM74AS230J 

74AS230 

TTL 

DIP 

S 

8 

124 

MC10114P 

10-114 

ECL 

DIP 

D 

3 


122# 

DM74AS230N 

74AS230 

TTL 

DIP 

S 

8 

13t 

MC10114PD 

10-114 

ECL 

DIP 

D 

3 


123 ♦ 

DM54AS231J 

74AS231 

TTL 

DIP 

S 

8 

14t 

MCI 0114PDS 

10-114 

ECL 

DIP 

D 

3 


1244 

DM74AS231J 

74AS231 

TTL 

DIP 

S 

8 

154 

MCI 0514L 

10-114 

ECL 

DIP 

D 

3 


125 ♦ 

DM74AS231N 

74AS231 

TTL 

DIP 

S 

8 

16d 

SN10114J 

10-114 

ECL 

DIP 

D 

3 


126 ♦ 

DM54ALS242AJ 

74LS242 

TTL 

FLAT P 

S 

4 

17d 

SN10114N 

10-114 

ECL 

DIP 

D 

3 


127 ♦ 

DM54ALS243AJ 

74LS242 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

18 

10514FM 

10-114f 

ECL 

FLAT P 

D 

3 


128# 

DM74ALS242AJ 

74LS242 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

19 

MC10514F 

10-114f 

ECL 

FLAT P 

D 

3 


129# 

DM74ALS242AN 

74LS242 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

20 ♦ 

10115 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


130 ♦ 

DM74ALS243AJ 

74LS242 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

21 ♦ 

10115DC 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


131 ♦ 

DM74ALS243AN 

74LS242 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

224 

10115F 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


132 ♦ 

PC74HC245P(A) 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

23 ♦ 

10115N 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


133 ♦ 

PC74HCT245P(A) 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

24 ♦ 

10515DM 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


1344 

PC74HC245T(A) 

74LS245 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

254 

GXB10115D 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


135 ♦ 

PC74HCT245T(A) 

74LS245 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

264 

GXB10115P 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


1364 

DM54ALS240AJ 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

27 ♦ 

MC10H115J(A) 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


137 ♦ 

DM54AS240J 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

28# 

MC10H115N(A) 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


1384 

DM74ALS240AJ 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

29 ▼ 

MC10115FN 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


1394 

DM74ALS240AN 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

30# 

MC10115L 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


140* 

DM74AS240J 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

31 ▼ 

MC10115LD 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


141 ♦ 

DM74AS240N 

74S240N 

TTL 

DIP 

s 

8 

32 ▼ 

MC10115LDS 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


142* 

DM54ALS241AJ 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

334 

MC10115P 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


143 4 

DM54AS241J 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

34 ▼ 

MC10115PD 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


144 4 

DM74ALS241 AJ 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

35r 

MC10115PDS 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


145* 

DM74ALS241AN 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

36 ♦ 

MCI 0515L 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


1464 

DM74AS241J 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

37d 

SN10115J 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


147 ♦ 

DM74AS241N 

74S241N 

TTL 

DIP 

s 

8 

38d 

SN10115N 

10-115 

ECL 

DIP 

D 

4 


148# 

75S107F 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

39 ♦ 

MB10115 

10-115 

ECL 

DIP 

S 

4 


1494 

75S107N 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

40 ♦ 

MB10115M 

10-115 

ECL 

DIP 

S 

4 


150d 

55107ADM 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

41 

10515FM 

10-115f 

ECL 

FLAT P 

D 

4 


151 d 

55107BDM 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

42 

MCI 0515F 

10-115f 

ECL 

FLAT P 

D 

4 


15 24 

75107ADC 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

43 ♦ 

10116 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


1534 

75107APC 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

44# 

10116DC 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


154* 

75107BDC 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

454 

10116F 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


155 ♦ 

75107BPC 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

46 ♦ 

10116N 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


156* 

DS55107J 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

47# 

10216F 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


157 ♦ 

DS75107J 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

484 

10216N 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


158 4 

DS75107N 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

49 ♦ 

10516DM 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


159* 

HD75107A 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

50 ♦ 

GXB10116D 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


1604 

MC75107P 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

51 ♦ 

GXB10116P 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


161 4 

SN55107AJ 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

52 ♦ 

GXB10216D 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


162* 

SN55107BJ 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

53# 

GXB10216P 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


163* 

SN75107AD 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

54# 

HD10116 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


164d 

SN75107AJ 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

55 ♦ 

MC10H116J(A) 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


1654 

SN75107AN 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

564 

MC10H116N(A) 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


166t 

SN75107BD 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

57 ▼ 

MC10116FN 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


1674 

SN75107BJ 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

58 ♦ 

MC10116L 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


1684 

SN75107BN 

75-107 

TTL 

DIP 

D 

2 

59 ▼ 

MC10116LD 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


169d 

DS55107W 

75-107 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

6 Or 

MC10116LDS 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


170 

SN55107BW 

75-107 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

61 ♦ 

MC10116P 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


171d 

MC55107L 

75-107 

TTL 

TO-116 

D 

2 

62 ▼ 

MC10116PD 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


1724 

MC75107L 

75-107 

TTL 

TO-116 

D 

2 

63 ▼ 

MC10116PDS 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


173d 

55107AFM 

75-107 

TTL 

TO-86 

D 

2 

64 ▼ 

MC10216FN 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


174d 

55107BFM 

75-107 

TTL 

TO-86 

D 

2 

65 ♦ 

MC10216L 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


1754 

75S108F 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

66 t 

MC10216LD 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


1764 

75S108N 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

67 ▼ 

MC10216LDS 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


177d 

55108BDM 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

68 ♦ 

MCI 0216P 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


178d 

75108ADC 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

69 ▼ 

MC10216PD 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


179d 

75108APC 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

70 ▼ 

MC10216PDS 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


180d 

75108BDC 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

71 ♦ 

MCI 0516L 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


181 4 

75108BPC 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

72 ♦ 

MCI 0616L 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


1824 

DS55108J 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

73d 

SN10116J 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


1834 

DS75108J 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

74d 

SN10116N 

10-116 

ECL 

DIP 

D 

3 


1844 

DS75108N 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

754 

MCI 0616F 

10-116f 

ECL 

DIP 

D 

3 


1854 

HD75108A 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

76 

10516FM 

10-116f 

ECL 

FLAT P 

D 

3 


1864 

HD75108AP 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

77 

MCI 0516F 

10-116f 

ECL 

FLAT P 

D 

3 


1874 

MC75108P 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

78# 

10129F 

10-129 

ECL 

DIP 

S 

4 


1884 

SN55108AJ 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

794 

10129N 

10-129 

ECL 

DIP 

s 

4 


1894 

SN55108BJ 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

80 ♦ 

GXB10129P 

10-129 

ECL 

DIP 

S 

4 


190t 

SN75108AD 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

81 ▼ 

MC10129FN 

10-129 

ECL 

DIP 

S 

4 


191 d 

SN75108AJ 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

82 ♦ 

MC10129L 

10-129 

ECL 

DIP 

S 

4 


1924 

SN75108AN 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

83 t 

MC10129LD 

10-129 

ECL 

DIP 

S 

4 


193t 

SN75108BD 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

84 ▼ 

MC10129LDS 

10-129 

ECL 

DIP 

S 

4 


1944 

SN75108BJ 

75-108 

TTL 

DIP 

D 

2 

854 

MC10129P(A) 

10-129 

ECL 

DIP 

S 

4 


1954 

SN75108BN 

75-108 

TTL 

DIP 

D 1 

2 

86 ♦ 

100114F 

10114 

ECL 

DIP 

D 

5 


196d 

DS55108W 

75-108 

TTL 

FLAT P , 

D 

2 

87 ♦ 

T172B1 

74-03N 

TTL 

DIP 

S 

4 


197 

SN55108BW 

75-108 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

88 t 

N74F30240AN (A) 

74-30240 

TTL 

DIP 

S 

8 


198d 

MC55108L 

75-108 

TTL 

TO-116 

D 

2 

89 ▼ 

N74F30244AN(A) 

74-30244 

TTL 

DIP 

S 

8 


1994 

MC75108L 

75-108 

TTL 

TO-116 

D 

2 

90 ▼ 

N74F3038N 

74-3038 

TTL 

DIP 

s_ 

4 


200d 

55108BFM 

75-108 

TTL 

TO-86 

D 

2 

91 ♦ 

DM54ALS244AJ 

74ALS1241N 

TTL 

DIP 

s 

8 


2014 

9615DC 

75-115N 

TTL 

DIP 

D 

2 

924 

DM74ALS244AJ 

74ALS1241N 

TTL 

DIP 

s 

8 


2024 

9615DM 

75-115N 

TTL 

DIP 

D 

2 

93 ♦ 

DM74ALS244AN 

74ALS1241N 

TTL 

DIP 

s 

8 


203 4 

9615PC 

75-115N 

TTL 

DIP 

D 

2 

94 ♦ 

DM54ALS1242J 

74ALS1242N 

TTL 

FLAT P 

s 

4 


2044 

SN55115J 

75-115N 

TTL 

DIP 

D 

2 

95* 

DM74ALS1242J 

74ALS1242N 

TTL 

FLAT P 

s 

4 


205d 

SN75115J 

75-115N 

TTL 

DIP 

D 

2 

964 

DM74ALS1242N 

74ALS1242N 

TTL 

FLAT P 

s 

4 


2064 

SN75115N 

75-115N 

TTL 

DIP 

D 

2 

97# 

DM54ALS1243J 

74ALS1243N 

TTL 

FLAT P 

s 

4 


207 

9615FM 

75-115N 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

98 ♦ 

DM74ALS1243J 

74ALS1243N 

TTL 

FLAT P 

s 

4 


208 ▼ 

SN75115D 

75-115N 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

99 4 

DM74ALS1243N 

74ALS1243N 

TTL 

FLAT P 

s 

4 


209d 

SN55115FK 

75-115NZ 

TTL 

OTHER 

D 

2 

1004 

DM54ALS1240J 

74ALS1244N 

TTL 

DIP 

s 

8 


210d 

MC8T14L 

75-122N 

TTL 

DIP 

D 

3 

101 ♦ 

DM54ALS1244AJ 

74ALS1244N 

TTL 

DIP 

s 

8 


21 Id 

MC8T14P 

75-122N 

TTL 

DIP 

D 

3 

1024 

DM74ALS1240J 

74ALS1244N 

TTL 

DIP 

s 

8 


212d 

MC8T24L 

75-122N 

TTL 

DIP 

D 

3 

1034 

DM74ALS124QN 

74ALS1244N 

TTL 

DIP 

s 

8 


213d 

MC8T24P 

75-122N 

TTL 

DIP 

D 

3 

1044 

DM74ALS1244AJ 

74ALS1244N 

TTL 

DIP 

s 

8 


2144 

DS55122J 

75-122N 

TTL 

DIP 

S 

3 

1054 

DM74ALS1244AN 

74ALS1244N 

TTL 

DIP 

s 

8 


2154 

DS75122J 

75-122N 

TTL 

DIP 

S 

3 

1064 

DM54ALS465AJ 

74ALS465N 

TTL 

DIP 

s 

8 


2164 

DS75122N 

75-122N 

TTL 

DIP 

S 

3 

1074 

DM54ALS466AJ 

74ALS465N 

TTL 

DIP 

s 

8 


2174 

DS75124J 

75-122N 

TTL 

DIP 

S 

3 

1084 

DM74ALS465AJ 

74ALS465N 

TTL 

DIP 

s 

8 


2184 

DS75124N 

75-122N 

TTL 

DIP 

S 

3 

1094 

DM74ALS465AN 

74ALS465N 

TTL 

DIP 

s 

8 


2194 

N8T14F 

75-122N 

TTL j 

DIP 

S 

3 

1104 

DM74ALS466AJ 

74ALS465N 

TTL 

DIP 

s 

8 


220 4 

N8T14N 

75-122N 

TTL ! 

DIP 

S 

3 
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In Order 01 (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 


E 


'LINE nEL 

EIVI 



(4)lnput Mode (5)Tvoe Numb 

er 


5J 

D 

2 j 

3j 

4| 



n 

u 

LT^ 

3J 

4 I 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

INPUT 

CKTS 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

INPUT 

CKTS 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

MODE 

/ 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

MODE 

/ 



NUMBER 




PKG 



NUMBER 




PKG 

U 

N8T24F 4 

75-122N 

TTL 

Dip 

S 

3 

Ill 

AM26L534FM " 

75-173 H ' 

TTL 

Flat P 

D 

4 

24 

N8T24N 

75-122N 

TTL 

DIP 

S 

3 

112 # 

AM26LS32D 

75-173N 

TTL 

dip 

D 

4 

34 

S8T14F 

75-122N 

TTL 

DIP 

s 

3 

113# 

AM26LS32P 

75-173N 

TTL 

DIP 

D 

4 

44 

S8T24F 

75-122N 

TTL 

DIP 

s 

3 

11 4 ♦ 

SN75173J 

75-173N 

TTL 

DIP 

D 

4 

54 

SN55122J 

75-122N 

TTL 

DIP 

s 

3 

115 ♦ 

SN75173N 

75-173N 

TTL 

DIP 

D 

4 

6 d 

SN75122J 

75-122N 

TTL 

DIP 

s 

3 

116d 

SN75173D 

75-173N 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

74 

SN75122N 

75-122N 

TTL 

DIP 

s 

3 

117 ♦ 

DS78C20J 

75-182 

CMS 

DIP 

D 

2 

8 d 

SN75124J 

75-122N 

TTL 

DIP 

s 

3 

118i 

DS88C20J 

75-182 

CMS 

DIP 

D 

2 

94 

SN75124N 

75-122N 

TTL 

DIP 

s 

3 

1194 

DS7820AF 

75-182N 

TTL 

DIP 

D 

2 

lOd 

UA8T24DC 

75-122N 

TTL 

DIP 

s 

3 

1204 

DS7820AJ 

75-182N 

TTL 

DIP 

D 

2 

lid 

UA8T24PC 

75-122N 

TTL 

DIP 

s 

3 

1214 

DS7820F 

75-182N 

TTL 

DIP 

D 

2 

12 d 

DS55122W 

75-122N 

TTL 

FLAT P 

s 

3 

1224 

DS7820J 

75-182N 

TTL 

DIP 

D 

2 

13 

S8T14W 

75-122N 

TTL 

FLAT P 

s 

3 

1234 

DS8820AF 

75-182N 

TTL 

DIP 

D 

2 

14 

S8T24W 

75-122N 

TTL 

FLAT P 

s 

3 

1244 

DS8820AJ 

75-182N 

TTL 

DIP 

D 

2 

15y 

SN75122D 

75-122N 

TTL 

FLAT P 

s 

3 

1254 

DS8820AN 

75-182N 

TTL 

DIP 

D 

2 

16r 

SN75124D 

75-122N 

TTL 

FLAT P 

s 

3 

1264 

DS8820F 

75-182N 

TTL 

DIP 

D 

2 

17d 

SN55122FK 

75-122Na 

TTL 

OTHER 

s 

3 

1274 

DS8820J 

75-182N 

TTL 

DIP 

D 

2 S 

184 

DS75125J 

75-125N 

TTL 

DIP 

s 

7 

1284 

DS8820N 

75-182N 

TTL 

DIP 

D 

2 i 

194 

DS75125N 

75-125N 

TTL 

DIP 

s 

7 

129v 

SN75182D 

75-182N 

TTL 

DIP 

D 

2 

204 

MC75125L 

75-125N 

TTL 

DIP 

s 

7 

130d 

SN75182J 

75-182N 

TTL 

DIP 

D 

2 

214 

MC75125P 

75-125N 

TTL 

DIP 

s 

7 

1314 

SN75182N 

75-182N 

TTL 

DIP 

D 

2 

226 

SN75125J 

75-125N 

TTL 

DIP 

s 

7 

132d 

DS7820AW 

75-182N 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

234 

SN75125N 

75-125N 

TTL 

DIP 

s 

7 

133d 

DS8820AW 

75-182N 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

24 ▼ 

SN75125D 

75-125N 

TTL 

r LAT P 

s 

7 

134d 

DS8820W 

75-182N 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

254 

DS75127J 

75-127N 

TTL 

DIP 

s 

7 

135* 

RN551ftft 1 

7C HQQ_ 

TTL 

Dir 

A 

O 

4 

26 ♦ 

DS/'512/'N 

75-127N 

TTL 

DIP 

s 

7 

1364 

MCI 489AF 

75-189 

DTL 

DIP 

S 

4 

274 

MC75127L 

75-127N 

TTL 

DIP 

s 

7 

1374 

MC1489AN 

75-189 

DTL 

DIP 

S 

4 

284 

MC75127P 

75-127N 

TTL 

DIP 

s 

7 

1384 

MC1489AP 

75-189 

DTL 

DIP 

S 

4 

29d 

SN75127J 

75-127N 

TTL 

DIP 

s 

7 

139t 

MC1489APD 

75-189 

DTL 

DIP 

s 

4 

304 

SN75127N 

75-127N 

TTL 

DIP 

s 

7 

140t 

MC1489APDS 

75-189 

DTL 

DIP 

s 

4 

31 ▼ 

SN75127D 

75-127N 

TTL 

FLAT P 

s 

7 

141 ▼ 

MC1489APS 

75-189 

DTL 

DIP 

s 

4 

324 

DS75128J 

75-128N 

TTL 

DIP 

s 

8 

1424 

MC1489F 

75-189 

DTL 

DIP 

s 

4 

334 

DS75128N 

75-128N 

TTL 

DIP 

s 

8 

1434 

MC1489N 

75-189 

DTL 

DIP 

s 

4 

344 

MC75128L 

75-128N 

TTL 

DIP 

s 

8 

1444 

MC1489P 

75-189 

DTL 

DIP 

s 

4 

354 

MC75128P 

75-128N 

TTL 

DIP 

s 

8 

145t 

MC1489PD 

75-189 

DTL 

DIP 

s 

4 

36d 

SN75128J 

75-128N 

TTL 

DIP 

s 

8 

146t 

MC1489PDS 

75-189 

DTL 

DIP 

s 

4 

374 

SN75128N 

75-128N 

TTL 

DIP 

s 

8 

147▼ 

MC1489PS 

75-189 

DTL 

DIP 

s 

4 

38d 

SN75129J 

75-128N 

TTL 

DIP 

s 

8 

1484 

MC1489AL 

75-189 

DTL 

TO-116 

s 

4 

39 4 

SN75129N 

75-128N 

TTL 

DIP 

s 

8 

149t 

MC1489ALD 

75-189 

DTL 

TO-116 

s 

4 

40d 

SN75128DW 

75-128N 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

150t 

MC1489ALDS 

75-189 

DTL 

TO-116 

s 

4 

41d 

SN75129DW 

75-128N 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

151 t 

MC1489ALS 

75-189 

DTL 

Tp-116 

s 

4 

424 

DS75129J 

75-129N 

TTL 

DIP 

s 

8 

1524 

MC1489L 

75-189 

DTL 

TO-116 

s 

4 

434 

DS75129N 

75-129N 

TTL 

DIP 

s 

8 

153t 

MC1489LD 

75-189 

DTL 

TO-116 

s 

4 

444 

MC75129L 

75-129N 

TTL 

DIP 

s 

8 

154y 

MC1489LDS 

75-189 

DTL 

TO-116 

s 

4 

454 

MC75129P 

75-129N 

TTL 

DIP 

s 

8 

155t 

MC1489LS 

75-189 

DTL 

TO-116 

s 

4 

46d 

SN55140J 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1564 

AM1489APC 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

47d 

SN55140JG 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1574 

AM1489PC 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

48d 

SN55140N 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1584 

DS1489AJ 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

49d 

SN55140P 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1594 

DS1489AN 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

50d 

SN55141J 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1604 

DS1489J 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

51d 

SN55141JG 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

161 4 

DS1489N 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

52d 

SN55141N 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1624 

HD75189 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

53d 

SN55141P 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1634 

HD75189P 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

54d 

SN75140J 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1644 

M54655P 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

55d 

SN75140JG 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

165 4 

M54656P 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

56d 

SN75140N 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1664 

RSI 489 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

574 

SN75140P 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1674 

SG1489AJ 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

58d 

SN75141J 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

168d 

SGI 489J 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

59d 

SN75141JG 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

169t 

SN55189AJ 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

60d 

SN75141N 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

170d 

SN55189J 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

61 4 

SN75141P 

75-140N 

TTL 

DIP 

s 

2 

171 ▼ 

SN75189AD 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

62d 

SN55142AJG 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

172d 

SN75189AJ 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

63d 

SN55142AN 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1734 

SN75189AN 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

64d 

SN55142AP 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

174y 

SN75189D 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

65d 

SN55142J 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

175d 

SN75189J 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

66 d 

SN55143AJG 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1764 

SN75189N 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

67d 

SN55143AN 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1774 

UA1489ADC 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

68 d 

SN55143AP 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1784 

UA1489APC 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

69d 

SN55143J 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1794 

UA1489DC 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

70d 

SN75142AJG 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1804 

UA1489PC 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

71d 

SN75142AP 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

181 4 

XR1489AN 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

72d 

SN75142J 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

1824 

XR1489AP 

75-189 

TTL 

DIP 

s 

4 

73d 

SN75142N 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

183d 

SN55ALS192J 

75-192 

TTL 

DIP 

D 

4 

74d 

SN75143AJG 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

184d 

SN75ALS192J 

75-192 

TTL 

DIP 

D 

4 

75d 

SN75143AP 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

185t 

SN75ALS192N 

75-192 

TTL 

DIP 

D 

4 

76d 

SN75143J 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

186t 

SN75ALS192D 

75-192 

TTL 

FLAT P 

D 

4 

776 

SN75143N 

75-142N 

TTL 

DIP 

s 

2 

187d 

SN75ALS193J(A) 

75-193 

TTL 

DIP 

D 

4 

7Q6 

SN55152J 

75-152 

TTL 

DIP 

D 

2 

1884 

DS75207J 

75-207 

TTL 

DIP 

D 

2 

796 

SN75152J 

75-152 

TTL 

DIP 

D 

2 

1894 

DS75207N 

75-207 

TTL 

DIP 

D 

2 

804 

SN75152N 

75-152 

TTL 

DIP 

D 

2 

1904 

DS75208J 

75-208 

TTL 

DIP 

D 

2 

81 ▼ 

SN75152D 

75-152 

TTL 

FLAT P 

D 

2 

1914 

DS75208N 

75-208 

TTL 

DIP 

D 

2 

82d 

SN55152FK 

75-152a 

TTL 

OTHER 

D 

2 

192d 

SN75208BD 

75-208 

TTL 

DIP 

D 

2 

83d 

75154DC 

75-154 

TTL 

DIP 

s 

4 

193d 

SN75208BJ 

75-208 

TTL 

DIP 

D 

2 

844 

75154PC 

75-154 

TTL 

DIP 

s 

4 

194d 

SN75208BN 

75-208 

TTL 

DIP 

D 

2 

854 

DS75154J 

75-154 

TTL 

DIP 

s 

4 

195d 

SN75208D 

75-208 

TTL 

DIP 

D 

2 

864 

DS75154N 

75-154 

TTL 

DIP 

s 

4 

1964 

SN75208J 

75-208 

TTL 

DIP 

D 

2 

874 

HD75154 

75-154 

TTL 

DIP 

s 

4 

1974 

SN75208N 

75-208 

TTL 

DIP 

D 

2 

884 

HD75154P 

75-154 

TTL 

DIP 

s 

4 

198d 

SN55188FK 

75Z188 

TTL 

LLC 

S 

4 

89 t 

SN55154J 

75-154 

TTL 

DIP 

s 

4 

199d 

SN55ALS192FK 

75Z192 

TTL 

LLC 

D 

4 

90d 

SN75154J 

75-154 

TTL 

DIP 

s 

4 








914 

SN75154N 

75-154 

TTL 

DIP 

s 

4 








92 ▼ 

SN75154D 

75-154 

TTL 

FLAT P 

s 

4 








93d 

SN55154FK 

75-154a 

TTL 

OTHER 

s 

4 








94d 

SN75155JG(A) 

75-155 

TTL 

DIP 

s 

2 








95 t 

SN75155P(A) 

75-155 

TTL 

DIP 

s 

2 








96 ▼ 

SN75155D(A) 

75-155 

TTL 

FLAT P 

s 

2 








974 

DS78C120J 

75-157N 

CMS 

DIP 

D 

2 








984 

DS88C120J 

75-157N 

CMS 

DIP 

D 

2 








994 

DS88C120N 

75-157N 

CMS 

DIP 

D 

2 








1004 

DS78LS120J 

75-157N 

TTL 

DIP 

D 

2 








1014 

DS88LS120J 

75-157N 

TTL 

DIP 

D 

2 








1024 

DS88LS120N 

75-157N 

TTL 

DIP 

D 

2 








1034 

AM26LS32BDC 

75-173 

TTL 

DIP 

D 

4 








1044 

AM26LS32BDM 

75-173 

TTL 

DIP 

D 

4 








1054 

AM26LS32BPC 

75-173 

TTL 

DIP 

D 

4 








1064 

AM26LS32DM 

75-173 

TTL 

DIP 

D 

4 








1074 

AM26LS34DC 

75-173 

TTL 

DIP 

D 

4 








1084 

AM26LS34DM 

75-173 

TTL 

DIP 

D 

4 








1094 

AM26LS34PC 

75-173 

TTL 

DIP 

D 

4 








110 

AM26LS32BFM 

75-173 

TTL 

FLAT P 

D 

4 
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33. BUS/LI 


NE TRANSCEIVERS 


In Order Of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Typt 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

^1 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

a 

INPUT 

OUTP. 

MODE 

CKTS 

/ 

PKG 

LINE 

No. 

H 

TYPE 

NUMBER 

r 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

U 

INPUT 

OUTP. 

MODE 

CKTS 

/ 

PKG 

U 

MC10194L 

10-194 " 

ECL 

Dip 

D 

2 

ill 

CD74HC646E ] 

74-646 

CMS 

"DTP 

S 

8 

2# 

MC10194P 

10-194 

iECL 

DIP 

D 

2 

112 

CD74HCT646E 

74-646 

CMS 

DIP 

S 

8 

34 

MC10594L 

10-194 

ECL 

DIP 

D 

2 

1 13y 

CD74HCT646M 

74-646 

CMS 

DIP 

S 

8 

4 

MC10594F 

10-194 

ECL 

FLAT P 

D 

2 

1144 

HD74HC646P 

74-646 

CMS 

DIP 

S 

8 

5 

TC40H242F 

40H242 

CMS 

FLAT P 

S 

4 

1154 

MM54HC646 

74-646 

CMS 

DIP 

S 

8 

6 

TC40H243F 

40H243 

CMS 

FLAT P 

S 

4 

1164 

MM74HC646 

74-646 

CMS 

DIP 

S 

8 

7 

TC40H245F 

40H245 

CMS 

FLAT P 

S 

8 

117t 

CD74HC646M 

74-646 

CMS 

FLAT P 

S 

8 

84 

RS74F245 

40H245 

TTL 

DIP 

S 

8 

1184 

HD74HC646FP(A) 

74-646 

CMS 

FLAT P 

S 

8 

94 

RS74LS245 

40H245 

TTL 

DIP 

S 

8 

1194 

54F646DM(A) 

74-646 

TTL 

DIP 

S 

8 

104 

54F543DM 

54F543 

TTL 

DIP 

S 

8 

1204 

54F646SDM(A) 

74-646 

TTL 

DIP 

S 

8 

114 

54F543SDM 

54F543 

TTL 

DIP 

S 

8 

121 4 

74F646DC(A) 

74-646 

TTL 

DIP 

S 

8 

12 

54F543FM 

54F543 

TTL 

FLAT P 

S 

8 

1224 

74F646PC(A) 

74-646 

TTL 

DIP 

S 

8 

134 

54F544DM 

54F544 

TTL 

DIP 

S 

8 

123 4 

74F646SDC(A) 

74-646 

TTL 

DIP 

S 

8 

144 

54F544SDM 

54F544 

TTL 

DIP 

S 

8 

1244 

74F646SPC(Aj 

74-646 

TTL 

DIP 

S 

8 

15 

54F544FM 

54F544 

TTL 

FLAT P 

S 

8 

1254 

N74F646NIA) 

74-646 

TTL 

DIP 

S 

8 

164 

54F550DM(A) 

54F550 

TTL 

DIP 

s 

8 

126d 

SN54AS646JT 

74-646 

TTL 

DIP 

S 

8 

174 

54F550SDM(A) 

54F550 

TTL 

DIP 

s 

8 

127 

54F646FM(A) 

74-646 

TTL 

FLAT P 

S 

8 

18 

54F550FM(A) 

54F550 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

128 

74F646SC(A) 

74-646 

TTL 

FLAT P 

S 

8 

194 

54F551DM(A) 

54F551 

TTL 

DIP 

s 

8 

1294 

N74F646D(A) 

74-646 

TTL 

FLAT P 

S 

8 

204 

54F551SDM(A) 

54F551 

TTL 

DIP 

s 

8 

130 

54F646L1M(A) 

74-646 

TTL 

LLC 

S 

8 

21 

54F551FM(A) 

54F551 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

131 

74F646L1C(A) 

74-646 

TTL 

LLC 

S 

8 

224 

54F552DM(A) 

54F552 

TTL 

DIP 

S 

8 

132 

74F646QC(A) 

74-646 

TTL 

LLC 

S 

8 

234 

54F552SDM(A) 

54F552 

TTL 

DIP 

s 

8 

133y 

74HC646N 

74-646N 

CMS 

DIP 

S 

8 

24 

54F552FM(A) 

54F552 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

134y 

74HCT646N 

74-646N 

CMS 

DIP 

S 

8 

254 

54F657DM(A) 

54F657 

TTL 

DIP 

s 

8 

135y 

HD74HCT646P 

74-646N 

CMS 

DIP 

s 

8 

264 

54F657SDM(A) 

54F657 

TTL 

DIP 

s 

8 

1364 

PC54HC646D(A) 

74-646N 

CMS 

DIP 

s 

8 

27 

54F657FMfA) 

54F657 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

1374 

PC54HCT646D(A) 

74-646N 

CMS 

DIP 

s 

8 

284 

54F242SDM 

54LS242 

TTL 

DIP 

s 

4 

1384 

PC74HC646D(A) 

74-646N 

CMS 

DIP 

s 

8 

29 

54F242L1M 

54LS242 

TTL 

LLC 

s 

4 

1394 

PC74HC646P(A) 

74-646N 

CMS 

DIP 

s 

8 

304 

CD54HC242F 

54LS242W 

CMS 

DIP 

s 

4 

1404 

PC74HCT646D(A) 

74-646N 

CMS 

DIP 

s 

8 

314 

CD54HCT242F 

54LS242W 

CMS 

DIP 

s 

4 

141 4 

PC74HCT646P(A) 

74-646N 

CMS 

DIP 

s 

8 

32 

S54F242W 

54LS242W 

TKN 

FLAT P 

D 

4 

142y 

74HC646D 

74-646N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

33 

S54LS242W 

54LS242W 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

143y 

74HCT646D 

74-646N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

34d 

SN54LS242W 

54LS242W 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

144y 

HD74HCT646FP 

74-646N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

35d 

SN74LS242W 

54LS242W 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

1454 

PC74HC646T(A) 

74-646N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

36d 

54LS242FM 

54LS242W 

TTL 

OTHER 

s 

4 

1464 

PC74HCT646T(A) 

74-646N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

37d 

74LS242FC 

54LS242W 

TTL 

OTHER 

s 

4 

147y 

SN74HC646NT 

74-646N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

384 

54F243SDM 

54LS243 

TTL 

DIP 

s 

4 

148 y 

SN74HCT646NT 

74-646N 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

39 

54F243L1M 

54LS243 

TTL 

LLC 

s 

4 

1494 

DM54AS646J 

74-646N 

TTL 

DIP 

s 

8 

404 

CD54HC243F 

54LS243W 

CMS 

DIP 

s 

4 

1504 

DM74AS646J 

74-646N 

TTL 

DIP 

s 

8 

414 

CD54HCT243F 

54LS243W 

CMS 

DIP 

s 

4 

151 4 

DM74AS646N 

74-646N 

TTL 

DIP 

s 

8 

42 

S54F243W 

54LS243W 

TKN 

FLAT P 

D 

4 

1524 

DM74AS651J 

74-646N 

TTL 

DIP 

s 

8 

43 

S54LS243W 

54LS243W 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

1534 

DM74AS651N 

74-646N 

TTL 

DIP 

s 

8 

44d 

SN54LS243W 

54LS243W 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

154d 

SN54ALS646JT 

74-646N 

TTL 

DIP 

s 

8 

45d 

SN74LS243W 

54LS243W 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

155y 

SN74ALS646-1 NT 

74-646N 

TTL 

DIP 

s 

8 

464 

1DT 54 AHCT245-001 

54LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

1564 

SN74ALS646NT 

74-646N 

TTL 

DIP 

s 

8 

474 

IDT54FCT245-001 

54LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

157 y 

SN74ALS646-1DW 

74-646N 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

484 

1DT7 4 AHCT245-001 

54LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

158 y 

SN74ALS646DW 

74-646N 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

494 

IDT74FCT245-001 

54LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

1594 

MM54HC648 

74-648 

CMS 

DIP 

s 

8 

50 

1 DT 54AHCT245-002 

54LS245 

CMS 

LLC 

s 

8 

1604 

MM74HC648 

74-648 

CMS 

DIP 

s 

8 

51 

IDT54FCT245-002 

54LS245 

CMS 

LLC 

s 

8 

161 Y 

HD74HCT651P 

74-651 

CMS 

DIP 

s 

8 

52 

1DT74AHCT245-002 

54LS245 

CMS 

LLC 

s 

8 

162y 

SN74HCT651NT 

74-651 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

53 

IDT74FCT245-002 

54LS245 

CMS 

LLC 

s 

8 

163 4 

N74F651N(A) 

74-651 

TTL 

DIP 

s 

8 

544 

54F245SDM 

54LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

164 y 

N74F653N(A) 

74-651 

TTL 

DIP 

s 

8 

554 

74F245SDC 

54LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

165y 

N74F651D(A) 

74-651 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

564 

74F245SPC 

54LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

166y 

N74F653D(A) 

74-651 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

57 

54F245FM 

54LS245 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

167y 

HD74HCT652P 

74-652 

CMS 

DIP 

s 

8 

58 

74F245SC 

54LS245 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

168y 

SN74HCT652NT 

74-652 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

59 

54F245L1M 

54LS245 

TTL 

LLC 

s 

8 

169y 

N74F652N(A) 

74-652 

TTL 

DIP 

s 

8 

60 

74F245L1C 

54LS245 

TTL 

LLC 

s 

8 

170y 

N74F654N(A) 

74-652 

TTL 

DIP 

s 

8 

61 

74F245QC 

54LS245 

TTL 

LLC 

s 

8 

171 y 

N74F652D(A) 

74-652 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

62 y 

CD54AC245F(A) 

54LS245W 

CMS 

DIP 

s 

8 

172y 

N74F654D(A) 

74-652 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

634 

DM74LS245N 

54LS245W 

TTL 

DIP 

s 

8 

173y 

CD54HC7038F 

74-7038N 

CMS 

DIP 

s 

9 

64 

SN54LS245F 

54LS245W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

174y 

CD54HCT7038F 

74-7038N 

CMS 

DIP 

s 

9 

65 

SN54LS245W 

54LS245W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

175y 

CD74HC7038E 

74-7038N 

CMS 

DIP 

s 

9 

66 

SN74LS245W 

54LS245W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

176y 

CD74HCT7038E 

74-7038N 

CMS 

DIP 

s 

9 

67 

SN54LS245L 

54LS245W 

TTL 

LLC 

s 

8 

177y 

CD74HC7038M 

74-7038N 

CMS 

FLAT P 

s 

9 

684 

54LS245FM 

54LS245W 

TTL 

OTHER 

s 

8 

178y 

CD74HCT7038M 

74-7038N 

CMS 

FLAT P 

s 

9 

69d 

74LS245FC 

54LS245W 

TTL 

OTHER 

s 

8 

179y 

N74F1242D 

74ALS1242 

TTL 

DIP 

s 

4 

704 

54F620DM(A) 

54LS620 

TTL 

DIP 

s 

8 

180y 

N74F1242N 

74ALS1242 

TTL 

DIP 

s 

4 

714 

54F620SDM(A) 

54LS620 

TTL 

DIP 

s 

8 

181 y 

N74F1243D 

74ALS1242 

TTL 

DIP 

s 

4 

72 

54F620FM(A) 

54LS620 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

182y 

N74F1243N 

74ALS1242 

TTL 

DIP 

s 

4 

73 

54F620L1 M(A) 

54LS620 

TTL 

LLC 

s 

8 

183y 

SN74ALS1242D 

74ALS1242 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

744 

54F623DM(A) 

54LS623 

TTL 

DIP 

s 

8 

184y 

SN74ALS2242D 

74ALS1242 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

754 

54F623SDM(A) 

54LS623 

TTL 

DIP 

s 

8 

185d 

SN54ALS1242J 

74ALS1242 

TTL 

OTHER 

s 

4 

76 

54F623FM(A) 

54LS623 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

1864 

SN74ALS1242N 

74ALS1242 

TTL 

OTHER 

s 

4 

77 

54F623L1 M(A) 

54LS623 

TTL 

LLC 

s 

8 

187y 

SN74ALS2242N 

74ALS1242 

TTL 

OTHER 

s 

4 

78d 

SN54LS640W 

54LS640 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

188d 

SN54ALS1243J 

74ALS1243 

TTL 

OTHER 

s 

4 

79d 

SN74LS640W 

54LS640 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

189d 

SN74ALS1243N 

74ALS1243 

TTL 

OTHER 

s 

4 

80 ▼ 

DM54ALS641AJ 

54LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

190d 

SN74ALS1244J 

74ALS1244 

TTL 

DIP 

s 

8 

81d 

SN54LS641W 

54LS641 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

191 Y 

N74F1245D(A) 

74ALS1245 

TTL 

DIP 

s 

8 

82d 

SN74LS641W 

54LS641 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

192y 

N74F1245N(A) 

74ALS1245 

TTL 

DIP 

s 

8 

83 y 

DM54ALS642AJ 

54LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

1934 

SN54ALS1245AJ 

74ALS1245 

TTL 

DIP 

s 

8 

84d 

SN54LS642W 

54LS642 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

194d 

SN54ALS1245J 

74ALS1245 

TTL 

DIP 

s 

8 

85d 

SN74LS642W 

54LS642 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

1954 

SN74ALS1245AN 

74ALS1245 

TTL 

DIP 

s 

8 

86 t 

DM54ALS643AJ 

54LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

196y 

SN74ALS1245A1N 

74ALS1245 

TTL 

DIP 

s 

8 

87 ▼ 

DM54ALS644AJ 

54LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

197d 

SN74ALS1245N 

74ALS1245 

TTL 

DIP 

s 

8 

884 

IDT54AHCT645-001 

54LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

198y 

SN74ALS1245ADW 

74ALS1245 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

89 4 

IDT54FCT645-001 

54LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

199y 

SN74ALS1245A1DW 

74ALS1245 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

90 

1DT54AHCT645-002 

54LS645 

CMS 

LLC 

s 

8 

200 d 

SN54ALS1620J 

74ALS1620 

TTL 

DIP 

s 

8 

91 

IDT54FCT645-002 

54LS645 

CMS 

LLC 

s 

8 

201 d 

SN74ALS1620N 

74ALS1620 

TTL 

DIP 

s 

8 

92 

SN54LS645W 

54LS645 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

202 d 

SN54ALS1621J 

74ALS1621 

TTL 

DIP 

s 

8 

93d 

SN74LS645W 

54LS645 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

203d 

SN74ALS1621N 

74ALS1621 

TTL 

DIP 

s 

8 

94d 

SN54S226W 

54S226W 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

204d 

SN54ALS1622J 

74ALS1622 

TTL 

DIP 

s 

8 

95y 

DM54ALS645AJ 

64LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

205d 

SN74ALS1622N 

74ALS1622 

TTL 

DIP 

s 

8 

964 

DM54AS652J 

74-S648 

TTL 

DIP 

s 

8 

206d 

SN54ALS1623J 

74ALS1623 

TTL 

DIP 

s 

8 

974 

DM74AS652J 

74-S648 

TTL 

DIP 

s 

8 

207d 

SN74ALS1623N 

74ALS1623 

TTL 

DIP 

s 

8 

984 

DM74AS652N 

74-S648 

TTL 

DIP 

s 

8 

208d 

SN54ALS1638J 

74ALS1638 

TTL 

DIP 

s 

8 

994 

MC54HC245J(A) 

74-245 

CMS 

DIP 

s 

8 

209d 

SN74ALS1638N 

74ALS1638 

TTL 

DIP 

s 

8 

1004 

MC74HC245J(A) 

74-245 

CMS 

DIP 

s 

8 

210 d 

SN54ALS1639J 

74ALS1639 

TTL 

DIP 

s 

8 

1014 

MC74HC245N(A) 

74-245 

CMS 

DIP 

s 

8 

21 Id 

SN74ALS1639N 

74ALS1639 

TTL 

DIP 

s 

8 

102y 

SN54HC245J 

74-245 

CMS 

DIP 

s 

8 

212 d 

SN54ALS1640AJ 

74ALS1640 

TTL 

DIP 

s 

8 

103y 

SN74HC245N 

74-245 

CMS 

DIP 

s 

8 

213d 

SN54ALS1640J 

74ALS1640 

TTL 

DIP 

s 

8 

1044 

HEF40245BT 

74-245 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

2144 

SN74ALS1640AN 

74ALS1640 

TTL 

DIP 

s 

8 

105* 

SN74HC245DW 

74-245 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

215y 

SN74ALS1640A1N 

74ALS1640 

TTL 

DIP 

s 

8 

1064 

HEF40245BP 

74-245 

TTL 

DIP 

1 

8 

216d 

SN74ALS1640N 

74ALS1640 

TTL 

DIP 

s 

8 

107y 

N74F2952D(A) 

74-2952 

TTL 

DIP 

s 

8 

217y 

SN74ALS1640ADW 

74ALS1640 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

108y 

N74F2952N(A) 

74-2952 

TTL 

DIP 

s 

8 

218y 

SN74ALS1640A1DW 

74ALS1640 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

109y 

N74F2953N(A) 

74-2953 

TTL 

DIP 

s 

8 

219d 

SN54ALS1641J 

74ALS1641 

TTL 

DIP 

s 

8 

110 ▼ 

N74F2953DIA) 

74-2953 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

220 d 

SN74ALS1641N 

74ALS1641 

TTL 

DIP 

s 

8 


280 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


280 




33. BUS/LINE TRANSCEIVERS 


in Order Of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 


TYPE 

NUMBER 


SN54ALST642J 
SN74ALS1642N 
SN54ALS1643J 
" SN74ALS1643N 
SN54ALS1644J 
SN74ALS1644N 
' SN54ALS1645AJ 
SN54ALS1645J 
SN74ALS1645AN 
SN74ALS1645A1N 
SN74ALS1645N 
SN74ALS1645ADW 
" SN74ALS1645A1DW 
MC54HCT245J(A) 
MC74HCT245J(A) 

" MC74HCT245N(A) 
DM54ALS245AJ 
DM74ALS245AJ 
‘ DM74ALS245AN 
M74ALS245A1 P(A) 
DM54ALS1638J 
" DM54AS638J 
DM74ALS1638J 
DM74ALS1638N 
“ DM74AS638J 
Dm74ASG38N 
SN54ALS638AJ 
“ SN54AS638J 
SN74ALS638AN 
SN74ALS638A1N 
" SN74AS638N 
SN74ALS638ADW 
SN74ALS638A1 DW 
SN74AS638DW 
DM54ALS1639J 

DM54AS639J _ 

~ DM74ALS1639J 
DM74ALS1639N 
DM74AS639J 
' DM74AS639N 
SN54ALS639AJ 

SN54AS639J _ 

" SN74ALS639AN 
SN74ALS639A1N 

SN74AS639N _ 

‘ SN74ALS639ADW 
SN74ALS639A1 DW 
SN74AS639PW 
N75F543N 
74F543DC 

74F543PC _ 

74F543SDC 

74F543SPC 

N74F543N(A) _ 

N75F543D 

74F543SC 

N74F543D(A) 

74F544DC 

74F544PC 

74F544SDC _ 

74F544SPC 

N74F544N(A) 

74F544SC _ 

N74F544D(A) 

G74SC545D 

G74SC545P _ 

MD54SC545AF 

P54PCT545DM 

P54PCT545PM 

P74PCT545DC 

P74PCT545PC 

P54PCT545LM 

P74PCT545LC 

54F545DM 

54F545SDM _ 

74F545DC 

74F545PC 

74F545SDC _ 

74F545SPC 

N74F545N(A) 

54F545FM _ 

74F545SC 

N74F545D(A) 

54F545L1M _ 

74F545L1C 

74F545QC 

74F550DC(A) _ 

74F550PC(A) 

74F550SDC(A) 

74F550SPC(A) _ 

74F550SC(A) 

74F551DC(A) 

74F551 PC(A) _ 

74F551SDC(A) 

74F551SPC(A) 

74F551SC(A) 

74F552DC(A) 

74F552PC(A) 

74F552SDC(A) 

74F552SPC(A) 

54F588SDM 

74F588SDC _ 

74F588SPC 

N74F588N(A) 

54F588FM _ 

74F588SC 

N74F588D(A) 

74F588L1C _ 

74F588QC 

54F588PM_ 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


74ALS1642 

TTL 

PIP 


74ALS1642 

TTL 

DIP 


74ALS1643 

TTL 

DIP 


74ALS1643 

TTL 

DIP 


74ALS1644 

TTL 

DIP 


74ALS1644 

TTL 

DIP 


74ALS1645 

TTL 

DIP 


74ALS1645 

TTL 

DIP 


74ALS1645 

TTL 

DIP 


74ALS1645 

TTL 

DIP 


74ALS1645 

TTL 

DIP 


74ALS1645 

TTL 

FLAT 

P 

74ALS1645 

TTL 

FLAT 

P 

74ALS245 

74ALS245 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 


74ALS245 

CMS 

DIP 


74ALS245 

TTL 

DIP 


74ALS245 

TTL 

DIP 


74ALS245 

TTL 

DIP 


74ALS245 

TTL 

DIP 


74ALS638 

TTL 

DIP 


74ALS638 

TTL 

DIP 


74ALS638 

TTL 

DIP 


74ALS638 

TTL 

DIP 


74ALS638 

TTL 

DIP 


/4ML.60v30 

1 IL 

DIP 


74ALS638 

TTL 

DIP 


74ALS638 

TTL 

DIP 


74ALS638 

TTL 

DIP 


74ALS638 

TTL 

DIP 


74ALS638 

TTL 

DIP 


74ALS638 

TTL 

FLAT 

P 

74ALS638 

TTL 

FLAT 

P 

74ALS638 

TTL 

FLAT 

P 

74ALS639 

TTL 

DIP 


74ALS639 

TTL 

DIP 


74ALS639 

TTL 

DIP 


74ALS639 

TTL 

DIP 


74ALS639 

TTL 

DIP 


74ALS639 

TTL 

DIP 


74ALS639 

TTL 

DIP 


74ALS639 

TTL 

DIP 


74ALS639 

TTL 

DIP 


74ALS639 

TTL 

DIP 


74ALS639 

TTL 

DIP 


74ALS639 

TTL 

FLAT 

P 

74ALS639 

TTL 

FLAT 

P 

74ALS639 

TTL 

FLAT 

P 

74F543 

TTL 

DIP 


74F543 

TTL 

DIP 


74F543 

TTL 

DIP 


74F543 

TTL 

DIP 


74F543 

TTL 

DIP 


74F543 

TTL 

DIP 


74F543 

TTL 

FLAT 

P 

74F543 

TTL 

FLAT 

P 

74F543 

TTL 

FLAT 

_P_ 

74F544 

TTL 

DIP 


74F544 

TTL 

DIP 


74F544 

TTL 

DIP 


74F544 

TTL 

DIP 


74F544 

TTL 

DIP 


74F544 

TTL 

FLAT 

P 

74F544 

TTL 

FLAT 

P 

74F545 

74F545 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 


74F545 

CMS 

DIP 


74F545 

CMS 

DIP 


74F545 

CMS 

DIP 


74F545 

CMS 

DIP 


74F545 

CMS 

DIP 


74F545 

CMS 

LLC 


74F545 

CMS 

LLC 


74F545 

TTL 

DIP 


74F545 

TTL 

DIP 


74F545 

TTL 

DIP 


74F545 

TTL 

DIP 


74F545 

TTL 

DIP 


74F545 

TTL 

DIP 


74F545 

TTL 

DIP 


74F545 

TTL 

FLAT 

P 

74F545 

TTL 

FLAT 

P 

74F545 

TTL 

FLAT 

P 

74F545 

TTL 

LLC 


74F545 

TTL 

LLC 


74F545 

TTL 

LLC 


74F550 

TTL 

DIP 


74F550 

TTL 

DIP 


74F550 

TTL 

DIP 


74F550 

TTL 

DIP 


74F550 

TTL 

FLAT 

“P 

74F551 

TTL 

DIP 


74F551 

TTL 

DIP 


74F551 

TTL 

DIP 


74F551 

TTL 

DIP 


74F551 

TTL 

FLAT 

_P_ 

74F552 

TTL 

DIP 


74F552 

TTL 

DIP 


74F552 

TTL 

DIP 


74F552 

TTL 

DIP 


74F588 

TTL 

DIP 


74F588 

TTL 

DIP 


74F588 

TTL 

DIP 


74F588 

TTL 

DIP 


74F588 

TTL 

FLAT 

P 

74F588 

TTL 

FLAT 

P 

74F588 

TTL 

FLAT 

P 

74F588 

TTL 

LLC 


74F588 

TTL 

LLC 


74F588P 

TTL 

DIP 



PACKAGE INPUT CKTS LINE 
TECH TYPE OUTP. / No. 

MODE PKG 


8 111 ♦ 
8 112 ♦ 
8 1' 13 ♦ 

8 “ 1144 
8 1154 

8 1164 

8 117 

8 1184 

8 119 

8 " 120 
8 121 
8 122 
8 ~ 123 ▼ 
8 1244 

8 1254 

8 " 1264 
8 1274 

8 1284 

8 " 1294 
8 1304 

8 1314 

8 “ 1324 
8 1334 

8 1344 

8 11354 

8 1364 

8 1374 

8 ‘ 1384 
8 1394 

8 1404 

8 1414 

8 1424 

8 1434 

8 1444 

8 1454 

8 1464 

8 " 1474 
8 1484 

8 1494 

8 " 1504 
8 1514 

8 1524 

8 " 1534 
8 1544 

8 1554 

8 "1564 
8 157 4 

8 1584 

8 "1594 
8 1604 

8 1614 

8 ~1624 
8 1634 

8 1644 

8 ~1654 
8 166 
8 1674 

8 "1684 
8 169 

8 170 

8 "171d 
8 172d 

8 173d 

8 “ 1744 
8 175d 

8 1764 

8 ‘ 1774 
8 1784 

8 1794 

8 ~ 1804 
8 1814 

8 1824 

8 ' 183d 
8 184d 

8 185d 

8 "1864 
8 1874 

8 1884 

8 "1894 
8 1904 

8 1914 

8 ' 192d 
8 1934 

8 1944 

8 " 1954 
8 1964 

8 1974 

8 1984 

8 1994 

8 2004 

8 " 2014 
8 2024 

8 2034 

8 2044 

8 2054 

8 2064 

8 2074 

8 2084 

8 2094 

8 " 2104 
8 2114 

8 2124 

8 " 2134 
8 2144 

8 2154 

8 2164 

8 2174 

8 2184 

8 " 2194 
8 2204 


TYPE 

NUMBER 


74F588DC 

74F657PC(A) 

74F657PC(A) _ 

74F657SDC(A) 

74F657SPC(A) 

N74F657N(A) 

74F657SC(A) 

N74F657D(A) 

CP54HC646F 

CD54HCT646F 

CP54HC648F 

CD54HCT648F 

SN74HC658NT 

SN74HC659NT 

SN74HCT659NT 

SN74HC664NT 

SN74HC665NT 

SN74HCT665NT 

74HC242N 

HD74HC242P 

HP74HCT242P 

MM54HC242J 

MM74HC242J 

MM74HC242N 

PC54HC242D(A1 

PC54HCT242P(A) 

PC74HC242P(A) 

PC74HC242P(A) 

PC74HCT242P(A) 

PC74HCT242P(A) 

SN54HC242J 

SN74HC242N 

UPP74HC242C 

74HC242P 

74HCT242D(2) 

74HCT242N _ 

HD74HC242FP(A) 

HP74HCT242FP(A) 

PC74HC242T(A) 

PC74HCT242T(A) 

SN74HCT242N 

74F242SDC _ 

74F242SPC 

HP74LS242 

HP74LS242P 

M74ALS242P 

M74ALS1242P 

MC54F242J(A) 

MC54F242N(A) 

MC74F242J(A) 

MC74F242N(A) 

N74F242N 

SN54LS242J 

SN74LS242J 

SN74LS242N 

74F242SC 

N74F242P _ 

SN74LS242P 

74F242L1C 

74F242QC _ 

SN54ALS242AJ 

SN54AS242J 

SN74ALS242AN 

54HCT242C 

54SC242C(A) 

74HCT242C _ 

74HCT242D(1) 

74HCT242P 

74SC242C _ 

' 74SC242P 
74SC242P 
CD74HC242E 
' H74SC242C(A) 
H74SC242P(A) 
H74SC242P(A) 

' SN54ALS242J 
SN54ALS242N 
SN74ALS242J 
' SN74ALS242N 
CP74HC242M 

S54F242F _ 

' 54LS242PM 
74LS242PC 

74LS242PC _ 

' CP74HCT242E 
DM54LS242J 

DM54S242J _ 

' DM74LS242N 
DM74S242N 

M74LS242P _ 

' MB74LS242 
MB74LS242M 

N74LS242F _ 

' N74LS242N 
S54LS242F 
SN54ALS242BJ 
' SN74ALS242BN 
SN74ALS242B1N 
CP74HCT242M 
' SN74ALS242BP 
SN74ALS242B1P 
SN74AS242P 
' SN74AS242N 
HP74HC243P 
HP74HCT243P 
’ MM54HC243J 
MM74HC243J 
MM74HC243N 
' PC54HC243P(A) 
PC54HCT243P(A) 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

' 74F588P 
74F657 

74F657 _ 

' 74F657 
74F657 

74F657 _ 

' 74F657 
74F657 
74HCT646 
" 74HCT646 
74HCT648 
74HCT648 
" 74HC658 
74HC659 

74HC659 _ 

" 74HC664 
74HC665 

74HC665 _ 

" 74LS242 
74LS242 

74LS242 _ 

~ 74LS242 
74LS242 

74LS242 _ 

741S2^2 

74LS242 

74LS242 _ 

' 74LS242 
74LS242 

74LS242 _ 

” 74LS242 
74LS242 

74LS242 _ 

‘ 74LS242 
74LS242 

74LS242 _ 

" 74LS242 
74LS242 

74LS242 _ 

" 74LS242 
74LS242 

74LS242 _ 

‘ 74LS242 
74LS242 

74LS242 _ 

‘ 74LS242 
74LS242 

74LS242 _ 

" 74LS242 
74LS242 

74LS242 _ 

" 74LS242 
74LS242 
74LS242 
" 74LS242 
74LS242 

74LS242 _ 

" 74LS242 
74LS242 

74LS242 _ 

74LS242 

74LS242 

74LS242 _ 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS242N 

74LS243 

74LS243 _ 

74LS243 

74LS243 

74LS243 _ 

74LS243 

74LS243_ 


2j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

4J 

INPUT 

OUTP. 

MODE 

TTL 

Dip 

S 

TTL 

DIP 

S 

TTL 

DIP 

S 

TTL 

DIP ! 

S 

TTL 

DIP 

S 

TTL 

DIP 

S 

TTL 

FLAT P 

S 

TTL 

FLAT P 

S 

CMS 

DIP 

S 

CMS 

DIP 

S 

CMS 

DIP 

S 

CMS 

DIP 

S 

CMS 

FLAT P 

S 

CMS 

FLAT P 

S 

CMS 

FLAT P 

S 

CMS 

FLAT P 

S 

CMS 

FLAT P 

S 

CMS 

FLAT P 

S 

CMS 

DIP 

S 

CMS 

DIP 

S 

CMS 

DIP 

S 

CMS 

DIP 

S 

CMS 

DIP 

S 

CMS 

DIP 

S 

rMc 

niD 

p 

CMS 

Dip 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

FLAT P 

s - 

CMS 

FLAT P 

s 

CMS 

FLAT P 

s 

CMS 

FLAT P 

s. 

CMS 

FLAT P 

s 

CMS 

FLAT P 

s 

CMS 

FLAT P 

s 

CMS 

FLAT P 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

FLAT P 

s 

TTL 

FLAT P 

s 

TTL 

FLAT P 

s 

TTL 

LLC 

s 

TTL 

LLC 

s 

TTL 

OTHER 

s 

TTL 

TTL 

OTHER 

OTHER 

s 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

s 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

FLAT P 

s 

TKN 

DIP 

D 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

Tnrk 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

DIP 

s 

TTL 

TTL 

DIP 

FLAT P 

s 

s 

TTL 

FLAT P 

s 

TTL 

FLAT P 

s 

TTL 

FLAT P 

s 

TTL 

OTHER 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

s 

s 

CMS 

DIP 

s 

CMS 

DIP 

s 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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33. 


NE TRANSCEIVERS 


In Order Of (1)FEM! No. (2)Tech (3)Pkg.Type 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

a 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

a — 

INPUT 

OUTP. 

MODE 

CKTS 

/ 

PKG 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

a 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

a — 

INPUT 

OUTP. 

MODE 

CKTS 

/ 

PKG 

14 

PC74HC243D(A) 

74LS243 ~ 

CMS 

ur p 

S 

4 

111 Y 

74HCT245D(1) 

74LS245N 

CMS” 

DIP 


S 

8 

24 

PC74HC243P(A) 

74LS243 

CMS 

DIP 

s 

4 

1 12y 

74HCT245N 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

34 

PC74HCT243D(A) 

74LS243 

CMS 

DIP 

s 

4 

113 ♦ 

74HCT245P 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

44 

PC74HCT243P(A) 

74LS243 

CMS 

DIP 

s 

4 

114 ♦ 

74SC245C 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

5y 

SN54HC243J 

74LS243 

CMS 

DIP 

s 

4 

115 ♦ 

74SC245D 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

6t 

SN74HC243N 

74LS243 

CMS 

DIP 

s 

4 

116# 

74SC245P 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

74 

UPD74HC243C 

74LS243 

CMS 

DIP 

s 

4 

1174 

CD54HC245F 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

8d 

HD74HC243FP(A) 

74LS243 

CMS 

FLAT P 

s 

4 

1184 

CD54HCT245F 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

94 

HD74HCT243FPIA) 

74LS243 

CMS 

FLAT P 

s 

4 

1 19y 

CD74AC245EIA) 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

104 

PC74HC243T(A) 

74LS243 

CMS 

FLAT P 

s 

4 

1204 

CD74HC245E 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

114 

PC74HCT243T(A) 

74LS243 

CMS 

FLAT P 

s 

4 

1214 

CD74HCT245E 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

124 

74F243SDC 

74LS243 

TTL 

DIP 

s 

4 

122d 

G74SC245D 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

134 

74F243SPC 

74LS243 

TTL 

DIP 

s 

4 

123d 

G74SC245P 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

144 

HD74LS243 

74LS243 

TTL 

DIP 

s 

4 

124d 

MD54SC245AF 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

154 

HD74LS243P 

74LS243 

TTL 

DIP 

s 

4 

125y 

SN74HCT245N(A) 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

164 

M74ALS243P 

74LS243 

TTL 

DIP 

s 

4 

126d 

SP74HCT245J 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

174 

M74ALS1243P 

74LS243 

TTL 

DIP 

s 

4 

127d 

SP74HCT245N 

74LS245N 

CMS 

DIP 


s 

8 

184 

MC54F243JIA) 

74LS243 

TTL 

DIP 

s 

4 

128y 

74HC245D 

74LS245N 

CMS 

FLAT 

P 

s 

8 

194 

MC54F243N(A) 

74LS243 

TTL 

DIP 

s 

4 

129y 

74HCT245D(2) 

74LS245N 

CMS 

FLAT 

P 

s 

8 

204 

MC74F243J(A) 

74LS243 

TTL 

DIP 

s 

4 

130y 

CD74AC245M(A) 

74LS245N 

CMS 

FLAT 

P 

s 

8 

214 

MC74F243N(A) 

74LS243 

TTL 

DIP 

s 

4 

131 y 

CD74HC245M 

74LS245N 

CMS 

FLAT 

P 

s 

8 

224 

N74F243N 

74LS243 

TTL 

DIP 

s 

4 

132y 

CD74HCT245M 

74LS245N 

CMS 

FLAT 

P 

s 

8 

234 

SN54LS243J 

74LS243 

TTL 

DIP 

s 

4 

1334 

SN54ALS245J 

74LS245N 

TTL 

DIP 


D 

8 

244 

SN74LS243J 

74LS243 

TTL 

DIP 

s 

4 

1344 

SN54ALS245N 

74LS245N 

TTL 

DIP 


D 

8 

254 

SN74LS243N 

74LS243 

TTL 

DIP 

s 

4 

1354 

SN74ALS245J 

74LS245N 

TTL 

DIP 


D 

8 

26 

74F243SC 

74LS243 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

1364 

SN74ALS245N 

74LS245N 

TTL 

DIP 


D 

8 

274 

N74F243D 

74LS243 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

1374 

54LS245DM 

74LS245N 

TTL 

DIP 


S 

8 

28 y 

SN74LS243D 

74LS243 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

138 4 

74LS245DC 

74LS245N 

TTL 

DIP 


S 

8 

29 

74F243L1C 

74LS243 

TTL 

LLC 

s 

4 

1394 

74LS245PC 

74LS245N 

TTL 

DIP 


S 

8 

30 

74F243QC 

74LS243 

TTL 

LLC 

s 

4 

1404 

DM54LS245J 

74LS245N 

TTL 

DIP 


S 

8 

31 d 

SN54ALS243AJ 

74LS243 

TTL 

OTHER 

s 

4 

1414 

DM54LS245N 

74LS245N 

TTL 

DIP 


S 

8 

32d 

SN54AS243J 

74LS243 

TTL 

OTHER 

s 

4 

1424 

M74ALS245P 

74LS245N 

TTL 

DIP 


S 

8 

334 

SN74ALS243AN 

74LS243 

TTL 

OTHER 

s 

4 

1434 

M74ALS641P 

74LS245N 

TTL 

DIP 


S 

8 

34 ▼ 

SN74ALS243A1N 

74LS243 

TTL 

OTHER 

s 

4 

1444 

M74LS245P 

74LS245N 

TTL 

DIP 


S 

8 

354 

54HCT243C 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1454 

M74LS641-1P 

74LS245N 

TTL 

DIP 


S 

8 

36d 

54SC243C(A) 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1464 

M74LS641P 

74LS245N 

TTL 

DIP 


S 

8 

37 r 

74HC243N 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1474 

MB74LS245 

74LS245N 


DIP 


s 

8 

384 

74HCT243C 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1484 

MB74LS245M 

74LS245N 

TTL 

DIP 


s 

8 

39y 

74HCT243D(1) 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1494 

N8T125F 

74LS245N 

TTL 

DIP 


s 

8 

40 ▼ 

74HCT243N 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1504 

N8T125N 

74LS245N 

TTL 

DIP 


s 

8 

41 4 

74HCT243P 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1514 

N74LS245F 

74LS245N 

TTL 

DIP 


s 

8 

42 4 

74SC243C 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1524 

N74LS245N 

74LS245N 

TTL 

DIP 


s 

8 

434 

74SC243D 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1534 

S8T125F 

74LS245N 

TTL 

DIP 


s 

8 

444 

74SC243P 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1544 

S54LS245F 

74LS245N 

TTL 

DIP 


s 

8 

454 

CD74HC243E 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1554 

S54S245F 

74LS245N 

TTL 

DIP 


s 

8 

46d 

H74SC243C(A) 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1564 

SN54LS245J 

74LS245N 

TTL 

DIP 


s 

8 

47d 

H74SC243D(A) 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1574 

SN74ALS641 J(A) 

74LS245N 

TTL 

DIP 


s 

8 

48d 

H74SC243P(A) 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1584 

SN74ALS641 N(A) 

74LS245N 

TTL 

DIP 


s 

8 

494 

SN54ALS243J 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1594 

SN74LS245J 

74LS245N 

TTL 

DIP 


s 

8 

504 

SN54ALS243N 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1604 

SN74LS245N 

74LS245N 

TTL 

DIP 


s 

8 

514 

SN74ALS243J 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

161 d 

SN74LS641-1J 

74LS245N 

TTL 

DIP 


s 

8 

524 

SN74ALS243N 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

1624 

SN74LS641-1N 

74LS245N 

TTL 

DIP 


s 

8 

53 r 

SN74HCT243N 

74LS243N 

CMS 

DIP 

s 

4 

163y 

SN74ALS245ADW 

74LS245N 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

54 y 

74HC243D 

74LS243N 

CMS 

FLAT P 

s 

4 

164y 

SN74ALS245A1DW 

74LS245N 

TTL 

FLAT 

P 

s 

8 

55 y 

74HCT243D(2) 

74LS243N 

CMS 

FLAT P 

s 

4 

165y 

SN74LS245DW 

74LS245N 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

56 y 

CD74HC243M 

74LS243N 

CMS 

FLAT P 

s 

4 

166y 

SN74LS641-1DW 

74LS245N 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

574 

S54F243F 

74LS243N 

TKN 

DIP 

D 

4 

1674 

RS74LS442 

74LS442N 

TTL 

DIP 


s 

4 

584 

74LS243DC 

74LS243N 

TTL 

DIP 

s 

4 

1684 

RS74LS443 

74LS442N 

TTL 

DIP 


s 

4 

594 

74LS243PC 

74LS243N 

TTL 

DIP 

s 

4 

1694 

RS74LS444 

74LS442N 

TTL 

DIP 


s 

4 

604 

CD74HCT243E 

74LS243N 

TTL 

DIP 

s 

4 

170d 

SN54LS446J 

74LS446N 

TTL 

DIP 


s 

4 

614 

M74LS243P 

74LS243N 

TTL 

DIP 

s 

8 

171 d 

SN74LS446J 

74LS446N 

TTL 

DIP 


s 

4 

624 

MB74LS243 

74LS243N 

TTL 

DIP 

s 

4 

172 4 

SN74LS446N 

74LS446N 

TTL 

DIP 


s 

4 

634 

MB74LS243M 

74LS243N 

TTL 

DIP 

s 

4 

173d 

SN54LS449J 

74LS449N 

TTL 

DIP 


s 

4 

644 

N74LS243F 

74LS243N 

TTL 

DIP 

s 

4 

174d 

SN74LS449J 

74LS449N 

TTL 

DIP 


s 

4 

654 

N74LS243N 

74LS243N 

TTL 

DIP 

s 

4 

1754 

SN74LS449N 

74LS449N 

TTL 

DIP 


s 

4 

664 

S54LS243F 

74LS243N 

TTL 

DIP 

s 

4 

1764 

74F620DC(A) 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

67 y 

CD74HCT243M 

74LS243N 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

1774 

74F620PC(A) 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

68 y 

SN74ALS243AD 

74LS243N 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

1784 

74F620SDC(A) 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

69 y 

SN74ALS243A1D 

74LS243N 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

1794 

74F620SPCIA) 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

70 y 

SN74AS243D 

74LS243N 

TTL 

FLAT P 

s 

4 

1804 

M74ALS620P 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

714 

SN74AS243N 

74LS243N 

TTL 

OTHER 

s 

4 

181 4 

M74LS620P 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

724 

HD74HC245P 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

1824 

N74LS620N 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

734 

HD74HCT245P 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

1834 

S54LS620F 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

744 

LC74HC245 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

184d 

SN54ALS620AJ 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

754 

MD54HCT245RC 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

1854 

SN54ALS620J(A) 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

764 

MD74HCT245RE 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

186d 

SN54AS620J 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

774 

MM54HC245J 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

187d 

SN74ALS620AN 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

784 

MM74HC245J 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

188y 

SN74ALS620A1N 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

794 

MM74HC245N 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

1894 

SN74ALS620J(A) 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

80d 

SM54HCT245(A) 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

1904 

SN74ALS620N(A) 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

814 

SP74SC245F 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

191 4 

SN74AS620N 

74LS620 

TTL 

DIP 


s 

8 

82d 

SP74SC245N 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

192d 

N74LS620F 

74LS620 

TTL 

DIP 


1 

8 

83d 

SS54HCT245(A) 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

193 

74F620SC(A) 

74LS620 

TTL 

FLAT 

P 

s 

8 

84d 

SS74HCT245IA) 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

194y 

SN74AS620DW 

74LS620 

TTL 

FLAT 

P 

s 

8 

854 

TC74HC245P(A) 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

195 

74F620L1C(A) 

74LS620 

TTL 

LLC 


s 

8 

864 

UPD74HC245C 

74LS245 

CMS 

DIP 

s 

8 

196 

74F620QC(A) 

74LS620 

TTL 

LLC 


s 

8 

874 

HD74HC245FP(A) 

74LS245 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

1974 

DM54ALS620AJ 

74LS620N 

TTL 

DIP 


s 

8 

884 

HD74HCT245FP(A) 

74LS245 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

1984 

DM54AS2620J 

74LS620N 

TTL 

DIP 


s 

8 

894 

MM54HCT245J (A) 

74LS245 

NMS 

DIP 

s 

8 

1994 

DM74ALS620AJ 

74LS620N 

TTL 

DIP 


s 

8 

904 

MM74HCT245J(A) 

74LS245 

NMS 

DIP 

s 

8 

200 4 

DM74ALS620AN 

74LS620N 

TTL 

DIP 


s 

8 

914 

MM74HCT245N(A) 

74LS245 

NMS 

DIP 

s 

8 

2014 

DM74AS2620J 

74LS620N 

TTL 

DIP 


s 

8 

924 

DN74LS245P3 

74LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

2024 

DM74AS2620N 

74LS620N 

TTL 

DIP 


s 

8 

934 

HD74LS245 

74LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

203 y 

M74ALS620A1 P(A) 

74LS620N 

TTL 

DIP 


s 

8 

944 

HD74LS245P 

74LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

204 y 

SN74ALS620ADW 

74LS620N 

TTL 

FLAT 

P 

s 

8 

954 

M74ALS1245P 

74LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

205 y 

SN74ALS620A1 DW 

74LS620N 

TTL 

FLAT 

P 

s 

8 

964 

M74ALS1645P 

74LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

2064 

M74ALS621P 

74LS621 

TTL 

DIP 


s 

8 

974 

N74F245D(A) 

74LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

2074 

N74LS621N 

74LS621 

TTL 

DIP 


s 

8 

984 

N74F245N(A) 

74LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

2084 

S54LS621F 

74LS621 

TTL 

DIP 


s 

8 

994 

N74LS245D 

74LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

2094 

SN54ALS621 J(A) 

74LS621 

TTL 

DIP 


s 

8 

1004 

SN54ALS245AJ 

74LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

2104 

SN74ALS621J(A) 

74LS621 

TTL 

DIP 


s 

8 

101d 

SN54AS245J 

74LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

211 4 

SN74ALS621 N(A) 

74LS621 

TTL 

DIP 


s 

8 

1024 

SN74ALS245AN 

74LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

212d 

N74LS621F 

74LS621 

TTL 

DIP 


1 

8 

103y 

SN74ALS245A1N 

74LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

2134 

DM54ALS1621J 

74LS621N 

TTL 

DIP 


s 

8 

1044 

SN74AS245N 

74LS245 

TTL 

DIP 

s 

8 

2144 

DM54AS2623J 

74LS621N 

TTL 

DIP 


s 

8 

1054 

DN74LS245P6 

74LS245 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

2154 

DM74ALS1621J 

74LS621N 

TTL 

DIP 


s 

8 

106y 

SN74AS245DW 

74LS245 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

2164 

DM74ALS1621N 

74LS621N 

TTL 

DIP 


s 

8 

1074 

54HCT245C 

74LS245N 

CMS 

DIP 

s 

8 

2174 

M74ALS622P 

74LS622 

TTL 

DIP 


s 

8 

108d 

54SC245C(A) 

74LS245N 

CMS 

DIP 

s 

8 

218d 

N74LS622F 

74LS622 

TTL 

DIP 


s 

8 

109y 

74HC245N 

74LS245N 

CMS 

DIP 

s 

8 

2194 

N74LS622N 

74LS622 

TTL 

DIP 


s 

8 

1104 

74HCT245C 

74LS245N 

CMS 

DIP 

s 

8 

2204 

S54LS622F 

74LS622 

TTL 

DIP 


s 

8 
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33. BUS/LI 

NE T 

TAN‘ 

o 

m 

fERS 


In Order Of (1)FEMI No. (2 
Mllnout Output Mode (5>Tv 

)Tech (3)Pkg.Type 
pe Number 


LINE 

LI 

TYPE 

LT 

FUNCTIONAL 

2J 

D 

PACKAGE 

a 

INPUT 

CKTS 

LINE 

a 

TYPE 

FUNCTIONAL 

2J 

3J 

PACKAGE 

4] 

INPUT 

CKTS 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

TYPE 

OUTP. 

MODE 

/ 

PKG 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

TYPE 

OUTP. 

MODE 

/ 

PKG 

1# 

SN54ALS622J(A) 

74LS622 

TTL 

DTP 

S 

8 

1114 

SN54AS640J 1 

74LS640 

TTL 

DIP 1 

S 

8 

24 

SN74ALS622J(A) 

74LS622 

TTL 

DIP 

S 

8 

1124 

SN74ALS640AN 

74LS640 

TTL 

DIP 

S 

8 

3 ♦ 

SN74ALS622NIA) 

74LS622 

TTL 

DIP 

S 

8 

1137 

SN74ALS640A1N 

74LS640 

TTL 

DIP 

S 

8 

44 

DM54ALS1622J 

74LS622N 

TTL 

DIP 

S 

8 

1144 

SN74ALS640J(A) 

74LS640 

TTL 

DIP 

S 

8 

54 

DM74ALS1622J 

74LS622N 

TTL 

DIP 

S 

8 

1154 

SN74ALS640N(A) 

74LS640 

TTL 

DIP 

S 

8 

6♦ 

DM74ALS1622N 

74LS622N 

TTL 

DIP 

S 

8 

1164 

SN74AS640N 

74LS640 

TTL 

DIP 

S 

8 

74 

74F623DC(A) 

74LS623 

TTL 

DIP 

S 

8 

117d 

SN74LS640-1J 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

84 

74F623PC(A) 

74LS623 

TTL 

DIP 

S 

8 

1184 

SN74LS640-1N 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

94 

74F623SDCIA) 

74LS623 

TTL 

DIP 

S 

8 

1194 

SN74LS640J 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

104 

74F623SPC(A) 

74LS623 

TTL 

DIP 

S 

8 

1204 

SN74LS640N 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

114 

M74ALS623P 

74LS623 

TTL 

DIP 

S 

8 

121 ▼ 

SN74ALS640ADW 

74LS640 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

124 

N74LS623N 

74LS623 

TTL 

DIP 

S 

8 

1227 

SN74ALS640A1DW 

74LS640 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

134 

S54LS623F 

74LS623 

TTL 

DIP 

S 

8 

1237 

SN74AS640DW 

74LS640 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

144 

SN54ALS623J(A) 

74LS623 

TTL 

DIP 

S 

8 

124t 

SN74LS640-1DW 

74LS640 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

154 

SN 7 4 ALS623J (A) 

74LS623 

TTL 

DIP 

S 

8 

1254 

SN54LS640J 

74LS640N 

TTL 

DIP 

s 

8 

164 

SN74ALS623N(A) 

74LS623 

TTL 

DIP 

S 

8 

1264 

DM54ALS1641J 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

17d 

N74LS623F 

74LS623 

TTL 

DIP 

1 

8 

1274 

DM54ALS1642J 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

18 

74F623SCIA1 

74LS623 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

1284 

DM54ALS1644J 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

19 

74F623L1C(A) 

74LS623 

TTL 

LLC 

s 

8 

1294 

DM54AS641J 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

20 

74F623QC(A) 

74LS623 

TTL 

LLC 

s 

8 

1307 

DM74ALS641AN 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

214 

DM54ALS1623J 

74LS623N 

TTL 

DIP 

s 

8 

131 4 

DM74AS641J 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

224 

DM74ALS1623J 

74LS623N 

TTL 

DIP 

s 

8 

1324 

DM74AS641N 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

234 

DM74ALS1623N 

74LS623N 

TTL 

DIP 

s 

8 

1334 

HD74LS641 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

244 

SN54ALS638JIA) 

74LS638 

TTL 

DIP 

s 

8 

1344 

HD74LS641P 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

254 

SN74ALS638J(A) 

74LS638 

TTL 

DIP 

s 

8 

1354 

M74ALS1641P 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

ft 

264 

SN74ALS638NfA1 

7/11 Qfiftft 

TT! 

run 

o 

o 

100 7 

mbMLSoai 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

274 

SN54ALS639JIA) 

74LS639 

TTL 

dIp 

s 

8 

1374 

MB74LS641M 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

284 

SN74ALS639J (A) 

74LS639 

TTL 

DIP 

s 

8 

1387 

N74F641D 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

294 

SN74ALS639N(A) 

74LS639 

TTL 

DIP 

s 

8 

1397 

N74F641N 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

30 t 

74HC640N 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1407 

N74F642N 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

31 ▼ 

74HCT640N 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

141 4 

N74LS641-1F 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

324 

CD54HC640F 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1424 

N74LS641-1N 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

334 

CD54HCT640F 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1434 

N74LS641F 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

344 

h CD74HC640E 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

144 4 

N74LS641N 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

354 

CD74HCT640E 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1454 

S54LS641F 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

364 

HD74HC640P 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

146d 

SN54ALS641AJ 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

374 

HD74HCT640P 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

147 4 

SN54ALS641J(A) 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

384 

IDT54AHCT640-001 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

148d 

SN54AS641J 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

394 

IDT54FCT640-001 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1494 

SN54LS641J 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

404 

1DT74 AHCT640-001 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1504 

SN74ALS641AN 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

414 

IDT74FCT640-001 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1517 

SN74ALS641A1N 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

424 

MC54HC640J(A) 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1524 

SN74AS641N 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

434 

MC54HCT640J (A) 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1534 

SN74LS641J 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

444 

MC74HC640J(A) 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1544 

SN74LS641N 

74LS641 

TTL 

DIP 

s 

8 

454 

\4C74HC640N(A) 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1557 

N74F642D 

74LS641 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

464 

\4C74HCT640J(A) 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1567 

SN74ALS641ADW 

74LS641 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

474 

\4C74HCT640N(A) 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1577 

SN74ALS641A1 DW 

74LS641 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

484 

VIM54HC640J 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1587 

SN74AS641DW 

74LS641 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

494 

WM74HC640J 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

159 

SN54ALS641 N(A) 

74LS641 

TTL 

OTHER 

s 

8 

504 

WM74HC640N 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1604 

DM54AS642J 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

51 T 

P54PCT640DM 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1617 

DM74ALS642AN 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

52 r 

P54PCT640PM 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1624 

DM74AS642J 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

53 ▼ 

P74PCT640DC 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1634 

HD74LS642 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

54 ▼ 

P74PCT640PC 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1644 

HD74LS642P 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

554 

PC74HC640P(A) 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1654 

M74ALS642P 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

564 

PC74HCT640P(A) 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1664 

M74ALS1642P 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

574 

RS74HCT640 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1674 

M74LS642-1P 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

58d 

SM54HCT640(A) 

74LS640 

CMS -1 

DIP 

s 

8 

1684 

M74LS642P 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

59 ▼ 

SN 54HC640J (A) 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1694 

MB74LS642 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

60 ▼ 

SN74HC640NIA) 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1704 

MB74LS642M 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

61 ▼ 

SN74HCT640N(A) 

74LS640 

CMS> 

DIP 

s 

8 

1714 

N74LS642-1F 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

62d 

SS54HCT640(A) 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1724 

N74LS642-1N 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

63d 

SS74HCT640(A) 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1734 

N74LS642F 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

644 

TC74HC640P(A) 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1744 

N74LS642N 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

654 

UPD74HC640C 

74LS640 

CMS 

DIP 

s 

8 

1754 

S54LS642F 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

66 ▼ 

74HC640D 

74LS640 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

176d 

SN54ALS642AJ 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

67 ▼ 

74HCT640D 

74LS640 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

1774 

SN54ALS642J(A) 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

68 ▼ 

CD74HC640M 

74LS640 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

1784 

SN54ALS642N(A) 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

69 ▼ 

CD74HCT640M 

74LS640 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

179d 

SN54AS642J 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

704 

HD74HC640FP(A) 

74LS640 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

1804 

SN54LS642J 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

714 

HD74HCT640FP(A) 

74LS640 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

1814 

SN74ALS642AN 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

724 

PC74HC640KA1 

74LS640 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

1827 

SN74ALS642A1N 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

734 

PC74HCT640T (A) 

74LS640 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

1834 

SN74ALS642J(A) 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

74 ▼ 

SN74HC640DW(A) 

74LS640 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

1844 

SN74ALS642N(A) 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

75 

1DT54 AHCT640-002 

74LS640 

CMS 

LLC 

s 

8 

1854 

SN74AS642N 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

76 

1DT 54 FCT640-002 

74LS640 

CMS 

LLC 

s 

8 

186d 

SN74LS642-1J 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

77 

1DT74AHCT640-002 

74LS640 

CMS 

LLC 

s 

8 

1874 

SN74LS642-1N 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

78 

1DT7 4 FCT640-002 

74LS640 

CMS 

LLC 

s 

8 

1884 

SN74LS642J 

74LS642 

TTL 

DIP 

s 

8 

79 r 

P54PCT640LM 

74LS640 

CMS 

LLC 

s 

8 

1897 

SN74ALS642ADW 

74LS642 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

80 ▼ 

P74PCT640LC 

74LS640 

CMS 

LLC 

s 

8 

1907 

SN74ALS642A1 DW 

74LS642 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

81 ▼ 

DM54ALS640AJ 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

1917 

SN74AS642DW 

74LS642 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

824 

DM54ALS1640J 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

1927 

SN74LS642-1DW 

74LS642 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

834 

DM54AS640J 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

1934 

SN74LS642N 

74LS642N 

TTL 

DIP 

s 

8 

844 

DM54AS2640J 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

1947 

74HC643N 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

85 ▼ 

DM74ALS640AN 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

1957 

74HCT643N 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

864 

DM74ALS1640J 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

1964 

CD54HC643F 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

874 

DM74ALS1640N 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

1974 

CD54HCT643F 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

884 

DM74AS640J 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

1984 

CD74HC643E 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

894 

DM74AS640N 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

1994 

CD74HCT643E 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

904 

DM74AS2640J 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2004 

HD74HC643P 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

914 

DM74AS2640N 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2014 

HD74HCT643P 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

924 

HD74LS640 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2024 

MC54HC643J(A) 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

934 

HD74LS640P 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2034 

MC54HCT643JIA) 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

94 ▼ 

M74ALS640A1 P(A) 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2044 

MC74HC643J(A) 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

954 

M74ALS640P 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2054 

MC74HC643N(A) 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

964 

M74ALS1640P 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2064 

MC74HCT643JIA) 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

974 

M74LS640-1P 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2074 

MC74HCT643N(A) 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

984 

M74LS640P 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2084 

MM54HC643J 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

994 

MB74LS640 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2094 

MM74HC643J 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

1004 

MB74LS640M 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2104 

MM74HC643N 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

101 ▼ 

N74F640D 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2117 

P54PCT643DM 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

1027 

N74F640N 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2127 

P54PCT643PM 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

1034 

N74LS640-1F 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2137 

P74PCT643DC 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

1044 

N74LS640-1N 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2147 

P74PCT643PC 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

1054 

N74LS640F 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2154 

PC74HC643PIA) 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

1064 

N74LS640N 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2164 

PC74HCT643P(A) 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

1074 

S54LS640F 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2174 

RS74HCT643 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

1084 

SN54ALS640AJ 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2187 

SN54HC643JIA) 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

1094 

SN54ALS640J(A) 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2197 

SN74HC643N(A) 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 

1104 

SN54ALS640N(A) 

74LS640 

TTL 

DIP 

s 

8 

2207 

SN74HCT643NIA) 

74LS643 

CMS 

DIP 

s 

8 
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33. 


NE 


In Order Of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

n- 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

U 

TECH 

a- 

PACKAGE 

TYPE 

n— 

INPUT 

OUTP. 

MODE 

CKTS 

/ 

PKG 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

3U 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

a— 

INPUT 

OUTP. 

MODE 

CKTS 

/ 

PKG 

n 

TC74HC643P(A) h 

74LS643 " 

CMS 

UiP “ 

S 

8 

1114 

N74LS645F 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

24 

UPD74HC643C 

74LS643 

CMS 

DIP 

S 

8 

1124 

N74LS645N 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

3y 

74HC643D 

74LS643 

CMS 

FLAT P 

S 

8 

1134 

S54LS645F 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

4y 

74HCT643D 

74LS643 

CMS 

FLAT P 

S 

8 

1144 

SN54ALS645AJ 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

5y 

CD74HC643M 

74LS643 

CMS 

FLAT P 

S 

8 

115d 

SN54ALS645J 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

6y 

CD74HCT643M 

74LS643 

CMS 

FLAT P 

S 

8 

116d 

SN54ALS645N 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

7 4 

HD74HC643FP(A) 

74LS643 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

1174 

SN54AS645J 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

84 

HD74HCT643FP(A) 

74LS643 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

1184 

SN54LS645J 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

94 

PC74HC643T(A) 

74LS643 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

1194 

SN74ALS645AN 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

104 

PC74HCT643T(A) 

74LS643 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

120y 

SN74ALS645A1N 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

11 y 

SN74HC643DW(A) 

74LS643 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

121 d 

SN74ALS645J 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

12t 

P54PCT643LM 

74LS643 

CMS 

LLC 

s 

8 

122d 

SN74ALS645N 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

13y 

P74PCT643LC 

74LS643 

CMS 

LLC 

s 

8 

1234 

SN74AS645N 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

144 

DM54AS643J 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

1244 

SN74LS645-1J 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

15y 

DM74ALS643AN 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

1254 

SN74LS645-1N 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

16# 

M74ALS643P 

74LS643 

TTL 

"DIP 

s 

8 

1264 

SN74LS645J 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

17# 

M74ALS1643P 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

1274 

SN74LS645N 

74LS645 

TTL 

DIP 

S 

8 

18# 

M74LS643-1P 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

128t 

SN74ALS645ADW 

74LS645 

TTL 

FLAT P 

S 

8 

19* 

M74LS643P 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

129t 

SN74ALS645A1 DW 

74LS645 

TTL 

FLAT P 

S 

8 

204 

MB74LS643 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

130y 

SN74AS645DW 

74LS645 

TTL 

FLAT P 

S 

8 

21 ♦ 

MB74LS643M 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

131 ▼ 

SN74LS645-1 DW 

74LS645 

TTL 

FLAT P 

S 

8 

22d 

SN54ALS643AJ 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

132 

SN54LS645L 

74LS645 

TTL 

LLC 

s 

8 

23 ♦ 

SN54ALS643J (A) 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

1334 

SN74AS646NT 

74LS646 

TTL 

DIP 

s 

8 

24d 

SN54AS643J 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

134 y 

SN74AS646DW 

74LS646 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

254 

SN54LS643J 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

135y 

N74F647N(A) 

74LS647 

TTL 

DIP 

s 

8 

26 ♦ 

SN74ALS643AN 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

136t 

N74F649N(A) 

74LS647 

TTL 

DIP 

s 

8 

27 t 

SN74ALS643A1N 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

137d 

SN54LS648JT(A) 

74LS648 


DIP 

D 

8 

28 ♦ 

SN 7 4 ALS643J (A) 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

138d 

SN74LS648JT(A) 

74LS648 


DIP 

D 

8 

294 

SN74ALS643N(A) 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

1394 

SN74LS648NT(A) 

74LS648 


DIP 

D 

8 

304 

SN74AS643N 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

140y 

74HC648N 

74LS648 

CMS 

DIP 

S 

8 

31d 

SN74LS643-1J 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

141 y 

74HCT648N 

74LS648 

CMS 

DIP 

S 

8 

324 

SN74LS643-1N 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

142 

CD74HC648E 

74LS848 

CMS 

DIP 

S 

8 

334 

SN74LS643J 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

143 

CD74HCT648E 

74LS648 

CMS 

DIP 

S 

8 

344 

SN74LS643N 

74LS643 

TTL 

DIP 

s 

8 

1444 

HD74HC648P 

74LS648 

CMS 

DIP 

S 

8 

35 ▼ 

SN74ALS643ADW 

74LS643 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

145y 

HD74HCT648P 

74LS648 

CMS 

DIP 

S 

8 

36t 

SN74ALS643A1DW 

74LS643 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

1464 

PC54HC648DIA) 

74LS648 

CMS 

DIP 

S 

8 

37 y 

SN74AS643DW 

74LS643 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

1474 

PC54HCT648D(A) 

74LS648 

CMS 

DIP 

S 

8 

384 

DM54AS644J 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

1484 

PC74HC648D(A) 

74LS648 

CMS 

DIP 

S 

8 

39 ▼ 

DM74ALS644AN 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

1494 

PC74HC648P(A) 

74LS648 

CMS 

DIP 

S 

8 

404 

DM74AS644N 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

1504 

PC74HCT648D(A) 

74LS648 

CMS 

DIP 

S 

8 

414 

M74ALS644P 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

1514 

PC74HCT648P(A) 

74LS648 

CMS 

DIP 

S 

8 

424 

M74ALS1644P 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

152y 

74HC648D 

74LS648 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

434 

M74LS644-1P 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

153y 

74HCT648D 

74LS648 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

444 

M74LS644P 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

154y 

CD74HC648M 

74LS648 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

454 

MB74LS644 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

155y 

CD74HCT648M 

74LS648 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

464 

MB74LS644M 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

1564 

HD74HC648FP(A) 

74LS648 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

47d 

SN54ALS644AJ 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

157y 

HD74HCT648FP 

74LS648 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

484 

SN54ALS644J(A) 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

1584 

PC74HC648T(A) 

74LS648 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

49d 

SN54AS644J 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

1594 

PC74HCT648T(A) 

74LS648 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

504 

SN54LS644J 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

160 y 

SN74HC648NT 

74LS648 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

514 

SN74ALS644AN 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

161 4 

54F648DMIA) 

74LS648 

TTL 

DIP 

s 

8 

52 y 

SN74ALS644A1N 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

1624 

54F648SDM(A) 

74LS648 

TTL 

DIP 

s 

8 

534 

SN74ALS644J(A) 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

1634 

74F648DC(A) 

74LS648 

TTL 

DIP 

s 

8 

544 

SN74ALS644N(A) 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

1644 

74F648PC(A) 

74LS648 

TTL 

DIP 

s 

8 

554 

SN74AS644N 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

1654 

74F648SDC(A) 

74LS648 

TTL 

DIP 

s 

8 

56d 

SN74LS644-1J 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

1664 

74F648SPC(A) 

74LS648 

TTL 

DIP 

s 

8 

574 

SN74LS644-1N 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

1674 

DM54AS648J 

74LS648 

TTL 

DIP 

s 

8 

584 

SN74LS644J 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

1684 

DM74AS648J 

74LS648 

TTL 

DIP 

s 

8 

594 

SN74LS644N 

74LS644 

TTL 

DIP 

s 

8 

1694 

DM74AS648N 

74LS648 

TTL 

DIP 

s 

8 

60 ▼ 

SN74ALS644ADW 

74LS644 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

1704 

N74F648N(A) 

74LS648 

TTL 

DIP 

s 

8 

61 Y 

SN74ALS644A1 DW 

74LS644 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

171 d 

SN54ALS648JT 

74LS648 

TTL 

DIP 

s 

8 

62 y 

SN74AS644DW 

74LS644 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

172d 

SN54AS648JT 

74LS648 

TTL 

DIP 

s 

8 

63 y 

SN74LS644-1 DW 

74LS644 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

173 y 

SN74ALS648-1 NT 

74LS648 

TTL 

DIP 

s 

8 

64d 

H74SC245C(A) 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

1744 

SN74ALS648NT 

74LS648 

TTL 

DIP 

s 

8 

65d 

H74SC245D(A) 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

1754 

SN74AS648NT 

74LS648 

TTL 

DIP 

s 

8 

66d 

H74SC245P(A1 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

176 

54F648FMIA) 

74LS648 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

674 

IDT74AHCT645-001 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

177 

74F648SC(A) 

74LS648 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

684 

IDT74FCT645-001 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

1784 

N74F648D(A) 

74LS648 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

69 y 

P54PCT245DM 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

179y 

SN74ALS648-1 DW 

74LS648 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

70 y 

P54PCT245PM 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

180y 

SN74ALS648DW 

74LS648 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

71 y 

P54PCT645DM 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

181 y 

SN74AS648DW 

74LS648 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

72 y 

P54PCT645PM 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

182 

54F648L1M(A) 

74LS648 

TTL 

LLC 

s 

8 

73 y 

P74PCT245DC 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

183 

74F648L1C(A) 

74LS648 

TTL 

LLC 

s 

8 

74 t 

P74PCT245PC 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

184 

74F648QC(A) 

74LS648 

TTL 

LLC 

s 

8 

75 y 

P74PCT645DC 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

185d 

SN54LS649JT(A) 

74LS649 


DIP 

D 

8 

76 y 

P74PCT645PC 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

186d 

SN74LS649JT(A) 

74LS649 


DIP 

D 

8 

77d 

SM54HCT645(A) 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

1874 

SN74LS649NT(A) 

74LS649 


DIP 

D 

8 

78 ▼ 

SN54HC645J(A) 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

188d 

SN54ALS649JT 

74LS649 

TTL 

DIP 

s 

8 

79 y 

SN74HC645N(A) 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

189y "" 

SN74ALS649-1 NT 

74LS649 

TTL 

DIP 

s 

8 

80 y 

SN74HCT645N(A) 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

1904 

SN74ALS649NT 

74LS649 

TTL 

DIP 

s 

8 

81d 

SS54HCT645(A) 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

191 Y 

SN74ALS647-1 DW 

74L.S649 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

82d 

SS74HCT645(A) 

74LS645 

CMS 

DIP 

s 

8 

192y 

SN74ALS647DW 

74LS649 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

83 y 

SN74HC645DW(A) 

74LS645 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

193 y 

SN74ALS649-1 DW 

74LS649 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

84 t 

SN74HCT645DWCA) 

74LS645 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

194y 

SN74ALS649DW 

74LS649 

TTL 

FLAT P 

s 

8 

85 

1DT7 4AHCT645-002 

74LS645 

CMS 

LLC 

s 

8 

195y 

N74F861N(A) 

74LS861 

TTL 

DIP 

s 

10 

86 

IDT74FCT645-002 

74LS645 

CMS 

LLC 

s 

8 

196y 

N74F861D(A) 

74LS861 

TTL 

FLAT P 

s 

10 

87 y 

P54PCT245LM 

74LS645 

CMS 

LLC 

s 

8 

197y 

N74F862N(A) 

74LS862 

TTL 

DIP 

s 

10 

88 t 

P54PCT645LM 

74LS645 

CMS 

LLC 

s 

8 

1 98y 

N74F862D(A) 

74LS862 

TTL 

FLAT P 

s 

10 

89 ▼ 

P74PCT245LC 

74LS645 

CMS 

LLC 

s 

8 

199y 

N74F863N(A) 

74LS863 

TTL 

DIP 

s 

9 

90 t 

P74PCT645LC 

74LS645 

CMS 

LLC 

s 

8 

200 y 

N74F863DIA) 

74LS863 

TTL 

FLAT P 

s 

9 

914 

DM54ALS1245AJ 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

201 y 

N74F864N(A) 

74LS864 

TTL 

DIP 

s 

9 

924 

DM54AS645J 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

202 y 

N74F864D(A) 

74LS864 

TTL 

FLAT P 

s 

9 

934 

DM54AS2645J 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

203d 

SN54S226Jm 

74S226N 

TTL 

DIP 

s 

8 

94 y 

DM74ALS645AN 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

204d 

SN74S226J(1) 

74S226N 

TTL 

DIP 

s 

8 

954 

DM74ALS1245AJ 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

205d 

SN74S226N(1) 

74S226N 

TTL 

DIP 

s 

8 

964 

DM74ALS1245AN 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

206 y 

HD74HC620P 

74S620 

CMS 

DIP 

s 

8 

97 4 

DM74AS645J 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

207 y 

HD74HCT620P 

74S620 

CMS 

DIP 

s 

8 

984 

DM74AS645N 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

208 y 

SN54HC620J 

74S620 

CMS 

DIP 

s 

8 

994 

DM74AS2645J 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

209 y 

SN74HC620N 

74S620 

CMS 

DIP 

s 

8 

1004 

DM74AS2645N 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

210y 

SN74HCT620N(A) 

74S620 

CMS 

DIP 

s 

8 

101 4 

HD74LS645 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

211 y 

HD74HC620FP 

74S620 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

1024 

HD74LS645P 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

212y 

HD74HCT620FP 

74S620 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

103t 

M74ALS645A1 P(A) 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

213y 

SN74HCT620DW(A) 

74S620 

CMS 

FLAT P 

s 

8 

1044 

M74ALS645P 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

2144 

DM54ALS1620J 

74S620 

TTL 

DIP 

s 

8 

1054 

M74LS645-1P 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

2154 

DM54AS620J 

74S620 

TTL 

DIP 

s 

8 

1064 

M74LS645P 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

2164 

DM74ALS1620J 

74S620 

TTL 

DIP 

s 

8 

1074 

MB74LS645 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

2174 

DM74ALS1620N 

74S620 

TTL 

DIP 

s 

8 

1084 

MB74LS645M 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

2184 

DM74AS620J 

74S620 

TTL 

DIP 

s 

8 

1094 

N74LS645-1F 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

2194 

DM74AS620N 

74S620 

TTL 

DIP 

s 

8 

1104 

N74LS645-1N 

74LS645 

TTL 

DIP 

s 

8 

2204 

M74ALS1620P 

74S620 

TTL 

DIP 

s 

8 
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_ 33. BUS/LI 

NE TRANSCEIN 

ERS 

liSiiiiiS 

)Tech (3)Pkg.Type 
pe Number 

LINE 

No. 

5 J 

TYPE 

NUMBER 

D 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

mam 

■ 

n 

CKTS 

/ 

PKG 

LINE 

No. 

LI 

TYPE 

NUMBER 

3 J 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

rl m\ 

I 

1 

CKTS 

/ 

PKG 

U 


73562G ’ ~ 

TTL 


S 

8 








2* 

. Tin 

74S620 

TTL 

DIP 

S 

8 








3# 

N74F620D(A) 

74S620 

TTL 

FLAT P 

S 

8 









DM54ALS621AJ 

i j\ i | nMBBMBBI 

TTL 

DIP 

s 

8 








5# 

DM54AS621J 

74S621 

TTL 

DIP 

s 

8 








6» 

DM74ALS621AJ 

74S621 

TTL 

DIP 

s 

8 








7 ♦ 

DM74ALS621AN 

74S621 

TTL 

DIP 

s 

8 








84 

DM74AS621J 

74S621 

TTL 

DIP 

s 

8 









DM74AS621N 

74S621 

TTL 

DIP 

s 

8 








10^ 

M74ALS1621P 

74S621 

TTL 

DIP 

s 

8 








m 

N74F621N(A) 

74S621 

TTL 

DIP 

s 

8 








12d 

SN54ALS621AJ 

74S621 

TTL 

DIP 

s 

8 








13d 

SN54AS621J 

74S621 

TTL 

DIP 

s 

8 








14# 

SN74ALS621AN 

74S621 

TTL 

DIP 

s 

8 








15v 

SN74ALS621A1N 

74S621 

TTL 

DIP 

s 

8 








16# 

SN74AS621N 

74S621 

TTL 

DIP 

s 

8 








17# 

N74F621D(A) 

74S621 

TTL 

FLAT P 

s 

8 








18t 

SN74ALS621ADW 

74S621 

TTL 

FLAT P 

s 

8 








19t 

SN74ALS621A1DW 

74S621 

TTL 

FLAT P 

s 

8 








20 ▼ 

SN74AS621DW 

74S621 

TTL 

FLAT P 

s 

8 








21 ♦ 

DM54ALS622AJ 

74S622 

TTL 

DIP 

s 

8 




■ 




224 

DM54AS622J 

74S622 

TTL 

DIP 

s 

8 








23 ♦ 

DM74ALS622AJ 

74S622 

TTL 

DIP 

s 

8 








24# 

DM74ALS622AN 

74S622 

TTL 

DIP 

s 

8 








25f 

DM74AS622J 

74S622 

TTL 

DIP 

s 

8 








PR* 

nM 74 A.QR 9 PM 

740522 

1 1 U 

u\r 

0 

0 








27 ♦ 

M74ALS1622P 

74S622 

TTL 

DIP 

s 

8 








284 

N74F622N(A) 

74S622 

TTL 

DIP 

s 

8 








29d 

SN54ALS622AJ 

74S622 

TTL 

DIP | 

s 

8 








30d 

SN54AS622J 

74S622 

TTL 

DIP 

s 

8 








31 ♦ 

SN74ALS622AN 

74S622 

TTL 

DIP 

s 

8 








32 ▼ 

SN74ALS622A1N 

74S622 

TTL 

DIP 

s 

8 








33 ♦ 

SN74AS622N 

74S622 

TTL 

DIP 

s 

8 








34 ♦ 

N74F622D(A) 

74S622 

TTL 

FLAT P 

s 

8 








35 t 

SN74ALS622ADW 

74S622 

TTL 

FLAT P 

s 

8 








36 ▼ 

SN74ALS622A1DW 

74S622 

TTL 

r LAT P 

s 

8 








37 ▼ 

SN74AS622DW 

74S622 

TTL 

-LAT P 

s 

8 








38 t 

HD74HC623P 

74S623 

CMS 

DIP 

s 

8 








39 ▼ 

HD74HCT623P 

74S623 

CMS 

DIP 

s 

8 








40 ▼ 

SN54HC623J 

74S623 

CMS 

DIP 

s 

8 








41 ▼ 

SN74HC623N 

74S623 

CMS 

DIP 

s 

8 








42 ▼ 

SN74HCT623N(A) 

74S623 

CMS 

DIP 

s 

8 








43 t 

HD74HC623FP 

74S623 

CMS 

FLAT P 

s 

8 








44 ▼ 

HD74HCT623FP 

74S623 

CMS 

FLAT P 

s 

8 








45 ▼ 

SN74HCT623DW(A) 

74S623 

CMS 

FLAT P 

s 

8 








464 

DM54ALS623AJ " 1 

74S623 

TTL 

DIP 

s 

8 








47* 

DM54AS623J 

74S623 

TTL 

DIP 

s 

8 








48* 

DM74ALS623AJ 

74S623 

TTL 

DIP 

s 

8 








49 ♦ 

DM74ALS623AN 

74S623 

TTL 

DIP 

s 

8 








50* 

DM74AS623J 

74S623 

TTL 

DIP 

s 

8 








51 ♦ 

DM74AS623N 

74S623 

TTL 

DIP 

s 

8 








52 t 

M74ALS623A1 P(A) 

74S623 

TTL 

DIP 

s 

8 








53* 

M74ALS1623P 

74S623 

TTL 

DIP 

s 

8 








544 

N74F623N(A) 

74S623 

TTL 

DIP 

s 

8 








55d 

SN54ALS623AJ 

74S623 

TTL 

DIP 

s 

8 








56d 

SN54AS623J 

74S623 

TTL 

DIP 

s 

8 








57* 

SN74ALS623AN 

74S623 

TTL 

DIP 

s 

8 








58 ▼ 

SN74ALS623A1N 

74S623 

TTL 

DIP 

s 

8 








59* 

SN74AS623N 

74S623 

TTL 

DIP 

s 

8 








604 

N74F623D(A) 

74S623 

TTL 

FLAT P 

s 

8 








61 ▼ 

SN74ALS623ADW 

74S623 

TTL 

FLAT P 

s 

8 








62 ▼ 

SN74ALS623A1 DW 

74S623 

TTL 

FLAT P 

s 

8 








63 ▼ 

SN74AS623DW 

74S623 

TTL 

FLAT P 

s 

8 








64 

74F552SC(A) 

74552 

TTL 

FLAT P 

s 

8 








65* 

SN55116J 

75-116N 

TTL 

DIP 

D 

2 


1 






66d 

SN75116J 

75-116N 

TTL 

DIP 

D 

2 


. 






67* 

SN75116N 

75-116N 

TTL 

DIP 

D 

2 








68# 

SN55117JG 

75-117 

TTL 

DIP 

D 

2 




1 




69d 

SN75117JG 

75-117 

TTL 

DIP 

D 

2 


1 






704 

SN75117P 

75-117 

TTL 

DIP 

D 

2 


j 




, 


71 ♦ 

SN55118J 1 

75-118N 

TTL 

DIP 

D 

2 

, 







72d 

SN75118J 

75-118N 

TTL 

DIP 

D 

2 

. 

1.. -.. . - . . i 






734 

SN75118N 

75-118N 

TTL 

DIP 

D 

2 








744 

SN55119JG 

75-119P 

TTL 

DIP 

D 

2 








75d 

SN75119JG 

75-119P 

TTL 

DIP 

D 

2 








76# 

SN75119P 

75-119P 

TTL 

DIP 

D 

2 








77# 

MB424 

75-136N 

TTL 

DIP 

s 

4 








78 ♦ 

MB424M 

75-136N 

TTL 

DIP 

S 

4 








79d 

N8T26J 

75-136N 

TTL 

DIP 

S 

4 








80# 

N8T26N 

75-136N 

TTL 

DIP 

S 

4 








81d 

SN75136J 

75-136N 

TTL 

DIP 

S 

4 








82# 

SN75136N 

75-136N 

TTL 

DIP 

s 

4 








83 ▼ 

N8T26D 

75-136N 

TTL 

FLAT P 

s 

4 








84 ▼ 

SN75136D 

75-136N 

TTL 

FLAT P 

s 

4 








85d 

SN75160BJ 

75-160 

TTL 

DIP 

s 

8 








86 ▼ 

SN75160BN 

75-160 

TTL 

DIP 

s 

8 








87d 

SN75160BDW 

75-160 

TTL 

FLAT P 

s 

8 








88d 

SN75160N 

75-160N 

TTL 

DIP 

s 

8 








89d 

SN75163N 

75-160N 

TTL 

DIP 

s 

8 








90d 

SN75161N 

75-161N 

TTL 

DIP 

s 

8 








91d 

SN75162N 

75-162N 

TTL , 

PIP 

s 

8 








92d 

SN75ALS164DW(A) 

75-164 

TTL 

FLAT P 

s 

8 








93 ▼ 

SN75164BDW 

75-164 

TTL 

FLAT P 

s 

8 








94d 

SN75ALS164N(A) 

75-164a 

TTL 

DIP 

s 

8 








95 ▼ 

SN75164BN 

75-164a 

TTL 

DIP 

s 

8 



































































* ‘> r /; 
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34 

s 

iENSE AMPLIFIE 

•nc In Order Of (1)FEMI No. 

.KO f4>Ckts/Pka (SVTvoe Num 

(2)Tech (3)Pkg.Type 
&er 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

lJJ 

^FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

ckts. 

/ 

PKG 

TYPE 

OF 

MEMOR 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

“FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

ij 

CKTS. 

/ 

PKG 

TYPE 

OF 

MEMOR 

Id 

2d 

3d 

MC74468P 

MC54468F 

MC74468P 

54-468 

54-468F 

74-468P 

1 IL 
TTL 
TTL 

TO-116 

TO-86 

TO-116 

2 

2 

2 

MOS 

MOS 

MOS 








4d 

5d 

MC54468L 

MC74468L 

7520F 

74-468P 

74- 468P 

75- 20 

TTL 

TTL 

TTL 

TO-86 

TO-86 

DIP 

2 

2 

. 1 

MOS 

MOS 

COR 








7* 

8d 

9# 

7520N 

7520PC 

7521B 

75-20 

75-20 

75-20 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

COR 

COR 

COR 








lOd 

lid 

12d 

7521 PC 

SN7520J 

SN7520N 

75-20 

75-20 

75-20 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

COR 

COR 

COR 








13d 

14» 

15» 

7522B 

7522F 

7522N 

75-22 

75-22 

75-22 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

COR 

COR 

COR 








16d 

17f 

18d 

7522PC 

7523B 

7523PC 

75-22 

75-22 

75-22 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

COR 

COR 

COR 








19d 

20d 

21d 

DS5522AJ 

DS5522J 

DS5523J 

75-22 

75-22 

75-22 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

COR 

COR 

COR 








22d 

23d 

24d 

DS7522AJ 

DS7522AN 

DS7522J 

75-22 

75-22 

75-22 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

COR 

COR 

COR 








25d 

26d 

27d 

DS7522N 

DS7523J 

DS7523N 

75-22 

75-22 

75-22 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

COR 

COR 

COR 








28d 

29d 

30d 

ITT5522J 

1TT5522N 

ITT5523J 

75-22 

75-22 

75-22 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

COR 

COR 

COR 








31d 

32d 

33d 

ITT5523N 

ITT7522J 

ITT7522N 

75-22 

75-22 

75-22 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

cm 

COR 

COR 








34d 

35d 

36d 

ITT7523J 

ITT7523N 

SG7522J 

75-22 

75-22 

75-22 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

COR 

COR 

COR 








37d 

38d 

39d 

SG7522N 

SG7523J 

SG7523N 

75-22 

75-22 

75-22 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

COR 

COR 

COR 








40d 

41d 

42d 

SN5522J 

SN7522J 

SN7522N 

75-22 

75-22 

75-22 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

1 

1 

COR 

COR 

COR 








43d 

44 ♦ 
45# 

DS5522W 

75232F 

75232N 

75-22 

75-232 

75-232 

TTL 

TTL 

TTL 

FLAT P 
DIP 

DIP 

1 

2 

2 

COR 

COR 

COR 








46d 

47d 

48d 

SN55232J 

SN75232J 

SN75232N 

75-232 

75-232 

75-232 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

COR 

COR 

COR 








494 

50 ♦ 
51d 

75234F 

75234N 

75234PC 

75-234 

75-234 

75-234 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

COR 

COR 

COR 








52 ♦ 
53d 
54d 

SN55234J 

SN75234J 

SN75234N 

75-234 

75-234 

75-234 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

COR 

COR 

COR 








55 

56# 

57d 

SG55236 

SN55238J 

SN75238J 

75-236 

75-238N 

75-238N 

BPR 1 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

COR 

COR 

COR 








58d 

594 

60 ♦ 

SN75238N 

7524F 

7524N 

75-238N 

75-24 

75-24 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

COR 

COR 

COR 








61 d 
62d 
63d 

7524PC 

SN7524J 

SN7524N 

75-24 

75-24 

75-24 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

COR 

COR 

COR 








64d 

65d 

66 ♦ 

SN75270J 

SN75270N 

5528DM 

75-270N 

75-270N 

75-28 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

7 

7 

2 

MOS 

MOS 

COR 








67 ♦ 

68 ♦ 
694 

7528F 

7528N 

7528PC 

75-28 

75-28 

75-28 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

COR 

COR 

COR 








70d 

71d 

72d 

SN5528J 

SN7528J 

SN7528N 

75-28 

75-28 

75-28 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

COR 

COR 

COR 








73d 

74d 

75d 

DS5534J 

SN75370J 

SN75370N 

75-34 

75-370 

75-370 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

COR 

MOS 

MOS 








76d 

77# 

78# 

DS5538J 

75S207F 

75S207N 

75-38 

75S207 

75S207 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

2 

2 

2 

COR 

MOS 

MOS i 








79 ♦ 

80 ♦ 

75S208F 

75S208N 

75S208 

75S208 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

2 

2 

MOS 

MOS 


















































































Our 21st 

OPTOELECTRONICS 
features 19,500 
optocouplers, displays, 
lamps, lasers, sensors, 
and more . 
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36. SCHMITT TRIGGER 


TYPE 

NUMBER 


UPD4093BC 
MC14093BAL 
MC14093BALD 
' MCI 4093BALDS 
MC14093BALS 
MC14093BCL 
' MC14093BCLD 
MC14093BCLDS 
MC14093BCLS 
' MC14093BCP 
MC14093BCPD 
MC14093BCPDS 
" MC14093BCPS 
MC14093BD 
SCL4093B 
' M4093BP 
TC4093BP 
CP4093BCJ 
' CD4093BCN 
CD4093BMJ 

CP4093BD _ 

" CD4093BE 
CD4093BF 
HEF4093BD 
" HEF4093BP 
40S3BDC 

4093BDM _ 

"4093BPC 
CD4093BMW 
HEF4093BT 
' SCL4093BF 
4093BFC 

4093BFM _ 

‘ TC4583BP 
MCI 4583BAL 
MC14583BALP 
" MCI 4583BALDS 
MC14583BALS 
MC14583BCP 
MC14583BCPD 
MC14583BCPDS 
MC14583BCPS 
MC14583BD 
4583B DC 

4583BDM _ 

'4583BPC 
HEF4583BD 
HEF4583BP 
”4583BFC 
4583BFM 

S54F14W _ 

CD40106BH 

MM54C914W 

HEF40106BT 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 



106d HD9-54C14 

107d HD9-74C14 

_ S54LS14W 

54LS14W 
74LS14W 



2j 

TECH 

3J i 

PACKAGE \ 
TYPE \ 

CMS 

CMS 

DIP 2 

DIP ( 

CMS 

DIP € 

CMS 

DIP i 

CMS 

DIP i 

CMS 

DIP 1 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP i 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP l 

CMS 

DIP ; 

CMS 

DIP i 

CMS 

DIP i 

CMS 

DIP I 

CMS 

DIP 2 

CMS 

DIP : 

CMS 

dip : 

CMS 

dip : 

UMS 

DIP { 

CMS 

DIP { 

CMS 

DIP t 

CMS 

FLAT P I 

CMS 

FLAT P 2 

CMS 

FLAT P i 

CMS 

TO-86 ! 

CMS 

TO-86 ! 

CMS 

DIP l 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP 

CMS 

DIP ; 

CMS 

DIP ; 

CMS 

DSP ; 

CMS 

dip ; 

CMS 

dip ; 

CMS 

FLAT P ; 

CMS 

FLAT P i 

TTL 

FLAT P - 

CMS 

CHIP : 

CMS 

FLAT P ; 

CMS 

FLAT P ! 

CMS 

FLAT P : 

CMS 

FLAT P ! 

CMS 

OTHER ; 

CMS 

TO-86 ! 

CMS 

TO-86 ! 

TTL 

FLAT P l 

TTL 

FLAT P I 

TTL 

FLAT P l 

TTL 

FLAT P I 

TTL 

DIP l 

TTL 

DIP I 

TTL 

DIP l 

TTL 

FLAT P i 

TTL 

FLAT P 

TTL 

LLC i 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P i 

TTL 

FLAT P l 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P i 

TTL 

FLAT P i 

TTL 

FLAT P i 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

TO-86 

TTL 

TO-86 

TTL 

TO-86 

TTL 

TO-86 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

TO-85 

TTL 

TO-86 

TTL 

TO-86 

TTL 

TO-86 

TTL 

TO-86 

TTL 

TO-86 

TTL 

TO-86 

CMS 

FLAT P 

CMS 

TO-86 

CMS 

TO-86 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 

TTL 

FLAT P 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
(4)Hvs.Voltage (5)Tvoe Number 



SN5414W 
54LS14FM 
74LS14FC 
5414FM 
7414FC 
S54F132F 



CD74HC132M 
CD74HCT132M 
SN74HC132D 
' 54S132DM 
74S132DC 
74S132PC 



IN74LS132F 
N74LS132N 
JN74132F 

S54LS132F 

S54132F _ 

SN54S132J 
SN74S132J 
SN74S132N 
54LS132J 
74LS132J 
DM54LS132J 
DM54LS132N 
DM74LS132J 
DM74LS132N 
' DM54132J 
DM54132N 
DM74132J 
' DM74132N 
FLH601-74132 
FLH605-84132 
‘ M74LS132P 
MB74LS132 
MB74LS132M 
" SN54132J 
SN74132J 
SN74132N 
SFC4132E 
SFC4132EM 
SFC4132ET 
SFC4132JM 
SFC4132KM 

M53332P _ 

SN54HC132FK 
74HC14N 
74HCT14N 
" UPD4584BC 
SCL4584B 
MC54HC14J(A) 

" MC74HC14J(A) 
MC74HC14N(A) 
SP74HC14N 
" 74HC14D 
74HCT14D 

S54F14F _ 

" N74LS14D 
MM54C14J 
MM54C914J 
" MM74C14J 
MM74C14N 
MM74C914J 
“ MM74C914N 
HEF40106BD 
HEF40106BP 
" MC14584BAL 
MC14584BALD 
MC14584BALDS 
" MC14584BALS 
MC14584BCL 
MC14584BCLD 
MC14584BCLDS 
MC14584BCLS 
MC14584BCP 
MC14584BCPD 
MC14584BCPDS 
MC14584BCPS 
MC14584BD 
HCC40106BD 
HCC40106BF 
HCF40106BE 
HCF40106BF 
CD40106BD 
CD40106BE 
CD40106BF 
40014BDC 
40014BDM 
40014BPC 
CD40106BCJ 
CD40106BCN 
CD40106BMJ 
HD1-54C14 
HD1-74C14 
M4584BP_ 


54S04W 
~ 54S04W 
54S04W 
54S04W 
" 54S04W 
54S04W 
74-00 
" 74-00N 
74-00N 
74-00N 
" 74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-nnN 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00N 
74-00Na 
74-04 
74-04 
74-04 
74-04 
74-04 
74-04 
74-04 
74-04 
74-04 
74-04 
74-04 
74-04 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 
74-04N 


800m 

1.7 

800m 

1.5 

800m 

1.5 

800m 

1.7 

400m 

1.5 

400m 

1.5 

lEBTilnll 

RuSSI 

1.5 

1.5 

400m 

1.5 

0.8 

1.7 

0.8 

1.7 

0.8 

1.7 

0.8 

1.7 

900m 

2.0 

900m 

2.0 

0.8 

1.7 

0.8 

1.7 

900m 

2.0 

200m 

1.6 

200m 

1.6 

200m 

1.6 

400m 

1.4 

400m 

1.4 

400m 

1.4 

Ann ™ 

1 5 

400m 

1.5 

400m 

1.5 

400m 

1.5 

400m 

1.5 

400m 

1.5 

400m 

1.5 

400m 

1.5 

400m 

1.5 

550m 

1.7 

550m 

1.7 

550m 

1.7 

800m 

1.6 

800m 

1.6 

0.8 

1.9 

0.8 

1.9 

0.8 

1.9 

0.8 

1.9 

0.8 

2 

0.8 

2 

0.8 

2 

0.8 

2 

800m 

1.7 

800m 

1.7 

800m 

1.6 

800m 

1.6 

800m 

1.6 

800m 

1.7 

800m 

1.7 

800m 

1.7 

300m 

1.4 

300m 

1.4 

300m 

1.4 

300m 

1.4 

300m 

1.4 

800m 

1.7 

900m 

2.0 

0.4 

1.7 

0.4 

1.2 

0.9 

11.0 

1.2 

6.8 

2.2 

3.15 

2.2 

3.15 

2.2 

3.15 

2.5 

3.6 

0.4 

1.7 

0.4 

1.2 

400m 

1.4 

800m 

1.6 

200m 

4.3 

200m 

4.3 

200m 

4.3 

200m 

4.3 

200m 

4.3 

200m 

4.3 

900m 

7.0 

900m 

7.0 

1.1 

8.0 

1.1 

8.0 

1.1 

8.0 

1.1 

8.0 

1.1 

8.0 

1.1 

8.0 

1.1 

8.0 

1.1 

8.0 

1.1 

8.0 

1.1 

8.0 

1.1 

8.0 

1.1 

8.0 

1.1 

8.0 

2.3 

5.9 

2.3 

5.9 

2.3 

5.9 

2.3 

5.9 

3.5 

8.8 

3.5 

8.8 

3.5 

8.8 

5.0 

10 

5.0 

10 

5.0 

10 

5.0 

10 

5.0 

10 

5.0 

10 

5.0 

10 

5.0 

10 

5.7 

11.7 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


























































36. SCHMITT TRIGGERS 


In Order of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 


LINE 

No. 

S 

TYPE 

NUMBER 

D- 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

0 

TECH 

■ 

4j 

HYS. 

VOLT 

INP. 

THRSH 

VOLTS 

POS. 

(V) 

INP. 

THRSH 

VOLTS 

NEG. 

. M _ 

“ 

LINE 

No. 

5j 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

U 

TECH 

PACKAGE 

TYPE 

11” 

HYS. 

VOLT 

(V) 

INP. 

THRSH 

VOLTS 

POS. 

(V) 

INP. 

THRSH 

VOLTS 

NEG. 

(V) 

if 

54LS14DM 

?4-04N " 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


ill ♦ 

74F14SDC(A) 1 

74-14 

TTL 

'DIP 

800m 

2.0 

0.8 

24 

74LS14DC 

74-04N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


112 ♦ 

74F14SPC(A) 

74-14 

TTL 

DIP 

800m 

2.0 

0.8 

3f 

74LS14PC 

74-04N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


113 ♦ 

DN74LS14P4 

74-14 

TTL 

FLAT P 

0.4 

1.4 

1.0 

44 

5414DM 

74-04N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


114 

54F14FM(A) 

74-14 

[TTL 

FLAT P 

800m 

2.0 

0.8 

54 

7414DC 

74-04N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


115 

74F14SC(A) 

74-14 

TTL 

FLAT P 

800m 

2.0 

0.8 

64 

7414PC 

74-04N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


116 ♦ 

N74F14D 

74-14 

TTL 

FLAT P 

800m 

1.4 

1.1 

74 

N74LS14F 

74-04N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


117 

54F14L1M(A) 

74-14 

TTL 

LLC 

800m 

2.0 

0.8 

84 

N74LS14N 

74-04N 

TTL 

DIP 

400m 

1.4 

1.0 


118 

74F14L1C(A) 

74-14 

TTL 

LLC 

800m 

2.0 

0.8 

94 

N7414F 

74-04N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


119 

74F14QC(A) 

74-14 

TTL 

LLC 

800m 

2.0 

0.8 

104 

N7414N 

74-04N 

TTL 

DIP 

400m 

1.4 

1.0 


120f 

CD54HC14F 

74-14N 

CMS 

DIP 


0.7 

3.0 

114 

S54LS14F 

74-04N 

TTL 

DIP 

400m 

1.4 

1.0 


121 ♦ 

CD54HCT14F 

74-14N 

CMS 

DIP 


1.2 

1.4 

12d 

54LS14J 

74-04N 

TTL 

DIP 

800m 

1.6 

.80 


1224 

RS74HC14 

74-14N 

CMS 

DIP 




13d 

74LS14J 

74-04N 

TTL 

DIP 

800m 

1.6 

.80 


123y 

HD74HC14FP 

74-14N 

CMS 

DIP 

0.4 

3.15 

0.9 

144 

DM54LS14J 

74-04N 

TTL 

DIP 

0.8 

1.9 

1.0 


124f 

PC54HCT14D(A) 

74-14N 

CMS 

DIP 

0.4 

1.9 

1.2 

154 

DM54LS14N 

74-04N 

TTL 

DIP 

0.8 

1.9 

1.0 


125 ♦ 

PC74HCT14D(A) 

74-14N 

CMS 

DIP 

0.4 

1.9 

1.2 

164 

DM74LS14J 

74-04N 

TTL 

DIP 

0.8 

1.9 

1.0 


126f 

PC74HCT14P(A) 

74-14N 

CMS 

DIP 

0.4 

1.9 

1.2 

174 

DM74LS14N 

74-04N 

TTL 

DIP 

0.8 

1.9 

1.0 


127y 

CD74HCT14E 

74-14N 

CMS 

DIP 

700m 

1.2 

0.5 

184 

DM5414J 

74-04N 

TTL 

DIP 

0.8 

2 

1.1 


128y 

CD74HC14E 

74-14N 

CMS 

DIP 

800m 

1.7 

0.9 

194 

DM5414N 

74-04N 

TTL 

DIP 

0.8 

2 

1.1 


129t 

SN54HC14J 

74-14N 

CMS 

DIP 

900m 

2.5 

1.6 

204 

DM7414J 

74-04N 

TTL 

DIP 

0.8 

2 

1.1 


130y 

SN74HC14N 

74-14N 

CMS 

DIP 

900m 

2.5 

1.6 

214 

DM7414N 

74-04N 

TTL 

DIP 

0.8 

2 

1.1 


131 ♦ 

PC54HC14D(A) 

74-14N 

CMS 

DIP 

1.4 

3.15 

2.2 

22d 

ITT74LS14N 

74-04N 

TTL 

DIP 

800m 

1.6 

.80 


1324 

PC74HC14D(A) 

74-14N 

CMS 

DIP 

1.4 

3.15 

2.2 

234 

M74LS14P 

74-04N 

TTL 

DIP 

800m 

1.6 

.80 


1334 

PC74HC14P(A) 

74-14N 

CMS 

DIP 

1.4 

3.15 

2.2 

244 

MB74LS14 

74-04N 

TTL 

DIP 

800m 

1.6 

.80 


1344 

HD74HC14P 

74-14N 

CMS 

FLAT P 

0.4 

3.15 

0.9 

254 

MB74LS14M 

74-04N 

TTL 

DIP 

800m 

1.6 

.80 


1354 

PC74HCT14T(A) 

74-14N 

CMS 

FLAT P 

0.4 

1.9 

1.2 

264 

S5414F 

74-04N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

0.9 


136t 

CD74HCT14M 

74-14N 

CMS 

FLAT P 

700m 

1.2 

0.5 

27d 

SN5414J 

74-04N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 


137t 

CD74HC14M 

74-14N 

CMS 

FLAT P 

800m 

1.7 

0.9 

28d 

SN7414J 

74-04N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 


138y 

SN74HC14D 

74-14N 

CMS 

FLAT P 

900m 

2.5 

1.6 

29d 

SN7414N 

74-04N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 


1394 

PC74HC14T(A) 

74-14N 

CMS 

FLAT P 

1.4 

3.15 

2.2 

304 

M53214P 

74-04N 

TTL 

TO-116 

800m 

1.7 

.90 


1404 

RS74F14 

74-14N 

TTL 

DIP 




314 

SN54LS14J 

74-04N 

TTL 

TO-116 

800m 

1.5 

1.1 


141 4 

RS74LS14 

74-14N 

TTL 

DIP 




324 

SN74LS14J 

74-04N 

TTL 

TO-116 

800m 

1.5 

1.1 


1424 

RS7414 

74-14N 

TTL 

DIP 




334 

SN74LS14N 

74-04N 

TTL 

TO-116 

800m 

1.5 

1.1 


143t 

SN74HC7001N 

74HC7001 

CMS 

DIP 

900m 

2.5 

1.6 

344 

DN74LS13P1 

74-13 

TTL 

DIP 

0.4 

1.4 

1.0 


144t 

SN74HC7001D 

74HC7001 

CMS 

FLAT P 

900m 

2.5 

1.6 

354 

N74F13N 

74-13 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


145y 

SN74HC7032N 

74HC7032 

CMS 

DIP 

2.3 

3.15 

0.9 

364 

S54F13F 

74-13 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


146y 

SN74HC7032D 

74HC7032 

CMS 

FLAT P 

2.3 

3.15 

0.9 

37 ▼ 

DM74ALS13J 

74-13 

TTL 

DIP 

600m 

1.55 

1.1 


147y 

74HC132N 

74LS132 

CMS 

DIP 

0.4 

1.7 

0.9 

38 ▼ 

DM74ALS13N 

74-13 

TTL 

DIP 

600m 

1.55 

1.1 


148y 

74HCT132N 

74LS132 

CMS 

DIP 

0.4 

1.2 

0.5 

394 

74F13DC(A) 

74-13 

TTL 

DIP 

800m 

2.0 

0.8 


1494 

PC54HCT132D(A) 

74LS132 

CMS 

DIP 

0.4 

1.4 

1.2 

404 

74F13PC(A) 

74-13 

TTL 

DIP 

800m 

2.0 

0.8 


1504 

PC74HCT132D(A) 

74LS132 

CMS 

DIP 

0.4 

1.4 

1.2 

414 

74F13SDC(A) 

74-13 

TTL 

DIP 

800m 

2.0 

0.8 


151 4 

PC74HCT132P(A) 

74LS132 

CMS 

DIP 

0.4 

1.4 

1.2 

424 

74F13SPC(A) 

74-13 

TTL 

DIP 

800m 

2.0 

0.8 


1524 

PC54HC132D(A) 

74LS132 

CMS 

DIP 

1.4 

2.1 

2.2 

434 

ZN5413J 

74-13 

TTL 

DIP 

1.2 

2.0 

0.80 


1534 

PC74HC132D(A) 

74LS132 

CMS 

DIP 

1.4 

2.1 

2.2 

444 

ZN7413E 

74-13 

TTL 

DIP 

1.2 

2.0 

0.80 


1544 

PC74HC132P(A) 

74LS132 

CMS 

DIP 

1.4 

2.1 

2.2 

454 

ZN7413J 

74-13 

TTL 

DIP 

1.2 

2.0 

0.80 


1554 

UPD74HC132C 

74LS132 

CMS 

DIP 

1.4 

1.8 

2.7 

464 

DN74LS13P4 

74-13 

TTL 

FLAT P 

0.4 

1.4 

1.0 


156r 

HD74HC132P 

74LS132 

CMS 

DIP 

2.2 

3.15 

0.9 

474 

N74F13D 

74-13 

TTL 

FLAT P 

400m 

1.5 

1.1 


1574 

MC54HC132J(A) 

74LS132 

CMS 

DIP 

2.2 

3.15 

0.9 

48 

74F13SC(A) 

74-13 

TTL 

FLAT P 

800m 

2.0 

0.8 


1584 

MC74HC132J(A) 

74LS132 

CMS 

DIP 

2.2 

3.15 

0.9 

49 

74F13L1C(A) 

74-13 

TTL 

LLC 

800m 

2.0 

0.8 


1594 

MC74HC132N(A) 

74LS132 

CMS 

DIP 

2.2 

3.15 

0.9 

50 

74F13QC(A) 

74-13 

TTL 

LLC 

800m 

2.0 

0.8 


1604 

MM54HC132J 

74LS132 

CMS 

DIP 

2.2 

3.1 

0.9 

514 

RS74F13 

74-13N 

TTL 

DIP 





161 4 

MM74HC132J 

74LS132 

CMS 

DIP 

2.2 

3.1 

0.9 

524 

RS74LS13 

74-13N 

TTL 

DIP 





1624 

MM74HC132N 

74LS132 

CMS 

DIP 

2.2 

3.1 

0.9 

534 

RS7413 

74-13N 

TTL 

DIP 





163r 

74HC132D 

74LS132 

CMS 

FLAT P 

0.4 

1.7 

0.9 

544 

54LS13DM 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


164y 

74HCT132D 

74LS132 

CMS 

FLAT P 

0.4 

1.2 

0.5 

554 

74LS13DC 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


1654 

PC74HCT132T(A) 

74LS132 

CMS 

FLAT P 

0.4 

1.4 

1.2 

564 

74LS13PC 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


1664 

PC74HC132T(A) 

74LS132 

CMS 

FLAT P 

1.4 

2.1 

2.2 

574 

5413DM 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 

~ 

167t 

HD74HC132FP 

74LS132 

CMS 

FLAT P 

2.2 

3.15 

0.9 

584 

7413DC 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


1684 

DN74LS132P1 

74LS132 

TTL 

DIP 

0.4 

1.4 

1.0 

594 

7413PC 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


169y 

HD74LS132G(1) 

74LS132 

TTL 

DIP 

0.4 

1.4 

1.0 

60 ▼ 

N74LS13F 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


1704 

HD74LS132P 

74LS132 

TTL 

DIP 

0.4 

1.4 

1.0 

614 

N74LS13F(1) 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


171 4 

54F132DM(A) 

74LS132 

TTL 

DIP 

800m 

2.0 

0.8 

62 ▼ 

N74LS13N 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.4 

1.0 


1724 

54F132SDM(A) 

74LS132 

TTL 

DIP 

800m 

2.0 

0.8 

634 

N74LS13Nm 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.4 

1.0 

“ 

1734 

74F132DC 

74LS132 

TTL 

DIP 

800m 

2.0 

0.8 

64 ▼ 

N7413F 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


1744 

74F132PC(A) 

74LS132 

TTL 

DIP 

800m 

2.0 

0.8 

654 

N7413F(1) 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


1754 

74F132SDC 

74LS132 

TTL 

DIP 

800m 

2.0 

0.8 

66y 

N7413N 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


1764 

74F132SPC 

74LS132 

TTL 

DIP 

800m 

2.0 

0.8 

674 

N7413N(1) 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


1774 

DN74LS132P4 

74LS132 

TTL 

FLAT P 

0.4 

1.4 

1.0 

68 ▼ 

S54LS13F 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.4 

1.0 


178 

54F132FM(A) 

74LS132 

TTL 

FLAT P 

800m 

2.0 

0.8 

694 

S54LS13F(1) 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.4 

1.0 


179 

74F132SC 

74LS132 

TTL 

FLAT P 

800m 

2.0 

0.8 

704 

S5413F 

74-13N 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 


180 

54F132L1M(A) 

74LS132 

TTL 

LLC 

800m 

2.0 

0.8 

71d 

54LS13J 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.6 

.80 


181 

74F132L1C 

74LS132 

TTL 

LLC 

800m 

2.0 

0.8 

72d 

54LS13J(1) 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.6 

.80 


182 

74F132QC 

74LS132 

TTL 

LLC 

800m 

2.0 

0.8 

73d 

74LS13J 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.6 

.80 


183d 

MIC54137J 

74LS137N 

TTL 

TO-116 

800m 

1.7 

.90 

744 

DM54LS13J 

74-13N 

TTL 

DIP 

0.8 

1.9 

1.0 


184d 

MIC74137J 

74LS137N 

TTL 

TO-116 

800m 

1.7 

.90 

754 

DM54LS13N 

74-13N 

TTL 

DIP 

0.8 

1.9 

1.0 


185d 

MIC74137N 

74LS137N 

TTL 

TO-116 

800m 

1.7 

.90 

764 1 

DM74LS13J 

74-13N 

TTL 

DIP 

0.8 

1.9 

1.0 


1864 

M74LS18P 

74LS18 

TTL 

DIP 

900m 

1.65 

1.25 

774 

DM74LS13N 

74-13N 

TTL 

DIP 

0.8 

1.9 

1.0 


187d 

UPD4584BG 

74LS19 

CMS 

FLAT P 

7.0 

11.0 

4.0 

784 

DM5413J 

74-13N 

TTL 

DIP 

0.8 

2 

1.1 


1884 

M74LS19P 

74LS19 

TTL 

DIP 

900m 

1.65 

1.25 

794 

DM5413N 

74-13N 

TTL 

DIP 

0.8 

2 

1.1 


189d 

UPD4093BG 

74LS24 

CMS 

DIP 

3.4 

10.8 

7.4 

804 

DM7413J 

74-13N 

TTL 

DIP 

0.8 

2 

1.1 


1904 

N74F132N 

74LS24 

TTL 

DIP 

400m 

1.5 

1.1 

814 

DM7413N 

74-13N 

TTL 

DIP 

0.8 

2 

1.1 


191 4 

M74LS24P 

74LS24 

TTL 

DIP 

900m 

1.65 

1.25 

82d 

FLH351-7413 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 


1924 

N74F132D(A) 

74LS24 

TTL 

FLAT P 

400m 

1.5 

1.1 

83d 

FLH355-8413 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 


193d 

57LS305J 

74LS245N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 

84d 

ITT74LS13N 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.6 

.80 


194d 

67LS305J 

74LS245N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 

85d 

ITT5413J 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 

_ 

195d 

67LS305N 

74LS245N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 

86d 

ITT7413J 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 


196d 

57LS310J 

74LS642 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 

87d 

ITT7413N 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 


197d 

67LS310J 

74LS642 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 

884 

M74LS13P 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.6 

.80 


198d 

67LS310N 

74LS642 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 

894 

MB74LS13 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.6 

.80 


199d 

MIC54135J 

74S135N 

TTL 

TO-116 

800m 

1.7 

.90 

904 

MB74LS13M 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.6 

.80 


200d 

MIC74135J 

74S135N 

TTL 

TO-116 

800m 

1.7 

.90 

91d 

MIC5413J 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

HL7 

.90 


201d 

MIC74135N 

74S135N 

TTL 

TO-116 

800m 

1.7 

.90 

92d 

MIC7413J 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 










93d 

MIC7413N 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 










94d 

SN5413J 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 










95d 

SN7413J 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 










96d 

SN7413N 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 










97d 

TL7413N 

74-13N 

TTL 

DIP 

800m 

1.7 

.90 










98 ▼ 

HD74LS13G 

74-13N 

TTL 

DIP 

0.9 

1.4 

1.0 










994 

HD74LS13P 

74-13N 

TTL 

DIP 

0.9 

1.4 

1.0 










1004 

M53213P 

74-13N 

TTL 

TO-116 

800m 

1.7 

.90 










1014 

SN54LS13J 

74-13N 

TTL 

TO-116 

800m 

1.5 

1.1 










102d 

SP74HC14J 

74-14 

CMS 

DIP 


1.5 











1034 

LC74HC14 

74-14 

CMS 

DIP 

1.0 

3.5 

1.5 










104 

UPD74HC14C 

74-14 

CMS 

DIP 

1.7 

3.15 

0.9 










1054 

DN74LS14P1 

74-14 

TTL 

DIP 

0.4 

1.4 

1.0 










1064 

N74F14N 

74-14 

TTL 

DIP 

400m 

1.4 

1.1 










1074 

54F14DM(A) 

74-14 

TTL 

DIP 

800m 

2.0 

0.8 










1084 

54F14SDM(A) 

74-14 

TTL 

DIP 

800m 

2.0 

0.8 










1094 

I74F14DG(A) 

74-14 

TTL 

DIP 

800m 

2.0 

0.8 










1104 

74F14PC(A) 

74-14 

TTL 

DIP 

800m 

2.0 

0.8 
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37. SPECIAL DEVICES ■ INTERFACE 


LINE 

No. 

5T 

TYPE 

NUMBER 

D — 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

U 

PACKAGE 

TYPE 

U 

TYPE 

CODE 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER . 

“FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3] 

PACKAGE 

TYPE 

a 

TYPE 

CODE 

!♦ 

10165DC 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

11 Id 

9318FC 

54-148W 

TTL 

FLAT P 

W ' 

2» 

10165F 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

112 

9318FM 

54-148W 

TTL 

FLAT P 

PE 

3 ♦ 

10165N 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

113 

AMU4L93L1851X 

54-148W 

TTL 

FLAT P 

PE 

4# 

10565DM 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

114 

S54148W 

54-148W 

TTL 

FLAT P 

PE 

5r 

MC10H165FN 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

115d 

SN54LS148W 

54-148W 

TTL 

FLAT P 

PE 

6# 

MC10H165L 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

116 

SN54S148F 

54-148W 

TTL 

FLAT P 

PE 

7t 

MC10H165LD 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

117d 

SN54148W 

54-148W 

TTL 

FLAT P 

PE 

8t 

MC10H165LDS 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

118 

SN54S148L 

54-148W 

TTL 

LLC 

PE 


MC10H165P 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

119d 

SN54278W(1) 

54-278W 

TTL 

FLAT P 

PE 

10* 

MC10H165PD 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

120d 

SN54LS348W 

54LS348W 

TTL 

FLAT P 

PE 

11* 

MC10H165PDS 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

121 

SN54S348F 

54LS348W 

TTL 

FLAT P 

PE 

12* 

MC10165FN 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

122 

SN54S348L 

54LS348W 

TTL 

LLC 

PE 

13t 

MC10165L 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

123 

AM25LS2513XC 

54S138W 

TTL 

CHIP 

PE 

14t 

MC10165LD 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

124 

AM25LS2513XM 

54S138W 

TTL 

CHIP 

PE 

15t 

MC10165LDS 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

125 ♦ 

HD74HC147P 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

16t 

MC10165P 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

126^ 

MC54HC147J(A) 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

17* 

MC10165PD 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

127 ♦ 

MC74HC147J(A) 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

18t 

MC10165PDS 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

128 ♦ 

MC74HC147N(A) 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

19* 

MC10565L 

10-165 

ECL 

DIP 

PE 

129f 

MM54HC147J 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

20d 

HD10165 

10-165 

ECL 

OTHER 

PE 

130 ♦ 

MM74HC147J 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

21 

10565FM 

10-165f 

ECL 

FLAT P 

PE 

131 ♦ 

MM74HC147N 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

22 

MC10565F 

10-165f 

ECL 

FLAT P 

PE 

1324 

PC54HC147D(A) 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

23 

K176LP1 

40-07A 

MOS 

OTHER 

PI 

133 ♦ 

PC54HCT147D(A) 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

24 

TC40H147F 

40-147 

CMS 

FLAT P 

PE 

134* 

PC74HC147D(A) 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

25 

CD40147BH 

40-147B 

CMS 

CHIP 

PE 

135# 

PC74HC147P(A) 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

26 

nruoi47Rn 

A ft. -1 AJD _ 

r'tAC' 

vnriw 

DIP 

r t- 

IOOT 

rC74HCi i4/u(A) 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

27 

CD40147BE 

40-147B 

CMS 

DIP 

PE 

137* 

PC74HCT147P(A) 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

28 

CD40147BF 

40-147B 

CMS 

DIP 

PE 

138t 

SN74HC147N 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

29 ♦ 

TC40H147P 

40-147B 

CMS 

DIP 

PE 

139d 

SP74HC147J 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

30 

CD40147BK 

40-147B 

CMS 

FLAT P 

PE 

140d 

SP74HC147N 

74-147 

CMS 

DIP 

PE 

31 

CD4034AH 

40-34B 

CMS 

CHIP 

PC 

141 d 

HD74HC147FP(A) 

74-147 

CMS 

FLAT P 

PE 

32 

CD4034BH 

40-34B 

CMS 

CHIP 

PC 

142f 

PC74HC147T(A) 

74-147 

CMS 

FLAT P 

PE 

33 

CD4034AF 

40-34B 

CMS 

DIP 

PC 

143 ♦ 

PC74HCT147T(A) 

74-147 

CMS 

FLAT P 

PE 

34 r 

CD4034AK 

40-34B 

CMS 

FLAT P 

PC 

144t 

74HC147N 

74-147N 

CMS 

DIP 

PE 

35 

TC40H148F 

40H148 

CMS 

FLAT P 

PE 

145t 

74HCT147N 

74-147N [ 

CMS 

DIP 

PE 

36# 

MCI 4419L 

44-19P 

CMS 

DIP 

AID 

146 

CD54HC147F 

74-147N 

CMS 

DIP 

PE 

37 ♦ 

MCI 4419P 

44-19P 

CMS 

DIP 

AID 

147 

CD54HCT147F 

74-147N 

CMS 

DIP 

PE 

38* 

MC14419PD 

44-19P 

CMS 

DIP 

AID 

148^ 

CD74HC147E 

74-147N 

CMS 

DIP 

PE 

39d 

UPD4532BC 

45.32 

CMS 

DIP 

PE 

1494 

CD74HCT147E 

74-147N 

CMS 

DIP 

PE 

40 

CD4532BH 

45-32B 

CMS 

CHIP 

PE 

150* 

74HC147D 

74-147N 

CMS 

FLAT P 

PE 

41d 

883/4532B 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

151 t 

74HCT147D 

74-147N 

CMS 

FLAT P 

PE 

42 ♦ 

4532BDC 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

152t 

CD74HC147M 

74-147N 

CMS 

FLAT P 

PE 

43 ♦ 

4532BDM 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

153* 

CD74HCT147M 

74-147N 

CMS 

FLAT P 

3 E 

44 ♦ 

4532BPC 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1544 

DM54147J 

74-147N 

TTL 

DIP 

3 E 

45 

CD4532BD 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1554 

DM74147J 

74-147N 

TTL 

DIP 

PE 

46 

CD4532BE 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1564 

DM74147N 

74-147N 

TTL 

DIP 

PE 

47 

CD4532BF 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1574 

M74LS147P 

74-147N 

TTL 

DIP 

3 E 

484 

HCC4532BD 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1584 

N74147F 

74-147N 

TTL 

DIP 

PE 

494 

HCC4532BF 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1594 

N74147N 

74-147N 

TTL 

DIP 

3 E 

504 

HCF4532BE 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1604 

S54147F 

74-147N 

TTL 

DIP 

PE 

514 

HCF4532BF 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1614 

SN54LS147J 

74-147N 

TTL 

DIP 

PE 

524 

HEF4532BD 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1624 

SN74LS147J 

74-147N 

TTL 

DIP 

3 E 

534 

HEF4532BP 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1634 

SN74LS147N 

74-147N 

TTL 

DIP 

PE 

544 

M4532BP 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

164d 

SN54147J 

74-147N 

TTL 

DIP 

PE 

554 

MC14532BAL 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

165d 

SN74147J 

74-147N 

TTL 

DIP 

PE 

56 ▼ 

MC14532BALD 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

166d 

SN74147N 

74-147N 

TTL 

DIP 

PE 

57 r 

MC14532BALDS 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1674 

HD74HC148P 

74-148 

CMS 

DIP 

PE 

58 r 

MC14532BALS 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

168* 

SN74HC148N 

74-148 

CMS 

DIP 

PE 

594 

MC14532BCL 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

169d 

SP74HC148J 

74-148 

CMS 

DIP 

PE 

60* 

MC14532BCLD 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

170d 

SP74HC148N 

74-148 

CMS 

DIP 

PE 

61 ▼ 

MC14532BCLDS 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

171 d 

HD74HC148FP(A) 

74-148 

CMS 

FLAT P 

PE 

62 r 

MC14532BCLS 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1724 

74F148DC 

74-148 

TTL 

DIP 

PE 

634 

MC14532BCP 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1734 

74F148PC 

74-148 

TTL 

DIP 

PE 

64 ▼ 

MC14532BCPD 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1744 

74F148SDC 

74-148 

TTL 

DIP 

PE 

65* 

MCI 4532BCPDS 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1754 

74F148SPC 

74-148 

TTL 

DIP 

PE 

66 ▼ 

MC14532BCPS 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1764 

M74LS148P 

74-148 

TTL 

DIP 

PE 

67 t 

MC14532BD 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1774 

N74F148N(A) 

74-148 

TTL 

DIP 

PE 

68d 

MSM4532RS 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1784 

SN54LS748J 

74-148 

TTL 

DIP 

PE 

694 

SCL4532B 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1794 

SN54S148J 

74-148 

TTL 

DIP 

PE 

704 

TC4532BP 

45-32B 

CMS 

DIP 

PE 

1804 

SN74LS748J 

74-148 

TTL 

DIP 

PE 

71 

4532BFC 

45-32B 

CMS 

FLAT P 

PE 

181 4 

SN74LS748N 

74-148 

TTL 

DIP 

PE 

72 

4532BFM 

45-32B 

CMS 

FLAT P 

PE 

1824 

SN74S148J 

74-148 

TTL 

DIP 

PE 

73d 

CD4532BK 

45-32B 

CMS 

FLAT P 

PE 

1834 

SN74S148N 

74-148 

TTL 

DIP 

PE 

74 

HCC4532BK 

45-32B 

CMS 

FLAT P 

PE 

184 

74F148SC 

74-148 

TTL 

FLAT P 

PE 

754 

HEF4532BT 

45-32B 

CMS 

FLAT P 

PE 

1854 

N74F148D(A) 

74-148 

TTL 

FLAT P 

PE 

764 

MC14549BAL 

45-49B 

CMS 

DIP 

SAR 

186 

74F148L1C 

74-148 

TTL 

LLC 

PE 

77 ▼ 

MC14549BALD 

45-49B 

CMS 

DIP 

SAR 

187 

74F148QC 

74-148 

TTL 

LLC 

PE 

78 r 

MC14549BALDS 

45-49B 

CMS 

DIP 

SAR 

1884 

TC40H148P 

74-148N 

CMS 

DIP 

PE 

79 t 

MC14549BALS 

45-49B 

CMS 

DIP 

SAR 

1894 

93L18DC 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

804 

MC14549BCL 

45-49B 

CMS 

DIP 

SAR 

1904 

93L18DM 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

81 T 

MC14549BCLD 

45-49B 

CMS 

DIP 

SAR 

191 4 

93L18PC 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

82 t 

MC14549BCLDS 

45-49B 

CMS 

DIP 

SAR 

1924 

9318DC 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

83 ▼ 

MC14549BCLS 

45-49B 

CMS 

DIP 

SAR 

1934 

9318DM 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

844 

MC14549BCP 

45-49B 

CMS 

DIP 

SAR 

1944 

9318PC 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

85 r 

MC14549BCPD 

45-49B 

CMS 

DIP 

SAR 

1954 

AMU6M93L1859X 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

86 r 

MC14549BCPDS 

45-49B 

CMS 

DIP 

SAR 

1964 

AMU7B93L1851X 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

87* 

MCI 4549BCPS 

45-49B 

CMS 

DIP 

SAR 

1974 

AMU7B93L1859X 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

88 ▼ 

MC14549BDW 

45-49B 

CMS 

DIP 

SAR 

1984 

AMU7B931851X 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

894 

MC14559BAL 

45-59B 

CMS 

DIP 

SAR 

1994 

AMU7B931859X 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

90 t 

MC14559BALD 

45-59B 

CMS 

DIP 

SAR 

200 4 

DM54148J 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

91 ▼ 

MC14559BALDS 

45-59B 

CMS 

DIP 

SAR 

201 4 

DM74148J 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

92 ▼ 

MC14559BALS 

45-59B 

CMS 

DIP 

SAR 

202 4 

DM74148N 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

93 4 

MC14559BCL 

45-59B 

CMS 

DIP 

SAR 

203 ▼ 

HD74LS148G 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

94t 

MC14559BCLD 

45-59B 

CMS 

DIP 

SAR 

204 4 

HD74LS148P 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

95* 

MC14559BCLDS 

45-59B 

CMS 

DIP 

SAR 

205d 

MC8318L 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

96 t 

MC14559BCLS 

45-59B 

CMS 

DIP 

SAR 

206d 

MC8318P 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

974 

MC14559BCP 

45-59B 

CMS 

DIP 

SAR 

207d 

MC9318L 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

98 ▼ 

MC14559BCPD 

45-59B 

CMS 

DIP 

SAR 

208 4 

N74148F 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

99* 

MCI 4559BCPDS 

45-59B 

CMS 

DIP 

SAR 

209 4 

N74148N 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

IOOt 

MC14559BCPS 

45-59B 

CMS 

DIP 

SAR 

2104 

RS74148 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

101 T 

MCI 4559BDW 

45-59B 

CMS 

DIP 

SAR 

2114 

S54148F 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

102 

S54147W 

54-147W 

TTL 

FLAT P 

PE 

212d 

SFC4148E 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

103d 

SN54LS147W 

54-147W 

TTL 

FLAT P 

PE 

213d 

SFC4148EM 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

104d 

SN54147W 

54-147W 

TTL 

FLAT P 

PE 

214d 

SFC4148ET 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

1054 

54F148DM 

54-148 

TTL 

DIP 

PE 

215d 

SFC4148JM 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

1064 

54F148SDM 

54-148 

TTL 

DIP 

PE 

216d 

SFC4148KM 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

107 

54F148FM 

54-148 

TTL 

FLAT P 

PE 

2174 

SN54LS148J 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

108 

54F148L1M 

54-148 

TTL 

LLC 

PE 

2184 

SN74LS148J 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

109d 

93L18FC 

54-148W 

TTL 

FLAT P 

PE 

2194 

SN74LS148N 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 

110 

93L18FM 

54-148W 

TTL 

FLAT P 

PE 

220d 

SN54148J 

74-148N 

TTL 

DIP 

PE 
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37. SPECIAL DEVICI 

ES - 1 

NTER 

FACE 

In Order of (1)FEMi No. (2 
(4 )Tvd© Code (5)TvDe Num 

)Tech (3)Pkg.Type 
ber 



T] 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

n 


jg 

LINE 

No. 

B 

TYPE 

NUMBER 

“FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

B 

TYPE 

CODE 

Id 

2d 

3d 

rSN74148J 

SN74148N 

UPB74148C 

74-148N 

74-148N 

74-148N 


DIP 

DIP 

DIP 

PE 

PE 

PE 







4d 

5d 

6d 

SN54278J 

SN74278J 

SN74278N 

74-278N 

74-278N 

74-278N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

PE 

PE 

PE 







74 

8♦ 

94 

SN54S348J 

SN74S348J 

SN74S348N 

74-348N 

74-348N 

74-348N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

PE 

PE 

PE 







10# 

m 

12# 

MM54C905J 1 

MM74C906J 

MM54C915N 

74C905N 

74C905N 

74C915N 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

SAR 

SAR 

Ml 







13# 

14d 

15d 

MM74C915N<1) 

MD54C245AD 

MD74C245AC 

74C915N 

74LS245 

74LS245 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

Ml 

PC 

PC 







16d 

174 

184 

MD74C245AE 

SN54LS848J 

SN74LS848J 

74LS245 

74LS348 

74LS348 

CMS 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

PC 

PE 

PE 







194 

204 

214 

SN74LS848N 

SN54LS348J 

SN74LS348J 

74LS348 

74LS348N 

74LS348N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

PE 

PE 

PE 







224 

23d 

24d 

SN74LS348N 

SN74LS361N 

SP74HCT502J 

74LS348N 

74LS361 

74LS502N 

TTL 

TTL 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 

PE 

Ml 

SAR 







25d 

264 

274 

SP74HCT502N 

74LS502DC 

74LS502PC 

74LS502N 

74LS502N 

74LS502N 

CMS 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

SAR 

SAR 

SAR 







284 

294 

304 

74LS503DC 

74LS503PC 

74LS504DC 

74LS503 

74LS503 

74LS504 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

SAR 

SAR 

SAR 







314 

32d 

33d 

74LS504PC 

SN54ALS632JD 

SN74ALS632JD 

74LS504 

74LS632 

74LS632 

TTL 

BPR 

BPR 

DIP 

DIP 

DIP 

SAR 

AID 

AID 







344 

35d 

36d 

AM25LS2513PC 

SN75380N 

SN75382NE 

74S138N 

75-380N 

75-382N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

PE 

Ml 

Ml 







37 ▼ 

38 ▼ 

39 ▼ 

MH89700 

MH89750(A) 

MT8940AC(A) 

89MH700 

89MH750 

89MT40 

HYB 

CMS 

MD 

MD 

DIP 

AID 

AID 

AID 







40 ▼ 

41 ▼ 

42 t 

MT8940AY(A) 

MT8975AC 

MT8975AY 

89MT40 

89MT75 

89MT75 

CMS 

CMS 

CMS 

LLC 

DIP 

LLC 

AID 

AID 

AID 







43 t 

44 ▼ 

MT8978AC 

MT8978AY 

89MT78 

89MT78 

CMS 

CMS 

DIP 

LLC 

AID 

AID 

















































































































































! 
























; 
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TYPE 

NUMBER 


"HM100474-15 
MBM100474A5Z(A) 
MBM100474A10Z 
MBM100474A15Z 
SSM100474-1OCC 
SSM100474-15CC 
"SSM100474-15CM 
SSM100474-20CM 
MBM10474A10F 
SSM100474-1OFC 
SSM100474-15FC 
SSM100474-15FM 
‘ SSM100474-20FM 
DM10414AJ 

PM10414J _ 

DM10414N 

F10414DC 

F10414PC _ 

" 10422AF 
10422BF(A) 

10422CF(A) _ 

" DM10422A7J 
DM10422AJ(A) 

PM10422J _ 

|F10422PC(A) 

GBX10422AP 

HM10422 _ 

'HM10422-7 
HM 100422 

HM 104226 _ 

" M10422S5(A) 

Ml 042287(A) 

M B M10422A5C(A) 

' MBM10422A7Z 
MBM10422C 
MBM100422A7Z(A) 

' MCM10422AL 
MCM10422L10 
MCM10422L15 
MCM10422L 
UPB10422P7 
UPB10422P10 
" F10422FC(A) 

MBM10422A5F(A) 
MBM10422A7ZF 
" MBM100422A7ZF(A) 
MBM100422F 
MCM10422F 
~ MBM100422A7TV(A) 
GXB10422AN 

GXB10422F _ 

GXB10422N 

HM10414 

HM10414-1 _ 

" 10470AF 
10470F 
AM10470APC 
~~ AM10470APM 
AM10470PC 
AMI 0470PM 
AM10470SAPC 
PM10470A 

PM10470AJ _ 

PM10470LJ 

PM100470AJ 

PM100470J _ 

F10470PC 

HM10470 

HM10470-1 _ 

HM 10470-20 
HM100470 

HM1004701 _ 

HM10047015 

MBM10470A20C 

MCM10470AUA) 

MCM10470L15 

MCM10470L25 

SSM10470-10 _ 

SSM10470-15 

SSM100470-10 

SSM100470-15 

UPB100470P10 

UPB100470P15 

UPB100470P60 

UPB100470P80 

F10470FC 

MBM10470A20F 

MBM10470A20ZF 

MCM10470AF(A) 

MCM10470F15 

MCM10470F25 

UPB100470K10 

UPB100470K15 

UPB100470K60 

UPB100470K80 

10474AF(A) _ 

10474F(A) 

PM10474(A) 

PM10474A8J _ 

PM10474A10J 

PM10474A(A) 

F10474PC(A) _ 

HM10474 

HM10474-8(A) 

HM10474-10(A) 

HM104741(A) 

HM1047415 

MBM10474-15C(A) 

MBM10474A5Z(A) 

MBM10474A10Z 






















































































































































































































































































































































































































































































38. RAMS 


IN ORDER OF:(1) FEMI NO. (2) TECH 

.* T i. (51 TYPE NUMBER 



3KK1 


!■ 

KK 

ORGANIZA 

TION I 



5J 

n 


3J 

ORGANIZATION 1 


LINE 

TYPE 


K 


NO.OF 

fJHXtli 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

NO.OF 

NO.OF 

M 

No. 

NUMBER 



rnmWm 

WORDS 

■mIkB 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

WORDS 

BITS 

0 




mm 

mmm 


Isjqsfl 




f NUMBER 




PER 

D 





■ 










WORD 

E 

KB 

CD4061AH 



•JSIliM 

■ 11 

K 

Ml 

101 ♦ 

P51C259L15(A) 

41-259 

CMS 

DIP 

64k 

4 

D 

KB 

CD40061 H(A) 


MMbB 



BB 

ml 

1024 

P51C259L20(A) 

41-259 

CMS 

DIP 

64k 

4 

D 

K&B 

CD4061AD 


•lYLB 

Tftmm 

Bn 

HB 

ml 

1034 

V51C259HL12(A) 

41-259 

CMS 

DIP 

64k 

4 

D 

KB 

;#j »Z f*M4 



•IK 

■iW 

H 

HI 

1044 

V51C259HL15(A) 

41-259 

CMS 

DIP 

64k 

4 

D 


CD40061AE(A) 


wylb 


■fH 

BH 

ml 

1054 

V51C259HL20(A) 

41-259 

CMS 

DIP 

64k 

4 

D 


CD40061 E(A) 


WWfeB 

KB 


BBI 

ml 

1064 

UPD41264C12 

41-264 

MOS 

DIP 

64k 

4 

S 


MSM4061A 



•UK 


UB 

HI 

1074 

UPD41264C15 

41-264 

MOS 

DIP 

64k 

4 

S 


MSM4061RS 


•iyicB 



KB 

H 

108t 

UPD41416-12 

41-416 

NMS 

DIP 

16k 

4 

D 


UPD41254C15 



Tt^Ki 


eh 

HI 

109t 

UPD41416-15 

41-416 

NMS 

DIP 

16k 

4 

D [ 


UPD41254C20 



•IKK 

!■(;*! 

Efll 

HI 

1 10t 

UPD41416-20 

41-416 

NMS 

DIP 

16k 

4 

D 







KB 

ml 

1114 

UPD41416C12 

41-416 

NMS 

DIP 

16k 

4 

D 


UPD41254D20 


SlYlsB 

iaBK 

Km 

BBI 

ml 

1124 

UPD41416C15 

41-416 

NMS 

DIP 

16k 

4 

D 

13# 

D51C256HL15(A) 

41-256 

CMS 

DIP 


BBI 

HI 

1134 

UPD41416C20 

41-416 

NMS 

DIP 

16k 

4 

D 

144 

D51 C256HL20(A) 

41-256 

CMS 

DIP 


BH 

H 

1144 

UPD41464C10 

41-464 

MOS 

DIP 

64k 

4 

D 

15f 

D51C256H 12(A) 

41-256 

CMS 

DIP 


eh 

HI 

1154 

UPD41464C12 

41-464 

MOS 

DIP 

64k 

4 

D 

164 

D51C256H 15(A) 

41-256 

CMS 

DIP 

256k 

BBI 

HI 

1164 

UPD41464C15 

41-464 

MOS 

DIP 

64k 

4 

D 

17# 

D51C256H20(A) 

41-256 

CMS 

DIP 

256k 

BH 

H 

1174 

UPD41464C20 

41-464 

MOS 

DIP 

64k 

4 

D 

18# 

D51C256L15(A) 

41-256 

CMS 

DIP 

256k 

wm 

HI 

1184 

UPD41464CF10 

41-464 

MOS 

DIP 

64k 

4 

D 






256k 

BH 

HI 

1194 

UPD41464CF12 

41-464 

MOS 

DIP 

64k 

4 

D 


TfiTrnilTnr^^H 


CMS 

DIP 

256k 

BH 

H 

1204 

UPD41464CF15 

41-464 

MOS 

DIP 

64k 

4 

D 




CMS 

DIP 

256k 

wm 

HI 

1214 

UPD41464CF20 

41-464 

MOS 

DIP 

64k 

4 

D 

22 ♦ 

P51C256H 12(A) 

41-256 

CMS 

DIP 


BH 

HI 

122t 

MSM41464-10RS 

41-464 

NMS 

DIP 

64k 

4 

D 

23 ♦ 

P51C256H 15(A) 

41-256 

CMS 

DIP 

MfflM B 

BH 

H 

123t 

MSM41464-12RS 

41-464 

NMS 

DIP 

64k 

4 

D 

24 ♦ 

P51C256H20(A) 

41-256 

CMS 

DIP 


HB 

HI 

124t 

MSM41464-15RS 

41-464 

NMS 

DIP 

64k 

4 

D 

25 ♦ 

P51C256L15(A) 

41-256 

CMS 

HTsflBWH 

KIM 

BflB 

HI 

125d 

UPD41464D10 

41-484 

NMS 

nip 

RAW 

A 

n_ 

2b ♦ 

PblC256L20(A) 

41-256 

CMS 


■ 

BH 

ml 

126d 

UPD41464D12 

41-464 

NMS 

DIP 

64 k 

4 

D 

27 ♦ 

V51C256L12(A) 

41-256 

mm 



BH 

HI 

127d 

UPD41464D15 

41-464 

NMS 

DIP 

64k 

4 

D 




CMS 

DIP 

KfM 

BH 

HI 

1284 

UPD41464L10 

41-464 

NMS 

LLC 

64k 

4 

D 



■ 

CMS 

DIP 

rnWHmm 

BH 

H 

1294 

UPD41464L12 

41-464 

NMS 

LLC 

64k 

4 

D 




MOS 

DIP 


BBI 

HI 

1304 

UPD41464L15 

41-464 

NMS 

LLC 

64k 

4 

D 


M41256FN12 


MOS 

DIP 

■KbftfllHl 

BH 

HI 

1314 

51C64-10(A) 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 


M41256FN15 


MOS 

DIP 


BH 

H 

1324 

51C64-12(A) 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 


M41256FP10 


MOS 

DIP 

HvraJHi 

wm 

HI 

133r 

HY51C64LS10(A) 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 




MOS 

DIP 

KIM 

BH 

HI 

134t 

HY51C64LS12(A) 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 




MOS 

DIP 


IB 

H 

135t 

HY51C64S 10(A) 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 


M41256HN10 


MOS 

DIP 


wm 

HI 

136t 

HY51C64S 12(A) 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 

374 

M41256HN12 

41-256 

MOS 

DIP 

W.1M 

BH 

HI 

137t 

HY5164S10(A) 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 

38# 

M41256HN15 

41-256 

MOS 

DIP 


IB 

H 

138t 

HY5164S12(A) 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 

39 ♦ 

M41256HP10 

41-256 

MOS 

DIP 


BH 

HI 

139t 

HY5164S15(A) 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 

404 

M41256HP12 

41-256 

MOS 

DIP 

B1M 

BH 

HI 

140d 

UPD4265C15 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 

41 ♦ 

M41256HP15 

41-256 

MOS 

DIP 


BB 

H 

1414 

V51C64-10(A) 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 

42 ♦ 

M41256PN10 

41-256 

MOS 

DIP 


BH 

H 

1424 

V51C64-12(A) 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 

43 ♦ 

M41256PN12 

41-256 

MOS 

DIP 



D 

1434 

V51C64-15(A) 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 

444 

M41256PN15 

41-256 

MOS 

DIP 


i 

D 

1444 

V51C64L10(A) 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 

45 ♦ 

M41256PP10 


mm 

DIP 

K» 

i 

D 

1454 

V51C64L12(A) 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 

464 

M41256PP12 


MOS 

DIP 

KIM 

i 

D 

1464 

V51C64L15(A) 

41-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 

47 ♦ 

M41256PP15 


MOS 

DIP 


i 

D 

1474 

MK4164N20(A) 

41-64 

MOS 

DIP 

64k 

1 

D 

484 

MB81257-12WC 


NMS 

DIP 


i 

D 

1484 

UPD4164C3 

41-64 

MOS 

DIP 

64k 

1 

D 

wxrm 

A1 :F:i fcfclrA >. 

41-256 

NMS 

DIP 

BV&ftSBH 

HB 

H 

149d 

UPD4164G15 

41-64 

MOS 

FLAT P 

64k 

1 

D 

K 


41-256 

NMS 

DIP 


BB 

H 

150d 

UPD4164G20 

41-64 

MOS 

FLAT P 

64k 

1 

D 


mime 

41-256 

NMS 

DIP 


BH 

H 

1514 

MK4164E20(A) 

41-64 

MOS 

LLC 

64k 

1 

D 



41-256 

NMS 

DIP 

256k 

BH 

H 

152d 

HYB416402(A) 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 



41-256 

NMS 

DIP 

256k 

BB 

H 

153d 

HYB4164C3(A) 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 



41-256 

NMS 

DIP 

256k 

BH 

H 

154d 

HYB4164P4(A) 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

554 

MK45H56P8 


NMS 

DIP 

256k 

bh 

H 

1554 

M5K4164ANP12 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

56 ♦ 



NMS 

DIP 

256k 

BB 

H 

1564 

M5K4164ANP15 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

57 ♦ 


Sl^BBBB 

NMS 

DIP 


BH 

H 

1574 

M5K4164ANP20 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 








m 

158d 

M5K4164ANS10 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

KB 







159d 

M5K4164ANS12 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

mSTW 

KH5EBI 





K 

H 

1604 

M5K4164AP10 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 



iJIXtea 

&*yiBHBi 


aaa 

H 

161 d 

M5K4164AS10 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 




mm 




H 

162d 

M5K4164AS12 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 




is\zm 

mm 


ni 

H 

163d 

M5K4164AS15 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

61 ▼ 

MSM41256A-12RS(A) 






m 

164d 

M5K4164NP12 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 



41-256 

NMS 

DIP 

256k 


9 

165d 

M5K4164NP15 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

62 ▼ 

MSM41256A-15AS(A) 






H 

166d 

M5K4164NP20 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 



41-256 

NMS 

DIP 

256k 

i 

D 

167d 

M5K4164NS15 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 









168d 

M5K4164NS20 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 



41-256 

NMS 

DIP 

256k 

i 

D 

169d 

M5K4164P15 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

64 ▼ 

MSM41257A-10RS(A) 







170d 

M5K4164P20 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 



41-256 

NMS 

DIP 

256k 

i 

D 

171 4 

MK4164N 12(A) 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

65 ▼ 

MSM41257A-12AS(A) 







1724 

MK4164N15(A) 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 



41-256 

NMS 

DIP 

256k 

Baa 


1734 

MN4164P15 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

66 t 

MSM41257A-12RS(A) 





BH 


1744 

MN4164P15A 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 



41-256 

NMS 

DIP 

256k 



1754 

MN4164P20 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

67 ▼ 

MSM41257A-15AS(A) 





HP 


1764 

NMC4164J1 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 



41-256 

NMS 

DIP 




1774 

NMC4164J2 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

68# 

NMC41257-10 

41-256 

NMS 

DIP 


IH 


178d 

SMJ4164-12JD(A) 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


NMC41257-12 



DIP 


BH 


179d 

SMJ4164-12JDE 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


NMC41257-15 



DIP 


BB' 


180d 

SMJ4164-12JDL 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 





DIP 


BH 


181 4 

SMJ4164-12JDS 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


TMM41256C15 

41-256 

NMS 

DIP 

KfM 

BH 


182d 

SMJ4164-15JDE 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


TMM41256C20 

41-256 

NMS 

DIP 


BB 


1834 

SMJ4164-15JDL 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


TMM41256P12 

41-256 

NMS 

DIP 


BH 


1844 

SMJ4164-15JDS 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

75# 

TMM41256P15 

41-256 

NMS 

DIP 

mwm 

BH 


185d 

SMJ4164-20JD(A) 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

764 

TMM41257P12 

41-256 

NMS 

DIP 


BH 


186d 

SMJ4164-20JDE 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

77# 

TMM41257P15 

41-256 

NMS 

DIP 

BI^Bi 

BH 


1874 

SMJ4164-20JDL 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

78 ♦ 

UPD41256C12(A) 

41-256 

NMS 

DIP 

256k 

BH 


1884 

SMJ4164-20JDS 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

mSM 

UPD41256C15 

41-256 

NMS 

DIP 

256k 

BB 


1894 

TMM4164AP12 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

BStfl 

UPD41256C20 

41-256 

NMS 

DIP 

256k 

BH 


1904 

TMM4164AP15 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

81 ♦ 

UPD41256CF12 

41-256 

NMS 

DIP 

256k 

BH 


191 4 

TMM4164AP20 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

824 

UPD41256CF15 

41-256 

NMS 

DIP 

256k 

BH 


1924 

TMM4164P2 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

834 

UPD41256CF20 

41-256 

NMS 

DIP 

256k 

BH 


1934 

TMM4164P3 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

84d 

UPD41256D12 

41-256 

NMS 

liTTzjHI ■ 

256k 

i 

D 

1944 

TMM4164P4 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

85d 

UPD41256D15 

41-256 

NMS 

DIP 

256k 

i 

S 

195d 

TMS4164-12NE 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

86d 

UPD41256D20 

41-256 

NMS 

DIP 

256k 

i 

S 

1964 

TMS4164-12NL 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

MfilM 

UPD41257C15 

41-256 

NMS 

DIP 

256k 

i 

D 

197d 

TMS4164-12NM 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

EHIb 

UPD41257C20 

41-256 

NMS 

DIP 

256k 

i 

D 

198d 

TMS4164-12NS 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

Ruffl 

UPD41257D15 

41-256 

NMS 

DIP 

256k 

i 

S 

199d 

TMS4164-15NE 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


UPD41257D20 

41-256 

NMS 

DIP 

BW 

n 

S 

2004 

TMS4164-15NL 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

mam 

MK45H56E10(A) 

41-256 

NMS 

LLC 

■ 

BH 

D 

201 d 

TMS4164-15NM 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


MK45H56E12(A) 

41-256 

NMS 

LLC 


BH 

D 

202d 

TMS4164-15NS 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

■« 

MK45H56E8(A) 




■i-fM 

BH 

H 

203d 

TMS4164-20NE 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 




ItJYfcS 



BB 

H 

2044 

TMS4164-20NL 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


"W »>r fn\ MBI 

ItSSmm 

myl* 

wm*m 

KH 

BH 

IH 

205d 

TMS4164-20NM 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


HY51C464-20(A) 

41-259 

mm 

DIP 


warn 

IH 

206d 

TMS4164-20NS 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

E}*aj 

P51C259HL15(A) 

41-259 

CMS 

DIP 

■ 

BH 

H 

2074 

UPD4164C1 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

K£fB 

P51C259HL20(A) 

41-259 

CMS 

DIP 


BH 

IH 

2084 

UPD4164C2 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

994 

P51C259H 15(A) 

41-259 

CMS 

DIP 

K1H 

4 

D 

2094 

UPD4164C10 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

1004 

P51C259H20(A) 

41-259 

CMS 

DIP 

1 64k 

4 

D 

2104 

UPD4164C12 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 
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Rl 

m 

J 

* IN ORDER 0F:(1) 

) (1 PKG TYPE (4 

FEMI NO. (2) TECH 

NO. WORDS & (51 TYPE 

NUMBER 

LINE 

No. 

S 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

H 

PACKAGE 

TYPE 

ORGANIZATION 

M 

0 

D 

E 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

[U 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

ORGANIZATION 

M 

O 

D 

E 

NO.OF 

WORDS 

NO.OF 

BITS 

PER 

WORD 

NO.OF 

WORDS 

NO.OF 

BITS 

PER 

WORD 

14 

UPD4164C15 

41-64 

NMS 

T3IP ' 

64k 

1 

D~ 


Ill ♦ 

MK4564E10 

45-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

b 

24 

UPD4164C20 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


1124 

MK4564E12 

45-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

34 

UPD4164D1 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


1134 

MK4564N10 

45-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

44 

UPD4164D2 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


1144 

MK4564N12 

45-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

54 

UPD4164D3 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


1154 

P51C64-10(A) 

45-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

6d 

UPD4164D10 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


1164 

P51C64-12IA) 

45-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

7d 

UPD4164D12 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


1174 

P51C64L12(A) 

45-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

8d 

UPD4164D15 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


1184 

MC14580BAL 

45-80B 

CMS 

DIP 

4 

4 

S 

9d 

UPD4164D20 

41-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


119v 

MC14580BALD 

45-80B 

CMS 

DIP 

4 

4 

S 

104 

MK4164E12(A) 

41-64 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 


120t 

MC14580BALDS 

45-80B 

CMS 

DIP 

4 

4 

S 

114 

MK4164E15(A) 

41-64 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 


121 ▼ 

MC14580BALS 

45-80B 

CMS 

DIP 

4 

4 

S 

12d 

TMS4164-10JDL 

41-64 

NMS 

OTHER 

64k 

1 

D 


1224 

MC14580BCL 

45-80B 

CMS 

DIP 

4 

4 

S 

13d 

SMJ4164-12FGE 

41-64E 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 


123t 

MC14580BCLD 

45-80B 

CMS 

DIP 

4 

4 

S 

14d 

SMJ4164-12FGL 

41-64E 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 


124t 

MC14580BCLDS 

45-80B 

CMS 

DIP 

4 

4 

S 

15 

SMJ4164-12FGS 

41-64E 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 


125* 

MC14580BCLS 

45-80B 

CMS 

DIP 

4 

4 

S 

16d 

SMJ4164-15FGE 

41-64E 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 


126f 

MC14580BCP 

45-80B 

CMS 

DIP 

4 

4 

S 

17d 

SMJ4164-15FGL 

41-64E 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 


127t 

MC14580BCPD 

45-80B 

CMS 

DIP 

4 

4 

S 

18 

SMJ4164-15FGS 

41-64E 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 


128t 

MC14580BCPDS 

45-80B 

CMS 

DIP 

4 

4 

S 

19d 

SMJ4164-20FGE 

41-64E 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 


129t 

MC14580BCPS 

45-80B 

CMS 

DIP 

4 

4 

S 

20d 

SMJ4164-20FGL 

41-64E 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 


130d 

HD14580B 

45-80B 

CMS 

OTHER 

4 

4 

S 

21 

SMJ4164-20FGS 

41-64E 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 


131 d 

HM4716A1 

47-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

22d 

TMS4164-12FPM 

41-64E 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 


132d 

HM4716A2 

47-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

23d 

TMS4164-15FPM 

41-64E 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 


133d 

HM4716A3 

47-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

24d 

TMS4164-20FPM 

41-64E 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 


134d 

HM4716A4 

47-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

254 

C2187A35(A) 

41-68 

MOS 

DIP 

8k 

8 

D 


135d 

HM4716AP1 

47-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

264 

D2187A35(A) 

41-68 

MOS 

DIP 

8k 

8 

D 


136d 

HM4716AP2 

47-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

274 

P2187A35(A) 

41-68 

MOS 

DIP 

8k 

8 

D 


137d 

HM4716AP3 

47-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

284 

C2187A25(A) 

41-68 

NMS 

DIP 

8k 

8 

D 


138d 

HM4716AP4 

47-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

294 

C2187A30(A) 

41-68 

NMS 

DIP 

8k 

8 

D 


139t 

HYB4116P2 

47-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

304 

D2187A25(A) 

41-68 

NMS 

DIP 

8k 

8 

D 


140* 

HYB4116P3 

47-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

314 

D2187A30(A) 

41-68 

NMS 

DIP 

8k 

8 

D 


141 ♦ 

HYB4164P1 

47-16 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

324 

P2187A25(A) 

41-68 

NMS 

DIP 

8k 

8 

D 


1424 

HYB4164P2 

47-16 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

334 

P2187A30(A) 

41-68 

NMS 

DIP 

8k 

8 

D 


143» 

HYB4164P3 

47-16 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

34 ▼ 

UPD4168C12 

41-68 

NMS 

DIP 

8k 

8 

D 


144t 

HEF4720B 

47-20 

CMS 

DIP 

256 

1 

S 

354 

UPD4168C15 

41-68 

NMS 

DIP 

8k 

8 

D 


145^ 

HEF4720P 

47-20 

CMS 

DIP 

256 

1 

S 

364 

UPD4168C20 

41-68 

NMS 

DIP 

8k 

8 

D 


1464 

34725DC 

47-25 

CMS 

DIP 

16 

4 

S 

37d 

UPD4168C25 

41-68 

NMS 

DIP 

8k 

8 

D 


147t 

34725DM 

47-25 

CMS 

DIP 

16 

4 

S 

384 

MK4332D3 

43-32D 

NMS 

OTHER 

32k 

1 

D 


148f 

34725PC 

47-25 

CMS 

DIP 

16 

4 

S 

394 

MN4416 

44-16 

CMS 

DIP 

2k 

8 

S 


149 

34725FC 

47-25 

CMS 

FLAT P 

16 

4 

S 

40d 

TMS4416-12NE 

44-16 

NMS 

DIP 

16k 

4 

D 


150 

34725FM 

47-25 

CMS 

FLAT P 

16 

4 

S 

41 4 

TMS4416-12NL 

44-16 

NMS 

DIP 

16k 

4 

D 


151 d 

MK4808-5 

48-08 

NMS 

DIP 

Ik 

8 

D 

42d 

TMS4416-12NS 

44-16 

NMS 

DIP 

16k 

4 

D 


152d 

HM4816A3 

48-16A 

MOS 

DIP 

16k 

1 

D 

43d 

TMS4416-15NE 

44-16 

NMS 

DIP 

16k 

4 

D 


153d 

HM4816A4 

48-16A 

MOS 

DIP 

16k 

1 

D 

444 

TMS4416-15NL 

44-16 

NMS 

DIP 

16k 

4 

D 


154d 

HM4816A7 

48-16A 

MOS 

DIP 

16k 

1 

D 

45d 

TMS4416-15NS 

44-16 

NMS 

DIP 

16k 

4 

D 


155d 

HM4816AP3 

48-16A 

MOS 

DIP 

16k 

1 

D 

464 

TMS4416-20NL 

44-16 

NMS 

DIP 

16k 

4 

D 


156d 

HM4816AP4 

48-16A 

MOS 

DIP 

16k 

1 

D 

47d 

TMS4416-20NS 

44-16 

NMS 

DIP 

16k 

4 

D 


157d 

HM4816AP7 

48-16A 

MOS 

DIP 

16k 

1 

D 

484 

TMS4464-12NL 

44-64 

NMS 

DIP 

64k 

4 

D 


158d 

HM4816A3E 

48-16A 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

494 

TMS4464-15NL 

44-64 

NMS 

DIP 

64k 

4 

D 


159d 

HM4816AP3E 

48-16A 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

504 

TMS4464-20NL 

44-64 

NMS 

DIP 

64k 

4 

D 


160d 

MK4816J3 

48-16N 

NMS 

DIP 

2k 

8 

D 

514 

HEF4505BD 

45-05 

CMS 

DIP 

64 

1 

S 


161 d 

MK4816J4 

48-16N 

NMS 

DIP 

2k 

8 

D 

524 

HEF4505BP 

45-05 

CMS 

DIP 

64 

1 

S 


162* 

MK4816J5 

48-16N 

NMS 

DIP 

2k 

8 

D 

53d 

MCM14505BAL 

45-05 

CMS 

DIP 

64 

1 

S 


163 ♦ 

MK4816N4 

48-16N 

NMS 

OTHER 

2k 

8 

D 

54d 

MCM14505CL 

45-05 

CMS 

DIP 

64 

1 

S 


1644 

MK4816N5 

48-16N 

NMS 

OTHER 

2k 

8 

D 

55d 

MCM14505CLD 

45-05 

CMS 

DIP 

64 

1 

S 


165d 

HM4864I2 

48-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

56d 

MCM14505CP 

45-05 

CMS 

DIP 

64 

1 

S 


166d 

HM4864I3 

48-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

57d 

MCM14505CPD 

45-05 

CMS 

DIP 

64 

1 

S 


167d 

HM4864K2 

48-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

58 t 

HEF4505BT 

45-05 

CMS 

FLAT P 

64 

1 

S 


168d 

HM4864K3 

48-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

59d 

MCM145101-1L 

45-101 

CMS 

DIP 

256 

4 

S 


169d 

HM4864CC2 

48-64 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 

60d 

MCM145101-1P 

45-101 

CMS 

DIP 

256 

4 

S 


170d 

HM4864CC3 

48-64 

NMS 

LLC 

64k 

1 

D 

61d 

MCM145101-3L 

45-101 

CMS 

DIP 

256 

4 

S 


171 d 

MM5280J5 

52-80 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

62d 

MCM145101-3P 

45-101 

CMS 

DIP 

256 

4 

S 


172d 

MM5280J 

52-80 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

63d 

MCM145101-8L 

45-101 

CMS 

DIP 

256 

4 

S 


173d 

MM5280N5 

52-80 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

64d 

MCM145101-8P 

45-101 

CMS 

DIP 

256 

4 

S 


174d 

MM5280N 

52-80 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

65d 

MCM145101L 

45-101 

CMS 

DIP 

256 

4 

S 


175d 

MM5290J2 

52-90 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

66d 

MCM145101P 

45-101 

CMS 

DIP 

256 

4 

S 


176d 

MM5290J3 

52-90 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

67d 

MK4516N80 

45-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 


177d 

MM5290J4 

52-90 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

68d 

MK4516N90 

45-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 


178d 

MM5290N2 

52-90 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

694 

MK4516J12 

45-16N 

MOS 

DIP 

16k 

1 

D 


179d 

MM5290N3 

52-90 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

70d 

MK4528D15 

45-28 

NMS 

OTHER 

128k 

1 

D 


180d 

MM5290N4 

52-90 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

71d 

MK4528D20 

45-28 

NMS 

OTHER 

128k 

1 

D 


181 d 

NMC5295J1 

52-95 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

72d 

MK4528D25 

45-28 

NMS 

OTHER 

128k 

1 

D 


182 4 

NMC5295J2 

52-95N 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

734 

MCM14537AL 

45-37 

CMS 

DIP 

256 

1 

S 


183 4 

NMC5295J3 

52-95N 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

74 r 

MCM14537ALD 

45-37 

CMS 

DIP 

256 

1 

s 


184 4 

NMC5295J4 

52-95N 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

754 

MCM14537CL 

45-37 

CMS 

DIP 

256 

1 

s 


1854 

NMC5295N2 

52-95N 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

76 ▼ 

MCM14537CLD 

45-37 

CMS 

DIP 

256 

1 

s 


186f 

NMC5295N3 

52-95N 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

77 t 

MCM14537CP 

45-37 

CMS 

DIP 

256 

1 

s 


187» 

NMC5295N4 

52-95N 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

78d 

HD14537B 

45-37 

CMS 

OTHER 

256 

1 

s 


188d 

MM5298AJ2 

52-98A 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

794 

MCM14552AL 

45-52 

CMS 

DIP 

64 

4 

s 


189d 

MM5298AJ3 

52-98A 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

80 t 

MCM14552ALD 

45-52 

CMS 

DIP 

64 

4 

s 


19Gd 

MM5298AJ4 

52-98A 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

814 

MCM14552CL 

45-52 

CMS 

DIP 

64 

4 

s 


191 d 

MM5298AN2 

52-98A 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

82* 

MCM14552CLD 

45-52 

CMS 

DIP 

64 

4 

s 


192d 

MM5298AN3 

52-98A 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

834 

MCM14552CP 

45-52 

CMS 

DIP 

64 

4 

s 


193d 

MM5298AN4 

52-98A 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

84 ▼ 

MCM14552CPD 

45-52 

CMS 

DIP 

64 

4 

s 


194d 

MM5298BJ2 

52-98A 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

85d 

HD14552B 

45-52 

CMS 

OTHER 

64 

4 

s 


195d 

MM5298BJ3 

52-98A 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

864 

P51C64HL10(A) 

45-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 


196r 

74HC670N 

54-170 

CMS 

DIP 

4 

4 

S 

874 

P51C64HL12(A) 

45-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 


197t 

74HCT670N 

54-170 

CMS 

DIP 

4 

4 

S 

884 

P51C64H10(A) 

45-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 


198t 

74HC670D 

54-170 

CMS 

FLAT P 

4 

4 

S » 

894 

P51C64H 12(A) 

45-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 


199t 

74HCT670D 

54-170 

CMS 

FLAT P 

4 

4 

s 

904 

P51C64H8(A) 

45-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 


200* 

HD74LS170P 

54-170 

TTL 

DIP 

4 

1 

s 

914 

P51C64L10(A) 

45-64 

CMS 

DIP 

64k 

1 

D 


201 ♦ 

HD74LS670P 

54-170 

TTL 

DIP 

4 

1 

S 

924 

MK4564J 12(A) 

45-64 

MOS 

DIP 

64k 

1 

D 


202 ♦ 

9LS170FC 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

934 

MK4564N15 

45-64 

MOS 

DIP 

64k 

1 

D 


203# 

9LS170FM 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

944 

MK4564N20 

45-64 

MOS 

DIP 

64k 

1 

D 


204 ♦ 

54LS170FM 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

954 

MK4564N25 

45-64 

MOS 

DIP 

64k 

1 

D 


205d 

54LS170W 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

964 

MK4564P10 

45-64 

MOS 

DIP 

64k 

1 

D 


206 ♦ 

74LS170FC 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

974 

MK4564P12 

45-64 

MOS 

DIP 

64k 

1 

D 


207d 

74LS170W 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

984 

MK4564P15 

45-64 

MOS 

DIP 

64k 

1 

D 


208 ♦ 

54170FM 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

994 

MK4564P20 

45-64 

MOS 

DIP 

64k 

1 

D 


2094 

74170FC 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

1004 

MK4564P25 

45-64 

MOS 

DIP 

64k 

1 

D 


2104 

DM54LS170W 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

101 4 

MK4564E15 

45-64 

MOS 

LLC 

64k 

1 

D 


21 Id 

DM74LS170W 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

1024 

MK4564E20 

45-64 

MOS 

^LLC_ 

64k 

1 

D 


212d 

RC54LS170W 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

1034 

MK4564E25 

45-64 

MOS 

LLC 

64k 

1 

D 


213d 

RC54170W 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

104d 

IMS2600P10 

45-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


2144 

S54170W 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

105d 

IMS2600P12 

45-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


215d 

SN54LS170W 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

106d 

IMS2600P15 

45-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


216d 

SN74LS170W 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

107d 

IMS2600S10 

45-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


217d 

SN54170W 

54-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

108d 

IMS2600S12 

45-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

0 _ 


218 

54LS289FM 

54-289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

109d 

IMS2600S12M 

45-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 


219d 

RL80K 

54-81 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

1 lOd 

IMS2600S15M 

45-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

[d_ 


220d 

RL81K 

54-81 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 
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CO 

CO 

RAM 

c IN ORDER 0F:(1) 

b () PKG TYPE (41 

FEMI NO. (2) TECH 

NO. WORDS & (5) TYPE 

NUMBER 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

D 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3] 

PACKAGE 

TYPE 

ORGANIZATION 

M 

0 

D 

E 

LINE 

No. 

■1 

■ 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2J 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

ORGANIZATION 

M 

0 

D 

E 

NO.OF 

WORDS 

NO.OF 

BITS 

PER 

WORD 

NO.OF 

WORDS 

NO.OF 

BITS 

PER 

WORE 

Id 

RL82K 

54-81 

TIL 

FLAT P 

4 

4 

s 

Ill# 

S54LS301r 

545301 

TTL 

UIP 

256 

1 

5 

2d 

RL83K 

54-81 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

112 y 

S54LS301N 

54S301 

TTL 

DIP 

256 

1 

S 

3d 

SN5481AW 

54-81 

TTL 

FLAT P 

16 

1 

s 

113d 

N74S301R 

54S301 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

S 

4d 

SN7481AW 

54-81 

TTL 

FLAT P 

16 

1 

s 

114 

S54LS301W 

54S301 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

S 

5d 

93407AFC 

54-81 

TTL 

TO-86 

16 

1 

s 

115 

S54S301R 

54S301 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

S 

6d 

93407BFC 

54-81 

TTL 

TO-86 

16 

1 

s 

116d 

SN54S301W 

54S301 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

S 

7d 

93407BFM 

54-81 

TTL 

TO-86 

16 

1 

s 

117 

S54S301G 

54S301 

TTL 

LLC 

256 

1 

S 

8# 

MC4004F 

54-81 

TTL 

TO-86 

16 

1 

s 

118 ♦ 

IP2115A2 

54S314 

NMS 

DIP 

Ik 

1 

S 

9d 

MC4005F 

54-81 

TTL 

TO-86 

16 

1 

s 

119 ♦ 

IP2115AL2 

54S314 

NMS 

DIP 

Ik 

1 

S 

10# 

MC4304F 

54-81 

TTL 

TO-86 

16 

1 1 

s 

120d 

Z6132-3DS 

61-32 

NMS 

DIP 

4k 

8 

D 

m 

MC4305F 

54-81 

TTL 

TO-86 

16 

1 

s 

121 d 

Z6132-3PS 

61-32 

NMS 

DIP 

4k 

8 

D 

12d 

SN5484AW 

54-84 

TTL 

FLAT P 

16 

1 

s 

122d 

Z6132-4CS 

61-32 

NMS 

DIP 

4k 

8 

D 

13d 

SN54AS870JT 

54-870 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

123d 

Z6132-4DS 

61-32 

NMS 

DIP 

4k 

8 

D 

14d 

SN54AS871JD 

54-870 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

124d 

Z6132-4PS 

61-32 

NMS 

DIP 

4k 

8 

D 

15d 

SN54AS870FK 

54-870 

TTL 

LLC 

16 

4 

s 

125d 

Z6132-5CS 

61-32 

NMS 

DIP 

4k 

8 

D 

16d 

SN54AS871FK 

54-870 

TTL 

LLC 

16 

4 

s 

126d 

Z6132-5DS 

61-32 

NMS 

DIP 

4k 

8 

D 

17 

54LS89FM 

54-89 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

127d 

Z6132-5PS 

61-32 

NMS 

DIP 

4k 

8 

D 

18 

5489FM 

54-89 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

128d 

Z6132-6CS 

61-32 

NMS 

DIP 

4k 

8 

D 

19 

7489FC 

54-89 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

129d 

Z6132-6DS 

61-32 

NMS 

DIP 

4k 

8 

D 

20 

AM31L01AFM 

54-89 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

130d 

Z6132-6PS 

61-32 

NMS 

DIP 

4k 

8 

D 

21 ♦ 

AM31L01FM 

54-89 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

131 ♦ 

UPD4265C20 

66-64 

MOS 

DIP 

64k 

1 

D 

22d 

AM3101-1FM 

54-89 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

132# 

UPD4265C25 

66-64 

MOS 

DIP 

64k 

1 

D 

23d 

AM3101AFM 

54-89 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

133# 

MCM6664B12L(A) 

66-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

24d 

AM3101FM 

54-89 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

134d 

MCM6664B12P(A) 

66-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

25 

AM5489-1W 

54-89 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

135d 

MUM6664b1bL(A) 

66-64 

Nms 

UlP 

64k 

1 

U 

26 

AM5489W 

54-89 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

136d 

MCM6664B15P(A) 

66-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

27 

DM54L89AW 

54-89 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

137d 

MCM6664B20L(A) 

66-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

28d 

DM74L89AW 

54-89 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

138d 

MCM6664B20P(A) 

66-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

294 

N82S25W 

54-89 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

139# 

MCM6665B12L(A) 

66-65 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

30d 

SN5489W 

54-89 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

140# 

MCM6665B12P(A) 

66-65 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

31d 

IM65X18-1MF 

54C930 

QMS - 

FLAT P 

Ik 

1 

s 

141 ♦ 

MCM6665B15L(A) 

66-65 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

32d 

IM65X18AMF 

54C930 

CMS 

FLAT P 

Ik 

1 

s 

142# 

MCM6665B15P(A) 

66-65 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

33d 

IM65X18MF 

54C930 

CMS 

FLAT P 

Ik 

1 

s 

143# 

MCM6665B20L(A) 

66-65 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

34d 

IM6518-1MF 

54C930 

CMS 

FLAT P 

Ik 

1 

s 

144# 

MCM6665B20P(A) 

66-65 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

35d 

SN54LS219W 

54LS219 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

145# 

MCM68HC34P(A) 

68.34 

CMS 

DIP 

256 

8 

S 

36d 

SN54LS302W 

54LS302 

TTL 

FLAT P 

256 

1 1 

s 

146# 

CDP68HC68T1D 

68MC68 

CMS 

DIP 

32 

8 

S 

37 ▼ 

CD54HC670F 

54LS670 

CMS 

OTHER 

4 

4 

s 

147 

CDP68HC68T1E 

68MC68 

CMS 

OTHER 

32 

8 

S 

384 

CD54HCT670F 

54LS670 

CMS 

OTHER 

4 

4 

s 

148d 

IM7027-1CJE 

70-27 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

39# 

9LS670FC 

54LS670 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

149d 

IM7027-2CJE 

70-27 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

404 

9LS670FM 

54LS670 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

150d 

IM7027-2CTE 

70-27 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

41d 

25LS670WC 

54LS670 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

151 d 

IM7027-3CJE 

70-27 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

42d 

25LS670WM 

54LS670 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

152d 

IM7027-3CTE 

70-27 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

43 ♦ 

54LS670FM 

54LS670 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

153d 

IM7027-4CJE 

70-27 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

44 ♦ 

54LS670W 

54LS670 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

154# 

9LS170DC 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

454 

74LS670FC 

54LS670 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

155# 

9LS170DM 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

46d 

74LS670W 

54LS670 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

156# 

9LS170PC 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

47 ♦ 

DM54LS670W 

54LS670 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

157 ♦ 

54LS170DM 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

48 ♦ 

DM74LS670W 

54LS670 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

158d 

54LS170J 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

49 ♦ 

S54LS670W 

54LS670 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

159# 

74LS170DC 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

50d 

SN54LS670W 

54LS670 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

160d 

74LS170J 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

51 ♦ 

S54LS670G 

54LS670W 

TTL 

LLC 

4 

4 

s 

161 ♦ 

74LS170PC 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

524 

N54S189F 

54S189 ] 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

162# 

54170DM 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

534 

N54S189N 

54S189 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

163# 

74170DC 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

54 ♦ 

S82S25N 

54S189 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

164# 

74170PC 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

55 

54F189FM 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

165 ♦ 

DM54LS170J 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

56 

54LS189FM 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

166d 

DM54LS170N 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

57 

54S189FM 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

167d 

DM74LS170J 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

58 

74F189FC 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

1684 

DM74LS170N 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

59 

74LS189FC 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

1694 

DM54170N 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

60 

74S189FC 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

170d 

DM74170J 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

61 

AM27LS03FM 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

1714 

DM74170N 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

62d 

AM27S03AFM 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

1724 

DN74LS170P2 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

63d 

AM27S03FM 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

173d 

FLQ131-74170 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

64 

DM76L99W 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

174d 

FLQ135-84170 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

65d 

DM86L99W 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

175y 

HD74LS170G 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

66 

N54S189W 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

176d 

MB460 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

67 

N74S189W 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

177d 

MB460M 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

68 

S54S189W 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

1784 

N74LS170B 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

69d 

SN54LS189W 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

1794 

N74170B 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

70d 

SN54S189AW 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

180d 

RC54LS170F 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

S 

71d 

SN54S189BW 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

181 d 

RC54170B 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

72d 

SN54S189W 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

182d 

RC54170F 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

73d 

SN74LS189W 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

183t 

S54LS170F 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

74d 

SN74S189AW 

54S189 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

1844 

S54170B 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

75 

AM27LS03LC 

54S189 

TTL 

LLC 

16 

4 

s 

1854 

S54170F 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

76 

AM27LS03LM 

54S189 

TTL 

LLC 

16 

4 

s 

1864 

SN54LS170J 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

77d 

AM27LS00FM 

54S200 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

s 

1874 

SN74LS170J 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

78# 

AM29720FM 

54S200 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

s 

1884 

SN74LS170N 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

79♦ 

AM29721FM 

54S200 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

s 

1894 

SN54170J 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

80d 

AM270059F 

54S200 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

s 

190d 

SN74170J 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

81d 

AM270159F 

54S200 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

s 

1914 

SN74170N 

74-170 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

82 

N82S16R 

54S200 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

s 

1924 

DN74LS170P5 

74-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

83 

S82S16R 

54S200 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

s 

1934 

SN74LS170D 

74-170 

TTL 

FLAT P 

4 

4 

s 

84d 

SN54LS200AW 

54S200 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

s 

1944 

M74LS170P 

74-170N 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

85d 

93L425FC 

54S209 

TTL 

FLAT P 

Ik 

1 

s 

1954 

N74LS170N 

74-170N 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

86 

93L425FM 

54S209 

TTL 

FLAT P 

Ik 

1 

s 

1964 

N74170N 

74-170N 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

87d 

93425FC 

54S209 

TTL 

FLAT P 

Ik 

1 

s 

197y 

N74S172N 

74-172 

TTL 

DIP 

8 

2 

s 

88 ▼ 

93425FM 

54S209 

TTL 

FLAT P 

Ik 

1 

s 

1984 

N74172F 

74-172 

TTL 

DIP 

8 

2 

s 

89 ♦ 

AM93L425FM 

54S209 

TTL 

FLAT P 

Ik 

1 

s 

1994 

N74172N 

74-172 

TTL 

DIP 

8 

2 

s 

90 ♦ 

AM93L425FMB 

54S209 

TTL 

FLAT P 

Ik 

1 

s 

2004 

S54S172F 

74-172 

TTL 

DIP 

8 

2 

s 

91 

54F289FM 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

2014 

54LS289DM 

74-289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

92 

54S289FM 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

2024 

N74S189D 

74-289N 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

93 

74F289FC 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

2034 

N74S189N 

74-289N 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

94 

74LS289FC 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

2044 

N82S25D 

74-289N 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

95 

74S289FC 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

2054 

N3101AD 

74-289N 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

96d 

93403FM 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

S 

206 

K176RM1 

74-81 

MOS 

OTHER 

16 

1 

s 

97 

AM27LS02FM 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

207d 

RL80D 

74-81 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 1 

98d 

AM27S02AFM 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

208d 

RL81D 

74-81 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

99d 

AM27S02FM 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

209d 

RL82D 

74-81 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

100 

AM54S289W 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

21 Od 

RL83D 

74-81 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

101 

N3101AW 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

2114 

MC4004P 

74-81 

TTL 

DIP 

16 

1 

s 

102d 

N8225R 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

2124 

MC4005P 

74-81 

TTL 

DIP 

16 

1 

s 

103 

N8225W 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

213d 

SN5481AJ 

74-81 

TTL 

DIP 

16 

1 

s 

104 

S82S25W 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

214d 

SN5481 AN 

74-81 

TTL 

DIP 

16 

1 

s 

105d 

SN54S289AW 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

215d 

SN7481AJ 

74-81 

TTL 

DIP 

16 

1 

s 

106d 

SN54S289BW 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

216d 

SN7481AN 

74-81 

TTL 

DIP 

16 

1 

s 

107d 

SN74S289AW 

54S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

217d 

T7481B1 

74-81 

TTL 

DIP 

16 

1 

s 

108 

AM27LS02LC 

54S289 

TTL 

LLC 

16 

4 

s 

218 

K155RU1 

74-81 

TTL 

OTHER 

16 

1 

s 

109 

AM27LS02LM 

54S289 

TTL 

LLC 

16 

4 

s 

219d 

193407ADC 

74-81 

TTL 

TO-116 

16 

1 

s 

110# 

AM27LS01FM 

54S300 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

s 

220d 

93407BDC 

74-81 

TTL 

TO-116 

16 

1 

s 
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CO 

CO 

R) 

\u 

j 

* IN ORDE 

5 () PK6 ‘ 

* 0F:(1) 
TYPE (4 

FEMI NO. (2) TECH 

NO. WORDS & (5) TYPE NUMBER 


5J 

p 

2J 

u 

ORGANIZA 

TION 




l5J 

QJ 

2J 

1J 

ORGANIZATION 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

NO.OF 

NO.OF 

M 


LINE 

^ TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

NO.OF 

NO.OF 

M 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

WORDS 

BITS 

0 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

WORDS 

BITS 

O 



NUMBER 




PER 

D 




NUMBER 




PER 

D 







WORD 

E 








WORD 

E 

14 

93407BDM 

74-81 

ttl 

TO-116 

16 

1 

m 


MUM 

NMC6552N5 

74C921 


DIP 

256 

4 

s 

2d 

HRAM0016-2 

74-81 

TTL 

TO-116 

16 

1 

m 


mSm 

NMC6552N9 

74C921 

CMS 

DIP 

256 

4 

S 

3d 

HRAM0016-5 

74-81 

TTL 

TO-116 

16 

1 

m 


KH 

MM74C929N 

74C929 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

S 

44 

MC4004L 

74-81 

TTL 

TO-116 

16 

1 

m 


ii ism 

IM65X18-1ID 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

S 

54 

MC4005L 

74-81 

TTL 

TO-116 

16 

1 

m 


BUI 

IM65X18-11J 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

S 

64 

MC4304L 

74-81 

TTL 

TO-116 

16 

1 

m 


mm 

IM65X18-1MD 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

S 

74 

MC4305L 

74-81 

TTL 

TO-116 

16 

1 



hum 

IM65X18-1MJ 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

8d 

MIC5033-5D1 

74-81 

TTL 

TO-116 

16 

1 

cfl 



IM65X18AID 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

9d 

MIC5033-5D2 

74-81 

TTL 

TO-116 

16 

1 

cfl 


tpl 

IM65X18AIJ 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

10t 

M53284P 

74-84 

TTL 

DIP 

4 

4 

m 


UgHfl 

IM65X18AMD 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

lid 

SN5484AJ 

74-84 

TTL 

DIP 

16 

1 

m 



IM65X18AMJ 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

12d 

SN7484AJ 

74-84 

TTL 

DIP 

16 

1 

m 


P9 

IM65X18CJ 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

13d 

SN7484AN 

74-84 

TTL 

DIP 

16 

1 




IM65X18ID 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

14d 

T7484B1 

74-84 

TTL 

DIP 

16 

1 

cfl 


MEM 

IM65X18IJ 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

154 

MM54C89J 

74-89 

CMS 

DIP 

16 

4 

cfl 


Wm 

IM65X18MD 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

164 

MM74C89J 

74-89 

CMS 

DIP 

16 

4 

cfl 


IKjgfll 

IM65X18MJ 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

17 ♦ 

MM74C89N 

74-89 

CMS 

DIP 

16 

4 

cfl 



IM6518-1 ID 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

184 

54LS89DM 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

cfl 


mm 

IM6518-1IJ 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

194 

3101E 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

d 


IMfll 

IM6518-1MD 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

204 

5489DM 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

m 


MgM 

IM6518-1MJ 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

214 

7489DC 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

m 



MM54C930J 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

224 

7489PC 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 



K mm 

MM74C930J 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

234 

31013E 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

cfl 


Msm 

MM74C930J3 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

244 

AM31L01DC 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

cfl 


if™ 

MM74C930N 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

254 

AM31L01DM 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

d 


IKS■ 

MM74C930N3 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

26d 

AM31L01E 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

m 



NMC6518BJ2 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

274 

AM31L01PC 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

m 


mm 

NMC6518BJ9 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

28d 

AM3101-1DC 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


138d 

NMC6518BN9 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

29d 

AM3101-1DM 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


139d 

NMC6518J2 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

30d 

AM3101-1PC 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


140d 

NMC6518J5 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

31d 

AM3101DM 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

1 

i 


NMC6518J9 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

324 

AM5489-1J 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

m 



NMC6518N5 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

334 

AM5489J 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

m 

i 

1434 

NMC6518N9 

74C930 

CMS 

DIP 

Ik 

1 

s 

344 

AM7489-1J 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


144d 

NMC6518AJ9 

74C930 

CMS 

OTHER 

Ik 

1 

s 

354 

AM7489-1N 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1454 

MM54C989J 

74C989 

CMS 

DIP 

16 

4 

s 

364 

AM7489J 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1464 

MM74C989J 

74C989 

CMS 

DIP 

16 

4 

s 

374 

AM7489N 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

cs 


1474 

MM74C989N 

74C989 

CMS 

DIP 

16 

4 

s 

384 

AM31013 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

d 


1484 

54F410DM(A) 

74F410 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

394 

C3101 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

d 


1494 

54F410SDM(A) 

74F410 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

404 

C31013 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

ca 



74F410DC(A) 

74F410 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

414 

DM54L89AJ 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

cfl 



74F410PC(A) 

74F410 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

42d 

DM54L89AN 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

d 



74F410SDC(A) 

74F410 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

43d 

DM74L89AJ 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

cm 



74F410SPC(A) 

74F410 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

444 

DM74L89AN 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

cfl 



54F410FM(A) 

74F410 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 

45d 

DM5489J 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

J 



SN74LS202J 

74LS202 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 

46d 

DM7489J 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

sum 



SN74LS202N 

74LS202 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 

47d 

DM7489N 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

cfl 



HM2504 

74LS206 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 

484 

K155RU2 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

d 



HM2504-1 

74LS206 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 

49d 

N74LS89F 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

S 



K155RU5 

74LS206 

TTL 

OTHER 

256 

1 

s 

50d 

N74LS89N 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 



AM9112APC 

74LS207N 

NMS 

DIP 

256 

4 

s 

51 4 

N74S89F 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 



AM9112CDC 

74LS207N 

NMS 

DIP 

256 

4 

s 

524 

N74S89N 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1624 

54F211DM(A) 

74LS211 

TTL 

DIP 

16 

9 

s 

534 

N7489B 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1634 

54F211SDM(A) 

74LS211 

TTL 

DIP 

16 

9 

s 

544 

S54S89F 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1644 

74F211DC(A) 

74LS211 

TTL 

DIP 

16 

9 

s 

55d 

SN5489J 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


i ijm 

74F211PC(A) 

74LS211 

TTL 

DIP 

16 

9 

s 

56d 

SN7489J 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 



74F211SDC(A) 

74LS211 

TTL 

DIP 

16 

9 

s 

574 

SN7489N 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


liJM 

74F211SPC(A) 

74LS211 

TTL 

DIP 

16 

9 

s 

58d 

T165D1 

74-89 

TTL 

DIP 

16 

4 

51 


168 

54F211FM(A) 

74LS211 

TTL 

FLAT P 

16 

9 

s 

59d 

SN74AS870N 

74AS870 

TTL 

DIP 

16 

4 

cfl 


169 

74F211SC(A) 

74LS211 

TTL 

FLAT P 

16 

9 

s 

60d 

SN74AS871NT 

74AS871 

TTL 

DIP 

16 

4 

3 


1704 

54F212DM(A) 

74LS212 

TTL 

DIP 

16 

9 

s 

614 

MM54C910J 

74C910 

CMS 

DIP 

64 

4 

cl 



54F212SDM(A) 

74LS212 

TTL 

DIP 

16 

9 

s 

624 

MM74C910J 

74C910 

CMS 

DIP 

64 

4 

cl 



74F212DC(A) 

74LS212 

TTL 

DIP 

16 

9 

s 

634 

MM74C910N 

74C910 

CMS 

DIP 

64 

4 

ci 



74F212PC(A) 

74LS212 

TTL 

DIP 

16 

9 

s 

644 

HM1-6551-2 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

cl 


1744 

74F212SDC(A) 

74LS212 

TTL 

DIP 

16 

9 

s 

65 ▼ 

HM1-6551-5 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

cfl 


1754 

74F212SPC(A) 

74LS212 

TTL 

DIP 

16 

9 

s 

66 ▼ 

HM1-6551-9 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

3 


176 

54F212FM(A) 

74LS212 

TTL 

FLAT P 

16 

9 

s 

67 t 

HM1-6551B2 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

d 



74F212SC(A) 

74LS212 

TTL 

FLAT P 

16 

9 

s 

68 ▼ 

HM1-6551B9 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

cfl 



54F213DM(A) 

74LS213 

TTL 

DIP 

16 

12 

s 

69 ▼ 

HM3-6551-2 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

cfl 



54F213SDM(A) 

74LS213 

TTL 

DIP 

16 

12 

s 

70 ▼ 

HM3-6551-5 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

cl 


1804 

74F213DC(A) 

74LS213 

TTL 

DIP 

16 

12 

s 

71 ▼ 

HM3-6551-9 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

cfl 


181 4 

74F213PC(A) 

74LS213 

TTL 

DIP 

16 

12 

s 

72* 

HM3-6551B2 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

cfl 


1824 

74F213SDC(A) 

74LS213 

TTL 

DIP 

16 

12 

s 

73 ▼ 

HM3-6551B9 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

d 


1834 

74F213SPC(A) 

74LS213 

TTL 

DIP 

16 

12 

s 

74d 

IM65X51-1IJF 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

cfl 


184 

54F213FM(A) 

74LS213 

TTL 

FLAT P 

16 

12 

s 

75d 

IM65X51-1IPF 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

cfl 


185 

74F213SC(A) 

74LS213 

TTL 

FLAT P 

16 

12 

s 

76d 

IM65X51-1MJF 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

d 


1864 

DM75S06J 

74LS219 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

77d 

IM65X51AIJF 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

cfl 


1874 

DM85S06J 

74LS219 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

78d 

IM65X51AIPF 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

cfl 


1884 

SN54LS219AJ 

74LS219 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

79d 

IM65X51AMJF 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

d 


from 

SN54LS219J 

74LS219 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

80d 

IM65X51CJF 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

d 


< T:Iihd 

SN74LS219AJ 

74LS219 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

81d 

IM65X51CPF 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

m 


fEid 

SN74LS219AN 

74LS219 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

82d 

IM65X51IJF 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

S 



SN74LS219J 

74LS219 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

83d 

IM65X51IPF 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

s 



SN74LS219N 

74LS219 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

84d 

IM65X51MJF 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

s 


iCH 

SN54LS302J 

74LS302 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 

85d 

IM6551IPF 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

s 


ll&fSHI 

SN74LS302J 

74LS302 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 

86d 

MM54C920J 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

s 



SN74LS302N 

74LS302 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 

87d 

MM54C920N3 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

Ed 


iPnfl 

SN54ALS317J 

74LS317 

TTL 

DIP 

64 

4 

s 

88d 

MM74C920J 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

m 



SN74ALS317N 

74LS317 

TTL 

DIP 

64 

4 

s 

89d 

MM74C920J3 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

m 


imfl 

SN54ALS318J 

74LS318 

TTL 

DIP 

32 

8 

s 

90d 

MM74C920N 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

m 


rlijlifli 

SN74ALS318N 

74LS318 

TTL 

DIP 

32 

8 

s 

91d 

MM74C920N3 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

m 


mim 

DM75S07AJ 

74LS319 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

924 

NMC6551BJ2 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

m 


mZW 

DM75S07AN 

74LS319 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

934 

NMC6551BJ9 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

Jm 



DM75S07J 

74LS319 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

944 

NMC6551BN9 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

m 


YX*ivm 

DM75S07N 

74LS319 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

954 

NMC6551J2 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

m 



DM85S07AJ 

74LS319 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

964 

NMC6551J5 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

a 


KKlW 

DM85S07AN 

74LS319 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

974 

NMC6551J9 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

Id 


w« um 

DM85S07J 

74LS319 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

984 

NMC6551N5 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

m 



DM85S07N 

74LS319 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

994 

NMC6551N9 

74C920 

CMS 

DIP 

256 

4 

a 



SN54LS319AJ 

74LS319 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

lOOd 

MM54C921J 

74C921 

CMS 

DIP 

256 

4 

Id 



SN54LS319J 

74LS319 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

101d 

MM74C921J 

74C921 

CMS 

DIP 

256 

4 

m 



SN74LS319AJ 

74LS319 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

102d 

MM74C921J3 

74C921 

CMS 

DIP 

256 

4 

m 



SN74LS319AN 

74LS319 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

1034 

MM74C921N 

74C921 

CMS 

DIP 

256 

4 

s 


213d 

SN74LS319J 

74LS319 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

1044 

MM74C921N3 

74C921 

CMS 

DIP 

256 

4 

s 


214d 

SN74LS319N 

74LS319 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 

105d 

NMC6552BJ2 

74C921 

CMS 

DIP 

256 

4 

s 


Yiur.m 

M74LS630P 

74LS630 

TTL 

DIP 

4 

4 

s 

106d 

NMC6552BJ9 

74C921 

CMS 

DIP 

256 

4 

s 


216v 

CD74HC670E(A) 

74LS670 

CMS 

DIP 

4 

4 

s 

107d 

NMC6552BN9 

74C921 

CMS 

DIP 

256 

l 4 

s 


217t 

CD74HCT670E(A) 

74LS670 

CMS 

DIP 

4 

4 

s 

108d 

NMC6552J2 

74C921 

CMS 

DIP 

256 

4 

s 


218t 

HD74HC670P 

74LS670 

CMS 

DIP 

4 

4 

s 

109d 

NMC6552J5 

74C921 

CMS 

DIP 

256 

4 

a 



CD74HC670M(A) 

74LS670 

CMS 

FLAT P 

4 

4 

s 

110d 

NMC6552J9 

74C921 

CMS 

DIP 

256 

4 

a 



CD74HCT670MfA) 

74LS670 

CMS 

FLAT P 

4 

4 

s 
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38. RAMS 


IN ORDER OF:(1) FEMI NO. (2) 
( ) PKG TYPE (4) NO. WORDS 


TECH 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NUMBER 

±J 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

m 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

ORGANIZATION 

M 

0 

D 

E 


LINE 

No. 

5j 

TYPE 

NUMBER 

3J 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

ORGANIZATION 

M 

O 

D 

E 

NO.OF 

WORDS 

NO.OF 

BITS 

PER 

WORD 

NO.OF 

WORDS 

NO.OF 

BITS 

PER 

WORE 

Id 

MD2125H3 

745209 

NM5~ 

OTHER 

Ik 

1 

S 


Ill ♦ 

5545301F 

745301 

TTL 

Dip 

256 

1 

S 

2d 

MD2125H4 

74S209 

NMS 

OTHER 

Ik 

1 

S 


112d 

SN54S301J 

74S301 

TTL 

DIP 

256 

1 

S 

3 

MP2125A 

74S209 

NMS 

OTHER 

Ik 

1 

s 


113d 

SN74S301J 

74S301 

TTL 

DIP 

256 

1 

S 

4 

MP2125AL2 

74S209 

NMS 

OTHER 

Ik 

1 

s 


1144 

SN74S301N 

74S301 

TTL 

DIP 

256 

1 

S 

5 

MP2125AL 

74S209 

NMS 

OTHER 

Ik 

1 

s 


115r 

N74LS301D 

74S301 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

S 

6d 

MP2125H1 

74S209 

NMS 

OTHER 

Ik 

1 

s 


1 16y 

N74LS301W 

74S301 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

S 

7d 

MP2125H2 

74S209 

NMS 

OTHER 

Ik 

1 

s 


1174 

N74S301D 

74S301 

TTL 

FLAT P 

256 

1 

S 

8d 

MP2125H3 

74S209 

NMS 

OTHER 

Ik 

1 

s 


1184 

IB2115A2 

74S309 

NMS 

DIP 

Ik 

1 

S 

94 

N82LS1IF 

74S209 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 


1194 

IB2115A 

74S309 

NMS 

DIP 

Ik 

1 

S 

10# 

N82LS1IN 

74S209 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 


1204 

IB2115AL2 

74S309 

NMS 

DIP 

Ik 

1 

S 

m 

N82S11F 

74S209 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 


121 4 

IB2115AL 

74S309 

NMS 

DIP 

Ik 

1 

S 

12f 

N82S11I 

74S209 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 


122 4 

93415DC 

74S309 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

S 

13* 

N82S11N 

74S209 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 


1234 

93415PC25 

74S309 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

S 

14f 

N82S111F 

74S209 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 


1244 

N82LS10F 

74S309 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

S 

15* 

N82S111N 

74S209 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 


1254 

N82LS10N 

74S309 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

S 

16^ 

N93L425N 

74S209 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 


1264 

N82S08I 

74S309 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

S 

17d 

S82LS11F 

74S209 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 


1274 

N82S10F 

74S309 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

S 

18d 

S82S11F 

74S209 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 


1284 

N82S10I 

74S309 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

S 

19d 

S82S11I 

74S209 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 


1294 

N82S10N 

74S309 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 

20d 

SN74S209J 

74S209 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 


130d 

S82LS10F 

74S309 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 

21d 

SN74S209N 

74S209 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 


131 d 

S82S10F 

74S309 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 

22 ♦ 

93L425DC45 

74S209 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 


132d 

S82S10I 

74S309 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 

23 

93L425PC 

74S209 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 


133d 

SN74S309J 

74S309 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 

24 

93425DC 

74S209 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 


134d 

SN74S309N 

74S309 

TTL 

DIP 

Ik 

1 

s 

25 

93425DM35 

74S209 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 


135 

93L415DC 

74S309 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 

26 

93425DM 

74S209 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 


136 

93L415DM 

74S309 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 

27 

93425HDC20 

74S209 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 


137 

93L415PC 

74S309 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 

28 

93425HDC25 

74S209 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 


138 

93415DM30 

74S309 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 

29 

93425HPC20 

74S209 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 


1394 

93415DM 

74S309 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 

30 

93425HPC25 

74S209 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 


140 

93415PC 

74S309 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 

31 

93425PC 

74S209 

TTL 

OTHER 

Ik 

1 

s 


141 d 

MCM66L41-20P 

74S400 

NMS 

DIP 

4k 

1 

s 

32 ♦ 

54F219DM(A) 

74S219 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


142d 

MCM66L41-25C 

74S400 

NMS 

DIP 

4k 

1 

s 

33 ♦ 

54F219SDM(A) 

74S219 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


143d 

MCM66L41-25P 

74S400 

NMS 

DIP 

4k 

1 

s 

34 ♦ 

74F219DC(A) 

74S219 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


144d 

MCM66L41-30C 

74S400 

NMS 

DIP 

4k 

1 

s 

35# 

74F219PC(A) 

74S219 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


145d 

MCM66L41-30P 

74S400 

NMS 

DIP 

4k 

1 

s 

36 ♦ 

74F219SDC(A) 

74S219 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


146d 

MCM66L41-45C 

74S400 

NMS 

DIP 

4k 

1 

s 

37 ♦ 

74F219SPC(A) 

74S219 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


147d 

MCM66L41-45P 

74S400 

NMS 

DIP 

4k 

1 

s 

38 ♦ 

DM75S06N 

74S219 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


148d 

MCM6641-20P 

74S400 

NMS 

DIP 

4k 

1 

s 

39 

74F219SC 

74S219 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 


149d 

MCM6641-25P 

74S400 

NMS 

DIP 

4k 

1 

s 

404 

54F289DM 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


150d 

MCM6641-30P 

74S400 

NMS 

DIP 

4k 

1 

s 

41 ♦ 

54S289DM 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


151 d 

MCM6641-45P 

74S400 

NMS 

DIP 

4k 

1 

s 

42 ♦ 

74F289DC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1524 

N82S400AI 

74S400 

TTL 

DIP 

4k 

1 

s 

43# 

74F289PC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1534 

N82S400I 

74S400 

TTL 

DIP 

4k 

1 

s 

44 ♦ 

74LS289DC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


154d 

SN54S400J 

74S400 

TTL 

DIP 

4k 

1 

s 

45 ♦ 

74LS289PC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


155d 

SN74S400J 

74S400 

TTL 

DIP 

4k 

1 

s 

464 

74S289DC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


156d 

SN74S400N 

74S400 

TTL 

DIP 

4k 

1 

s 

474 

74S289PC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1574 

N82S401AI 

74S401 

TTL 

DIP 

4k 

1 

s 

48d 

93403DC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1584 

N82S4011 

74S401 

TTL 

DIP 

4k 

1 

s 

49d 

93403DM 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


159d 

SN54S401J 

74S401 

TTL 

DIP 

4k 

1 

s 

50d 

93403PC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


160d 

SN74S401J 

74S401 

TTL 

DIP 

4k 

1 

s 

51 ♦ 

AM27S02ADC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


161 d 

SN74S401N 

74S401 

TTL 

DIP 

4k 

i 

s 

52d 

AM27S02ADM 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1624 

S8X350F(A) 

8X350 

BIP 

DIP 

256 

8 

s 

53 ♦ 

AM27S02APC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1634 

R8040 

80RK40 

MOS 

DIP 

64 

8 

s 

54 ♦ 

AM27S02DC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1644 

MB8116EP 

81-16N 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

55d 

AM27S02DM 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1654 

MB8116EZ 

81-16N 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

56 ♦ 

AM27S02PC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


166d 

MB8116HP 

81-16N 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

57 ♦ 

AM31L01ADC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


167d 

MB8116HZ 

81-16N 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

58 ♦ 

AM31L01ADM 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


168d 

MB8117-10P 

81-17 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

59 ♦ 

AM31L01APC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1694 

MB8117-10Z 

81-17 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

604 

AM54S289J 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1704 

MB8117-12P 

81-17 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

614 

AM74S289J 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


171d 

MB8117-12Z 

81-17 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

624 

AM74S289N 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


172d 

MB8117-15C 

81-17 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

63d 

AM3101ADC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1734 

MB8118-10P 

81-18 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

64d 

AM3101 ADM 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1744 

MB8118-10Z 

81-18 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

65d 

AM3101APC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1754 

MB8118-12P 

81-18 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

66d 

AM3101DC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1764 

MB8118-12Z 

81-18 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

67d 

AM3101PC 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1774 

IC8185 

81IT85 

MOS 

DIP 

Ik 

8 

S 

684 

C3101A 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1784 

ID8185 

81IT85 

MOS 

DIP 

Ik 

8 

S 

694 

C3101ADM 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1794 

IP8185 

81IT85 

MOS 

DIP 

Ik 

8 

S 

704 

DM74S289J 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1804 

C8185 

81IT85 

NMS 

DIP 

Ik 

8 

S 

714 

DM74S289N 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


181 4 

C8185-2 

81IT85 

NMS 

DIP 

Ik 

8 

S 

724 

N74LS289F 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1824 

D8185 

81IT85 

NMS 

DIP 

Ik 

8 

S 

73 

N74LS289N 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1834 

D8185-2 

81IT85 

NMS 

DIP 

Ik 

8 

S 

74d 

N82S25B 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1844 

IB8185 

81IT85 

NMS 

DIP 

Ik 

8 

S 

754 

N82S25F 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1854 

MC8185{AI 

81IT85 

NMS 

DIP 

Ik 

8 

S 

764 

N82S25N 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1864 

P8185 

81IT85 

NMS 

DIP 

Ik 

8 

S 

77d 

N3101AB 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1874 

P8185-2 

81IT85 

NMS 

DIP 

Ik 

8 

S 

784 

N3101AF 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


188d 

MB8264-15C 

82-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

794 

N3101AN 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1894 

MB8264-15Z 

82-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

804 

N8225B 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


190d 

MB8264-20C 

82-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

81d 

N8225E 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


191 d 

MB8264-20Z 

82-64 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

824 

N8225F 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1924 

MB8265-15Z 

82-65 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

834 

P3101 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1934 

MB8265-20Z 

82-65 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

844 

P3101A 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1944 

MB8265A10P(A) 

82-65 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

85d 

RC82S25F 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1954 

MB8265A10Z 

82-65 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

86d 

RC3101AF 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1964 

MB8265A12P(A) 

82-65 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

874 

S82S25F 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1974 

MB8265A12Z 

82-65 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

884 

S3101AF 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1984 

MB8265A15P 

82-65 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

894 

SN54LS289AJ 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


1994 

MB8265A15Z 

82-65 

NMS 

DIP 

64k 

1 

D 

90d 

SN54LS289J 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


2004 

AM9016CDC 

90-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

91d 

SN54S289AJ 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


2014 

AM9016CPC 

90-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

92d 

SN54S289J 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


2024 

AM9016DDC 

90-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

93d 

SN74LS289AJ 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


2034 

AM9016DPC 

90-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

944 

SN74LS289AN 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


2044 

AM9016EDC 

90-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

95d 

SN74S289AJ 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


2054 

AM9016EPC 

90-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

96d 

SN74S289BJ 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


2064 

AM9016FPC 

90-16 

NMS 

DIP 

16k 

1 

D 

974 

SN74S289BN 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


2074 

AM90L60CDC 

90-60 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

984 

SN74S289J 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


208 4 

AM90L60CPC 

90-60 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

994 

SN74S289N 

74S289 

TTL 

DIP 

16 

4 

s 


2094 

AM90L60DDC 

90-60 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

lOOd 

SN54LS289W 

74S289 

TTL 

FLAT P 

16 

4 

s 


2104 

AM90L60DPC 

90-60 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

1014 

N82S06I 

74S300 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 


211 4 

AM90L60EDC 

90-60 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

102d 

N82S117F 

74S300 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 


2124 

AM90L60EPC 

90-60 

NMS 

DIP 

4k 

1 

D 

1034 

93410ADC 

74S300N 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 










1044 

N82S07I 

74S300N 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 










1054 

N74LS301F 

74S301 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 










1064 

N74LS301N 

74S301 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 










107d 

N74S301B 

74S301 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 










1084 

N74S301F 

74S301 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 










1094 

N74S301N 

74S301 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 










110d 

RC54S301F 

74S301 

TTL 

DIP 

256 

1 

s 
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39. READ-ONLY MEMORIES 


IN ORDER OF:(1) FEMI NO. (2) TECH (3) PKG TY 


LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

I] 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

u~ 

ROM 

TYPE 

IT 


ORGANIZATION 

M 

0 

D 

E 


LINE 

No. 

H 1 

^ TYPE 
NUMBER 

a 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

HI 

ROM 

TYPE 

n n 

PACKAGE 

TYPE 

ORGANIZATION 

M 

O 

D 

E 

PACKAGE 

TYPE 

WORDS 

N 

E 

1 

0.0F 

ITS/ 

WORD 

WORDS 

IS 

B 

3 

O.OF 

ITS/ 

WORD 

Id 

AM27S21AFM 

54S287 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

TS 


106* 

53S441F " 

54S573 

PROM 

FLAT P 

Ik 

4 

TS 

2d 

AM27S21FM 

54S287 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

TS 


107^ 

53S441W 

54S573 

PROM 

FLAT P 

Ik 

4 

TS 

3 ♦ 

S82S129R 

54S287 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

TS 


1084 

63S441AF 

54S573 

PROM 

FLAT P 

Ik 

4 

TS 


53S141AJ16 

54S287w 

PROM 

DIP 

256 

4 

TS 


1094 

63S441AW 

54S573 

PROM 

FLAT P 

Ik 

4 

TS 

5* 

63S141AJ16 

54S287W 

PROM 

DIP 

256 

4 

TS 


not 

63S441F 

54S573 

PROM 

FLAT P 

Ik 

4 

TS 

6* 

53S140F16 

54S287W 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

OC 


111 ♦ 

63S441W 

54S573 

PROM 

FLAT P 

Ik 

4 

TS 

Ik 

53S140W16 

54S287W 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

OC 


1124 

53S441AL 

54S573 

PROM 

LLC 

Ik 

4 

TS 

84 

53S141AF16 

54S287W 

PROM 

FLAT P 

256 ! 

4 

TS 


1134 

53S441L 

54S573 

PROM 

LLC 

Ik 

4 

TS 

94 

53S141AW16 

54S287W 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

TS 


1144 

63S441AL 

54S573 

PROM 

LLC 

Ik 

4 

TS 

104 

53S141F16 

54S287W 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

TS 


1154 

63S441L 

54S573 

PROM 

LLC 

Ik 

4 

TS 

114 

53S141W16 

54S287W 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

TS 


116d 

UPD6250C 

62-50 

EEPROM 

DIP 

17 

16 

TS 

124 

63S140F16 

54S287W 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

OC 


117d 

S6831C 

68-31 

ROM 

DIP 

2k 

8 

TS 

134 

63S140W16 

54S287W 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

OC 


118d 

S6831P 

68-31 

ROM 

DIP 

2k 

8 

TS 

144 

63S141AF16 

54S287W 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

TS 


1194 

MCM68768P30(A) 

68-768 

EEPROM 

DIP 

8k 

8 

TS 

154 

63S141AW16 

54S287W 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

TS 


1204 

MCM68768P35(A) 

68-768 

EEPROM 

DIP 

8k 

8 

TS 

164 

63S141F16 

54S287W 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

TS 


121 d 

MC68A39L 

68MC39 

ROM 

DIP 

8k 

8 

TS 

174 

63S141W16 

54S287W 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

TS 


122d 

MC68A39P 

68MC39 

ROM 

DIP 

8k 

8 

TS 

184 

53S141J16 

54S287W 

PROM 

DIP 

256 

4 

TS 


123d 

MC68B39L 

68MC39 

ROM 

DIP 

8k 

8 

TS 

194 

63S141J16 

54S287W 

PROM 

DIP 

256 

4 

TS 


124d 

MC68B39P 

68MC39 

ROM 

DIP 

8k 

8 

TS 

204 

63S141N16 

54S287W 

PROM 

DIP 

256 

4 

TS 


125d 

MC68A46L 

68MC46 

ROM 

DIP 

2k 

8 

TS 

21d 

5331-1F16 

54S288 

PROM 

FLAT P 

32 

8 

TS 


126d 

MC68A46P 

68MC46 

ROM 

DIP 

2k 

8 

TS 

22d 

6331-1 FI 6 

54S288 

PROM 

FLAT P 

32 

8 

TS 


127d 

MC68A46S 

68MC46 

ROM 

DIP 

2k 

8 

TS 

23d 

AM27LS19FM 

54S288 

PROM 

FLAT P 

32 

8 

TS 


128d 

S68116C(A) 

68SA116 

ROM 

DIP 

2k 

8 

TS 

24d 

AM27S19AFM 

54S288 

PROM 

FLAT P 

32 

8 

TS 


129d 

S68116D(A) 

68SA116 

ROM 

DIP 

2k 

8 

TS 

25d 

AM27S19FM 

54S288 

PROM 

FLAT P 

32 

8 

TS 


130d 

S68116P(A) 

68SA116 

ROM 

DIP 

2k 

8 

TS 

264 

N82S123W 

54S288 

PROM 

FLAT P 

32 

8 

TS 


131 d 

S68B316C(A) 

68SA316 

ROM 

DIP 

2k 

8 

TS 

27d 

5306-1 FI 6 

54S370 

PROM 

FLAT P 

512 

4 

TS 


132d 

S68B316DIA) 

68SA316 

ROM 

DIP 

2k 

8 

TS 

28d 

6306-1 FI 6 

54S370 

PROM 

FLAT P 

512 

4 

TS 


133d 

S68B316P(A) 

68SA316 

ROM 

DIP 

2k 

8 

TS 

29d 

5300-1 FI 6 

54S387 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

OC 


134d 

S6831BC 

68SB31 

ROM 

DIP 

2k 

8 


30d 

6300-1 FI 6 

54S387 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

OC 


135d 

S6831BD 

68SB31 

ROM 

DIP 

2k 

8 


31d 

AM27S20AFM 

54S387 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

OC 


136d 

S6831BP 

68SB31 

ROM 

DIP 

2k 

8 


32d 

AM27S20FM 

54S387 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

OC 


137d 

S6831CD 

68SB31 

ROM 

DIP 

2k 

8 

TS 

33d 

IM5603CFE 

54S387 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

OC 


138d 

S6831CC 

68SC31 

ROM 

DIP 

2k 

8 

TS 

344 

S82S126R 

54S387 

PROM 

FLAT P 

256 

4 

OC 


139d 

S6831CP 

68SC31 

ROM 

DIP 

2k 

8 

TS 

354 

53S140J16 

54S387W 

PROM 

DIP 

256 

4 

OC 


140d 

RC82S123N 

74-123 

PROM 

DIP 

32 

8 

TS 

364 

63S140J16 

54S387W 

PROM 

DIP 

256 

4 

OC 


1414 

N82S130F 

74-170 

PROM 

DIP 

512 

4 

OC 

374 

63S140N16 

54S387W 

PROM 

DIP 

256 

4 

OC 


1424 

53S081AJ 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

TS 

38d 

6308-1F20 

54S470 

PROM 

FLAT P 

256 

8 

OC 


1434 

53S081AN 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

TS 

39d 

5349-1F20 

54S472 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

TS 


1444 

63S081AJ 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

TS 

40d 

6349-1F20 

54S472 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

TS 


1454 

63S081AN 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

TS 

41d 

AM27S30AFM 

54S473 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

OC 


1464 

5330-1J16 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

42d 

AM27S30FM 

54S473 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

OC 


1474 

6330-1J16 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

434 

AM27S30ALC 

54S473 

PROM 

LLC 

512 

8 

OC 


148d 

AM27LS18DCB 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

44d 

AM27S30ALM 

54S473 

PROM 

LLC 

512 

8 

OC 


1494 

AM27LS18DM 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

454 

AM27S30LC 

54S473 

PROM 

LLC 

512 

8 

OC 


1504 

AM27LS18DMB 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

46d 

AM27S30LM 

54S473 

PROM 

LLC 

512 

8 

OC 


1514 

AM27LS18PC 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

47d 

AM27S31FM 

54S474 

PROM 

DIP 

512 

8 

TS 


152d 

AM27LS18PCB 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

484 

5341-1F24 

54S474 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

TS 


1534 

AM27S18ADC 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

49d 

6341-1F24 

54S474 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

TS 

_ 

1544 

AM27S18ADM 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

50d 

93448FC 

54S474 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

TS 


1554 

AM27S18APC 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

51d 

93448FM 

54S474 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

TS 


1564 

AM27S18DC 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

524 

AM27S15FM 

54S474 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

TS 


157d 

AM27S18DM 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

53d 

AM27S31AFM 

54S474 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

TS 


1584 

AM27S18PC 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

544 

AM27S31ALC 

54S474 

PROM 

LLC 

512 

8 

TS 

~ 

1594 

N82S23F 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

55d 

AM27S31ALM 

54S474 

PROM 

LLC 

512 

8 

TS 


1604 

N82S23N 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

564 

AM27S31LC 

54S474 

PROM 

LLC 

512 

8 

TS 


161 d 

N8223B 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 


57d 

AM27S31LM 

54S474 

PROM 

LLC 

512 

8 

TS 


162d 

N8223E 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 


584 

5340-1F24 

54S475 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

OC 


163d 

N8223F 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 


59d 

6340-1F24 

54S475 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

OC 


164d 

RC82S23N 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

60d 

93438FC 

54S475 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

OC 


165d 

RC8223B 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 


61d 

93438FM 

54S475 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

OC 


166d 

RC8223F 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 


624 

AM27S181DC 

54S478 

PROM 

DIP 

Ik 

8 

TS 


167d 

S8223B 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 


63d 

AM27PS181 AFM(A) 








168d 

S8223E 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 




154S478 

PROM 

FLAT P 

Ik 

8 

TS 


169d 

S8223F 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 


64d 

AM27PS181 AFMB(A) 








170d 

TBP18SA030J 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 



54S478 

INI' Ml 

FLAT P 

Ik 

8 

TS 


aim 

TBP18SA030MJ 

74-188 


DIP 

32 

8 

OC 

65d 

AM27PS181FM 

54S478 


IdlEfr JM£111111 


8 

TS 


1724 

TBP18SA030N 

74-188 

PROM 

DIP 

32 

8 

OC 

66d 

AM27S181AFM 

54S478 




8 

TS 


1734 

53S080W 

74-188 

PROM 

FLAT P 

32 

8 

OC 

67d 

AM27S181FM 

54S478 


laElKJH 


8 

TS 


1744 

53S081AF 

74-188 

PROM 

FLAT P 

32 

8 

TS 

68d 

AM27PS181 ALC(A) 






mu 


1754 

53S081AW 

74-188 

PROM 

FLAT P 

32 

8 

TS 



154S478 




8 

TS 


1764 

53S081W 

74-188 

PROM 

FLAT P 

32 

8 

TS 

69d 

AM27PS181 ALCB(A) 


■MB 

hi 



■ . gg 


1774 

63S080W 

74-188 

PROM 

FLAT P 

32 

8 

OC 



I54S478 

PROM 

IlfrmAHN 


8 

TS 


1784 

63S081AF 


PROM 

FLAT P 

32 

8 

TS 

70d 

AM27PS181 ALM(A) 



■My 





1794 

63S081AW 


PROM 

FLAT P 

32 

8 

TS 



54S478 

PROM 



8 

TS 


1804 

63S081W 

Kit— 

PROM 

FLAT P 

32 

8 

TS 

714 

AM27PS181LC 

54S478 

PROM 



8 

TS 


181 4 

N82S23W 

74-188 

PROM 

FLAT P 

32 

8 

OC 

72d 

AM27PS181LM 

54S478 

PROM 

NflSHHH 


8 

TS 


1824 

UPB423C1 

74-387 

PROM 

DIP 

256 

4 


734 

AM27S181ALC 

54S478 

PROM 

IIM 


8 

TS 


1834 

UPB423C2 

74-387 

PROM 

DIP 

256 

4 

IkSSc 

74d 

AM27S181ALM 

54S478 

-jzwj.wm 

immmm 


8 

TS 





PROM 

DIP 

256 

4 

IKM 

754 

AM27S181LC 

54S478 


\mmmm 


8 

TS 



[l] J 


PROM 

DIP 

256 

4 


76d 

AM27S181LM 

54S478 


bush 


8 

TS 



[112:7 BH 


PROM 

DIP 

256 

4 

RsH 

774 

AM27S12AFM 

54S570 

■j-Miwm 

FLAT P 

512 

4 

OC 


1874 

UPB423D 

74-387 


DIP 

256 

4 


78d 

AM27S12FM 

54S570 


FLAT P 

512 

4 

OC 


1884 

N7488B 

74-88 

2:Wyi 

DIP 

32 

8 

[•wHSl 

794 

AM27S12LC 

54S570 


LLC 

512 

4 

OC 


1894 

N8224B 

74-88 

zTSIaiHH 

DIP 

32 

8 

RfSB 

80d 

AM27S12LM 

54S570 

PROM 

LLC 


4 

OC 



N8224F 



DIP 

32 

8 

MMHki 

814 

AM27S13AFM 

54S571 

PROM 

FLAT P 


4 

TS 



RC8224B 



DIP 

32 

8 


82d 

AM27S13FM 

54S571 

PROM 

FLAT P 


4 

TS 



RC8224F 



DIP 

32 

8 


834 

N82S131R 

54S571 

PROM 



4 

TS 


1934 

S8224B 

fii 


DIP 

32 

8 

OC 

84d 

5350-1 FI 8 

54S572 

PROM 



4 

OC 


1944 

S8224F 

rZf; ^ *' 


DIP 

32 

8 

OC 

85d 

5352-1 FI 8 

54S572 

PROM 



4 

OC 


1954 

5341-1JS24 

ri iHHHHI 

sisMKHN 

DIP 

512 

8 

TS 

86d 

6350-1 FI 8 

54S572 




4 

OC 


1964 

6341-1JS24 

74S474 


DIP 

512 

8 

TS 

87d 

6352-1 FI 8 

54S572 




4 

OC 


1974 

6341-1N24 

74s474 


DIP 

512 

8 

TS 

884 

AM27S32ALC 

54S572 

ssmaHH 



4 

OC 


1984 

6341-2N24 

74S474 


DIP 

512 

8 

TS 

89d 

AM27S32ALM 

54S572 


iVMHHHili 


4 

OC 


1994 

5341-2F24 

74S474 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

TS 

904 

AM27S32LC 

54S572 




4 

OC 


2004 

6341-2F24 

74s474 

PROM 

FLAT P 

512 

8 

TS 

91d 

AM27S32LM 

54S572 




4 

OC 


201 4 

AM27S180ADC 

74LS479 


DIP 

Ik 

8 

OC 

924 

63S440J 

54S572W 




4 

OC 





1 :!:!•] A HUM 

DIP 

Ik 

8 


934 

63S440N 

54S572W 




4 

OC 


ssjjl 


ll E9i 


DIP 

Ik 

8 


944 

53S440J 

54S572W 

sIswaIH 



4 

OC 





i3sT5]aMH 

DIP 

Ik 

8 


954 

53S440W 

54S572W 



Ik 

4 

OC 


205d 

AM27S180PC 

74LS479 

PROM 

DIP 

Ik 

8 


964 

53S440L 

54S572W 



Ik 

4 

OC 


2064 

AM27S280ADC 

74LS479 

PROM 

DIP 

Ik 

8 


974 

53S441AJ 

54S573 



Ik 

4 

TS 


207d 

AM27S280ADM 

74LS479 

PROM 

DIP 

Ik 

8 


984 

53S441AN 

54S573 

PROM 

DIP 

Ik 

4 

TS 


208d 

AM27S280APC 

74LS479 

PROM 

DIP 

Ik 

8 

OC 

994 

53S441J 

54S573 

PROM 

DIP 

Ik 

4 

TS 


2094 

AM27S280DC 

74LS479 

PROM 

DIP 

Ik 

8 

OC 

1004 

63S441AJ 

54S573 

PROM 

DIP 

Ik 

4 

TS 


210d 

AM27S280DM 

74LS479 

PROM 

DIP 

Ik 

8 

OC 

1014 

63S441 AN 

54S573 

PROM 

DIP 


4 

TS 


21 Id 

AM27S280PC 

74LS479 


DIP 

Ik 

8 

OC 

1024 

63S441J 

54S573 

PROM 

DIP 


4 

TS 


212d 

SN74LS479J 

74LS479 


DIP 

Ik 

8 

OC 

1034 

63S441N 

54S573 

PROM 



4 

TS 


213d 

SN74LS479N 

74LS479 


DIP 

Ik 

8 

OC 

1044 

53S441AF 

54S573 

PROM 



4 

TS 


2144 

DM54S573J 

74LS573N 

PROM 

DIP 

Ik 

4 

TS 

1054 

53S441AW 

54S573 

PROM 



4 

TS 


2154 


74LS573N 

PROM 

DIP 

Ik 

4 

TS 
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READ-ONLY MEMORIE 


234 AM27PS281 ADMB(A) 

_17 


24d AM27PS281 APC(A) 

25d AM27PS281 APCB(A) 


53S881AL 
AM27S12ADC 
AM27S12ADM 
AM27S12APC 
AM27S12DM 
AM27S12PC 
' DM54S570J 
DM74S570J 
DM74S570N 
' MB7058P 
MB7058Z 
53S241AJ16 
53S241J16 
63S241AJ16 
63S241AN16 


12# 

AM27PS181 ADCB(A) 

I74S478 

PROM 

DIP 

Ik 

8 

134 

AM27PS181 ADMfAl 


| 




154 AM27PS181 APC(A) 


I74S478 

16d AM27PS181 APCBfA) 

PROM 


674 

DM74S571N 

74S571 

68d 

MB7053P 

74S571 

69d 

MB7053Z 

74S571 


734 

744 

754 

53S241W 

63S241AW 

63S241W 

74S571 

74S571 

74S571 

764 

63S241AL 

74S571 

774 

63S241L 

74S571 

784 

63S241NL 

74S571 


854 

86d 

874 

AM27S32ADC 

AM27S32ADM 

AM27S32APC 

74S572 

74S572 

74S572 

884 

89d 

904 

AM27S32DC 

AM27S32DM 

AM27S32PC 

74S572 

74S572 

74S572 


II 


im 


ini 


laaiai 


TECH (3) PKG TY 
& (61 TYPE NUMBE 


UNCTIONAL IROM IPACKAGE 


AM27S33ADC 

AM27S33ADM 

AM27S33APC 


ImI 
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41. CODE CONVER 


ERS 


W 


nr 


In Order Of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
f4)Conv.Fro^(5)TvM Number 


CONVERSION 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

TYPE 

4 T^ 
FROM 

TO 

WORDS 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

TYPE 

s 

FROM 

TO 

WORDS 

Id 

2 

3d 

SN54184W “( 

DM54185AW 

SN54185AW 

54-184W ~■ 

54-185 

54-185W 

TTL~ 

TTL 

TTL 

FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 

4 

5 

5 

H 

40 

64 

64 









4d 

5d 

6d 

N8224R 

S8224R 

SN74184J 

54-88 

54-88 

74-184 

TTL 

TTL 

TTL 

FLAT P 
FLAT P 

DIP 

1 

1 

4 


32 

32 

40 









7e 

8d 

9e 

SN74184N 

SN54184J 

DM54185AJ 

74-184 

74-184N 

74-185 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

4 

4 

5 

N 

40 

40 

64 









104 

lie 

I2e 

DM74185AN 

SN74185AJ 

SN74185AN 

74-185 

74-185 

74-185 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

5 

5 

5 

H 

64 

64 

64 









13d 

I4e 

15d 

SN54185AJ 

N8224CB180 

N8224E 

74-185N 

74-88 

74-88 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

5 

1 

1 

H 

64 

256 

32 









16d 

17d 

18d 

S8224E 

SN54S484AJ 

SN54S484J 

74-88 

74S484 

74S484 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

1 

4 

4 











19d 

20 ♦ 
21d 

SN74S484AJ 

SN74S484AN 

SN74S484J 

74S484 

74S484 

74S484 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

4 

4 

4 











22d 

23 d 
24d 

SN74S484N 

SN54S485AJ 

SN54S485J 

74S484 

74S485 

74S485 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

4 

5 

5 

H 

1 

256 

1 









26e 

27d 

CMT.O/IOCA 1 

SN74S485AN 

SN74S485J 

74S485 

74S485 

TTL 

TTL 

hid 

5ip 

DIP 

5 

5 

A 

4 

4 

256 

1 









28d 

SN74S485N 

74S485 

TTL 

DIP 

5 

4 

1 













































| 
















mu 
















I 
















ii 

■ 

■ 

1 













HI 

■ 


■ 













| 

■ 

■ 

1 













| 
















mm 

| 
















| 















HI 

■ 















HR 

■ 















HI 

■ 
















■ 

1 














pm 

■ 

■ 















■ 

■ 














Hi 

■ 

■ 

u 













ipi 

| 

■ 














I 


■ 














| 

| 

■ 

n 













HI 

■ 


■ 













pw 

■ 

| 

■ 













Hi 

| 

■ 

■ 













pm 

■ 

■ 

■ 













11 

■ 

■ 

■ 













■ 

■ 

m 

hh 










CONVERSION 


303 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


303 






42. SH 


FT REGISTERS 


In Order Of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 
i Number 



H 

JJ 


3J 

ORGANIZ 

ATI ON 1 



§J 

i_r 

2j 

3J 

ORGANIZATION 1 1 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

4j 

NO 



LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

41 

NO 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

NO. OF 

OF 

MODE 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

NO. OF 

OF 

MODE 



NUMBER 



BITS / 

REGS 





NUMBER 



BITS / 

REGS 







REGIST. 









REGIST. 



14 

3348 

33-48 " ^ 

PMS 

T5TP “ 

32 

6 

SSS” 


7TTB 

CM4014 “ 

40-146 

CMS 

Dip 

8 

8 

PSS 

24 

M4006BP 

40-06 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSD 


112 ♦ 

CM4014AD 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

3d 

SCL4006BH 

40-06B 

CMS 

CHIP 

4 

18 

SSS 


113 ♦ 

CM4014AE 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

44 

HEF4006BD 

40-06B 

CMS 

DIP 

4 

1 

SSS 


1144 

CM4014AF 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

5# 

HEF4006BP 

40-06B 

CMS 

DIP 

4 

1 

SSS 


115d 

HBC4014AD 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

6d 

SCL4006BC 

40-06B 

CMS 

DIP 

4 

18 

PSS 


116d 

HBC4014AF 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

7d 

SCL4006BD 

40-06B 

CMS 

DIP 

4 

18 

SSS 


117d 

HBF4014AE 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

8d 

SCL4006BE 

40-06B 

CMS 

DIP 

4 

18 

SSS 


118d 

HBF4014AF 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

94 

4006BPC 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


119d 

HCC4014BD 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

10 

CD4006AD 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


120d 

HCC4014BF 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

11 

CD4006AE 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


121 d 

HCF4014BE 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

12 

CD4006AF 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


122d 

HCF4014BF 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

13 

CD4006BD 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


123 4 

HEF4014B 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

14 

CD4006BE 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


1244 

HEF4014BD 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

15 

CD4006BF 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


1254 

HEF4014BP 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

164 

CM4006AD 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


1264 

HEF4014P 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

174 

CM4006AE 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


1274 

MC14014BAL 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

184 

CM4006AF 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


128t 

MC14014BALD 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

19d 

HBC4006AD 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


129t 

MC14014BALDS 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

20d 

HBC4006AF 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


130t 

MC14014BALS 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

21d 

HBF4006AE 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


1314 

MC14014BCL 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

22d 

HBF4006AF 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


1324 

MC14014BCP 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

23d 

HCC4006BD 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


133d 

SCL4014B 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

i 

BBS 

24d 

HCC4006BF 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


134d 

SCL4014BD 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

25d 

HCF4006BE 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


135d 

SCL4014BE 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

26d 

HCF4006BF 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


136d 

SIL4014BD 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

27 ♦ 

HEF4006P 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


137d 

SIL4014BE 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

28d 

MC14006AL 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

PPS 


138d 

SIL4014BF 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

29 ♦ 

MC14006BCP 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


139d 

TF4014AJ 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

30d 

MC14006CL 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

PPS 


140d 

TF4014AN 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

31d 

MC14006CP 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

PPS 

_ 

141 d 

TP4014AJ 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

32 ♦ 

MN4006B 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


142d 

TP4014AN 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

33 ♦ 

MN4006BS 

40-06B 

CMS 

DIP 

5 

4 

SSS 


143 

4014BFC 

40-14B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

34 

883/4006BC 

40-06B 

CMS 

DIP 

18 

1 

PSS 


144 

4014BFM 

40-14B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

35 

883C4006B 

40-06B 

CMS 

DIP 

18 

1 

PPS 


145 

34014FC 

40-14B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

PPS 

36d 

SCL4006B 

40-06B 

CMS 

DIP 

18 

1 

PPS 


146 

34014FM 

40-14B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

PPS 

37d 

UPD4006BC 

40-06B 

CMS 

DIP 

18 

1 

PSS 


147 

CD4014AK 

40-14B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

BSS 

38 ♦ 

HEF4006BT 

40-06B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

SSS 


148d 

CD4014MF 

40-14B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

39d 

SCL4006BF 

40-06B 

CMS 

FLAT P 

4 

18 

SSS 


149d 

HBC4014AK 

40-14B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

40 

CD4006AK 

40-06B 

CMS 

FLAT P 

5 

4 

SSS 


150d 

HCC4014BK 

40-14B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

41d 

HBC4006AK 

40-06B 

CMS 

FLAT P 

5 

4 

SSS 


1514 

HEF4014BT 

40-14B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

42d 

HCC4006BK 

40-06B 

CMS 

FLAT P 

5 

4 

SSS 


152d 

HD14014B 

40-14B 

CMS 

OTHER 

8 

1 

PPS 

43d 

HD14006B 

40-06B 

CMS 

OTHER 

18 

1 

PPS 


1534 

74HC4015N 

40-15 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

44 ♦ 

4006BDC 

40-06B 

CMS 

TO-116 

5 

4 

SSS 


1544 

74HCT4015N 

40-15 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

45 ♦ 

4006BDM 

40-06B 

CMS 

Tail 6 

5 

4 

SSS 


1554 

M4015BP 

40-15 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPD 

46 ♦ 

HEF4006B 

40-06B 

CMS 

TO-116 

5 

4 

SSS 


1564 

74HC4015D 

40-15 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

47 ♦ 

MC14006BAL 

40-06B 

CMS 

TO-116 

5 

4 

SSS 


1574 

74HCT4015D 

40-15 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

48 r 

MC14006BALD 

40-06B 

CMS 

TO-116 

5 

4 

SSS 


1584 

CD74HC4015M 

40-15 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

49 ♦ 

MC14006BCL 

40-06B 

CMS 

TO-116 

5 

4 

SSS 


1594 

CD74HCT4015M 

40-15 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

50 ♦ 

4006BFC 

40-06B 

CMS 

TO-86 

5 

4 

SSS 


160d 

UPD4015BG 

40-15 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

51 ♦ 

4006BFM 

40-06B 

CMS 

TO-86 

5 

4 

SSS 


161 

CD54HC4015F 

40-15 

CMS 

OTHER 

4 

2 

SPS 

52 

K176IR10 

40-06B 

MOS 

OTHER 

5 

4 

SSS 


162 

CD54HCT4015F 

40-15 

CMS 

OTHER 

4 

2 

SPS 

53 

CD40100BD 

40-100B 

CMS 

DIP 

32 

1 

SSS 


163 

CD74HC4015E 

40-15 

CMS 

OTHER 

4 

2 

SPS 

54 

CD40100BE 

40-100B 

CMS 

DIP 

32 

1 

SSS 


164 

CD74HCT4015E 

40-15 

CMS 

OTHER 

4 

2 

SPS 

55 

CD40100BF 

40-100B 

CMS 

DIP 

32 

1 

SSS 


165d 

SS4015AE 

40-15B 


OTHER 

4 

2 

SPS 

56d 

HCC40100BD 

40-1OOB 

CMS 

DIP 

32 

1 

SSS 


166 

883/4015BC 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

57d 

HCC40100BF 

40-1OOB 

CMS 

DIP 

32 

1 

SSS 


1674 

4015BDC 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

58d 

HCF40100BE 

40-1 OOB 

CMS 

DIP 

32 

1 

SSS 


1684 

4015BDM 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

59d 

HCF40100BF 

40-1 OOB 

CMS 

DIP 

32 

1 

SSS 


1694 

4015BPC 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

60 

CD40100BK 

40-1 OOB 

CMS 

FLAT P 

32 

1 

SSS 


1704 

34015DC 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

61d 

HCC40100BK 

40-1 OOB 

CMS 

FLAT P 

32 

1 

SSS 


1714 

34015DM 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

62 ♦ 

74HC40104N 

40-104 

CMS 

DIP 

4 

1 

BSS 


1724 

34015PC 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

63 ♦ 

74HCT40104N 

40-104 

CMS 

DIP 

4 

1 

BSS 


173 

CD4015AD 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

64 

CD54HC40104F 

40-104 

CMS 

DIP 

4 

1 

BPS 


174 

CD4015AE 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

65 

CD54HCT40104F 

40-104 

CMS 

DIP 

4 

1 

BPS 


175 

CD4015AF 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

66 ♦ 

CD74HC40104E 

40-104 

CMS 

DIP 

4 

1 

BPS 


176 

CD4015AK 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

67 ♦ 

PC54HC40104D(A) 

40-104 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


177d 

CD4015AY 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

684 

PC54HCT40104D(A) 

40-104 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


178 

CD4015BD 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

69 ♦ 

PC74HC40104D(A) 

40-104 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


179 

CD4015BE 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

70 ♦ 

PC74HC40104P 

40-104 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


180 

CD4015BF 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

71 ♦ 

PC74HCT40104D(A) 

40-104 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


181 d 

CD4015CJ 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

72 ♦ 

PC74HCT40104P 

40-104 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


182d 

CD4015CN 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

734 

74HC40104D 

40-104 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

BSS 


183d 

CD4015D 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

744 

74HCT40104D 

40-104 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

BSS 


184d 

CD4015MD 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

75 ▼ 

CD74HC40104M 

40-104 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

BPS 


185d 

CD4015MJ 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

76 ♦ 

CD74HCT40104E 

40-104B 

CMS 

DIP 

4 

1 

BPS 


186d 

CM4015 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

77d 

CD40104BD 

40-104B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


1874 

CM4015AD 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

78 

CD40104BE 

40-104B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


1884 

CM4015AE 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

79d 

CD40104BF 

40-104B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


1894 

CM4015AF 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

80 ▼ 

CD74HCT40104M 

40-104B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

BPS 


190d 

HBC4015AD 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

81d 

CD40105BH 

40-105B 

CMS 

CHIP 

16 

4 

ss 


191 d 

HBC4015AF 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

82d 

HCC40105BD 

40-105B 

CMS 

DIP 

16 

4 

SSS 


192d 

HBF4015AE 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

83d 

HCC40105BF 

40-105B 

CMS 

DIP 

16 

4 

SSS 


193d 

HBF4015AF 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

84d 

HCF40105BE 

40-105B 

CMS 

DIP 

16 

4 

SSS 


194d 

HCC4015BD 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

85d 

HCF40105BF 

40-105B 

CMS 

DIP 

16 

4 

SSS 


195d 

HCC4015BF 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

86d 

HCC40105BK 

40-105B 

CMS 

FLAT P 

16 

4 

SSS 


196d 

HCF4015BE 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

87d 

CD40109BHC2) 

40-109B 

NMS 

CHIP 

4 

4 

SPS 


197d 

HCF4015BF 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

88d 

CD40109BD(2) 

40-109B 

NMS 

DIP 

4 

4 

SPS 


198d 

HD1-4015A2 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

89d 

CD40109BE(2) 

40-109B 

NMS 

DIP 

4 

4 

SPS 


199d 

HD1-4015A9 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

90d 

CD40109BF(2) 

40-109B 

NMS 

DIP 

4 

4 

SPS 


2004 

HEF4015B 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

91d 

CD40109BK(2) 

40-109B 

NMS 

FLAT P 

4 

4 

SPS 


2014 

HEF4015BD 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

92d 

UPD4014BC 

40-14B 

CMS 

DIP 

4 

1 

BSP 


2024 

HEF4015BP 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

93 ♦ 

4014BDC 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 


2034 

HEF4015P 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

94 ♦ 

4014BDM 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 


204d 

MB84015 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

95 ♦ 

4014BPC 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 


205d 

MB84015M 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

96 ♦ 

34014DC 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PPS 


2064 

MC14015BAL 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS I 

97 ♦ 

34014DM 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PPS 


2074 

MC14015BCL 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

984 

34014PC 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PPS 


2084 

MC14015BCP 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

99 

CD4014AD 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

BSS 


209d 

MSM4015 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

100 

CD4014AE 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

BSS 


210d 

SCL4015BD 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

101 

CD4014AF 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

BSS 


21 Id 

SCL4015BE 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

102d 

CD4014AY 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 


212d 

SIL4015BD 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

103 

CD4014BD 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

BSS 


213d 

SIL4015BE 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

104 

CD4014BE 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

BSS 


214d 

SiL4015BF 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

105 

CD4014BF 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

BSS 


215d 

TF4015AJ 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

106d 

CD4014CJ 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 


216d 

TF4015AN 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

107d 

CD4014CN 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 


217d 

TP4015AJ 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

108d 

CD4014D 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 


218d 

TP4015AN 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

109d 

CD4014MD 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 


219d 

IJPD4015BC 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 

110d 

CD4014MJ 

40-14B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 


220d 

UPD4015C 

40-15B 

CMS 

DIP 

4 

2 

SPS 
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42. SHIFT REGISTERS 


In Order Of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 



6J 

3- 

2j 

s 

ORGANIZATION 1 T 


B 

±J 

2j 

3j 

ORGANIZATION 1 ~ ! 

LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

a 

NO 


LINE 

TYPE 

FUNCTIONAL 


PACKAGE 

4] 

NO 


No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

NO. OF 

OF 

MODE 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

NO. OF 

OF 

MODE 



NUMBER 



BITS / 

REGS 




NUMBER 



BITS / 

REGS 







REGIST. 








REGIST. 



14 

883C4015B 

40-15B 

CMS 

DIP ”1 

8 

1 

BPS 

111d 

HCF4031BF 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

1 


2d 

SCL4015B 

40-15B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 

112* 

HEF4031B 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

1 

SSS 

3 

4015BFC 

40-15B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

113* 

HEF4031BD 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

1 

SSS 

4 

4015BFM 

40-15B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

11 4 ♦ 

HEF4031BP 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

1 

SSS 

5 

34015FC 

40-15B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

115f 

HEF4031P 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

1 

SSS 

6 

34015FM 

40-15B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

116 

4031 BFC 

40-31B 

CMS 

FLAT P 

64 

1 

sss 

7d 

CD4015MF 

40-15B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

117 

4031 BFM 

40-31B 

CMS 

FLAT P 

64 

1 

sss 

8d 

HBC4015AK 

40-15B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

118 

CD4031AK 

40-31B 

CMS 

FLAT P 

64 

1 

sss 

9d 

HCC4015BK 

40-15B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

119d 

HBC4031AK 

40-31B 

CMS 

FLAT P 

64 

1 

sss 

lOd 

HD9-4015A2 

40-15B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

120d 

HCC4031BK 

40-31B 

CMS 

FLAT p 

64 

1 

sss 

lid 

HD9-4015A9 

40-15B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

121 ♦ 

HEF4031BT 

40-31B 

CMS 

FLAT P 

64 

1 

sss 

124 

HEF4015BT 

40-15B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

122* 

UPD4034BC 

40-34 

CMS 

DIP 

8 

1 

BBS 

13 

MN4015B 

40-15B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

123d 

SCL4034AH 

40-34B 

CMS 

CHIP 

8 

1 

PPS 

14 

MN4015BS 

40-15B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

124d 

SCL4034BH 

40-34B 

CMS 

CHIP 

8 

1 

PPS 

15d 

SCL4015BF 

40-15B 

CMS 

FLAT P 

4 

2 

SPS 

125f 

4034BDC 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PPS 

16d 

HD14015B 

40-15B 

CMS 

OTHER 

4 

2 

SPS 

1 26 ♦ 

4034BDM 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PPS 

17 

K176IE5 

40-15B 

MOS 

OTHER 

15 

1 


127* 

4034BPC 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PPS 

18d 

40194BDC 

40-194B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 

128d 

HBC4034AD 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

19d 

40194BDM 

40-194B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 

129d 

HBC4034AK 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

20d 

40194BPC 

40-194B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 

130d 

HBF4034AD 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PPS 

214 

340194DC 

40-194B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 

131 d 

HBF4034AE 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PPS 

22 ♦ 

340194DM 

40-194B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 

132d 

HCC4034BD 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PPS 

23 ♦ 

340194PC 

40-194B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 

133d 

HCF4034BD 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PPS 

24d 

CD40194BE 

40-194B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 

134d 

HCF4034BE 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PPS 

o c . 

rtrhifii tidP.F 

4H- - * 04P- 

r'MO 

rv|p 

A 

*J 

DDC 

fOEi 

MOd /rfO/IDAI 

virV-Q/ID 

omc 

niD 

a 


DDC 

26 ♦ 

HEF40194B 

40-194B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

136t 

MC14034BALD 

40-34B 

CMS 

Dip 

8 

i 

PPS 

274 

HEF40194P 

40-194B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

1 37 ▼ 

MC14034BALDS 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PPS 

28# 

TC40H194P 

40-194B 

CMS 

DIP 

4 

1 

BSX 

138r 

MC14034BALS 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PPS 

29d 

40194BFC 

40-194B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 

139* 

MC14034BCL 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PPS 

30d 

40194BFM 

40-194B 

CMS 

FLAT P 

4 

i 

PPS 

140t 

MC14034BCLD 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PPS 

31 

340194FC 

40-194B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 

141 ▼ 

MC14034BCLDS 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PPS 

32 

340194FM 

40-194B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 

142t 

MC14034BCLS 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PPS 

33 

TC40H194F 

40-194B 

CMS 

FLAT P 

4 

i 

BPS 

1434 

MC14034BCP 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PPS 

34 ♦ 

M4021BP 

40-21 

CMS 

DIP 

8 

i 

BSD 

144t 

MC14034BCPD 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PPS 

35 

883/4021BC 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

145t 

MC14034BCPDS 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PPS 

36 

883C4021B 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

146t 

MC14034BCPS 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PPS 

37 ♦ 

4021BDC 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

147d 

SCL4034B 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

i 

BPS 

38 ♦ 

4021BDM 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

148d 

SCL4034BD 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PPS 

394 

4021BPC 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

149d 

SCL4034BE 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PPS 

404 

34021 DC 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

150d 

SCL4034D 

40-34B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PPS 

41 ♦ 

34021 DM 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

151 

4034BFC 

40-34B 

CMS 

FLAT P 

8 

i 

PPS 

424 

34021 PC 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

152 

4034BFM 

40-34B 

CMS 

FLAT P 

8 

i 

PPS 

43 

CD4021AD 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

BSS 

1534 

M4035BP 

40-35 

CMS 

DIP 

4 

i 

BPD 

44 

CD4021AE 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

BSS 

154d 

UPD4035BC 

40-35 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

45 

CD4021AF 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

BSS 

155d 

UPD4035BG 

40-35 

CMS 

FLAT P 

4 

i 

PPS 

46 

CD4021AK 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

BSS 

156d 

SCL4035AH 

40-35B 

CMS 

CHIP 

4 

i 

PPS 

47d 

CD4021AY 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

157 

883/4035BC 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PSS 

48 

CD4021BD 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

BSS 

158 

883C4035B 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

49 

CD4021 BE 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

BSS 

1594 

4035BDC 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

50 

CD4021BF 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

BSS 

1604 

4035BDM 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

51 ♦ 

CM4021AF 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

1614 

4035BPC 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

52d 

HBC4021 AD 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

1624 

34035DC 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

53d 

HBC4021AF 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

1634 

34035DM 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

54d 

HBF4021AE 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

1644 

34035PC 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

55d 

HBF4021AF 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

165 

CD4035AD 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

56d 

HCC4021BD 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

166 

CD4035AE 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

57d 

HCC4021BF 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

167 

CD4035AF 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

58d 

HCF4021BE(2) 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

168d 

CD4035AY 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

59d 

HCF4021BF(2) 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

169d 

CD4035BCJ 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

60 ♦ 

HEF4021B 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

170d 

CD4035BCN 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

61 ♦ 

HEF4021BD 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PPS 

171 

CD4035BD 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

62 ♦ 

HEF4021BP 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PPS 

172 

CD4035BE 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

63 ♦ 

HEF4021P 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

173 

CD4035BF 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

644 

MCI 4021BAL 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

174d 

CD4035BMJ 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

65 ▼ 

MCI 4021 BALD 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

175d 

CD4035CJ 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

66 ▼ 

MCI 4021 BALDS 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

176d 

CD4035CN 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

67 ▼ 

MCI 4021BALS 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

177d 

CD4035MD 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

68 ♦ 

MCI 4021BCL 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

178d 

CD4035MJ 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

69 ▼ 

MCI 4021BCLD 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

1794 

CM4035AD 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

70 ▼ 

MCI 4021BCLDS 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

1804 

CM4035AE 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

71 T 

MCI 4021BCLS 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

181 4 

CM4035AF 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

724 

MCI 4021BCP 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

182d 

HBC4035AD 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

73 ▼ 

MCI 4021BCPD 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

183d 

HBC4035AF 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

74 ▼ 

MCI 4021BCPDS 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

184d 

HBF4035AE 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

75t 

MCI 4021BCPS 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

185d 

HBF4035AF 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

76 ▼ 

MCI 4021 BD 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

186d 

HCC4035BD 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

77d 

SCL4021B 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

187d 

HCC4035BF 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

78d 

SCL4021 BD 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

188d 

HCC4035BK 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

79d 

SCL4021 BE 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

189d 

HCF4035BE 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

80d 

TF4021AJ 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

190d 

HCF4035BF 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

81d 

TF4021AN 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

191 d 

HD1-4035A2 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

82d 

TP4021AJ 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

i 

PSS 

192d 

HD1-4035A9 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

83d 

TP4021AN 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PSS 

1934 

HEF4035B 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

84d 

UPD4021 BC 

40-21B 

CMS 

DIP 

8 

1 

BSP 

1944 

HEF4035BD 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

85 

4021BFC 

40-21B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

1954 

HEF4035BP 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

86 

4021BFM 

40-21B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

1964 

HEF4035P 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

87 

34021FC 

40-21B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

1974 

MC14035BAL 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

88 

34021FM 

40-21B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

198t 

MC14035BALD 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

89d 

HBC4021AK 

40-21B 

CMS 

FLAT P 

8 

i 

PSS 

199t 

MC14035BALDS 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

90d 

HCC4021BK 

40-21B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

200 ▼ 

MC14035BALS 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

91 ♦ 

HEF4021BT 

40-21B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

PPS 

2014 

MC14035BCL 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

92 

MN4021B 

40-21B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

202 t 

MC14035BCLD 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

93 

MN4021BS 

40-21B 

CMS 

FLAT P 

8 

i 

PSS 

203 t 

MC14035BCLDS 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

94d 

SCL4021BF 

40-21B 

CMS 

FLAT P 

8 

i 

PSS 

204 ▼ 

MC14035BCLS 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

95# 

4031 BDC 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

i 

sss 

205 4 

MC14035BCP 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

96# 

4031 BDM 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

206 ▼ 

MC14035BCPD 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

97 ♦ 

4031 BPC 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

i 

sss 

207 t 

MC14035BCPDS 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

98 

CD4031AD 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

208 ▼ 

MC14035BCPS 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

99 

CD4031AE 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

i 

sss 

209 ▼ 

MC14035BD 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

100 

CD4031AF 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

2104 

MN4035B 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

101 

CD4031BD 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

i 

sss 

211 4 

MN4035BS 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

102 

CD4031BE 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

212d 

SCL4035ABD 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

103 

CD4031BF 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

i 

sss 

213d 

SCL4035ABF 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

104d 

HBC4031AD 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

214d 

SCL4035ABHN 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

105d 

HBC4031AF 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

i 

sss 

215d 

SCL4035B 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

106d 

HBF4031AE 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

216d 

SCL4035BD 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

107d 

HBF4031AF 

40-3 IB 

CMS 

DIP 

64 

i 

sss 

217d 

SCL4035BE 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

108d 

HCC4031 BD 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

i 

sss 

218d 

SIL4035BD 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

109d 

HCC4031BF 

40-3 IB 

CMS 

DIP 

64 

i 

sss 

219d 

SIL4035BE 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 

110d 

HCF4031BE 

40-31B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

220d 

SIL4035BF 

40-35B 

CMS 

DIP 

4 

i 

PPS 
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42. SH 


FT REGISTERS 


In Order 01 (IfEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 


LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

ORGANIZATION 1 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

D 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

ORGANIZATION 1 1 

4J 

NO. OF 
BITS / 
REGIST. 

F 

NO 

OF 

1EGS 

MODE 

a 

NO. OF 
BITS / 
REGIST. 

F 

NO 

OF 

*EGS 

MODE 

Id 

UPD4035C 

40-35B 

CMS 

15iP " 

4 

1 

FFS 


1 1 1 ▼ 

MC14517BCLDS 

45-17B 

CMS 

Ul P 

64 

2 


2d 

SCL4035ABC 

40-35B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PPS 


112t 

MC14517BCLS 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

SSS 

3d 

SCL4035ABE 

40-35B 

CMS 

DIP 

8 

1 

PPS 


113t 

MC14517BCP 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 

4 

4035BFC 

40-35B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


11 4 ▼ 

MC14517BCPD 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 

5 

4035BFM 

40-35B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


1 15t 

MC14517BCPDS 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 

6 

34035FC 

40-35B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


1 16t 

MC14517BCPS 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 

7 

34035FM 

40-35B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


11 7t 

MC14517BDW 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 

8 

CD4035AK 

40-35B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


1181 

MN4517B 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 

9d 

CD4035BMW 

40-35B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


119 ♦ 

MN4517BS 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 

lOd 

CD4035MF 

40-35B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


1204 

HEF4517BT 

45-17B 

CMS 

FLAT P 

64 

2 

sss 

lid 

HBC4035AK 

40-35B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


121 d 

HD14517B 

45-17B 

CMS 

OTHER 

64 

2 

SPS 

12d 

HD9-4035A2 

40-35B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


1224 

HEF4557BD 

45-57B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

13d 

HO9-4035A9 

40-35B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


1234 

HEF4557BP 

45-57B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

14t 

HEF4035BT 

40-35B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


1244 

MC14557BAL 

45-57B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

15d 

SCL4035AF 

40-35B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


125t 

MC14557BALD 

45-57B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

16d 

SCL4035BF 

40-35B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


126t 

MC14557BALDS 

45-57B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

17d 

HD14035B 

40-35B 

CMS 

OTHER 

4 

1 

PPS 


127t 

MC14557BALS 

45-57B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

18d 

SCL4042BF(2) 

40-42B 

CMS 

CHIP 

4 

1 

PPS 


1284 

MC14557BCL 

45-57B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

19d 

SCL4076BHN 

40-42B 

CMS 

CHIP 

4 

1 

PPS 


129r 

MC14557BCLD 

45-57B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

20 ♦ 

CM4042AD 

40-42B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


130t 

MC14557BCLDS 

45-57B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

21 ♦ 

CM4042AE 

40-42B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


131 ▼ 

MC14557BCLS 

45-57B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

22d 

HBC4042AD(2) 

40-42B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


1324 

MC14557BCP 

45-57B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

23d 

HBC4042AF(2) 

40-42B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


133t 

MC14557BCPD 

45-57B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

24d 

HBF4042AE(2) 

40-42B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


134t 

MC14557BCPDS 

45-57B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

25d 

HBF4042AF(2) 

40-42B 

CMS 

DIP 

4 

' 1 

PPS 


135t 

MC14557BCPS 

45-57B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

26d 

SCL4042BC 

40-42B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


136t 

MC14557BDW 

45-57B 

CMS 

DIP 

64 

1 

sss 

27d 

SCL4042BD(2) 

40-42B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


1374 

HEF4557BT 

45-57B 

CMS 

FLAT P 

64 

1 

sss 

28d 

SCL4042BHN 

40-42B 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


138d 

HD14557B 

45-57B 

CMS 

OTHER 

64 

1 

sss 

29d 

HBC4042AK(2) 

40-42B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


1394 

MC14562BCP 

45-62B 

CMS 

DIP 

128 

1 

sss 

30d 

SCL4042BE(2) 

40-42B 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


140t 

MC14562BCPD 

45-62B 

CMS 

DIP 

128 

1 

sss 

31 ♦ 

MM4055D 

40-55B 

PMS 

DIP 

128 

4 

sss 


141 ▼ 

MC14562BCPDS 

45-62B 

CMS 

DIP 

128 

1 

sss 

32 

CD4062AK 

40-62 

CMS 

CAN 

200 

1 

SSD 


142t 

MC14562BCPS 

45-62B 

CMS 

DIP 

128 

1 

sss 

33 

CD4062AT 

40-62 

CMS 

CAN 

200 

1 

SSD 


143d 

MC14562CL 

45-62B 

CMS 

DIP 

128 

1 

sss 

34d 

HBF4062AE 

40-62 

CMS 

DIP 

200 

1 

SSD 


144d 

MC14562CP 

45-62B 

CMS 

DIP 

128 

1 

sss 

35d 

HBC4062AK 

40-62 

CMS 

FLAT P 

200 

1 

SSD 


145d 

HD14562B 

45-62B 

CMS 

OTHER 

128 

1 

SPS 

36 ▼ 

74HC4094N 

40-94 

CMS 

DIP 

8 

1 

SBS 


1464 

MC14562BAL 

45-62B 

CMS 

TO-116 

128 

1 

sss 

37 t 

74HCT4094N 

40-94 

CMS 

DIP 

8 

1 

SBS 


147t 

MC14562BALD 

45-62B 

CMS 

TO-116 

128 

1 

sss 

38d 

M54HC4094F1 (A) 

40-94 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


148t 

MC14562BALDS 

45-62B 

CMS 

TO-116 

128 

1 

sss 

39d 

M74HC4094B1 (A) 

40-94 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


149t 

MC14562BALS 

45-62B 

CMS 

TO-116 

128 

1 

sss 

40d 

M74HC4094F1 (A) 

40-94 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


1504 

MC14562BCL 

45-62B 

CMS 

TO-116 

128 

1 

sss 

41 

M4094BP 

40-94 

CMS 

DIP 

8 

1 

SBS 


151 ▼ 

MC14562BCLD 

45-62B 

CMS 

TO-116 

128 

1 

sss 

42d 

UPD74HC4094C 

40-94 

CMS 

DIP 

8 

1 

SBS 


1 52t 

MC14562BCLDS 

45-62B 

CMS 

TO-116 

128 

1 

sss 

43d 

UPD4094BC 

40-94 

CMS 

DIP 

8 

1 

SBS 


1 53t 

MC14562BCLS 

45-62B 

CMS 

TO-116 

128 

1 

sss 

44 ▼ 

74HC4094D 

40-94 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

SBS 


154 

PC74HC164T(A) 

54-164 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

45 ▼ 

74HCT4094D 

40-94 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

SBS 


155 

PC74HCT164T(A) 

54-164 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

46 ▼ 

CD74HC4094M 

40-94 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

SBS 


156 

54F164FM 

54-164 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

47 ▼ 

CD74HCT4094M 

40-94 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

SBS 


1574 

N74LS164D 

54-164 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

48d 

UPD4094BG 

40-94 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

SBS 


158d 

SN54ALS164J(A) 

54-164W 

TTL 

DIP 

8 

1 

SPS 

49 

CD54HC4094F 

40-94 

CMS 

OTHER 

8 

1 

SBS 


159 

54LS164W 

54-164W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

50 

CD54HCT4094F 

40-94 

CMS 

OTHER 

8 

1 

SBS 


160d 

74LS164W 

54-164W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

51 

CD74HC4094E 

40-94 

CMS 

OTHER 

8 

1 

SBS 


161 d 

AM25LS164FM 

54-164W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

52 

CD74HCT4094E 

40-94 

CMS 

OTHER 

8 

1 

SBS 


162 

DM54L164AW 

54-164W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

53 

CD4094BH 

40-94B 

CMS 

CHIP 

8 

1 

SPS 


163 

DM54LS164W 

54-164W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

54 

883/4094BC 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


164d 

DM74L164AW 

54-164W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

55 

883C4094B 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


165d 

DM74LS164W 

54-164W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

56 

CD4094BD 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SBS 


166 

DM7570W 

54-164W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

57 

CD4094BE 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SBS 


167 

DM54164W 

54-164W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

58 

CD4094BF 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SBS 


168d 

N74164Q 

54-164W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PPS 

59d 

HCC4094BD 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


169t 

S54LS164W 

54-164W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

60d 

HCC4094BF 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


170d 

S54164Q 

54-164W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PPS 

61 d 

HCF4094BE 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


171 

SN54LS164W 

54-164W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

62d 

HCF4094BF 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


172d 

SN74LS164W 

54-164W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

634 

HEF4094BD 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


173d 

SN54164W 

54-164W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

SPS 

644 

HEF4094BP 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


174d 

SN54L164T 

54-164W 

TTL 

TO-84 

8 

1 

SPS 

65 ♦ 

MC14094BAL 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


175d 

SN74L164T 

54-164W 

TTL 

TO-84 

8 

1 

SPS 

66 ▼ 

MC14094BALD 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


1764 

9LS164FC 

54-164W 

TTL 

TO-86 

8 

1 

PPS 

67 t 

MC14094BALDS 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


1774 

9LS164FM 

54-164W 

TTL 

TO-86 

8 

1 

PPS 

68 ▼ 

MC14094BALS 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


1784 

54LS164FM 

54-164W 

TTL 

TO-86 

8 

1 

SPS 

69# 

MC14094BCL 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


1794 

74LS164FC 

54-164W 

TTL 

TO-86 

8 

1 

SPS 

70 ▼ 

MC14094BCLD 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


1804 

54164FM 

54-164W 

TTL 

TO-86 

8 

1 

SPS 

71 ▼ 

MC14094BCLDS 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


181 4 

74164FC 

54-164W 

TTL 

TO-86 

8 

1 

SPS 

72 ▼ 

MC14094BCLS 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


182d 

MC54164AF 

54-164W 

TTL 

TO-86 

8 

1 

SPS 

73 ♦ 

MC14094BCP 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


183d 

MC74164AF 

54-164W 

TTL 

TO-86 

8 

1 

SPS 

74 ▼ 

MC14094BCPD 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


184 

54LS165FM 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

75 ▼ 

MCI 4094BCPDS 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


185 

74LS165FC 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

76 t 

MCI 4094BCPS 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


186 

54165FM 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PPS 

77* 

MC14094BD 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


187 

74165FC 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PPS 

78 ♦ 

MN4094B 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


188 

DM7590W 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

79 ♦ 

MN4094BS 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


189 

DM54165W 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

80d 

SCL4094B 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


190d 

MC54165F 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

81d 

SCL4094BD 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

18 

SPS 


191 d 

RC54165W 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PPS 

82d 

SCL4094BE 

40-94B 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPS 


192 

S54165W 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

BSS 

83 

CD4094BK 

40-94B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

SPS 


193d 

SN54LS165J 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

84d 

HCC4094BK 

40-94B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

SPS 


194d 

SN54LS165W 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

85 ♦ 

HEF4094BT 

40-94B 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

SPS 


195d 

SN74LS165D 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

86d 

SCL4094BF 

40-94B 

CMS 

FLAT P 

8 

18 

SPS 


196d 

SN74LS165J 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

87 ♦ 

TC40H164P 

40H164 

CMS 

DIP 

8 

1 

SPX 


197d 

SN74LS165JDS 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 


PSS 

88 

TC40H164F 

40H164 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

SPS 


198d 

SN74LS165N 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

89 ♦ 

TC40H166P 

40H166 

CMS 

DIP 

8 

1 

BSX 


199d 

SN74LS165NDS 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

90 

TC40H166F 

40H166 

CMS 

FLAT P 

8 

1 

BSS 


200d 

SN74LS165W 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

91d 

UPD4194BC 

41-94 

CMS 

DIP 

4 

1 

PPS 


201d 

SN54165W 

54-165W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

92d 

883/4517BC 

45-17 

CMS 

DIP 

64 

2 

SPS 


202d 

SN54LS166AW 

54-166 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

93d 

SCL4517B 

45-17 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 


203d 

SN74166W 

54-166 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

94d 

SCL4517BC 

45-17 

CMS 

DIP 

64 

2 

SPS 


204d 

SN54ALS166J(A) 

54-166W 

TTL 

DIP 

8 

1 

PSS 

95d 

SCL4517BE 

45-17 

CMS 

DIP 

64 

2 

SPS 


205 

54166FM 

54-166W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PPS 

96d 

UPD4517BC 

45-17 

CMS 

DIP 

64 

2 

SPS 


206 

74166FC 

54-166W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PPS 

97 

CD4517BK 

45-17 

CMS 

FLAT P 

64 

2 

sss 


207 

DM54166W 

54-166W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

98 

CD4517BH 

45-17B 


DIP 

64 

2 

sss 


208d 

RC54166W 

54-166W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PPS 

99 

883C4517B 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

SPS 


209 

S54166W 

54-166W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

BSS 

100 

CD4517BD 

45-17B 

ICMS 

DIP 

64 

2 

sss 


21 Od 

SN54LS166W 

54-166W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

101 

CD4517BE 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 


21 Id 

SN54166W 

54-166W 

TTL 

FLAT P 

8 

1 

PSS 

102 

CD4517BF 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 


212d 

SN54LS173AW(2) 

54-173 

TTL 

FLAT P 

4 

1 

PPS 

1034 

HEF4517BD 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 


213d 

SN54173W 

54-173 

TTL 

FLAT P 

4 

1 

PPS 

104f 

HEF4517BP 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 


214d 

CD4076AH 

54-173W 

CMS 

CHIP 

4 

1 

PPD 

105# 

MC14517BAL 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 


215 

CD4076BH 

54-173W 

CMS 

CHIP 

4 

1 

PPS 

106t 

MC14517BALD 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 


216 

4076BFC 

54-173W 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 

107t 

MC14517BALDS 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 


217 

4076BFM 

54-173W 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 

108t 

MC14517BALS 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 


218d 

CD4076AK 

54-173W 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPD 

109i 

MC14517BCL 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 


219d 

CD4076BK 

54-173W 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPD 

IIOt 

MC14517BCLD 

45-17B 

CMS 

DIP 

64 

2 

sss 


220d 

HCC4076BK 

54-173W 

CMS 

FLAT P 

4 

1 

PPS 


306 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


306 





















































































































































































































































































































































































































































































42. SH 


FT REGISTERS 


In Order Of (1)FEMI No. (2)Tech (3)Pkg.Type 


LINE 

No. 

a n 

TYPE 

NUMBER 

±J 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


Bh 

0RGANI2 

ATION 1 


LINE 

No. 

1] “■ 
TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

ZJ 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

ORGANIZATION 1 1 

4J 

NO. OF 
BITS / 
REGIST. 

F 

J 

NO 

OF 

EGS 

MODE 

sj 

NO. OF 
BITS / 
REGIST. 

F 

1 

NO 

OF 

EGS 

MODE 

14 

HEF401756D(2) 

74-175N 1 

cm 



4 

1 

■PFS 


Ill ▼ 

HD74HC194FP 

74-194 

CMS - 

FLAT P 

4 

1 

WS 

24 

HEF40175BP(2) 

74-175N 

CMS 

DIP 


4 

1 

PPS 


1124 

HEF40194BT 

74-194 

CMS 

FLAT 

P 

4 

1 

PPS 

3 ♦ 

HEF40175P(2) 

74-175N 

CMS 

DIP i 


4 

1 

PPS 


113* 

74F194DC 

74-194 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

4d 

MM54C175D(2) 

74-175N 

CMS 

DIP 


4 

1 

PPS 


114t 

74F194PC 

74-194 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

5d 

MM54C175J 

74-175N 

CMS 

DIP 


4 

1 

PPS 


1154 

74F194SDC 

74-194 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

6d 

MM74C175J 

74-175N 

CMS 

DIP 


4 

1 

PPS 


116* 

74F194SPC 

74-194 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

7d 

MM74C175N(2) 

74-175N 


DIP 


4 

1 

PPS 


117^ 

DM74AS194J 

74-194 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

84 

9LS175DC 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 


1184 

DM74AS194N 

74-194 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 


9LS175DM 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 


1194 

MC74F194J 

74-194 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

104 

9LS175PC 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 


120# 

MC74F194N 

74-194 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

lid 

54LS175J 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 


121 ♦ 

N74F194N 

74-194 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

12d 

74LS175J 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 


122d 

S54194E 

74-194 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 

13d 

DM54175J(2) 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 


123d 

S54194R 

74-194 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 

14d 

DM54175N 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 


124d 

SN74LS194J 

74-194 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 

15d 

DM74175J 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 


125d 

SN74LS194N 

74-194 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 

16d 

DM74175N(2) 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 


126 

74F194SC 

74-194 

TTL 

FLAT P 

4 

1 

BPS 

17d 

FLJ541-74175 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 


J \27* 

N74F194D 

74-194 

TTL 

FLAT P 

4 

1 

PPS 

18d 

FLJ545-84175 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 


128 

N74LS194AD 

74-194 

TTL 

FLAT 

P 

4 

1 

BPS 

19d 

ITT74LS175 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 


129 

N74194D 

74-194 

TTL 

FLAT P 

4 

1 

BPS 

20 ♦ 

M53375P 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 


130t 

CD74HC194E 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

21d 


74-175N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 


131 ♦ 

CD74HCT194E 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

22d 

MIC64175J 

74-175N 

oil 

summ 


4 

mm 

PPS 


1324 

MC74HC194J(A) 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

23d 

MIC74175J 

74-175N 

fim 



a 

H 

PPS 


1334 

MC74HC194N(A) 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

24d 

MIC74175N 

74-175N 

Ril 



a 

H 

PPS 


134t 

MC14194BAL 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

WFsnm 

N74LS175B 


kill 

»li 


tm 

mm 

PPS 


135t 

MC14194BALD 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

mtZm 

RC54LS175B 


Km 

i^H 


H 

H 

PPS 


136t 

MC14194BALDS 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

W'krM 

RC54LS175F 


Km 



a 

EM 

PPS 


137t 

MC14194BALS 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

M4:T>WM 



Uii 



a 

n 

PPS 


1384 

MC14194BCL 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

B$r!l 

HssEv;, 


a 



a 

n 

PPS 


139v 

MC14194BCLD 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

Bcfffil 

1 1 fir! 11 1 iM 


Km 

a 


a 

EM 

PPS 


140t 

MC14194BCLDS 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

Mm 



ins 



a 

n 

PPS 


141 ▼ 

MC14194BCLS 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

m 



Km 



a 

Si 

PPS 


1424 

MC14194BCP 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

mmM 

H3rZMr23!T 


Km 



a 

EM 

PPS 


143t 

MC14194BCPD 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

mtzim 




llJHWfif 


a 

n 

PPS 


144t 

MC14194BCPDS 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

K31 



till 



a 

IS 

PPS 


145t 

MC14194BCPS 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS ! 

■e'&l 






a 

Hi 

PPS 


146t 

MC14194BD 

74-194N 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 


c £F£i|r i EW7EXlHMHMl 


kaM 

DIP 


zm 

n 

PPS 


1474 

9LS194DC 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

Bcf:Yl 



Kill 

DIP 


4 

H 

PPS 


1484 

9LS194DM 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

1?$1 

u MSI 


III! - 

DIP 


4 

Hi 

PPS 


1494 

9LS194PC 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

40d 

T74S175J 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

n 

PPS 


150d 

25LS194AJC 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 

41 d 

ZN54175J 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

H 

PPS 


151 d 

25LS194AJM 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 

42d 

ZN74175J 

74-175N 

TTL 

DIP 


4 

m 

PPS 


152d 

54LS194AJ 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 

KlcTTH 

ZN54175E 

74-175N 

an 

TO-116 


4 

mm 

PPS 


1534 

74LS194ADC 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

mil 

ZN74175E 

74-175N 

sm 

TO-116 


4 

H 

PPS 


154d 

74LS194AJ 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 


74178PC 

74-178N 

ism 

■JUKI 


4 

Hi 

PPS 


1554 

74LS194APC 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 


N74S178A 

74-178N 

Oil 

!liil 


4 

mm 

PPS 


1564 

74S194DC 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

474 

N74S178F 

74-178N 

sa 



4 

t| 

PPS 


1574 

74S194PC 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

484 

N82S70A 

74-178N 

ism 

a 


4 

H 

PPS 


1584 

74194DC 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

tm wm 

i 1 

74-178N 

mi 

ISM 


4 

mm 

PPS 


1594 

74194PC 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 



74-178N 

sa 



4 

Si 

PPS 


160d 

AM25LS194ADC 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

IHoi 


74-178N 

sm 

rtl 


4 

Hi 

PPS 


161 d 

AM25LS194ADM 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

524 

N8270F 

74-178N 




4 

mm 

PPS 


162d 

AM25LS194APC 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

534 

N8270N 

74-178N 

sa 



4 

mm 

PPS 


1634 

AM54S194J 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

544 

N74178A 

74-178N 

sm 



4 

Hi 

PPS 


1644 

AM74S194J 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

554 

N74178F 

74-178N 

hi 

EM m 


4 

mm 

PPS 


1654 

AM74S194N 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

56d 

RC8270A 

74-178N 

sa 



4 

EM 

PPS 


166d 

DM54LS194AN 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 

57d 

RC8270F 

74-178N 

sm 

ram ■ 


4 

H 

PPS 


167d 

DM74LS194AJ 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

PPS 

58d 

RC54178A 

74-178N 

in 



4 

n 

PPS 


1684 

DM74LS194AN 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

59d 

RC54178F 

74-178N 

sa 



4 

Si 

PPS 


1694 

DM74S194N 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

604 

S8270A 

74-178N 

sm 



4 

Hi 

PPS 


1704 

DM74194N 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS ! 

614 

S8270F 

74-178N 

in 

E— 


4 

mm 

PPS 


171 ▼ 

HD74LS194AG 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

624 

S54178A 

74-178N 

sa 



4 

H 

PPS 


1724 

HD74LS194AP 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 

634 

S54178F 

74-178N 

sm 

HtH 


4 

EM 

PPS 


1734 

M74LS194AP 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS I 


SN54178J 

74-178N 

iii 



4 

n 

PPS 


1744 

N74LS194AN 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 


SN74178J 

74-178N 

sa 



4 

H 

PPS 


1754 

N74S194B 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

1 

BPS 


SN74178N 

74-178N 

sm 



4 

H 

PPS 


1764 

N74S194J 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 


BPS 

EM 

54178DM 

74-178N 

All 

iMU'B 


4 

n 

PPS 


1774 

N74S194N 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

i 1 

BPS 

684 

74178DC 

74-178N 

sa 

- * 


4 

EM 

PPS 


178d 

RC54S194J 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

i 

PPS 

69d 

N8271E 

74-179 

sm 

am 


4 

H 

PPS 


179d 

RC54194B 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

i 

PPS 

704 

54179DM 

74-179N 


rra 


4 

mm 

PPS 


180d 

RC54194F 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

i 

PPS 

714 

74179DC 

74-179N 


EI^bIIIIP 


4 

Si 

PPS 


1814 

SN74AS194N 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

i 

BPS 

724 

74179PC 

74-179N 


RPm 


4 

H 

PPS 


1824 

SN74LS194AJ 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

i 

BPS 

734 

N74S179B 

74-179N 

TTL 

DIP 


4 

mm 

PPS 


1834 

SN74LS194AN 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

i 

BPS 

744 

N74S179F 

74-179N 

TTL 

DIP 


4 

H 

PPS 


184d 

SN74S194J 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

i 

BPS 

75d 

N82S71B 

74-179N 

TTL 

DIP 


4 

H 

PPS 


1854 

SN74S194N 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

i 

BPS 




WM 



4 

i 

PPS 


186d 

SN74194J 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

i 

BPS 


RET »»!Sb3§! 


sa 

turn : 


4 

i 

PPS 


1874 

SN74194N 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

i 

BPS 




ism 

EtHH 


4 

i 

PPS 


188d 

T54S194J 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

i 

PPS 




urn 

a— 


4 

i 

PPS 


189d 

T74S194J 

74-194N 

TTL 

DIP 


4 

i 

PPS 




sa 

stimp 


4 

i 

PPS 


190 

9LS194FC 

74-194N 

TTL 

FLAT 

P 

4 

i 

BPS 




sa 



4 

i 

PPS 


191 

9LS194FM 

74-194N 

TTL 

FLAT 

P 

4 

i 

BPS 




nm 



4 

Hi 

PPS 


192 

74LS194AFC 

74-194N 

TTL 

FLAT 

P 


i 

BPS 


RC8271B 


sa 



4 

H 

PPS 


193 

74S194FC 

74-194N 

TTL 

FLAT 

P 

4 

i 

BPS 

WzrM 

RC8271F 



•timm 


El 

Hi 

PPS 


194 

74194FC 

74-194N 

TTL 

FLAT 

P 

4 

i 

BPS 

■tfl 

RC54179B 

|r/ ff RET 

Kim 

DIP 


El 

mm 

PPS 


195 

N74S194W 

74-194N 

TTL 

FLAT 

P 

4 

i 

BPS 

K771 

RC54179F 


sa 

DIP 


4 

Si 

PPS 


196t 

SN74AS194D 

74-194N 

TTL 

FLAT 

P 

4 

i 

BPS 

1571 

S8271B 


sa 

DIP 


El 


PPS 


1974 

74HC195N 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

•; 

BPS 

m-i-im 

S8271F 



DIP 


El 

mm 

PPS 


1984 

74HCT195N 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

PpT] 

S54179B 



DIP 


4 

Si 

PPS 


199t 

HD74HC195P 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

1 

PPS 

iit! 1 

S54179F 


sm 

DIP 


4 

EM 

PPS 


mssm 

M54HC195FKA) 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

1 

PPS 

miwm 

SN54179J 


UK 

DIP 


4 

mM 

PPS 


201 d 

M74HC195B1(A) 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

1 

PPS 

92d 

SN74179J 

rZ a r£] 


DIP 


4 

BS 

PPS 


202d 

M74HC195F1(A) 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

1 

PPS 

934 

SN74179N 


|jK 

DIP 


El 

EM 

PPS 


r *. : n 

PC54HC195D(A) 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

1 

BBS 


74HC194N 



DIP 


El 

mM 

BPS 



PC54HC195P(A) 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

1 

BBS 


74HCT194N 



DIP 


4 

mm 

BPS 



PC54HCT195D(A) 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

1 

BBS 


HD74HC194P 



IIHI-Uff 


El 

H 

BPS 


2064 

PC54HCT195P(A) 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

1 

BBS 







a 

mM 

PPS 


2074 

PC74HC195D(A) 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

1 

BBS 





e^h 


a 

EM 

PPS 



PC74HC195P 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

1 

BBS 





Eta 


a 

H 

BPS 



PC74HCT195D(A) 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

1 

BBS 

lOOd 

M74HC194F1(A) 

FFSfZW 

CMS 

DIP 


a 

mM 

BPS 


Ml 

PC74HCT195P 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

1 

BBS 

101 4 

PC74HC194D(A) 


CMS 

DIP 


a 

Si 

BPS 


21 It 

SN74HC195N 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

1 

BPS 

1024 

PC74HC194P 

izHfJl1 

CMS 

DIP 


a 

EM 

PSS 


212d 

UPD74HC195C 

74-195 

CMS 

DIP 


4 

1 

BBS 

1034 



CMS 

DIP 


a 

n 

BPS 


2134 

74HC195D 

74-195 

CMS 

FLAT 

P 

4 

1 

BPS 

1044 



CMS 

DIP 


a 

EM 

PSS 


2144 

74HCT195D 

74-195 

CMS 

FLAT 

P 

4 

1 

BPS 

105t 

SN74HC194N 


CMS 



a 

H 

PPS 


215 

CD74HC195M 

74-195 

CMS 

FLAT 

P 

4 

1 

BBS 

106d 

UPD74HC194C 


CMS 



a 

mM 

BPS 


216 

CD74HCT195M 

74-195 

CMS 

FLAT 

P 

4 

1 

BBS 

1074 

74HC194D 


CMS 



a 

EM 

BPS 


217t 

HD74HC195FP 

74-195 

CMS 

FLAT 

P 

4 

1 

PPS 

1084 

74HCT194D 


CMS 



a 

H 

BPS 


2184 

54F195DM(A) 

74-195 

TTL 

DIP 


4 

1 

BBS 

109 

CD74HC194M 

74-194 

mm 

FLAT P 


4 

i 

BPS 


2194 

54F195SDM(A) 

74-195 

TTL 

DIP 


4 

1 

BBS 

110 

CD74HCT194M 

74-194 

CMS 

FLAT P 


4 

i 

BPS 


2204 

74F195DC(A) 

74-195 

TTL 

DIP 


4 

1 

BBS 


310 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


310 

















































































TYPE 

NUMBER 


74F195PC(A) 
74F195SDC(A) 
74F195SPC(A) 
DM54AS195J 
N74F195N 
SN54LS195AJ 
' SN74LS195AJ 
SN74LS195AN 
DM74AS195N 
' 74F195SC(A) 
N74F195D 
SN74LS195AD 
SN74S195D 
40195BDC 
40195BDM 


5DC 
95DM 
95PC 

25LS195AJC 
25LS195AJM 
54LS195ADM 
I54LS195AJ 
74LS195ADC 
I74L S195AJ 
195APC 


•PC 

ODC 

PPM 

OPC 

ODC 

PPM 

PPC 

-1-7B 

7B 


93PPPC 

93PPPM 

93PPPC 


73d PM54LS195AN 
74d PM74LS195AJ 
75 ♦ PM74LS195AN 


FLJ561-74195 

FLJ565-84195 

HP74LS195AG 


1PP4 N93PPF 
1P1 ♦ N93PPN 


S54S195J 
111P» IS93PPB 


42. SHIFT REGISTERS 

“IS 1 ORGAN IZATiON~l U " 


194 

2P 

21 

34P195PC 

CD54HC195F 

CD54HCT195F 

74-195N 

74-195N 

74-195N 

22 ♦ 
23# 
24# 

CD74HC195E 

CD74HCT195E 

HEF4P195B 

74-195N 

74-195N 

74-195N 


26 ♦ 

HEF4P195BP 

74-195N 

27 ♦ 

HEF4P195P 

74-195N 


76# 

PM74S195N 

74-195N 

77 ♦ 

PM54195J 

74-195N 

mm 

PM74195J 

74-195N 


PM74195N 

74-195N 

FJB93H0P 

74-195N 

FJB93LPP 

74-195N 


HP74LS195AP 

74-195N 

M74LS195AP 

74-195N 

MC54195L 

74-195N 


N74S195J 

74-195N 

N74S195N 

74-195N 

N93PPB 

74-195N 


N74195R 

RC54S195J 

RC93PPB 

74-195N 
74-195N 
74-195N 

RC54195B 

RC54195F 

S54LS195AF 

74-195N 
74-195N 
74-195N 


TTL PIP 
TTL PIP 
TTL PIP 


TTL PIP 
TTL PIP 
TTL PIP 


PIP 




1364 

1374 






Q[| 

!m 


LM 


mm 


EM 

jjfcfiii 


74198PC 

PM54198J 


SN74199J 

SN74199N 

SN54S273J 


IK 


MC54HC595J(A 


HP74HC597P 


in uraer ur pji-tMi no, (Z)iecn (3)PKg.Type 
(4)No.Bits/Reg. (SINo.Regs. (6)Type Number 

|2 I 13 I IORGANIZATION 

;tional package t\ 7 no' 

TALENT TECH TYPE NO. OF OF I 

JMBER BITS / NEGS 


213# 
214* 
215d 

N74F597N(A) 

SN54LS597J 

SN74LS597J 

74-597 

74-597 

74-597 

TTL 

TTL 

TTL 

2164 

SN74LS597N 

74-597 

TTL 

2174 

N74F597P(A) 

74-597 

TTL 

218d 

SN54LS597W 

74-597 

TTL 

219t 

74HC7597N 

74-597N 

CMS 

229 ▼ 

74HCT7597N 

74-597N 

CMS 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 











































































































































































42. SHIFT REGI 


TYPE 

NUMBER 


FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


[PACKAGE 

TYPE 


ORGANIZATION 
S NO 

NO. OF OF 
BITS / [REGS 
REGIST. \ 

8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 

_8 1 

8 1 
8 1 
16 1 
16 1 
16 1 
16 1 
16 1 
16 1 
16 2 
16 1 
16 1 
16 1 
16 1 
16 1 
16 1 
16 1 
16 1 
16 1 
16 1 
16 1 

__1_6_1_ 

16 1 
4 1 

8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 


ORGANIZATION 


DM7496J 

DM7496N 

GFB7496D 


M53296P 

MC5496L 

N74LS96N 


S5496F 

SN54L96J 

ISN54LS96J 


SN74L96J 

SN74L96N 


SN7496N 

ZN54L96E 

IZN54L96J 


■ 


SN74AS870FN 

SN74AS871FN 

SN74AS870JT 


SN74AS870NT 
SN74AS870DW 
SN74AS871JD 


SN74AS871N 

54F675DM 

54F675SDM 


74F675DC(A) 

74F675PC 

74F675SDC 


74F675SPC(A) 

54F675FM 

74F675SC 


74ASZ870 

74ASZ871 

74AS870 


74AS870 

74AS870 

74AS871 


74AS871 

74F675 

74F675 


74F675 

74F675 

74F675 


74F675 

74F675 

74F675 


DN74LS195AS 

DN74LS95B 

DN74LS95BS 


74LS195N 

74LS195N 

74LS195N 


74LS295N 

74LS295N 

74LS295N 


HD74LS295BP 

M74LS295AP 

M74LS295BP 


N74LS295BN 

SN54LS295BJ 

SN74LS295BJ 


► SN74LS96N 

74-96N 

iI9 

DIP 

► SN5496J 

74-96N 

TJl 

DIP 

i SN7496J 

74-96N 

TTL 

DIP 


153# 

154* 

155d 

ZN74L96E 

ZN74L96J 

ZN5496E 

74-96N 

74-96N 

74-96N 

TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 

156d 

ZN5496J 

74-96N 

TTL 

DIP 

157d 

ZN7496E 

74-96N 

TTL 

DIP 

158d 

ZN7496J 

74-96N 

TTL 

DIP 


TTL 

DIP 

TTL 

DIP 

TTL 

DIP 


74LS295N 

74LS295N 

74LS295N 


74LS295N 

74LS295N 

74LS295N 




NO 

F 

GS 

MOC 

1 

1 

"PPS - 

PPS 

1 

PPS 

1 

3 PS 

1 

=>PS 

1 

3 PS 

1 

3 PS 

1 

3 PS 

1 

3 PS 

1 

ops 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

% 

sss 

1 

PPS 

1 

PSS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

BPS 

1 

PPS 

1 

BPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

BPS 

1 

PPS 

1 

BPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

sss 

1 

sss 

1 

sss 

1 

sss 

1 

sss 

1 

sss 

4 

PPD 

4 

PPD 

4 

PPD 

4 

PPD 

4 

PPD 

4 

PPD 

4 

PPD 

1 

SBS 

1 

SBS 

1 

SBS 

1 

SBS 

1 

SBS 

1 

SBS 

1 

SBS 

1 

SBS 

2 

SPS 

1 

SPS 

1 

SPS 

1 

BPS 

1 

BPS 

1 

BPS 

1 

BPS 

1 

BPS 

1 

BPS 

1 

BBS 

1 

BBS 

1 

BBS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

•; 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

BPS 

1 

BPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

PPS 

1 

BBS 

1 

BBS 

1 

BBS 

1 

BBS 

1 

BBS 

1 

BBS 

1 

BBS 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


































































































































































































































































































































4 

12. SH 

IFT R 

EGIST 

E 

nc In Order 0 

nO (4)No.Bits/F 


pe 

r 

LINE 

No. 

0 

TYPE 

NUMBER 

JJ 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 


PUHVH 

■ 

ORGANIZA 

ilffffli9i 


LINE 

No. 

sr 

TYPE 

NUMBER 

n 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

3 

TECH 

3J 

PACKAGE 

TYPE 

ORGANIZ 

ATION 1 1 

H 

g 


4J 

NO. OF 
BITS / 
REGIST. 

F 

J 

NO 

OF 

EGS 

MODE 

14 

2d 

3d 

IDT74FCT299D(A) 
M54HC299F1(A) 
M74HC299B1 (A) 

74$299 

74S299 

74S299 

CMS 

CMS 

CMS 

m 


H 

il 









4d 

54 

64 

M74HC299F1(A) 

MC54HC299J(A) 

MC74HC299J(A) 

74S299 

74S299 

74S299 

CMS 

CMS 

CMS 

m 


H 

PPS 

PPS 

PPS 









74 

84 

94 

MC74HC299N(A) 

PC74HC299P(A) 

PC74HCT299P(A) 


CMS 

CMS 

CMS 

•JT9M 


H 

PPS 

BBS 

BBS 









10t 

11 

12 

SN74HC299N(A) 

74HC299D 

74HCT299D 

74S299 

74S299 

74S299 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

FLAT P 
FLAT P 

m 

1 

1 

1 

BBS 

BBS 

BBS 









13 

14 
^5r 

CD74HC299M 

CD74HCT299M 

HD74HC299FP 

74S299 

74S299 

74S299 

CMS 

CMS 

CMS 

FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 


1 

1 

1 

BBS 

BBS 

PPS 









16# 

174 

184 

54F299DM 

54F299SDM 

74F299DC 


m 

m 


H 










194 

204 

214 

74F299PC 

74F299SDC 

74F299SPC 


isa 

m 


H 

BBS 

BBS 

BBS 









224 

23d 

244 

N74F299N(A) 

SN54ALS299N 

SN74LS299N 


TTL 

TTL 

TTL 

DIP 

DIP 

DIP 



PPS 

PPD 

PPS 









25 

264 

27d 

74F299SC 

N74F299D(A) 

SN74LS299DW 

74S299 

74S299 

74S299 

TTL 

TTL 

TTL 

FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 

8 

8 

8 

H 

1 









284 

29 

304 

SN74S299DW 

AM74LS299 

CD54HC299F 


TTL 

TTL 

CMS 



H 

PPS 

BPS 

BBS 









314 

324 

334 

CD54HCT299F 

CD74HC299E 

CD74HCT299E 

rZfewiraglj.. 

CMS 

CMS 

CMS 

DIP 

DIP 

DIP 


H 

BBS 

BBS 

BBS 









34d 

35d 

364 

25LS299JC 

25LS299JM 

54LS299DM 


m 



H 

SPS 

SPS 

PPS 









374 

384 

39d 

74LS299DC 

74LS299PC 

AM25LS299DC 

74S299N 

74S299N 

74S299N 

si 



H 

PPS 

PPS 

SPS 









40d 

41 d 

42 ▼ 

AM25LS299DM 

AM25LS299PC 

HD74LS299G 

74S299N 

74S299N 

74S299N 

31 

iU 


N 

m 









434 

44 ▼ 
454 

HD74LS299P 

M74ALS299P 

M74LS299P 

74S299N 

74S299N 

74S299N 

31 

m 


H 

UlsfcM 

E39 

1339 









464 

474 

484 

N74LS299F 

N74LS299N 

SN54LS299J 

74S299N 

74S299N 

74S299N 

31 

DIP 

DIP 

DIP 

8 

8 

8 

H 

idSai 

1339 

1339 









494 

50d 

51d 

SN54S299J 

SN74ALS299J 

SN74LS299J 

74S299N 

74S299N 

74S299N 

31 

DIP 

DIP 

DIP 

8 

8 

8 

H 

1339 

1339 









52d 

534 

54d 

SN74S299J 

SN74S299N 

SN54S350J 

74S299N 

74S299N 

74S350 

31 

liTIjflH 

E19 


H 

Ui59 

1339 

1339 









55d 

56d 

57d 

SN74S350J 

SN74S350N 

SN74S350D 


31 


H 

H 

bliai 

1339 

1339 









584 

594 

604 

74F323PC 

DM7542J 

DM8542N 


31 

l*TT* 

m 

H 

|:|=M 

1339 

1339 









61 

624 

63 

DM7542W 

DM7546J 

DM7546W 

75-42 

75-46 

75-46 

TTL 

TTL 

TTL 

FLAT P 
DIP 

FLAT P 

4 

8 

8 

1 

1 

1 

PPS 

PPS 

PPS 
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43. SPECIAL DEVICES ■ MEMORY 


IN ORDER OF: (1) FEMI NUMBER 


LINE 

No. 

a ■ 

TYPE 

NUMBER 

rr - 

FUNCTIONAL 
EQUIVALENT 
NUMBER 

a 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

TYPE 

CODE 

CONFIG. 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

2j 

TECH 

a 

PACKAGE 

TYPE 

TYPE 

CODE 

CONFIG. 

It 

DS1201 

12DS01 

CMS 

OTHER 

NV MEM SU' 

1.0k xl 

109# 

SN74L$601AN(2A) 

74LS601 

TTL 

dip "1 

DMC ~ 


2t 

DS1210 

12DS10 

CMS 

DIP 

NV MEM SU 



110d 

SN74LS601J 

74LS601 

TTL 

DIP 

OTHER 

64k x8 

3t 

DS1211 

12DS11 

CMS 

DIP 

NV MEM SU 



111d 

SN74LS601N 

74LS601 

TTL 

DIP 

DMC 

64k x8 

4t 

DS1212 

12DS12 

CMS 

DIP 

NV MEM SU 



112d 

SN54LS602AJ(2) 

74LS602 

TTL 

DIP 

DMC 


5t 

DS1212Q 

12DS12 

CMS 

LLC 

NV MEM SU 



113d 

SN74LS602AJ(2A) 

74LS602 

TTL 

DIP 

DMC 


6t 

DS1213 

12DS13 

CMS 

OTHER 

NV MEM SU 

8.0k x8 

1144 

SN74LS602AN(2) 

74LS602 

TTL 

DIP 

DMC 


7 T 

DS1213C 

12DS13a 

CMS 

OTHER 

NV MEM SU 

32k x8 

115d 

SN74LS602J 

74LS602 

TTL 

DIP 

DMC 

4k x8 

8t 

DS1216 

12DS16 

CMS 

OTHER 

NV MEM SU 

8.0k x8 

116d 

SN74LS602N 

74LS602 

TTL 

DIP 

DMC 

4k x8 

9t 

DS1216C 

12DS16a 

CMS 

OTHER 

NV MEM SU 

32k x8 

117d 

SN54LS603AJ 

74LS603 

TTL 

DIP 

DMC 


10t 

DS1216E(A) 

12DS16b 

CMS 

OTHER 

NV MEM SU 



118d 

SN74LS603AJ 

74LS603 

TTL 

DIP 

DMC 


1 1 T 

DS1221 

12DS21 

CMS 

DIP 

NV MEM SU 



1194 

SN74LS603AN 

74LS603 

TTL 

DIP 

DMC 


12t 

DS1234(A) 

12DS34 

CMS 

DIP 

NV MEM SU 



120d 

SN74LS603J 

74LS603 

TTL 

DIP 

DMC 

64k x8 

13f 

74HC40105N 

40-105 

CMS 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 | 

121 d 

SN74LS603N 

74LS603 

TTL 

DIP 

DMC 

64k x8 

144 

74HCT40105N 

40-105 

CMS 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

122d 

SN54LS608J 

74LS608 

TTL 

DIP 

DMC 


154 

74HC40105D 

40-105 

CMS 

FLAT P 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

123d 

SN74LS608J 

74LS608 

TTL 

DIP 

DMC 


164 

74HCT40105D 

40-105 

CMS 

FLAT P 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

124* 

SN74LS608N 

74LS608 

TTL 

DIP 

DMC 


17t 

CD74HC40105M 

40-105 

400 

FLAT P 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

125d 

SN74LS608D 

74LS608 

TTL 

FLAT P 

DMC 


18t 

CD74HCT40105M 

40-105 

400 

FLAT P 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

126^ 

SN54LS610JD 

74LS610 

TTL 

DIP 

OTHER 

16 x12 

194 

CD54HC40105F 

40-105 

500 

OTHER 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

127d 

SN74LS610JD 

74LS610 

TTL 

DIP 

OTHER 

16 x12 

204 

CD54HCT40105F 

40-105 

500 

OTHER 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

128d 

SN54LS611JD 

74LS611 

TTL 

DIP 

OTHER 

16 x12 

214 

CD74HC40105E 

40-105 

500 

OTHER 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

129d 

SN74LS611JD 

74LS611 

TTL 

DIP 

OTHER 

16 x12 

224 

CD74HCT40105E 

40-105 

500 

OTHER 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

130d 

SN54LS612JD 

74LS612 

TTL 

DIP 

OTHER 

16 x12 

23 

PC74HC40105T (A) 

40-105B 

400 

FLAT P 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

131 d 

SN74LS612JD 

74LS612 

TTL 

DIP 

OTHER 

16 x12 

24 

PC74HCT40105T(A) 







132d 

SN54LS613JD 

74LS613 

TTL 

DIP 

OTHER 

16 x12 


I40-105R 

4nn 

FI AT P 

FIFO/I IFO 

ifi 

Y A 


QN7AI Qfiiq.l 

741 

TTl 

niD 

OTUCD 

■Ift wlO 

254 

PC74HC40105P(A) I40-105B 

500 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

134d 

SN74LS613JD 

74[§613 

TTL 

Dip 

OTHER 

16 x12 

264 

PC74HCT40105P(A) 







135 ♦ 

SN74LS613N 

74LS613 

TTL 

DIP 

OTHER 

16 x12 



40-105B 

500 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

1364 

74S225J 

74S225 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 x5 

27d 

SN54ALS229AJ 

54-229 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x5 

137 ♦ 

74S225N 

74S225 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 x5 

28d 

SN54ALS229AFK 

54-229 

TTL 

LLC 

FIFO/LIFO 

16 

x5 

138d 

SN74S225J 

74S225 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 x5 

29d 

SN54ALS232AJ 

54-232 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

1394 

SN74S225N 

74S225 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 x5 

30d 

SN54ALS232AFK 

54-232 

TTL 

LLC 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

140* 

74S225AJ 

74S255N 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 x5 

31d 

SN54ALS233AJ 

54-233 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x5 

141 ♦ 

74S225AN 

74S255N 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 x5 

32d 

SN54ALS233AFK 

54-233 

TTL 

LLC 

FIFO/LIFO 

16 

x5 

1421 

54F350DM 

74S350 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

33 

54F350FM 

54S350 

TTL 

FLAT P 

OTHER 

1 

x4 

143* 

54F350SDM 

74S350 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

34 

AM25S10FM 

54S350 

TTL 

FLAT P 

OTHER 

1 

x4 

144# 

74F350DC 

74S350 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

354 

N74F350D 

54S350 

TTL 

FLAT P 

OTHER 

1 

x4 

145# 

74F350PC 

74S350 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

36 

S54F350W 

54S350 

TTL 

FLAT P 

OTHER 

1 

x4 

1464 

74F350SDC 

74S350 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

37 

S54S350W 

54S350 

TTL 

FLAT P 

OTHER 

1 

x4 

147# 

74F350SPC 

74S350 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

38d 

SN74AL.S229AN 

74-229 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x5 

148f 

MC54F350J(A) 

74S350 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

39d 

SN74ALS229ADW 

74-229 

TTL 

FLAT P 

FIFO/LIFO 

16 

x5 

149^ 

MC54F350N(A) 

74S350 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

40d 

SN74ALS229AFN 

74-229 

TTL 

OTHER 

FIFO/LIFO 

16 

x5 

150* 

MC74F350J(A) 

74S350 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

414 

SN74ALS232AN 

74-232 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

151 ♦ 

MC74F350N(A) 

74S350 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

42d 

SN74ALS232AD 

74-232 

TTL 

FLAT P 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

1524 

N74F350N 

74S350 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

43d 

SN74ALS232AFN 

74-232 

TTL 

OTHER 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

153 4 

N74S350N 

74S350 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

444 

SN74ALS233AN 

74-233 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x5 

154» 

S54F350F 

74S350 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

45d 

SN74ALS233ADW 

74-233 

TTL 

FLAT P 

FIFO/LIFO 

16 

x5 

155^ 

S54S350F 

74S350 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

46d 

SN74ALS233AFN 

74-233 

TTL 

OTHER 

FIFO/LIFO 

16 

x5 

156 

74F350SC 

74S350 

TTL 

-LAT P 

OTHER 

1 x4 

47 t 

CD74HC7030E 

74-7030N 

500 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x9 

157 4 

AM25S10DC 

74S350N 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

48 t 

CD74HCT7030E 

74-7030N 

500 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x9 

158» 

AM25S10DM 

74S350N 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

49 t 

N74F764N(A) 

74-764 

TTL 

DIP 

DMC 

256k x9 

1591 

AM25S10PC 

74S350N 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x4 

50 t 

N74F765N(A) 

74-764 

TTL 

DIP 

DMC 

256k x9 

160d 

DP8408D48 

74S408 


DIP 

DMC 

256k x8 

51 4 

N74LS764N 

74-764 

TTL 

DIP 

DMC 



161 d 

DP8408N48 

74S408 


DIP 

DMC 

256k x8 

52 4 

N74LS764D 

74-764 

TTL 

FLAT P 

DMC 



162# 

SN74S408-2D 

74S408 

TTL 

DIP 

DMC 

256k x8 

53 4 

54F403DM(A) 

74F403 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

163# 

SN74S408-2N 

74S408 

TTL 

DIP 

DMC 

256k x8 

54 4 

54F403SDM(A) 

74F403 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

164# 

SN74S408-3D 

74S408 

TTL 

DIP 

DMC 

256k x8 

554 

54F433DM(A) 

74F403 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x4 

1654 

SN74S408-3N 

74S408 

TTL 

DIP 

DMC 

256k x8 

564 

54F433SDM(A) 

74F403 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x4 

166* 

SN74S408D 

74S408 

TTL 

DIP 

DMC 

256k x8 

574 

74F403DC(A) 

74F403 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

1674 

SN74S408N 

74S408 

TTL 

DIP 

DMC 

256k x8 

584 

74F403PC(A) 

74F403 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

168 

SN74S408-2L 

74S408 

TTL 

LLC 

DMC 

256k x8 

59 4 

74F403SDC(A) 

74F403 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

169 

SN74S408-3L 

74S408 

TTL 

LLC 

DMC 

256k x8 

604 

74F403SPC(A) 

74F403 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

170 

SN74S408L 

74S408 

TTL 

LLC 

DMC 

256k x8 

614 

74F433DC(A) 

74F403 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x4 

171 d 

DP8409D48 

74S409 


DIP 

DMC 

256k x8 

624 

74F433PC(A) 

74F403 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x4 

172d 

DP8409N48 

74S409 


DIP 

DMC 

256k x8 

634 

74F433SDC(A) 

74F403 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x4 

173 4 

74S409/8409 

74S409 

TTL 

DIP 

DMC 


64 4 

74F433SPC(A) 

74F403 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x4 

174f 

DP8409-2D48 

74S409 

TTL 

DIP 

DMC 

1M x8 

65 

54F403FM(A) 

74F403 

TTL 

FLAT P 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

175# 

DP8409-2N48 

74S409 

TTL 

DIP 

DMC 

1M x8 

66 

54F433FM(A) 

74F403 

TTL 

FLAT P 

FIFO/LIFO 

64 

x4 

176# 

DP8409-3D48 

74S409 

TTL 

DIP 

DMC 

1M x8 

67 

74F403SC(A) 

74F403 

TTL 

FLAT P 

FIFO/LIFO 

16 

x4 

177f 

DP8409-3N48 

74S409 

TTL 

DIP 

DMC 

1M x8 

68 

74F433SC(A) 

74F403 

TTL 

FLAT P 

FIFO/LIFO 

64 

x4 

1784 

S74S409-2D48 

74S409 

TTL 

DIP 

DMC 

1M x8 

69 4 

54F411 DM(A) 

74F411 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 



179# 

S74S409-2N48 

74S409 

TTL 

DIP 

DMC 

1M x8 

704 

54F411SDM(A) 

74F411 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 



1804 

SN74S409-3D 

74S409 

TTL 

DIP 

DMC 

1M x8 

71 4 

74F411 DC(A) 

74F411 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 



181 ♦ 

SN74S409-3N 

74S409 

TTL 

DIP 

DMC 

1M x8 

724 

74F411 PC(A) 

74F411 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 



182 4 

SN74S409D 

74S409 

TTL 

DIP 

DMC 

1M x8 

734 

74F411SDC(A) 

74F411 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 



183 4 

SN74S409N 

74S409 

TTL 

DIP 

DMC 

1M x8 

74 4 

74F411SPC(A) 

74F411 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 



1847 

SN54S818JS 

74S818 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x8 

75 

54F411 FM(A) 

74F411 

TTL 

FLAT P 

FIFO/LIFO 



1857 

SN74S818JS 

74S818 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x8 

76 

74F411SC(A) 

74F411 

TTL 

FLAT P 

FIFO/LIFO 



1867 

SN74S818NS 

74S818 

TTL 

DIP 

OTHER 

1 x8 

774 

54F413DM(A) 

74F413 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x4 

1877 

SN54S818F 

74S818 

TTL 

FLAT P 

OTHER 

1 x8 | 

78 4 

54F413SDM(A) 

74F413 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x4 

1887 

SN54S818L 

74S818 

TTL 

LLC 

OTHER 

1 x8 

794 

74F413DC(A) 

74F413 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x4 

1897 

N74F764A(A) 

74Z764 

TTL 

LLC 

DMC 

256k x9 

804 

74F413PC(A) 

74F413 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x4 

1907 

N74F765A(A) 

74Z764 

TTL 

LLC 

DMC 

256k x9 

81 4 

74F413SDC(A) 

74F413 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x4 

191 ♦ 

N8X355F 

8-355 

BIP 

DIP 

FIFO/LIFO 

32 x8 

824 

74F413SPC(A) 

74F413 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x4 

1927 

N8X355N 

8-355 

BIP 

DIP 

FIFO/LIFO 

32 x8 

834 

57411AJ 

74F413 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x4 








844 

67411AJ 

74F413 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x4 








854 

67411J 

74F413 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

64 

x4 








86 

54F413FM(A) 

74F413 

TTl 

FLAT P 

FIFO/LIFO 

64 

x4 








87 

74F413SC(A) 

74F413 

TTL 

FLAT P 

FIFO/LIFO 

64 

x4 








88 

57411 AW 

74F413 

TTL 

FLAT P 

FIFO/LIFO 

64 

x4 








894 

57411AL 

74F413 

TTL 

LLC 

FIFO/LIFO 

64 

x4 








904 

SN54LS222J 

74LS222 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 








91d 

SN74LS222J 

74LS222 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 








924 

SN74LS222N 

74LS222 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 








934 

SN54LS224J 

74LS224 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 








94d 

SN74LS224J 

74LS224 

TTL 

DIP 

FIFO/UFO 

16 

x4 








954 

SN74LS224N 

74LS224 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 








96d 

SN54LS227J 

74LS227 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 








97d 

SN74LS227J 

74LS227 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 








984 

SN74LS227N 

74LS227 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 








99d 

SN54LS228J 

74LS228 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 








lOOd 

SN74LS228J 

74LS228 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 








101 4 

SN74LS228N 

74LS228 

TTL 

DIP 

FIFO/LIFO 

16 

x4 








102d 

S N 54 LS600AJ (2) 

74LS600 

TTL 

DIP 

DMC 










103d 

SN74LS600AJ(2) 

74LS600 

TTL 

DIP 

DMC 










104 4 

SN74LS600AN(2) 

74LS600 

TTL 

DIP 

DMC 










105d 

SN74LS600J 

74LS600 

TTL 

DIP 

DMC 

4k 

x8 








106d 

SN74LS600N 

74LS600 

TTL 

DIP 

DMC 

4k 

x8 








107d 

SN54LS601AJ(2) 

74LS601 

TTL 

DIP 

DMC 










108d 

SN74LS601AJ(2A) 

74LS601 

TTL 

DIP 

DMC 
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In Order of (1) FEMI Number (2) Description 





44. MMruncn 

d 


(3) Type Nui 

nber 


LINE 

3J 

TYPE 

n 

FEMI 


PACKAGE 

LINE 

E 

TYPE 

u 

FEMI 

2J 

PACKAGE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 

1 

9910 

0BFY2 

Buffer/V. Follower 

DTP 

TTld 

MP5507AY ^ 

0LM27 ” 

Single Op Amp 

DTP 

2 

AH0010C 

0BFY2 

Buffer/V. Follower 

DIP 

112d 

MP5507BY 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

3d 

BUF02AJ 

0BFY2 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

113d 

MP5507CY 

0LMZ7 

Sinale Od AmD 

DIP 

4d 

BUF02A2 

0BFY2 

Buffer/V. Follower 

DIP 

114 

MP5507DY 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

5d 

BUF02BJ 

0BFY2 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

115d 

MP5507EY 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

6d 

BUF02BZ 

0BFY2 

Buffer/V. Follower 

DIP 

1164 

MPOP05AY 

0LMZ7 

Sinale Od AmD 

DIP 

7d 

BUF02EJ 

0BFY2 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

1174 

MPOP05AZ 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

8d 

BUF02EZ 

0BFY2 

Buffer/V. Follower 

DIP 

118 

MPOP05BY 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

9d 

BUF02FJ 

0BFY2 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

1194 

MPOP05CY 

0LMZ7 

Sinale Od AmD 

DIP 

lOd 

BUF02FZ 

0BFY2 

Buffer/V. Follower 

DIP 

1204 

MPOP05CZ 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

lie 

BUF03AJ 

0BFY2 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

1214 

MPOP05EY 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

124 

BUF03BJ 

0BFY2 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

1224 

MPOP05EZ 

0LMZ7 

Sinale Od AmD 

DIP 

134 

BUF03EJ 

0BFY2 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

123t 

MPOP05Z 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

144 

BUF03FJ 

0BFY2 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

1244 

MPOP07AY 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

15d 

BUF01AJ 

0BF1 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

1254 

MPOP07AZ 

0LMZ7 

Sinale Od AmD 

DIP 

16d 

BUF01AZ 

0BF1 

Buffer/V. Follower 

DIP 

126 

MPOP07BY 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

17d 

BUF01BJ 

0BF1 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

1274 

MPOP07CY 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

18d 

BUF01BZ 

0BF1 

Buffer/V. Follower 

DIP 

1284 

MPOP07CZ 

0LMZ7 

Sinale Od Amp 

DIP 

19d 

BUF01EJ 

0BF1 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

1294 

MPOP07DY 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

20d 

BUF01EZ 

0BF1 

Buffer/V. Follower 

DIP 

1304 

MPOP07DZ 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

21d 

BUF01FJ 

0BF1 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

1314 

MPOP07EY 

0LMZ7 

Sinale Op Amo 

DIP 

22d 

BUF01FZ 

0BF1 

Buffer/V. Follower 

DIP 

1324 

MPOP07EZ 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

23 

GAP01 AX/883 

0GP1 

Transconduct Amp 

DIP 

133* 

MPOP07Z 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

24 

GAP01BX/883 

0GP1 

Transconduct Amp 

DIP 

134 

OP05AY 

0LMZ7 

Sinale Od Amo 

DIP 

25 

GAP01EP 

0GP1 

Transconduct Amp 

DIP 

135 

OP05CY 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

26d 

GAP01EP/883 

0GP1 

Transconduct Amp 

DIP 

136 

OP05EY 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

27 

GAP01EX 

0GP1 

Transconduct AmD 

DIP 

137 

OP05Y 

0LMZ7 

Sinale Od AmD 

DIP 

28d 

GAP01 EX/883 

0GP1 

Transconduct Amp 

DIP 

138d 

OP07AY 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

29d 

GAP01FP/883 

0GP1 

Transconduct Amp 

DIP 

139d 

OP07CY 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

30d 

GAP01FX/883 

0GP1 

Transconduct AmD 

DIP 

140d 

OP07EY 

0LMZ7 

Sinale Od AmD 

DIP 

314 

HFB7 

0HFB7 

Buffer/V. Follower 

CAN 

141 d 

OP07Y 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

32 

HOS050(2) 

0HO5 

Video Amplifier 

CAN 

142 

TDB0791EP12 

0LMZ79 

Single Op Amp 

OTHER 

33 

HOS050A(2) 

0HO5 

Video Amplifier 

CAN 

143 

TDB0791SP 

0LMZ79 

Sinale Od AmD 

OTHER 

34 

HOS050C(2) 

0HO5 

Video Amplifier 

CAN 

144 

PA08 

0LMZ8 

Single Op Amp 

CAN 

35 

HOS060SH(1) 

0HO5 

Video Amplifier 

CAN 

145 

PA08A 

0LMZ8 

Single Op Amp 

CAN 

36d 

ZLD2S 

0LMY2 

Sinale Od Amp 

TO-78 

146 

PA09 

0LMZ9 

Sinale Od Amp 

CAN 

37d 

ZLD2T 

0LMY2 

Single Op Amp 

TO-78 

147 

PA09A 

0LMZ9 

Single Op Amp 

CAN 

38d 

ZLD2U 

0LMY2 

Single Op Amp 

TO-78 

148 

XR096CN 

0LMZ96 

Quad Op Amp 

DIP 

394 

MPOP14AJ 

0LMZ14 

Dual Od Amp 

TO-99 

149 

XR096CP 

0LMZ96 

Quad Op Amo 

DIP 

404 

MPOP14BJ 

0LMZ14 

Dual Op Amp 

TO-99 

150 

XR096N 

0LMZ96 

Quad Op Amp 

DIP 

41 4 

MPOP14CJ 

0LMZ14 

Dual Op Amp 

TO-99 

151 

XR096P 

0LMZ96 

Quad Op Amp 

DIP 

424 

MPOP14DJ 

0LMZ14 

Dual Od Amp 

TO-99 

152d 

ZBA1 

0LM01 

Buffer/V. Follower 

TO-78 

434 

MPOP14EJ 

0LMZ14 

Dual Op Amp 

TO-99 

153d 

ZSP6 

0LM06 

Buffer/V. Follower 

CAN 

44 4 

MPOP14J 

0LMZ14 

Dual Op Amp 

TO-99 

154d 

ZSP7 

0LM07 

Buffer/V. Follower 

CAN 

454 

OP14AJ 

0LMZ14 

Dual Od Amp 

TO-99 

155d 

TH5PA(2) 

0LM5 

Sinale Op Amo 

CAN 

464 

OP14CJ 

0LMZ14 

Dual Op Amp 

TO-99 

156d 

OP05AL 

0LM7FX 

Single Op Amp 

FLAT P 

474 

OP14EJ 

0LMZ14 

Dual Op Amp 

TO-99 

157d 

OP05L 

0LM7FX 

Single Op Amp 

FLAT P 

484 

OP14J 

0LMZ14 

Dual Od Amp 

TO-99 

158d 

OP07AL 

0LM7FX 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

49 

XR4560CN 

0LMZ14 

Dual Op Amp 

DIP 

159d 

OP07L 

0LM7FX 

Single Op Amp 

FLAT P 

50 

XR4560CP 

0LMZ14 

Dual Op Amp 

DIP 

160d 

TL089CL 

0LM89 

Single Op Amp 

CAN 

51 

XR4560MD 

0LMZ14 

Dual Od Amp 

DIP 

161d 

TL089IL 

0LM89 

Sinqle Op Amo 

CAN 

52 

TSC913ACPA(A) 

0LMZ14 

Special Op Amp 

DIP 

162d 

TL089C 

0LM89 

Transconduct Amp 

TO-99 

53 

TSC913AIJA(A) 

0LMZ14 

Special Op Amp 

DIP 

163d 

TL089I 

0LM89 

Transconduct Amp 

TO-99 

54 

TSC913BCPA(A) 

0LMZ14 

Special Od Amp 

DIP 

1644 

MPOP01CP 

0MPY1 

Sinqle Op Amp 

DIP 

55 

TSC913BIJA(A) 

0LMZ14 

Special Op Amp 

DIP 

1654 

MPOP01CZ 

0MPY1 

Single Op Amp 

DIP 

56 

PA02 

0LMZ2 

Quad Op Amp 

CAN 

1664 

MPOP01EP 

0MPY1 

Single Op Amp 

DIP 

57 

PA02A 

0LMZ2 

Quad Od Amp 

CAN 

1674 

MPOP01EZ 

0MPY1 

Sinale Od AmD 

DIP 

58d 

TH2PA(2) 

0LMZ2 

Single Op Amp 

CAN 

1684 

MPOP01FY 

0MPY1 

Single Op Amp 

DIP 

59d 

TL044CJ 

0LMZ44 

Quad Op Amp 

OTHER 

1694 

MPOP01FZ 

0MPY1 

Single Op Amp 

DIP 

60 

TL044CN 

0LMZ44 

Quad Od Amp 

OTHER 

1704 

MPOP01GY 

0MPY1 

Sinqle Op AmD 

DIP 

61d 

TL044CW 

0LMZ44 

Quad Op Amp 

FLAT P 

171 4 

MPOP01GZ 

0MPY1 

Single Op Amp 

DIP 

62 

TL044MJ 

0LMZ44 

Quad Op Amp 

OTHER 

1724 

MPOP01HP 

0MPY1 

Single Op Amp 

DIP 

63d 

TL044MW 

0LMZ44 

Quad Od Amp 

DIP 

1734 

MPOP01HZ 

0MPY1 

Sinqle Od AmD 

DIP 

644 

MPOP03AK 

0LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-100 

174t 

MPOP01Y 

0MPY1 

Single Op Amp 

DIP 

654 

MPOP03BK 

0LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-100 

175t 

MPOP01Z 

0MPY1 

Single Op Amp 

DIP 

664 

MPOP03CK 

0LMZ47 

Dual Od Amp 

TO-100 

1764 

MPOP02AZ 

0MPY1 

Sinqle Od AmD 

DIP 

674 

MPOP03DK 

0LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-100 

1774 

MPOP02BZ 

0MPY1 

Single Op Amp 

DIP 

684 

MPOP03EK 

0LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-100 

1784 

MPOP02CP 

0MPY1 

Single Op Amp 

DIP 

694 

MPOP03K 

0LMZ47 

Dual Od Amp 

TO-100 

1794 

MPOP02CZ 

0MPY1 

Sinale Od AmD 

DIP 

70 ▼ 

MC33072AP 

0LMZ66 

Dual Op Amp 

DIP 

1804 

MPOP02DP 

0MPY1 

Single Op Amp 

DIP 

71 T 

MC33072AU 

0LMZ66 

Dual Op Amp 

DIP 

181 4 

MPOP02DZ 

0MPY1 

Single Op Amp 

DIP 

72 ▼ 

MC33072P 

0LMZ66 

Dual Od Amp 

DIP 

1824 

MPOP02EP 

0MPY1 

Sinale Od AmD 

DIP 

73 ▼ 

MC33072U 

0LMZ66 

Dual Op Amp 

DIP 

1834 

MPOP02EZ 

0MPY1 

Single Op Amp 

DIP 

74 t 

MC34072AP 

0LMZ66 

Dual Op Amp 

DIP 

1844 

MPOP02Z 

0MPY1 

Single Op Amp 

DIP 

75v 

MC34072AU 

0LMZ66 

Dual Od Amp 

DIP 

1854 

MPOP01CY 

0MPZ1 

Sinale Od AmD 

DIP 

76t 

MC34072D 

0LMZ66 

Dual Op Amp 

OTHER 

1864 

MPOP01EY 

0MPZ1 

Single Op Amp 

DIP 

77 t 

MC34072P 

0LMZ66 

Dual Op Amp 

DIP 

1874 

MPOP01HY 

0MPZ1 

Single Op Amp 

DIP 

78t 

MC34072U 

0LMZ66 

Dual Od Amp 

DIP 

1884 

MPOP02AY 

0MPZ1 

Sinale Od AmD 

DIP 

79 ▼ ! 

MC35072AU 

0LMZ66 

Dual Op Amp 

DIP 

1894 

MPOP02BY 

0MPZ1 

Single Op Amp 

DIP 

80 ▼ 

MC35072U 

0LMZ66 

Dual Op Amp 

DIP 

1904 

MPOP02CY 

0MPZ1 

Single Op Amp 

DIP 

81d 

TL066ACJG 

0LMZ66 

Dual Od Amp 

DIP 

191 4 

MPOP02DY 

0MPZ1 

Sinale Od AmD 

DIP 

82 

TL066ACP 

0LMZ66 

Dual Op Amp 

DIP 

1924 

MPOP02EY 

0MPZ1 

Single Op Amp 

DIP 

83d 

TL066AMJG 

0LMZ66 

Dual Op Amp 

DIP 

1934 

MPOP02Y 

0MPZ1 

Single Op Amp 

DIP 

84d 

TL066BCJG 

0LMZ66 

Dual Od Amp 

DIP 

194 

PA07 

0PA7 

Power Amo 

CAN 

85 

TL066BCP 

0LMZ66 

Dual Op Amp 

DIP 

195 

PA07A 

0PA7 

Power Amp 

CAN 

86d 

TL066CJG 

0LMZ66 

Dual Op Amp 

DIP 

196 

PA07M 

0PA7 

Power Amp 

CAN 

87 

TL066CP 

0LMZ66 

Dual Od Amp 

DIP 

197t 

MOP07AZ 

0PA7 

Sinale Od AmD 

DIP 

88d 

TL066IJG 

0LMZ66 

Dual Op Amp 

DIP 

198v 

OP42ARC 

0TLZ81 

Single Op Amp 

LLC 

89 

TL066IP 

0LMZ66 

Dual Op Amp 

DIP 

199d 

TL081MFH 

0TLZ81 

Single Op Amp 

LLC 

90d 

TL066MJG 

0LMZ66 

Dual Od Amp 

DIP 

200d 

TL081MFK 

0TLZ81 

Sinale Od AmD 

LLC 

91 ▼ 

MC35071AU 

0LMZ66 

Single Op Amp 

DIP 

201 

TL026CD(A) 

0TL26 

Video Amplifier 

DIP 

92 

TL061ACD 

0LMZ66 

Single Op Amp 

DIP 

202 

TL026CP(A) 

0TL26 

Video Amplifier 

DIP 

93 

TL061CD 

0LMZ66 

Sinale Od Amp 

DIP 

203d 

TL044MFH 

0TL44 

Quad Od AmD 

LLC 

944 

TL071ACD 

0LMZ66 

Single Op Amp 

OTHER 

204d 

TL044MFK 

0TL44 

Quad Op Amp 

LLC 

954 

TL071BCD 

0LMZ66 

Single Op Amp 

OTHER 

205d 

TL061MFH 

0TL611 

Single Op Amp 

LLC 

964 

TL071CD 

0LMZ66 

Sinale Od Amp 

OTHER 

206d 

TL061MFK 

0TL611 

Sinale Od AmD 

LLC 

97d 

TL071ID 

0LMZ66 

Single Op Amp 

DIP 

207 

TL081ACP 

0TL81 

Single Op Amp 

DIP 

98 

TL087CD 

0LMZ66 

Single Op Amp 

DIP 

208 

TL081BCP 

0TL81 

Single Op Amp 

DIP 

99d 

TL068ILP 

0LMZ68 

Transconduct Amp 

OTHER 

209 

TL081CP 

0TL81 

Sinale Od Amo 

DIP 

1004 

HA1-2541-2(A) 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

210 

TLQ81IP 

0TL81 

Single Op Amp 

DIP 

101 ▼ 

HA1 -2541 -5(A) 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

211 

TL081MJG 

0TL81 

Single Op Amp 

DIP 

102v 

HA1-2541-8(A1 

0LMZ7 

Sinale Od Amp 

DIP 

212d 

UA741MFH 

0TL81 

Sinale Od AmD 

LLC 

1034 

HA1-2542-2(A) 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

213d 

UA741MFK 

0TL81 

Single Op Amp 

LLC 

104t 

HA1-2542-5(A) 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

214d 

TL083MFH 

0TL83 

Dual Op Amp 

LLC 

105? 

HA1-2542.8(A) 

0LMZ7 

Sinale Od Amp 

DIP 

215d 

TL083MFK 

0TL83 

Dual Od Amo 

LLC 

106t 

HA3-2542-5(A) 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

216d 

UA747MFK 

0TL83 

Dual Op Amp 

LLC 

107d 

MP5505AY 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

217d 

UA747MFN 

0TL83 

Dual Op Amp 

LLC 

108d 

MP5505BY 

0LMZ7 

Sinale Od Amp 

DIP 

218d 

ZLA1A(2) 

0ZL1 

Video AmDlifier 

CAN 

109d 

MP5505CY 

0LMZ7 

Single Op Amp 

DIP 

2194 

AH0010F(A) 

00AH10 

Buffer/V. Follower 

LLC 

1 lOd 

MP5505EY 

0LMZ7 

Sinale Od Amp 

DIP 

2204 

CTS0033ZB 

00LHY33 

Buffer/V. Follower 

CAN . 
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44. AMPLIFIERS 


LINE 

No. 


T3J 


TYPE 

NUMBER # 


in 


FEMI 

NUMBER 


TU 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 




TYPE 

NUMBER 


in 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Tvoe Number 

rgy- 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


14 

HX0033 

00LHY33 

Buffer/V. Follower 

"CAN 

111d 

CTS0002H/B 


00NH02 

Buffer/V. Follower 

CAN - 

24 

HX0033C 

00LHY33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

1124 

ELH0002CH 


00NH02 

Buffer/V. Follower 

TO-5 

34 

LH0063 

00LHY33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

1134 

ELH0002CH/E 


00NH02 

Buffer/V. Follower 

TO-5 

44 

LH0063C 

00LHY33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

1144 

ELH0002H 


00NH02 

Buffer/V. Follower 

TO-5 

54 

LH0063CK 

00LHY33 

Buffer/V. Follower 

TO-3 

115 ▼ 

ELH0002H/883 


00NH02 

Buffer/V. Follower 

TO-5 

64 

LH0063K 

00LHY33 

Buffer/V. Follower 

TO-3 

1164 

HX0002 


00NH02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

7 

ADLH0033CG 

00LHZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

1174 

HX0002C 


00NH02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

8 

ADLH0033G 

00LHZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

118d 

HY0002C 


00NH02 

Buffer/V. Follower 

TO-5 

9d 

CTS0033 

00LHZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

1197 

LH0002CH 


00NH02 

Buffer/V. Follower 

TO-5 

104 

ELH0033CG 

00LHZ33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

120v 

LH0002H 


00NH02 

Buffer/V. Follower 

TO-5 

114 

ELH0033CG/E 

00LHZ33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

121 4 

MC0002 


OONH02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

124 

ELH0033G 

00LHZ33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

1224 

MC0002C 


00NH02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

13 

LH0033 

00LHZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

123d 

NC0002 


00NH02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

144 

LH0033A 

00LHZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

124d 

NC0002C 


00NH02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

154 

LH0033AC : 

00LHZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

1254 

NH0002-883 


00NH02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

164 

LH0033ACG j 

00LHZ33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

126d 

SH0002HC 


00NH02 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

174 

LH0033AG 

00LHZ33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

127 

RSEA5 


00RS5 

RF/IF Amplifier 

CAN 

18 

LH0033C 

00LHZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

1284 

ELH0101ACK 


01EL01 

Sinale Od Amo 

TO-3 

194 

LH0033CG 

00LHZ33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

1294 

ELH0101ACK/E 


01EL01 

Single Op Amp 

TO-3 

204 

LH0033G 

00LHZ33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

1304 

ELH0101AK 


01EL01 

Single Op Amp 

TO-3 

21 

LH0086CD 

00LH86 

Transconduct Amo 

OTHER 

131 7 

ELH0101AK/883 


01EL01 

Sinale Od Amo 

TO-3 

22 

LH0086D 

00LH86 

Transconduct Amp 

OTHER 

1324 

ELH0101CK 


01EL01 

Single Op Amp 

TO-3 

23d 

LH0001ACD 

00LMZ01 

Single Op Amp 

DIP 

1334 

ELH0101CK/E 


01EL01 

Single Op Amp 

TO-3 

24d 

LH0001ACF 

00LMZ01 

Sinale Od Amp 

FLAT P 

1344 

ELH0101K 


01EL01 

Sinale Op Amo 

TO-3 

OKrt 
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26d 

LH0001AD 

00L.MZ01 

Single Op Amp 

DIP 

1364 

LH0101ACK 


01LH01 

Single Op Amp 

TO-3 

27d 

LH0001AF 

00LMZ01 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

1374 

LH0101AK 


01LH01 

Sinale Od Amo 

TO-3 

28d 

LH0001AH 

00LMZ01 

Single Op Amp 

CAN 

1384 

LH0101CK 


01LH01 

Single Op Amp 

TO-3 

29d 

LH0001H 

00LMZ01 

Single Op Amp 

CAN 

1394 

LH0101K 


01LH01 

Single Op Amp 

TO-3 

30 

NH0001-883 

00LMZ01 

Sinale Od Amo 

CAN 

140 

COO 7 


1cP07 

Sinale Od AmD 

SIP 

31 

NH0001C 

00LMZ01 

Single Op Amp 

OTHER 

141 

Cl 07 


1cP07 

Single Op Amp 

SIP 

32 

NH0004-883 

00LMZ01 

Single Op Amp 

OTHER 

1424 

MBA125 


1BA25 

Differentia! Amp 

TO-79 

334 

NH0003-883 

00LMZ03 

Sinale Od Amp 

OTHER 

1434 

MBA145 


1BA25 

Differential Amo 

TO-79 

34 

AH0013CA 

00LMZ13 

Video Amplifier 

DIP 

144 

C008 


1CP07 

Single Op Amp 

SIP 

35 

AH0013CB 

00LMZ13 

Video Amplifier 

DIP 

145 

C018 


1CP07 

Single Op Amp 

SIP 

36 

AH0013MA 

00LMZ13 

Video Amolifier 

DIP 

146 

Cl 08 


1CP07 

Sinale Op Amo 

SIP 

37 

AH0013MB 

00LMZ13 

Video Amplifier 

DIP 

147 

C218 


1CP07 

Single Op Amp 

CAN 

384 

1464 

00LMZ21 

Single Op Amp 

TO-3 

148d 

G106(1) 


1GL06 

Wideband Amp 

OTHER 

394 

CTS0021ZB 

00LMZ21 

Sinale Od Aitid 

TO-3 

149d 

3310 


1INY01 

nst. Amp 

TO-100 

404 

ELH0021CK 

00LMZ21 

Single Op Amp 

TO-3 

1504 

INA101AM 


1INY01 

nst. Amp * 

TO-100 

414 

ELH0021CK/E 

00LMZ21 

Single Op Amp 

TO-3 

1514 

INA101CM 


1INY01 

Inst. Amp 

TO-100 

424 

ELH0021K 

00LMZ21 

Sinale Od Amo 

TO-3 

1524 

INA101SM 


1INY01 

Inst. Amp 

TO-100 

43 r 

ELH0021K/883 

00LMZ21 

Single Op Amp 

TO-3 

1534 

MPINA101 AM 


1INY01 

Inst. Amp 

TO-100 

444 

MC0021(A) 

00LMZ21 

Single Op Amp 

TO-3 

1544 

MPINA101BM 


1INY01 

nst. Amp 

TO-100 

454 

MC0021C(A) 

00LMZ21 

Sinale Od Amo 

TO-3 

1554 

MPINA101CM 


1INY01 

nst. Amp 

TO-100 

464 

CTS0024GB 

00LMZ24 

Single Op Amp 

CAN 

1564 

MPINA101SM 


1INY01 

nst. Amp 

TO-100 

474 

MAA501 

00LMZ24 

Single Op Amp 

TO-78 

1574 

INA101AG 


1INZ01 

inst. Amp 

DIP 

484 

MAA502 

00LMZ24 

Sinale Od Aitid 

TO-78 

1584 

INA101CG 


1INZ01 

nst. Amp 

DIP 

494 

MAA504 

00LMZ24 

Single Op Amp 

TO-78 

1594 

INA101HP 


1INZ01 

nst. Amp 

DIP 

50 

MC0024(A) 

00LMZ24 

Single Op Amp 

CAN 

1604 

INA101SG 


1INZ01 

Inst. Amp 

DIP 

51 

MC0024CCA) 

00LMZ24 

Sinale Od Amo 

CAN 

1614 

INA102AG 


1IN02 

Inst. AmD 

DIP 

524 

NH0024C 

00LMZ24 

Single Op Amp 

TO-99 

1624 

INA102CG 


1IN02 

Inst. Amp 

DIP 

53 

ADLH0032CG 

00LMZ32 

Single Op Amp 

CAN 

1637 

AD202JY 


1IN03 

Inst. Amp 

FLAT P 

54 

ADLH0032G 

00LMZ32 

Sinale Od Amo 

CAN 

1647 

AD204JY 


1IN03 

Inst. Amo 

FLAT P 

55 t 

ADLH0032GH 

00LMZ32 

Single Op Amp 

CAN 

1654 

INA104AM 


1IN04 

Inst. Amp 

OTHER 

564 

CA10A 

00LMZ32 

Single Op Amp 

TO-8 

1664 

INA104BM 


1IN04 

Inst. Amp 

OTHER 

57d 

CTS0032 

00LMZ32 

Sinale Od Amo 

TO-8 

1674 

INA104CM 


1IN04 

Inst. Amo 

OTHER 

584 

CTS0032ZB 

00LMZ32 

Single Op Amp 

TO-8 

1684 

INA104HP 


1IN04 

Inst. Amp 

OTHER 

594 

EL2006ACG 

00LMZ32 

Single Op Amp 

TO-8 

1694 

INA104JP 


1IN04 

Inst. Amp 

OTHER 

604 

EL2006ACG/E 

00LMZ32 

Sinale Od Amo 

TO-8 

1704 

INA104KP 


1IN04 

Inst. Amo 

OTHER 

61 4 

EL2006AG 

00LMZ32 

Single Op Amp 

TO-8 

171 4 

INA104SM 


1IN04 

Inst. Amp 

OTHER 

624 

EL2006CG 

00LMZ32 

Single Op Amp 

TO-8 

172d 

ZLA10 


1LA10 

Video Amplifier 

CAN 

634 

EL2006CG/E 

00LMZ32 

Sinale Od Amo 

TO-8 

173 

ZLA15 


1LA10 

Video Amplifier 

CAN 

644 

EL2006G 

00LMZ32 

Single Op Amp 

TO-8 

174d 

L143AL 


1LG43 

Triple Op Amp 

TO-86 

654 

ELH0032CG 

00LMZ32 

Single Op Amp 

TO-8 

175d 

L143AP 


1LG43 

Triple Op Amp 

TO-116 

664 

ELH0032CG/E 

00LMZ32 

Sinale Od Aitid 

TO-8 

176d 

L143CL 


1LG43 

Triple Op AmD 

TO-86 

674 

ELH0032G 

00LMZ32 

Single Op Amp 

TO-8 

177d 

L143CP 


1LG43 

Triple Op Amp 

TO-116 

687 

ELH0032G/883 

00LMZ32 

Single Op Amp 

TO'3 

178 

LM101AFH 


1LMU01 

Single Op Amp 

LLC 

69 

HX0032 

00LMZ32 

Sinale Od Amo 

CAN 

179 

LM101AFK 


1LMU01 

Sinale Op AmD 

LLC 

70 

LH0032ACG(A) 

00LMZ32 

Single Op Amp 

CAN 

180d 

AM748DC 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

71 

LH0032AG(A) 

00LMZ32 

Single Op Amp 

CAN 

181 d 

AM748DM 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

72 

LH0032CG(A) 

00LMZ32 

Sinale Od Amo 

CAN 

182d 

AM748FM 


1LMW01 

Sinale Op AmD 

FLAT P 

73 

LH0032G(A) 

00LMZ32 

Single Op Amp 

CAN 

183d 

AM748HM 


1LMW01 

Single Op Amp 

TO-99 

74 

LH0132CG 

00LMZ32 

Single Op Amp 

CAN 

184d 

AMLM101 


1LMW01 

Single Op Amp 

TO-99 

75 

LH0132G 

00LMZ32 

Sinale Od Amo 

CAN 

185d 

AMLM101A 


1LMW01 

Sinale Od AmD 

TO-99 

76 

MC0032 

00LMZ32 

Single Op Amp 

CAN 

186d 

AMLM101 AD 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

77 

MC0032C 

00LMZ32 

Single Op Amp 

CAN 

187d 

AMLM101AF 


1LMW01 

Single Op Amp 

FLAT P 

78d 

NC0032 

00LMZ32 

Sinale Od Amo 

CAN 

188d 

AMLM101D 


1LMW01 

Sinale Op Amo 

DIP 

79d 

NC0032-883B 

00LMZ32 

Single Op Amp 

CAN 

189d 

AMLM101F 


1LMW01 

Single Op Amp 

FLAT P 

80d 

NC0032C 

00LMZ32 

Single Op Amp 

CAN 

190d 

AMLM201 


1LMW01 

Single Op Amp 

TO-99 

814 

EL2004CG 

00LMZ33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

191 d 

AMLM201A 


1LMW01 

Sinale Od AmD 

TO-99 

824 

EL2004CG/E 

00LMZ33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

192d 

AMLM201 AD 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

834 

EL2004G 

00LMZ33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

193d 

AMLM201 AF 


1LMW01 

Single Op Amp 

FLAT P 

844 

EL2005CG 

00LMZ33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

194d 

AMLM201D 


1LMW01 

Sinale Od AmD 

DIP 

854 

EL2005CG/E 

00LMZ33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

195d 

AMLM201F 


1LMW01 

Single Op Amp 

FLAT P 

864 

EL2005G 

00LMZ33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

196d 

AMLM301 


1LMW01 

Single Op Amp 

TO-99 

874 

MC0033 

00LMZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

197d 

AMLM301A 


1LMW01 

Sinale Od Amo 

TO-99 

884 

MC0033C 

00LMZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

198d 

AMLM301 AD 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

89 ▼ 

MP0033CG 

00LMZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

199 

HA17080GS 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

90 ▼ 

MP0033G 

00LMZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

200 

HA17080PS 


1LMW01 

Sinale Od Amo 

DIP 

91 T 

MP2004CG 

00LMZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

201 d 

LA301AN 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

92 ▼ 

MP2004G 

00LMZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

202 

LM101AD 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

934 

CTS0041ZB 

00LMZ41 

Sinale Od Amo 

TO-8 

203 

LM101AJ14 


1LMW01 

Sinale Op AmD 

DIP 

944 

ELH0041CG 

00LMZ41 

Single Op Amp 

TO-8 

204 

LM101AJ 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

954 

ELH0041CG/E 

00LMZ41 

Single Op Amp 

TO-8 

2057 

LM101AJD 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

964 

ELH0041G 

00LMZ41 

Sinale Od Amo 

TO-8 

2067 

LM101AJDS 


1LMW01 

Sinale Od AmD 

DIP 

97 t 

ELH0041G/883 

00LMZ41 

Single Op Amp 

TO-8 

2077 

LM101AJS 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

984 

MC0041(A) 

00LMZ41 

Single Op Amp 

TO-8 

208 

LM101AN14 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

994 

MC0041C(A) 

00LMZ41 

Sinale Od Aitid 

TO-8 

209d 

LM101AU 


1LMW01 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

1004 

LH0042 

00LMZ42 

Single Op Amp 

TO-5 

21 Od 

LM101AW 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

101 4 

LH0042C 

00LMZ42 

Single Op Amp 

TO-5 

211 

LM1Q1N14 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

102d 

LH0042CF 

00LMZ42 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

212d 

LM144D 


1LMW01 

Sinale Od Amo 

DIP 

103d 

LH0042F883 

00LMZ42 

Single Op Amp 

FLAT P 

213 

LM201AF 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

104d 

LH0042F 

00LMZ42 

Single Op Amp 

FLAT P 

214 

LM201AJ14 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

105d 

LH0042H 

00LMZ42 

Sinale Od Amo 

CAN 

215 

LM201AN14 


1LMW01 

Sinale Od AmD 

DIP 

106d 

E2004G 

00LM33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

216 

LM201AN 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

1077 

7801301GX 

00NH02 

Buffer/V. Follower 

TO-5 

2177 

LM201AND 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

1087 

7801301XC 

00NH02 

Buffer/V. Follower 

TO-5 

21 Bd 

LM201AU 


1LMW01 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

1097 

CLH0002 

00NH02 

Buffer/V. Follower 

TO-5 

219d 

LM201AW 


1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

1104 

CTS0002GB 

00NH02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

2204 

LM201D 


1LMW01 

Sinale Od Amo 

TO-116 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

3J 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

n 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

LM201N14 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 1 


111 d 

SG308AJ ~ 

1LMW08 

Single Op Amp 

OTP 

2 

LM301AD 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


112 d 

SG308J 

1LMW08 

Single Op Amp 

TO-116 

3 

LM301AJ14 

1LMW01 

Sinale Od AmD 

DIP 


113d 

SG1660M 

1LMW08 

Sinale Od AmD 

DIP 

4# 

LM301AJ 

1 LMW01 

Single Op Amp 

TO-116 


114d 

SG1660T 

1LMW08 

Single Op Amp 

TO-99 

5v 

LM301AJD 

1LMW01 

Single Op Amp 

TO-116 


115d 

SG1760T 

1LMW08 

Single Op Amp 

TO-99 

6* 

LM301AJDS 

1 LMW01 

Sinale Od AmD 

TO-116 


116d 

AMLM110F 

1LMX02 

Buffer/V. Follower 

FLAT P 

7r 

LM301AJS 

1LMW01 

Single Op Amp 

TO-116 


117# 

LM102F 

1LMX02 

Buffer/V. Follower 

FLAT P 

8 

LM301AN14 

1 LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


118d 

LM210F 

1LMX02 

Buffer/V. Follower 

FLAT P 

9 

LM301AN 

1LMW01 

Sinale Od AmD 

DIP 


119d 

LM310F 

1LMX02 

Buffer/V. Follower 

FLAT P 

IOt 

LM301AN(1) 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


120 d 

AMLM307D 

1LMX07 

Single Op Amp 

DIP 

11 T 

LM301AND 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


121 ♦ 

HA1-2540-2 

1LMX07 

Single Op Amp 

DIP 

12t 

LM301ANDS 

1LMW01 

Sinale Od Amo 

DIP 


1224 

HA1-2540-5 

1LMX07 

Sinale Od AmD 

DIP 

13t 

LM301ANS 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


123t 

HA1-2540-8 

1LMX07 

Single Op Amp 

DIP 

14 

LM301AP 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


124^ 

HA3-2540-5 

1LMX07 

Single Op Amp 

DIP 

15d 

LM301AU 

1LMW01 

Sinale Od Amo 

FLAT P 


125d 

LH101D 

1LMX07 

Sinale Od AmD 

TO-116 

16d 

LM301AW 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


126d 

LH201D 

1LMX07 

Single Op Amp 

TO-116 

17d 

LM301D 

1LMW01 

Single Op Amp 

OTHER 


127 

LM107J14 

1LMX07 

Single Op Amp 

DIP 

18d 

LM344D 

1LMW01 

Sinale Od AmD 

DIP 


128d 

LM107W 

1LMX07 

Sinale Od AmD 

DIP 

19d 

LM748N 

1 LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


129d 

LM142J 

1LMX07 

Single Op Amp 

TO-116 

20 d 

MA748CJ 

1 LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


130 

LM207F 

1LMX07 

Single Op Amp 

FLAT P 

21 d 

MA748CN 

1LMW01 

Sinale Od AmD 

DIP 


131 

LM207J14 

1LMX07 

Sinale Od Amp 

DIP 

22 d 

MA748MJ 

1 LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


132d 

LM207W 

1LMX07 

Single Op Amp 

DIP 

23 

MAA503 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


133d 

LM242J 

1LMX07 

Single Op Amp 

TO-116 

24d 

RC101CD 

1LMW01 

Sinale Od AmD 

DIP 


134 

LM307J14 

1LMX07 

Sinale Od AmD 

DIP 

25d 

RC4101CD 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


135* 

LM307J 

1LMX07 

Single Op Amp 

TO-116 

26d 

RC4101D 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


136d 

LM307W 

1LMX07 

Single Op Amp 

DIP 

27d 

RM101CD 

1LMW01 

Sinale Od Amo 

DIP 


137d 

LM342J 

1LMX07 

Sinale Od Amo 

TO-116 

28d 

RM4101CD 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


138d 

OA101 

1LMX07 

Single Op Amp 

DIP 

29d 

RM4101D 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


139d 

OA103 

1LMX07 

Single Op Amp 

DIP 

30 

SA748CF 

1LMW01 

Sinale Od AmD 

DIP 


140d 

OA104 

1LMX07 

Sinale Od Aitid 

DIP 

31 

SA748CN14 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


141 d 

SSS107P 

1LMX07 

Single Op Amp 

TO-116 

32 

SG101AJ 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


142d 

SSS207P 

1LMX07 

Single Op Amp 

TO-116 

33 

SG101J 

1 LMW01 

Sinale Od Amo 

DIP 


143d 

SSS307P 

1LMX07 

Sinale Od Amp 

TO-116 

344 

SG201AJ 

1LMW01 

Single Op Amp 

TO-116 


144d 

T107J 

1LMX07 

Single Op Amp 

TO-116 

35 

SG201AN 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


145d 

T207J 

1LMX07 

Single Op Amp 

TO-116 

364 

SG201J 

1LMW01 

Sinale Od Amo 

TO-116 


146d 

T307J 

1LMX07 

Sinale Op Amp 

TO-116 

37 

SG201N 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


147d 

TOA107E 

1LMX07 

Single Op Amp 

OTHER 

38 ♦ 

SG301AJ 

1LMW01 

Single Op Amp 

TO-116 


148d 

TOA207E 

1LMX07 

Single Op Amp 

OTHER 

39 

SG301AN 

1LMW01 

Sinale Od Amo 

DIP 


149d 

TOA307E 

1LMX07 

Sinale Op AmD 

OTHER 

40d 

SG301N 

1LMW01 

Single Op Amp 

TO-116 


150 

VOA901 

1LMX07 

Single Op Amp 

DIP 

41d 

SG777CJ 

1LMW01 

Single Op Amp 

TO-116 


151 d 

LM108AL 

1LMX08 

Single Op Amp 

LLC 

42d 

SG777CN 

1LMW01 

Sinale Od AmD 

DIP 


152d 

LM208AL 

1LMX08 

Sinale Op Amp 

LLC 

43d 

SG777J 

1LMW01 

Single Op Amp 

TO-116 


153d 

LM308AL 

1LMX08 

Single Op Amp 

LLC 

44d 

SSS101AP 

1LMW01 

Single Op Amp 

TO-116 


154d 

LM308L 

1LMX08 

Single Op Amp 

LLC 

45d 

SSS201AP 

1 LMW01 

Sinale Od AmD 

TO-116 


155d 

AMLM118D 

1LMX18 

Sinale Od Amo 

DIP 

46d 

SSS301AP 

1LMW01 

Single Op Amp 

TO-116 


156d 

AMLM218D 

1LMX18 

Single Op Amp 

DIP 

47d 

T101AJ 

1LMW01 

Single Op Amp 

TO-116 


157d 

AMLM318D 

1LMX18 

Single Op Amp 

DIP 

48d 

T118J 

1 LMW01 

Sinale Od Amo 

TO-116 

... 

158 

LM118D 

1LMX18 

Sinale Od AmD 

DIP 

49d 

T201AJ 

1 LMW01 

Single Op Amp 

TO-116 


159 

LM118J 

1LMX18 

Single Op Amp 

DIP 

50d 

T218J 

1LMW01 

Single Op Amp 

TO-116 


160d 

LM218D 

1LMX18 

Single Op Amp 

DIP 

51d 

T301AJ 

1LMW01 

Sinale Od AmD 

TO-116 


161 

LM218J 

1LMX18 

Sinale Od Amo 

DIP 

52d 

T318J 

1 LMW01 

Single Op Amp 

TO-116 


162 

LM318D 

1LMX18 

Single Op Amp 

DIP 

53d 

TOAIOIAE 

1LMW01 

Single Op Amp 

OTHER 


163 

LM318J 

1LMX18 

Single Op Amp 

DIP 

54d 

T0A118E 

1 LMW01 

Sinale Od Amo 

OTHER 


164 

LM318N 

1LMX18 

Sinale Od Amo 

DIP 

55d 

TOA201AE 

1LMW01 

Single Op Amp 

OTHER 


165 

LM318P 

1LMX18 

Single Op Amp 

DIP 

56d 

TOA218E 

1LMW01 

Single Op Amp 

OTHER 


166d 

LM221AF 

1LMX21 

Differential Amp 

FLAT P 

57d 

TOA301AE 

1LMW01 

Sinale Od Amo 

OTHER 


167d 

LM221F 

1LMX21 

Differential Amp 

FLAT P 

58d 

TOA318E 

1 LMW01 

Single Op Amp 

OTHER 


168d 

LM321AF 

1LMX21 

Differential Amp 

FLAT P 

59 ♦ 

UA748A 

1LMW01 

Single Op Amp 

TO-116 


169d 

LM321F 

1LMX21 

Differential Amp 

FLAT P 

60 

UA748CA 

1 LMW01 

Sinale Od AmD 

DIP 


170d 

LM121AF 

1LMX21 

Inst. Amp 

FLAT P 

61 

UA748CF 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 

_ 

171 d 

LM121F 

1LMX21 

Inst. Amp 

FLAT P 

62d 

UA748CJ 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


172 

LT1024ACN 

1LMY0 

Dual Op Amp 

DIP 

63 

UA748CN14 

1LMW01 

Sinale Od AmD 

DIP 

_ 

173 

LT1024AMD 

1LMY0 

Dual Od Amo 

DIP 

64d 

UA748CU 

1LMW01 

Single Op Amp 

FLAT P 


174 

LT1024CN 

1LMY0 

Dual Op Amp 

DIP 

65 

UA748DC 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


175 

LT1024MD 

1LMY0 

Dual Op Amp 

DIP 

66 

UA748DM 

1LMW01 

Sinale Od AmD 

DIP 

_ 

176i 

MPOP10CY 

1LMY0 

Dual Od Amo 

DIP 

67d 

UA748MJ 

1 LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


177# 

MPOP10EY 

1LMY0 

Dual Op Amp 

DIP 

68 d 

UA748MU 

1LMW01 

Single Op Amp 

FLAT P 


178 ♦ 

MPOP207AY 

1LMY0 

Dual Op Amp 

DIP 

69 

UA748N14 

1 LMW01 

Sinale Od AmD 

DIP 


179 ♦ 

MPOP207BY 

1LMY0 

Dual Od AmD 

DIP 

70d 

UA777CJ 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


180# 

MPOP207EY 

1LMY0 

Dual Op Amp 

DIP 

71d 

UA777CN 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


181 ♦ 

MPOP207FY 

1LMY0 

Dual Op Amp 

DIP 

72 

UA777DC 

1LMW01 

Sinale Od AmD 

DIP 


182* 

MPOP227AY 

1LMY0 

Dual Od AmD 

DIP 

73d 

UA777MJ 

1LMW01 

Single Op Amp 

DIP 


183 ♦ 

MPOP227BY 

1LMY0 

Dual Op Amp 

DIP 

74d 

AMLM108AD 

1LMW08 

Single Op Amp 

DIP 


184* 

MPOP227CY 

1LMY0 

Dual Op Amp 

DIP 

75d 

AMLM108D 

1LMW08 

Sinale Od Amo 

DIP 


185 ♦ 

MPOP227EY 

1LMY0 

Dual Od AmD 

DIP 

76d 

AMLM208AD 

1LMW08 

Single Op Amp 

DIP 


186 ♦ 

MPOP227FY 

1LMY0 

Dual Op Amp 

DIP 

776 

AMLM208D 

1LMW08 

Single Op Amp 

DIP 


187 ♦ 

MPOP227GY 

1LMY0 

Dual Op Amp 

DIP 

78d 

AMLM308AD 

1LMW08 

Sinale Od AmD 

DIP 


188d 

OP227FJ 

1LMY0 

Dual Od AmD 

DIP 

79d 

AMLM308D 

1LMW08 

Single Op Amp 

DIP 


189d 

OP227FN 

1LMY0 

Dual Op Amp 

DIP 

80d 

CTS2108AEB(A) 

1LMW08 

Single Op Amp 

DIP 


190 

UPC454D 

1LMY0 

Dual Op Amp 

DIP 

81d 

LH2208AD(1) 

1LMW08 

Sinale Od AmD 

DIP 


191 

LT1002ACJ 

1LMY0 

Transconduct AmD 

DIP 

82d 

LH2208D(1) 

1LMW08 

Single Op Amp 

DIP 


192 

LT1002ACN 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

83 

LM108AF 

1LMW08 

Single Op Amp 

FLAT P 


193 

LT1002AMJ 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

84 

LM108AJ 

1LMW08 

Sinale Od AmD 

DIP 


194 

LT1002CJ 

1LMY0 

Transconduct Amo 

DIP 

85 

LM108F 

1LMW08 

Single Op Amp 

FLAT P 


195 

LT1002CN 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

86 

LM108J 

1LMW08 

Single Op Amp 

DIP 


196 

LT1002MJ 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

87d 

LM108L 

1LMW08 

Sinale Op Amp 

TO-116 


197 

MP5510AY 

1LMY0 

Transconduct Amo 

DIP 

88 

LM208AF 

1LMW08 

Single Op Amp 

FLAT P 


198d 

MP5510BY 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

89 

LM208AJ 

1LMW08 

Single Op Amp 

DIP 


199 

MP5510CY 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

90 

LM208F 

1LMW08 

Sinale Od Amp 

FLAT P 


200 

MP5510EY 

1LMY0 

Transconduct AmD 

DIP 

91 

LM208J 

1LMW08 

Single Op Amp 

DIP 


201 

OP10AY 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

92d 

LM208L 

1LMW08 

Single Op Amp 

TO-116 


202 

OP10CY 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

93 

LM308AF 

1LMW08 

Sinale Od Amo 

DIP 


203 

OP10EY 

1LMY0 

Transconduct AmD 

DIP 

94 

LM308AJ 

1LMW08 

Single Op Amp 

DIP 


204 

OP10Y 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

95# 

LM308F 

1LMW08 

Single Op Amp 

FLAT P 


205 

OP227AJ 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

96 

LM308J 

1LMW08 

Sinale Od Amo 

DIP 


206 

OP227AY 

1LMY0 

Transconduct AmD 

DIP 

97 t 

LM308JD 

1LMW08 

Single Op Amp 

DIP 


207 

OP227BY 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

98 ▼ 

LM308JDS 

1LMW08 

Single Op Amp 

DIP 


208 

OP227CJ 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

99 ▼ 

LM308JS 

1LMW08 

Sinale Od Amp 

DIP 


209 

OP227CY 

1LMY0 

Transconduct AmD 

DIP 

lOOd 

MONOOP08AP 

1LMW08 

Single Op Amp 

TO-116 


210 

OP227EJ(A) 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

101 d 

MONOOP08BP 

1LMW08 

Single Op Amp 

TO-116 


211 

OP227EN(A) 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

102 d 

MONOOP08CP 

1LMW08 

Sinale Od Amp 

TO-116 


212 

OP227EY 

1LMY0 

Transconduct AmD 

DIP 

103d 

MONOOP08EP 

1LMW08 

Single Op Amp 

TO-116 


213 

OP227FY 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

104d 

MONOOP08P 

1LMW08 

Single Op Amp 

TO-116 


214 

OP227GJ(A) 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

105 

PM2108AQ 

1LMW08 

Sinale Od Amo 

DIP 


215 

OP227GN(A) 

1LMY0 

Transconduct AmD 

DIP 

106 

PM2108Q 

1LMW08 

Single Op Amp 

DIP 


216 

OP227GY 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

107d 

PM2208AQ 

1LMW08 

Single Op Amp 

DIP 


217 

OP237AJ 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

108d 

PM2208Q 

1LMW08 

Sinale Od Amp 

DIP 


218 

OP237CJ 

1LMY0 

Transconduct Amo 

DIP 

109d 

PM2308AQ 

1LMW08 

Single Op Amp 

DIP 


219 

OP237EJ 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

110 d 

PM2308Q 

1LMW08 

Sinale Od Amo 

DIP 


220 

OP237EN 

1LMY0 

Transconduct AmD 

DIP 


318 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


318 



44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

n “ 

FEMI 

NUMBER 

n 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

OP237GJ 

1LMY0 

Transconduct Amp “ 

DTP 

Ill 

CA748CS ~ 

1LMY01 1 

Single Op Amp 

Can 

2 

OP237GN 

1LMY0 

Transconduct Amp 

DIP 

112 

CA748CT 

1LMY01 

Single Op Amp 

can 

3d 

SG208AF 

1LMY0 

Transconduct Amo 

FLAT P 

113 

CA748E 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

DIP 

4d 

SG208F 

1LMY0 

Transconduct Amp 

FLAT P 

114d 

CA748G 

1LMY01 

Single Op Amp 

CHIP 

5d 

ADI 01 AD 

1LMY01 

Dual Op Amp 

DIP 

115 

CA748S 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

6d 

AD101AP 

1LMY01 

Dual Od AmD 

OTHER 

116 

CA748T 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

CAN 

7d 

ADI 01 AT ! 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-5 

117d 

CTS101A 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-5 

8d 

AD301AD 

1LMY01 

Dual Op Amp 

DIP 

118d 

CTS101AGB 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-5 

9d 

AD301AF 

1LMY01 

Dual Od Amo 

FLAT P 

119d 

CTS101AH/B 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

TO-5 

lOd 

AD301AP 

1LMY01 

Dual Op Amp 

DIP 

120d 

HA17080GSA 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

lid 

AD301AT 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-5 

121 d 

HA17080PSA 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

12d 

CA748CF 

1LMY01 

Dual Od Amo 

DIP 

122d 

ICL301ALNPA 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

OTHER 

13d 

HA2A2101 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-99 

123d 

ICL301ALNTY ' 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

14d 

HA2A2101A 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-99 

124d 

LA101AH 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

15d 

HA2A2201A 

1LMY01 

Dual Od Amo 

TO-99 

125d 

LA101G 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

CAN 

16d 

HA2A2301A 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-99 

126d 

LA101H 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

17d 

HA9W2101 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-91 

127d 

LA201AH 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

18d 

HA9W2101A 

1LMY01 

Dual Od AmD 

TO-91 

128d 

LA201G 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

CAN 

19d 

HA9W2201A 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-91 

129d 

LA201H 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

20d 

HA9W2301A 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-91 

130d 

LA301AH 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

21d 

ID4101A 

1LMY01 

Dual Od Amo 

TO-99 

131 d 

LA748CH 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

CAN 

22d 

ID4301A 

1LMY01 

Dual Op Amp 

OTHER 

132 

LM101A 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

23d 

MT207(2) 

1LMY01 

Dual Op Amp 

CAN 

133y 

LM101ADE883B 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

24d 

N53A1A 

1LMY01 

Dual Od Amo 

DIP 

134 4 

LM101ADE 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

DIP 

25d 

N53A1T 

1LMY01 

Dual Od AmD 

CAN 

1354 

LM101AH883 

11 Mvm 

Qinnio Op Amp_ 

ta nn_ 

zt>a 

IN53A1V 

1LMY01 

Dual Op Amp 

DIP 

136t 

LM101AH883B 

1LMY01 

Singie Op Amp 

TO-99 

27d 

RC101ACD 

1LMY01 ' 

Dual Od AmD 

DIP 

137 ♦ 

LM101AH 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

CAN 

28d 

RC101ACQ 

1LMY01 

Dual Op Amp 

FLAT P 

138y 

LM101AH(2) 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

29d 

RC101ACT 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-99 

139y 

LM101AHD 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

30d 

RC1101ACD 

1LMY01 

Dual Od Amo 

DIP 

140y 

LM101AHDS 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

CAN 

31d 

RC1101ACQ 

1LMY01 

Dual Op Amp 

FLAT P 

141 y 

LM101AHS 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

32d 

RC1101ACT 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-99 

142d 

LM101AJ03 

1LMY01 

Single Op Amp 

FLAT P 

33d 

RC4101AD 

1LMY01 

Dual Od Amo 

DIP 

143 

LM101AJ8 

1LMY01 

Sinale Od Ama 

DIP 

34d 

RC4101AQ 

1LMY01 

Dual Op Amp 

FLAT P 

144 

LM101AJG 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

35d 

RC4101AT 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-99 

145 

LM101AL 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

36d 

RM1101AD 

1LMY01 

Dual Od Amo 

DIP 

146 

LM101AN 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

DIP 

37d 

RM1101AQ 

1LMY01 

Dual Op Amp 

FLAT P 

147 

LM101AP 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

38d 

RM1101AT 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-99 

148 

LM101AT 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

39d 

RM4101AD 

1LMY01 

Dual Od Amo 

DIP 

149d 

LM101H 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

CAN 

40d 

RM4101AQ 

1LMY01 

Dual Op Amp 

FLAT P 

150 

LM101J14 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

41d 

RM4101AT 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-99 

151 

LM101N 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

42d 

S51A1A 

1LMY01 

Dual Od Amo 

DIP 

152 

LM101T 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

CAN 

43d 

S51A1T 

1LMY01 

Dual Op Amp 

[CAN 

153 

LM144H 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

44# 

SG107J 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-116 

154# 

LM201A 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

45 ♦ 

SG107T 

1LMY01 

Dual Od AmD 

TO-99 

155 

LM201AD 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

DIP 

46# 

SG207J 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-116 

1564 

LM201AH 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

47 

SG207M 

1LMY01 

Dual Op Amp 

DIP 

157y 

LM201AHD 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

48 

SG207N 

1LMY01 

Dual Od AmD 

DIP 

158y 

LM201AHDS 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

TO-99 

49 ♦ 

SG207T 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-99 

159y 

LM201AHS 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

50 ♦ 

SG307J 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-116 

160 

LM201AJ 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

51 

SG307M 

1LMY01 

Dual Od AmD 

DIP 

161 d 

LM201AJG 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

DIP 

52 

SG307N 

1LMY01 

Dual Op Amp 

DIP 

162d 

LM201AL 

1LMY01 H 

Single Op Amp 

CAN 

534 

SG307T 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-99 

163 

LM201AP 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

54d 

TL070ACD 

1LMY01 

Dual Od Amo 

DIP 

164 

LM201AT 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

CAN 

55d 

TL070ID 

1LMY01 

Dual Op Amp 

DIP 

165d 

LM201H 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

56d 

UA101ADM 

1LMY01 

Dual Op Amp 

DIP 

166d 

LM201J14 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

57d 

UA101DM 

1LMY01 

Dual Od Amo 

DIP 

167d 

LM201J 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

DIP 

58d 

UA101FM 

1LMY01 

Dual Op Amp 

FLAT P 

168 

LM201N 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

59d 

UA201ADM 

1LMY01 

Dual Op Amp 

DIP 

169 

LM201T 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

60d 

UA201AFM 

1LMY01 

Dual Od Amo 

FLAT P 

170 

LM201V 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

DIP 

61 d 

UA201DC 

1LMY01 

Dual Op Amp 

DIP 

171 ♦ 

LM301ADE 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

62d 

UA301ADC 

1LMY01 

Dual Op Amp 

DIP 

172d 

LM301AFE 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

63d 

UC4101 

1LMY01 

Dual Od AmD 

TO-99 

173 ♦ 

LM301AH 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

TO-99 

64d 

UC4101A 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-99 

174y 

LM301AHD 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

65d 

UC4101AD 

1LMY01 

Dual Op Amp 

DIP 

175y 

LM301AHDS 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

66d 

UC4201 

1LMY01 

Dual Od AmD 

TO-99 

176y 

LM301AHS 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

TO-99 

67d 

UC4201A 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-99 

177 

LM301AJ8 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

68d 

UC4301A 

1LMY01 

Dual Op Amp 

TO-99 

178d 

LM301AJG 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

69d 

748BE 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

TO-99 

179d 

LM301AL 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

CAN 

70d 

748BH 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-91 

180 

LM301AN8 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

71d 

748BL 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-116 

181 

LM301AT 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

72d 

748CE 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

TO-99 

182 

LM301AV 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

DIP 

73d 

748CJ 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

183d 

LM301H 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

74d 

748CL 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-116 

184d 

LM301N 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

75d 

748CP 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

DIP 

185 

LM344H 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

CAN 

764 

3551J 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

186 

LM748CJ 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

77 ♦ 

3551S 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

187 

LM748CN 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

784 

AD101AH 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

TO-99 

188 

LM748H 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

CAN 

79# 

AD201AH 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

189 

LM748J 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

80 

AD201AN 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

190# 

LS045T(2) 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

81 ♦ 

AD301AH 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

TO-99 

191 4 

LSI 01 AT 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

TO-99 

82 ♦ 

AD301ALH 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

192 ♦ 

LS101ATB 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

83 

AD301ALN 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

193# 

LSI 01T 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

84 

AD301AN 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

DIP 

194 ♦ 

LSI 01TB 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

TO-99 1 

85d 

AD3542J 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

195 ♦ 

LSI 48AT 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

86d 

AM725HM 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

1964 

LSI48ATB 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

87d 

CA080E 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

DIP 

197 

LS148CB 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

DIP 

88d 

CA080S 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-5 

198 ♦ 

LS148CM 

1LMY01 

Single Op Amp 

FLAT P 

89d 

CA101AG 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

199* 

LS148CT 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

90d 

CA101AS 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

CAN 

200 ♦ 

LS148CTB 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

TO-99 

91d 

CA101AT 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

201 ♦ 

LSI48T 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

92 

CA101E 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

2024 

LSI 48TB 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

93d 

CA101G 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

DIP 

203# 

LS201AT 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

TO-99 

94 

CA101S 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

204 ♦ 

LS201ATB 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

95 

CA101T 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

205 

LS201B 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

96d 

CA201AG 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

DIP 

206 ♦ 

LS201M 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

OTHER 

97d 

CA201AS 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

207 ♦ 

LS201T 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

98d 

CA201AT 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

208 ♦ 

LS201TB 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

99 

CA201E 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

DIP 

209d 

LS240AT 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

TO-99 

lOOd 

CA201G 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

21 Od 

LS240CB 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

101 

CA201S 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

21 Id 

LS240CM 

1LMY01 

Single Op Amp 

OTHER 

102 

CA201T 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

CAN 

212d 

LS240CT 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

TO-99 

103 

CA301AE 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

213d 

LS240T 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

1Q4d 

CA301AG 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

214 

LS301AB 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

105 

CA301AH 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

CHIP 

215# 

LS301AM 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

OTHER 

106 

CA301AS 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

216# 

LS301AT 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

107 

CA301AT 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

2174 

LS301ATB 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 | 

108 

CA748CE 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

DIP 

2184 

LS8045M(2) 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

OTHER 

109d 

CA748CG 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

2194 

LS8101AM 

1LMY01 

Single Op Amp 

FLAT P 

110 

CA748CH 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

CHIP 

2204 

LS8101M 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

FLAT P ! 
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44. AMPLIFIERS 


LINE 

No. 


P 

TYPE FEMI 

NUMBER NUMBER 


T2J 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 


Hr 


TYPE 

NUMBER 


in 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number 

GET 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


1 ♦ 

24 

3# 

LS8148AM 

LS8148CM 

LS8148M 

nMYoi 

1LMY01 

1LMY01 

Single Op Amp 

Single Op Amp 

Sinale Od Amp 

FLAT T - 
FLAT P 
FLAT P 


111 

112d 

113 

TL070IP 

TL070MJG 

TL080ACJG 

1LMY01 

1LMY01 

1LMY01 

Single Op Amp 

Single Op Amp 

Sinale Od Amp 

DIP - 

DIP 

DIP 

44 

LS8201 AM 

1LMY01 

Single Op Amp 

FLAT P 


114d 

TL080ACL 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

54 

LS8201M 

1LMY01 

Single Op Amp 

FLAT P 


115 

TL080ACP 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

64 

LS8301AM 

1LMY01 

Sinale Od Amp 

FLAT P 


116d 

TL080CJG 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

DIP 

74 

LT1012CH 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-78 


117d 

TL080CL 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

84 

LT1012MH 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-78 


118 

TL080CP 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

9d 

MA748CJG 

1LMY01 

Sinale Od Amp 

DIP 


119d 

TL080IJG 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

DIP 

lOd 

MA748CL 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


120d 

TL080IL 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

lid 

MA748CP 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


121 

TL080IP 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

12d 

MA748MJG 

1LMY01 

Sinale Od Aitid 

DIP 


122d 

TL080MJG 

1LMY01 

Sinale Od Amp 

DIP 

13d 

MA748MP 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


123d 

TL080ML 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

14t 

MC1748CD 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


1244 

UA101AHM 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

154 

MC1748CG 

1LMY01 

Sinale Od Aitid 

TO-99 


1254 

UA101HM 

1LMY01 

Sinale Od Amp 

TO-99 

16 

MC1748CU 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


126d 

UA201-9T 

1LMY01 

Single Op Amp 

OTHER 

174 

MC1748G 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


127 

UA201AHM 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

18 

MC1748U 

1LMY01 

Sinale Od Aitid 

CAN 


128t 

UA201AHV 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

TO-99 

19d 

MLM101AG 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 


1294 

UA201HC 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

20d 

MLM101AU 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


1304 

UA201TC 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

21d 

MLM201AG 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

CAN 


131 4 

UA301AHC 

1LMY01 

Sinale Od Amp 

TO-99 

22d 

MLM201AP1 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


132t 

UA301ASC 

1LMY01 

Single Op Amp 

OTHER 

23d 

MLM201AU 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


1334 

UA301ATC 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

24d 

MS101 

1LMY01 

Sinale Od Amp 

FLAT P 


134 

UA748AHM 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

OTHER 

25d 

MS201 

1LMY01 

Single Op Amp 

FLAT P 


1354 

UA748CD 

1LMY01 

Single Op Amp 

OTHER 

26d 

MT 101(1) 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 


136 

UA748CFE 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

27d 

MT101-883 

1LMY01 

Sinale Op Amp 

CAN 


137d 

UA748CJG 

1LMY01 

Sinale Op Amp 

DIP 

28d 

MT101A 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 


138d 

UA748CL 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

29d 

MT201(2) 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 


139 

UA748CP 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

30d 

MT201A 

1LMY01 

Sinale Od Aitid 

CAN 


1404 

UA748CT 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

TO-99 

314 

OPAIOIAM 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 


141 

UA748CV 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

324 

OPAIOIBM 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 


142 

UA748F 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

33d 

RC101ABL 

1LMY01 

Sinale Od Aitid 

CHIP 


143 

UA748FE 

1LMY01 

Sinale Op Amp 

DIP 

34d 

RC101CT 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


144 

UA748HC 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

35d 

RC4101CT 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


145 

UA748HM 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

36d 

RC4101T 

1LMY01 

Sinale Od Amp 

TO-99 


146d 

UA748MJG 

1LMY01 

Sinale Op Amo 

DIP 

37d 

RM101ABL 

1LMY01 

Single Op Amp 

CHIP 


147d 

UA748ML 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

38d 

RM101CT 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 


148 

UA748N 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

39d 

RM4101CT 

1LMY01 

Sinale Op Amp 

CAN 


1494 

UA748T 

1LMY01 

Sinale Op Amp 

TO-99 

40d 

RM4101T 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


150 

UA748TC 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

41 

SA748CN 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


151 

UA748V 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

42 ♦ 

SFC2101A 

1LMY01 

Sinale Od Aitid 

TO-99 


152d 

UA777CJG 

1LMY01 

Sinale Op Amp 

DIP 

43 

SFC2101AGM 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


153d 

UA777CL 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

44d 

SFC2101M 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


154d 

UA777CP 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

45d 

SFC2201 

1LMY01 

Sinale Od Amp 

TO-99 


155 

UA777HC 

1LMY01 

Sinale Op Amp 

CAN 

46 ♦ 

SFC2201A 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


1564 

UA777MC 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

47 ♦ 

SFC2201AUT 

1LMY01 

Single Op Amp 

OTHER 


157d 

UA777MJG 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

484 

SFC2301A 

1LMY01 

Sinale Od Amp 

TO-99 


158d 

UA777ML 

1LMY01 

Sinale Op Amp 

CAN 

49 

SFC2301AGC 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


159 

UA777TC 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

504 

SFC2301AUC 

1LMY01 

Single Op Amp 

OTHER 


160d 

ULN2158D 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

514 

SFC2748C 

1LMY01 

Sinale Od Amp 

TO-99 


161d 

ULN2172D 

1LMY01 

Sinale Op Amp 

TO-99 

52 

SFC2748DC 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


162d 

ULN2174D 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

53 

SFC2748GC 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


163d 

ULS2158D 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

544 

SFC2748M 

1LMY01 

Sinale Od Aitid 

TO-99 


164d 

ULS2172D 

1LMY01 

Sinale Op Amp 

TO-99 

554 

SGI 01 AT 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


165d 

ULS2174D 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 

56 

SGI 01 AY 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


166d 

UPC157A 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

574 

SG101T 

1LMY01 

Sinale Od Amp 

TO-99 


167d 

UPC157C 

1LMY01 

Sinale Op Amp 

DIP 

58 

SGI 01Y 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


168d 

UPC157D 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

59 

SG201AM 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


1694 

UPC301AC 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 

604 

SG201AT 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

TO-99 


170d 

WC101T 

1LMY01 

Sinale Op Amp 

CAN 

61 

SG201AY 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


171 d 

WM101T 

1LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

62 

SG201M 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


172d 

AMLM110D 

1LMY02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

634 

SG201T 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

TO-99 


173d 

AMLM210D 

1LMY02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

64 

SG301AM 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


174d 

AMLM310D 

1LMY02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

654 

SG301AT 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


1754 

LM110D 

1LMY02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

66 

SG301AY 

1LMY01 

Sinale Od Amp 

DIP 


1764 

LM110J 

1LMY02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

67d 

SG301T 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


177d 

LM210D 

1LMY02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

68d 

SG777CM 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


1784 

LM210J 

1LMY02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

69d 

SG777CT 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

TO-99 


1794 

LM310D 

1LMY02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

70d 

SG777CY 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


1804 

LM310J 

1LMY02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

71d 

SG777T 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


1814 

OPA102AM 

1LMY02 

Single Op Amp 

CAN 

72d 

SG777Y 

1LMY01 

Sinale Od Amp 

DIP 


182d 

SGI 02 Y 

1LMY02 

Sinale Od Amp 

DIP 

73d 

SSS101AJ 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


183d 

SG110Y 

1LMY02 

Single Op Amp ! 

DIP 

74d 

SSS201AJ 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


184d 

SG202Y 

1LMY02 

Single Op Amp 

DIP 

75d 

SSS301AJ 

1LMY01 

Sinale Od Amp 

TO-99 


185d 

SG210Y 

1LMY02 

Sinale Op Amp 

DIP 

76d 

T101AV 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


186d 

SG302Y 

1LMY02 

Single Op Amp 

DIP 

77 d ! 

T118V 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


187d 

1001CT 

1LMY07 

Single Op Amp 

CAN 

78d 

T201AV 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

TO-99 


188d 

1001MT 

1LMY07 

Sinale Od Amp 

CAN 

79d 

T218V 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


189d 

AD0042C 

1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

80d 

T301AV 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


1904 

AD8007C 

1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

81d 

T318V 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

TO-99 


191 d 

AMLM107 

1LMY07 

Sinale Op Amp 

TO-99 

82d 

T7741WF 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-116 


192d 

AMLM107D 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

83d 

T7741WJ 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-116 


193d 

AMLM107F 

1LMY07 

Single Op Amp 

FLAT P 

84d 

T7741WV 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

TO-99 


194d 

AMLM207 

1LMY07 

Sinale Op Amp 

TO-99 

85d 

T8741WF 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-86 


195d 

AMLM207D 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

86d 

T8741WJ 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-116 


196d 

AMLM207F 

1LMY07 

Single Op Amp 

FLAT P 

87d 

T8741WV 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

TO-99 


197d 

AMLM307 

1LMY07 

Sinale Op Amp 

TO-99 

88d 

TAA811 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


198d 

CA107G 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

89d 

TAA812 

1LMY01 

Single Op Amp 

TO-99 


199d 

CA107S 

1LMY07 

Single Op Amp 

CAN 

904 

TDA0301D 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

OTHER 


200d 

CA107T 

1LMY07 

Sinale Op Amp 

CAN 

914 

TDA0748D 

1LMY01 

Single Op Amp 

OTHER 


201 d 

CA207G 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

92d 

TL060ACD 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


202d 

CA207S 

1LMY07 

Single Op Amp 

CAN 

93d 

TL060ACJG 

1LMY01 

Sinale Od Amp 

DIP 


203d 

CA207T 

1LMY07 

Sinale Op Amp 

CAN 

94 

TL060ACP 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


204 

CA307E 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

95d 

TL060AGJG 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


205d 

CA307G 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

96d 

TL060BCD 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

DIP 


206 

CA307H 

1LMY07 

Sinale Op Amp 

CHIP 

97d 

TL060BCJG 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


207 

CA307S 

1LMY07 

Single Op Amp 

CAN 

98 

TL060BCP 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


208 

CA307T 

1LMY07 

Single Op Amp 

CAN 

99d 

TL060CD 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

DIP 


2094 

HA2-5141-2 

1LMY07 

Sinale Od Amp 

TO-99 

lOOd 

TL060CJG 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


2104 

HA2-5141-5 

1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

101 

TL060CP 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


2114 

HA2-5141-8 

1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

102d 

TL060ID 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

DIP 


2124 

HA2-5141A2 

1LMY07 

Sinale Od Amp 

TO-99 

103d 

TL060IJG 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


2134 

HA2-5141A5 

1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

104 

TL060IP 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


2144 

HA2-5141A8 

1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

105d 

TL060MJG 

1LMY01 

Sinale Op Amo 

DIP 


215 

HA3-5141-5 

1LMY07 

Sinale Od Amp 

DIP 

106d 

TL070ACJG 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


216 

HA3-5141A5 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

107 

TL070BCP 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


217 

HA7-5141-2 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

108d 

TL070CD 

1LMY01 

Sinale Od AmD 

DIP 


218 

HA7-5141-5 

1LMY07 

Sinale Op Amp 

DIP 

109 

TL070CP 

1LMY01 

Single Op Amp 

DIP 


219 

HA7-5141-8 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

1 lOd 

TL070IJG 

1LMY01 

Sinale Od Amo 

DIP 


220 

HA7-5141A2 

1LMY07 

Sinale Op Amp 

DIP 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number __ 


LINE 

No. 

ai — 

■ini 

■ 

ZT~~ 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

iJ 

FEMI 

NUMBER 

2j~ 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

HA7-5141A5 

1LMY07 

Single Op Amp 

■bif r 

TTT3 

0P12GJG ~ 


Single Op Amp “ * 

T5TP 

2 

mm™ rf v? ^ 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

112d 

OP12GP 


Single Op Amp 

DIP 

3 


1LMY07 

Sinale Od AmD 

CAN 

113 

OP12GR 

ItHH 

Sinale Od Amo 

CHIP 

4# 

ICL8007ACTV 

1LMY07 


TO-99 | 

114 

OP12GZ 

ni^Yiyfl| 

Single Op Amp 

OTHER 

5 

ICL8007AM 

1LMY07 

Single Op Amp 

CAN 

115 

OP12N 

» \ ' 

Single Op Amp 

CHIP 

64 

ICL8007AMTV 

1LMY07 

Single Op Amp_ 

TO-99 

1164 

SFC2207 

mmm 

Sinale Od AmD 

TO-99 

7d 

ICL8007C1 

1LMY07 


TO-99 

mr.wm 

SG1760M 


Single Op Amp 

DIP 

86 

ICL8007C2 

1LMY07 

1H»1 •15111 

TO-99 


SSS107J 


Single Op Amp 

TO-99 

96 

ICL8007C3 

1LMY07 

Sinale Od AmD 

TO-99. 




Sinale Od AmD 

TO-99 _ 

lOd 

ICL8007C4 

1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

l msm 


1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

lid 

ICL8007C5 

1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 



1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

12 

ICL8007C 

1LMY07 

Single Op Amp_ 

CAN 

k W!m 

H 1 irjBfflWffWfliT 

1LMY07 

Sinale Od AmD 

TO-99 

13 

ICL8007CBH 

1LMY07 

■dll TjfTHv 

FLAT P 

EKel» 

T307V 

1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

14 

ICL8007CTA 

1LMY07 

df? 

CAN 

tvzr-W 

TL321CJG 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

154 

ICL8007CTV 

1LMY07 


TO-99 


TL321CL 

1LMY07 

Sinale Od AmD 

CAN 

164 


1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 


TL321CP 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

17d 

ICL8007M2 

1LMY07 

dflM 

TO-99 


TL321IJG 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

18d 

ICL8007M5 

1LMY07 

cH iT.'l 

TO-99 


TL321IL 

1LMY07 

Sinale Od AmD 

CAN 

19 

ICL8007M 

1LMY07 

m. i fcS#TTIi^lTn<nHHlllkHlHHBHHB 

CAN 

129 

TL321IP 

1LMY07 1 

Single Op Amp 

DIP 

20 

ICL8007MTA 

1LMY07 

-c1*vr. I 

CAN 

130d 

TL321MJG 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

21 ♦ 


1LMY07 

Sinale Od Amo 

TO-99 

131 d 

TL321ML 

1LMY07 

Sinale Od Amo 

CAN 

224 

ICL8007MTY 


Single Op Amp 

TO-99 

EFHH 



Single Op Amp 

DIP 

23d 

LA107H 


Single Op Amp 

CAN 

efhH 



Single Op Amp 

CAN 

24d 

LA207H 


Sinale Od AmD 

CAN 

i|cl« 

I ?K?t r i *1 * 


Sinale Od AmD 

DIP 

25d 

LA307H 

1LMY07 

ilii II MtliBlull— M—I 


UcUSJH- 

UA207HM 

HI 1 Ik IVA-7 

1 WIVI 1 VI 

/\- a - ' 

v^inyK? \j\j nmp 

CAN 

26d 

LM107 

1LMY07 

IcjfSn . 


RcMW 

UA307HC 

1LMY07 

Single Op Amp 

CAN 

27d 

LM107D 

1LMY07 



itcrflB 

UA307TC 

1LMY07 

Sinale Od AmD 

DIP 

28d 

LM107DE 


Single Op Amp 

DIP 

Ifcl ZM 

UC4107 


Single Op Amp 

TO-99 

294 

LM107H883 


Single Op Amp 

TO-99 


VA5B10731 


Single Op Amp 

TO-99 

30 

LM107H 


Sinale Od AmD 

CAN 

W 

VA5B10739 


Sinale Od AmD 

TO-99 



1LMY07 

Single Op Amp 

DIP ^ 

lEiPM 

AM1660HC 

1LMY08 

Dual Op Amp 

TO-99 



1LMY07 


DIP 

iEM 

MLM108AF 

1LMY08 

Dual Op Amp 

TO-91 



1LMY07 


DIP 

keRM 

MLM108AG 

1LMY08 

Dual Od Amo 

TO-99 



1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

tiirm 

MLM108AL 

1LMY08 

Dual Op Amp 

DIP 



1LMY07 

ranr* 1 tlw •J-'nl 

DIP 


MLM108AU 

1LMY08 

Dual Op Amp 

DIP 



1LMY07 


DIP 

tnZm 

MLM108F 

1LMY08 

Dual Od Amo 

TO-91 



1LMY07 

Single Op Amp 

1 

mum 

MLM108G 

1LMY08 

Dual Op Amp 

TO-99 




Single Op Amp 



MLM108L 

1LMY08 

Dual Op Amp 

DIP 



1LMY07 

Sinale Od Amo 


IEM 

MLM108U 

1LMY08 

Dual Od Amg 

DIP 


LM207DE 

1LMY07 

Single Op Amp “ 1 

DIP 

150d 

MLM208AF 

1LMY08 

Dual Op Amp 

TO-91 


LM207H 

1LMY07 

Single Op Amp 

CAN 

151 d 

MLM208AG 

1LMY08 

Dual Op Amp 

TO-99 


LM207J 

1LMY07 

Sinale Od Amo 

TO-116 

152d 

MLM208AL 

1LMY08 

Dual Od Amo 

DIP 


LM207JG 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

153d 

MLM208AU 


Dual Op Amp 

DIP 


LM207L 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

154d 

MLM208F 


Dual Op Amp 

TO-91 


LM207N 

1LMY07 

Sinale Od AmD 

DIP 

155d 



Dual Od AmD 

TO-99 


LM207P 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

156d 

MLM208L 

1LMY08 

Dual Op Amp 

DIP 


LM207T 

1LMY07 

Single Op Amp 

CAN 

157d 

MLM208U 

1LMY08 

Dual Op Amp 

DIP 


LM307D 

1LMY07 

Sinale Od Amo 

DIP 

158d 

MLM308AF 

1LMY08 

Dual Od Amo 

TO-91 

49d 

LM307DE 

1LMY07 


DIP 


MLM308AG 

1LMY08 

Dual Op Amp 

TO-99 

50 

LM307H 

1LMY07 


CAN 

lUM 

MLM308AL 

1LMY08 

Dual Op Amp 

DiP 

51 

LM307J8 

1LMY07 


DIP 

tntfl 

MLM308AU 

1LMY08 

Dual Od Amo 

DIP 

52d 

LM307JG 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

|!*£■ 

MLM308F 

1LMY08 

Dual Op Amp 

TO-91 

53d 

LM307L 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

UiM 

MLM308G 

1LMY08 

Dual Op Amp 

TO-99 

54d 

LM307N8 

1LMY07 

Sinale Od AmD 

DIP 

mm 

MLM308L 

1LMY08 

Dual Od Amo 

DIP 

55 

LM307N 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 


MLM308P1 

1LMY08 

Dual Op Amp 

DIP 

56 

LM307P 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 


MLM308U 

1LMY08 

Dual Op Amp 

DIP 

57 

LM307T 

1LMY07 

Sinale Od AmD 

CAN 

iTtTfH 

AD108H 

1LMY08 

Sinale Op Amp 

TO-99 

58 

LM307V 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

iwxm 

AD208H 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

59 ♦ 

LS107T 

1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 


AD308H 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

604 

LSI07TB 

1LMY07 

Sinale Od Amo 

TO-99 

iuS 

AH0008 

1LMY08 

Sinale Od Amo 

DIP 

61 ♦ 

LS207T 

1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 


AMLM108 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

624 

LS207TB 

1LMY07 


TO-99 


AMLM108A 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

63 

LS307B 

1LMY07 


DIP 


AMLM208 

1LMY08 

Sinale Op Amp 

TO-99 

644 

LS307M 

1LMY07 

Single Op Amp 

FLAT P 

174d 

AMLM208A 


Single Op Amp 

TO-99 

654 

LS307T 

1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

175d 

AMLM308 


Single Op Amp 

TO-99 

664 

LS307TB 

1LMY07 

Sinale Od AmD 

TO-99 

176d 



Sinale Op Amp 

TO-99 

674 

LS8107M 

1LMY07 

Single Op Amp 

FLAT P 

177d 



Single Op Amp 

CAN 

684 

LS8207M 

1LMY07 

Sinale Op Amo 

FLAT P 

178d 



Single Op Amp 

CAN 

694 

LS8307M 

1LMY07 

Sinale Ob Amb 

FLAT P 

179d 



Sinale Op Amp 

CAN 




FflTMTtM*] .WJ’nl 

CHIP 

IKiTH 

CA108T 


Single Op Amp 

CAN 

mSEm 



Single Op Amp 

TO-99 

mm 

CA208AS 


Single Op Amp 

CAN 

\wFm 



Sinale Op Amo 

TO-99 

mm 

CA208AT 


Sinale Od Amp 

CAN 

734 

MPOP12AJ 

1LMY07 

Single Op Amp 

mi 

ii.wm 

CA208S 


Single Op Amp 

CAN 

74 4 

MPOP12AZ 

1LMY07 

Single Op Amp 

■ 

mzw 

CA208T 


Single Op Amp 

CAN 

754 

MPOP12BJ 

1LMY07 

Sinale Od AmD 

mi 

eh3B 

CA308AS 


Sinale Od Amp 

CAN 

764 

WWmL 

1LMY07 


DIP 

El£jjH 

CA308AT 


Single Op Amp 

CAN 

774 


1LMY07 


TO-99 


CA308H 


Single Op Amp 

CHIP 

784 


1LMY07 

ESS £*•! 

DIP 

eTiTH 

CA308S 


Sinale Od AmD 

CAN 

794 

MPOP12EJ 


em i- m*\ »WR \iT ^iBjaaaiaaa 

TO-99 

eiMh 

CA308T 


Single Op Amp 

CAN 

804 

MPOP12EZ 



DIP 

EfTT* 

CTS108AGB 


Single Op Amp 

TO-5 

814 




TO-99 

uaEm 



Sinale Od Amp 

TO-5 

824 

MPOP12FZ 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

IMB 

ICL308LNTY 


Single Op Amp 

TO-99 

834 

MPOP12GJ 

1LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

1934 

JM38510-10104BGCJ 


Single Op Amp 

TO-99 

844 


1LMY07 

Sinale Oo AmD 

DIP 

194d 

LA108AH 


Sinale Od AmD 

CAN 

85d 

MT107(1) 


Single Op Amp 

CAN 

IE MK 

LA108H 


Single Op Amp 

CAN 

86d 

MT107-883 


Single Op Amp 

CAN 

It 

LA208AH 


Single Op Amp 

CAN 

87d 

MT301A 


Sinale Od AmD 

CAN 

llT/fl 

LA208H 


Sinale Od Amp 

CAN 

88d 

MT307 


Single Op Amp 

CAN 

198d 

LA308AH 


Single Op Amp 

CAN | 

894 

OP12AJ 


i EfflT.'l J »ii 

TO-99 

199d 

LA308H 


Single Op Amp 

CAN 

90d 

OP12AJG 


Sinale Od AmD 

DIP 

200 

LM108AD 


Sinale Od Amp 

DIP 

91 

OP12AZ 


Single Op Amp 

DIP 

KaFfc 

LM108AH883 

1LMY08 

Single Op Amp 

CAN 

924 

OP12BJ 


Single Op Amp 

TO-99 

k»M 

LM108AJ8 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

93d 

OP12BJG 


Sinale Od AmD 

DIP 

EK>cT» 

LM108AJ8D 

1LMY08 

Sinale Od AmD 

DIP 

94 

OP12BZ 


Single Op Amp 

DIP ! 

MMWM 

LM108AJ8DS 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

954 

OP12CJ 


Single Op Amp 

TO-99 


LM108AJ8S 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

96d 

OP12CJG 


Sinale Od AmD 

DIP 

tZ&Mm 

LM108AT 

1LMY08 

Sinale Od AmD 

CAN 

97 

OP12CZ 


Single Op Amp 

DIP 


LM108D 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

98d 

OP12ED 


Single Op Amp 

DIP 

El 

LM108DE 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

994 

OP12EJ 

UlXjLlvSI 

Sinale Od AmD 

TO-99 


LM108E 

1LMY08 

Sinale Od AmD 

TO-99 

lOOd 


min 

Single Op Amp 

DIP 

hem 

LM108F883 

1LMY08 

Single Op Amp 

FLAT p 

101d 



Single Op Amp 

DIP 


LM108H0 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

102 



Sinale Od AmD 

DIP 


LM108H883 

1LMY08 

Sinale Od AmD 

CAN 

103d 


fnnn 

Single Op Amp 

DIP 

213d 

LM108J03 

1LMY08 

Single Op Amp 

FLAT P 

1044 



Single Op Amp 

TO-99 

214d 

LM108JG 

1LMY08 

Single Op Amp 

OTHER 

lil&M 

lEHEaa—— 

CIITWiM 

Sinale Od Amo 

DIP 

215 

LM108N 

1LMY08 

Sinale Od AmD 

DIP 

106d 

OP12FP 

1LMY07 

Single Op Amp 

DIP 

216 

LM108T 

1LMY08 

Single Op Amp 

CAN 

107 

OP12FZ 

1LMY07 

Single Op Amp 

OTHER 

217 

LM208AD 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

108 

OP12G 

1LMY07 

Single Od Amp 

CHIP 

218d 

LM208ADE 

1LMY08 

Sinale Od Amo 

DIP 


OP12GD 

1LMY07 


DIP 

219 

LM208AH 

1LMY08 

Single Op Amp 

CAN 

inagqB 

OP12GJ 

1LMY07 


TO-99 

220 

LM208AJ8 

1LMY08 

Sinale Od Amo 

DIP 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

D 

n FEMI 
NUMBER 

zi 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

1-1 FEMI 
NUMBER 

m 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

LM208AN 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


Ill 4 

SFC2308A1 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

2 

LM208AT 

1LMY08 

Single Op Amp 

CAN 


1124 

SFC2308A2 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

3 

LM208D 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

DIP 


1134 

SFC2308A 

1LMY08 

Sinale Od AmD 

TO-99 

4d 

LM208DE 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


114 

SFC2308ADC 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

5d 

LM208E 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


115 

SFC2308DC 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

6 

LM208H 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

CAN 


1164 

SFC2308UC 

1LMY08 

Sinale Od AmD 

OTHER 

7 

LM208J8 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


117d 

SG108AJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-116 

8d 

LM208JG 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


118d 

SGI 08 AT 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

9 

LM208N 

1LMY08 

Sinale Op Amp 

DIP 


119d 

SG108AY 

1LMY08 

Sinale Od Amo 

DIP 

lOd 

LM208P 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


120d 

SG108J 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-116 

11 

LM208T 

1LMY08 

Single Op Amp 

CAN 


121 d 

SG108T 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

12 

LM308AD 

1LMY08 

Sinale Op Amp 

DIP 


122d 

SG108Y 

1LMY08 

Sinqle Op Amp 

DIP 

13d 

LM308ADE 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


123d 

SG208AJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-116 

14 

LM308AH1 

1LMY08 

Single Op Amp 

CAN 


124 

SG208AM 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

15 

LM308AH2 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

CAN 


1254 

SG208AT 

1LMY08 

Sinqle Od AmD 

TO-99 

16 

LM308AJ8 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


126 

SG208AY 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

17y 

LM308AJ8D 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


127d 

SG208J 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-116 

18 ▼ 

LM308AJ8DS 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

DIP 


128d 

SG208M 

1LMY08 

Sinale Od AmD 

DIP 

19t 

LM308AJ8S 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


1294 

SG208T 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

20 

LM308AN8 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


130 

SG208Y 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

21 

LM308AN 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

DIP 


131 d 

SG308AM 

1LMY08 

Sinqle Op Amp 

DIP 

22 r 

LM308AND 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


132d 

SG308AT 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

23 ▼ 

LM308ANDS 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


133d 

SG308AY 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

24 t 

LM308ANS 

1LMY08 

Sinale Op Amp 

DIP 


134d 

SG308M 

1LMY08 

Sinale Od Amo 

DIP 

25 

LM308AT 

1LMY08 

Single Op Amp 

CAN 


135d 

SG308T 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

26 

LM308D 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


136d 

SG308Y 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

27d 

LM308DE 

1LMY08 

Sinale Op Amp 

DIP 


137d 

SG1118AJ 

1LMY08 

Sinale Od Amo 

TO-116 

28d 

LM308JG 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


138d 

SG1118AT 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

29 

LM308N8 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


139d 

SG1118J 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-116 

30 

LM308N 

1LMY08 

Sinale Op Amp 

DIP 


140d 

SG1118T 

1LMY08 

Sinqle Op Amp 

TO-99 

31 ▼ 

LM308ND 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


141 d 

SGI 660J 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-116 

32 ▼ 

LM308NDS 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


142d 

SG1660Y 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

33 ▼ 

LM308NS 

1LMY08 

Sinale Op Amp 

DIP 


143d 

SG1760J 

1LMY08 

Sinqle Od AmD 

TO-116 

34d 

LM308P 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


144d 

SG1760Y 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

35# 

MP108AJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


145d 

SG2118AJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-116 

364 

MP108AZ 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

DIP 


146d 

SG2118AM 

1LMY08 

Sinqle Od Amo 

DIP 

37 ♦ 

MP108J 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


147d 

SG2118AT 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

38# 

MP108Z 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


148d 

SG2118J 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-116 

39 ♦ 

MP208AJ 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

TO-99 


149d 

SG2118M 

1LMY08 

Sinqle Od Amo 

DIP 

404 

MP208AZ 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


150d 

SG2118T 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

41 ♦ 

MP208J 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


151 d 

SG3118AJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-116 

424 

MP208Z 

1LMY08 

Sinale Op Amp 

DIP 


152d 

SG3118AM 

1LMY08 

Sinqle Op Amo 

DIP 

43 ♦ 

MP308AJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


153d 

SG3118AT 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

44 ♦ 

MP308AP 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


154d 

SG3118J 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-116 

45 ♦ 

MP308AZ 

1LMY08 

Sinale Op Amp 

DIP 


155d 

SG3118M 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

DIP 

46 ♦ 

MP308J 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


156d 

SG3118T 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

47 ♦ 

MP308P 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


157d 

SN52108AFA 

1LMY08 

Single Op Amp 

FLAT P 

484 

MP308Z 

1LMY08 

Sinale Op Amp 

DIP 


158d 

SN52108AJA 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

OTHER 

494 

MPOP08AJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


159d 

SN52108AJP 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

50 ♦ 

MPOP08AZ 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


160d 

SN52108AL 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

51 ♦ 

MPOP08BJ 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

TO-99 


161 d 

SN52108AN 

1LMY08 

Sinale Od AmD 

DIP 

52 ♦ 

MPOP08BZ 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


162d 

SN52108FA 

1LMY08 

Single Op Amp 

FLAT P 

53# 

MPOP08CJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


163d 

SN52108JA 

1LMY08 

Single Op Amp 

OTHER 

54# 

MPOP08CZ 

1LMY08 

Sinqle Op Amp 

DIP 


164d 

SN52108JP 

1LMY08 

Sinqle Op Amp 

DIP 

55 ♦ 

MPOP08EJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


165d 

SN52108L 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

56 ♦ 

MPOP08EP 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


166d 

SN52108N 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

57 ♦ 

MPOP08EZ 

1LMY08 

Sinqle Op Amp 

DIP 


167d 

SN72308AFA 

1LMY08 

Sinqle Op Amp 

FLAT P 

58# 

MPOP08FJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


168d 

SN72308AJA 

1LMY08 

Single Op Amp 

OTHER 

59 ♦ 

MPOP08FP 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


169d 

SN72308AL 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

604 

MPOP08FZ 

1LMY08 

Sinqle Op Amp 

DIP 


170d 

SN72308AN 

1LMY08 

Sinqle Op Amp 

DIP 

61# 

MPOP08GJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


171d 

SN72308AP 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

62 ♦ 

MPOP08GP 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


172d 

SN72308FA 

1LMY08 

Single Op Amp 

FLAT P 

634 

MPOP08GZ 

1LMY08 

Sinqle Od Amp 

DIP 


173d 

SN72308JA 

1LMY08 

Sinale Od AmD 

OTHER 

64d 

N5308G 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-91 


174d 

SN72308L 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

654 

OP08AJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


175d 

SN72308N 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

66 

OP08AZ 

1LMY08 

Sinqle Od Amp 

DIP 


176d 

SN72308P 

1LMY08 

Sinqle Od AmD 

DIP 

676 

OP08BJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


177d 

UA108ADM 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

68d 

OP08BZ 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


178d 

UA108AFM 

1LMY08 

Single Op Amp 

FLAT P 

69 ♦ 

OP08CJ 

1LMY08 

Sinqle Op Amp 

TO-99 


1794 

UA108AHM 

1LMY08 

Sinqle Od AmD 

TO-99 

70 

OP08CZ 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


180d 

UA108DM 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

71 ♦ 

OP08EJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


1814 

UA108HM 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

72 

OP08EP 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

DIP 


182d 

UA208ADM 

1LMY08 

Sinale Od AmD 

DIP 

73 

OP08EZ 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


183d 

UA208AFM 

1LMY08 

Single Op Amp 

FLAT P 

74d 

OP08FJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


184 

UA208AHM 

1LMY08 

Single Op Amp 

CAN 

75d 

OP08FP 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

DIP 


185 ▼ 

UA208AHV 

1LMY08 

Sinale Od AmD 

TO-99 

76d 

OP08FZ 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


186d 

UA208DM 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

77 

OP08G 

1LMY08 

Single Op Amp 

CHIP 


187d 

UA208FM 

1LMY08 

Single Op Amp 

FLAT P 

78 ♦ 

OP08GJ 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

TO-99 


188 

UA208HM 

1LMY08 

Sinale Op Amp 

CAN 

79 

OP08GP 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


189t 

UA208HV 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

80 

OP08GR 

1LMY08 

Single Op Amp 

CHIP 


190d 

UA308ADC 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

81 

OP08GZ 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

DIP 


1914 

UA308AHC 

1LMY08 

Sinqle Op AmD 

TO-99 

82 

OP08N 

1LMY08 

Single Op Amp 

CHIP 


192t 

UA308ASC 

1LMY08 

Single Op Amp 

OTHER 

83d 

OP18AZ 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


1934 

UA308ATC 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

84d 

OP18BZ 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

DIP 


194d 

UA308DC 

1LMY08 

Sinale Od AmD 

DIP 

85d 

OP18CZ 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


1954 

UA308HC 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 

86d 

OP18EZ 

1LMY08 

Single Op Amp 

OTHER 


196y 

UA308SC 

1LMY08 

Single Op Amp 

OTHER 

87d 

OP18FZ 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

OTHER 


1974 

UA308TC 

1LMY08 

Sinale Od AmD 

DIP 

88d 

OP18GZ 

1LMY08 

Single Op Amp 

OTHER 


198 

UPC156A 

1LMY08 

Single Op Amp 

CAN 

894 

PM108AJ1-38510J 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


199 

UPC156D 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 

904 

PM108AJ 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

TO-99 


200d 

9302 

1LMY18 

Sinale Od AmD 

CAN 

91 

PM108AZ 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


201 d 

9314 

1LMY18 

Single Op Amp 

CAN 

924 

PM108J 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


202d 

AD508JH 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-99 

93 

PM108Z 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

DIP 


203d 

AD508KH 

1LMY18 

Sinale Od AmD 

TO-99 

944 

PM208AJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


204d 

AD508LH 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-99 

95 

PM208AZ 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


205 

AD518JH 

1LMY18 

Single Op Amp 

CAN 

964 

PM208J 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

TO-99 


206 

AD518JN 

1LMY18 

Sinale Od AmD 

DIP 

97 

PM208Z 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


207 

AD518KH 

1LMY18 

Single Op Amp 

CAN 

984 

PM308AJ 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


208 

AD518KN 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP 

99 

PM308AP 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

DIP 


209 

AD518SH 

1LMY18 

Sinqle Od Amo 

CAN 

100 

PM308AZ 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


2104 

AD528J 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-99 

1014 

PM308J 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


2114 

AD528K 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-99 

102d 

PM308P 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

DIP 


2124 

AD528S 

1LMY18 

Sinale Od AmD 

TO-99 

103 

PM308Z 

1LMY08 

Single Op Amp 

DIP 


213d 

ADX118 

1LMY18 

Single Op Amp 

CAN 

104d 

S5108G 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-91 


214d 

ADX218 

1LMY18 

Single Op Amp 

CAN 

1054 

SFC2108A 

1LMY08 

Sinale Od Amp 

TO-99 


215d 

ADX318 

1LMY18 

Sinale Od AmD 

CAN 

106d 

SFC2108AM 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


216d 

AM725HC 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-99 

1074 

SFC2108M 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


217d 

AM725HL 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-99 

108 4 

SFC2208 

1LMY08 

Sinqle Op Amp 

TO-99 


218d 

AMLM118 

1LMY18 

Sinale Od Amo 

TO-99 

1094 

SFC2208A 

1LMY08 

Single Op Amp 

TO-99 


219d 

AMLM218 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-99 

1104 

SFC2308 

1LMY08 

Sinqle Op Amp 

TO-99 


220d 

AMLM318 

1LMY18 

Sinale Od AmD 

TO-99 
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In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

ID 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3j 

TYPE 

NUMBER 

□ 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

Id 

LM2-118-2 

1LMY18 

Single Op Amp 

T0^99 

Ill 

LM301T ~ 1 

1LMZOi 

Single Op Amp ~ 

FLAT P 

2d 

LM2-318-5 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-99 

112d 

N5201G 

1LMZ01 

Single Op Amp 

TO-91 

3d 

LM3-318-5 

1LMY18 

Sinale Od Amo 

DIP 

113d 

RC101CQ 

1LMZ01 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

4d 

LM7-118-2 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP 

114d 

RC4101CQ 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

5d 

LM7-318-5 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP 

115d 

RC4101Q 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

6d 

LM118D883 

1LMY18 

Sinale Od Aidd 

DIP 

116d 

RM101CF 

1LMZ01 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

7d 

LM118DE 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP 

117d 

RM101F 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

8d 

LM118H0 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-99 

118d 

RM4101CF 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

9 

LM118H883 

1LMY18 

Sinale Od AmD 

CAN 

119d 

RM4101F 

1LMZ01 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

10 

LM118H 

1LMY18 

Single Op Amp 

CAN 

120d 

RM4101Q 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

lid 

LM118J8 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP 

121 d 

S5101AG 

1LMZ01 

Single Op Amp 

TO-91 

12d 

LM118JG 

1LMY18 

Sinale Od Aitid 

DIP 

122d 

S5101G 

1LMZ01 

Sinale Od AmD 

TO-91 

13 

LM118JH 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP 

123 ♦ 

SFC2101APM 

1LMZ01 

Single Op Amp 

TO-91 

14d 

LM118L 

1LMY18 

Single Op Amp 

CAN 

1244 

SFC2201APT 

1LMZ01 

Single Op Amp 

TO-91 

15d 

LM118P 

1LMY18 

Sinale Od AmD 

DIP 

125» 

SFC2748PM 

1LMZ01 

Sinale Od Amo 

TO-91 

16d 

LM218DE 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP 

126 

SG101AF "1 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

17 

LM218H 

1LMY18 

Single Op Amp 

CAN 

127 

SGI 01F 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

18 

LM218J8 

1LMY18 

Sinale Od Amo 

DIP 

128 

SG201AF 

1LMZ01 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

19d 

LM218JG 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP 

129 

SG201F 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

20d 

LM218L 

1LMY18 

Single Op Amp 

CAN 

130 

SG301AF 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

21 

LM218P 

1LMY18 

Sinale Od Amo 

DIP 

131 d 

SG777CF 

1LMZ01 

Sinale Od Amo 

TO-91 

22d 

LM318DE 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP 

132d 

SG777F 

1LMZ01 

Single Op Amp 

TO-91 

23 

LM318H 

1LMY18 

Single Op Amp 

CAN 

133d 

SN52101AFA 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

24 

LM318J8 

1LMY18 

Sinale Od AmD 

DIP 

134d 

SN52101AJA 

1LMZ01 

Sinale Od Amo 

OTHER 

25d 

LM318JG 

1LMY18 

Sinale Od AmD 

DIP 

135d 

SN7P301 AFA 

11 M7ni 

Sinnla On A wni~> 

Cj AT n 

26d 

LM318L 

1LMY18 

Single Op Amp 

CAN 

136d 

SSS101AL 

1LMZ01 

Single Op Amp 

TO-91 

27 

LM318N8 

1LMY18 

Sinale Od AmD 

DIP 

137d 

SSS201AL 

1LMZ01 

Sinale Od Amo 

TO-91 

28 

LT118AH 

1LMY18 

Single Op Amp 

CAN 

138d 

T101AF 

1LMZ01 

Single Op Amp 

TO-91 

29 

LT118AJ8 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP 

139d 

T118F 

1LMZ01 

Single Op Amp 

TO-91 

30 

LT318AH 

1LMY18 

Sinale Od Aitid 

CAN 

140d 

T201AF 

1LMZ01 

Sinale Od Amo 

TO-91 

31 

LT318AJ8 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP 

141 d 

T218F 

1LMZ01 

Single Op Amp 

TO-91 

32 

LT318AN8 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP 

142d 

T301AF 

1LMZ01 

Single Op Amp 

TO-91 

334 

SFC2318 

1LMY18 

Sinale Od AmD 

TO-99 

143d 

T318F 

1LMZ01 

Sinale Od Amo 

TO-91 

34 

SFC2318DC 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP 

144 

UA101AFM 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

35# 

SFC2318UC 

1LMY18 

Single Op Amp 

OTHER 

145d 

UA777CU 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

36d 

SG118AT 

1LMY18 

Sinale Od Amo 

TO-99 ! 

146d 

UA777MU 

1LMZ01 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

37d 

SG118J 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-116 

147d 

ULN2158G 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

38d 

SG118T 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-99 

148d 

ULN2172G 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

39 

SG201Y 

1LMY18 

Sinale Od Aitid 

DIP 

149d 

ULN2174G 

1LMZ01 

Sinale Od Amp 

FLAT P 

40d 

SG218J 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-116 

150d 

ULS2158G 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

41 d 

SG218T 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-99 

151 d 

ULS2172G 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

42d 

SG318J 

1LMY18 

Sinale Od Amp 

TO-116 

152d 

ULS2174G 

1LMZ01 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

43d 

SG318M 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP 

153d 

AMLM110 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

44d 

SG318T 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-99 

154d 

AMLM210 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

45# 

TDB0118CM 

1LMY18 

Sinale Od Amp 

TO-99 

155d 

AMLM310 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

46* 

TDC0118CM 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-99 

156d 

LA102H 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

47 ♦ 

TDE0118CM 

1LMY18 

Single Op Amp 

TO-99 

157d 

LA202H 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

48d 

UPC159A 

1LMY18 

Sinale Od AmD 

CAN 

158d 

LA302 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

49 

UPC159C 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP 

159d 

LA302H 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

50d 

UPC159D 

1LMY18 

Single Op Amp 

DIP i 

160f 

LM102H883 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

51 ♦ 

UPC318C 

1LMY18 

Sinale Od Amo 

DIP 

161 ♦ 

LM102H 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

52d 

LM221AD 

1LMY21 

Differential Amp 

DIP 

162* 

LM110H883 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

53d 

LM221D 

1LMY21 

Differential Amp 

DIP 

1634 

LM110H 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

54d 

LM321AD 

1LMY21 

Differential Amo 

DIP 

164d 

LM110JG 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

55d 

LM321D 

1LMY21 

Differential Amp 

DIP 

165# 

LM202H 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

56d 

LM121AD 

1LMY21 

Inst. Amp 

DIP 

166» 

LM210H 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

57d 

LM121D 

1LMY21 

Inst. Amo 

DIP 

167d 

LM210JG 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

58d 

LM146-2J 

1LMY46 

Quad Op Amp 

DIP 

168d 

LM210P 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

59d 

LM246-2J 

1LMY46 

Quad Op Amp 

DIP 

169# 

LM310H 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

CAN 

60d 

LM346-2J 

1LMY46 

Quad Od Amp 

DIP 

1704 

LM310J8 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP I 

61d 

LM346-2N 

1LMY46 

Quad Op Amp 

DIP 

TTTd 

LM310JG 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

62 

TDB0146DG 

1LMY46 

Quad Op Amp 

DIP 

172# 

LM310N 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

63 

TDB0146DP 

1LMY46 

Quad Od Amp 

DIP 

173d 

LM310P 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

64 

TDC0146DG 

1LMY46 

Quad Op Amp 

DIP 

174d 

MLM110G 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

65 

TDE0146DP 

1LMY46 

Quad Op Amp 

DIP 

175d 

MLM210G 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

66 

XR095CN 

1LMY46 

Quad Od Amp 

DIP 

176d 

MLM310G 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

67 

XR095CP 

1LMY46 

Quad Op Amp 

DIP 

177d 

MT102(1) 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

68 

XR095N 

1LMY46 

Quad Op Amp 

DIP 

178d 

MT110 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

69 

XR095P 

1LMY46 

Quad Od Amo 

DIP 

179d 

MT202(2) 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

Dip 

70 

XR146M 

1LMY46 

Quad Op Amp 

DIP 

180d 

MT210(2) 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

71d 

LM158FH 

1LMY58 

Dual Op Amp 

LLC 

181 d 

MT302 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

72d 

LM158FK 

1LMY58 

Dual Od AmD 

LLC 

182d 

RC102C 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

73 

LM163AN8-10 

1LMY63 

Differential Amp 

DIP 

183d 

RC102T 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

74 

LM163AN8-100 

1LMY63 

Differential Amp 

DIP 

184d 

RM102T 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

75 

LM163AN8-500 

1LMY63 

Differential AmD 

DIP 

185d 

SFC2102 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

76 

LM163N8-10 

1LMY63 

Differential Amp 

DIP 

186^ 

SFC2110M 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

77 

LM163N8-100 

1LMY63 

Differential Amp 

DIP 

1874 

SFC2210 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

78 

LM163N8-500 

1LMY63 

Differential Amo 

DIP 

188t 

SFC2310 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

79 

LM363AN8-10 

1LMY63 

Differential Amp 

DIP 

189^ 

SFC2310DC 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

80 

LM363AN8-100 

1LMY63 

Differential Amp 

DIP 

190^ 

SG210T 

1LMZ02 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

81 

LM363N8-10 

1LMY63 

Differential AmD 

DIP 

191 d 

LA107F 

1LMZ07 

Sinale Od Amo 

TO-91 

82 

LM363N8-100 

1LMY63 

Differential Amp 

DIP 

192d 

LH201F 

1LMZ07 

Single Op Amp 

FLAT P 

83 

LM363N8-500 

1LMY63 

Differential Amp 

DIP 

193d 

LM107U 

1LMZ07 

Single Op Amp 

FLAT P 

84d 

174AA 

1LMY74 

Sinale Od AmD 

TO-73 

194d 

LM142F 

1LMZ07 

Sinale Od Amo 

TO-99 

85d 

174CA 

1LMY74 

Single Op Amp 

TO-73 

195d 

LM207U 

1LMZ07 

Single Op Amp 

FLAT P 

86d 

L174H 

1LMY74 

Single Op Amp 

TO-73 

196d 

LM242F 

1LMZ07 

Single Op Amp 

TO-91 

874 

MPOPIOAY 

1LMZ0 

Dual Od Amo 

DIP 

197 

LM307F 

1LMZ07 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

88 

MPOPIOBY 

1LMZ0 

Dual Op Amp 

DIP 

198d 

LM307U 

1LMZ07 

Single Op Amp 

FLAT P 

89 

LM10BH 

1LMZ0 

Transconduct Amp 

CAN 

199d 

LM342F 

1LMZ07 

Single Op Amp 

TO-91 

90 

LM10BJ8 

1LMZ0 

Transconduct Amo 

DIP 

200d 

OP01FL 

1LMZ07 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

91 

LM10BLH 

1LMZ0 

Transconduct Amp 

CAN 

201 d 

OP01GL 

1LMZ07 

Single Op Amp 

FLAT P 

92 

LM10BLJ8 

1LMZ0 

Transconduct Amp 

DIP 

202d 

OP01L 

1LMZ07 

Single Op Amp 

FLAT P 

93 

LM10CH 

1LMZ0 

Transconduct AmD 

CAN 

203d 

SFC2207PT 

1LMZ07 

Sinale Od Amo 

TO-91 

94 

LM10CJ8 

1LMZ0 

Transconduct Amp 

DIP 

204 

SG107F 

1LMZ07 

Single Op Amp 

FLAT P 

95 

LM10CLH 

1LMZ0 

Transconduct Amp 

CAN 

205 

SG207F 

1LMZ07 

Single Op Amp 

FLAT P 

96 

LM10CLJ8 

1LMZ0 

Transconduct Amo 

DIP 

206 

SG307F 

1LMZ07 

Sinale Op Amp 

FLAT P 

97 

LM10CLN8 

1LMZ0 

Transconduct Amp 

DIP 

207d 

SG1217F 

1LMZ07 

Single Op Amp 

FLAT P 

98 

LM10CN8 

1LMZ0 

Transconduct Amp 

CAN 

208d 

SG3217F 

1LMZ07 

Single Op Amp 

FLAT P 

99 

LM10H 

1LMZ0 

Transconduct Amo 

CAN 

209d 

ULN2151G 

1LMZ07 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

100 

LM10J8 

1LMZ0 

Transconduct Amp 

DIP 

21 Od 

ULN2156G 

1LMZ07 

Single Op Amp 

FLAT P 

101d 

AD101AF 

1LMZ01 

Single Op Amp 

DIP 

21 Id 

ULN2159G 

1LMZ07 

Single Op Amp 

TO-91 

102d 

LA101AF 

1LMZ01 

Sinale Od AmD 

TO-91 

212d 

ULN2171G 

1LMZ07 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

103d 

LA101F 

1LMZ01 

Single Op Amp 

TO-91 ! 

213d 

ULN2173G 

1LMZ07 

Single Op Amp 

FLAT P 

104d 

LA201F 

1LMZ01 

Single Op Amp 

TO-91 : 

214d 

ULS2151G 

1LMZ07 

Single Op Amp 

FLAT P 

105 

LM101AF 

1LMZ01 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

215d 

ULS2156G 

1LMZ07 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

106 

LM101F883 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

216d 

ULS2159G 

1LMZ07 

Single Op Amp 

TO-91 

107 

LM101F 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

217d 

ULS2171G 

1LMZ07 

Single Op Amp 

FLAT P 

108d 

LM144F 

1LMZ01 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

218d 

ULS2173G 

1LMZ07 

Sinale Op AmD 

FLAT P 

109 

LM201F 

1LMZ01 

Single Op Amp 

FLAT P 

219d 

AMLM108AF 

1LMZ08 

Single Op Amp 

FLAT P 

110 

LM301AF 

1LMZ01 

Sinale Od Amo 

DIP 

220d 

AMLM108F 

1LMZ08 

Sinale Od Amo 

FLAT P 
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44. AMPLIFIERS 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


TH 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number _ 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


Id 

2d 

3d 

AMEM20SAF - 

AMLM208F 

CTS108A 

umus - 

1LMZ08 

1LMZ08 

Single Op Amp 

Single Op Amp 

Sinale Od Amp 

FEAT P 
FLAT P 
TO-5 


111 

112d 
113d 

LM353N - 

174AL 

174CL 

TLMZ63 - 

1LMZ74 

1LMZ74 

Differential Amp 

Single Op Amp 

Sinale Od AmD 

DIP 

TO-86 

TO-86 

4 

LM108AH 

1LMZ08 

Single Op Amp 

CAN 


114d 

CS100 

1LM00 

Differential Amp 

FLAT P 

5 

LM108AN 

1LMZ08 

Single Op Amp 

DIP 


115d 

UPC103A 

1LM03 

Wideband Amp 

CAN 

6 

LM108H 

1LMZ08 

Sinale Od AmD 

CAN 


116d 

UPC105A 

1LM03 

Wideband Amo 

CAN 

7 

LM108J8 

1LMZ08 

Single Op Amp 

DIP 


117d 

SSS107L 

1LM07 

Single Op Amp 

TO-91 

8 

LM308AH 

1LMZ08 

Single Op Amp 

CAN 


118d 

SSS207L 

1LM07 

Single Op Amp 

TO-91 

9r 

LM308AHDS 

1LMZ08 

Sinale Od AmD 

CAN 


119d 

T107F 

1LM07 

Sinale Od AmD 

TO-91 

10 

LM308H 

1LMZ08 

Single Op Amp 

CAN 


120d 

T207F 

1LM07 

Single Op Amp 

TO-91 

11r 

LM308HD 

1LMZ08 

Single Op Amp 

CAN 


121 d 

T307F 

1LM07 

Single Op Amp 

TO-91 

12r 

LM308HDS 

1LMZ08 

Sinale Od AmD 

CAN 


122d 

MA113(11 

1LM13 

Transconduct Amo 

OTHER 

13v 

LM308HS 

1LMZ08 

Single Op Amp 

CAN 


123d 

WC115T 

1LM15 

Differential Amp 

CAN 

14 

LM308J8 

1LMZ08 

Single Op Amp 

DIP 


124 

NJM318D 

1LM18 

Single Op Amp 

DIP 

15t 

LM308J8D 

1LMZ08 

Sinale Od Amo 

DIP 


125 

NJM318M 

1LM18 

Sinale Od Amo 

DIP 

16* 

LM308J8DS 

1LMZ08 

Single Op Amp 

DIP 


1264 

NJM318T 

1LM18 

Single Op Amp 

TO-5 

17t 

LM308J8S 

1LMZ08 

Single Op Amp 

DIP 


127t 

LM12CK(A) 

1LM2 

Single Op Amp 

TO-3 

184 

LM308T 

1LMZ08 

Sinale Od AmD 

TO-91 


128v 

LM12CLK(A) 

1LM2 

Sinale Od Amo 

TO-3 

19d 

MONOOP08AL 

1LMZ08 

Single Op Amp 

TO-91 


129* 

LM12K(A) 

1LM2 

Single Op Amp 

TO-3 

20d 

MONOOP08BL 

1LMZ08 

Single Op Amp 

TO-91 


130t 

LM12LK(A) 

1LM2 

Single Op Amp 

TO-3 

21 d 

MONOOP08L 

1LMZ08 

Sinale Od Amo 

TO-91 


131 d 

LI 20(2) 

1LM20 

Dual Od AmD 

TO-100 

22d 

OP18AJ 

1LMZ08 

Single Op Amp 

TO-99 


132d 

L120A 

1LM20 

Dual Op Amp 

TO-100 

23d 

OP18BJ 

1LMZ08 

Single Op Amp 

TO-99 


133d 

L127T2 

1LM27 

Differential Amp 

TO-100 

24d 

OP18CJ 

1LMZ08 

Sinale Od AmD 

TO-99 


134d 

L127T9 

1LM27 

Differential Arne 

TO-100 

25d 

OP18EJ 

1LMZ08 

Single Op Amp 

TO-99 


135d 

L137AA 

1LM37 

Single Op Amp 

TO-99 

26d 

OP18FJ 

1LMZ08 

Single Op Amp 

TO-99 


136d 

L137CA 

1LM37 

Single Op Amp 

TO-99 

27d 

OP18GJ 

1LMZ08 

Sinale Od AmD 

TO-99 


137d 

M5142P(2) 

1LM42 

RF/IF AmDlifier 

OTHER 

284 

SFC2108PM 

1LMZ08 

Single Op Amp 

TO-91 


138d 

AM435-1C 

1LM52 

Inst. Amp 

OTHER 

29d 

SFC2208PT 

1LMZ08 

Single Op Amp 

TO-91 


139d 

AM435-1M 

1LM52 

Inst. Amp 

OTHER 

30d 

SG108AF 

1LMZ08 

Sinale Od AmD 

FLAT P 


140d 

LF152D 

1LM52 

Inst. AmD 

DIP 

31d 

SG108F 

1LMZ08 

Single Op Amp 

FLAT P 


141 d 

LF252D 

1LM52 

Inst. Amp 

DIP 

32d 

SG308AF 

1LMZ08 

Single Op Amp 

FLAT P 


142d 

LF352D 

1LM52 

Inst. Amp 

DIP 

33d 

SG308F 

1LMZ08 

Sinale Od Amp 

FLAT P 


143d 

LM358AJG 

1LM58 

Dual Od AmD 

DIP 

34d 

SG1660F 

1LMZ08 

Single Op Amp 

FLAT P 


144d 

RM4558D 

1LM58 

Dual Op Amp 

DIP 

35d 

SG1760F 

1LMZ08 

Single Op Amp 

FLAT P 


145d 

RM4558P 

1LM58 

Dual Op Amp 

DIP 

36 

UA108FM 

1LMZ08 

Sinale Od Aidd 

FLAT P 


146d 

RV4558D 

1LM58 

Dual Od AmD 

DIP 

37d 

UA308AHM 

1LMZ08 

Single Op Amp 

TO-99 


147d 

RV4558JG 

1LM58 

Dual Op Amp 

DIP 

38d 

UA308HM 

1LMZ08 

Single Op Amp 

TO-99 


148d 

RV4558P 

1LM58 

Dual Op Amp 

DIP 

39 

LM11CD 

1LMZ1 

Sinale Od Amo 

DIP 


149 

LM363AN8-500 

1LM63HX 

Differential AmD 

DIP 

40 

LM11CJ 

1LMZ1 

Single Op Amp 

DIP 


150d 

LA170H 

1LM70 

RF/IF Amplifier 

TO-5 

41 

LM11CLD 

1LMZ1 

Single Op Amp 

DIP 


151 d 

LA270H 

1LM70 

RF/IF Amplifier 

TO-5 

42 

LM11CLJ 

1LMZ1 

Sinale Od AmD 

DIP 


152d 

LA370H 

1LM70 

RF/IF AmDlifier 

TO-5 

43 

LM11CLN14 

1LMZ1 

Single Op Amp 

DIP 


153d 

LM170(2) 

1LM70 

RF/IF Amplifier 

CAN 

44 

LM11CN14 

1LMZ1 

Single Op Amp 

DIP 


154d 

LM170H(2) 

1LM70 

RF/IF Amplifier 

CAN 

45 

LM11D 

1LMZ1 

Sinale Od AmD 

DIP 


155d 

LM270(2) 

1LM70 

RF/IF AmDlifier 

CAN 

46 

LM11J 

1LMZ1 

Single Op Amp 

DIP 


156d 

LM270H(2) 

1LM70 

RF/IF Amplifier 

CAN 

474 

MWA110 

1LMZ10 

Wideband Amp 

CAN 


157d 

LM370(2) 

1LM70 

RF/IF Amplifier 

CAN 

48 

MWA120 

1LMZ10 

Wideband AmD 

CAN 


158d 

LM370H(2) 

1LM70 

RF/IF AmDlifier 

CAN 

49 

SSI101A 

1LMZ16 

Differential Amp 

DIP 


159d 

LM370N(2) 

1LM70 

RF/IF Amplifier 

DIP 

50 

SSI116 

1LMZ16 

Differential Amp 

DIP 


160d 

LSI 70 

1LM70 

RF/IF Amplifier 

CAN 

51d 

AMLM118F 

1LMZ18 

Sinale Od AmD 

FLAT P 


161 d 

LS270 

1LM70 

RF/IF AmDlifier 

CAN 

52d 

LM118F 

1LMZ18 

Single Op Amp 

FLAT P 


162d 

LS370 

1LM70 

RF/IF Amplifier 

CAN 

53d 

LM118U 

1LMZ18 

Single Op Amp 

FLAT P 


163d 

MT170(2) 

1LM70 

RF/IF Amplifier 

CAN 

54d 

LM218F 

1LMZ18 

Sinale Od Amo 

FLAT P 


164d 

MT270 

1LM70 

RF/IF AmDlifier 

CAN 

55d 

LM218U 

1LMZ18 

Single Op Amp 

FLAT P 


165d 

MT370 

1LM70 

RF/IF Amplifier 

CAN 

56d 

LM318F 

1LMZ18 

Single Op Amp 

FLAT P 


166d 

LM171 

1LM71 

RF/IF Amplifier 

CAN 

57d 

LM318U 

1LMZ18 

Sinale Od AmD 

FLAT P 


167d 

LM171H 

1LM71 

RF/IF AmDlifier 

CAN 

58 

LM221AH 

1LMZ21 

Differential Amp 

CAN 


168d 

LM271 

1LM71 

RF/IF Amplifier 

CAN 

59 

LM221H 

1LMZ21 

Differential Amp 

CAN 


169d 

LM271H 

1LM71 

RF/IF Amplifier 

CAN 

60 

LM321AH 

1LMZ21 

Differential AmD 

CAN 


170d 

LM371 

1LM71 

RF/IF AmDlifier 

CAN 

61 

LM321H 

1LMZ21 

Differential Amp 

CAN 


171 d 

LM371H 

1LM71 

RF/IF Amplifier 

CAN 

624 

LM121AH 

1LMZ21 

Inst. Amp 

CAN 


172d 

LSI 71 

1LM71 

RF/IF Amplifier 

CAN 

634 

LM121H 

1LMZ21 

Inst. Arne 

CAN 


173d 

LS271 

1LM71 

RF/IF AmDlifier 

CAN 

64d 

L144CL 

1LMZ44 

Triple Op Amp 

TO-86 


174d 

LS371 

1LM71 

RF/IF Amplifier 

CAN 

65d 

L144CP 

1LMZ44 

Triple Op Amp 

TO-116 


175d 

MT171 

1LM71 

RF/IF Amplifier 

CAN 

66d 

HA1-2740-2 

1LMZ46 

Quad Od AmD 

DIP 


176d 

MT271 

1LM71 

RF/IF AmDlifier 

CAN 

67d 

HA1-2740-5 

1LMZ46 

Quad Op Amp 

DIP 


177d 

MT371 

1LM71 

RF/IF Amplifier 

CAN 

68d 

HA3-2740-5 

1LMZ46 

Quad Op Amp 

DIP 


178d 

TAA182 

1LM82 

Single Op Amp 

TO-91 

69d 

HA2740-5(A) 

1LMZ46 

Quad Od AmD 

DIP 


179d 

TAA191 

1LM91 

Sinale Od AmD 

TO-86 

70 

LM246J 

1LMZ46 

Quad Op Amp 

DIP 


180 

L149V(2) 

1LV49 

Power Amp 

OTHER 

71 

LM246N 

1LMZ46 

Quad Op Amp 

DIP 


181 

MPA101 

1MP01 

Wideband Amp 

SIP 

72 

LM346J 

1LMZ46 

Quad Od AmD 

DIP 


182 

MPA201 

1MP01 

Wideband AmD 

SIP 

73 

LM346N 

1LMZ46 

Quad Op Amp 

DIP 


183 

MPA202 

1MP01 

Wideband Amp 

SIP 

74 

PM146Q 

1LMZ46 

Quad Op Amp 

DIP 


1844 

INA110AG 

1NA10 

Inst. Amp 

DIP 

75 

PM246Q 

1LMZ46 

Quad Od AmD 

DIP 


1854 

INA110BG 

1NA10 

Inst. Arne 

DIP 

76 

TDB0146-2DP 

1LMZ46 

Quad Op Amp 

DIP 


186d 

OA105 

1OA05 

Single Op Amp 

DIP 

77 

TDB0146FP 

1LMZ46 

Quad Op Amp 

FLAT P 


187d 

OA106 

1OA05 

Single Op Amp 

DIP 

78 

XR094CN 

1LMZ46 

Quad Od AmD 

DIP 


188d 

OA107 

1OA05 

Sinale Od AmD 

DIP 

79 

XR094CP 

1LMZ46 

Quad Op Amp 

DIP 


189d 

OA108 

1OA05 

Single Op Amp 

DIP 

80 

XR094N 

1LMZ46 

Quad Op Amp 

DIP 


190d 

OA109 

1OA05 

Single Op Amp 

DIP 

81 

XR094P 

1LMZ46 

Quad Od Amo 

DIP 


191 

PA51M 

1PA10 

Power Amp 

CAN 

82 

XR246N 

1LMZ46 

Quad Op Amp 

DIP 


1924 

OPA501AM 

1PA10 

Single Op Amp 

TO-3 

83 

XR246P 

1LMZ46 

Quad Op Amp 

DIP 


1934 

OPA501BM 

1PA10 

Single Op Amp 

TO-3 

84 

XR346-2CN 

1LMZ46 

Quad Od AmD 

DIP 


1944 

OPA501RM 

1PA10 

Sinale Od Amp 

TO-3 

85 

XR346-2CP 

1LMZ46 

Quad Op Amp 

DIP 


1954 

OPA501SM 

1PA10 

Single Op Amp 

TO-3 

86 

XR346CN 

1LMZ46 

Quad Op Amp 

DIP 


196 

PA12 

1PA12 

Power Amp 

CAN 

87 

XR346CP 

1LMZ46 

Quad Od AmD 

DIP 


197 

PA12A 

1PA12 

Power Amo 

CAN 

88 

LM146J 

1LMZ46 

Single Op Amp 

DIP 


198 

PA12M 

1PA12 

Power Amp 

CAN 

89d 

UPC152A 

1LMZ52 

Single Op Amp 

CAN 


1994 

PGA 102 AG 

1PG02 

Transconduct Amp 

DIP 

90d 

UPC153A 

1LMZ53 

Sinale Od AmD 

CAN 


2004 

PGA102BG 

1PG02 

Transconduct AmD 

DIP 

91d 

UPC153D 

1LMZ53 

Single Op Amp 

DIP 


2014 

PGA102SG 

1PG02 

Transconduct Amp 

DIP 

92d 

UPC253A 

1LMZ53 

Single Op Amp 

CAN 


2024 

PGA102KP 

1PG024 

Transconduct Amp 

DIP 

93d 

UPC253D 

1LMZ53 

Sinale Od Amo 

DIP 


203 4 

RSHOS100 

1RS00 

Buffer/V. Follower 

CAN 

94d 

LM158U 

1LMZ58 

Dual Op Amp 

FLAT P 


204 

RSI 65 

1RS65 

Single Op Amp 

OTHER 

95d 

LM258U 

1LMZ58 

Dual Op Amp 

FLAT P 


205d 

T100NYFC 

1TD097 

Buffer/V. Follower 

TO-72 

96d 

LM358AU 

1LMZ58 

Dual Od AmD 

FLAT P 


206d 

T300NYFA 

1TD097 

Buffer/V. Follower 

TO-72 

97d 

LM358U 

1LMZ58 

Dual Op Amp 

FLAT P 


2074 

XTR100 AM 

1XT00 

Transconduct Amp 

OTHER 

98d 

LM2904U 

1LMZ58 

Dual Op Amp 

FLAT P 


208 ▼ 

XTR100AP 

1XT00 

Transconduct Amp 

DIP 

994 

LM159J 

1LMZ59 

ChOD Stab Od AmD 

DIP 


209 ▼ 

XTR100BM 

1XT00 

Transconduct Amo 

OTHER 

1004 

LM359J 

1LMZ59 

Chop Stab Op Amp 

DIP 


210t 

XTR100BP 

1XT00 

Transconduct Amp 

DIP 

101 4 

LM359N 

1LMZ59 

Chop Stab Op Amp 

DIP 


211 

AN1084S 

10AN84 

Quad Op Amp 

DIP 

102d 

UPC209C 

1LMZ59 

ChOD Stab Od AmD 

DIP 


212t 

HOS100AH 

10HO0 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

103d 

UPC209D 

1LMZ59 

Chop Stab Op Amp 

DIP 


213t 

HOS100SH 

10HO0 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

1044 

UPC4359C 

1LMZ59 

Chop Stab Op Amp 

DIP 


2144 

LT1010CT 

10LMX10 

Buffer/V. Follower 

OTHER 

105 

LM163AN 

1LMZ63 

Differential AmD 

DIP 


2154 

LT1010CK 

10LMY10 

Buffer/V. Follower 

CAN 

106 

LM163D 

1LMZ63 

Differential Amp 

DIP 


2164 

LT1010MK 

10LMY10 

Buffer/V. Follower 

CAN 

107 

LM163N 

1LMZ63 

Differential Amp 

DIP 


217 

AN 1082 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

108 

LM363AD 

1LMZ63 

Differential AmD 

DIP 


218 

AN1082S 

10LMY42 

Dual Od Amo 

DIP 

109 

LM363AN 

1LMZ63 

Differential Amp 

DIP 


219 

AN6568 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

110 

LM363D 

1LMZ63 

Differential AmD 

DIP 


220 

AN6568S 

10LMY42 

Dual Od Amo 

DIP 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3] 

TYPE 

NUMBER 

D 

FEMI 

NUMBER 

E 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

LA6082D 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

1114 

OpaiiiaM \ 

ToPoo 

Single Op Amp 

TO99 

2 

LA6082M 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

1 12y 

OPA11IBM 

10P00 

Single Op Amp 

TO-99 

34 

M5218P 

10LMY42 

Dual Od AmD 

DIP 

113t 

OPA111SM 

10P00 

Sinale Od AmD 

TO-99 

4 

MCE062 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

1144 

OPA121KM 

10P00 

Single Op Amp 

TO-99 

5 

MCE062A 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

1154 

OPA121KP 

10P00 

Single Op Amp 

DIP 

6 

MCE062B 

10LMY42 

Dual Od Amo 

DIP 

1164 

OPA111HT 

10P00MX 

Sinale Od AmD 

TO-99 

7 

MCE072 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

1174 

OPA128JM 

10P00MX 

Single Op Amp 

TO-99 

8 

MCE072A 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

1184 

OPA128KM 

10P0OMX 

Single Op Amp 

TO-99 

9 

MCE072B 

10LMY42 

Dual Od AmD 

DIP 

1194 

OPA128LM 

10P00MX 

Sinale Od AmD 

TO-99 

10 

MCE082 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

1204 

OPA128SM 

10P00MX 

Single Op Amp 

TO-99 

11 

MCE082A 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

121 d 

CA3035V1 

10SL30 

Video Amplifier 

DIP 

12 

MCE082B 

10LMY42 

Dual Od Amo 

DIP 

122 

SL1030C y 

10SL30 

Wideband Amo 

DIP 

13 

MCE277 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

123y 

XTR101AG 

10XT1 

Single Op Amp 

DIP 

14 

MCE278 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

124y 

XTR101BG 

10XT1 

Single Op Amp 

DIP 

15 

MCE287 

10LMY42 

Dual Od AmD 

DIP 

125d 

WC1146 

11LMY46 

Video AmDlifier 

CAN 

16 

MCE288 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

126d 

WM1146Q 

11LMY46 

Video Amplifier 

FLAT P 

17 

MPOP14AP 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

127d 

MC1110G 

11LM10 

RF/IF Amplifier 

CAN 

184 

MPOP14AZ 

10LMY42 

Dual Od AmD 

DIP 

128d 

SG1118AF 

11LM18 

Transconduct AmD 

FLAT P 

19 

MPOP14BP 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

129d 

SG1118AY 

11LM18 

Transconduct Amp 

DIP 

204 

MPOP14BZ 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

130d 

SG1118F 

11LM18 

Transconduct Amp 

FLAT P 

2U 

MPOP14CP 

10LMY42 

Dual Od AmD 

DIP 

131d 

SG1118Y 

11LM18 

Transconduct AmD 

DIP 

22* 

MPOP14CZ 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

132d 

SG2118AF 

11LM18 

Transconduct Amp 

FLAT P 

23* 

MPOP14DP 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

133d 

SG2118AY 

11LM18 

Transconduct Amp 

DIP 

24* 

MPOP14DZ 

10LMY42 

Dual Od AmD 

DIP 

134d 

SG2118F 

11LM18 

Transconduct Amo 

FLAT P 

25* 

MPOP14EP 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP i 

135d 

SG2118Y 

11LM18 1 

Transconduct Amo 

DIP 

o a a 

iujpr\p-i At=? _ 

1CLMY42 

Duai Cjj Amp 

Dir 

luea 

suynuAr 

11LM18 

Transconduct Amp 

FLAT P 

27 

MPOP14P 

10LMY42 

Dual Od Amo 

DIP 

137d 

SG3118AY 

11LM18 

Transconduct AmD 

DIP 

28* 

MPOP14Z 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

138d 

SG3118F 

11LM18 

Transconduct Amp 

FLAT P 

29 

NJM022D 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

139d 

SG3118Y 

11LM18 

Transconduct Amp 

DIP 

30 

NJM022M 

10LMY42 

Dual Od AmD 

DIP 

140d 

MHW1134 

11LM34 

Wideband Amo 

SIP 

31 

NJM062D 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP ; 

141 d 

MHW2122 

11LM34 

Wideband Amp 

SIP 

32 

NJM062M 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

142d 

MHW2162 

11LM34 

Wideband Amp 

SIP 

33 

NJM072D 

10LMY42 

Dual Od Amo 

DIP 

143d 

MHW2332 

11LM34 

Wideband AmD 

SIP 

34 

NJM072M 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

144d 

MHW3171 

11LM34 

Wideband Amp 

SIP 

35 

NJM082D 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

145d 

MHW3172 

11LM34 

Wideband Amp 

SIP 

36 

NJM082M 

10LMY42 

Dual Od AmD 

DIP 

146d 

MHW3181 

11LM34 

Wideband Amo 

SIP 

37 

NJM1458D 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

147d 

MHW3182 

11LM34 

Wideband Amp 

SIP 

38 

NJM1458M 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

148d 

MHW3222 

11LM34 

Wideband Amp 

SIP 

39 

NJM2041D 

10LMY42 

Dual Od Amo 

DIP 

149d 

MHW3342 

11LM34 

Wideband Amo 

SIP 

40 

NJM2041M 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

150d 

MHW5181 

11LM34 

Wideband Amp 

SIP 

41 

NJM2043D 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

151 d 

MHW5182 

11LM34 

Wideband Amp 

SIP 

42 

NJM2043M 

10LMY42 

Dual Od Amo 

DIP 

152 

UPC1158H2(2) 

11LM58 

Sinale Od Amo 

SIP 

43 

NJM2068D 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

1534 

SG1173P 

11LM73 

Single Op Amp n 

TO-220 

44 

NJM2068M 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

1544 

SG1173R 

11LM73 

Single Op Amp 

TO-66 

45 

NJM2904D 

10LMY42 

Dual Od Amo 

DIP 

1554 

SG3173P 

11LM73 

Sinale Od Amo 

TO-220 

46 

NJM2904M 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

1564 

SG3173R 

11LM73 

Single Op Amp 

TO-66 

47 

NJM3404AD 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

157 

LI 65V 

11LM73 

Triple Op Amp 

OTHER 

48 

NJM3404AM 

10LMY42 

Dual Od Amo 

DIP 

158 

L465(A) 

11LM73 

Triple Od Amo 

OTHER 

49 

NJM3414D 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

159 

L465A(A) 

11LM73 

Triple Op Amp 

OTHER 

50 

NJM3414M 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

160d 

HA1201 

12HA01 

RF/IF Amplifier 

OTHER 

51 

NJM3415D 

10LMY42 

Dual Od Amo 

DIP 

161 d 

HA121K2) 

12HA11 

RF/IF Amolifier 

OTHER 

52 

NJM3415M 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

162d 

PTC752 

12LM01 

RF/IF Amplifier 

DIP 

53 

NJM4556D 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

163 

LAI 222(2) 

12LM22 

RF/IF Amplifier 

DIP 

54 

NJM4556M 

10LMY42 

Dual Od Amo 

DIP 

164d 

SG1252T 

12LM52 

Sinale Od Amo 

DIP 

55 

NJM4558D 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

165d 

SG1252Y 

12LM52 

Single Op Amp 

DIP 

56 

NJM4558M 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

166d 

SG2252M 

12LM52 

Single Op Amp 

DIP 

57 ♦ 

NJM4558T 

10LMY42 

Dual Od Amo 

TO-5 

167d 

SG2252T 

12LM52 

Sinale Od AmD 

DIP 

58 

NJM4559D 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

168d 

SG2252Y 

12LM52 

Single Op Amp 

DIP 

59 

NJM4559M 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

169d 

SG3252M 

12LM52 

Single Op Amp 

DIP 

60# 

NJM4559T 

10LMY42 

Dual Od AmD 

TO-5 

170d 

SG3252T 

12LM52 

Sinale Od AmD 

DIP 

61 

NJM4560D 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

171d 

SG3252Y 

12LM52 

Single Op Amp 

DIP 

62 

NJM4560M 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

172 

UPC1252H2(2) 

12LM52 

Single Op Amp 

SIP 

63 ♦ 

NJM4560T 

10LMY42 

Dual Od Amo 

TO-5 

173d 

HA1303 

13LM03 

Sinale Od Amo 

TO-101 

64 

NJM4562D 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

174d 

HEP591 

13LM13 

Video Amplifier 

CAN 

65 

NJM4562M 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

175d 

1319(1) 

13LM19 

Single Op Amp 

TO-99 

66 ♦ 

NJM4562T 

10LMY42 

Dual Od Amo 

TO-5 

176d 

1319-01 

13LM19 

Sinale Od AmD 

TO-99 

67 

NJM5532D 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

177d 

TBB1331A 

13LM31 

Single Op Amp 

DIP 

68 

NJM5532M 

10LMY42 

Dual Op Amp 

DIP 

178d 

1340(1) 

13LM40 

Transconduct Amp 

TO-99 

69d 

TAB 1044 

10LMY42 

Quad Od Amo 

DIP 

179 

E5M1350P 

13LM50 

RF/iF AmDlifier 

DIP 

70 

TAB 1043 

10LMY43 

Quad Op Amp 

DIP 

180 

LM13080P 

13MY08 

Single Op Amp 

OTHER 

71* 

LT1010CH 

10LMZ10 

Buffer/V. Follower 

TO-39 

181 

LM13080CP 

13MZ08 

Single Op Amp 

FLAT P 

72* 

LT1010MH 

10LMZ10 

Buffer/V. Follower 

TO-39 

182 

LM13080N 

13MZ08 

Sinale Od AmD 

DIP 

73d 

HAD1000 

10LMO0 

Single Op Amp 

CAN 

183d 

MA112(1) 

13MZ08 

Single Op Amp 

OTHER 

74d 

1002CD 

10LM02 

Dual Op Amp 

DIP 

184d 

MAI 3080 

13MZ08 

Single Op Amp 

OTHER 

75d 

1002MD 

10LM02 

Dual Od Amo 

DIP 

185d 

LM11600AJ 

13M600 

ChOD Stab Od Amo 

DIP 

76d 

1003CT 

10LM03 

Single Op Amp 

TO-99 

186 

LM11700AJ 

13M600 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

77 d 

1003MT 

10LM03 

Single Op Amp 

TO-99 

1874 

LM13600AD 

13M600 

Chop Stab Op Amp 

OTHER 

78 

SAB1009B 

10LM09 

Wideband Amp 

DIP 

188 

LM13600AJ 

13M600 

ChoD Stab Od AmD 

DIP 

79d 

UPC1023H(2) 

10LM24 

Single Op Amp 

SIP 

189 

LM13600AN 

13M600 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

80d 

UPC1024H(2) 

10LM24 

Single Op Amp 

SIP 

190 

LM13600D 

13M600 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

81 

TDA1028 

10LM28 

Transconduct AmD 

DIP 

191 

LM13600J 

13M600 

Choo Stab Od Amo 

DIP 

82d 

104OM 

10LM40 

Wideband Amp 

TO-74 

192 

LM13600N 

13M600 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

83 

NJM353D 

10LM42 

Dual Op Amp 

DIP 

1934 

LM13700AN 

13M600 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

84 

NJM353M 

10LM42 

Dual Od AmD 

DIP 

194 

LM13700J 

13M600 

ChoD Stab Od Amo 

DIP 

854 

NJM353T 

10LM42 

Dual Op Amp 

TO-5 

195 

LM13700N 

13M600 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

86 

LTC1052CJ8 

10LT52 

Special Op Amp 

DIP 

196 

NE5517AD 

13M600 

Chop Stab Op Amp 

OTHER 

87 

LTC1052CN8 

10LT52 

Special Od AmD 

DIP 

197 

NE5517AN 

13M600 

ChoD Stab Od Amo 

DIP 

88 

LTC1052MJ8 

10LT52 

Special Op Amp 

DIP 

198 

NE5517D 

13M600 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

89 ♦ 

HA2-5180-2 

10P00 

Single Op Amp 

TO-99 

199 

NE5517N 

13M600 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

90# 

HA2-5180-4 

10P00 

Sinale Od AmD 

TO-99 

2004 

NJM13600D 

13M600 

ChoD Stab Od AmD 

DIP 

914 

HA2-5180-5 

10P00 

Single Op Amp 

TO-99 

201 4 

NJM13600M 

13M600 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

92 4 

HA2-5180-8 

10P00 

Single Op Amp 

TO-99 

202 4 

NJM13700D 

13M600 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

93 ♦ 

HA2-5180A2 

10P00 

Sinale Od AmD 

TO-99 

2034 

NJM13700M 

13M600 

ChoD Stab Od AmD 

DIP 

94 ♦ 

HA2-5180A4 

10P00 

Single Op Amp 

TO-99 

204 

XR13600AP 

13M600 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

95 ♦ 

HA2-5180A5 

10P00 

Single Op Amp 

TO-99 

2054 

XR13600CP 

13M600 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

96 ♦ 

HA2-5180A8 

10P00 

Single Op AmD 

TO-99 

206 y 

TCA1365(A) 

13TC65 

Sinale Od AmD 

OTHER 

97d 

OP A100 AG 

10P00 

Single Op Amp 

DIP 

207 

1341(1) 

13TP41 

Single Op Amp 

DIP 

98d 

OPAIOOAM 

10P00 

Single Op Amp 

TO-99 

2084 

LM358M 

14LMW58 

Dual Op Amp 

OTHER 

99d 

OPAIOOBG 

10P00 

Sinale Od Amo 

DIP 

209 

LM358NB 

14LMW58 

Dual Od AmD 

DIP 

lOOd 

OPAIOOBM 

10P00 

Single Op Amp 

TO-99 

210 

M5201L 

14LMW58 

Dual Op Amp 

SIP 

101d 

OPAIOOCG 

10P00 

Single Op Amp 

DIP 

211 

M5209L 

14LMW58 

Dual Op Amp 

SIP 

102d 

OPAIOOCM 

10P00 

Sinale Od AmD 

TO-99 

212 

M5210L 

14LMW58 

Dual Od Amo 

SIP 

103d 

OPAIOOSG 

10P00 

Single Op Amp 

DIP 

2134 

M5216L 

14LMW58 

Dual Op Amp 

SIP 

104d 

OPAIOOSM 

10P00 

Single Op Amp 

TO-99 

214y 

M5219L 

14LMW58 

Dual Op Amp 

SIP 

105* 

OPA105UM 

10P00 

Sinale Od AmD 

TO-99 

215y 

M5220L 

14LMW58 

Dual Od AmD 

SIP 

1064 

OPA105VM 

10P00 

Single Op Amp 

TO-99 

2164 

M5221L 

14LMW58 

Dual Op Amp 

SIP 

107 ♦ 

OPA105WM 

10P00 

Single Op Amp 

TO-99 

2174 

M5223L 

14LMW58 

Dual Op Amp 

SIP 

108# 

OPA106UM 

10P00 

Sinale Od AmD 

TO-99 

218 

M5238L 

14LMW58 

Dual Od Amo 

SIP 

1094 

OPA106VM 

10P00 

Single Op Amp 

TO-99 

219 

M5260L 

14LMW58 

Dual Op Amp 

SIP 

1104 

OPA106WM 

10P00 

Sinale Od AmD 

TO-99 

2204 

M5218L 

14LMW58 

Sinale Od Amo 

SIP 
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44. ANIrLinCr 

id _ 


(3) Tvoe Nur 

nber 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

El 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

3j 

TYPE 

NUMBER 

3J 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

id 

MC1426G 

14LMX20 

Single Op Amp 

CAN ~~ A 


Ill 

BAl 0358(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp ~ 

DIP 

2d 

MC1520G 

14LMX20 

Video Amplifier 

CAN 


112 

BA10358F(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

3d 

MC1430P 

14LMX30 

Sinale Od Aitid 

TO-116 


113 

BAl 5532(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

4d 

1FC2430E 

14LMX30 

Single Op Amp 

TO-116 


114 

CA082AE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

5d 

MCI 431P 

14LMX31 

Single Op Amp 

TO-116 


115d 

CA082AS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-5 

6d 

MC1433L 

14LMX33 

Sinale Od AmD 

DIP 


116d 

CA082AT 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 

7d 

MC1433P 

14LMX33 

Single Op Amp 

DIP 


117d 

CA082BE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

8d 

MC1533L 

14LMX33 

Single Op Amp 

DIP 


118d 

CA082CS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-5 

9d 

MC1435L 

14LMX35 

Dual Od AmD 

TO-116 


119d 

CA082CT 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 

lOd 

MC1435P 

14LMX35 

Dual Op Amp 

OTHER 


120 

CA082E 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

lid 

MC1535L 

14LMX35 

Dual Op Amp 

TO-116 


121 d 

CA082S 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-5 

12 

MC1439P1 

14LMX39 

Sinale Od AmD 

DIP 


122d 

CA082T 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 

13 

MC1456CP1 

14LMX56 

Single Op Amp 

DIP 


123 

CA158AE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

14 

MC1456P1 

14LMX56 

Single Op Amp 

DIP 


124d 

CA158AG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

15d 

RC1556AD 

14LMX56 

Sinale Od AmD 

OTHER 


125 

CA158AS 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 

16d 

RC1556ANB 

14LMX56 

Single Op Amp 

DIP 


126 

CA158AT 1 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

17d 

RC1556AT 

14LMX56 

Single Op Amp 

TO-99 


127 

CA158E 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

18d 

RC1556D 

14LMX56 

Sinale Od AmD 

OTHER 


128d 

CA158G 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

19d 

RC1556NB 

14LMX56 

Single Op Amp 

DIP 


129 

CA158S 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

20d 

RC1556T 

14LMX56 

Single Op Amp 

TO-99 


130 

CA158T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

21d 

RM1556AD 

14LMX56 

Sinale Od AmD 

OTHER 


131 

CA258AE 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

226 

RM1556ADN 

14LMX56 

Single Op Amp 

DIP 


132 

CA258AS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

23d 

RM1556AT 

14LMX56 

Single Op Amp 

TO-99 


133 

CA258AT 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

24d 

RM1556D 

14LMX56 

Sinale Od AmD 

OTHER 


134 

CA258E 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

25d 

RM1556DN 

14LMX56 

Single Op Amp 

DIP 


135d 

CA258G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

26d 

RM1556T 

14LMX56 

Single Op Amp 

TO-99 


136 

CA258S 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

27d 

SG1456CT 

14LMX56 

Sinale Od AmD 

TO-99 


137 

CA258T 

14LMY58 

Dual Od Amo 

CAN 

28d 

SG1456T 

14LMX56 

Single Op Amp 

TO-99 


138 

CA358AE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

29d 

SG1556T 

14LMX56 

Single Op Amp 

TO-99 


139d 

CA358AG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

30d 

1458CE 

14LMX58 

Dual Od AmD 

TO-99 


140 

CA358AS 

14LMY58 

Dual Od Amo 

CAN 

31d 

1458CP 

14LMX58 

Dual Op Amp 

DIP 


141 

CA358AT 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

32d 

1458E 

14LMX58 

Dual Op Amp 

TO-99 


142 

CA358E 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

33d 

1458P 

14LMX58 

Dual Od AmD 

DIP 


143d 

CA358G 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

34d 

1558E 

14LMX58 

Dual Op Amp 

TO-99 


144 

CA358S 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

35 

BA4558F 

14LMX58 

Dual Op Amp 

DIP 


145 

CA358T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 1 

364 

HA1-2650-2 

14LMX58 

Dual Od AmD 

TO-116 


146 

CA1458E 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

374 

HA1-2655-5 

14LMX58 

Dual Op Amp 

TO-116 


147d 

CA1458F 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

38 4 

HA3-2655-5 

14LMX58 

Dual Op Amp 

TO-116 


148d 

CA1458G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

39d 

LM1458-14 

14LMX58 

Dual Od AmD 

DIP 


149 

CA1458S 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 

40 

MCI 458A 

14LMX58 

Dual Op Amp 

DIP 


150 

CA1458T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

41d 

MC1458CL 

14LMX58 

Dual Op Amp 

DIP 


151 

CA1558E 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

42d 

MC1458CP2 

14LMX58 

Dual Od AmD 

DIP 


152d 

CA1558F 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

43d 

MC1458L 

14LMX58 

Dual Op Amp 

TO-116 


153d 

CA1558G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

44 

MC1458N14 

14LMX58 

Dual Op Amp 

DIP 


154 

CA1558S 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

45d 

MC1458NL 

14LMX58 

Dual Od AmD 

TO-116 


155 

CA1558T 

14LMY58 

Dual Od Amo 

CAN 

46d 

MC1458NP2 

14LMX58 

Dual Op Amp 

DIP 


156 

CA2904 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

47 

MC1458P 

14LMX58 

Dual Op Amp 

DIP 


157d 

CA2904G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

48d 

MC1458SL 

14LMX58 

Dual Od Amo 

DIP 


158 

CXA4558M 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

49d 

MC1558L 

14LMX58 

Dual Op Amp 

DIP 


159 

CXA4558P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

50 

MC1558N14 

14LMX58 

Dual Op Amp 

DIP 


1604 

HA2-2650-2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

51d 

MC1558NL 

14LMX58 

Dual Od AmD 

TO-116 


1614 

HA2-2655-5 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

52d 

MC1558SL 

14LMX58 

Dual Op Amp 

DIP 


1624 

HA2-5102-2(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

53d 

OP220CY 

14LMX58 

Dual Op Amp 

DIP 


1634 

HA2-5102-5(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

54 

SA1458F 

14LMX58 

Dual Od AmD 

DIP 


1644 

HA2-5102-8(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

55 

SA1458N14 

14LMX58 

Dual Op Amp 

DIP 

1 

1654 

HA2-5112-2(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

56d 

MC1410G 

14LMY10 

Video Amplifier 

CAN 


1664 

HA2-5112-5(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

57d 

MC1510G 

14LMY10 

Video Amolifier 

CAN 


1674 

HA2-5112-8(A) 

14LMY58 

Dual Od Amo 

TO-99 

58d 

SFC2510M 

14LMY10 

Video Amplifier 

TO-91 

l 

1684 

HA2-5142-2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

59d 

SFC2510PG 

14LMY10 

Video Amplifier 

TO-99 


1694 

HA2-5142-5 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

60d 

MC1430G 

14LMY30 

Sinale Od Amo 

CAN 


1704 

HA2-5142-8 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

61d 

MC1530G 

14LMY30 

Single Op Amp 

CAN 


171 4 

HA2-5142A2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

62d 

SFC2430 

14LMY30 

Single Op Amp 

TO-100 


1724 

HA2-5142A5 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

63d 

SFC2430G 

14LMY30 

Sinale Od AmD 

CAN 


1734 

HA2-5142A8 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

“~64d 

SFC2530 

14LMY30 

Single Op Amp 

TO-100 


174 

HA3-5102-5(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

65d 

SFC2530G 

14LMY30 

Single Op Amp 

CAN 


175 

HA3-5112-5(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

66d 

MC1431G 

14LMY31 

Sinale Od AmD 

CAN 


176 

HA3-5142-5 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

67d 

MCI 531G 

14LMY31 

Single Op Amp 

CAN 

1 

177 

HA3-5142A5 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

68d 

SFC2431 

14LMY31 

Single Op Amp 

TO-100 


178 

HA7-5102-2(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

69d 

SFC2531 

14LMY31 

Sinale Od AmD 

TO-100 


179 

HA7-5102-5(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

70d 

SFC2531G 

14LMY31 

Single Op Amp 

CAN 


180 

HA7-5102-8(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

71d 

MC1433G 

14LMY33 

Single Op Amp 

CAN 


181 

HA7-5112-2(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

72d 

MC1533G 

14LMY33 

Sinale Od AmD 

CAN 


182 

HA7-5112-5(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

73d 

MC1435G 

14LMY35 

Dual Op Amp 

CAN 


183 

HA7-5112-8(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

74d 

MC1535G 

14LMY35 

Dual Op Amp 

CAN 


184 

HA7-5142-2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

756 

MC1439L 

14LMY39 

Sinale Od AmD 

TO-116 


185 

HA7-5142-5 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

76d 

MC1439P2 

14LMY39 

Single Op Amp 

TO-116 


186 

HA7-5142-8 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

77d 

MC1539L 

14LMY39 

Single Op Amp 

TO-116 


187 

HA7-5142A2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

78 

MC1445G 

14LMY45 

Video AmDlifier 

CAN 


188 

HA7-5142A5 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

79 

MC1545G 

14LMY45 

Video Amplifier 

CAN 


189 

HA7-5142A8 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

804 

AD642JH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


190d 

HA5062-2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

81 4 

AD642KH 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 


191 

HA5062-5 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

82# 

AD642LH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


192d 

HA5062A5 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

83* 

AD642SH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


193d 

HA5062B5 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

84 4 

AD644JH 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 


194d 

HA5082-2 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

85# 

AD644KH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


195d 

HA5082-5 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

86 ♦ 

AD644LH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


196d 

HA5082A5 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

87 4 

AD644SH 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 


197d 

HA5082B5 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

88 ♦ 

AD644SH/833B 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


198 

HA17082GS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

89 ♦ 

AD647JH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


199d 

HA17082GSA 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

90 ♦ 

AD647KH 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

_ 

200 

HA17082PS 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

91 ♦ 

AD647LH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 1 


201 d 

HA17082PSA 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

92 ♦ 

AD647SH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


202 

HA17358 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

93 

AN 1358 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


203 

HA17458 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

94 

AN1358S 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


204 

HA17458GS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

95 

AN 1458 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


205d 

HA17458M 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

96 

AN1458S 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


206 

HA17458PS 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

97 

AN4558 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


207 

HA17558 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

98 

AN6552 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


208 

HA17558GS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

99 

AN6553 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


209 

HA17558PS 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

100 

AN6553S 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


210 

HA17904GS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

101 

AN6556 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


211 

HA17904PS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

102 

AN6556S 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


212 

ICL7621ACPA 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

103 

AN6558 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


2134 

ICL7621ACTV 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

104 

AN6558S 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


2144 

ICL7621ACTY 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

105 

AN6562 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


2154 

ICL7621AMTV 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

106 

BA728 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


2164 

ICL7621AMTY 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

107 

BA728F 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


217 

ICL7621BCPA 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

108 

BA4558 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


2184 

ICL7621BCTV 

14LMY58 

Dual Od Amo 

TO-99 

109 

BA4560 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


2194 

ICL7621BCTY 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

110 

BA4560F 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


2204 

ICL7621BMTV 

14LMY58 

Dual Od Amo ! 

TO-99 
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44. AMP 


LIF1ERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3] 

TYPE 

NUMBER 

D 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

NO. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

14 

ICL7621BMTY 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TD^9 

nid 

LM258JG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

"DTP 

24 

ICL7621DCPA 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

112d 

LM258L 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

34 

ICL7621DCTV 

14LMY58 

Dual Od Amo 

TO-99 

113 

LM258N 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

44 

ICL7621DCTY 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

114 

LM258P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

5 

ICL7622ACJD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

115 

LM258T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

6 

ICL7631BCJE 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

116 

LM292H 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 

7 

LA6358 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

117 

LM292J 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

84 

LA6358M 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

118d 

LM358AD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

9 

LA6393D 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

119 

LM358AH 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 

104 

LA6393M 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

120 

LM358AP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

11 

LA6458D 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

121 

LM358AT 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

124 

LA6458M 

14LMY58 

Dual Od Amo 

OTHER 

122 

LM358CM 

14LMY58 

Dual Od Amo 

FLAT P 

13d 

LF2-353-5 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

123 

LM358D 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

14d 

LF2-353A5 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

124 

LM358FE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

154 

LF2-353B5 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

125 

LM358H 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 1 

16d 

LF3-353-5 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

126 

LM358J 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

17d 

LF3-353A5 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

127y 

LM358JD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

18d 

LF3-353B5 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

128y 

LM358JDS 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

19d 

LF7-353-5 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

129d 

LM358JG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

20d 

LF7-353A5 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

130y 

LM358JS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

21d 

LF7-353B5 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

131d 

LM358L 

14LMY58 

Dual Od Amo 

CAN 

22d 

LF353AH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

132 

LM358N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

23d 

LF353AN 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

133t 

LM358ND 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

24d 

LF353BH 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 

134y 

LM358NDS 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

25d 

LF353BN 

14LMY58 

Dual On Amn 

nip 


1 MQCQMC 

14LMY5S 

n_i ri- a- 

uuai \s\J rwiip 

Dir 

26 ▼ 

LF353D 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

136 

LM358P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

27 

LF353H 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 

137 

LM358T 

14LMY58 

Dual Od Amo 

CAN 

284 

LF353N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

138 

LM392H 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

29 t 

LF353ND 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

139 

LM392J 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

30 t 

LF353NDS 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

140 

LM392N 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

31 ▼ 

LF353NS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

141 

LM833AN(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

324 

LF412ACH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-5 

142d 

LM1458AN 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

33 

LF412ACN 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

143 

LM1458H 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 

344 

LF412AMH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-5 

144 

LM1458J 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

354 

LF412CH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-5 

145 

LM1458N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

36 

LF412CN 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

146d 

LM 1558AH 

14LMY58 

Dual Od Amp 

TO-5 

374 

LF412MH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-5 

147d 

LM1558AJ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

384 

LF442ACH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-5 

148 

LM1558H 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

39 

LF442ACN 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

149 

LM1558J 

14LMY58 

Dual Od Amp 

DIP 

404 

LF442AMH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-5 

150 

LM2904CM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

414 

LF442CH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-5 

151 

LM2904H 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

42 

LF442CN 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

152 

LM2904J 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

43d 

LF2155AJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

153r 

LM2904JD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

44d 

LF2155AL 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

154y 

LM2904JDS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

45d 

LF2155AP 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

155d 

LM2904JG 

14LMY58 

Dual Od Amp 

DIP 

46d 

LF2155JG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

156y 

LM2904JS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

^IP 

47d 

LF2155L 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

157d 

LM2904L 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

48d 

LF2155P 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

158 

LM2904N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

49d 

LF2156AJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

159y 

LM2904ND 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

50d 

LF2156AL 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

160y 

LM2904NDS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

51d 

LF2156AP 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

161 t 

LM2904NS 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

52d 

LF2156JG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

162 

LM2904P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

53d 

LF2156L 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

163 

LM2924J 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

54d 

LF2156P 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

164 

LM2924N 

14LMY58 

Dual Od Amp 

DIP 

55d 

LF2157AJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

1654 

LS204AT 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

56d 

LF2157AL 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

1664 

LS204ATB 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

57d 

LF2157AP 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

167 

LS204CB 

14LMY58 

Dual Od Amp 

DIP 

58d 

LF2157JG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

1684 

LS204CM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

59d 

LF2157L 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

1694 

LS204CT 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

60d 

LF2157P 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

1704 

LS204CTB 

14LMY58 

Dual Od Amo 

TO-99 

61d 

LF2255JG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

171 4 

LS204M 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

62d 

LF2255L 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

1724 

LS204T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

63d 

LF2255P 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

1734 

LS204TB 

14LMY58 

Dual Od Amp 

TO-99 

64d 

LF2256JG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

174 

LS4558NB(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

65d 

LF2256L 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

1754 

LS4558NM(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

66d 

LF2256P 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

176 

LS8204AM 

14LMY58 

Dual Od Amo 

FLAT P 

67d 

LF2257JG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

177 

LS8204CM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

68d 

LF2257L 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

178 

LS8204M 

14LMY58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

69d 

LF2257P 

14LMY58 

Dual Ob AmD 

DIP 

179 

LT1013ACH 

14LMY58 

Dual Od Amo 

CAN 

70d 

LF2355AJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

180 

LT1013ACJ8 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

71d 

LF2355AL 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

181 

LT1013AMH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

72d 

LF2355AP 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

182 

LT1013AMJ8 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

73d 

LF2355JG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

183 

LT1013CH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

74d 

LF2355L 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

184 

LT1013CJ8 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

75d 

LF2355P 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

185 

LT1013CN8 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

76d 

LF2356AJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

186 

LT1013DN8 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

77d 

LF2356AL 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

187 

LT1013MH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

78d 

LF2356AP 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

188 

LT1013MJ8 

14LMY58 

Dual Od Amp 

DIP 

79d 

LF2356JG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

1894 

M5N358P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

80d 

LF2356L 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

1904 

M5R4558P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

81d 

LF2356P 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

191 4 

M5T082P 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

82d 

LF2357AJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

1924 

M5201FP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

83d 

LF2357AL 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

193 

M5201P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

SIP 

84d 

LF2357AP 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

1944 

M5209FP 

14LMY58 

Dual Od Amo 

OTHER 

85d 

LF2357JG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

1954 

M5209P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

86d 

LF2357L 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

1964 

M5210FP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

87d 

LF2357P 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

1974 

M5210P 

14LMY58 

Dual Od Amo 

OTHER 

88 

LM158AH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

1984 

M5216FP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

89 

LM158AN 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

1994 

M5216P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

90 

LM158AT 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 

2004 

M5218FP 

14LMY58 

Dual Od Amo 

OTHER 

91 

LM158FE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

201 4 

M5219FP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

92 

LM158H 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

202 ▼ 

M5219P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

93y 

LM158HD 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 

203 

M5220FP 

14LMY58 

Dual Od AmD 

FLAT P 

94 t 

LM158HDS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

204 ▼ 

M5220P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

95 ▼ 

LM158HS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

2054 

M5221FP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

96 

LM158J 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

2064 

M5221P 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

97 ▼ 

LM158JD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

2074 

M5223FP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

98 t 

LM158JDS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

2084 

M5223P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

99 

LM158JG 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

2094 

M5238FP 

14LMY58 

Dual Od AmD 

OTHER 

100y 

LM158JS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

2104 

M5238P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

101d 

LM158L 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

2114 

M5260FP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

102 

LM158N 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

2124 

M5260P 

14LMY58 

Dual Od AmD 

OTHER 

103 

LM158T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

213 

MA336CP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

104 

LM192J 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

214 

MA345CP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

105 

LM258AH 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 

215d 

MA406IPfA) 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

106 

LM258AN 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

216 

MAI 458 

14LMY58 

Dual Op Amp 

"DIP 

107 

LM258AT 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

2174 

MC1458CD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

108 

LM258FE 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

2184 

MC1458CG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

109 

LM258H 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

219y 

MC1458CGD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

110 

LM258J 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

220 t 

MC1458CGDS 

14LMY58 

Dual Od Amp 

TO-99 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

T] 

FEMI 

NUMBER 

a 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

u 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

It 

MC1458CGS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TD^99 


irra 

MC34022U 

14LMY58 ^ 

Dual Op Amp 

m 5 

24 

MC1458CM(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 


1124 

MC35002AG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

3d 

MC1458CNG 

14LMY58 

Dual Od Amo 

TO-99 


113 

MC35002AU 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

4d 

MC1458CNL 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-116 


1144 

MC35002BG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

5d 

MC1458CNP1 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


115 

MC35002BU 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

6d 

MC1458CNP2 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


1164 

MC35002G 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-78 

7 

MC1458CP1 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


117 

MC35002U 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

8t 

MC1458CP1D 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


118d 

MC35003AG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

9t 

MC1458CP1DS 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


119d 

MC35003AU 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

10t 

MC1458CP1S 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


120d 

MC35003BG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

11 ▼ 

MC1458CP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


121 d 

MC35003BU 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

12 

MCI 458CU 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


122d 

MC35022AG 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN ! 

13t 

MC1458CUD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


123d 

MC35022AU 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

14t 

MC1458CUDS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


124d 

MC35022BG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

15t 

MC1458CUS 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


125d 

MC35022BU 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

16 

MC1458D 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


126 

NE532AN 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

17 

MC1458FE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


127 

NE532AT 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

18 * 

MC1458G 

14LMY58 

Dual Od Amo 

TO-99 


128 

NE532D 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

19t 

MC1458GS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


129 

NE532FE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

20 

MC1458H 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 


130 

NE532H 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

21d 

MC1458JG 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


131 

NE532N 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

22 

MC1458M(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


132 

NE532T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN I 

23 

MC1458N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


133 

NE532V 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

24# 

MC1458NG 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 


134 

NE4558D 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

25 

MC1458NP1 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


135 

NE4558FE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

26 

MC1458NU 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


136 

NE4558N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

27 

MC1458P1 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


137 

NE5512D 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

28 ▼ 

MC1458P1D 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


138 

NE5512FE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

29 ▼ 

MC1458P1DS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


139 

NE5512N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

30 t 

MC1458P1S 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


140 

NE5530N 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

31d 

MC1458P2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


144 

NE5532AFE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

32 ▼ 

MC1458SD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 


142 

NE5532AH 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

33 ♦ 

MC1458SG 

14LMY58 

Dual Od Amo 

TO-99 


143d 

NE5532AJG(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

34 

MC1458SP1 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


144 

NE5532AN 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

35 

MC1458SP2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


145 

NE5532AP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

36 

MC1458SU 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


146 

NE5532AT 

14LMY58 

Dual Od Amo 

OTHER 

37 

MC1458T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 


147 

NE5532FE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

38 

MC1458U 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


148 

NE5532H 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

39 ▼ 

MC1458UD 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


149d 

NE5532JG(A) 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

40 ▼ 

MC1458UDS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


150 

NE5532N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

41 ▼ 

MC1458US 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


151 

NE5532P(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

42 

MCI 458V 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


152 

NE5532T 

14LMY58 

Dual Od Amo 

OTHER 

43 

MCI 558FE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


153 

NE5535H 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

444 

MC1558G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


154 

NE5535N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

45 t 

MCI 558GDS 

14LMY58 

Dual Od Amo 

TO-99 


155 

NE5535T 

14LMY58 

Dual Od Amo 

CAN 

46 ▼ 

MCI 558GS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


156 

NE5538H 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

47 

MC1558H 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 


157 

NE5538N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

48d 

MCI 558JG 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


1584 

NE5538T 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

49 

MC1558N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


159 

NG5532D 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

504 

MC1558NG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


160d 

OP03G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CHIP 

51 

MC1558NU 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


161 d 

OP03N 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CHIP 

52d 

MC1558P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


162 

OP14AZ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

53* 

MCI 558SG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


1634 

OP14BJ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

54 

MCI 558SU 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


164 

OP14BZ 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

55 

MC1558T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 


165 

OP14CP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

56 

MC1558U 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


166 

OP14CZ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

57 t 

MC1558UD 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


1674 

OP14DJ 

14LMY58 

Dual Od Amo 

TO-99 

58 t 

MC1558UDS 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


168 

OP14DZ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

59 t 

MC1558US 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


169 

OP14EP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

60d 

MC3358G 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 


170 

OP14EZ 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

61 

MC3358P1 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


171 

OP14G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CHIP 

62d 

MC3358U 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


172 

OP14GR 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CHIP 

63 ▼ 

MC3458D 

14LMY58 

Dual Od Amo 

OTHER 


173 

OP14N 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CHIP 

644 

MC3458G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


174 

OP14Z 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

65 

MC3458P1 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


1754 

OP215AJ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

66 

MC3458U 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


176 

OP215AZ 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

674 

MC3558G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


1774 

OP215BJ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

68 

MC3558U 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


178 

OP215BZ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

69d 

MC4558 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 


1794 

OP215CJ 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

70 

MC4558ACP1 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


180d 

OP215CJ/883 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

71 T 

MC4558CD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 


181 d 

OP215CP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

72 

MC4558CG 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 


182 

OP215CZ 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

73 

MC4558CP1 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


183 

OP215CZ/883 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

74 

MC4558CU 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


1844 

OP215EJ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

75 

MC4558G 

14LMY58 

Dual Od Amo 

CAN 


185 

OP215EZ 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

76 

MC4558NCG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 


1864 

OP215FJ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

77 

MC4558NCP1 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


187 

OP215FZ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

78d 

MC4558NCU 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


188 

OP215G(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CHIP 

79 

MC4558NG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 


1894 

OP215GJ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

80 

MC4558NU 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


190 

OP215GR(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CHIP 

81 

MC4558U 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


191 

OP215GZ 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

82 t 

MC34002AD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 


192 

OP215N(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CHIP 

834 

MC34002AG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


1934 

OP220AJ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

84 

MC34002AP 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


1944 

OP220BJ 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

"85 

MC34002AU 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


195d 

OP220BY 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

86 t 

MC34002BD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 


1964 

OP220CJ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

874 

MC34002BG 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 


1974 

OP220EJ 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

88 

MC34002BP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


198d 

OP220EY 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

89 

MC34002BU 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


199 

OP220EZ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

90 ▼ 

MC34002D 

14LMY58 

Dual Od Amo 

OTHER 


2004 

OP220FJ 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

914 

MC34002G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


201 d 

OP220FY 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

92 

MC34002P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


202 

OP220FZ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

93 

MC34002U 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


2034 

OP220GJ 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

94d 

MC34003AG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


204 

OP220GZ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

95d 

MC34003AP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


2054 

OP220HJ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

96d 

MC34003AU 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


206d 

OP220HY 

14LMY58 

Dual Od AmD 

OTHER 

97d 

MC34003BG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


207 

OP220HZ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

98d 

MC34003BP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


2084 

OP221AJ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

99 d 

MC34003BU 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


209 

OP221AZ 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

lOOd 

MC34003G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


210 

OP221AZ/883 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

101d 

MC34003P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


2114 

OP221BJ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

102d 

MC34003U 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


212 

OP221BZ 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

103d 

MC34022AG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 


213 

OP221BZ/883 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP : 

104d 

MC34022AP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


2144 

OP221CJ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

105d 

MC34022AU 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


215 

OP221CZ 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

106d 

MC34022BG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 


2164 

OP221EJ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

107d 

MC34022BP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


217 

OP221EZ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

108d 

MC34022BU 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


2184 

OP221FJ 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

109d 

MC34022G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 


219 

OP221FZ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

110d 

MC34022P 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


2204 

OP221GJ 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

El 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

OP221GZ 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP i 

111d 

TBB1458(5 1 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

2♦ 

OPA2111AM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

112d 

TBC1458 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

3# 

OPA2111BM 

14LMY58 

Dual Od Amp 

TO-99 

1134 

TDA0358D 

14LMY58 

Dual Od AmD 

OTHER 

44 

OPA2111SM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

1144 

TDA1458D 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

5d 

PM1448Z 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

1154 

TDB0158CM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

6d 

PM1458J 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

116 

TDB0158DP 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

7d 

PM1558J i 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

1174 

TDB0158FP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

8d 

PM1558Z 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

1184 

TDB0353ACM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

9d 

RC1458DE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

119 

TDB0353ADP 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

10* 

RC1458H 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

1204 

TDB0353BCM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

lid 

RC1458NB 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

121 

TDB0353BDP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

12d 

RC1458T 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

1224 

TDB0353CM 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

134 

RC2041M 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

123 

TDB0353DP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

14# 

RC2041NB 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

1244 

TDB4558CM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

154 

RC2043M 

14LMY58 

Dual Od AmD 

OTHER 

125 

TDB4558DP 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

16# 

RC2043NB 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

1264 

TDC0158CM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

174 

RC4556M 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

127 

TDC0158DG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

18 

RC4556NB 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

1284 

TDC4558CM 

14LMY58 

Dual Od Amo 

TO-99 

19 

RC4558D 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

1294 

TDE0158CM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

20 

RC4558DE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

130 

TDF2094DP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

21d 

RC4558JG 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

131 4 

TDF2094FP 

14LMY58 

Dual Od Amo 

OTHER 

22d 

RC4558L 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

1324 

TEB1033FP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

23# 

RC4558M 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

133d 

TL022CJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

24 

RC4558NB 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

134d 

TL022CL 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 

25 

RC4558P 

14LMY58 

Dual Od AmD 

fnip 


ti ctoor.P 

1/11 MVRG 

rwi r\p Ar»p_ 

run 

LSII 

26d 

RC4558T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

136d 

TL022MJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

27d 

RC4559D 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

137d 

TL022ML 

14LMY58 

Dual Od Amo 

CAN 

28 

RC4559DE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

138d 

TL022MP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

294 

RC4559M 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

139 

TL062ACD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

30 

RC4559NB 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

140d 

TL062ACJG 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

31 

RC4559P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

141 

TL062ACP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

32d 

RC4559T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

142d 

TL062AMJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

33 ♦ 

RC4560M 

14LMY58 

Dual Od AmD 

OTHER 

143 

TL062BCD 

14LMY58 

Dual Od Amp 

DIP 

34 

RC4560NB 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

144d 

TL062BCJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

35# 

RC4562M 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

145 

TL062BCP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

36 

RC4562NB 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

146 

TL062CD 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

37 

RC5532ADE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

147 

TL062CJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

38 

RC5532ANB 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

148 

TL062CP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

39 ♦ 

RC5532AT 

14LMY58 

Dual Od Amo 

TO-99 

149 

TL062ID 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

40 

RC5532DE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

150d 

TL062IJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

41 

RC5532NB 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

151 

TL062IP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

42 ♦ 

RC5532T 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

152 

TL062MJG 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

43d 

RM1558DE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

1534 

TL072ACD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

44d 

RM1558T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

154 

TL072ACJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

45 

RM4558DE 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

155d 

TL072ACL 

14LMY58 

Dual Od Amo 

CAN 

46 

RM4558JG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

156 

TL072ACP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

47d 

RM4558L 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

157d 

TL072AMJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

484 

RM4558T 

14LMY58 

Dual Od Amo 

TO-99 

158d 

TL072AML 

14LMY58 

Dual Od Amo 

CAN 

49 

RM4559DE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

1594 

TL072BCD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

504 

RM4559T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

160 

TL072BCJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

51 

RM5532ADE 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

161 d 

TL072BCL 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 

52 4 

RM5532AT 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

162 

TL072BCP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

53 

RM5532DE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

1634 

TL072CD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

54 ♦ 

RM5532T 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

164 

TL072CJG 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

55d 

RV1458NB 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

165d 

TL072CL 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

56d 

RV4558NB 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

166 

TL072CP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

57d 

RV4559DE 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

167d 

TL072ID 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

58d 

RV4559NB 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

168d 

TL072IJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

59d 

RV4559T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

169d 

TL072IL 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

60 

SA532FE 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

170 

TL072IP 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

61 

SA532N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

1714 

TL072M 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

624 

SA532T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

172 

TL072MJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

63 

SA1458N 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

173d 

TL072ML 

14LMY58 

Dual Od Amo 

CAN 

644 

SA1458T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

174 

TL072N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

65 

SA4558FE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

175t 

TL082ACD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

66 

SA4558N 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

176 

TL082ACJG 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

67 

SE532AN 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

177d 

TL082ACL 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

684 

SE532AT 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

178 

TL082ACP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

69 

SE532FE 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

179d 

TL082AMJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

70 

SE532H 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

180d 

TL082AML 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

71 

SE532N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

181 ▼ 

TL082BCD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

724 

SE532T 

14LMY58 

Dual Od Amo 

TO-99 

182 

TL082BCJG 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

73 

SE532V 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

183 

TL082BCP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

74 

SE4558FE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

184t 

TL082CD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

75 

SE5512FE 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

185 

TL082CJG 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

76 

SE5512N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

186d 

TL082CL 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

77 

SE5530N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

187 

TL082CP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

78 

SE5532AFE 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

188d 

TL082IJG 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

79 

SE5532FE 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

189d 

TL082IL 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

80 

SE5535H 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

190 

TL082IP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

81 

SE5535N 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

191 4 

TL082M 

14LMY58 

Dual Od Amo 

OTHER 

82 

SE5535T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

192 

TL082MJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

83 

SE5538H 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

193d 

TL082ML 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

84 

SE5538N 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

194 

TL082N 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

854 

SE5538T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

195d 

TL092CJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

864 

SFC2458C 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

196d 

TL092CP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

874 

SFC2458M 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

197d 

TL092IJG 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

884 

SFC2458UC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

198d 

TL092IP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

89d 

SG1458CM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

199d 

TL092MJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

90d 

SG1458CT 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

200 

TL287CD 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

91 d 

SG1458M 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

201 d 

TL287ID 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

92d 

SG1458T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

202d 

TL287IJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

93d 

SG1558M 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

203 

TL287IP 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

944 

SG1558T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

204d 

TL287MJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

95d 

SN52558P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

205 

TL288CD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

96d 

SSS1458J 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

206 

TL288ID 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

97d 

SSS1558J 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

207d 

TL288IJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

98 

SU532T 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

208 

TL288IP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

99 

SU532V 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

209d 

TL288MJG 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

mo 

TA75358P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

21 Od 

TL292CJG(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

101 

TA75458P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

21 Id 

TL292CP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

102 

TA75558P 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

212d 

TL292MJG(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

103d 

TAB2453A 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

213d 

TL322CD 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

104d 

TAB2453G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

214d 

TL322CJG(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

1054 

TAE2453A 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

215 

TL322CP(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

OTHER 

1064 

TAE2453G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER i 

216d 

TL322ID 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

1074 

TAF2453A 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

217d 

TL3221JG(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 

1084 

TAF2453G 

14LMY58 

Dual Od AmD 

OTHER 

218 

TL322IP(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

OTHER 

109d 

TBB1458 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN j 

219d 

TL322MJG{A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

1104 

TBB1458B 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

220d 

TL322MPIA1 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

D 

FEMI 

NUMBER 

E 

DESCRIPTION 

— 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

NO. 

I] 

TYPE 

NUMBER 

1] 

FEMI 

NUMBER 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

Id 

TLC25L2ACJG(A) 

14LMV58 “ 

Dual Op Amp 

DTP 


Ill ♦ 

UA1558HM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

T039 

2 

TLC25L2ACP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


112d 

UA1558RM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

3d 

TLC25L2BCJG(A1 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


113d 

UA4558AHM 

14LMY58 

Dual Od Amo 

CAN 

4d 

TLC25L2BCP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


114d 

UA4558HC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

5 

TLC25L2CD(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


115d 

UA4558HM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 

6d 

TLC25L2CJG(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


116d 

UA4558RC 

14LMY58 

Dual Op Amo 

DIP 

7 

TLC25L2CP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


117d 

UA4558RM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

8 

TLC25M2ACD(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


118d 

UA4558TC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

9d 

TLC25M2ACJG(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


119d 

UA4558TV 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

10 

TLC25M2ACP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


120d 

UAF772AHC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

11 

TLC25M2BCD(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


121 d 

UAF772AHM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

12d 

TLC25M2BCJG(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


122d 

UAF772ARC 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

13 

TLC25M2BCP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


123d 

UAF772ARM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

14 

TLC25M2CD(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


124d 

UAF772ATC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

15d 

TLC25M2CJG(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


125d 

UAF772BHC 

14LMY58 

Dual Od Amo 

TO-99 

16 

TLC25M2CP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


126d 

UAF772BHM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

17 

TLC27L2ACD(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


127d 

UAF772BRC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

18d 

TLC27L2ACJG(A) 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


128d 

UAF772BRM 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

19 

TLC27L2ACP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


129d 

UAF772BTC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

20d 

TLC27L2AID(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


130d 

UAF772HC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

21 d 

TLC27L2AIJG(A) 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


131 d 

UAF772LHC 

14LMY58 

Dual Od Amo 

TO-99 

22d 

TLC27L2AIP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


132d 

UAF772LRC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

23 

TLC27L2AMJG(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


133d 

UAF772LTC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

24 

TLC27L2BCD(A) 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


134d 

UAF772RC 

14LMY58 

Dual Od Amp 

DIP 

25d 

TLC27L2BCJG(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


135d 

UAF772TC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

26 

TLC27L2BCP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


136d 

UPC251C 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

27d 

TLC27L2BID(A) 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


137d 

UPC251D 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

28d 

TLC27L2BIJG(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


138d 

UPC251G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

29d 

TLC27L2BIP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


139d 

UPC258C 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

30d 

TLC27L2BMJG(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


140d 

UPC258D 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

31 

TLC27L2CD(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


141 d 

UPC258G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

32d 

TLC27L2CJG(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


142d 

UPC259C 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

33 

TLC27L2CP(A) 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


143 4 

UPC358C 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

34 

TLC27L2ID(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


144# 

UPC358G2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

35d 

TLC27L2IJG(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


145d 

UPC803C 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

36 

TLC27L2IP(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


146d 

UPC803D 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

37d 

TLC27L4MJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


1474 

UPC812C 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

38 

TLC27M2ACD(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


1484 

UPC812G2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

39d 

TLC27M2ACJG(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


149* 

UPC814C 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

40 

TLC27M2ACP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


150d 

UPC822C 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

41d 

TLC27M2AID(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


151 d 

UPC822G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

42d 

TLC27M2AIJG 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


152 

UPC1251C 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

43d 

TLC27M2AIP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


153d 

UPC1251D 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

44d 

TLC27M2AMJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


154d 

UPC1251G 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

45 

TLC27M2BCD(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


1554 

UPC1458C 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

46d 

TLC27M2BCJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


156* 

UPC1458G2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

47 

TLC27M2BCP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


157 ♦ 

UPC4062C 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

48d 

TLC27M2BID(A) 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


1584 

UPC4062G2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

49d 

TLC27M2BIJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


159* 

UPC4072C 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

50d 

TLC27M2BIP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


1604 

UPC4072G2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

51d 

TLC27M2BMJG 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


161 

UPC4072G 

14LMY58 

Dual Op AmD 

DIP 

52 

TLC27M2CD(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


1624 

UPC4082C 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

53d 

TLC27M2CJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


1634 

UPC4082G2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

54 

TLC27M2CP(A) 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


1644 

UPC4556C 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

55 

TLC27M2ID(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


1654 

UPC4556G2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

56d 

TLC27M2IJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


1664 

UPC4557C 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

57 

TLC27M2IP 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


1674 

UPC4558C 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

58d 

TLC27M4MJG 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


1684 

UPC4558G2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

59 

TLC252ACD(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


1694 

UPC4559C 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

60d 

TLC252ACJG(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


1704 

UPC4560C 

14LMY58 

Dual Od Amp 

DIP 

61 

TLC252ACP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


1714 

UPC4560G2 

14LMY58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

62 

TLC252BCD(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


1724 

UPC4570C 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

63d 

TLC252BCJG(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


1734 

UPC4570G2 

14LMY58 

Dual Od Amo 

FLAT P 

64 

TLC252BCP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


174d 

VA5B145831 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

65 

TLC252CD(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


175d 

VA5B145839 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

66d 

TLC252CJG(A) 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


176d 

VA5B155831 

14LMY58 

Dual Od AmD 

TO-99 

67 

TLC252CP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


177d 

VA5B155839 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 

68 

TLC272ACD(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


178 

XR082CN 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

69d 

TLC272ACJG(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


179 

XR082CP 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

70 

TLC272ACP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


180 

XR082DN 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

71d 

TLC272AID(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


181 

XR082DP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

72d 

TLC272AIJG(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


182 

XR082M 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

73d 

TLC272AIP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


183 

XR082N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

74d 

TLC272AMJG(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


184 

XR082P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

75 

TLC272BCD(A) 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


185 

XR1458CP 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 

76d 

TLC272BCJG(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


186 

XR4558CP 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

77 

TLC272BCP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


187 

XR5532AN 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

78d 

TLC272BID(A) 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


188 

XR5532AP 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 

79d 

TLC272BIJG(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


189 

XR5532N 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

80d 

TLC272BIP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


190 

XR5532P 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 

81d 

TLC272BMJGfA) 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


191 d 

MLM158G 

14LMY58 

Quad Od Amo 

TO-99 

82 

TLC272CD(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


192d 

MLM158U 

14LMY58 

Quad Op Amp 

DIP 

83d 

TLC272CJG(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


193d 

MLM258G 

14LMY58 

Quad Op Amp 

TO-99 

84 

TLC272CP(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


194d 

MLM258P1 

14LMY58 

Quad Od Amo 

DIP 

85 

TLC272ID(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


195d 

MLM258U 

14LMY58 

Quad Op Amp 

DIP 

86d 

TLC272IJG(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


196d 

MLM358G 

14LMY58 

Quad Op Amp 

TO-99 

87 

TLC272IP(A) 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


197d 

MLM358P1 

14LMY58 

Quad Od AmD 

DIP 

88 

TSC913ACP(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


198d 

MLM358U 

14LMY58 

Quad Op Amp 

DIP 

89 

TSC913AIJ(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


199 

AN4558S 

14LMY58 

Single Op Amp 

DIP 

90 

TSC913BCP(A) 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


200 

CA3240AE 

14LMY58 

Single Od Amp 

DIP 

91 

TSC913BIJ(A) 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


201d 

CA3240AS 

14LMY58 

Single Op Amp 

CAN 

92d 

UA749DHC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 


202d 

CA3240AT 

14LMY58 

Single Op Amp 

CAN 

93 

UA772ARC 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


203 

CA3240H 

14LMY58 

Sinale Od AmD 

CHIP 

94 

UA772ARM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


204d 

CA3240S 

14LMY58 

Single Op Amp 

CAN 

95 

UA772ATC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


205d 

CA3240T 

14LMY58 

Single Op Amp 

CAN 

96 

UA772BRC 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


206d 

RM4558DN 

14LMY58 

Sinale Od AmD 

DIP 

97 

UA772BRM 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


207d 

RV4558DE 

14LMY58 

Single Op Amp 

DIP 

98 

UA772BTC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


208d 

UA798RC 

14LMY58 

Single Op Amp 

DIP 

99 

UA772RC 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


209d 

UA798RM 

14LMY58 

Sinale Od Amo 

DIP 

100 

UA772TC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


21 Od 

VA6T145831 

14LMY58 

Single Op Amp 

DIP 

101d 

UA798HC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

CAN 


21 Id 

VA6T145839 

14LMY58 

Single Op Amp 

DIP 

102d 

UA798HM 

14LMY58 

Dual Od AmD 

CAN 


212d 

VA6T155831 

14LMY58 

Sinale Od Amo 

DIP 

103 

UA798TC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


213d 

VA6T155839 

14LMY58 

Single Op Amp 

DIP 

104 ♦ 

UA1458CHC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


214d 

VA6T74731 

14LMY58 

Single Op Amp 

DIP 

1054 

UA1458CRC 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


215d 

VA6T74739 

14LMY58 

Sinale Od AmD 

DIP 

1064 

UA1458CTC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

DIP 


216d 

MC1510F 

14LMZ10 

Video Amplifier 

TO-90 

1074 

UA1458HC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

TO-99 


217d 

SFC2510F 

14LMZ10 

Video Amplifier 

TO-91 

1084 

UA1458RC 

14LMY58 

Dual Od Amo 

DIP 


218d 

SFC2510G 

14LMZ10 

Video AmDlifier 

TO-99 

109t 

UA1458SC 

14LMY58 

Dual Op Amp 

OTHER 


219d 

SFC2510PF 

14LMZ10 

Video Amplifier 

TO-91 

110# 

UA1458TC 

14LMY58 

Dual Od AmD 

DIP 


220d 

SFC2510PMF 

14LMZ10 

Video AmDlifier 

TO-99 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

rr 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

S - " 

TYPE 

NUMBER 

rr 

FEMI 

NUMBER 

a 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

Id 

MC1420F 

14LMZ20 

Single Op Amp 


1114 

SL1521A “ 

15SL21 ” 

Wideband Amp “7 

TO-5 

2d 

MC1520F 

14LMZ20 

Video Amplifier 

TO-91 

1124 

SL1521B 

15SL21 

Wideband Amp 

TO-5 

3d 

MC1430F 

14LMZ30 

Sinale Od AmD 

TO-91 

1134 

SL1521C 

15SL21 

Wideband AmD 

TO-5 

4d 

MC1530F 

14LMZ30 

Single Op Amp 

TO-91 

1144 

SL1522A 

15SL22 

Wideband Amp 

TO-5 

5d 

SFC2430F 

14LMZ30 

Single Op Amp 

FLAT P 

1154 

SL1522B 

15SL22 

Wideband Amp 

TO-5 

6d 

SFC2530F 

14LMZ30 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

1164 

SL1522C 

15SL22 

Wideband AmD 

TO-5 

7d 

MCI 431F 

14LMZ31 

Single Op Amp 

TO-91 

1174 

SL1523A 

15SL23 

Wideband Amp 

TO-5 

8d 

MCI 531F 

14LMZ31 

Single Op Amp 

TO-91 

1184 

SL1523B 

15SL23 

Wideband Amp 

TO-5 

9d 

SFC2531F 

14LMZ31 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

1194 

SL1523C 

15SL23 

Wideband Amo 

TO-5 

lOd 

MC1433F 

14LMZ33 

Single Op Amp 

TO-91 

1204 

SL1524A 

15SL24 

Wideband Amp 

TO-5 

lid 

MC1533F 

14LMZ33 

Single Op Amp 

TO-91 

1214 

SL1524B 

15SL24 

Wideband Amp 

TO-5 

12d 

MC1435F 

14LMZ35 

Dual Od Amo 

TO-86 

1224 

SL1524C 

15SL24 

Wideband AmD 

TO-5 

13d 

MC1535F 

14LMZ35 

Dual Op Amp 

TO-86 

1234 

SL1525A 

15SL25 

Wideband Amp 

TO-5 

14d 

MC1445F 

14LMZ45 

Power Amp 

FLAT P 

1244 

SL1525B 

15SL25 

Wideband Amp 

TO-5 

15d 

MC1545F 

14LMZ45 

Power Amp 

FLAT P 

1254 

SL1525C 

15SL25 

Wideband Amo 

TO-5 

16 

MC1445L 

14LMZ45 

Video Amplifier 

DIP 

1264 

SL1531(2) 

15SL31 

Wideband Amp 

TO-5 

17 

MC1545L 

14LMZ45 

Video Amplifier 

DIP 

1274 

SL1532(2) 

15SL32 

Wideband Amp 

TO-5 

18v 

MC1545LS 

14LMZ45 

Video Amplifier 

DIP 

128 

SL1550CM 

15SL50 

Wideband Amo 

CAN 

194 

LM158AJ 

14LMZ58 

Dual Op Amp 

OTHER 

129d 

HA17715M 

17M715 

Single Op Amp 

TO-100 

20 ♦ 

LM258AJ 

14LMZ58 

Dual Op Amp 

OTHER 

130 

HA17301G 

18LM00 

Quad Op Amp 

DIP 

214 

LM258D 

14LMZ58 

Dual Op Amp 

OTHER 

131 

HA17301P 

18LM00 

Quad Od AmD 

DIP 

224 

LM358AJ 

14LMZ58 

Dual Op Amp 

OTHER 

132d 

LM1900J 

18LM00 

Quad Op Amp 

DIP 

234 

LM2904D 

14LMZ58 

Dual Op Amp 

OTHER 

133 

LM2900J 

18LM00 

Quad Op Amp 

DIP 

24d 

MSN5558 

14LMZ58 

Dual Od AmD 

TO-90 

1344 

-M2900N 

18LM00 

Quad Od Amo 

DIP 

25 

OP220G(A) 

14LMZ58 

Dual Op Amp 

CHIP 

135d 

_M3900J 

18LM00 

Quad Od Amo 

DIP 

OR 

npooOGR'A' 

a At KA-rca 

rv . * i a- *_ 

usual up ruilp 

CHir 

T'Jt) t 

LM39UUN 

18LM00 

Quad Op Amp 

DIP 

27 

6P220N(A) 

14LMZ58 

Dual Od Amo 

CHIP 

137d 

=0301N 

18LM00 

Quad Od AmD 

FLAT P 

28d 

TL022MU 

14LMZ58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

138d 

=0401DB 

18LM00 

Quad Op Amp 

DIP 

29d 

TL062MU 

14LMZ58 

Dual Op Amp 

FLAT P 

139d 

3V3301DB 

18LM00 

Quad Op Amp 

DIP 

30d 

TL288MU 

14LMZ58 

Dual Od Amp 

FLAT P 

140 

NJM2900M 

19LM00 

Quad Od Amo 

DIP 

31 

LM358AN 

14LMZ58 

Quad Op Amp 

DIP 

141 

NJM2900N 

19LM00 

Quad Op Amp 

DIP 

32d 

MC1507L 

14LM07 

Transconduct Amp 

DIP 

142 

NJM3900M 

19LM00 

Quad Op Amp 

DIP 

33d 

MC1429G 

14LM29 

Differential AmD 

CAN 

143 

NJM3900N 

19LM00 

Quad Od AmD 

DIP 

34d 

MC1525G 

14LM29 

Differential Amp 

CAN 

1444 

LM3900D 

19LM008 

Quad Op Amp 

DIP 

35d 

MC1526G 

14LM29 

Differential Amp 

CAN 

145t 

MC3401D 

19LM008 

Quad Op Amp 

DIP 

36d 

MC1529G 

14LM29 

Differential AmD 

CAN 

146t 

CGY20(A) 

2CG0 

Wideband Amo 

TO-39 

37d 

HEPC6051L 

14LM37 

Dual Op Amp 

TO-116 

147t 

CGY20B(A) 

2CG0 

Wideband Amp 

TO-39 

38 

MC1437L 

14LM37 

Dual Op Amp 

DIP 

148t 

CGY30(A) 

2CG0 

Wideband Amp 

TO-39 

39 

MC1437P 

14LM37 

Dual Od Amo 

DIP 

149t 

CGY2KA) 

2CG1 

Wideband Amo 

TO-39 

40 

MC1537L 

14LM37 

Dual Op Amp 

DIP 

150t 

CGY21B(A) 

2CG1 

Wideband Amp 

TO-39 

41d 

MC1537P 

14LM37 

Dual Op Amp 

DIP 

151 ▼ 

CGY31(A) 

2CG1 

Wideband Amp 

TO-39 

42d 

RC1437DB 

14LM37 

Dual Od Amp 

TO-116 

1524 

CLC221AI 

2CM21 

Sinale Od Amo 

TO-8 

43d 

RC1437DC 

14LM37 

Dual Op Amp 

TO-116 

1534 

CLC221AM 

2CM21 

Single Op Amp 

TO-8 

44d 

RM1537DC 

14LM37 

Dual Op Amp 

TO-116 

1544 

CLC231AI 

2CM31 

Single Op Amp 

TO-8 

45d 

HEPC6053G 

14LM39 

Sinale Op AmD 

TO-99 

1554 

CLC231AM 

2CM31 

Sinale Od AmD 

TO-8 

46d 

HEPC6053L 

14LM39 

Single Op Amp 

TO-116 

156t 

EL231CG 

2CM31 

Video Amplifier 

TO-8 

474 

MC1439G 

14LM39 

Single Op Amp 

TO-99 

157t 

EL231G 

2CM31 

Video Amplifier 

TO-8 

48d 

MC1439P 

14LM39 

Sinale Od AmD 

DIP 

158 

Cl 18(1) 

2CP28 

Sinale Od AmD 

SIP 

494 

MC1539G 

14LM39 

Single Op Amp 

TO-99 

159 

C228 

2CP28 

Single Op Amp 

CAN 

50d 

MCC1539 

14LM39 

Single Op Amp 

CHIP 

160 

C238 

2CP38 

Single Op Amp 

CAN 

51d 

MCH1439G 

14LM39 

Sinale Od Amo 

TO-77 

161 

M238 

2CP38 

Sinale Od Amo 

CAN 

52d 

MCH1539G 

14LM39 

Single Op Amp 

T 0-77 

162 

C247 

2CP48 

Single Op Amp 

QAN 

53 4 

1443D83 

14LM43 

Single Op Amp 

TO-3 

163 

C248 

2CP48 

Single Op Amp 

CAN 

54 4 

1443D 

14LM43 

Sinale Od AmD 

TO-3 

164 

M247 

2CP48 

Single Od Amo 

CAN 

554 

1463(A) 

14LM43 

Single Op Amp 

TO-3 

165 

M248 

2CP48 

Single Op Amp 

CAN 

564 

3584JM 

14LM43 

Single Op Amp 

CAN 

1664 

INA258UL 

2INY58 

Inst. Amp 

LLC 

57d 

TP3554D80 

14LM43 

Wideband Amo 

TO-3 

1674 

INA258VL 

2INY58 

Inst. Amo 

LLC 

584 

TP3554D83 

14LM43 

Wideband Amp 

TO-3 

1684 

INA258WL 

2INY58 

Inst. Amp 

LLC 

594 

TP3554D 

14LM43 

Wideband Amp 

TO-3 

1694 

INA258UG 

2INZ58 

Inst. Amp 

DIP 

60 t 

AD648AH(A) 

14LM58 

Dual Op Amp 

TO-99 

1704 

INA258VG 

2INZ58 

Inst. Amo 

DIP 

61 T 

AD648AQ(A) 

14LM58 

Dual Op Amp 

DIP 

1714 

INA258WG 

2INZ58 

Inst. Amp 

DIP 

62 t 

AD648BH(A) 

14LM58 

Dual Op Amp 

TO-99 

172 

TLC25L2ACD 

2LMW72 

Dual Op Amp 

DIP 

63 ▼ 

AD648BQ(A) 

14LM58 

Dual Od AmD 

DIP 

173d 

TLC25L2BCD 

2LMW72 

Dual Od AmD 

DIP 

64 ▼ 

AD648CH(A) 

14LM58 

Dual Op Amp 

TO-99 

174 

TLC27L7CD 

2LMW72 

Dual Op Amp 

DIP 

65 ▼ 

AD648CQ(A) 

14LM58 

Dual Op Amp 

DIP 

175d 

TLC27L7CJG 

2LMW72 

Dual Op Amp 

DIP 

66 ▼ 

AD648JN(A) 

14LM58 

Dual Od AmD 

DIP 

176 

TLC27L7CP 

2LMW72 

Dual Od Amo 

DIP 

67 ▼ 

AD648KN(A) 

14LM58 

Dual Op Amp 

DIP 

177 

TLC27L7ID 

2LMW72 

Dual Op Amp 

DIP 

68 ▼ 

AD648SH(A) 

14LM58 

Dual Op Amp 

TO-99 

178d 

TLC27L7IJG 

2LMW72 

Dual Op Amp 

DIP 

69 * 

AD648SQ(A) 

14LM58 

Dual Od Amo 

DIP 

179 

TLC27L7IP 

2LMW72 

Dual Od Amo 

DIP 

70 ▼ 

AD712AH(A) 

14LM58 

Dual Op Amp 

TO-99 

180 

TLC27L7MJG 

2LMW72 

Dual Op Amp 

DIP 

71 ▼ 

AD712AQ(A) 

14LM58 

Dual Op Amp 

DIP 

181 

TLC27M7CD 

2LMW72 

Dual Op Amp 

DIP 

72 t 

AD712BH(A) 

14LM58 

Dual Od AmD 

TO-99 

182d 

TLC27M7CJG 

2LMW72 

Dual Od Amo 

DIP 

73 t 

AD712BQ(A) 

14LM58 

Dual Op Amp 

DIP 

183 

TLC27M7CP 

2LMW72 

Dual Op Amp 

DIP 

74 ▼ 

AD712CH(A) 

14LM58 

Dual Op Amp 

TO-99 

184 

TLC27M7ID 

2LMW72 

Dual Op Amp 

DIP 

75t 

AD712CCHA) 

14LM58 

Dual Od Amo 

DIP 

185d 

TLC27M7IJG 

2LMW72 

Dual Od AmD 

DIP 

76 t 

AD712JN(A) 

14LM58 

Dual Op Amp 

DIP 

186 

TLC27M7IP 

2LMW72 

Dual Op Amp 

DIP 

77t 

AD712KN(A) 

14LM58 

Dual Op Amp 

TO-99 

187 

TLC27M7MJG 

2LMW72 

Dual Op Amp 

DIP 

78 ▼ 

AD712SH(A) 

14LM58 

Dual Od AmD 

TO-99 

188 

TLC277CD 

2LMW72 

Dual Od AmD 

DIP 

79 ▼ 

AD712SQ(A) 

14LM58 

Dual Op Amp 

DIP 

189d 

TLC277CJG 

2LMW72 

Dual Op Amp 

DIP 

80 

AD647SE 

14LM58LX 

Dual Op Amp 

LLC 

190 

TLC277CP 

2LMW72 

Dual Op Amp 

DIP 

81 

1461C83 

14LM61 

Sinale Od AmD 

CAN 

191 

TLC277ID 

2LMW72 

Dual Od AmD 

DIP 

82 

1461C 

14LM61 

Single Op Amp 

CAN 

192d 

TLC277IJG 

2LMW72 

Dual Op Amp 

DIP 

83d 

1470MY 

14LM70 

Video Amplifier 

CAN 

193 

TLC277IP 

2LMW72 

Dual Op Amp 

DIP 

84d 

1480MY 

14LM80 

Video AmDlifier 

TO-74 

194 

TLC277MJG 

2LMW72 

Dual Od AmD 

DIP 

85d 

MC1438R 

14MC38 

Buffer/V. Follower 

CAN 

195d 

TLC262AID 

2LMW72 

Single Op Amp 

DIP 

86d 

MC1538R 

14MC38 

Buffer/V. Follower 

CAN 

196d 

TLC262AIJG 

2LMW72 

Single Op Amp 

DIP 

87d 

MC1545J 

14MC45 

Video AmDlifier 

DIP 

197d 

TLC262AIP 

2LMW72 

Sinale Od Amo 

DIP 

88d 

MC1545N 

14MC45 

Video Amplifier 

DIP 

198d 

TLC262BID 

2LMW72 

Single Op Amp 

DIP 

89d 

SE592N(2) 

14MC45 

Video Amplifier 

DIP 

199d 

TLC262BIJG 

2LMW72 

Single Op Amp 

DIP 

904 

MC1454G(2) 

14MC54 

Power AmD 

TO-IOO 

200d 

TLC262BIP 

2LMW72 

Sinale Od AmD 

DIP 

914 

MCI 554G(2) 

14MC54 

Power Amp 

TO-IOO 

201d 

TLC262ID 

2LMW72 

Single Op Amp 

DIP 

92 

1435 

14TP35 

Single Op Amp 

SIP 

202d 

TLC262IJG 

2LMW72 

Single Op Amp 

DIP 

93d 

MC1590F 

15LM09 

RF/IF AmDlifier 

TO-91 

203d 

TLC262IP 

2LMW72 

Sinale Od Amo 

DIP 

94d 

MC1509F 

15LM09 

Video Amplifier 

TO-90 

204d 

TLC27L2MFH 

2LMX72 

Dual Op Amp 

LLC 

95 

MC1519G 

15LM19 

Differential Amp 

CAN 

205d 

TLC27L2MFK 

2LMX72 

Dual Op Amp 

LLC 

96d 

HEP590 

15LM50 

RF/IF AmDlifier 

CAN 

206d 

TLC27L7MFH 

2LMX72 

Dual Od AmD 

LLC 

97d 

MC1550F 

15LM50 

RF/IF Amplifier 

TO-91 

207d 

TLC27L7MFK 

2LMX72 

Dual Op Amp 

LLC 

98d 

MC1550G 

15LM50 

RF/IF Amplifier 

CAN 

208d 

TLC27M2MFH 

2LMX72 

Dual Op Amp 

LLC 

99d 

MC1552G 

15LM52 

Video AmDlifier 

CAN 

209d 

TLC27M2MFK 

2LMX72 

Dual Od Amo 

LLC 

lOOd 

MC1553G 

15LM53 

Video Amplifier 

CAN 

210 

TLC27M2MJG 

2LMX72 

Dual Op Amp 

DIP 

101d 

MCI 558FH 

15MC58 

Dual Op Amp 

LLC 

21 Id 

TLC27M7MFH 

2LMX72 

Dual Op Amp 

LLC 

102d 

MCI 558FK 

15MC58 

Dual Od AmD 

LLC 

212d 

TLC27M7MFK 

2LMX72 

Dual Od AmD 

LLC 

103d 

TL062MFH 

15MC58 

Dual Op Amp 

LLC 

213d 

TLC277MFH 

2LMX72 

Dual Op Amp 

LLC 

104d 

TL062MFK 

15MC58 

Dual Op Amp 

LLC 

214d 

TLC277MFK 

2LMX72 

Dual Op Amp 

LLC 

105d 

TL072MFH 

15MC58 

Dual Od Amo 

LLC 

215d 

UA702MJG 

2LMY02 

Sinale Od Amo 

DIP 

106d 

TL072MFK 

15MC58 

Dual Op Amp 

LLC 

216d 

NC210A 

2LMY10 

Single Op Amp 

CAN 

107d 

TL082MFH 

15MC58 

Dual Op Amp 

LLC 

217d 

NC210B 

2LMY10 

Single Op Amp 

CAN 

108d 

TL082MFK 

15MC58 

Dual Od AmD 

LLC 

2184 

LS240M 

2LMY40 

Sinale Od AmD 

OTHER 

109 

MC1590G 

15MC90 

RF/IF Amplifier 

CAN 

219 

L272MB 

2LMY72 

Dual Op Amp 

DIP 

110y 

MC1590GD 

15MC90 

RF/IF AmDlifier 

CAN 

220d 

TLC27L2AMFH(A) 

2LMY72 

Dual Od AmD 

LLC 
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44. AMPLIFIERS 


LINE 

No. 


nr 


T2J 


TYPE 

NUMBER 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number _ 




FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


Id 

2d 

3d 

TLC27L2AMFK(A) 

TLC27L2BMFH(A) 

TLC27L2BMFK(A) 

2LMY72 

2LMY72 

2LMY72 

Dual Op Amp 

Dual Op Amp 

Dual Od AmD 

LLC 

LLC 

LLC 


111d 

112d 
113d 

AN253P 

UA714CH 

UA714EH 

2LM53 

2LM7 

2LM7 

RF/IF Amplifier 

Single Op Amp 

Sinale Od AmD 

CAN 

CAN 

4d 

TLC27L4MFH 

2LMY72 

Dual Op Amp ! 

LLC 


114d 

TLC271 AMFH(A) 

2LM71 

Single Op Amp 

LLC 

5d 

TLC27L4MFK 

2LMY72 

Dual Op Amp 

LLC 


115d 

TLC271AMFK(A) 

2LM71 

Single Op Amp 

LLC 

6d 

TLC27M2AMFH 

2LMY72 

Dual Od Amp 

LLC 


116d 

TLC271BMFH(A) 

2LM71 

Sinale Od AmD 

LLC 

7d 

TLC27M2AMFK 

2LMY72 

Dual Op Amp 

LLC 


117d 

TLC271BMFK(A) 

2LM71 

Single Op Amp 

LLC 

8d 

TLC27M2BMFH 

2LMY72 

Dual Op Amp 

LLC 


118d 

TLC271MFH(A) 

2LM71 

Single Op Amp 

LLC 

9d 

TLC27M2BMFK 

2LMY72 

Dual Od Amo 

LLC 


119d 

TLC271MFKIA) 

2LM71 

Sinale Od AmD 

LLC 

lOd 

TLC27M4MFH 

2LMY72 

Dual Op Amp 

LLC 


1204 

ADOP07AE 

20PZ7 

Single Op Amp 

LLC 

lid 

TLC27M4MFK 

2LMY72 

Dual Op Amp 

LLC 


1214 

ADOP07CE 

20PZ7 

Single Op Amp 

LLC 

12d 

TLC272AMFH(A) 

2LMY72 

Dual Od Amp 

LLC 


1224 

ADOP07DE 

20PZ7 

Sinale Od AmD 

LLC 

13d 

TLC272AMFK(A) 

2LMY72 

Dual Op Amp 

LLC 


1234 

ADOP07E 

20PZ7 

Single Op Amp 

LLC 

14d 

TLC272BMFH(A) 

2LMY72 

Dual Op Amp 

LLC 


1244 

ADOP07EE 

20PZ7 

Single Op Amp 

LLC 

15d 

TLC272BMFK(A) 

2LMY72 

Dual Od AmD 

LLC 


125* 

HA40P27A8 

20PZ7 

Sinale Od AmD 

LLC 

16d 

TLC272MFH(A) 

2LMY72 

Dual Op Amp 

LLC 


126* 

HA40P27B8 

20PZ7 

Single Op Amp 

LLC 

17d 

TLC272MFK(A) 

2LMY72 

Dual Op Amp 

LLC 


127 ▼ 

HA40P27C8 

20PZ7 

Single Op Amp 

LLC 

18 

TLC272MJGIA) 

2LMY72 

Dual Od AmD 

DIP 


128* 

HA40P37A8 

20PZ7 

Sinale Od Amo 

LLC 

19d 

UA702MU 

2LMZ02 

Single Op Amp 

FLAT P 


129* 

HA40P37B8 

20PZ7 

Single Op Amp 

LLC 

20 

MA207CP 

2LMZ07 

Single Op Amp 

CHIP 


130* 

HA40P37C8 

20PZ7 

Single Op Amp 

LLC 

21d 

PC210(1) 

2LMZ10 

Sinale Od AmD 

FLAT P 


131 4 

MPOP05CP 

20PZ7 

Sinale Od Amo 

DIP 

22d 

PC210H 

2LMZ10 

Single Op Amp 

FLAT P 


1324 

MPOP05EP 

20PZ7 

Single Op Amp 

DIP 

23d 

PC212(1) 

2LMZ10 

Single Op Amp 

FLAT P 


1334 

MPOP07CP 

20PZ7 

Single Op Amp 

DIP 

24d 

PC212H 

2LMZ10 

Sinale Od Amo 

FLAT P 


1344 

MPOP07DP 

20PZ7 

Sinale Od AmD 

DIP 

25 

TCA220 

2LMZ20 

Triple Op Amp 

DIP 


1354 

MPOP07EP 

20PZ7 

Single Op Amp 

DIP 

26 

HFS23 

2LMZ3 

Video Amplifier 

CAN 


1364 

OPA201AG 

2OP01 

Transconduct Amp 

DIP 

27 

HVA23 

2LMZ3 

Video Amplifier 

CAN 


1374 

OPA201BG 

2OP01 

Transconduct Amo 

DIP 

28 

HVA23-2 

2LMZ3 

Video Amplifier 

CAN 


1384 

OPA201CG 

2OP01 

Transconduct Amp 

DIP 

29 ♦ 

TCA230 

2LMZ30 

Single Op Amp 

TO-74 


1394 

OPA201RG 

2OP01 

Transconduct Amp 

DIP 

30 

L272B 

2LMZ72 

Dual Op Amp 

DIP 


1404 

OPA201SG 

2OP01 

Transconduct Amo 

DIP 

31d 

UPC272C 

2LMZ72 

Dual Op Amp 

DIP 


141 d 

1011CT 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

32d 

UPC272D 

2LMZ72 

Dual Op Amp 

OTHER 


142d 

1011MT 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

33d 

SA20(1) 

2LM0 

Video Amplifier 

OTHER 


1434 

AD510JH 

20P7 

Sinale Od Amo 

CAN 

34d 

SA21 

2LM0 

Video Amplifier 

OTHER 


1444 

AD510KH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

35d 

PC200(1) 

2LM00 

Single Op Amp 

FLAT P 


1454 

AD510LH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

36d 

PC200H 

2LM00 

Sinale Od Amo 

FLAT P 


1464 

AD510SH 

20P7 

Sinale Od Amo 

CAN 

37d 

PC201(1) 

2LM01 

Single Op Amp 

FLAT P 


1474 

AD517JH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

38d 

PC201H 

2LM01 

Single Op Amp 

FLAT P 


1484 

AD517KH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

39d 

MA206f1) 

2LM06 

Sinale Od Amp 

OTHER 


1494 

AD517LH 

20P7 

Sinale Od AmD 

CAN 

40d 

MA208(1) 

2LM08 

Dual Op Amp 

OTHER 


1504 

AD517SH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

41d 

AN217P 

2LM17 

RF/IF Amplifier 

OTHER 


1514 

ADOP07AH 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

42# 

OPA27AP 

2LM27 

Sinale Od Amo 

DIP 


152* 

ADOP07AQ 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

43# 

OPA27BP 

2LM27 

Single Op Amp 

DIP 


153* 

ADOP07CH 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

44 4 

OPA27EP 

2LM27 

Single Op Amp 

DIP 


1544 

ADOP07CN 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

45* 

OPA27FJ 

2LM27 

Sinale Od Amo 

TO-99 


155t 

ADOP07CQ 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

46 t 

OPA27FP 

2LM27 

Single Op Amp 

DIP 


156t 

ADOP07DH 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

47 ▼ 

OPA27FZ 

2LM27 

Single Op Amp 

DIP 


1574 

ADOP07DN 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

484 

OPA27HT 

2LM27 

Sinale Od Amo 

TO-99 


158v 

ADOP07DQ 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

494 

OPA37AP 

2LM27 

Single Op Amp 

DIP 


159* 

ADOP07EH 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

50 ▼ 

OPA37BJ 

2LM27 

Single Op Amp 

TO-99 


1604 

ADOP07EN 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

51 ♦ 

OPA37BP 

2LM27 

Sinale Od AmD 

DIP 


161 ▼ 

ADOP07EQ 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 

52 ▼ 

OPA37BZ 

2LM27 

Single Op Amp 

DIP 


162* 

ADOP07H 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

534 

OPA37EP 

2LM27 

Single Op Amp 

DIP 


163* 

ADOP07Q 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

54 t 

OPA37FJ 

2LM27 

Sinale Od AmD 

TO-99 


1644 

ADOP27AH 

20P7 

Sinale Od Aitid 

TO-99 

55 ▼ 

OPA37FP 

2LM27 

Single Op Amp 

DIP 


165* 

ADOP27AQ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

56 ▼ 

OPA37FZ 

2LM27 

Single Op Amp 

DIP 


1664 

ADOP27BH 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

574 

OPA37HT 

2LM27 

Sinale Od AmD 

TO-99 


167* 

ADOP27BQ 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

58d 

SN5231L 

2LM31 

Differential Amp 

CAN 


1684 

ADOP27CH 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

59d 

SN7231L 

2LM31 

Differential Amp 

CAN 


169* 

ADOP27CQ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

60d 

RA238 

2LM38 

Sinale Od Amo 

TO-84 


1704 

ADOP27EH 

20P7 

Sinale Od Amo 

TO-99 

61d 

RA240 

2LM38 

Single Op Amp 

TO-84 


171 4 

ADOP27EN 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

62d 

AN238S 

2LM385 

RF/IF Amplifier 

TO-116 


172* 

ADOP27EQ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

63d 

TAA241 

2LM41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


1734 

ADOP27FH 

20P7 

Sinale Od Amo 

TO-99 

64d 

TAA243 

2LM41 

Single Op Amp 

TO-99 


1744 

ADOP27FN 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

65d 

TAA242 

2LM42 

Differential Amp 

TO-91 


175* 

ADOP27FQ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

66d 

AN247 

2LM47 

RF/IF AmDlifier 

DIP 


1764 

ADOP27GH 

20P7 

Sinale Op Amp 

TO-99 

67d 

AN248 

2LM48 

RF/IF Amplifier 

DIP 


1774 

ADOP27GN 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

68d 

PC250 

2LM50 

Single Op Amp 

FLAT P 


178* 

ADOP27GQ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

69d 

PC251 

2LM50 

Sinale Od Amo 

FLAT P 


179d 

AM414A 

20P7 

Sinale Od Amo 

TO-99 

70 

RS251 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


180d 

AM414B 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

71 

TLC251ACD(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


181 d 

AM414M 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

72d 

TLC251ACJG(A) 

2LM51 

Sinale Od AmD 

DIP 


1824 

AM427-1A 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

73 

TLC251ACP(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


183 4 

AM427-1B 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

74 

TLC251 BCD(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


1844 

AM427-1M 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

75d 

TLC251BCJG(A) 

2LM51 

Sinale Od AmD 

DIP 


1854 

AM427-2A 

20P7 

Sinale Od Amp 

TO-99 

76 

TLC251BCP(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


1864 

AM427-2B 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

77 

TLC251CD(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


1874 

AM427-2M 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

78d 

TLC251CJGIA) 

2LM51 

Sinale Od AmD 

DIP 


1884 

AM470-2C 

20P7 

Sinale Od Amo 

TO-99 

79 

TLC251CP(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


1894 

AM470-2M 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

80d 

TLC261AID 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


1904 

CA3493AE 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

81d 

TLC261AIJG 

2LM51 

Sinale Od Amo 

DIP 


1914 

CA3493AS 

20P7 

Sinale Op Amp 

DIP 

82d 

TLC261AIP 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


1924 

CA3493AT 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

83d 

TLC261BID 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


193d j 

CA3493BE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

84d 

TLC261BIJG 

2LM51 

Sinale Od Amo 

DIP 


194d 

CA3493BS 

20P7 

Sinale Op Amp 

CAN 

85d 

TLC261BIP 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


195d 1 

CA3493BT 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

86d 

TLC261ID 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


1964 

CA3493E 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

87d 

TLC261IJG 

2LM51 

Sinale Od AmD 

DIP 


1974 

CA3493S 

20P7 

Sinale Op Amo 

DIP 

38c: 

TLC261 IP 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


1984 

CA3493T 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

89 

TLC271ACD(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


199* 

HA2OP07-2 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

90d 

TLC271ACJG(A) 

2LM51 

Sinale Od AmD 

DIP 


200* 

HA2OP07-8 

20P7 

Sinale Op AmD 

TO-99 

91 

TLC271ACP(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


201* 

HA2OP07A2 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

92d 

TLC271AID(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


202* 

HA2OP07A8 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

93d 

TLC271AIJGfA) 

2LM51 

Sinale Od Amo 

DIP 


203* 

HA2OP07C5 

20P7 

Sinale Op Amp 

TO-99 

94d 

TLC271AIP(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


204* 

HA2OP07E5 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

95d 

TLC271AMJG(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


205* 

HA20P27A2 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

96 

TLC271BCD(A1 

2LM51 

Sinale Od Amo 

DIP 


206* 

HA20P27A8 

20P7 

Sinale Od Amp 

TO-99 

97d 

TLC271BCJG(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


207* 

HA20P27B2 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

98 

TLC271BCP(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


208* 

HA20P27B8 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

99d 

TLC271BID(A) 

2LM51 

Sinale Od AmD 

DIP 


209* 

HA20P27C2 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

lOOd 

TLC271BIJG(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


210* 

HA20P27C8 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

101d 

TLC271BIP(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


211* 

HA20P27E4 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

102d 

TLC271 BMJGfA) 

2LM51 

Sinale Od AmD 

DIP 


212* 

HA20P27F4 

20P7 

Sinale Od Amo 

TO-99 

103 

TLC271CD(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


213* 

HA20P27G4 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

104d 

TLC271CJG(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


214* 

HA20P37A2 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

105 

TLC271CPfA) 

2LM51 

Sinale Od Amo 

DIP 


215* 

HA20P37A8 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

106 

TLC271ID(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


216* 

HA20P37B2 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

107d 

TLC271IJG(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


217* 

HA20P37B8 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

108 

TLC271IPIA) 

2LM51 

Sinale Od Amo 

DIP 


2184 

HA20P37C2 

20P7 

Sinale Od Amo 

TO-99 

109 

TLC271MJG(A) 

2LM51 

Single Op Amp 

DIP 


219* 

HA20P37C8 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

110d 

TLC271TJG 

2LM51 

Sinale Od AmD 

DIP 


220* 

HA20P37E4 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 
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44. AMPLIFIERS 


UP¬ 

LINE TYPE 

No. NUMBER 


FEMI 

NUMBER 


HT 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


in 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number 


nr 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


■RB 

IT I'll III—— 

20F7- 

aiffi r VnTnplHIH— 


11 It 


■■ 

Single Op Amp 


2y 

HA20P37G4 

20P7 



112 ▼ 


20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

3* 

HA3OP07C5 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

113 ▼ 


20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

4y 

HA3OP07E5 1 


Single Op Amp 

DIP 

11 Aw 

7. [«I»] A i 

20P7 


TO-99 

5y 

HA30P27E5 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 1 

1154 

y 1 

20P7 


TO-99 

6y 

HA30P27F5 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

116d 

MP5505AP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

7w 

HA30P27G5 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

117d 


20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

Qw 

HA30P37E5 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

118d 

MP5505BP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

9w 

HA30P37F5 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

1194 

MP5505CJ 

20P7 

Sinale Od Amo 

TO-99 

10y 

HA30P37G5 

20P7 1 

Single Op Amp 

DIP 

1204 

MP5505CP 

20P7 T 

Single Op Amp 

DIP 

11 y 

HA7OP0 7-2 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1214 

MP5505EJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

12y 

HA7OP07-8 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

1224 

MP5505EP 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

13y 

HA7OP07A2 

20P7 | 

Single Op Amp 

DIP 

1234 

MP5507AJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

14y 

HA7OP07A8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

124d 


20P7 

Single Op Amp 

DIP 

15t 

HA7OP07C5 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

125d 


20P7 

Sinale Od Amp 

TO-99 

16y 

HA7OP07E5 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

126d 


20P7 

Single Op Amp 

DIP 

17y 

HA70P27A8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1274 

MP5507CJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

18y 

HA70P27B8 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

1284 


20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

19y 

HA70P27C8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1294 

MP5507DJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

20 y 

HA70P27E4 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1304 

MP5507DP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

21 y 

HA70P27F4 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

1314 

MP5507EJ 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

22 ▼ 

HA70P27G4 1 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1324 

MP5507EP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

23 y 

HA70P37A8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1334 

MP5527AJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

24 w 

HA70P37B8 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

1344 


20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

25 w 

HA70P37C8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1354 

MP5527BJ 

POP7 

.Qinnlo On A ran_ 

th no 

i£OT 

HA7GP3fE4 

zvrs 

Single Op Amp 

DIP 

1364 

MP5527BZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

27w 

HA70P37F4 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1374 


20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

28 y 

HA70P37G4 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1384 


20P7 

Single Op Amp 

DIP 

29 ♦ 

HSOP07AP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1394 

MP5527EJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

30 ♦ 

HSOP07A2 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

1404 


20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

31 ♦ 

HSOP07CP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

141 4 

MP5527FJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

32 ♦ 

HSOP07CZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1424 

MP5527FZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

33# 

HSOP07DP 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

1434 


20P7 

Sinale Op AmD 

TO-99 

34 ♦ 

HSOP07DZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1444 

MP5527GZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

354 

HSOP07EP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1454 

MP5537AJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

364 

HSOP07EZ 

20P7 

Sinale Od Amo 

OIP 

1464 


20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

37 ♦ 

HSOP07P 

20P7 1 

Single Op Amp 

DIP 

1474 


20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

38 ♦ 

HSOP07Z 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1484 


20P7 

Single Op Amp 

DIP 

39 y 

HSOP27AZ 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

1494 

MP5537CJ 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

40 y 

HSOP27BZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1504 

MP5537CZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

41 ▼ 

HSOP27CZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1514 

MP5537EJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

42# 

HSOP27EP 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 

1524 

MP5537EZ 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

43 ♦ 

TTSOP27EZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1534 

MP5537FJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

44# 

HSOP27FP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1544 

MP5537FZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

45 ♦ 

HSOP27FZ 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

1554 

MP5537GJ 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

46# 

HSOP27GP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP t 

1564 

MP5537GZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

47 ♦ 

HSOP27GZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1574 

MPOP05AJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

48 ▼ 

HSOP37AZ 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

1584 

MPOP05BJ 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

49 y 

HSOP37BZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1594 

MPOP05CJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

50 y 

HSOP37CZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1604 

MPOP05EJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

51 ♦ 

HSOP37EP 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

161 4 

MPOP07AJ 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

52 ♦ 

HSOP37EZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1624 

MPOP07CJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

53# 

HSOP37FP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1634 

MPOP07DJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

54 ♦ 

HSOP37FZ 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

1644 

MPOP07EJ 

20P7 

Sinale Od Amo 

TO-99 

55 ♦ 

HSOP37GP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

165y 

MPOP07J 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

56 ♦ 

HSOP37GZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

166y 

MPOP27AJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

57 ♦ 

HTL-OP07AJ 

20P7 

Sinale Op Amp 

TO-99 

167y 

MPOP27AZ 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

58# 

HTL-OP07AZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

168? i 

MPOP27BJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

594 

HTL-OP07CJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

169y 

MPOP27BZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

604 

HTL-OP07CP 

20P7 

Sinale Op Amo 

DiP 

170y 

MPOP27CJ 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

614 

HTL-OP07CS 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

171 Y 

MPOP27CZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

624 

HTL-OP07CZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

172y 

MPOP27EJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

634 

HTL-OP07DJ 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

173y 

MPOP27EP 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

644 

HTL-OP07DP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

174y 

MPOP27EZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

654 

HTL-OP07DS 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

175y 

MPOP27FJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

664 

HTL-OP07EJ 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

1 76y 

MPOP27FP 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

674 

HTL-OPQ7EP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1 77t 

MPOP27FZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

684 

HTL-OP07ES 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

178y 

MPOP27GJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

694 

HTL-OP07EZ 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 

179y 

MPOP27GP 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

704 

HTL-OP07J 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

180y 

MPOP27GZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

714 

HTL-OP07Z 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

181 ▼ 

MPOP37AJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

724 

LT1001ACH 

20P7 

Sinale Od AmD 

CAN 

182y 

MPOP37AZ 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

734 

LT1001ACJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP I 

183y 

MPOP37BJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

744 

LT1001ACN8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP | 

184y 

MPOP37BZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

754 

LT1001AMH/883 

20P7 

Sinale Od AmD 

CAN 

185y 

MPOP37CJ 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

764 

LT1001AMJ8/883 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

186y 

MPOP37CZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

774 

LT1001CH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

187y 

MPOP37EJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

784 

LT1001CJ8 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

188y 

MPOP37EP 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

794 

LT1001CN8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

189y 

MPOP37EZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

804 

LT1001MH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

190y 

MPOP37FJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

814 

LT1001MJ8 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

191 y 

MPOP37FP 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

824 

LT1007ACH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

192y 

MPOP37FZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

834 

LT1007ACJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

193y 

MPOP37GJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

844 

LT1007ACN8 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

194y 

MPOP37GP 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

854 

LT1007AMH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

195y 

MPOP37GZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

864 

LT1007AMJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1964 

OP05ADE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

874 

LT1007CH 

20P7 

Sinale Od Amo 

CAN 

1974 

OP05AH 

20P7 

Sinale Od Amo 

CAN 

884 

LT1007CJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1984 

OP05AJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

894 

LT1007CN8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1994 

OP05AJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

904 

LT1007MH 

20P7 

Sinale Od AmD 

CAN 

2004 

OP05AT 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

914 

LT1007MJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

2014 

OP05AZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

924 

LT1008CH 

20P7 

Single Op Amp 

TO-78 

2024 

OP05CDE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

934 

LT1008CJ8 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

2034 

OP05CH 

20P7 

Sinale Od AmD 

CAN 

944 

LT1008CN8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

2044 

OP05CJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

954 

LT1008MH 

20P7 

Single Op Amp 

TO-78 

2054 

OP05CJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

964 

LT1008MJ8 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

2064 

OP05CN8 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

974 

LT1037ACH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

2074 

OP05CNB 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

984 

LT1037ACJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

2084 

OP05CP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

994 

LT1037ACN8 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

2094 

OP05CT 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

1004 

LT1037AMH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

2104 

OP05CZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1014 

LT1037AMJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

2114 

OP05DE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1024 

LT1037CH 

20P7 

Sinale Od Amo 

CAN 

2124 

OP05EDE 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

1034 

LT1037CJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

2134 

OP05EH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

1044 

LT1037CN8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

2144 

OP05EJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1054 

LT1037MH 

20P7 

Sinale Od Amo 

CAN 

2154 

OP05EJ 

20P7 

Sinale Od Amo 

TO-99 

1064 

LT1037MJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

2164 

OP05EN8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1074 

MA362CP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

2174 

OP05ENB 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

1084 

MA367CP(A1 

20P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

2184 

OP05EP 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

109y 

MAX400CPA 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

2194 

OP05ET 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

110* 

MAX400CTV 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

2204 

OP05G 

20P7 

Sinale Od Amo 

CHIP 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

P 

TYPE 

NUMBER 

lD 

FEMI 

NUMBER 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 ♦ 

OP05GR 

20P7 "1 

Single Op Amp 

"CHIP 


1114 

OP37CZ 


Single Op Amp 

UP 

24 

OP05H 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 


1124 

OP37EDE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

34 

OP05J 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


1134 

OP37EH 

20P7 

Sinale Od AmD 

CAN 

44 

OP05N 

20P7 

Single Op Amp 

CHIP 


1144 

OP37EJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

5# 

OP05T 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


1154 

OP37EJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

64 

OP05Z 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


1164 

OP37EN8 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

74 

OP07ADE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1174 

OP37ENB 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

84 

OP07AH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 


1184 

OP37EP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

94 

OP07AJ8 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


1194 

OP37ET 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

104 

OP07AJ 1 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


1204 

OP37EZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

11 ♦ 

OP07AT 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


121 4 

OP37FDE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

124 

OP07AZ 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


1224 

OP37FJ 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

13d 

OP07C(A) 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1234 

OP37FNB 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

14# 

OP07CD 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1244 

OP37FP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

15# 

OP07CDE 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


1254 

OP37FT 

20P7 

Sinale Od Amp 

TO-99 

16# 

OP07CH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 


1264 

OP37FZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

174 

OP07CJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1274 

OP37GDE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

18* 

OP07CJ 

20P7 

Sinale Od Amp 

TO-99 


1284 

OP37GH 

20P7 

Sinale Od Amp 

TO-78 ! 

19d 

OP07CJG 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1294 

OP37GJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

204 

OP07CN8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1304 

OP37GJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 i 

21 ♦ 

OP07CNB 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


131 4 

OP37GN8 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 

224 

OP07CP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1324 

OP37GNB 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

23 t 

OP07CSA 

20P7 

Single Op Amp 

FLAT P 


1334 

OP37GP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

24# 

OP07CT 

20P7 

Sinale Od Amp 

TO-99 


1344 

OP37GT 

20P7 

Sinale Op Amp 

TO-99 

254 

OP07CZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1354 

OP37GZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

26d 

OP07D(A) 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1364 

OP47BT 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

27# 

OP07DDE 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


1374 

OP47FT 

20P7 

Sinale Op Amp 

TO-99 I 

28 ♦ 

OP07DE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1384 

OP47GNB 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

29 ♦ 

OP07DJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


1394 

OP47GT 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

30d 

OP07DJG 

20P7 

Sinale Op Amp 

DIP 


1404 

OPA27AJ 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

31 ♦ 

OP07DNB 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


141 4 

OPA27AZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

324 

OP07DP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1424 

OPA27BJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

33 ▼ 

OP07DSA 

20P7 

Sinale Od Amp 

FLAT P 


1434 

OPA27BZ 

20P7 

Sinale Od AmD 

DIP 

34 ♦ 

OP07DT 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


1444 

OPA27CJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

35d 

OP07E(A) 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


145t 

OPA27CP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

36d 

OP07ED 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


146t 

OPA27CZ 

20P7 

Sinale Op Amp 

DIP 

374 

OP07EDE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1474 

OPA27EJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

384 

OP07EH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 


1484 

OPA27EZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

394 

OP07EJ8 

20P7 

Sinale Op Amp 

DIP 


149t 

OPA27GJ 

20P7 

Sinale Od Amo 

TO-99 

40 ▼ 

OP07EJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


1 50t 

OPA27GP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

41d 

OP07EJG 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


151 ▼ 

OPA27GZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

424 

OP07EN8 

20P7 

Sinale Op Amp 

DIP 


1524 

OPA37AJ 

20P7 

Sinale Op AmD 

TO-99 

434 

OP07ENB 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


153y 

OPA37CJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

444 

OP07EP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


154v 

OPA37CP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

45 ▼ 

OP07ESA 

20P7 

Sinale Od Amp 

FLAT P 


155 ▼ 

OPA37CZ 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 

464 

OP07ET 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


1564 

OPA37EJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

474 

OP07EZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


157t 

OPA37GJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

484 

OP07G 

20P7 

Sinale Od Amp 

CHIP 


158t 

OPA37GP 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 

494 

OP07GR 

20P7 

Single Op Amp 

CHIP 


159y 

OPA37GZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

504 

OP07H 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 


1604 

RC714CDE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

514 

OP07J8 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


161 4 

RC714CH 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

524 

OP07J 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


162d 

RC714DE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

534 

OP07N 

20P7 

Single Op Amp 

CHIP 


1634 

RC714EDE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

54 t 

OP07T 

20P7 

Sinale Od Amp 

TO-99 

_ 

1644 

RC714EH 

20P7 

Sinale Od Amo 

TO-99 

554 

OP07Z 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


165d 

RC714H 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

564 

OP27ADE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1664 

RC714LDE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

574 

OP27AH 

20P7 

Sinale Od Amp 

CAN 


1674 

RC714LH 

20P7 

Sinale Od Amp 

TO-99 

584 

OP27AJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1684 

RC741H 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 

594 

OP27AJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


1694 

RM714DE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

604 

OP27AT 

20P7 

Sinale Od Amp 

TO-99 


1704 

RM714H 

20P7 

Sinale Od Amp 

TO-99 

614 

OP27AZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


171 d 

UA714ADM 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

624 

OP27BDE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


172d 

UA714CD 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

634 

OP27BJ 

20P7 

Sinale Op Amp 

TO-99 


173d 

UA714CJG 

20P7 

Sinale Op Amp 

DIP 

644 

OP27BT 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


1744 

UA714CP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

654 

OP27BZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


175d 

UA714DM 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

664 

OP27CDE 

20P7 

Sinale Op Amp 

DIP 


1764 

UA714EHC 

20P7 

Sinale Od Amo 

CAN 

674 

OP27CH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 


177d 

UA714EJG 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

684 

OP27CJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1784 

UA714EP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

694 

OP27CJ 

20P7 

Sinale Od Amp 

TO-99 


1794 

UA714HC 

20P7 

Sinale Op Amp 

CAN 

704 

OP27CT 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


1804 

UA714HM 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

714 

OP27CZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


181 4 

UA714L/P 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

724 

OP27EDE(A) 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


1824 

UA714LHC 

20P7 

Sinale Op Amp 

CAN 

734 

OP27EH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 

_ 

183d 

UA714LJG 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

744 

OP27EJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


184d 

UA714LP 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

754 

OP27EJ 

20P7 

Sinale Od Amp 

TO-99 


185d 

UPC254A 

20P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

764 

OP27EN8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1864 

UPC254D 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

77 ▼ 

OP27ENB(A) 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1874 

UPC354D 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 

784 

OP27EP 

20P7 

Sinale Op Amp 

DIP 


1884 

PGA200AG 

2PG00 

Inst. AmD 

DIP 

794 

OP27ET(A) 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


1894 

PGA200BG 

2PG00 

Inst. Amp 

DIP 

804 

OP27EZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


1904 

PGA201AG 

2PG00 

Inst. Amp 

DIP 

814 

OP27FDE(A) 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 

_ 

1914 

PGA201BG 

2PG00 

Inst. AmD 

DIP 

824 

OP27FJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


192 

PPA210(1) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

834 

OP27FNB 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


193 

PPA211(1) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

844 

OP27FP 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


194 

PPA253(1) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

854 

OP27FT(A) 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


195 

PPA509(1) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

864 

OP27FZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


196 

PPA519(1) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

874 

OP27GDE(A) 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


197 

PPA520(1) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

884 

OP27GH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 


198 

PPA543(1) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

894 

OP27GJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


199 

PPA544(1) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

904 

OP27GJ 

20P7 

Sinale Od Amp 

TO-99 


200 

PPA1005(1) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

91 4 

OP27GN8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


201 

PPA1006(1) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

924 

OP27GNB 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


202 

PPA1007(1) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

934 

OP27GP 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


203 

PPA1043(1A) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

944 

OP27GT(A) 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


204 

PPA1044(1 A) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

954 

OP27GZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


205 

PPA2012(1) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

964 

OP37ADE 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


206 

PPA2013(1) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

974 

OP37AH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 


207 

PPA4132(1) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

984 

OP37AJ8 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


208 

PPA6232(1A) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

994 

OP37AJ 

20P7 

Sinale Od Amp 

TO-99 


209 

PPA18232(1 A) 

2PP10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

1004 

OP37AT 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


21 Od 

SL21 

2SLY1 

Video Amplifier 

CAN 

1014 

OP37AZ 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


21 Id 

SL22 

2SLY1 

Video Amplifier 

CAN 

1024 

OP37BDE 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


212d 

SL201C 

2SLZ1 

Video Amplifier 

CAN 

1034 

OP37BJ 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


213d 

SL20(2) 

2SL01 

Video Amplifier 

CAN 

1044 

OP37BT 

20P7 

Single Op Amp 

TO-99 


214d 

SL201B 

2SL01 

Video Amplifier 

CAN 

1054 

OP37BZ 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


215d 

SL23 

2SL3 

Video AmDlifier 

CAN 

1064 

OP37CDE 

20P7 

Single Op Amp 

DIP 


216d 

SL24 

2SL3 

Video Amplifier 

CAN 

1074 

OP37CH 

20P7 

Single Op Amp 

CAN 


217d 

TAA201 

2TA01 

Differential Amp 

TO-78 

1084 

OP37CJ8 

20P7 

Sinale Od Amp 

DIP 


218d 

TAA202 

2TA02 

Differential AmD 

TO-84 

1094 

OP37CJ 

\20Pl 

Single Op Amp 

TO-99 


219d 

TAA231 

2TA31 

Wideband Amp 

TO-99 

1104 

OP37CT 

20P7 

Sinale Od Amp 

TO-99 


220d 

TAA232 

2TA32 

Wideband AmD 

TO-91 


334 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


334 








44. AMP 


LIFIERS 


in Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

rr- 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

D 

FEMI 

NUMBER 

E 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

It 

EL2004L 

20ELZ04 

Buffer/V. Follower 

llc 

111d 

TAA2761A 

27LM61 ~ 

Dual Op Amp 

T5IP 

2y 

EL2006AL 

20ELZ06 

Single Op Amp 

LLC 

112 

TAA2762 

27LM61 

Dual Op Amp 

CAN 

3y 

EL2006L 

20ELZ06 

Sinale Od AmD 

LLC 

1134 

TAA2762A 

27LM61 

Dual Od Amo 

DIP 

4y 

EL2003CJ(A) 

20EL03 

Buffer/V. Follower 

DIP 

114d 

TAA2765 

27LM61 

Dual Op Amp 

CAN 

5f 

EL2003CN(A) 

20EL03 

Buffer/V. Follower 

DIP 

1154 

TAA2765A 

27LM61 

Dual Op Amp 

DIP 

6y 

EL2020CJ 

20EL20 

Video Amplifier 

DIP 

11 6 ♦ 

TBC2332B 

27LM61 

Dual Od AmD 

DIP 

7y 

EL2020CN 

20EL20 

Video Amplifier 

DIP 

117* 

TBE2335B 

27LM61 

Dual Op Amp 

DIP 

8t 

EL2020J 

20EL20 

Video Amplifier 

DIP 

1 18 ♦ 

TEB1761CM 

27LM61 

Dual Op Amp 

TO-99 

9 

HA2-2630-2 

20LMZ03 

Buffer/V. Follower 

CAN 

119 

TEB1761DP 

27LM61 

Dual Od AmD 

DIP 

10 

HA2-2635-5 

20LMZ03 

Buffer/V. Follower 

CAN 

120* 

TEC1761CM 

27LM61 

Dual Op Amp 

TO-99 

11 

2035(2) 

20LM35 

Power Amp 

CAN 

121 ♦ 

TEE1761CM 

27LM61 

Dual Op Amp 

TO-99 

12 

2035-83 

20LM35 

Power Amo 

CAN 

122d 

MCH2870CR 

28LM70 

Sinale Od AmD 

CAN 

13y 

HS2020C 

20MN20 

Transconduct Amp 

DIP 

123d 

MCH2870MR 

28LM70 

Single Op Amp 

CAN 

14 

MN2020H 

20MN20 

Transconduct Amp 

DIP 

124d 

HA2-2900 

29LM00 

Special Op Amp 

TO-99 

15 

MN2020H/B 

20MN20 

Transconduct AmD 

DIP 

125d 

HA2-2904 

29LM00 

Special Od Amo 

TO-99 


SSM2024 

20SM24 

Power Amp 

DIP 

126d 

HA2-2905 

29LM00 

Special Op Amp 1 

TO-99 

17 

LH2101AD 

21LH01 

Dual Op Amp 

DIP 

127 

AM303A(2) 

3AM03 

Single Op Amp 

OTHER 

18 

LH2101AF 

21LH01 

Dual Od Amo 

FLAT P 

128 

AM303B 

3AM03 

Sinale Od Amp 

OTHER 

19 

LH2201AD(1) 

21LH01 

Dual Op Amp 

DIP 

129 

CLC300A 

3CM00 

Single Op Amp 

DIP 

20 

LH2201AF(1) 

21LH01 

Dual Op Amp 

DIP 

130d 

ZLA30 

3 LAO 

RF/IF Amplifier 

CAN 

21 

LH2301AD(1) 

21LH01 

Dual Od AmD 

DIP 

131 ♦ 

3500A 

3LMH43 

Sinale Od Amo 

TO-99 

22 

LH2301AF(1) 

21LH01 

Dual Op Amp 

DIP 

1324 

3500B 

3LMH43 

Single Op Amp 

TO-99 

23d 

CTS2101AEB(A) 

21LH08 

Dual Op Amp 

DIP 

133» 

3500C 

3LMH43 

Single Op Amp 

TO-99 

24 

LH2108AD 

21LH08 

Dual Od AmD 

DIP 

134f 

3500E 

3LMH43 

Sinale Od Amo 

TO-99 

25 

LH2108D 

21LH08 

Dual Op Amp 

DIP 

135 ♦ 

3500MP 

3LMH43 

Single Op Amp 

TQ-99 

2o 

LH2 i06r( 1 ) 

zilHub 

uuai Op Amp 

DIP 

136» 

3500S 

3LMH43 

Single Op Amp 

TO-99 

27 

LH2208F(1) 

21LH08 

Dual Od AmD 

DIP 

137 ♦ 

3500T 

3LMH43 

Sinale Od Amo 

TO-99 

28 

LH2308AD 

21LH08 

Dual Op Amp 

DIP 

138* 

3500U 

3LMH43 

Single Op Amp 

TO-99 

29 

LH2308D 

21LH08 

Dual Op Amp 

DIP 

139f 

HAS 130-2 

3LMH43 

Single Op Amp 

TO-99 

30 

LH2308F(1) 

21LH08 

Dual Od AmD 

DIP 

140 

HA5130-5 

3LMH43 

Sinale Od Amo 

DIP 

31d 

HA2A2107 

21LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

141 

HA5130-8 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

32d 

HA2A2107-3 

21LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

142f 

HA5135-2 

3LMH43 

Single Op Amp 

TO-99 

33d 

HA2A2207 

21LMY07 

Sinale Od AmD 

TO-99 

143 

HA5135-5 

3LMH43 

Sinale Od AmD 

DIP 

34d 

HA2A2307 

21LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

144 

HA5135-8 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

35d 

ULN2157A 

21LMY57 

Dual Op Amp 

DIP 

145 

MCE061 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

36d 

ULS2157A 

21LMY57 

Dual Od Amo 

DIP 

146 

MCE061A 

3LMH43 

Sinale Od AmD 

DIP 

37d 

ULN2103M 

21LMZ03 

Video Amplifier 

DIP 

147 

MCE061B 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

38d 

HA9W2107 

21LMZ07 

Single Op Amp 

TO-91 

148 

MCE066 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

39d 

HA9W2107-3 

21LMZ07 

Sinale Od Amo 

TO-91 

149 

MCE066A 

3LMH43 

Sinale Od AmD 

DIP 

40d 

HA9W2207 

21LMZ07 

Single Op Amp 

TO-91 

150 

MCE066B 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

41d 

HA9W2307 

21LMZ07 

Single Op Amp 

TO-91 

151 

MCE071 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

42d 

ULN2157K 

21LMZ57 

Dual Od AmD 

CAN 

152 

MCE071A 

3LMH43 

Sinale Od Amo 

DIP 

43d 

ULS2157K 

21LMZ57 

Dual Op Amp 

CAN 

153 

MCE071B 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

44 

LH2101AJ 

21LM01 

Dual Op Amp 

DIP 

154 

MCE077 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

45 

JM38510/10106BEB 

21LM08 

Dual Od Amo 

DIP 

155 

MCE078 

3LMH43 

Sinale Od Amo 

DIP 

46 ♦ 

MP2108AQ 

21LM08 

Dual Op Amp 

DIP 

156 

MCE081 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

47 ♦ 

MP2108Q 

21LM08 

Dual Op Amp 

DIP 

157 

MCE081A 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

48 ♦ 

MP2208AQ 

21LM08 

Dual Od AmD 

DIP 

158 

MCE081B 

3LMH43 

Sinale Od Amo 

DIP 

49# 

MP2208Q 

21LM08 

Dual Op Amp 

DIP 

159 

MCE087 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

50 ♦ 

MP2308AQ 

21LM08 

Dual Op Amp 

DIP 

160 

MCE088 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

51 ♦ 

MP2308Q 

21LM08 

Dual Od AmD 

DIP 

161 

NE536H 

3LMH43 

Sinale Od AmD 

CAN 

52 

PM2108AQ2 

21LM08 

Dual Op Amp 

DIP 

162 

NE536T 

3LMH43 

Single Op Amp 

fCAN 

53d 

ULN2139D 

21LM39 

Single Op Amp 

TO-99 

163d 

SN52107JA 

3LMH43 

Single Op Amp 

OTHER 

54d 

ULN2139G 

21LM39 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

164d 

SN52107P 

3LMH43 

Sinale Od Amo 

DIP 

55d 

ULS2139D 

21LM39 

Single Op Amp 

TO-99 

165d 

SN72307FA 

3LMH43 

Single Op Amp 

FLAT P 

56d 

ULS2139G 

21LM39 

Single Op Amp 

FLAT P 

166d 

SN72307JA 

3LMH43 

Single Op Amp 

OTHER 

57 

PM2108AQ2-38510Q 

21PM08 

Dual Od AmD 

DIP 

167 

SU536H 

3LMH43 

Sinale Od Amo 

CAN 

58# 

MN2200H 

22mn00 

Inst. Amp 

DIP 

168d 

TL081AML 

3LMH43 

Single Op Amp 

TO-99 

59# 

MN2200H/B 

22MN00 

Inst. Amp 

DIP 

169d 

TL081BCL 

3LMH43 

Single Op Amp 

TO-99 

60# 

TCA2365 

23LM65 

Dual Od AmD 

OTHER 

170d 

TL081IL 

3LMH43 

Sinale Od Amo 

TO-99 

61 Y 

TCA2365A(A) 

23LM65 

Dual Op Amp 

DIP 

171 d 

TL081ML 

3LMH43 

Single Op Amp 

TO-99 

62 y 

HA4-2400-8 

24HAZ00 

Transconduct Amp 

LLC 

172d 

UA740AHM 

3LMH43 

Single Op Amp 

CAN 

63 ♦ 

HA1 -2400-2 

24HA00 

Transconduct AmD 

DIP 

173d 

UA740EHC 

3LMH43 

Sinale Od Amo 

CAN 

64 y 

HA1-2400-8 

24HA00 

Transconduct Amp 

DIP 

174d 

ULN2159M 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

654 

HA1-2404-4 

24HA00 

Transconduct Amp 

DIP 

175d 

ULS2159M 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

66# 

HA1-2405-5 

24HA00 

Transconduct AmD 

DIP 

176 

VA705DJ 

3LMH43 

Sinale Od AmD 

DIP 

67 y 

HA1-2406-5 

24HA00 

Transconduct Amp 

DIP 

177 

VA705DK 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

68 y 

HA3-2406-5 

24HA00 

Transconduct Amp 

DIP 

178 

VA705DL 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

69d 

2404BG 

24LM04 

Sinaie Od Amo 

CAN 

179 

VA705PJ 

3LMH43 

Sinale Ob Amb 

DIP 

70d 

2405BG 

24LM04 

Single Op Amp 

CAN 

180 

VA705PK 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

71 

1342(1) 

25HAY39 

Single Op Amp 

DIP 

181 

VA705PL 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

72# 

HA1-2539-2 

25HAY39 

Sinale Od AmD 

DIP 

182 

VA706DJ 

3LMH43 

Sinale Od AmD 

DIP 

73 ♦ 

HA1-2539-5 

25HAY39 

Single Op Amp 

DIP 

183 

VA706DK 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

74# 

HA1-2539-8 

25HAY39 

Single Op Amp 

DIP 

184 

VA706DL 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

75# 

HA3-2539-5 

25HAY39 

Sinale Od AmD 

DIP 

185 

VA706PJ 

3LMH43 

Sinale Op AmD 

DIP 

76 y 

HA2-2541-2(A) 

25HAY42 

Single Op Amp 

TO-8 

186 

VA706PK 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

77 y 

HA2-2541-5(A) 

25HAY42 

Single Op Amp 

TO-8 

187 

VA706PL 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

78 y 

HA2-2541-8(A) 

25HAY42 

Sinale Od AmD 

TO-8 

188 

VBA705DJ 

3LMH43 

Sinale Od AmD 

DIP 

79 y 

HA2-2542-2(A) 

25HAY42 

Single Op Amp 

TO-8 

189 

VBA705DK 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

80 y 

HA2-2542-5(A) 

25HAY42 

Single Op Amp 

TO-8 

190 

VBA705DL 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

81 Y 

HA2-2542-8(A) 

25HAY42 

Sinale Od AmD 

TO-8 

191 

VBA705PJ 

3LMH43 

Sinale Od AmD 

DIP 

82 ♦ 

HA4-2539-2 

25HAZ39 

Single Op Amp 

LLC 

192 

VBA705PK 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

834 

HA4-2539-5 

25HAZ39 

Single Op Amp 

LLC 

193 

VBA705PL 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

84# 

HA4-2539-8 

25HAZ39 

Sinale Od Amo 

LLC 

194 

VBA706DJ 

3LMH43 

Sinale Od Amp 

DIP 

85 y 

HA4-2540-8 

25HAZ40 

Single Op Amp 

LLC 

195 

VBA706DK 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

86d 

SFC2525 

25LM25 

Differential Amp 

TO-100 

196 

VBA706DL 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

87d 

SFC2525M 

25LM25 

Differential AmD 

TO-100 

197 

VBA706PJ 

3LMH43 

Sinale Od AmD 

DIP 

88d 

HA2-2530 

25LM30 

Wideband Amp 

TO-99 

198 

VBA706PK 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

89d 

HA2-2535 

25LM30 

Wideband Amp 

TO-99 

199 

VBA706PL 

3LMH43 

Single Op Amp 

DIP 

90d 

HA2-2650 

25LM500 

Dual Od AmD 

TO-99 

200 

LM324M 

3LMX24 

Quad Od AmD 

FLAT P 

91 ♦ 

HA2655 

25LM500 

Dual Op Amp 

TO-99 

201 d 

ATF414 

3LMY22 

Wideband Amp 

FLAT P 

92d 

HA2-2605-2 

26LMY00 

Single Op Amp 

TO-99 

202 

OM322 

3LMY22 

Wideband Amp 

FLAT P 

93d 

HA2-2620 

26LMY00 

Sinale Od AmD 

TO-99 

203d 

MC34082AP 

3LMY24 

Dual Od Amo 

DIP 

94d 

HA2-2622 

26LMY00 

Single Op Amp 

TO-99 

204 

MC34082P 

3LMY24 

Dual Op Amp 

DIP 

95d 

HA2-2625 

26LMY00 

Single Op Amp 

TO-99 

205 

MC34083AP 

3LMY24 

Dual Op Amp 

DIP 

96d 

HA2-2625-2 

26LMY00 

Sinale Od Amo 

TO-99 

206 

MC34083P 

3LMY24 

Dual Od AmD 

DIP 

97d 

HA3-2607 

26LMY00 

Single Op Amp 

DIP 

207 

MC35081AU 

3LMY24 

Dual Op Amp 

DIP 

98d 

HA3-2627 

26LMY00 

Single Op Amp 

DIP 

208 

MC35082U 

3LMY24 

Dual Op Amp 

DIP 

99d 

HA9-2600 

26LMZ00 

Sinale Od Amo 

TO-91 

209 

MC35083AU 

3LMY24 

Dual Od Amo 

DIP 

lOOd 

HA9-2602 

26LMZ00 

Single Op Amp 

TO-91 

210 

MC35083U 

3LMY24 

Dual Op Amp 

DIP 

101d 

HA9-2605 

26LMZ00 

Single Op Amp 

TO-91 

21 Id 

TL288CU 

3LMY24 

Dual Op Amp 

FLAT P 

102d 

SN2620 

26LM20 

Differential AmD 

TO-84 

212d 

TL288IU 

3LMY24 

Dual Od Amo 

FLAT P 

103d 

SN2600 

26SN00 

Video Amplifier 

TO-84 

213d 

835BJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

104d 

SN2610 

26SN01 

Video Amplifier 

TO-84 

214d 

835BL 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

105d 

HA1 -2730-2 

27HA30 

Dual Od AmD 

DIP 

215d 

835CJ 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

106d 

HA1 -2735-5 

27HA30 

Dual Op Amp 

DIP 

216d 

835CL 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

107d 

HA2-2700 

27LMOO 

Single Op Amp 

TO-99 

217d 

836BJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

108d 

HA2-2704 

27LM00 

Sinale Od AmD 

TO-99 

218d 

836BL 

3LMY24 

Quad Od Amo 

TO-116 

109d 

HA2-2705 

27LM00 

Single Op Amp 

TO-99 

219d 

836CJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

110d 

TAA2761 

27LM61 

Dual Od AmD 

CAN 

220d 

836CL 

3LMY24 

Quad Od AmD 

TO-116 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

U 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

U 

TYPE 

NUMBER 

n 

^ FEMI 
NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

Id 

AM124D 

3LMY24 “ 

Quad Op Amp 

OTHER 

ill 

LM124J 

3LMY24 

Quad Op Amp 

T5TP 

2d 

AM124F 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER | 

112y 

LM124JD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

3d 

AM224D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

113t 

LM124JDS 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

4d 

AM324D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

1 14t 

LM124JS 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

5d 

AM324N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

115d 

LM124L 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

6 

AN 1084 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

116 

LM124N 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

7 

AN1324 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

117 

LM124W 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

8* 

AN1324NS 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

118d 

LM148 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

9 

AN6554 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

119d 

LM148AJ 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

10# 

AN6554NS 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

120d 

LM148D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

11 

AN6564 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

121 d 

LM148F 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

12 

CA084AE 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1224 

LM148J 

3LMY24 

Quad Od AmD 

TO-116 

13d 

CA084BE 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

123d 

LM149(1) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

14 

CA084E 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

124d 

LM149D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

15 

CA124E 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

125d 

LM149F 

3LMY24 

Quad Od Amo 

FLAT P 

16d 

CA124G 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

126 

LM149J 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

17 

CA224E 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

127d 

LM149N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

18d 

CA224G 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

128d 

LM224AD 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

19 

CA324E 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

129 

LM224AF 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

20d 

CA324G 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

130 

LM224AJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

21 

CA324H 

3LMY24 

Quad Op Amp 

CHIP 

131 

LM224AN 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

22d 

CA324HG 

3LMY24 

Quad Op Amp 

CHIP 

132d 

LM224AW 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

23 

CA3410AE 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

133 

LM224D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

24 

CA3410E 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

134 

LM224F 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

25d 

HA1-4156-5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

135 

LM224J 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

26 

HA1-4600-2 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP ! 

136* 

LM224JD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

27 

HA1 -4600-5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

137* 

LM224JDS 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

28d 

HA1-4620-2 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

138* 

LM224JS 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

29d 

HA1 -4620-5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

139d 

LM224L 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

30 

HA1-4622-2 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

140 

LM224N 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

31d 

HA1-4625-5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP I 

141 Y 

LM224ND 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

32d 

HA1-4640-1 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

142y 

LM224NS 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

33d 

HA1-4741-2 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

143d 

LM224W 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

34d 

HA1-4741-5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

144d 

LM248 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

35d 

HA1-4741-8 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

145d 

LM248D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

36 

HA1-5104-2(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1464 

LM248J 

3LMY24 

Quad Od AmD 

TO-116 

37 

HA1-5104-5(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

147 

LM248N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

38 

HA1-5104-8(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

148d 

LM249 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

39 

HA1-5114-2(A1 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

149d 

LM249D 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

40 

HA1-5114-5(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1504 

LM249J 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

41 

HA1-5114-8(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

151 

LM324AD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

CHIP 

42 

HA1-5144-2 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

152 

LM324AF 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

43 

HA 1-5144-5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

153 

LM324AJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

44 

HA1-5144-8 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

154 

LM324AN 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

45 

HA1-5144A2 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

155y 

LM324AND 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

46 

HA1-5144A5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

156y 

LM324ANDS 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

47 

HA1-5144A8 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

157t 

LM324ANS 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

48d 

HA3-4156-5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

158d 

LM324AW 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

49 

HA3-4600-5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1594 

LM324CM 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

50 

HA3-4605-5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

160 

LM324D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

51 d 

HA3-4620-5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

161 

LM324F 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

52d 

HA3-4625-5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

162 

LM324J 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

53 t 

HA3-4741-2 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

163y 

LM324JD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

54# 

HA3-4741-5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

164y 

LM324JDS 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

55 

HA3-5104-5(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

165y 

LM324JS 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

56 

HA3-5114-5(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

166d 

LM324L 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

57 

HA3-5144-5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

167 

LM324N 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

58 

HA3-5144A5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

168y 

LM324ND 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

59 

HA4602-2 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

169y 

LM324NDS 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

60d 

HA17084G 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

170y 

LM324NS 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

61 

HA17084P 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

171 d 

LM324W 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

62 

HA17084PA 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

172d 

LM348 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

63 

HA17324 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

173d 

LM348AJ 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

64 

HA17324G 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

174d 

LM348AN 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

65 

HA17324P 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1754 

LM348D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

66 

HA17902 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1764 

LM348J 

3LMY24 

Quad Od AmD 

TO-116 

67 

HA17902G 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

177y 

LM348JD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

68 

HA17902P 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

178y 

LM348JDS 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

69 

HS1-4602RH8 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

179y 

LM348JS 

3LMY24 

Quad Od AmD 

TO-116 

70 

ICL7641BCJD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

180 

LM348N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

71 

ICL7641BCPD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

181 y 

LM348ND 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

72 

ICL7641BMJD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

182y 

LM348NDS 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

73 

ICL7641CCJD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

183y 

LM348NS 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

74 

ICL7641CCPD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

184d 

LM349 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

75 

ICL7641CMJD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

185d 

LM349D 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

76 

ICL7641ECJD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1864 

LM349J 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

77 

ICL7641ECPD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

187 

LM349N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

78 

ICL7642BCJD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

188y 

LM837M 

3LMY24 

Quad Od Amo 

FLAT P 

79 

ICL7642BCPD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

189y 

LM837N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

80 

ICL7642BMJD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

190d 

LM2902 

3LMY24 

Quad Op Amp 

CHIP 

81 

ICL7642CCJD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1914 

LM2902CM 

3LMY24 

Quad Od AmD 

FLAT P 

82 

ICL7642CCPD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

192 

LM2902D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

83 

ICL7642CMJD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

193 

LM2902J 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

84 

ICL7642ECJD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

194d 

LM2902L 

3LMY24 

Quad Od Amo 

TO-116 

85 

ICL7642ECPD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

195 

LM2902N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

86 

LA6324 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

196y 

LM2902ND 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

87 ♦ 

LA6324M 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

197y 

LM2902NDS 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

88d 

LF1-147-2 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

198y 

LM2902NS 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

89d 

LF1 -347-5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

199d 

LM2902W 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

90 

LF3-347-5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

200d 

LM2908J 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

91d 

LF3-347B5 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

201 d 

LM2908N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

92 

LF147D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

202 

LM3303J 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

93d 

LF347AJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

203 

LM3303M 

3LMY24 

Quad Od AmD 

FLAT P 

94d 

LF347AN 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

204 

LM3303N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

95d 

LF347BJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

205 

LM3403J 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

964 

LF347BN 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

206 

LM3403M 

3LMY24 

Quad Od Amo 

FLAT P 

97 ♦ 

LF347D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

207 

LM3403N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

98d 

LF347J 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

208 y 

LP124J 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

99 ♦ 

LF347N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

209 y 

LP324J 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

100 

LF444ACN 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

210y 

LP324M 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

101 

LF444AMD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

211 y 

LP324N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

102 

LF444CD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

212 y 

LP2902M 

3LMY24 

Quad Od AmD 

FLAT P 

103 

LF444CN 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

213 y 

LP2902N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

104d 

LM124AD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

2144 

LS404CB 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

105 

LM124AF 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

215 

LS404CM 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

106 

LM124AJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

2164 

LS404M 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

107 

LM124AN 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

2174 

LS8404CM 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

108d 

LM124D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

2184 

LS8404M 

3LMY24 

Quad Od AmD 

FLAT P 

109 

LM124F 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

219 

LT1014ACJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

110d 

LM124J0 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

220 

LT1014AMJ 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 
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44. AMP 


LIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

U 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

U 

TYPE 

NUMBER 

n 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

LT1014CJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1114 

MPOPlIEP 

3LMY24 “ 

Quad Op Amp 

DIP 

2 

LT1014CN 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1124 

MPOP11EY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

3 

LT1014DN 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

1134 

MPOP11FP 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

4 

LT1014MJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1144 

MPOP11FY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

54 

M5N324P 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1154 

MPOP11GP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

64 

M5224FP 

3LMY24 

Quad Od Amp 

FLAT P 

1164 

MPOP11GY 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

74 

M5224P 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

117 

NE5514D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

84 

M5228FP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

118 

NE5514F 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

9* 

M5228P 

3LMY24 

Quad Od AmD 

FLAT P 

119 

NE5514N 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

10 

MA374CP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

120 

NJM064D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

11 

MB3604C 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

121 

NJM064M 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

12 

MB3604M 

3LMY24 

Quad Od Aidd 

DIP 

122 

NJM2058D 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

13 

MB3614C 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

123 

NJM2058M 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

14 

MB3614M 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

124 

NJM2059D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

15 

MB3615M 

3LMY24 

Quad Od Amp 

DIP 

125 

NJM2059M 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

16d 

MC3303D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

126 

NJM2060D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

17 

MC3303F 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

127 

NJM2060M 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

18d 

MC3303J 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

128 

NJM2902M 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

194 

MC3303L 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

129 

NJM2902N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

20 

MC3303N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

130 

NJM3403AD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

21 

MC3303P 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

131 

NJM3403AM 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

22 

MC3403D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

132 

OP11AY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

23 

MC3403F 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

133 

OP11BY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

24d 

MC3403J 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

134 

OP11CY 

3LMY24 

Quad Op AmD 

DIP 

254 

MC3403L 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

135 

OP11EP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

OC 

Uro^AOM 

3LMY24 

Quad Gp Amp 

uir 

MO 

UHltY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

27 

MC3403P 

3LMY24 

Quad Od Amp 

DIP 

137 

OP11FP 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

28 

MC3503F 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

138 

OP11FY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

29d 

WC3503J 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

139 

OP11G 

3LMY24 

Quad Op Amp 

CHIP 

304 

VIC3503L 

3LMY24 

Quad Od AmD 

TO-116 

140 

OP11GP 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

31 ▼ 

MC4741CD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

141 

OP11GR 

3LMY24 

Quad Op Amp 

CHIP 

324 

MC4741CL 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

142 

OP11GY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

33 

MC4741CP 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

143 

OP11N 

3LMY24 

Quad Od AmD 

CHIP 

344 

MC4741L 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

144t 

OP400AY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

35 

MC33074.AL 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

145t 

OP400EY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

36 

MC33074AUA) 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

146t 

OP400FY 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

37 

MC33074AP(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

147t 

OP400GP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

38 

MC33074L(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

148 

OP420BY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

39 

MC33074PIA) 

3LMY24 

Quad Od Amp 

DIP 

149 

OP420CY 

3LMY24 

Quad Od Amo 

OTHER 

40 

MC33084AL 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

150 

OP420FY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

41 

MC33084AP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

151 

OP420G(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

CHIP 

42 

MC33084L 

3LMY24 

Quad Od Amp 

DIP 

152d 

OP420GP 

3LMY24 

Quad Od Amo 

OTHER 

43 

MC33084P 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

153 

OP420GR(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

CHIP 

44 

VIC33085AL 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

154 

OP420GY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

45 

MC33085AP 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

155d 

OP420HP 

3LMY24 

Quad Od Amo 

OTHER 

46 

MC33085L 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

156 

OP420HY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

47 

VIC33085P 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

157 

OP420N(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

CHIP 

48 t 

MC33174DIA) 

3LMY24 

Quad Od AmD 

OTHER 

158 

OP421BY 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

49 t 

MC33174P(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

159 

OP421CY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

50d 

MC34004AL 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

160 

OP421FY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

51d 

MC34004AP 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

161 

OP421GY 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

52 t 

VIC34004BD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

162 

OP421HY ' 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

53 4 

MC34004BL 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

163t 

OP470AY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

54 

MC34004BP 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

164* 

OP470EY 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

55 ▼ 

MC34004D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

165t 

OP470FY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

564 

MC34004L 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

166t 

OP471AY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

57 

MC34004P 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

167t 

OP471EY 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

58 t 

MC34074AD(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

168t 

OP471FY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

59 

MC34074AL(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

169* 

OP490AY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

60 

MC34074AP(A) 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

170v 

OP490EY 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

61 ▼ 

MC34074D(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

171 T 

OP490FY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

62 

MC34074L(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

172t 

OP490GP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

63 

MC34074P(A) 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

1734 

OPA404AG 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

64 

MC34084AL 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

174 

OPA404BG 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

65 

MC34084AP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

175 

OPA404SG 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

66 

MC34084L 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

1764 

PM148Y 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

67 

MC34084P 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1774 

PM248Y 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

68 

MC34085AL 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

178 

RC3403ADB 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

69 

MC34085AP 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

179d 

RC3403ADC 

3LMY24 

Quad ud AmD 

DIP 

70 

MC34085L 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

180d 

RC3403DB 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

71 

MC34085P 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

181 d 

RC3403DC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

72d 

MC35004AL 

3LMY24 

Quad Od Amo 

TO-116 

182d 

RC4137DP 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

734 

MC35004BL 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

183 

RC4156DB 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

74 

MC35004L 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

184 

RC4156DC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

75 

MC35074AUA) 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

185 

RC4157DB 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

76 

MC35074L(A) 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

186 

RC4157DC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

77 

MC35084AL 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

187d 

RLM148DC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

78 

MC35084L 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

188d 

RLM248DC 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

79 

MC35085AL 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

189d 

RLM348DB 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

80 

MC35085L 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

190d 

RLM348DC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

81 ▼ 

MC35174LIA) 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

191 d 

RM3503ADC 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

82d 

MCCF3303 

3LMY24 

Quad Op Amp 

CHIP 

192d 

RM3503DC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

83d 

MCCF3403 

3LMY24 

Quad Op Amp 

CHIP 

193d 

RM4137DP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

84d 

MCCF3503 

3LMY24 

Quad Od AmD 

CHIP 

194d 

RM4156ADC 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

85 

MCE064 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

195 

RM4156DC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

86 

MCE064A 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

196d 

RM4157DC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

87 

MCE064B 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

197d 

RV3403ADB 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 1 

88 

MCE074 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

198d 

RV3403ADC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

89 

MCE074A 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

199d 

RV4156DB 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

90 

MCE074B 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 1 

200d 

RV4156DC 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

91 

MCE084 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

201 d 

RV4157DB 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

92 

MCE084A 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

202d 

RV4157DC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

93 

MCE084B 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

203 

SA534A 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

94d 

MLM124L 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

204 

SA534F 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

95d 

MLM224L 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

205 

SA534N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

96d 

MLM224P 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

206 

SE5514F 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

97 d 

MLM324L 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

207 

SE5514N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

98d 

MLM324P 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

208 

SG124J 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

99d 

MLM2902P 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

209 

SG124N 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

lOOd 

MP5511AD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

210 

SG224J 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

10ld 

MP5511AP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

211 

SG224N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

102d 

MP5511BD 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

212 

SG324J 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

103d 

MP5511BP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

213 

SG324N 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

104d 

MP5511ED 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

214 

TA75902P 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

105 

MP5511EP 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

215d 

TAB4453A 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

106d 

MP5511FD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

2164 

TAE4453A 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

107d 

MP5511FP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

2174 

TAE4453G 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

1084 

MPOP11AY 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

2184 

TAF4453A 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

1094 

MPOP11BY 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

2194 

TAF4453G 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

1104 

MPOP11CY 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

220 

TBB0324A 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 
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2* TDB0084DG 
3* TDB0084DP 


4 TDB0084FP 
5* TDB0124ADG 
_6* TDB0124ADP 



TL064IN 

TL064MJ 

TL064MW 


TL074AMJ 

TL074BCD 

TL074BCJ 


88d TLC25L4ACJ 
894 TLC25L4ACN 
90 TLC25L4BCD 


94d TLC25L4CJ 

95 ♦ TLC25L4CN 

96 TLC25M4ACD 


TLC25M4CJ 

TLC25M4CN 

TLC27L4ACJ 


TLC27L4ACN 

TLC27L4AID 

TLC27L4AIJ 



p Amp 
Quad Op Amp 
Quad Op Amp 


Quad Op Amp 
Quad Op Amp 
Quad Op Amp 



254 

264 

27* 

TDE0124DP 

TDE0148DP 

TDE0149DP 

3LMY24 

3LMY24 

3LMY24 

Quad Op Amp 
Quad Op Amp 
Quad Op Amp 

28* 

TDF2902DP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

29* 

TDF2902FP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

30* 

TDF3403DP 

3LMY24 

Quad Op Amp 


TL064ACD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

krf.m 

TL064ACJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 

mM 1 

TL064ACN 

3LMY24 

Quad Op Amp 

34d 

TL064AMJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 

35 

TL064BCD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

36d 

TL064BCJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 


TL064CN 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TL064ID 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TL064IJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 


Quad Op Amp 
Quad Op Amp 
Quad Op Am 



67 

TL084BCN 

3LMY24 

68 ▼ 

TL084CD 

3LMY24 

69 

TL084CJ 

3LMY24 

70 

71d 

72* 

TL084CN 

TL084IJ 

TL084IN 

3LMY24 

3LMY24 

3LMY24 

73 

TL084MJ 

3LMY24 

74d 

TL084MW 

3LMY24 

75d 

TL094CJ 

3LMY24 



Quad Op Amp 
Quad Op Amp 
Quad Op Amp 


Quad Op Amp 
Quad Op Amp 
Quad Op Amp 


TO-116 

TO-116 

TO-116 


TO-116 

TO-116 

TO-116 









TYPE 

NUMBER 


TLC27L4CD 

TLC27L4CJ 

TLC27L4CN 


TLC27L4ID 

TLC27L4IJ 

TLC27L4IN 


TLC27L4MJ 

TLC27M4ACD 

TLC27M4ACJ 


TLC27M4MJ 

TLC254ACD 

TLC254ACJ 


TLC274BIN 

TLC274BMFH 

TLC274BMFK 


201♦ UA224PV 

202 UA248DC 

203 ▼ UA248DV 


UA248JC 

UA248NC 

UA248PC 


213 ♦ UA324PC 

214 ▼ UA324SC 

215 ♦ UA348DC 
216d UA348JC 
217d UA348NC 
218 ♦ UA348PC 
219d UA349DC 
220d UA349JC 


In Order of (1) FEME Number (2) Description 
(3) Tvoe Number 

nr.nff-r 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 




TLC27L4BCN 

3LMY24 

TLC27L4BID 

3LMY24 

TLC27L4BIJ 

3LMY24 

TLC27L4BIN 

3LMY24 

TLC27L4BMJ 

3LMY24 


p Amp 
Quad Op Amp 
Quad Op Am 


uad Op Amp 
Quad Op Amp 
Quad Op Am 


Quad Op Amp 
Quad Op Amp 
Quad Op Amp 




Quad Op Amp 
Quad Op Amp 
Quad Op Amp 



Quad Op Amp 
Quad Op Amp 
Quad Op Amp 


Quad Op Amp 
Quad Op Amp 
Quad Op Amp 


Quad Op Amp 
Quad Op Amp 
Quad Op Amp 
Quad Op Amp 
Quad Op Amp 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


PACKAGE 

TYPE 




TLC254BCN 

3LMY24 

Quad Op Amp 

TO-116 

TLC254CD 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

TLC254CJ 

3LMY24 

Quad Op Amp 













































































































































































































44. AMP 


■1FIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

a 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

type 

LINE 

NO. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

TT~ 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

Id 

UA349NC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

11 Id 

TBA341 

3LMZ41 ““ 

Differential Amp 

TO-116 

2d 

UA349PC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

OTHER 

1124 

3500R 

3LMZ43 

Single Op Amp 

TO-99 

3 

UA774LDC 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

1134 

TAA350A 

3LMZ50 

Video Amplifier 

TO-74 

4 

UA774LPC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

114 

UC4252 

3LMZ55 

Dual Op Amp 

DIP 

5d 

UA2902 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

115 

UC4252C 

3LMZ55 

Dual Op Amp 

DIP 

6d 

UA2902DV 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

1164 

OPA156AM 

3LMZ56 

Sinale Od AmD 

TO-99 

76 

UA2902PC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1174 

OPA356AM 

3LMZ56 

Single Op Amp 

TO-99 

8# 

UA2902PV 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1184 

TCA365 

3LMZ65 

Single Op Amp 

OTHER 

9d 

UA3303DC 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

119t 

TCA365A(A1 

3LMZ65 

Sinale Od AmD 

OTHER 

10t 

UA3303DV 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1204 

TCA365H 

3LMZ65 

Single Op Amp 

OTHER 

11 

UA3303PC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

121 

AD380SH 

3LMZ80 

Single Op Amp 

CAN 

12t 

UA3303PV 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

1224 

AH103CJ 

3LMZ80 

Sinale Od AmD 

TO-8 

134 

UA3403DC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1234 

AH103CK 

3LMZ80 

Single Op Amp 

TO-8 

14# 

UA3403PC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1244 

AH103CL 

3LMZ80 

Single Op Amp 

TO-8 

15t 

UA3403SC 

3LMY24 

Quad Od Amo 

FLAT P 

1254 

AH104CJ 

3LMZ80 

Sinale Od Amo 

TO-8 

16d 

UA3503DC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1264 

AH104CK 

3LMZ80 

Single Op Amp 

TO-8 

17t 

UA3503DM 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1274 

AH104CL 

3LMZ80 

Single Op Amp 

TO-8 

18d 

UAF774ADC 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

1284 

AD380JH 

3LMZ80 

Wideband Amp 

TO-8 

19d 

UAF774ADM 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1294 

AD380KH 

3LMZ80 

Wideband Amp 

TO-8 

20d 

UAF774APC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1304 

AD380LH 

3LMZ80 

Wideband Amp 

TO-8 

21d 

UAF774BDC 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

131 

AD382JH 

3LMZ82 

Sinale Od Amo 

CAN 

226 

UAF774BDM 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

132 

AD382KH 

3LMZ82 

Single Op Amp 

CAN 

236 

UAF774BPC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

133 

AD382LH 

3LMZ82 

Single Op Amp 

CAN 

246 

UAF774DC 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

134 

AD382SH 

3LMZ82 

Sinale Od Amp 

CAN 

ORrl 

1 IAP77AHU _ 

Ol MVO/t 

vmuuu vp niup 

l/i r 

i ou r 

r\u3o2 i i; 

3LMZ62 

singie Op Amp 

IU-8 

266 

UAF774LDC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

136d 

WM306Q 

3LM06 

Single Op Amp 

TO-86 

276 

UAF774LPC 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

137d 

316-04 

3LM16 

RF/IF Amplifier 

TO-78 

28d 

UAF774PC 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

138d 

M316 

3LM16 

RF/IF Amplifier 

TO-78 

29d 

ULN4336A 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1394 

TAA320A 

3LM20 

Buffer/V. Follower 

TO-18 

30d 

ULN4436A 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

140 

NJM324D 

3LM24 

Quad Od Amp 

DIP 

31 ♦ 

UPC324C 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

141 

NJM324M 

3LM24 

Quad Op Amp 

DIP 

324 

UPC324G2 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

142 

TLC27L4ACD 

3LM24 

Quad Op Amp 

DIP 

33 

UPC451C 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

143d 

327-02 

3LM27 

Differential Amo 

TO-78 

34d 

UPC451D 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

144d 

MQ328 

3LM28 

Transconduct Amp 

r LAT P 

35d 

UPC451G 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

145d 

RA338 

3LM38 

Single Op Amp 

TO-84 

36d 

UPC452C 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

146d 

3A340 

3LM40 

Sinale Od Amo 

FO-84 

37d 

UPC452G 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

147 

-M143H 

3LM43H 

Single Op Amp 

CAN 

38d 

UPC458C 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

148d 

.M143J 

3LM43H 

Single Op Amp 

DIP 

39d 

UPC458D 

3LMY24 

Quad Od Amp 

DIP 

149 

_M343H 

3LM43H 

Sinale Od Amo 

CAN 

40d 

UPC458G 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

150d 

-M343J 

3LM43H 

Single Op Amp 

DIP 

41d 

UPC804C 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

151 d 

_M343N 

3LM43H 

Single Op Amp 

DIP 

42d 

UPC804D 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

152d 

TAA350 

3LM50 

RF/IF Amplifier 

CAN 

43d 

UPC824C 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1534 

HTL-OP01CJ 

3LM56 

Single Op Amp 

TO-99 

44d 

UPC824G 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

154 | 

HTL-OP01CP 

3LM56 

Single Op Amp 

DIP 

454 

UPC3403C 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

155 

HTL-OP01CS 

3LM56 

Sinale Od Amo 

DIP 

464 

UPC3403G2 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

156 

HTL-OP01CZ 

3LM56 

Single Op Amp 

DIP 

47 

UPC3403G 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1574 

HTL-OP01GJ 

3LM56 

Single Op Amp 

TO-99 

484 

UPC4064C 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

158 

HTL-OP01GZ 

3LM56 

Sinale Od Amo 

DIP 

494 

UPC4064G2 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

1594 

HTL-OP01HJ 

3LM56 

Single Op Amp 

TO-99 

504 

UPC4074C 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

160 

HTL-OP01HP 

3LM56 

Single Op Amp 

DIP 

514 

UPC4074G2 

3LMY24 

Quad Od Amo 

FLAT P 

161 

HTL-OP01HS 

3LM56 

Sinale Od AmD 

DIP 

52 

UPC4074G 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

162 

HTL-OP01 HZ 

3LM56 

Single Op Amp 

DIP 

534 

UPC4084C 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

1634 

HTL-OP01J 

3LM56 

Single Op Amp 

TO-99 

544 

UPC4574C 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

164 

HTL-OP01Z 

3LM56 

Sinale Od Amo 

DIP 

554 

UPC4574G2 

3LMY24 

Quad Op Amp 

FLAT P 

165 

HTL-OP27BZ 

3LM56 

Single Op Amp 

DIP 

564 

UPC4741C 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

166 

HTL-OP27CZ 

3LM56 

Single Op Amp 

DIP 

574 

UPC4741G2 

3LMY24 

Quad Od Amo 

OTHER 

167 

HTL-OP27EP 

3LM56 

Sinale Od Amo 

DIP 

58 

XR084CN 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

168 

HTL-OP27ES 

3LM56 

Single Op Amp 

DIP 

59 

XR084CP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

169 

HTL-OP27EZ 

3LM56 

Single Op Amp 

DIP 

60 

XR084DN 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

170 

HTL-OP27FP 

3LM56 

Sinale Od Amo 

DIP 

61 

XR084DP 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

171 

HTL-OP27FS 

3LM56 

Single Op Amp 

DIP 

62 

XR084M 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

172 

HTL-OP27FZ 

3LM56 

Single Op Amp 

DIP 

63 

XR084N 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

173 

HTL-OP27GP 

3LM56 

Sinale Od Amo 

DIP 

64 

XR084P 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

174 

HTL-OP27GS 

3LM56 

Single Op Amp 

DIP 

65 

XR3403CN 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

175 

HTL-OP27GZ 

3LM56 

Single Op Amp 

DIP 

66 

XR3403CP 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

176 

MA324 

3MA24 

Sinale Od Amo 

OTHER 

67 

XR3503M 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

177d 

MA327 

3MA27HX 

Single Op Amp 

OTHER 

68 

XR4212CN 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

178 

MA329 

3MA29 

Single Op Amp 

DiP 

69 

XR4212CP 

3LMY24 

Quad Od AmD 

DIP 

179 

AN1081 

3MA33 

Sinale Od Amo 

DIP 

70 

XR4212M 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

180 

AN1081S 

3MA33 

Single Op Amp 

DIP 

71 

XR4741CN 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

181 d 

MA00017 

3MA33 

Single Op Amp 

OTHER 

72 

XR4741CP 

3LMY24 

Quad Od Amo 

DIP 

182 

MA333CP 

3MA33 

Sinale Od Amo 

OTHER 

73 

XR4741M 

3LMY24 

Quad Op Amp 

DIP 

183 

MA334 

3MA33 

Single Op Amp 

OTHER 

74 t 

MC34080AD 

3LMY24 

Single Op Amp 

OTHER 

184d 

MA337 

3MA33 

Single Op Amp 

OTHER 

75 

MC34080AP 

3LMY24 

Sinale Od AmD 

DIP 

185d 

MA00357CP 

3MA33 

Sinale Od AmD 

CHIP 

76 r 

MC34080D 

3LMY24 

Single Op Amp 

OTHER 

186d 

MA00357MD 

3MA33 

Single Op Amp 

CHIP 

77 

MC34080P 

3LMY24 

Single Op Amp 

DIP 

187 

MA400 

3MA33 

Single Op Amp 

OTHER 

78 r 

MC34081AD 

3LMY24 

Sinale Od Amo 

DIP 

1884 

MP155AJ 

3MA33 

Sinale Od AmD 

TO-99 

79 

MC34081AP 

3LMY24 

Single Op Amp 

DIP 

1894 

MP155AZ 

3MA33 

Single Op Amp 

DIP 

80 ▼ 

MC34081D 

3LMY24 

Single Op Amp 

DIP 

1904 

MP155J 

3MA33 

Single Op Amp 

TO-99 

81 

MC34081P 

3LMY24 

Sinale Od Amo 

DIP 

1914 

MP155Z 

3MA33 

Sinale Od Amo 

DIP 

82 

MC35080AU 

3LMY24 

Single Op Amp 

DIP 

1924 

MP156AJ 

3MA33 

Single Op Amp 

TO-99 

83 

MC35080U 

3LMY24 

Single Op Amp 

DIP 

1934 

MP156AZ 

3MA33 

Single Op Amp 

DIP 

84 

MC35081U 

3LMY24 

Sinale Od Amo 

DIP 

1944 

MP156J 

3MA33 

Sinale Od AmD 

TO-99 

85 

MC35082AU 

3LMY24 

Single Op Amp 

DIP 

1954 

MP156Z 

3MA33 

Single Op Amp 

DIP 

86d 

RC4156ADB 

3LMY24 

Transconduct Amp 

DIP 

1964 

MP157AJ 

3MA33 

Single Op Amp 

TO-99 

87d 

RC4156ADC 

3LMY24 

Transconduct AmD 

DIP 

1974 

MP157AZ 

3MA33 

Sinale Od AmD 

DIP 

88d 

326-01 

3LMY26 

Differential Amp 

TO-78 

1984 

MP157J 

3MA33 

Single Op Amp 

TO-99 

89d 

MB326 

3LMY26 

Differential Amp 

TO-78 

1994 

MP157Z 

3MA33 

Single Op Amp 

DIP 

90 

HA4-4741-2 

3LMZ24 

Quad Od AmD 

LLC 

2004 

MP355AJ 

3MA33 

Sinale Od Amo 

TO-99 

91 

HA4-4741-5 

3LMZ24 

Quad Op Amp 

LLC 

2014 

MP355AZ 

3MA33 

Single Op Amp 

DIP 

92d 

LM124FH 

3LMZ24 

Quad Op Amp 

LLC 

2024 

MP356AJ 

3MA33 

Single Op Amp 

TO-99 

93d 

LM124FK 

3LMZ24 

Quad Od AmD 

LLC 

2034 

MP356AZ 

3MA33 

Sinale Od AmD 

DIP 

94d 

LM148FH 

3LMZ24 

Quad Op Amp 

LLC 

2044 

MP357AJ 

3MA33 

Single Op Amp 

TO-99 

95d 

LM148L 

3LMZ24 

Quad Op Amp 

LLC 

2054 

MP357AZ 

3MA33 

Single Op Amp 

DIP 

96d 

LM248L 

3LMZ2.4 

Quad Od AmD 

LLC 

206d 

OP19AZ 

3MA33 

Sinale Od AmD 

DIP 

97d 

TL064MFH 

3LMZ24 

Quad Op Amp 

LLC 

207d 

OP19BZ 

3MA33 

Single Op Amp 

DIP 

98d 

TL064MFK 

3LMZ24 

Quad Op Amp 

LLC 

208d 

OP19CZ 

3MA33 

Single Op Amp 

DIP 

99d 

TL074MFH 

3LMZ24 

Quad Od Amo 

LLC 

209d 

OP19GZ 

3MA33 

Sinale Od AmD 

DIP 

lOOd 

TL074MFK 

3LMZ24 

Quad Op Amp 

LLC 

2104 

OPA606KM 

3MA33 

Single Op Amp 

TO-99 

101d 

TL084MFH 

3LMZ24 

Quad Op Amp 

LLC 

211 4 

OPA606KP 

3MA33 

Single Op Amp 

DIP 

102d 

TL084MFK 

3LMZ24 

Quad Od Amo 

LLC 

2124 

OPA606LM 

3MA33 

Sinale Od Amo 

TO-99 

103d 

TLC27L4AMFH 

3LMZ24 

Quad Op Amp 

LLC 

2134 

OPA606SM 

3MA33 

Single Op Amp 

TO-99 

104 

TLC27L4AMFK 

3LMZ24 

Quad Op Amp 

LLC 

214 

RC3078ADE 

30RC78 

Single Op Amp 

DIP 

105d 

TLC27L4BMFH 

3LMZ24 

Quad Od Amo 

LLC 

2154 

HAMP1001 

3RA8 

Wideband Amo 

TO-8 

106d 

TLC27L4BMFK 

3LMZ24 

Quad Op Amp 

LLC 

2164 

HAMP1001TXV 

3RA8 

Wideband Amp 

TO-8 

107d 

TLC27M4BMFH 

3LMZ24 

Quad Op Amp 

LLC 

2174 

HAMP1002 

3RA8 

Wideband Amp 

TO-8 

108d 

TLC27M4BMFK 

3LMZ24 

Quad Od AmD 

LLC 

2184 

HAMP1002TXV 

3RA8 

Wideband AmD 

TO-8 

109d 

TLC274MFH 

3LMZ24 

Quad Op Amp 

LLC 

2194 

HAMP1003 

3RA8 

Wideband Amp 

TO-8 

110d 

TLC274MFK 

3LMZ24 

Quad Od Amo 

LLC 

2204 

HAMP1003TXV 

3RA8 

Wideband AmD 

TO-8 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

D 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

jJ 

\ FEMI 
NUMBER 

2] 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1# 

HAMP1004 ' i 

WM 

Wideband Amp 

T03 

TUB 

CA3033 

30LM33 " 

Single Op Amp 

DTP 

2# 

HAMP1004TXV 

3RA8 

Wideband Amp 

TO-8 

112d 

CA3033A 

30LM33 

Single Op Amp 

DIP 

3 

RAH38 

3RA8 

Wideband AmD 

CAN 

113d 

CA3047 

30LM33 

Sinale Od AmD 

TO-116 

4 

RAH69 

3RA8 

Wideband Amp 

CAN 

114d 

CA3047A 

30LM33 

Single Op Amp 

TO-116 

5 

RAH89 

3RA8 

Wideband Amp 

CAN 

115d 

M5133P 

30LM33 

Single Op Amp 

DIP 

6d 

TAA380A 

3TA80 

RF/IF Amplifier 

CAN 

116d 

CA3034 

30LM34 

Video AmDlifier 

CAN 

7d 

TL311AP 

3TCU11 

Single Op Amp 

DIP 

117d 

CA3034V1 

30LM34 

Video Amplifier 

CAN 

8d 

TCA311G 

3TCW11 

Single Op Amp 

OTHER 

118d 

CA3035 

30LM35 

Wideband Amp 

CAN 

9d 

TCA311W 

3TCW11 

Sinale Od Amp 

FLAT P 

119 

CA3048 

30LM48 

Quad Od AmD 

OTHER 

lOd 

TCA321G 

3TCW11 

Single Op Amp 

OTHER 

120 

CA3049T 

30LM49 

RF/IF Amplifier 

CAN 

11 

TCA321W 

3TCW11 

Single Op Amp 

FLAT P 

121 

CA3050 

30LM50 

Differential Amp 

DIP 

12 

TCA325W 

3TCW11 

Sinale Op Amp 

FLAT P 

122# 

CA3051 

30LM50 

Differential AmD 

TO-116 

13d 

TCA311 

3TCX11 

Single Op Amp 

CAN 

123 

CA3054 

30LM54 

RF/IF Amplifier 

DIP 

14 

TCA321 

3TCX11 

Single Op Amp 

CAN 

124 

CA3054H 

30LM54 

RF/IF Amplifier 

CHIP 

15d 

TCA615G 

3TCY11 

Sinale Op Amp 

OTHER 

125 

CA3060 

30LM60 

TriDle Od AmD 

DIP 

16d 

TCA311A 

3TCZ11 

Single Op Amp 

DIP 

126d 

CA3060AD 

30LM60 

Triple Op Amp 

DIP 

17 

TCA321A 

3TCZ11 

Single Op Amp 

DIP 

127d 

CA3060BD 

30LM60 

Triple Op Amp 

DIP 

18# 

TCA315G 

3TCZ12 

Sinale Op Amp 

OTHER 

128d 

CA3060D 

30LM60 

TriDle Od Amo 

DIP 

19# 

TCA325G 

3TCZ12 

Single Op Amp 

OTHER 

129 

CA3060E 

30LM60 

Triple Op Amp 

DIP 

20d 

TL321MFH 

3TL21 

Single Op Amp 

LLC 

130 

CA3060H 

30LM60 

Triple Op Amp 

CHIP 

21d 

TL321MFK 

3TL21 

Sinale Op Amp 

LLC 

131 d 

CA3078 

30LM78 

Sinale Od Amo 

CAN 

22d 

TL326CJ 

3TL26 

Transconduct Amp 

DIP 

132 

CA3078AE 

30LM78 

Single Op Amp 

DIP 

23d 

TL326CN 

3TL26 

Transconduct Amp 

DIP 

133d 

CA3078AF 

30LM78 

Single Op Amp 

DIP 

24d 

TL326IJ 

3TL26 

Transconduct Amp 

OTHER 

134 

CA3078AH 

30LM78 

Sinale Od AmD 

CHIP 

25d 

TL326IN 

3TL26 

Transconduct Amp 

OTHER 

135 

CA3078AS 

30LM78 

Single Op Amp 

OTHER 

26d 

TL326MJ 

3TL26 

Transconduct Amp 

DIP 

136 

CA3078AT 

30LM78 

Single Op Amp 

CAN 

27 

CA3000 

30CA00 

Differential Amo 

CAN 

137 

CA3078E 

30LM78 

Sinale Od AmD 

DIP 

28d 

CA3000H 

30CA00 

Differential Amp 

CHIP 

138d 

CA3078F 

30LM78 

Single Op Amp 

DIP 

29# 

MA3000 

30CA00 

Differential Amp 

TO-IOO 

139 

CA3078H 

30LM78 

Single Op Amp 

CHIP 

30d 

AN606 

30CA01 

Video Amplifier 

CAN 

140 

CA3078S 

30LM78 

Sinale Od AmD 

OTHER 

31 

CA3001 

30CA01 

Video Amplifier 

CAN 

141 

CA3078T 

30LM78 

Single Op Amp 

CAN 

32d 

CA3001H 

30CA01 

Video Amplifier 

CHIP 

142# 

RC3078DE 

30LM78 

Single Op Amp 

DIP 

33d 

HA1110 

30CA01 

Video Amplifier 

TO-101 

143d 

RC3078NB 

30LM78 

Sinale Od AmD 

DIP 

34d 

SG3001T 

30CA01 

Video Amplifier 

TO-101 

144d 

RC3078T 

30LM78 

Single Op Amp 

TO-99 

35 

CA3002 

30CA02 

Video Amplifier 

CAN 

145d 

RM3078ADE 

30LM78 

Single Op Amp 

DIP 

36d 

CA3002H 

30CA02 

Video Amplifier 

CHIP 

146d 

RM3078AT 

30LM78 

Sinale Od AmD 

TO-99 

37d 

CA3004(1) 

30CA04 

RF/IF Amplifier 

CAN 

147 

CA3080 

30LM80 

Chop Stab Op Amp 

CAN 

38 

CA3005 

30CA05 

RF/IF Amplifier 

CAN 

148 

CA3080A 

30LM80 

Chop Stab Op Amp 

CAN 

39 

CA3006 

30CA05 

RF/IF Amplifier 

CAN 

149 

CA3080AE 

30LM80 

ChoD Stab Od AmD 

DIP 

40d 

CA3007(2) 

30CA07 

Differential Amp 

CAN 

150 

CA3080AS 

30LM80 

Chop Stab Op Amp 

CAN 

41 

CA3020 

30CA20 

Video Amplifier 

CAN 

151 

CA3080E 

30LM80 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

42 

CA3020A 

30CA20 

Video Amplifier 

CAN ! 

152 

CA3080H 

30LM80 

ChoD Stab Od AmD 

CHIP 

43d 

AN220 

30CA44 

RF/IF Amplifier 

TO-116 

153 

CA3080S 

30LM80 

Chop Stab Op Amp 

CAN 

44d 

SH3000 

30LMY00 

Single Op Amp 

TO-IOO 

154d 

HA2-23080-2 

30LM80 

Chop Stab Op Amp 

TO-99 

45d 

3001(1) 

30LMY01 

Sinale Oo Amo 

CAN 

155d 

HA2-23080-5 

30LM80 

ChoD Stab Od AmD 

TO-99 

46d 

3002(1) 

30LMY01 

Single Op Amp 

CAN 

156d 

HA3-23080-5 

30LM80 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

47d 

CA3005H 

30LMY05 

RF/IF Amplifier 

CHIP 

157d 

HA7-23080-2 

30LM80 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

48d 

CA3054L 

30LMZ54 

Differential Amo 

CHIP 

158d 

HA7-23080-5 

30LM80 

ChoD Stab Od AmD 

DIP 

49 y 

CA3054P 

30LMZ54 

Differential Amp 

CHIP 

159d 

LM3080AH 

30LM80 

Chop Stab Op Amp 

CAN 

50d 

LM3054N 

30LMZ54 

Differential Amp 

DIP 

160 

LM3080AJ 

30LM80 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

51# 

SFC2054EC 

30LMZ54 

Differential Amo 

TO-116 

161 

LM3080AN 

30LM80 

ChoD Stab Od Amo 

DIP 

52d 

CA3008 

30LM08 

Single Op Amp 

FLAT P 

162d 

LM3080H 

30LM80 

Chop Stab Op Amp 

CAN 

53d 

CA3008A 

30LM08 

Single Op Amp 

FLAT P 

163 

LM3080J 

30LM80 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

54d 

CA3016 

30LM08 

Sinale Op Amo 

FLAT P 

164 

CA3094AE 

30LM94 

Sinale Od AmD 

DIP 

55d 

CA3016A 

30LM08 

Single Op Amp 

FLAT P 

165 

CA3094AS 

30LM94 

Single Op Amp 

CAN 

56# 

CA3029 

30LM08 

Single Op Amp 

TO-116 

166 

CA3094AT 

30LM94 

Single Op Amp 

CAN 

57# 

CA3029A 

30LM08 

Sinale Oo Amo 

TO-116 

167 

CA3094BS 

30LM94 

Sinale Od AmD 

CAN 

58# 

CA3030 

30LM08 

Single Op Amp 

TO-116 

168 

CA3094BT 

30LM94 

Single Op Amp 

CAN 

59# 

CA3030A 

30LM08 

Single Op Amp 

TO-116 

169 

CA3094E 

30LM94 

Single Op Amp 

DIP 

60 

CA3037 

30LM08 

Sinale Oo Amo 

DIP 

170 

CA3094H 

30LM94 

Sinale Od AmD 

CHIP 

61 

CA3037A 

30LM08 

Single Op Amp 

DIP 

171 

CA3094S 

30LM94 

Single Op Amp 

CAN 

62 

CA3038 

30LM08 

Single Op Amp 

DIP 

172 

CA3094T 

30LM94 

Single Op Amp 

CAN 

63 

CA3038A 

30LM08 

Sinale Oo Amo 

DIP 

173y 

MA3005 

30MAO5 

RF/IF AmDlifier 

TO-101 

64 

CA3010 

30LM10 

Single Op Amp 

CAN 

174y 

MA3006 

30MA05 

RF/IF Amplifier 

TO-101 

65 

CA3010A 

30LM10 

Single Op Amp 

CAN 

175d 

3014-16 

30ML14 

Single Op Amp 

DIP 

66 

CA3015 

30LM10 

Sinale Oo Amo 

CAN 

176# 

LM201ADE 

30RC78 

Sinale Od AmD 

DIP 

67 

CA3015A 

30LM10 

Single Op Amp 

CAN | 

177y 

LM301AN(2) 

30RC78 

Single Op Amp 

DIP 

68 

CA3015H 

3QLM10 

Single Op Amp 

CHIP 

178# 

306-982 

306RS982 

Wideband Amp 

DIP 

69 

CA3011 

30LM11 

Video Amplifier 

CAN 

179 

CA3100E 

31LMZ00 

Sinale Od AmD 

DIP 

70 

CA3012 

30LM11 

Video Amplifier 

CAN 

180d 

CA3100F 

31LMZ00 

Single Op Amp 

DIP 

71 

CA3012H 

30LM11 

Video Amplifier 

CHIP 

181 

CA3100H 

31LMZ00 

Single Op Amp 

CHIP 

72d 

LM3011H 

30LM11 

Video Amplifier 

CAN ! 

182 

CA3100S 

31LMZ00 

Sinale Od AmD 

CAN 

73 

CA3013(2) 

30LM13 

Video Amplifier 

CAN 

183 

CA3100T 

31LMZ00 

Single Op Amp 

CAN 

74 

CA3014(2) 

30LM13 

Video Amplifier 

CAN 

184 

CA3102E 

31LM00 

RF/IF Amplifier 

OTHER 

75d 

M5113P 

30LM13 

Wideband Amo 

DIP 

185 

CA3102H 

31LM00 

RF/IF AmDlifier 

CHIP 

76d 

M5113T 

30LM13 

Wideband Amp 

TO-IOO 

186d 

CA3105 

31LM05 

Single Op Amp 

OTHER 

77d 

CA3021 

30LM21 

Video Amplifier 

CAN 

187d 

CA3105M 

31LM05 

Single Op Amp 

OTHER 

78d 

CA3022 

30LM21 

Video Amplifier 

CAN 

188 

CA3130AE 

31LM30 

Sinale Od AmD 

DIP 

79d 

CA3023 

30LM21 

Video Amplifier 

CAN 

189 

CA3130AS 

31LM30 

Single Op Amp 

CAN 

80d 

CA3023H 

30LM21 

Video Amplifier 

CAN 

190 

CA3130AT 

31LM30 

Single Op Amp 

CAN 

81 

CA3026 

30LM26 

Differential Amo 

CAN 

191 d 

CA3130BS 

31LM30 

Sinale Od AmD 

CAN 

82 

CA3026H 

30LM26 

Differential Amp 

CHIP 

192d 

CA3130BT 

31LM30 

Single Op Amp 

CAN 

83d 

LM3026H 

30LM26 

Differential Amp 

CAN 

193 

CA3130E 

31LM30 

Single Op Amp 

DIP 

84d 

SI3026EA 

30LM26 

Differential Amo 

CAN 

194 

CA3130H 

31LM30 

Sinale Od AmD 

CHIP 

85d 

SI3054CJ 

30LM26 

Differential Amp 

DIP 

195 

CA3130S 

31LM30 

Single Op Amp 

CAN 

86d 

VA3026 

30LM26 

Differential Amp 

CAN 

196 

CA3130T 

31LM30 

Single Op Amp 

CAN 

87# 

CA3028A 

30LM28 

Differential Amo 

TO-99 

197 

CA3160AE 

31LM60 

Sinale Od AmD 

DIP 

88 

CA3028AE 

30LM28 

Differential Amp 

DIP 

198 

CA3160AS 

31LM60 

Single Op Amp 

CAN 

89d 

CA3028AF 

30LM28 

Differential Amp 

DIP 

199 

CA3160AT 

31LM60 

Single Op Amp 

CAN 

90 

CA3028AH 

30LM28 

Differential Amo 

CHIP 

200d 

CA3160BS 

31LM60 

Sinale Od AmD 

CAN 

91 d 

CA3028AL 

30LM28 

Differential Amp 

CHIP 

201 d 

CA3160BT 

31LM60 

Single Op Amp 

CAN 

92 

CA3028AS 

30LM28 

Differential Amp 

CAN 

202 

CA3160E 

31LM60 

Single Op Amp 

DIP 

93d 

CA3028AT 

30LM28 

Differential Amo 

TO-5 

203 

CA3160H 

31LM60 

Sinale Od AmD 

CHIP 

94 

CA3028BE 

30LM28 

Differential Amp 

DIP 

204 

CA3160S 

31LM60 

Single Op Amp 

CAN 

95d 

CA3028BT 

30LM28 

Differential Amp 

TO-5 

205 

CA3160T 

31LM60 

Single Op Amp 

CAN 

96# 

CA3053 

30LM28 

Differential Amo 

TO-99 

206 y 

AD548AH(A) 

31LM93 

Sinale Od AmD 

TO-99 

97 

CA3053E 

30LM28 

Differential Amp 

DIP 

207 y 

AD548AQ(A) 

31LM93 

Single Op Amp 

DIP 

98d 

CA3028 

30LM28 

RF/IF Amplifier 

TO-99 

208 y 

AD548BH(A) 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

99# 

CA3028B 

30LM28 

RF/IF Amplifier 

TO-99 

209 y 

AD548BQ(A) 

31LM93 

Sinale Od AmD 

DIP 

lOOd 

CA3028BF 

30LM28 

RF/IF Amplifier 

DIP 

210y 

AD548CH(A) 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

101 

CA3028BS 

30LM28 

RF/IF Amplifier 

CAN 

211 y 

AD548CQ(A) 

31LM93 

Single Op Amp 

DIP 

102d 

CA3053F 

30LM28 

RF/IF Amplifier 

DIP 

212y 

AD548JN(A) 

31LM93 

Sinale Od AmD 

DIP 

103 

CA3053S 

30LM28 

RF/IF Amplifier 

CAN 

213y 

AD548KN(A) 

31LM93 

Single Op Amp 

DIP 

104d 

LM3028AH 

30LM28 

RF/IF Amplifier 

CAN 

214y 

AD548SH(A) 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

105d 

LM3028BH 

30LM28 

RF/IF Amplifier 

CAN 

215y 

AD548SQ(A) 

31LM93 

Sinale Od AmD 

DIP 

106d 

LM3053H(2) 

30LM28 

RF/IF Amplifier 

CAN 

216# 

AD611JH 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

107d 

LM3053N 

30LM28 

RF/IF Amplifier 

DIP 

217 y 

AD611JQ 

31LM93 

Single Op Amp 

DIP 

108d 

LS3028A 

30LM28 

RF/IF Amplifier 

TO-99 

218# 

AD611KH 

31LM93 

Sinale Od AmD 

TO-99 

109d 

LS3028B 

30LM28 

RF/IF Amplifier 

TO-99 

219y 

AD611KQ 

31LM93 

Single Op Amp 

DIP 

110d 

LS3053 

30LM28 

RF/IF Amplifier 

TO-99 

220 y 

AD711AH(A) 

31LM93 

Sinale Od AmD 

TO-99 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

D 

FEMI 

NUMBER 

a 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

D 

FEMI 

NUMBER 

B 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

It 

AD711 AQ(A) 

31LM93 H 

Single Op Amp 

DIP 

111d 

3506J 

35LMX05 

Single Op Amp 

TO99 

2t 

AD711BH(A) 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

112d 

MB3501K 

35LMZ01 

Video Amplifier 

CAN 

3t 

AD711BQ(A) 

31LM93 

Sinale Od Amo 

DIP 

113 

MB3501M 

35LMZ01 

Video Amplifier 

DIP 

4t 

AD711CH(A) 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

1144 

MB3501PF 

35LMZ01 

Video Amplifier 

OTHER 

5t 

AD711CQ(A) 

31LM93 

Single Op Amp 

DIP 

115d 

UA3503D 

35LM03 

Single Op Amp 

DIP 

6t 

AD711 JN(A) 

31LM93 

Sinale Od Amp 

DIP 

116 

HS9-3516RH8 

35LM11 

Sinale Op Amp 

FLAT P 

7t 

AD711KN(A) 

31LM93 

Single Op Amp 

DIP 

117 

HS3511RH(A) 

35LM11 

Single Op Amp 

FLAT P 

8t 

AD711SH(A) 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

1184 

3523J 

35LM23 

Single Op Amp 

TO-99 

9t 

AD711SQ 

31LM93 

Sinale Od Aitid 

DIP 

1194 

3523K 

35LM23 

Sinale Op Amo 

TO-99 

10t 

AD711TH 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

1204 

3523L 

35LM23 

Single Op Amp 

TO-99 

11 T 

AD711TQ 

31LM93 

Single Op Amp 

DIP 

121 d 

3540J 

35LM40 

Single Op Amp 

TO-99 

12 

CA3193AE 

31LM93 

Sinale Od Aitid 

DIP 

1224 

3550J 

35LM50 

Sinale Oo Amp 

TO-99 

134 

CA3193AS 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-5 

1234 

3550K 

35LM50 

Single Op Amp 

TO-99 

144 

CA3193AT 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-5 

1244 

3550S 

35LM50 

Single Op Amp 

TO-99 

15d 

CA3193BE 

31LM93 

Sinale Od Aitid 

DIP 

1254 

3553AM 

35LM53 

Buffer/V. Follower 

CAN 

16d 

CA3193BS 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-5 

1264 

BB3553AM 

35LM533 

Buffer/V. Follower 

TO-3 

17d 

CA3193BT 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-5 

127 

PA12H 

35LM73 

Power Amp 

CAN 

184 

CA3193E 

31LM93 

Sinale Od Aitid 

TO-5 

1284 

3573AM 

35LM73 

Sinale Oo Amo 

TO-3 

194 

CA3193S 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-5 

129 

PA10 

35LM73 

Single Op Amp 

CAN 

204 

CA3193T 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-5 

130 ! 

PA10A 

35LM73 

Single Op Amp 

CAN 

214 

JM38510/11401BGC 

31LM93 

Sinale Od Amp 

TO-99 

131 ! 

PA10M 

35LM73 

Sinale Oo Amp 

CAN 

224 

JM38510/11402BGC 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

132 

PA11 

35LM73 

Single Op Amp 

CAN 

234 

JM38510/11403BGC 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

133 

PA51 

35LM73 

Single Op Amp 

CAN 

244 

JM38510/11404BGC 

31LM93 

Sinale Od Amo 

TO-99 

134 

PA51A 

35LM73 ! 

Sinale Oo Amp 

CAN 

P5 4 
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264 

JM38510/11406BGC 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

1364 

3580J 

35LM80 

Single Op Amp 

TO-3 

274 

0P41AJ 

31LM93 

Sinale Od Amp 

TO-99 

1374 

3580JM 

35LM80 

Sinale Op Amp 

TO-3 

284 

0P41BJ 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

1384 

3581J 

35LM80 

Single Op Amp 

TO-3 

294 

0P41EJ 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

1394 

3581JM 

35LM80 

Single Op Amp 

TO-3 

304 

0P41FJ 

31LM93 

Sinale Od Amo 

TO-99 

1404 

3582J 

35LM80 

Sinale Op Amp 

TO-3 

31 

0P41GP 

31LM93 

Single Op Amp 

DIP 

141 4 

3582JM 

35LM80 

Single Op Amp 

TO-3 

32 

OP43GP 

31LM93 

Single Op Amp 

DIP 

142 

PA83J 

35LM80 

Single Op Amp 

CAN 

334 

PM155AJ1 

31LM93 

Sinale Op Amp 

TO-99 

143 

3520(1 A) 

35ML20 

Video Amplifier 

SIP 

344 

PM155J1 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

144d 

3520C(A) 

35ML20 

Video Amplifier 

DIP 

354 

PM156AJ1 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

1454 

3606AG 

36AG06 

Transconduct Amp 

DIP 

364 

PM156J1 

31LM93 

Sinale Od Amo 

TO-99 

146 

VB3603C 

36LM03 

Sinale Op Amp 

DIP 

374 

PM157AJ1 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

147d 

VB3603K 

36LM03 

Single Op Amp 

TO-78 

384 

PM157J1 

31LM93 

Single Op Amp 

TO-99 

148 

WB3603M 

36LM03 

Single Op Amp 

DIP 

39 

CA3260AE 

32LM60 

Dual Od Aitid 

DIP 

149 

VIB3607C 

36LM07 

Dual Op Amp 

DIP 

40 

CA3260AS(A) 

32LM60 

Dual Op Amp 

CAN 

150d 

VIB3607K 

36LM07 

Dual Op Amp 

TO-78 

41 

CA3260AT(A) 

32LM60 

Dual Op Amp 

CAN 

151 

VB3607M 

36LM07 

Dual Op Amp 

DIP 

42d 

CA3260BS(A) 

32LM60 

Dual Od Aitid 

CAN 

1524 

MB3607PF 

36LM07 

Dual Op Amp 

OTHER 

43d 

CA3260BT(A) 

32LM60 

Dual Op Amp 

CAN 

1534 

MB3608PF 

36LM07 

Dual Op Amp 

OTHER 

44 

CA3260E 

32LM60 

Dual Op Amp 

DIP 

154 

MB3608C 

36LM08 

Dual Op Amp 

DIP 

45 

CA3260S(A) 

32LM60 

Dual Od Amp 

CAN 

155d 

MB3608K 

36LM08 

Dual Op Amp 

CAN 

46 

CA3260T(A) 

32LM60 

Dual Op Amp 

CAN 

156 

MB3608M 

36LM08 

Dual Op Amp 

DIP 

474 

CA3280AE 

32LM80 

Chop Stab Op Amp 

OTHER 

157 

MB3609C 

36LM09 

Single Op Amp 

DIP 

484 

GA3280E 

32LM80 

ChoD Stab Od Amo 

OTHER 

158 

MB3609M 

36LM09 

Sinale Op Amp 

DIP 

49d 

CA3280G 

32LM80 

Chop Stab Op Amp 

DIP 

1594 

3627AM 

36LM27 

Differential Amp 

TO-99 

50d 

MC3301L 

33LM01 

Quad Op Amp 

DIP 

160t 

3627BM 

36LM27 

Differential Amp 

TO-99 

51 

MC3301P 

33LM01 

Quad Od AmD 

DIP 

161 4 

INA105AM 

36LM27 

Differential Amo 

TO-99 

52d 

UA2900P 

33LM01 

Quad Op Amp 

DIP 

1624 

INA105AP 

36LM27 

Differential Amp 

DIP 

53d 

UA3301PC 

33LM01 

Quad Op Amp 

DIP 

1634 

INA105BM 

36LM27 

Differential Amp 

TO-99 

54d 

UA3401PC 

33LM01 

Quad Od Amp 

DIP 

1644 

INA105BP 

36LM27 

Differential Amp 

DIP 

55d 

UA3900P 

33LM01 

Quad Op Amp 

DIP 

1654 

INA105KM 

36LM27 

Differential Amp 

TO-99 

56d 

MC3330P 

33LM30 

Differential Amp 

DIP 

1664 

INA105KP 

36LM27 

Differential Amp 

DIP 

57 

CA3450E(2A) 

34CA50 

Transconduct Amo 

DIP 

1674 

ULN3753B 

37SP53 

Dual Op Amp 

DIP 

58 

CA3140AE 

34LMZ20 

Single Op Amp 

DIP 

1684 

ULN3753W 

37SP53 

Dual Op Amp 

OTHER 

59d 

CA3140AS 

34LMZ20 

Single Op Amp 

CAN 

169d 

ULN3754B 

37SP53 

Dual Op Amp 

DIP 

60d 

CA3140AT 

34LMZ20 

Sinale Od AmD 

CAN 

1704 

ULN3755W 

37SP53 

Dual Oo Amp 

OTHER 

61d 

CA3140BS 

34LMZ20 

Single Op Amp 

CAN 

171d 

ULN3756B 

37SP53 

Dual Op Amp 

DIP 

62d 

CA3140BT 

34LMZ20 

Single Op Amp 

CAN 

1724 

ULN3755B 

37SP55 

Dual Op Amp 

DIP 

63d 

CA3140E 

34LMZ20 

Sinale Op Amp 

DIP 

173d 

ULN3751Z1 

37ULY51 

Sinale Op Amp 

OTHER 

64 

CA3140H 

34LMZ20 

Single Op Amp 

CHIP 

174 

ULN3751Z 

37ULY51 

Single Op Amp 

OTHER 

65d 

CA3140S 

34LMZ20 

Single Op Amp 

CAN 

175d 

ULN3751ZH1 

37ULY51 

Single Op Amp 

OTHER 

66d 

CA3140T 

34LMZ20 

Sinale Op Amo 

CAN 

176 

ULN3751ZH 

37ULY51 

Sinale Op Amp 

OTHER 

67 

CA3420AH 

34LMZ20 

Single Op Amp 

CHIP 

177d 

ULN3751ZV1 

37ULY51 

Single Op Amp 

OTHER 

68 

CA3420AS 

34LMZ20 

Single Op Amp 

CAN 

178 

ULN3751ZV 

37ULY51 

Single Op Amp 

OTHER 

69 

CA3420AT 

34LMZ20 

Sinale Op Amo 

CAN 

179d 

ULN3751B1 

37ULZ51 

Sinale Oo Amp 

DIP 

70d 

CA3420BH 

34L.MZ20 

Single Op Amp 

CHIP 

180d 

ULN3751B 

37ULZ51 

Single Op Amp 

DIP 

71d 

CA3420BS 

34LMZ20 

Single Op Amp 

CAN 

181 

C418 

4CP18 

Single Op Amp 

OTHER 

72d 

CA3420BT 

34LMZ20 

Sinale Op Amp 

CAN 

182 

C438 

4CP18 

Sinale Op Amp 

OTHER 

73 

CA3420E 

34LMZ20 

Single Op Amp 

DIP 

183 

M418 

4CP18 

Single Op Amp 

OTHER 

74 

CA3420H 

34LMZ20 

Single Op Amp 

CHIP 

184 

M438 

4CP18 

Single Op Amp 

OTHER 

75 

CA3420S 

34LMZ20 

Sinale Op Amp 

CAN 

185 ▼ 

LF400ACH(A) 

4LF00 

Sinale Op Amp 

CAN 

76 

CA3420T 

34LMZ20 

Single Op Amp 

CAN 

1864 

LF400CH(A) 

4LF00 

Single Op Amp 

CAN 

77 

MC35001U 

34LM01 

Dual Op Amp 

DIP 

187 

LF400CN 

4LF00 

Single Op Amp 

CAN 

78 

CA3401E 

34LM01 

Quad Od Amo 

DIP 

188 ▼ 

LH400ACH(A) 

4LF00 

Sinale Oo Amp 

CAN 

79d 

CA3401G 

34LM01 

Quad Op Amp 

DIP 

189t 

LH400CH(A) 

4LF00 

Single Op Amp 

CAN 

80 

CA3401H 

34LM01 

Quad Op Amp 

CHIP 

190t 

LF401 ACD(A) 

4LF01 

Single Op Amp 

DIP 

81d 

MC3401L 

34LM01 

Quad Od Amp 

DIP 

191 ▼ 

LF401CD(A) 

4LF01 

Sinale Oo Amp 

DIP 

82 

MC3401P 

34LM01 

Quad Op Amp 

DIP 

192d 

ZN402E 

4LMY02 

Transconduct Amp 

OTHER 

83 

BA10324(A) 

34LM05 

Quad Op Amp 

DIP 

1934 

ZN459C 

4LMY59 

Video Amplifier 

TO-71 

84 

BA10324F(A) 

34LM05 

Quad Od AmD 

DIP 

194d 

ZN459CT 

4LMY59 

Video Amplifier 

TO-71 

85 

BA14741A(A) 

34LM05 

Quad Op Amp 

DIP 

195d 

ZN459T 

4LMY59 

Video Amplifier 

TO-71 

86 

BA14741F(A) 

34LM05 

Quad Op Amp 

DIP 

196d 

ZN402T 

4LMZ02 

Transconduct Amp 

CAN 

87 

TSC914ACPD(A) 

34LM05 

Quad Od AmD 

DIP 

197d 

ZN424E 

4LMZ02 

Transconduct Amp 

DIP 

88 

TSC914AIJD(A) 

34LM05 

Quad Op Amp 

DIP 

198d 

ZN424P 

4LMZ02 

Transconduct Amp 

DIP 

89 

TSC914BCPD(A) 

34LM05 

Quad Op Amp 

DIP 

199d 

ZN424T 

4LMZ02 

Transconduct Amp 

CAN 

90 

TSC914BIJD(A) 

34LM05 

Quad Od AmD 

DIP 

200 

420(1) 

4LMZ23 

Sinale Oo Amo 

OTHER 

91d 

HA5064-2 

34LM05 

Transconduct Amp 

DIP 

201d 

423(1) 

4LMZ23 

Single Op Amp 

OTHER 

92d 

HA5064-5(A) 

34LM05 

Transconduct Amp 

DIP 

202d 

432(1) 

4LMZ23 

Single Op Amp 

OTHER 

93d 

HA5064A5(A) 

34LM05 

Transconduct Amp 

DIP 

203d 

433(1) 

4LMZ23 

Sinale Op Amp 

OTHER 

94d 

HA5064B5(A) 

34LM05 

Transconduct Amp 

DIP 

204d 

434(1) 

4LMZ23 

Single Op Amp 

OTHER 

95d 

HA5084-2 

34LM05 

Transconduct Amp 

DIP 

205 4 

AM430A 

4LMZ30 

Single Op Amp 

TO-99 

96d 

HA5084-5 

34LM05 

Transconduct AmD 

DIP 

206 4 

AM430B 

4LMZ30 

Sinale Oo Amo 

TO-99 

97d 

HA5084-8 

34LM05 

Transconduct Amp 

DIP 

2074 

AM430M 

4LMZ30 

Single Op Amp 

TO-99 

98d 

HA5084A5 

34LM05 

Transconduct Amp 

DIP 

208 

ZN459CP 

4LMZ59 

Video Amplifier 

DIP 

99d 

HA5084B5 

34LM05 

Transconduct Amp 

DIP 

209 4 

ZN460 

4LMZ60 

Video Amplifier 

TO-78 

1004 

MC3405L 

34LM05 

Transconduct Amp 

TO-116 

2104 

ZN460C 

4LMZ60 

Video Amplifier 

TO-78 

101 

MC3405P 

34LM05 

Transconduct Amp 

DIP 

211 4 

ZN460CP 

4LMZ60 

Video Amplifier 

TO-78 

1024 

MC3505L 

34LM05 

Transconduct Amp 

TO-116 

212d 

4009 

4LM009 

Sinale Op Amp 

CAN 

1034 

AD3554AM 

35AD54 

Single Op Amp 

TO-3 

213d 

MA401 

4LM01 

Single Op Amp 

OTHER 

1044 

AD3554BM 

35AD54 

Single Op Amp 

TO-3 

214d 

415 

4LM15 

Single Op Amp 

OTHER 

1054 

AD3554SM 

35AD54 

Sinale Od Amo 

TO-3 

215d 

425(1) 

4LM15 

Sinale Oo Amp 

OTHER 

1064 

AD3554AH 

35AD54 

Wideband Amp 

TO-3 

216d 

425Q 

4LM15 

Single Op Amp 

OTHER 

1074 

AD3554BH 

35AD54 

Wideband Amp 

TO-3 

217d 

425T 

4LM15 

Single Op Amp 

OTHER 

1084 

AD3554SHm 

35AD54 

Wideband Amo 

TO-3 

218d 

440(2) 

4LM15 

Sinale Op Amp 

OTHER 

109 

HS9-3546RH8 

35HA46 

Single Op Amp 

FLAT P 

219d 

444(2) 

4LM15 

Single Op Amp 

OTHER 

110d 

3505J 

35LMX05 

Sinale Od Amo 

TO-99 

220d 

450(2) 

4LM15 

Sinale Oo Amp 

OTHER 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number _ 


LINE 

No. 

H 1 

TYPE 

NUMBER 

lU 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

E 

TYPE 

NUMBER 

±J 

^ FEMI 
NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

id 

435(1) 

4LM35 

Single Op Amp 

OTHER 


111d 

TL075IN H 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 

2d 

440KR 

4LM40 

Single Op Amp 

CAN 


112d 

TL075MJ 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 

3d 

TAA445 

4LM45 

Sinale Od AmD 

FLAT P 


113d 

TL085ACJ 

41LM36 

Quad Od AmD 

DIP 

4d 

TAA450(2) 

4LM50 

RF/IF Amplifier 

CAN 


114d 

TL085ACN 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 

5t 

OP400ATC 

4LM71 

Quad Op Amp 

LLC 


115d 

TL085AMJ 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 

6t 

OP470ATC 

4LM71 

Quad Od AmD 

LLC 


116d 

TL085BCJ 

41LM36 

Quad Od AmD 

DIP 

7t 

OP471ATC 

4LM71 

Quad Op Amp 

LLC 


117d 

TL085BCN 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 

8t 

OP490ATC 

4LM71 

Quad Op Amp 

LLC 


118d 

TL085CJ 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 

9d 

AD049A 

4LM9 

Sinale Od AmD 

CAN 


119 

TL085CN 

41LM36 

Quad Od AmD 

DIP 

lOd 

AD049C 

4LM9 

Single Op Amp 

CAN 


120d 

TL085MJ 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 

m 

TBA400 

4TB00 

RF/IF Amplifier 

TO-100 


121 4 

UA4136DC 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 

12 

TBA400D 

4TB00 

RF/IF Amplifier 

DIP 


122 

UA4136DM 

41LM36 

Quad Od AmD 

DIP 

13d 

TBA440Q 

4TB40 

Video Amplifier 

OTHER 


123d 

UA4136H 

41LM36 

Quad Op Amp 

CAN 

14d 

TBA440CQ(2) 

4TB400 

RF/IF Amplifier 

OTHER 


1244 

UA4136PC 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 

154 

TCA410D 

4TCZ10 

Buffer/V. Follower 

OTHER 


125y 

UA4136SC 

41LM36 

Quad Od Amo 

FLAT P 

164 

TCA410A 

4TC10 

Buffer/V. Follower 

TO-72 


126d 

ULN4136A 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 

174 

TCA410B 

4TC10 

Buffer/V. Follower 

TO-72 


127d 

ULN4236A 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 

18t 

ZN482Z 

4ZN82 

Buffer/V. Follower 

TO-92 


128 

XR4136CN 

41LM36 

Quad Op AmD 

DIP 

19y 

LH0002CN 

40LH01 

Buffer/V. Follower 

DIP 


129 

XR4136CP 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 

204 

LH4001CN 

40LH01 

Buffer/V. Follower 

DIP 


130 

XR4136M 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 

21 ▼ 

LH4002CH 

40LH02 

Video AmDlifier 

TO-5 


131 d 

RM4136FH 

41RM36 

Quad Od AmD 

LLC 

22 t 

LH4002CN 

40LH02 

Video Amplifier 

DIP 


132d 

RM4136FK 

41RM36 

Quad Op Amp 

LLC 

23 ▼ 

LH4002H 

40LH02 

Video Amplifier 

TO-5 


133 

AN4250S 

42LMy50 

Quad Op Amp 

DIP 

24 

LH4101CD 

41LH01 

Sinale Op Amp 

DIP 


134 

CA3440AE 

42LMY50 

Dual Od AmD 

DIP 

25 

LH4101D 

41LH01 

Single Op Amp 

DIP 


135 

CA3440AH 

42LMY50 

Dual Op Amp 

CHIP 

26 ▼ 

LH4104CG(A) 

41LH04 

Single Op Amp 

CAN 


136 

CA3440E 

42LMY50 

Dual Op Amp 

DIP 

27 ▼ 

LH4104G(A) 

41LH04 

Sinale Od Amo 

CAN 


137 

CA3440H 

42LMY50 

Dual Op Amp 

CHIP 

28d 

RC4131CD 

41LM31 

Single Op Amp 

DIP 


138d 

4250C 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

29d 

RC4131CQ 

41LM31 

Single Op Amp 

FLAT P 


139d 

AM7611M 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

30d 

RC4131CT 

41LM31 

Sinale Op Amo 

TO-99 


140d 

AM7612M 

42LMY50 

Sinale Od Amp 

TO-99 

31d 

RC4131D 

41LM31 

Single Op Amp 

DIP 


141 d 

AM7613C 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

32d 

RC4131Q 

41LM31 

Single Op Amp 

FLAT P 


142d 

AM7613M 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

33d 

RM4131D 

41LM31 

Sinale Op Amp 

DIP 


143d 

AM7614C 

42LMY50 

Sinale Op Amp 

TO-99 

34d 

RM4131Q 

41LM31 

Single Op Amp 

FLAT P 


144d 

AM7614M 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

35 

JM38510-11004BCBY2 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


145d 

AM7615C 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

36 

MCE075 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


146d 

AM7615M 

42LMY50 

Sinale Od Amp 

TO-99 

37 

MCE075A 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


147 

AN4250 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

38 

MCE075B 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


148 

CA3440AS 

42LMY50 

Single Op Amp 

CAN 

39 

MCE085 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


149 

CA3440AT 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

CAN 

40 

MCE085A 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


150d 

CA3440BS 

42LMY50 

Single Op Amp 

CAN 

41 

MCE085B 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


151 d 

CA3440BT 

42LMY50 

Single Op Amp 

CAN 

424 

MP4136CY 

41LM36 

Quad Od Amp 

DIP 


152 

CA3440S 

42LMY50 

Sinale Op Amp 

CAN 

43d 

MP4136P 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


153 

CA3440T(A) 

42LMY50 

Single Op Amp 

CAN 

44 

MP4136PC 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1544 

HA2-2720-2 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

454 

MP4136Y 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1554 

HA2-2725-5 

42LMY50 

Sinale Op Amp 

TO-99 

~46d 

MP5509AD 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


156 

HA7-2720-2 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

47d 

MP5509AP 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


157 

HA7-2725-5 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

48d 

MP5509BD 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


158d 

HA5100-2 

42LMY50 

Sinale Op Amp 

TO-99 

49d 

MP5509BP 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


159d 

HA5100-5 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

50d 

MP5509ED 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


160d 

HA5105-5 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

51 

MP5509EP 

41LM36 

Quad Od Amp 

DIP 


161 d 

HA5110-2 

42LMY50 

Sinqle Op Amp 

TO-99 

52d 

MP5509FD 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


162d 

HA5110-5 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

53 

MP5509FP 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


163d 

HA5115-5 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

544 

MPOP09AY 

41LM36 

Quad Od Amp 

DIP 


1644 

HS2-3530RH8 

42LMY50 

Sinale Op Amp 

TO-99 

554 

MPOP09BY 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


165d 

ICL4250CTY 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-5 

56 

MPOP09CY 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


166d 

ICL4250TY 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-5 

574 

MPOP09EP 

41LM36 

Quad Od Amp 

DIP 


167 

ICL7611ACPA 

42LMY50 

Sinale Op AmD 

DIP 

584 

MPOP09EY 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1684 

ICL7611ACTV 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

594 

MPOP09FP 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


169y 

ICL7611ACTY 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

604 

MPOP09FY 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1704 

ICL7611AMTV 

42LMY50 

Sinale Od Amo 

TO-99 

61 

MPOP09GP 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1714 

ICL7611AMTY 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

62 

MPOP09GY 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


172 

ICL7611BCPA 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

63 

OP09AY 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1734 

ICL7611BCTV 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

TO-99 

64 

OP09BY 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1744 

ICL7611BCTY 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

65d 

OP09CY 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1754 

ICL7611BMTV 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

66 

OP09EP 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1764 

ICL7611BMTY 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

TO-99 

67 

OP09EY 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


177 

ICL7611DCPA 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

68 

OP09FP 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1784 

ICL7611DCTV 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

69 

OP09FY 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 

“ 

1794 

ICL7611DCTY 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

TO-99 

70 

OP09G 

41LM36 

Quad Op Amp 

CHIP 


180 

1CL7612ACPA 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

71d 

OP09GP 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


181 4 

ICL7612ACTV 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

72 

OP09GR 

41LM36 

Quad Od Amp 

CHIP 


1824 

ICL7612ACTY 

42LMY50 

Sinale Od Amp 

TO-99 

73 

OP09N 

41LM36 

Quad Op Amp 

CHIP 


1834 

ICL7612AMTV 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

74d 

PM4136CY 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1844 

ICL7612AMTY 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

75d 

PM4136GR 

41LM36 

Quad Od Amp 

CHIP 


185 

ICL7612BCPA 

42LMY50 

Sinale Op Amp 

DIP 

76 

PM4136Y2-38510 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1864 

ICL7612BCTV 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

77d 

PM4136Y 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1874 

ICL7612BCTY 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

784 

RC4136D 

41LM36 

Quad Od Amp 

TO-116 


1884 

ICL7612BMTV 

42LMY50 

Sinale Op AmD 

TO-99 

79 

RC4136DB 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1894 

ICL7612BMTY 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

80 

RC4136DC 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


190 

ICL7612DCPA 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

81d 

RC4136DP 

41LM36 

Quad Od Amp 

TO-116 


1914 

ICL7612DCTV 

42LMY50 

Sinale Od Amo 

TO-99 

82d 

RC4136J 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1924 

ICL7612DCTY 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

83 

RC4136N 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


193 

ICL7613ACPA 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

84d 

RC4136W 

41LM36 

Quad Op Amp 

FLAT P 


1944 

ICL7613ACTV 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

TO-99 

85 

RM4136CJ 

41LM36 

Quad Op Amp 

FLAT P 


1954 

ICL7613ACTY 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

86d 

RM4136D 

41LM36 

Quad Op Amp 

TO-116 


1964 

ICL7613AMTV 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

87 

RM4136DC 

41LM36 

Quad Od Amp 

DIP 


197 4 

ICL7613AMTY 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

TO-99 

88d 

RM4136DP 

41LM36 

Quad Op Amp 

TO-116 


198 

ICL7613BCPA 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

89 

RM4136J 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


1994 

ICL7613BCTV 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

90d 

RM4136W 

41LM36 

Quad Od Amp 

FLAT P 


200 4 

ICL7613BCTY 

42LMY50 

Sinale Od Amo 

TO-99 

91d 

RV4136D 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


2014 

ICL7613BMTV 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

92d 

RV4136DB 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


2024 

ICL7613BMTY 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

93d 

RV4136DC 

41LM36 

Quad Od Amp 

DIP 


203 

ICL7613DCPA 

42LMY50 

Sinale Od Amo 

DIP 

94d 

RV4136J 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


2044 

ICL7613DCTV 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

95d 

RV4136N 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


2054 

ICL7613DCTY 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

96d 

RV4136W 

41LM36 

Quad Od Amp 

FLAT P 


206 

ICL7616ACPA 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

DIP 

97d 

SG4136CF 

41LM36 

Quad Op Amp 

FLAT P 


2074 

ICL7616ACTV 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

98d 

SG4136CJ 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


208 4 

ICL7616AMTV 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

99d 

SG4136CN 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


209 

ICL7616BCPA 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

DIP 

lOOd 

SG4136F 

41LM36 

Quad Op Amp 

FLAT P 


2104 

ICL7616BCTV 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

101d 

SG4136J 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


211 4 

ICL7616BMTV 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

102d 

SG4136N 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


212 

ICL7616DCPA 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

DIP 

103d 

TL075ACJ 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


2134 

ICL7616DCTV 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

104d 

TL075ACN 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


214 

ICL8021CBA 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

105d 

TL075AMJ 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


215 

ICL8021CBH 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

106d 

TL075BCJ 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


216 

ICL8021CJA 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

107d 

TL075BCN 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


217 

ICL8021CPA 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

108d 

TL075CJ 

41LM36 

Quad Od Amp 

DIP 


2184 

ICL8021CTA 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

TO-99 

1094 

TL075CN 

41LM36 

Quad Op Amp 

DIP 


2134 

ICL8021CTY 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

110d 

TL075IJ 

41LM36 

Quad Od Amp 

DIP 


220 

ICL8021MBH 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

FLAT P 
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44. AMPLIFIERS 


in Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

JT~ 

FEMI 

NUMBER 

a 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

a i 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

an 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

ICL8021MJA 

42LMY50 “* 

Single Op Amp 

TJlF -4 

111 d 

RM4531T 

45LM31 

Single Op Amp 

T039 

2 

ICL8021MJD 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

1 12t 

UPC457HA 

45UP70 

Dual Op Amp 

OTHER 

3 

ICL8021 MPA 

42LMY50 

Sinale Od Amo 

DIP 

113d 

RC4739DB 

47LM39 

Dual Od AmD 

DIP 

44 

ICL8021MTA 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

114 

XR4739CN 

47LM39 

Dual Op Amp 

DIP 

54 

ICL8021MTY 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

115 

XR4739CP 

47LM39 

Dual Op Amp 

DIP 

6 

ID4250 

42LMY50 

Sinale Od Amo 

OTHER 

116d 

HA3-4741-5DB 

47LM41 

Dual Od AmD 

DIP 

7 

ID4251 

42LMY50 

Single Op Amp 

OTHER 

117d 

TAA4761A 

47LM61 

Quad Op Amp 

DIP 

8 

ID4251C 

42LMY50 

Single Op Amp 

OTHER 

1184 

TAA4762A 

47LM61 

Quad Op Amp 

DIP 

9 

LM4250CH 

42LMY50 

Sinale Od Aitid 

CAN 

1194 

TAA4765A 

47LM61 

Quad Od Amo 

DIP 

10 

LM4250CJ 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

1204 

TBC4332A 

47LM61 

Quad Op Amp 

DIP 

11 

LM4250CN 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

1214 

TBE4335A 

47LM61 

Quad Op Amp 

DIP 

12 

LM4250H 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

CAN 

1224 

AD521JD 

5AD21 

Inst. AmD 

DIP 

13 

LM4250J 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

1234 

AD521KD 

5AD21 

Inst. Amp 

DIP 

14 

LS776CB 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

1244 

AD521LD 

5AD21 

Inst. Amp 

DIP 

15# 

LS776CM 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

1254 

AD521SD 

5AD21 

Inst. AmD 

DIP 

164 

LS776CT 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 f 

1264 

AD522AD 

5AD21 

Inst. Amp 

DIP 

174 

LS776CTB 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

1274 

AD522BD 

5AD21 

Inst. Amp 

DIP 

184 

LS776T 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

TO-99 

1284 

AD522SD 

5AD21 

Inst. AmD 

DIP 

194 

LS776TB 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

1294 

AD524AD 

5AD24 

Inst. Amp 

DIP 

20 ♦ 

LS8776CM 

42LMY50 

Single Op Amp 

FLAT P 

1304 

AD524BD 

5AD24 

Inst. Amp 

DIP 

21 ♦ 

LS8776M 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

1314 

AD524CD 

5AD24 

Inst. Amo 

DIP 

22 ♦ 

MC1776CD 

42LMY50 

Single Op Amp 

FLAT P 

1324 

AD524SD 

5AD24 

Inst. Amp 

DIP 

23 

MC1776CG 

42LMV50 

Single Op Amp 

CAN 

1334 

RSAD524AD 

5AD24 

Inst. Amp 

DIP 

24 

MC1776CP1 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

DIP 

134 

FA501 

5FA01 

Wideband Amo 

CAN 

25 ▼ 

MC1776CP1D 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

135 

HPM501 (A) 

5HP01 

Wideband Amp 

OlHfcH 

26 ▼ 

MC1776CP1DS 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

136 

LC508L(A) 

5LC08 

Power Amp 

LLC 

27 ▼ 

MC1776CP1S 

42LMY50 

Sinale Od Amo 

DIP 

137 

LC508M(A) 

5LC08 

Power AmD 

FLAT P 

28 ♦ 

MC1776CU 

42LMY50 

Single Op Amp 

FLAT P 

138 

LC508P(A) 

5LC08 

Power Amp 

FLAT P 

29 

MC1776G 

42LMY50 

Single Op Amp 

CAN 

139 

LC552D(A) 

5LC52 

Power Amp 

DIP 

304 

MC1776U 

42LMY50 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

1404 

EHA4-2520-8 

5LMV31 

Sinale Od Amo 

LLC 

31 ♦ 

MC3476G 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

141 

EHA4-2620-8(A) 

5LMV31 

Single Op Amp 

LLC 

32 

MC3476P1 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

142t 

HA4-2510-8 

5LMV31 

Single Op Amp 

LLC 

33 

MC3476U 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

DIP 

143d 

HA9-2500-2 

5LMW31 

Sinale Od AmD 

TO-86 

34 

NJM4250D 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

144d 

HA9-2502-2 

5LMW31 

Single Op Amp 

TO-86 

35 

NJM4250M 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

1454 

HA9-2505-5 

5LMW31 

Single Op Amp 

TO-86 

364 

OP22AJ 

42LMY50 

Sinale Od Amo 

TO-99 

146d 

HA9-2510-2 

5LMW31 

Sinale Od Amo 

TO-86 

37 

OP22AZ 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

1474 

HA9-2512-2 

5LMW31 

Single Op Amp 

TO-86 

38 ♦ 

OP22BJ 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

1484 

HA9-2515-5 

5LMW31 

Single Op Amp 

TO-86 

39 

OP22BZ 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

DIP 

1494 

HA9-2520-2 

5LMW31 

Sinale Od AmD 

TO-86 

40 ♦ 

OP22EJ 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

1504 

HA9-2522-2 

5LMW31 

Single Op Amp 

TO-86 

41 

OP22EZ 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

1514 

HA9-2525-5 

5LMW31 

Single Op Amp 

TO-86 

424 

OP22FJ 

42LMY50 

Sinale Od Amo 

TO-99 

152d 

RA2500-1 

5LMW31 

Sinale Od Amo 

TO-86 

43 

OP22FZ 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

153d 

RA2500-5 

5LMW31 

Single Op Amp 

TO-86 

444 

OP22HJ 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

154d 

RA2505-5 

5LMW31 

Single Op Amp 

TO-86 

45 

OP22HZ 

42LMY50 

Sinale Od Amo 

DIP 

155d 

RA2510-1 

5LMW31 

Sinale Od Amo 

TO-86 

46d 

OP32AP 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

156d 

RA2510-5 

5LMW31 

Single Op Amp 

TO-86 

47 

OP32AZ 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

157d 

RA2515-5 

5LMW31 

Single Op Amp 

TO-86 

48d 

OP32BP 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

DIP 

158d 

RA2520-1 

5LMW31 

Sinale Od Amo 

TO-86 

49 

OP32BZ 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

159d 

RA2520-5 

5LMW31 

Single Op Amp 

TO-86 

50 

OP32EP 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

160d 

RA2525-5 

5LMW31 

Single Op Amp 

TO-86 

51 

OP32EZ 

42LMY50 

Sinale Op Amp 

DIP 

161 d 

RA2600-1 

5LMW31 

Sinale Od AmD 

TO-86 

52 

OP32FP 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

162d 

RA2600-5 

5LMW31 

Single Op Amp 

TO-86 

53 

OP32FZ 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

1634 

1346 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

54d 

OP32GP 

42LMY50 

Sinale Od Amp 

DIP 

1644 

1347(2) 

5LMX15 

Sinale Od Amo 

TO-99 

55 

OP32GZ 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

165 

AD503J 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

56# 

SFC2776C 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

166 

AD503JH 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

57 

SFC2776DC 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

DIP 

167 

AD503K 

5LMX15 

Sinale Od Amo 

CAN 

58 ♦ 

SFC2776M 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

168 

AD503KH 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

59d 

SFC2776PC 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-91 | 

169 

AD503S 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

60# 

SFC2776UC 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

OTHER 

170 

AD503SH 

5LMX15 

Sinale Od AmD 

CAN 

61d 

SG1250M 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

171 

! AD506JH 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

62d 

SG1250T 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

172 

AD506KH 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

63d 

SG1250Y 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

DIP 

173 

AD506LH 

5LMX15 

Sinale Od Amo 

CAN 

64d 

SG2250M 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

174 

AD506SH 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

65d 

SG2250T 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

1754 

AD515JH 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

66d 

SG2250Y 

42LMY50 

Sinale Od Amo 

DIP 

176 

AD515KH 

5LMX15 

Sinale Od AmD 

CAN 

67d 

SG3250M 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

177 

AD515LH 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

68d 

SG3250T 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

178 

AD545JH 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

69d 

SG3250Y 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

DIP 

179 

AD545KH 

5LMX15 

Sinale Od AmD 

CAN 

70d 

SG4250CM 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

180 

AD545LH 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

71d 

SG4250CT 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

181 

AD545MH 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

72d 

SG4250CY 

42LMY50 

Sinale Od Amp 

DIP 

1824 

HTL-OP27AJ 

5LMX15 

Sinale Od AmD 

TO-99 

73d 

SG4250M 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

183 

HTL-OP27AZ 

5LMX15 

Single Op Amp 

DIP 

74d 

SG4250T 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

1844 

HTL-OP27BJ 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

75d 

SG4250Y 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

DIP 

1854 

HTL-OP27CJ 

5LMX15 

Sinale Od AmD 

TO-99 

76 

TDA4250B 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

1864 

HTL-OP27EJ 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

77 ♦ 

TDA4250D 

42LMY50 

Single Op Amp 

OTHER 

1874 

HTL-OP27FJ 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

78d 

UA776DC 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

DIP 

1884 

HTL-OP27GJ 

5LMX15 

Sinale Od AmD 

TO-99 

79d 

UA776DM 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

189 

ICH8500ATV 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

80 

UA776HC 

42LMY50 

Single Op Amp 

CAN 

190 

ICH8500TV 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

81 

UA776HM 

42LMY50 

Sinale Od Amo 

CAN 

191 d 

LM740CT 

5LMX15 

Sinale Od Amo 

CAN 

82 

UA776TC 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

192d 

LM740T 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

834 

UC4250 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

1934 

MAA741 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

84# 

UC4250C 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

TO-99 

1944 

MAA741C 

5LMX15 

Sinale Od Amo 

TO-99 

85 

UC4250CE 

42LMY50 

Single Op Amp 

CAN 

1954 

MAB355 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

86d 

UC4250CTY 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

1964 

MAB356 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 [ 

87d 

UC4250TY 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

TO-99 

1974 

MAB357 

5LMX15 

Sinale Od Amo 

TO-99 

88 ♦ 

UC4251 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

1984 

MAC155 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

89 ♦ 

UC4251C 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

1994 

MAC156 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

90d 

UPC802C 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

DIP 

2004 

MAC 157 

5LMX15 

Sinale Od AmD 

TO-99 

91d 

UPC802G 

42LMY50 

Single Op Amp 

FLAT P 

201~4 

PM155AJ1-38510 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

92 ♦ 

UPC4250C 

42LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

2024 

PM155J1-38510 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

93 ♦ 

UPC4250G2 

42LMY50 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

2034 

PM 156AJ1-38510 

5LMX15 

Sinale Od AmD 

TO-99 

94d 

VA5B425031 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

2044 

PM156J1-38510 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

95d 

VA5B425039 

42LMY50 

Single Op Amp 

TO-99 

2054 

PM 157AJ1-38510 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

96 

LM4250F 

42LMZ50 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

2064 

PM157J1-38510 

5LMX15 

Sinale Od AmD 

TO-99 

97 ♦ 

SFC2776PM 

42LMZ50 

Single Op Amp 

TO-91 

207 

SU536 

5LMX15 

Single Op Amp 

CAN 

98d 

UA776-3F 

42LMZ50 

Single Op Amp 

TO-91 

2084 

VA705T 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

99 

TAB1042 

42LM02 

Quad Od AmD 

DIP 

2094 

VA705TJ 

5LMX15 

Sinale Od Amo 

TO-99 

100 

XR4202M 

42LM02 

Quad Op Amp 

DIP 

2104 

VA705TK 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

101 

XR4202N 

42LM02 

Quad Op Amp 

DIP 

211 4 

VA706TJ 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

102 

XR4202P 

42LM02 

Quad Od AmD 

DIP 

2124 

VA706TK 

5LMX15 

Sinale Od Amo 

TO-99 

1034 

SFC2776EC 

42LM50 

Single Op Amp 

TO-116 

2134 

VA706TL 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

1044 

SFC2776EM 

42LM50 

Single Op Amp 

TO-116 

2144 

VBA705TJ 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

105d 

RC4531DC 

45LM31 

Sinale Od Amo 

OTHER 

2154 

VBA705TK 

5LMX15 

Sinale Od Amo 

TO-99 

106d 

RC4531NB 

45LM31 

Single Op Amp 

DIP 

2164 

VBA705TL 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

107d 

RC4531T 

45LM31 

Single Op Amp 

TO-99 

2174 

VBA706TJ 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

108d 

RM4531D 

45LM31 

Sinale Od Amo 

OTHER 

2184 

VBA706TK 

5LMX15 

Sinale Od Amo 

TO-99 

109d 

RM4531 DC 

45LM31 

Single Op Amp 

DIP 

2194 

VBA706TL 

5LMX15 

Single Op Amp 

TO-99 

110d 

RM4531DN 

45LM31 

Sinale Od Amo 

DIP 

220d 

SN724L 

5LMX24 

Sinale Od AmD 

CAN 
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44. AMPLIFIERS 


LINE 

No. 


in 


TYPE 

NUMBER 


HI 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


SI 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


in 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number _ 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


Id 

2d 

3d 

SN724N 

HA1 -2600-2 

HA1 -2602-2 

5LMX'24 

5LMX31 

5LMX31 

Single Op Amp 

Single Op Amp 

Sinale Od Amo 

m - 

DIP 

DIP ! 


1114 

1124 

1134 

EHA2-2620-1(A) 

EHA2-2620-2(A) 

EHA2-2620-8(A) 

5LMY31 

5LMY31 

5LMY31 

Single Op Amp 

Single Op Amp 

Sinale Od AmD 

TO-5 

TO-5 

TO-5 

4d 

HA1-2605-5 

5LMX31 

Single Op Amp 

DIP 


1144 

EHA2-2622-2(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-5 

5d 

HA1 -2620-2 

5LMX31 

Single Op Amp 

DiP 


1154 

EHA2-2622-8(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-5 

6d 

HA1-2622-2 

5LMX31 

Sinale Od AmD 

DIP 


1164 

EHA2-2625-5(A) 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

TO-5 

7d 

HA1-2625-5 

5LMX31 

Single Op Amp 

DIP 


1174 

EHA3-2505-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

8d 

SN5511N 

5LMY11 

Differential Amp 

DIP 


1184 

EHA3-2515-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

9d 

SN7511N 

5LMY11 

Differential AmD 

DIP 


1194 

EHA3-2525-5 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

DIP 

104 

NE515A 

5LMY15 

Differential Amp 

TO-116 


1204 

EHA3-2605-5(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

lid 

NE515G 

5LMY15 

Differential Amp 

TO-91 


1214 

EHA3-2625-5(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP | 

124 

NE515K 

5LMY15 

Differential Amp 

TO-100 


1224 

EHA7-2500-2 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

DIP 

134 

SE515A 

5LMY15 

Differential Amp 

TO-116 


1234 

EHA7-2500-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

14d 

SE515G 

5LMY15 

Differential Amp 

TO-91 


1244 

EHA7-2502-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

154 

SE515K 

5LMY15 

Differential AmD 

TO-100 


1254 

EHA7-2502-8 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

DIP 

16d 

TAA521A 

5LMY21 

Single Op Amp 

DIP 


1264 

EHA7-2505-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

17d 

TAA521 

5LMY22 

Single Op Amp 

TO-99 


1274 

EHA7-2510-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

18d 

TAA522 

5LMY22 

Sinale Od Amo 

TO-99 


1284 

EHA7-2510-8 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

DIP 

19d 

SN524AL 

5LMY24 

Single Op Amp 

CAN 


1294 

EHA7-2512-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

20 

H18575 

5LMY31 

Dual Op Amp 

DIP 


1304 

EHA7-2512-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

21 ♦ 

AM410-2C 

5LMY31 

Quad Od Amo 

TO-99 


1314 

EHA7-2515-5 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

DIP 

22 ♦ 

AM411-2C 

5LMY31 

Quad Op Amp 

TO-99 


1324 

EHA7-2520-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

234 

AM411-2M 

5LMY31 

Quad Op Amp 

TO-99 


1334 

EHA7-2520-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

244 

AM460-2C 

5LMY31 

Quad Od Amo 

TO-99 


1344 

EHA7-2522-2 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

DIP 

25 

HI8573 

5LMY31 

Quad Op Amp 

DIP 


1354 

EHA7-2522-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

26d 

MCI 4573-1AL 

5LMY31 

Quad Op Amp 

DIP 


1364 

EHA7-2525-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

27d 

MCI 4573-1 CL 

5LMY31 

Quad Od Amo 

DIP 


1374 

EHA7-2600-2(A) 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

DIP 

28d 

MCI 4573-1 CP 

5LMY31 

Quad Op Amp 

DIP 


1384 

EHA7-2600-8(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

29d 

MC14573AL 

5LMY31 

Quad Op Amp 

DIP 


1394 

EHA7-2602-2(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

30 

MC14573CL 

5LMY31 

Quad Od AmD 

DIP 


1404 

EHA7-2602-8(A) 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

DIP 

31 T 

MC14573CLD 

5LMY31 

Quad Op Amp 

DIP 


141 4 

EHA7-2605-5(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

32 

MC14573CP 

5LMY31 

Quad Op Amp 

DIP 


1424 

EHA7-2620-2(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

33 t 

MC14573CPD 

5LMY31 

Quad Od Aitid 

DIP 


1434 

EHA7-2620-8(A) 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

DIP 

34d 

MCI 4575-1 AL 

5LMY31 

Quad Op Amp 

DIP 


1444 

EHA7-2622-2(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

35d 

MCI 4575-1 CL 

5LMY31 

Quad Op Amp 

DIP 


1454 

EHA7-2622-8(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

36d 

MCI 4575-1 CP 

5LMY31 

Quad Od Amo 

DIP 


1464 

EHA7-2625-5(A) 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

DIP 

37d 

MC14575AL 

5LMY31 

Quad Op Amp 

DIP 


147 

EHA8-2525-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

38 

MC14575CL 

5LMY31 

Quad Op Amp 

DIP 


148 

EHA8-2625-5(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

39 ▼ 

MC14575CLD 

5LMY31 

Quad Od Amo 

DIP 


149d 

FA550 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

TO-99 

40 

MC14575CP 

5LMY31 

Quad Op Amp 

DIP 


150d 

FA551 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

41 ▼ 

MC14575CPD 

5LMY31 

Quad Op Amp 

DIP 


151 d 

HA2-2050 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

42d 

1008CT 

5LMY31 

Sinale Op Amp 

TO-99 


152d 

HA2-2050A 

5LMY31 

Sinqle Op Amp 

TO-99 

43d 

1008MT 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


153d 

HA2-2055 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

44d 

1014CT 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


154d 

HA2-2055A 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

45d 

1014MT 

5LMY31 

Sinale Op Amp 

TO-99 


155d 

HA2-2060 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

TO-99 

46d 

1015CT 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


156d 

HA2-2060A 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

47d 

1015MT 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


157d 

HA2-2065 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

48d 

1018CT 

5LMY31 

Sinale Op Amp 

TO-99 


158d 

HA2-2065A 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

TO-99 

49d 

1018MT 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


1594 

HA2-2500-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

50d 

1326 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


160t 

HA2-2500-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

51 ♦ 

1332 

5LMY31 

Sinale Od Amp 

TO-99 


161 4 

HA2-2502-2 

5LMY31 

Sinqle Op Amp 

TO-99 

524 

3507J 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


162t 

HA2-2502-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

53# 

3508J 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


1634 

HA2-2505-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

54d 

A560 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

TO-99 


1644 

HA2-2510-2 

5LMY31 

Sinqle Od Amp 

TO-99 

55d 

A561 (1) 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


165y 

HA2-2510-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

56d 

A970(1) 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


1664 

HA2-2512-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

57d 

A975{11 

5LMY31 

Sinale Od Amp 

TO-99 


167t 

HA2-2512-8 

5LMY31 

Sinqle Op Amp 

TO-99 

58 

AD507JH 

5LMY31 

Single Op Amp 

CAN 


1684 

HA2-2515-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

59 

AD507KH 

5LMY31 

Single Op Amp 

CAN 


1694 

HA2-2520-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

60 

AD507SH 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

CAN 

J 

170y 

HA2-2520-8 

5LMY31 

Sinqle Op Amp 

TO-99 

61 

AD509JH 

5LMY31 

Single Op Amp 

CAN 

1 

171 4 

HA2-2522-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

62 

AD509KH 

5LMY31 

Single Op Amp 

CAN 


172t 

HA2-2522-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

63 

AD509SH 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

CAN 


1734 

HA2-2525-5 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

TO-99 

64d 

AD514J 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


1744 

HA2-2600-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

65d 

AD514K 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


1754 

HA2-2602-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

66d 

AD514S 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

TO-99 


1764 

HA2-2605-5 

5LMY31 

Sinqle Op Amp 

TO-99 

67d 

AM405-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


1774 

HA2-2620-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

68d 

AM405-2M 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


1784 

HA2-2622-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

69d 

AM406-2 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

TO-99 


1794 

HA2-2625-5 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

TO-99 

70d 

AM406-2M 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


1804 

HA2-2640-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

71 ♦ 

AM450-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


181 4 

HA2-2645-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

72 ♦ 

AM450-2M 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

TO-99 


182 

HA3-2500-2 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

DIP 

734 

AM452-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


183 

HA3-2502-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

744 

AM452-2M 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


1844 

HA3-2505-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

754 

AM460-2 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

TO-99 


185d 

HA3-2507 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

DIP 

764 

AM460-2M 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


186 

HA3-2510-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

774 

AM462-1 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-116 


187 

HA3-2512-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

784 

AM462-1M 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

TO-116 


1884 

HA3-2515-5 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

DIP 

794 

AM462-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


189d 

HA3-2517 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

804 

AM462-2M 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


190 

HA3-2520-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

814 

AM464-2 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

TO-99 


191 

HA3-2522-2 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

DIP 

824 

AM464-2M 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 


1924 

HA3-2525-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

83d 

EHA1-2520-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 


193d 

HA3-2527 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

84d 

EHA1 -2600-8(A) 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

DIP 


194 

HA3-2605-5 

5LMY31 

Sinqle Od AmD 

DIP 

85d 

EHA1-262Q-2(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 


195 

HA3-2625-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

86d 

EHA1-2620-8(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 


1964 

HA7-2500-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

87d 

EHA1 -2622-2(A) 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

DIP 


197t 

HA7-2500-8 

5LMY31 

Sinale Od Amp 

DIP 

88d 

EHA1 -2622-8(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 


1984 

HA7-2502-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

89d 

EHA1 -2625-5(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 


199y 

HA7-2502-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

904 

EHA2-2500-2 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

TO-5 


2004 

HA7-2505-5 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

DIP 

914 

EHA2-2500-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-5 


201 4 

HA7-2510-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

924 

EHA2-2502-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-5 


202 y 

HA7-2510-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

934 

EHA2-2502-8 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

TO-5 


203 4 

HA7-2512-2 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

DIP 

944 

EHA2-2505-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-5 


204 r 

HA7-2512-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

954 

EHA2-2510-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-5 


2054 

HA7-2515-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

964 

EHA2-2510-8 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

TO-5 


2064 

HA7-2520-2 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

DIP 

974 

EHA2-2512-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-5 


207 ▼ 

HA7-2520-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

984 

EHA2-2512-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-5 


2084 

HA7-2522-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

994 

EHA2-2515-5 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

TO-5 


209 ▼ 

HA7-2522-8 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

DIP 

100* 

EHA2-2520-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-5 


2104 

HA7-2525-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

1014 

EHA2-2520-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-5 


211 

HA7-2600-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

102* 

EHA2-2522-2 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

TO-5 


212 

HA7-2602-2 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

DIP 

1034 

EHA2-2522-8 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-5 


213 

HA7-2605-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

1044 

EHA2-2525-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-5 


214 

HA7-2620-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

1054 

EHA2-2600-KA) 

5LMY31 

Sinale Op Amp 

TO-5 


215 

HA7-2622-2 

5LMY31 

Sinale Od AmD 

DIP 

1064 

EHA2-2600-2(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-5 


216 

HA7-2625-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

1074 

EHA2-2600-8(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-5 


217 

HA7-2640-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

1084 

EHA2-2602-2fA) 

5LMY31 

Sinale Od Amp 

TO-5 


218 

HA7-2645-5 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

DiP 

1094 

EHA2-2602-8(A) 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-5 


219d 

HA9-2500 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-86 

1104 

EHA2-2605-5(A1 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

TO-5 


220d 

HA9-2502 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

TO-86 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (t) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3J— " 

TYPE 

NUMBER 

n 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

u 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

id 

HA9-2505 

5LMY31 “ 4 

Single Op Amp 

TO-86 j 

11 Id 

SN526P 

5LM26 

Differential Amp 

TO89 — 

2d 

HA9-2510 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-86 

H2d 

SN726F 

5LM26 

Differential Amp 

TO-89 

3d 

HA9-2512 

5LMY31 

Sinale Od Aitid 

TO-86 

113d 

SL541A 

5LM41 

Sinale Od Amo 

TO-5 

4d 

HA9-2515 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-86 

1144 

SL541B 

5LM41 

Single Op Amp 

TO-5 

5d 

HA9-2520 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-86 

115 

SL541BCM 

5LM41 

Single Op Amp 

CAN 

6d 

HA9-2522 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

TO-86 

116d 

SL501A 

5LM53 

RF/IF AmDlifier 

CAN 

7d 

HA9-2525 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-86 

117d 

SL501B 

5LM53 

RF/IF Amplifier 

CAN 

8 

HA2507 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

118d 

SL502A 

5LM53 

RF/IF Amplifier 

CAN 

9 

HA2517 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

DIP 

119d 

SL502B 

5LM53 

RF/IF Amplifier 

CAN 

10 

HA2527 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

120d 

SL503A 

5LM53 

RF/IF Amplifier 

CAN 

11 

HA2607 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

121 d 

SL503B 

5LM53 

RF/IF Amplifier 

CAN 

12 

HA2627 

5LMY31 

Sinale Od Aitid 

DIP 1 

122d 

SL551A 

5LM53 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

13 

ICL7614ACPA 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

123d 

SL551B 

5LM53 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

144 

ICL7614ACTV 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

124d 

SL552A 

5LM53 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

154 

ICL7614ACTY 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

TO-99 

125d 

SL552B 

5LM53 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

16# 

ICL7614AMTV ! 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

126d 

SL553A 

5LM53 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

17# 

ICL7614AMTY 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

127d 

SL553B 

5LM53 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

18 

ICL7614BCPA 

5LMY31 

Sinale Od Aitid 

DIP 

128d 

101 OCT 

5LM70 

Sinale Od Amp 

TO-99 

194 

ICL7614BCTV 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

129d 

1010MT 

5LM70 

Single Op Amp 

TO-99 

204 

ICL7614BCTY 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

130d 

A570(1) 

5LM70 

Single Op Amp 

TO-99 

21 ♦ 

ICL7614BMTV 

5LMY31 

Sinale Od Aitid 

TO-99 

131 d 

1012CT 

5LM80 

Sinale Od Amp 

CAN 

224 

ICL7614BMTY 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

132d 

1012MT 

5LM80 

Single Op Amp 

CAN 

23 

ICL7614DCPA 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

133d 

A980 

5LM80 

Single Op Amp 

TO-99 

244 

ICL7614DCTV 

5LMY31 

Sinale Od Aitid 

TO-99 

134d 

CA580 

5LM80 

Sinale Op Amp 

TO-99 

254 

iuLr614uCl Y 

OLMTiJl 

Singie Op Amp 

TO-3S 

1 03 

L.rowoi_\r\; 

5LPCG 

— a l _ 

r vwoi rvnp 

i i 

26 

ICL7615ACPA 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

136 

LP508M(A) 

5LP08 

Power Amp 

FLAT P 

274 

ICL7615ACTV 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

TO-99 

137 

LP508P(A) 

5LP08 

Power Amp 

FLAT P 

284 

ICL7615ACTY 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

138d 

MA500CP 

5MA00 

Power Amp 

CHIP 

294 

ICL7615AMTV 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

139 ▼ 

AD295A 

5M4123 

Transconduct Amp 

DIP 

304 

ICL7615AMTY 

5LMY31 

Sinale Od ArriD 

TO-99 1 

140t 

AD295B 

5M4123 

Transconduct Amo 

DIP 

31 

ICL7615BCPA 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

141 T 

AD295C 

5M4123 

Transconduct Amp 

DIP 

32# 

ICL7615BCTV 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

1424 

ADOP37AH 

5M4124 

Single Op Amp 

TO-99 

33# 

ICL7615BCTY 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

TO-99 

143t 

ADOP37AQ 

5M4124 

Single Op Amp 

DIP 

344 

ICL7615BMTV 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

144t 

ADOP37BH 

5M4124 

Single Op Amp 

TO-99 

35 ♦ 

ICL7615BMTY 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

145t 

ADOP37BQ 

5M4124 

Single Op Amp 

DIP 

36 

ICL7615DCPA 

5LMY31 

Sinale Od Aitid 

DIP 

146t 

ADOP37CH 

5M4124 

Sinale Od Amp 

TO-99 

374 

ICL7615DCTV 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

147t 

ADOP37CQ 

5M4124 

Single Op Amp 

DIP 

384 

ICL7615DCTY 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

148v 

ADOP37EH 

5M4124 

Single Op Amp 

TO-99 

39 

MCE060 

5LMY31 

Sinale Od Aitid 

DIP 1 

149t 

ADOP37EN 

5M4124 

Sinale Od Amp 

DIP 

40 

MCE060A 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

150t 

ADOP37EQ 

5M4124 

Single Op Amp 

DIP 

41 

MCE060B 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

151 T 

ADOP37FH 

5M4124 

Single Op Amp 

TO-99 

42 

MCE070 

5LMY31 

Sinale Od ArriD 

DIP 

152t 

ADOP37FN 

5M4124 

Sinale Od Amp 

DIP 

43 

MCE070A 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

153t 

ADOP37FQ 

5M4124 

Single Op Amp 

DIP 

44 

MCE070B 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

154t 

ADOP37GH 

5M4124 

Single Op Amp 

TO-99 

45 

MCE080 

5LMY31 

Sinale Od Aitid 

DIP 

155t 

ADOP37GN 

5M4124 

Sinale Od Amp 

DIP 

46 

MCE080A 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

156t 

ADOP37GQ 

5M4124 

Single Op Amp 

DIP 

47 

MCE080B 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

157 

NE501A 

5NE01 

Video Amplifier 

DIP 

48d 

NE531 

5LMY31 

Sinale Od Arid 

CAN 

158 

NE501K 

5NE01 

Video Amplifier 

CAN 

49 

NE531FE 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

159 

SE501A 

5NE01 

Video Amplifier 

DIP 

50 

NE531H 

5LMY31 

Single Op Amp 

CAN 

160 

SE501K 

5NE01 

Video Amplifier 

CAN 

51 

NE531N 

5LMY31 

Sinale Od Arid 

DIP 

161 d 

SFC2510 

5NE01 

Video Amplifier 

TO-99 

52 

NE531T 

5LMY31 

Single Op Amp 

CAN 

162d 

SFC2510P 

5NE01 

Video Amplifier 

TO-91 

53 

NE531V 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

163d 

SFC2510PM 

5NE01 

Video Amplifier 

TO-91 

54 ♦ 

0PA11HT 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

TO-99 

164d 

SN5510FA 

5NE01 

Video Amplifier 

FLAT P 

55d 

0PA12HT 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

165d 

SN5510JP 

5NE01 

Video Amplifier 

FLAT P 

56d 

RA2500-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

166d 

SN5510L 

5NE01 

Video Amplifier 

DIP 

57d 

RA2505-2 

5LMY31 

Sinale Od Arid 

TO-99 

167d 

SN7510FA 

5NE01 

Video Amplifier 

FLAT P 

58d 

RA2510-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

168d 

SN7510L 

5NE01 

Video Amplifier 

CAN 

59d 

RA2515-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

169d 

SN7510P 

5NE01 

Video Amplifier 

DIP 

60d 

RA2520-2 

5LMY31 

Sinale Od Arid 

TO-99 

170d 

TAA721 

5NE01 

Video Amplifier 

CAN 

61d 

RA2525-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

171d 

TAA722 

5NE01 

Video Amplifier 

CAN 

62d 

RA2600-2 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

172 

NE510F 

5NE10 

Differential Amp 

DIP 

63d 

RA2605-2 

5LMY31 

Sinale Od Arid 

TO-99 

173 

NE510N 

5NE10 

Differential Amp 

DIP 

64d 

RA2605-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-86 

174 

SE510F 

5NE10 

Differential Amp 

DIP 

65d 

RA2620-5 

5LMY31 

Single Op Amp 

TO-99 

175 

SE510N 

5NE10 

Differential Amp 

DIP 

66d 

RA2625-5 

5LMY31 

Sinale Od Arid 

TO-99 

176d 

LS510NA 

5NE10 

RF/IF Amplifier 

TO-116 

67 

SE531FE 

5LMY31 

Single Op Amp 

DIP 

177d 

LS510SA 

5NE10 

RF/IF Amplifier 

TO-116 

68 

SE531H 

5LMY31 

Singie Op Amp 

CAN 

1784 

NE510A 

5NE10 

RF/IF Amplifier 

TO-116 

69 

SE531N 

5LMY31 

Sinale Od Amo 

DIP 

179d 

NE510J 

5NE10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

70 

SE531T 

5LMY31 

Single Op Amp 

CAN 

1804 

SE510A 

5NE10 

RF/IF Amplifier 

TO-116 

71d 

TBB0748 

5LMY31 

Single Op Amp 

CAN 

181 d 

SE510J 

5NE10 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

72d 

TBB0748B 

5LMY31 

Sinale Od Arid 

DIP 

182 

SE511B 

5NE10 

RF/IF Amplifier 

DIP 

734 

1438B83 

5LMY31 

Video Amplifier 

TO-99 

183 

NE511B 

5NE11 

Differential Amp 

DIP 

74 ♦ 

1438B 

5LMY31 

Video Amplifier 

TO-99 

184 

NE511F 

5NE11 

Differential Amp 

DIP 

754 

1437B83 

5LMY31 

Wideband Amo 

TO-99 

185 

NE511N 

5NE11 

Differential Amp 

DIP 

764 

1437B 

5LMY31 

Wideband Amp 

TO-99 

186d 

NE511R 

5NE11 

Differential Amp 

FLAT P 

776 

SN5511 

5LMZ11 

Differential Amp 

TO-89 

187 

SE511F 

5NE11 

Differential Amp 

DIP 

786 

SN5511FA 

5LMZ11 

Differential Arid 

FLAT P 

188 

SE511N 

5NE11 

Differential Amp 

DIP 

796 

SN7511FA 

5LMZ11 

Differential Amp 

FLAT P 

189d 

SE511R 

5NE11 

Differential Amp 

FLAT P 

80 

NE515F 

5LMZ15 

Differential Amp 

DIP 

190d 

NE533T 

5NE33 

Single Op Amp 

CAN 

81 

NE515N 

5LMZ15 

Differential Arid 

DIP 

191 d 

SE533T 

5NE33 

Sinale Od Amp 

CAN 

82 

SE515F 

5LMZ15 

Differential Amp 

DIP 

192 

OP50AY 

5OP0 

Single Op Amp 

DIP 

83d 

SN521A 

5LMZ21 

Single Op Amp 

TO-89 

193 

OP50BY 

5OP0 

Single Op Amp 

DIP 

84d 

SN522A 

5LMZ22 

Sinale Od Arid 

TO-89 

194 

OP50EY 

5OP0 

Sinale Od Amp 

DIP 

85d 

SN524A 

5LMZ24 

Single Op Amp 

TO-89 

195 

OP50FY 

5OP0 

Single Op Amp 

DIP 

86d 

SN724F 

5LMZ24 

Single Op Amp 

TO-89 

1964 

OPA511AM 

50P11 

Single Op Amp 

TO-3 

874 

HA9-2600-2 

5LMZ31 

Sinale Od Amo 

TO-91 

1974 

OPA8785UM 

50P11 

Sinale Od Amp 

TO-3 1 

884 

HA9-2602-2 

5LMZ31 

Single Op Amp 

TO-91 

1984 

OPA8785VM 

50P11 

Single Op Amp 

TO-3 

894 

HA9-2605-5 

5LMZ31 

Single Op Amp 

TO-91 

1994 

OPA512BM 

50P12 

Single Op Amp 

TO-3 

904 

HA9-2620-2 

5LMZ31 

Sinale Od Arid 

TO-91 

2004 

OPA512SM 

50P12 

Sinale Od Amp 

TO-3 

91 ♦ 

HA9-2622-2 

5LMZ31 

Single Op Amp 

TO-91 

201 

SL561CDP 

5SLY61 

Wideband Amp 

DIP 

924 

HA9-2625-5 

5LMZ31 

Single Op Amp 

TO-91 

202 

SL561BCM 

5SLZ61 

Wideband Amp 

CAN 

93 

SL541BDG 

5LMZ41 

Sinale Od Amo 

DIP 

203d 

SL510C(21 

5SL10 

RF/IF Amplifier 

TO-100 

946 

M501A 

5LM01 

Single Op Amp 

CAN 

204d 

SL511C(2) 

5SL11 

RF/IF Amplifier 

TO-100 

95d 

M501B 

5LM01 

Single Op Amp 

CAN 

205 

SL521A 

5SL21 

Wideband Amp 

CAN 

96c! 

M501C 

5LM01 

Sinale Od Arid 

CAN 

206 

SL521B 

5SL21 

Wideband Amp 

CAN 

97d 

M501D 

5LM01 

Single Op Amp 

CAN 

207 

SL521C 

5SL21 

Wideband Amp 

CAN 

98d 

Q25AH 

5LM01 

Single Op Amp 

CAN 

208d 

SL571A 

5SL21 

Wideband Amp 

FLAT P 

99d 

Q85AH 

5LM01 

Sinale Od Amo 

CAN 

209d 

SL571B 

5SL21 

Wideband Amp 

FLAT P 

100 

LC507(2A) 

5LM07 

Power Amp 

SIP 

21 Od 

SL571C 

5SL21 

Wideband Amp 

FLAT P 

101d 

NE516A 

5LM16 

Single Op Amp 

TO-116 

211 

SL532C 

5SL32 

RF/IF Amplifier 

CAN 

102d 

NE516G 

5LM16 

Sinale Od Arid 

TO-91 

212d 

SL541C 

5SL41 

Video Amplifier 

CAN 

103d 

NE516K 

5LM16 

Single Op Amp 

TO-100 

213d 

SL550 

5SL50 

Video Amplifier 

DIP 

104d 

SE516G 

5LM16 

Single Op Amp 

TO-91 

214 

SL550C 

5SL50 

Wideband Amp 

DIP 

105d 

SE516K 

5LM16 

Sinale Od Amo 

TO-100 

215 

SL550D 

5SL50 

Wideband Amp 

DIP 

106d 

NE517A 

5LM17 

Single Op Amp 

TO-116 

216 

SL550G 

5SL50 

Wideband Amp 

DIP 

107d 

NE517Q 

5LM17 

Single Op Amp 

FLAT P 

217 

SL560C 

5SL60 

Wideband Amp 

CAN 

108d 

SE517Q 

5LM17 

Sinale Od Arid 

FLAT P 

218 

SL565CDP 

5SL65 

Wideband Amp 

DIP 

109d 

SN525F 

5LM25 

Differential Amp 

TO-84 

219 

SL565DP 

5SL65 

Wideband Amp 

DIP 

110d 

SN725F 

5LM25 

Differential Amo 

TO-84 

220 

HA4-5002-8 

50HAX02 

Buffer/V. Follower 

LLC 
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44. AMPLIFIERS 


LINE TYPE 

No. NUMBER 


F^T 

I NUMBER 


HT 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number _ 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


It 

EL2033CN 

50HAY02 

Buffer/V. Follower 

T5TF- 

111 

MCE073B- 

55LM33 

Dual Op Amp 

DIP 

24 

HA2-5002-2 

50HAY02 

Buffer/V. Follower 

iTO-99 

112 

MCE083 

55LM33 

Dual Op Amp 

DIP 

34 

HA2-5002-5 

50HAY02 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

113 

MCE083A 

55LM33 

Dual Od AmD 

DIP 

44 

HA2-5002-8 

50HAY02 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

114 

MCE083B 

55LM33 

Dual Op Amp 

DIP 

54 

HA3-5033-5 

50HAY33 

Buffer/V. Follower 

iDIP 

115 

NE5533AF 

55LM33 

Dual Op Amp 

DIP 

6t 

VLD212 

50HAY33 

Buffer/V. Follower 

DIP 

116d 

NE5533AJ 

55LM33 

Dual Od AmD 

DIP 

7 

AC300DJ 

50HAY33 

Video Amplifier 

DIP 

117d 

NE5533AP 

55LM33 

Dual Op Amp 

DIP 

84 

EL2003CH(A) 

50HAZ02 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

118 

NE5533F 

55LM33 

Dual Op Amp 

DIP 

94 

EL2003H(A) 

50HAZ02 

Buffer/V. Follower 

TO-99 

119d 

NE5533J 

55LM33 

Dual Od AmD 

DIP 

10t 

EL2003J(A) 

50HAZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

120d 

NE5533JG 

55LM33 

Dual Op Amp 

DIP 

11 

HA3-5002-5 

50HAZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

121 d 

NE5533P 

55LM33 

Dual Op Amp 

DIP 

12 

HA7-5002-2 

50HAZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

1224 

NE5534AD 

55LM33 

Dual Od AmD 

OTHER 

13 

HA7-5002-5 

50HAZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

123d 

OP215EY 

55LM33 

Dual Op Amp 

DIP 

14 

HA7-5002-8 

50HAZ02 

Buffer/V. Follower 

DIP 

124 

XR5533AN 

55LM33 

Dual Op Amp 

DIP 

154 

1359 

50HAZ33 

Buffer/V. Follower 

TO-8 

125 

XR5533AP 

55LM33 

Dual Od AmD 

DIP 

164 

HA2-5033-2 

50HAZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

126 

XR5533N 

55LM33 

Dual Op Amp 

DIP 

174 

HA2-5033-5 

50HAZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

127 

XR5533P 

55LM33 

Dual Op Amp 

DIP 

184 

HA2-5033-8 

50HAZ33 

Buffer/V. Follower 

CAN 

1284 

AM453-2C 

55LM34 

Sinale Od Amo 

TO-99 

194 

AC300CJ 

50HAZ33 

Video Amplifier 

TO-8 

1294 

AM453-2M 

55LM34 

Single Op Amp 

TO-99 

20 

HA4-5130-2 

51HAY35 

Single Op Amp 

LLC 

130d 

NE535FE 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

21 

HA4-5130-5 

51HAY35 

Sinale Op Amp 

LLC 1 

131 d 

NE535H 

55LM34 

Sinale Od AmD 

CAN 

22 

HA4-5135-2 

51HAY35 

Single Op Amp 

LLC 

132 

NE5533AN 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

23 

HA4-5135-5 

51HAY35 

Single Op Amp 

LLC 

133 

NE5533N 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

244 

HA2-5130-2 

51HAZ35 

Sinale Op Amp 

TO-99 

134 

NE5534AFE 

55LM34 

Sinale Od Amo 

DIP 

254 

HA2-5130-5 

51HAZ35 

Single Op Amp 

TO-99 

135 

NE5534AH 

55LM34 

Single Op Amp 

CAN 

264 

HA2-5135-2 

51HAZ35 

Single Op Amp 

TO-99 

136d 

NE5534AJG 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

274 

HA2-5135-5 

51HAZ35 

Sinale Op Amp 

TO-99 

137d 

NE5534AL 

55LM34 

Sinale Od AmD 

CAN 

28 

HA3-5130-5 

51HAZ35 

Single Op Amp 

DIP 

138 

NE5534AN 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

29 

HA3-5135-5 

51HAZ35 

Single Op Amp 

DIP 

139 

NE5534AP 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

30 

HA7-5130-2 

51HAZ35 

Sinale Op Amo 

DIP 

140 

NE5534AT 

55LM34 

Sinale Od AmD 

CAN 

31 

HA7-5130-5 

51HAZ35 

Single Op Amp 

DIP 

141 

NE5534D 

55LM34 

Single Op Amp 

OTHER 

32 

HA7-5135-2 

51HAZ35 

Single Op Amp 

DIP 

142 

NE5534FE 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

33 

HA7-5135-5 

51HAZ35 

Sinale Op Amo 

DIP 

143 

NE5534H 

55LM34 

Sinale Od AmD 

CAN 

34 4 

HA5147(A) 

51HA47 

Single Op Amp 

TO-99 

144d 

NE5534JG 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

354 

HSOP07AJ 

51HA47 

Single Op Amp 

TO-99 

145d 

NE5534L 

55LM34 

Single Op Amp 

CAN 

364 

HSOP07CJ 

51HA47 

Sinale Op Amo 

TO-99 

146 

NE5534N 

55LM34 

Sinale Od Amo 

DIP 

374 

HSOP07DJ 

51HA47 

Single Op Amp 

TO-99 

147 

NE5534P 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

384 

HSOP07EJ 

51HA47 

Single Op Amp 

TO-99 

148 

NE5534T 

55LM34 

Single Op Amp 

CAN 

394 

HSOP07J 

51HA47 

Sinale Op Amp 

TO-99 

149 

NJM5534D 

55LM34 

Sinale Od Amo 

DIP 

40 t 

HSOP27AJ 

51HA47 

Single Op Amp 

TO-99 

150 

NJM5534M 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

41 T 

HSOP27BJ 

51HA47 

Single Op Amp 

TO-99 

151 

RC5534ADE 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

42 t 

HSOP27CJ 

51HA47 

Sinale Op Amo 

TO-99 

152 

RC5534ANB 

55LM34 

Sinale Od AmD 

DIP 

43 4 

HSOP27EJ 

51HA47 

Single Op Amp 

TO-99 

153d 

RC5534AT 

55LM34 

Single Op Amp 

CAN 

44 4 

HSOP27FJ 

51HA47 

Single Op Amp 

TO-99 

154 

RC5534DE 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

454 

HSOP27GJ 

51HA47 

Sinale Op Amo 

TO-99 

155 

RC5534NB 

55LM34 

Sinale Od Amo 

DIP 

46 t 

HSOP37AJ 

51HA47 

Single Op Amp 

TO-99 

156d 

RC5534T 

55LM34 

Single Op Amp 

CAN 

47 t 

HSOP37BJ 

51HA47 

Single Op Amp 

TO-99 

157 

RM5534ADE 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

48 t 

HSOP37CJ 

51HA47 

Sinale Op Amp 

TO-99 

158 

RM5534AT 

55LM34 

Sinale Od Amo 

CAN 

494 

HSOP37EJ 

51HA47 

Single Op Amp 

TO-99 

159 

RM5534DE 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

504 

HSOP37FJ 

51HA47 

Single Op Amp 

TO-99 

160 

RM5534T 

55LM34 

Single Op Amp 

CAN 

514 

HSOP37GJ 

51HA47 

Sinale Op Amp 

TO-99 

161d 

RM5534T/883B 

55LM34 

Sinale Od Amo 

CAN 

524 

1344 

51HA60 

Single Op Amp 

TO-99 

162 

SA5534A 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

534 

1345 

51HA60 

Single Op Amp 

TO-99 

163 

SA5534AN 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

54 4 

HA2-5160-2 

51HA60 

Sinale Op Amo 

TO-99 

164d 

SE535FE 

55LM34 

Sinale Od AmD 

DIP 

554 

HA2-5160-5 

51HA60 

Single Op Amp 

TO-99 

165d 

SE535H 

55LM34 

Single Op Amp 

CAN 

564 

HA2-5162-5 

51HA60 

Single Op Amp 

TO-99 

166 

SE5534AFE 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

574 

HA5160-2 

51HA60 

Sinale Oo Amo 

TO-99 

167 

SE5534AH 

55LM34 

Sinale Od AmD 

CAN 

584 

HA5160-5 

51HA60 

Single Op Amp 

TO-99 

168d 

SE5534AJG 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

594 

HA5162-2 

51HA60 

Single Op Amp 

TO-99 

169d 

SE5534AL 

55LM34 

Single Op Amp 

CAN 

604 

HA5162-5 

51HA60 

Sinale Oo Amo 

TO-99 

170 

SE5534AN 

55LM34 

Sinale Od Arne 

DIP 

61 

HA4-5170-2 

51HA70 

Single Op Amp 

LLC 

171 

SE5534AT 

55LM34 

Single Op Amp 

CAN 

62 

HA4-5170-5 

51HA70 

Single Op Amp 

LLC 

172 

SE5534FE 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

63 

HA2-5195-5 

51HA90 

Sinale Oo Amo 

CAN 

173 

SE5534H 

55LM34 

Sinale Od Amo 

CAN 

64d 

S51A1V 

51LM1 

RF/IF Amplifier 

DIP 

174 

SE5534JG 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

65d 

M5141T 

51LM41 

Single Op Amp 

TO-78 

175d 

SE5534L 

55LM34 

Single Op Amp 

CAN 

66d 

AM7600C 

51LM90 

Special Oo Amo 

OTHER 

176 

SE5534N 

55LM34 

Sinale Od AmD 

DIP 

67d 

AM7600M 

51LM90 

Special Op Amp 

OTHER 

177 

SE5534T 

55LM34 

Single Op Amp 

CAN 

68d 

AM7600R 

51LM90 

Special Op Amp 

OTHER 

1784 

SSM2134 

55LM34 

Single Op Amp 

DIP 

69d 

AM7601C 

51LM90 

Special Oo Amo 

OTHER 

179 

NE5539D 

55LM39 

Sinale Od Amo 

DIP 

70d 

AM7601M 

51LM90 

Special Op Amp 

OTHER 

180 

NE5539F 

55LM39 

Single Op Amp 

DIP 

71d 

AM7601R 

51LM90 

Special Op Amp 

OTHER 

181 

NE5539N 

55LM39 

Single Op Amp 

DIP 

72 

HA5190-2 

51LM90 

Special Oo Amp 

DIP 

182 

RS5539 

55LM39 

Sinale Od AmD 

DIP 

73 

HA5190-8 

51LM90 

Special Op Amp 

DIP 

183 

SE5539F 

55LM39 

Single Op Amp 

DIP 

74 

HA5195-5 

51LM90 

Special Op Amp 

DIP 

184 

SE5539N 

55LM39 

Single Op Amp 

DIP 

754 

M5109P 

51M09 

Differential Amp 

DIP 

185 

NE5532D 

55NE32 

Dual Od AmD 

FLAT P 

76 

M51177L 

51M77 

RF/IF Amplifier 

SIP 

186 

NE5592D(2) 

55NE92 

Video Amplifier 

FLAT P 

77 

M51802L 

51M802 

Single Op Amp 

SIP 

187 

NE5592N(2) 

55NE92 

Video Amplifier 

DIP 

784 

NE5205H 

52NEY05 

Wideband Amp 

CAN 

188d 

SE5534AFH 

55SEZ34 

Sinale Od Amo 

LLC 

794 

NE5205D 

52NEZ05 

Wideband Amp 

DIP 

189d 

SE5534AFK 

55SEZ34 

Single Op Amp 

LLC 

80 

CA5422E(A) 

54CA22 

Dual Op Amp 

DIP 

190d 

SE5534FH 

55SEZ34 

Single Op Amp 

LLC 

81 

CXA4558L 

54TA58 

Dual Oo Amo 

OTHER 

191 d 

SE5534FK 

55SEZ34 

Sinale Od AmD 

LLC 

82 

LA6082S 

54TA58 

Dual Op Amp 

SIP 

192d 

5670BM 

56LM70 

RF/IF Amplifier 

FLAT P 

83 

NJM072S 

54TA58 

Dual Op Amp 

OTHER 

193d 

SN56514 

56M514 

RF/IF Amplifier 

TO-100 

84 

NJM082S 

54TA58 

Dual Oo Amo 

OTHER 

194d 

SN56514J 

56S514 

RF/IF AmDlifier 

DIP 

85 

NJM2041S 

54TA58 

Dual Op Amp 

OTHER 

195d 

SN56514L 

56S514 

RF/IF Amplifier 

TO-100 

86 

NJM2043S 

54TA58 

Dual Op Amp 

DIP 

196d 

SN56514N 

56S514 

RF/IF Amplifier 

DIP 

87 

NJM2068S 

54TA58 

Dual Oo Amo 

OTHER 1 

1974 

AD624AD 

6AD24 

Inst. AmD 

DIP 

88 

NJM2904S 

54TA58 

Dual Op Amp 

OTHER 

1984 

AD624BD 

6AD24 

Inst. Amp 

DIP 

89 

NJM3404AS 

54TA58 

Dual Op Amp 

OTHER 

1994 

AD624CD 

6AD24 

Inst. Amp 

DIP 

90 

NJM3414S 

54TA58 

Dual Oo Amo 

OTHER 

2004 

AD624SD 

6AD24 

Inst. Amo 

DIP 

91 

NJM3415S 

54TA58 

Dual Op Amp 

OTHER 

201 t 

AD625AD 

6AD25 

Inst. Amp 

DIP 

92 

NJM4556S 

54TA58 

Dual Op Amp 

OTHER 

202 ▼ 

AD625BD 

6AD25 

Inst. Amp 

DIP 

93 

NJM4558S 

54TA58 

Dual Oo Amo 

OTHER 

203 ▼ 

AD625CD 

6AD25 

Inst. AmD 

DIP 

94 

NJM4559S 

54TA58 

Dual Op Amp 

OTHER 

204 ▼ 

AD625JN 

6AD25 

Inst. Amp 

DIP 

95 

NJM4560S 

54TA58 

Dual Op Amp 

OTHER 

205t 

AD625KN 

6AD25 

Inst. Amp 

DIP 

96 

NJM4562S 

54TA58 

Dual Oo AmD 

OTHER 

206 t 

AD625SD 

6AD25 

Inst. AmD 

DIP 

97 

NJM5532S 

54TA58 

Dual Op Amp 

OTHER 

207d 

AN607 

6AN07 

Video Amplifier 

TO-72 

98 

TA75458S 

54TA58 

Dual Op Amp 

OTHER 

208d 

AN608 

6AN08 

Video Amplifier 

TO-72 

99 

TA75558S 

54TA58 

Dual Op Amo 

OTHER 

209 

HX610 

6HX10 

Wideband Amo 

CAN 

lOOd 

SN5512N 

55LMY12 

Video Amplifier 

DIP 

210t 

LM607ACH(A) 

6LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

101d 

SN7512N 

55LMY12 

Video Amplifier 

DIP 

21 It 

LM607AMH(A) 

6LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

102d 

SN5512L 

55LMZ12 

Video Amplifier 

TO-IOO 

212t 

LM607BCH(A) 

6LMY07 

Sinale Od AmD 

TO-99 

103d 

SN5514JP 

55LMZ12 

Video Amplifier 

DIP 

213t 

LM607BMH(A) 

6LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

104d 

SN7512L 

55LMZ12 

Video Amplifier 

TO-IOO 

214t 

LM607CH(A) 

6LMY07 

Single Op Amp 

TO-99 

105d 

SN5514L 

55LM14 

| Video Amplifier 

TO-99 

215t 

LM607ACJ(A1 

6LMZ07 

Sinale Od Amo 

DIP 

106d 

SN5514P 

55LM14 

Video Amplifier 

DIP 

216t 

LM607ACN(A) 

6LMZ07 

Single Op Amp 

DIP 

107d 

SN7514L 

55LM14 

Video Amplifier 

TO-99 

21 7 t 

LM607AMJ(A) 

6LMZ07 

Single Op Amp 

DIP 

108d 

SN7514P 

55LM14 

Video Amplifier 

DIP 

218t 

LM607BCJ(A) 

6LMZ07 

Sinale Od Amo 

DIP 

109 

MCE073 

55LM33 

Dual Op Amp 

DIP 

219t 

LM607BCN(A) 

6LMZ07 

Single Op Amp 

DIP 

110 

MCE073A 

55LM33 

Dual Od Amp 

DIP 

220 t 

LM607BMJ(A) 

6LMZ07 

Sinale Od Amo 

DIP 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

D 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

U 

FEMI 

NUMBER 

I] 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

-!▼ 

LM607CJ(A) 

6LMZ07 “T 

Single Op Amp 

DIP 

111d 

LF156AF 

7LMF41 

Single Op Amp ““ 

FLAT P 


LM607CM(A) 

6LMZ07 

Single Op Amp 

OTHER 

112d 

LF156F 

7LMF41 

Single Op Amp 

FLAT P 

3t 

LM607CN(A) 

6LMZ07 

Sinale Od Amo 

DIP 

113d 

LF157AF 

7LMF41 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

4t 

OPA605AM 

6LM05 

Single Op Amp 

OTHER | 

114d 

LF157F 

7LMF41 

Single Op Amp 

FLAT P 


OPA605CM 

6LM05 

Single Op Amp 

OTHER 

115d 

LM143F 

7LMF41 

Single Op Amp i 

FLAT P 


OPA605GH 

6LM05 

Sinale Od Amo 

OTHER 

116d 

NE530G 

7LMF41 

Sinale Od Amo 

TO-91 

74 

OPA605HG 

6LM05 

Single Op Amp 

DIP 

117d 

RC741CQ 

7LMF41 

Single Op Amp 

FLAT P 

8 

OPA605JG 

6LM05 

Single Op Amp 

DIP 

118d 

RM741CQ 

7LMF41 

Single Op Amp 

FLAT P 

9t 

OPA605KG 

6LM05 

Sinale Od Amo 

OTHER 

119d 

SE530G 

7LMF41 

Sinale Od Amo 

TO-91 

10 

RS1612C 

6LM10 

RF/IF Amplifier 

DIP 

12Qd 

SFC2741 PC 

7LMF41 

Single Op Amp 

TO-91 

m 

SFC2006 

6LM10 

RF/IF Amplifier 

TO-99 

121 

SG741CF 

7LMF41 

Single Op Amp 

FLAT P 

124 

SFC2008 

6LM10 

RF/IF AmDlifier 

TO-99 

122 

SG741F 

7LMF41 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

13 

SL610C 

6LM10 

RF/IF Amplifier 

CAN 

123d 

SSS741BL 

7LMF41 

Single Op Amp 

TO-91 

14d 

SL610G 

6LM10 

RF/IF Amplifier 

OTHER 

124d 

SSS741CL 

7LMF41 

Single Op Amp 

TO-91 

15 

SL611C 

6LM10 

RF/IF AmDlifier 

CAN 

125d 

SSS741GL 

7LMF41 

Sinale Od AmD 

TO-91 

16d 

SL611G 

6LM10 

RF/IF Amplifier 

OTHER 

126d 

SSS741L 

7LMF41 

Single Op Amp > 

TO-91 

17 

SL612C 

6LM10 

RF/IF Amplifier 

CAN 

127d 

TL061MU 

7LMF41 

Single Op Amp 

FLAT P 

18d 

SL612G 

6LM10 

RF/IF AmDlifier 

OTHER 

128d 

TL088CU 

7LMF41 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

19 

SL1612C 

6LM10 

RF/IF Amplifier 

DIP 

129d 

TL088IU 

7LMF41 

Single Op Amp 

FLAT P 

20 

SL613CCM 

6LM13 

Wideband Amp 

CAN 

130d 

UA741B3F 

7LMF41 

Single Op Amp 

TO-91 

21 d 

TAA640 

6LM40 

RF/IF AmDlifier 

TO-116 

131 d 

709-1-36 

7LMH09 

Sinale Od Amo 

TO-91 

22d 

SN52660FA 

6LM60 

Single Op Amp 

FLAT P 

132d 

709-9-6E 

7LMH09 

Single Op Amp 

DIP 

23d 

SN52660JA 

6LM60 

Single Op Amp 

OTHER 

133d 

709-9-36 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-91 

24d 

SN52660JP 

6LM60 

Sinale Od AmD 

DIP 

134d 

709-11-36 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

TO-91 

26d 

SN0200UL 

OLMOU 

Singie Op Amp 

TO-99 

135u 

709B4 

i i_iviriv» 

3inyie Op Amp 

1 

26d 

SN72660FA 

6LM60 

Single Op Amp 

FLAT P 

136d 

809CJ 

7LMH09 

Single Op Amp 

OTHER 

27d 

SN72660JA 

6LM60 

Sinale Od AmD 

OTHER 

137d 

819BE 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

TO-99 

28d 

SN72660L 

6LM60 

Single Op Amp 

TO-99 

138d 

819BH 

7LMH09 

Single Op Amp 

FLAT P 

29d 

SN72660N 

6LM60 

Single Op Amp 

DIP 

139d 

2709CG 

7LMH09 

Single Op Amp 

CAN 

30d 

SN72660P 

6LM60 

Sinale Od Amp 

DIP 

140 

AH0605GH 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

DIP 

31 

LM675T 

6LM75 

Power Amp 

OTHER 

141 

AH0605GJ 

7LMH09 

Single Op Amp 

DIP 

32 ▼ 

MAA661 

6MA61 

RF/IF Amplifier 

DIP 

142 

AH0605GK 

7LMH09 

Single Op Amp 

DIP 

33d 

SA60A(1) 

6SA0 

Sinale Od Amp 

OTHER 

143d 

LA709CG 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

CAN 

34d 

SL620C(2) 

6SL20 

RF/IF Amplifier 

CAN 

144d 

LA709G 

7LMH09 

Single Op Amp 

CAN 

35d 

920BE 

60LMY20 

Video Amplifier 

TO-96 

145 

LTA709 

7LMH09 

Single Op Amp 

SIP ! 

36d 

920CU 

60LMY20 

Video Amplifier 

TO-110 

146 

LTA709C 

7LMH09 

Sinale Od Amo 

SIP 

37d 

CMC602 ! 

60LMY20 

Video Amplifier 

OTHER 

147d 

MA709AML 

7LMH09 

Single Op Amp 

7099 

38d 

CMC602-1 

60LMY20 

Video Amplifier 

TO-96 

148d 

MA709CL 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-99 

39d 

CMC602-4 

60LMY20 

Video Amplifier 

TO-110 

149d 

MA709ML 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

TO-99 

40d 

SG1401J(2) 

60LMY20 

Video Amplifier 

TO-116 

150 

MB3612C 

7LMH09 

Single Op Amp 

DIP 

41 

SGI 401N 

60LMY20 

Video Amplifier 

DIP 

151 

MB3612M 

7LMH09 

Single Op Amp 

DIP 

42 ♦ 

SG1401K2) 

60LMY20 

Video Amplifier 

TO-100 

152 

MCI709AG 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

CAN 

43 ♦ 

SG2401J(2) 

60LMY20 

Video Amplifier 

TO-116 

153 

MC1709AU 

7LMH09 

Single Op Amp 

DIP 

44 

SG2401N(2) 

60LMY20 

Video Amplifier 

DIP 

154 

MC1709CP1 

7LMH09 

Single Op Amp 

DIP 

45# 

SG2401K2) 

60LMY20 

Video Amplifier 

TO-100 

155t 

MC1709CP1D 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

DIP 

46 ♦ 

SG3401J(2) 

60LMY20 

Video Amplifier 

TO-116 

156t 

MC1709CP1DS 

7LMH09 

Single Op Amp 

DIP 

47 

SG3401 N(2) 

60LMY20 

Video Amplifier 

DIP 

157 ▼ 

MC1709CP1S 

7LMH09 

Single Op Amp 

DIP 

484 

SG3401K2) 

60LMY20 

Video Amplifier 

TO-100 

158d 

MCC1709 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

CHIP 

49d 

HEPC6001 

60LM01 

RF/IF Amplifier 

OTHER 

159d 

MCC17Q9C 

7LMH09 

Single Op Amp 

OTP 

50d 

MFC6010 

60LM01 

RF/IF Amplifier 

OTHER 

160d 

MCCF1709 

7LMH09 

Single Op Amp 

CHIP 

51d 

HEPC6010 

60LM10 

Video Amplifier 

OTHER 

161 d 

MCCF1709C 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

CHIP 

52d 

HEPC6059P 

60LM59 

RF/IF Amplifier 

DIP 

162d 

V1T709(2) 

7LMH09 

Single Op Amp 

CAN 

53# 

OPA600UM 

60OP0 

Single Op Amp 

OTHER 

163d 

MT709C 

7LMH09 

Single Op Amp 

CAN 

54 ▼ 

OPA600VM 

60OP0 

Sinale Od Amp 

OTHER 

164d 

RC4709DP 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

DIP 

55 ▼ 

OPA600BM 

600P10 

Single Op Amp 

OTHER 

165d 

RM709 

7LMH09 

Single Op Amp 

CAN 

56 ▼ 

OPA600CM 

600P10 

Single Op Amp 

OTHER 

166d 

RM709AQ 

7LMH09 

Single Op Amp 

FLAT P 

57 ▼ 

OPA600SM 

600P10 

Sinale Op AmD 

OTHER 

167d 

RM709AT 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

TO-99 

58 ▼ 

OPA600TM 

600P10 

Single Op Amp 

OTHER 

168d 

RM709BD 

7LMH09 

Single Op Amp 

DIP 

59 

BA6110 

61LM10 

Chop Stab Op Amp 

SIP 

169d 

RM709BL 

7LMH09 

Single Op Amp 

CHIP 

60d 

SN62088N 

62M088 

Transconduct AmD 

DIP 

170d 

RM709BQ 

7LMH09 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

61d 

SN72088N 

62M088 

Transconduct Amp 

DIP 

171d 

RM709BT 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-99 

62 

SL6310C-CM8S 

63LM10 

Transconduct Amp 

CAN 

172d 

RM709Q 

7LMH09 

Single Op Amp 

FLAT P 

63 

SL6310CDP 

63LM10 

Transconduct AmD 

DIP 

173d 

SFC2709E 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

TO-116 

64 ♦ 

LA6339M 

63LM39 

Quad Op Amp 

OTHER 

174d 

SN52709P 

7LMH09 

Single Op Amp 

DIP 

65d 

64B4 

64LM4 

Differential Amp 

TO-100 

175d 

T1709V 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-99 

66d 

64B4P 

64LM4 

Differential Amo 

TO-91 

176d 

T2709V 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

TO-99 

67 

AN6500 

65AN00 

Single Op Amp 

DIP 

177d 

T3709V 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-99 

68 

AN6500S 

65AN00 

Single Op Amp 

DIP 

178d 

T4709V 

7LMH03 

Single Op Amp 

TO-99 

69 

AN6501 

65AN00 

Sinale Od Amp 

SIP 

179d 

T7709V 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

TO-99 

70 

AN6557 

65AN57 

Dual Op Amp 

SIP 

180d 

T7809V 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-99 

71 

AN6561 

65AN57 

Dual Op Amp 

SIP 

181 d 

T8709V 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-99 

72 

AN6571 

65AN57 

Dual Od Amo 

SIP 

182d 

TL1709 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

TO-99 

73 

AN6573 

65AN73 

Single Op Amp 

SIP 

183d 

TL1709C 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-99 

74 

AN6583 

65AN83 

Singie Op Amp 

SIP 

184d 

TL2709 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-116 

75 

AN6593 

65AN93 

Sinale Od AmD 

SIP 

185d 

TL2709C 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

TO-116 

76 

AN6551 

65LM51 

Dual Op Amp 

SIP 

186d 

TL3709C 

7LMH09 

Single Op Amp 

DIP 

77 

AN6555 

65LM51 

Dual Op Amp 

SIP ! 

187d 

TOA1709 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-79 

78 

AN6567 

65LM51 

Dual Od Amo 

SIP 

188d 

TOA2709 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

TO-79 

79 

AN6581 

65LM51 

Dual Op Amp 

SIP 

189d 

TOA2709E 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-116 

80 

BA715 

65LM51 

Dual Op Amp 

SIP 

190d 

TOA3709 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-79 

81 

BA718 

65LM51 

Dual Od Amo 

SIP 

191 d 

TOA4709 

7LMH09 

Sinale Od Amo 

TO-79 

82 

LA6358S 

65LM51 

Dual Op Amp 

SIP 

192d 

TOA6809 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-79 

83 

LA6393S 

65LM51 

Dual Op Amp 

SIP 

193d 

TOA7709 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-79 

84 

LA6458S 

65LM51 

Dual Od AmD 

SIP 

194d 

TOA7809 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

TO-79 

85 

UPC4072HA 

65LM51 

Dual Op Amp 

SIP 

195d 

TOA8709 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-79 

86d 

709B4P 

7LMF09 

Single Op Amp 

TO-91 

196d 

TOA8809 

7LMH09 

Single Op Amp 

TO-79 

87d 

LA709CF 

7LMF09 

Sinale Od AmD 

TO-91 

197d 

ULN2709CM 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

DIP 

88d 

LM709F 

7LMF09 

Single Op Amp 

FLAT P 

198d 

ULN2709M 

7LMH09 

Single Op Amp 

DIP 

89d 

MB3602K 

7LMF09 

Single Op Amp 

TO-78 

199d 

UPC55D 

7LMH09 

Single Op Amp 

DIP 

90d 

MC1709AF 

7LMF09 

Sinale Od AmD 

TO-91 

200d 

WC1709T 

7LMH09 

Sinale Od AmD 

CAN 

91 

MC1709CU 

7LMF09 

Single Op Amp 

DIP 

201 d 

WM1709T 

7LMH09 

Single Op Amp 

CAN 

92d 

MCB1709F 

7LMF09 

Single Op Amp 

FLAT P 

202d 

741-1-5B 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

93d 

RC709CQ 

7LMF09 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

203d 

741-1-36 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-91 

94d 

RM709CQ 

7LMF09 

Single Op Amp 

FLAT P 

204d 

741-9-5B 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

95d 

SFC2709P 

7LMF09 

Single Op Amp 

TO-91 

205d 

741-9-6E 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

96d 

SFC2709PC 

7LMF09 

Sinale Od AmD 

TO-91 

206d 

741-9-36 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-91 

97d 

SFC2709PT 

7LMF09 

Single Op Amp 

TO-91 1 

207d 

741BL 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-116 

98d 

SN52709AFA 

7LMF09 

Single Op Amp 

FLAT P 

208d 

741 CL 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-116 

99d 

SN52709BS 

7LMF09 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

209d 

741 CP 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

lOOd 

SN52709FA 

7LMF09 

Single Op Amp 

FLAT P 

210d 

1320(2) 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

101d 

SN72709FA 

7LMF09 

Single Op Amp 

FLAT P 

211 ♦ 

1321(1) 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

102d 

T1709F 

7LMF09 

Sinale Od AmD 

TO-91 

212# 

1321-01 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

103d 

T2709F 

7LMF09 

Single Op Amp 

TO-91 

213d 

1321-02 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

104d 

T3709F 

7LMF09 

Single Op Amp 

TO-91 

214d 

1321-10 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

105d 

T4709F 

7LMF09 

Sinale Od Amo 

TO-91 

215^ 

1322(2) 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

106d 

TOA6809F 

7LMF09 

Single Op Amp 

TO-91 

216# 

1322-01 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

107d 

UA709B3F 

7LMF09 

Single Op Amp 

TO-91 

217d 

1323 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

108d 

WM1709Q 

7LMF09 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

218d 

1323-01 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

109d 

ICL741MHSFD 

7LMF41 

Singie Op Amp 

FLAT P 

219d 

1323-02 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

110d 

LF155F 

7LMF41 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

220d 

-1.339,(2)_ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 
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44. AMPLIFIERS 


LINE 

No. 


m 


n 

TYPE FEMI 

NUMBER NUMBER 


TU 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


in 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number _ 


nr 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


Id 

2d 

3d 

1339-01 

1339-02 

1421-01A 

7LMH41 

7LMH41 

7LMH41 

Single Op Amp 

Single Op Amp 

Sinale Od AmD 

TU^9 

TO-99 

TO-99 


111 

112 

113 

HA7-5180A8 

HA17741 

HA17741GS 

7LMH41 

7LMH41 

7LMH41 

Single Op Amp 

Single Op Amp 

Sinale Od Amo 

DIP 

DIP 

DIP 

4d 

1421-02A 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


114d 

HA17741M 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

5d 

1421-24 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


115 

HA17741PS 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

6d 

1421-25 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


116d 

HEPC6052G 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

76 

1421A 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


117d 

HEPC6052P 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

8d 

1424A 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


118d 

IC450A 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

9d 

1425-01A 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


119d 

IC450B 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CHIP 

lOd 

1425-02A 

7LMH41 

Single Op Amp 

iTO-99 


120d 

ICB8008C 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

lid 

1425A 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


121 d 

ICB8741C 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

12d 

1426-01A 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


122d 

ICL741CHSTY 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

13d 

1426-02A 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


123d 

ICL741CLNPA 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

14# 

1426-03A 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


124d 

ICL741CLNTY 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

15d 

1426A 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


125d 

ICL741LNDD 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

OTHER 

16* 

1480B83 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-3 


126d 

ICL741LNFB 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

17# 

1480B 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-3 


127d 

ICL741LNTY 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

18d 

2740BE 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


128d 

ICL741MHSTY 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

19d 

2740CE 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


129d 

ICL8008CDA 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

20d 

2740DE 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


130 

ICL8008CPA 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

214 

3501A 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 


131 4 

ICL8008CTY 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

22# 

3501B 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


1324 

ICL8008MTY 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

23# 

3501C 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


133d 

ID4741 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

24 ♦ 

3501R 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


134d 

ID4741C 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

OTHER 

25# 

3501S 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


135d 

L141T1 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

26d 

3501T 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


136d 

L141T2 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

27 ♦ 

3527AM 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 


137d 

LD155 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CHIP 

28 ♦ 

3527BM 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 


138d 

LD155A 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

29 ♦ 

3527CM 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 


139d 

LD156 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

30 ♦ 

3528AM 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


140d 

LD156A 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CHIP 

31 ♦ 

3528BM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


141d 

LD157 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

32 ♦ 

3528CM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


142d 

LD157A 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

33 

AD381JH 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CAN 


143d 

LD355 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CHIP 

34 

AD381KH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 


144d 

LD355A 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

35 

AD381LH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 


145d 

LD356 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

36 

AD381SH 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 


146d 

LD356A 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CHIP 

37 ♦ 

AD381TH(1) 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


147d 

LD357 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

38d 

AD502J 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


148d 

LD357A 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

39d 

AD502K 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 


149d 

LF155AF 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

40d 

AD512J 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


150 

LF155AH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

41d 

AD512K 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


151 d 

LF155AJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

42d 

AD512S 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 


152d 

LF155AL 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

434 

AD540JH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


153 

LF155AT 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

444 

AD540KH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


154 

LF155H 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

454 

AD540SH 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 


155d 

LF155J 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

46 ♦ 

AD542JH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


156d 

LF155JG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

47 ♦ 

AD542KH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


157d 

LF155L 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

484 

AD542LH 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 


158 

LF155T 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CAN 

49 ♦ 

AD542SH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


159d 

LF156 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

50 ♦ 

AD544JH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


160 

LF156AH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

51 ♦ 

AD544KH 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


161 d 

LF156AJG 

7LMH41 

Sinale Op AmD 

DIP 

524 

AD544LH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


162d 

LF156AL 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

534 

AD544SH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


163 

LF156AT 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

544 

AD547JH 

7LMH41 

Sinale Od Aitid 

TO-99 


164 

LF156H 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CAN 

554 

AD547KH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


165d 

LF156J 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

564 

AD547LH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


166d 

LF156JG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

574 

AD547SH 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 


167d 

LF156L 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CAN 

584 

AD741CH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


168 

LF156T 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

59 

AD741CN 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


169 

LF157AH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

604 

AD741H 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


170d 

LF157AJG 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

614 

AD741JH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


171 d 

LF157AL 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

62 

AD741JN 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


172 

LF157AT 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

634 

AD741KH 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 


173 

LF157H 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

64 

AD741KN 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


174d 

LF157J 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

654 

AD741LH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


175d 

LF157JG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

66 

AD741LN 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


176d 

LF157L 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

67d 

AD741N 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


177 

LF157T 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

684 

AD741SH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


178d 

LF255DE 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

69d 

AM414-2A 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CAN 


179 

LF255H 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

70d 

AM414-2B 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 


180d 

LF255J 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

71d 

AM414-2M 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 


181 d 

LF255JG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

72d 

AM741FM 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

FLAT P 


182d 

LF255L 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CAN 

73 

AN 1741 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


183d 

LF255N 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

74 

AN1741S 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


184d 

LF255P 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

75 

CA081AE 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


185 

LF255T 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CAN 

76d 

CA081AS 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-5 


186d 

LF256DE 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

77d 

CA081AT 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 


187 

LF256H 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

78d 

CA081BE 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


188d 

LF256J 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

79d 

CA081CS 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-5 


189d 

LF256JG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

80d 

CA081CT 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 


190d 

LF256L 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

81 

CA081E 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


191 d 

LF256N 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

82d 

CA081S 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-5 


192d 

LF256P 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

83d 

CA081T 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 


193 

LF256T 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

84d 

CA741CF 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


194d 

LF257DE 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

85d 

CA741CG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


195 

LF257H 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

86d 

CA741CHG 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 


196d 

LF257J 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

87d 

CA741G 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 


197d 

LF257JG 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

88d 

CA741HG 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 


198d 

LF257L 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

89d 

CA3056-741C 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 


199d 

LF257N 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

90d 

CA3056A741 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CAN 


200d 

LF257P 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

91 

CA6078AH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 


201 

LF257T 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

92 

CA6078AS 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 


202d 

LF351AH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

93 

CA6078AT 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 


203d 

LF351AN1 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

94 

CA6741S 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 


204d 

LF351AN 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

95 

CA6741T 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 


205d 

LF351BH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

96d 

GEL741D1 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


206d 

LF351BN1 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

97d 

GEL741D2 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


207d 

LF351BN 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

984 

HA2-5170-2 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


208 

LF351H 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

994 

HA2-5170-5 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 


2094 

LF355 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

OTHER 

100 

HA3-5170-5 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


210 

LF355AH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

101 

HA3-5180-5 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


21 Id 

LF355AJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

102 

HA7-5170-2 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


212d 

LF355AL 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

103 

HA7-5170-5 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


213 

LF355AN8 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

104 

HA7-5180-2 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


214d 

LF355AN 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

105 

HA7-5180-4 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


215d 

LF355AP 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

106 

HA7-5180-5 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


216 

LF355AT 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

107 

HA7-5180-8 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


217* 

LF355B 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

108 

HA7-5180A2 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


218 

LF355BH 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

109 

HA7-5180A4 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


219 

LF355BJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

110 

HA7-5180A5 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 


220d 

LF355BN 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 
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44. AMP 


■IFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

U 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

LF355H 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN ■*" 

111d 

MC1741SCU 

7LMH41 

Single Op Amp 

"DTP 

2 

LF355J 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

112d 

MCI 741SU 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

3d 

LF355JG 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

113d 

MC4741P 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

4d 

LF355L 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

11 4 ▼ 

MC34001 AD 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

5 

LF355N8 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

1154 

MC34001 AG 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

6 

LF355N 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

116 

MC34001AP 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

7d 

LF355P 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

117 

MC34001AU 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

8 

LF355T 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

1 18t 

MC34001BD 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

94 

LF356 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

OTHER 

1194 

MC34001BG 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

10 

LF356AH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

120 

MC34001 BP 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

lid 

LF356AJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

121 

MC34001BU 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

12d 

LF356AL 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

122t 

MC34001D 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

OTHER 

13 

LF356AN8 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

1234 

MC34001G 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

14d 

LF356AN 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

124 

MC34001P 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

15d 

LF356AP 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

125 

MC34001U 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

16 

LF356AT 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

1264 

MC35001 AG 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

17t 

LF356B 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

127 

MC35001AU 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

18 

LF356BH 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CAN 

1284 

MC35001BG 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

19 1 

LF356BJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

129 

MC35001BU 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

20d 

LF356BN 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

1304 

MC35001G 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-78 

21 

LF356D 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

131 d 

MCB1741F 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

22 

LF356FE 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

132d 

MCC1536 i 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

23 

LF356H 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

133d 

MCC1741 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

94 

1 F35R.I 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

134d 

MCC1741C 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CHIP 

25d 

LF356JG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

135d 

MCCF1741 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

26d 

LF356L 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

136d 

MCCF1741C 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

27 

LF356N8 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

137d 

MT741 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CAN 

28 

LF356N 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

138d 

MT741C 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

29d 

LF356P 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

139 

NE530F 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

30 

LF356T 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

140 

NE530FE 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

31 T 

LF357 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

141 

NE530H 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

32 

LF357AH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

142 

NE530N 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

33d 

LF357AJG 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

143d 

NE530T 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

34d 

LF357AL 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

144 

NE535N 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

35d 

LF357AN 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

145 

NE535T 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

36d 

LF357AP 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

146d 

NE535V 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

37 

LF357AT 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

147d 

NE536 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

38 ▼ 

LF357B 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

148 

NE538FE 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

39 

LF357BH 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

149 

NE538H 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CAN 

40 

LF357BJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

150 

NE538N 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

41d 

LF357BN 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

151 

NE538T 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

42 

LF357CP 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

152 

NJM741D 

7LMH41 

Sinale Od Amp 

DIP 

43 

LF357H 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

153 

NJM741M 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

44 

LF357J 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

1544 

NJM741T 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-5 

45d 

LF357JG 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

155d 

OP01EJ 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

46d 

LF357L 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

1564 

OP01FJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

47 

LF357N 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

157 

OP01G 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

48d 

LF357P 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

158 

OP01GR 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CHIP 

49 

LF357T 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

159 

OP01N 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

50 ♦ 

LF411ACH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-5 

160 

OP02G 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

51 ♦ 

LF411AMH 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-5 

161 

OP02GR 

7LMH41 

Sinqle Od AmD 

CHIP 

52 ♦ 

LF411CH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-5 

162 

OP02N 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

534 

LF411MH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-5 

163d 

OP09GY 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

54 ♦ 

LF441ACH 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-5 

164 

OP14DP 

7LMH41 

Sinqle Od Amp 

DIP 

55 

LF441ACN 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

165 

OP15AH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

56# 

LF441AMH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-5 

1664 

OP15AJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

57 ♦ 

LF441BCH 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-5 

1674 

OP15A2 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

58 

LF441BCN 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

168 

OP15BH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

59# 

LF441BMH 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-5 

1694 

OP15BJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

604 

LF441CH 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-5 

1704 

OP15BZ 

7LMH41 

Sinqle Od Amp 

DIP 

61 

LF441CN 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

171 

OP15CH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

62 

LF13741H 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

1724 

OP15CJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

63 

LF13741N 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

173d 

OP15CP 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

OTHER 

64d 

LFT155H 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

1744 

OP15CZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

65d 

LFT156H 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

175 

OP15EH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

66d 

LFT355H 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

1764 

OP15EJ 

7LMH41 

Sinale Od Amp 

TO-99 

67d 

LFT356H 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

177 

OP15EN8 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

68# 

LSI41AT 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

1784 

OP15EZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

69 

LS141CB 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

179 

OP15FH 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

704 

LSI 41 CM 

7LMH41 

Single Op Amp 

FLAT P 

1804 

OP15FJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

714 

LS141CT 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

181 

OP15FN8 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

724 

LSI41T 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

1824 

OP15FZ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

734 

LS8141AM 

7LMH41 

Single Op Amp 

FLAT P 

183 

OP15G 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

74 

LS8141CM 

7LMH41 

Single Op Amp 

FLAT P 

184 

OP15GH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

75 

LS8141M 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

1854 

OP15GJ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

76 

LT1022ACH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

186 

OP15GN8 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

77 

LT1022AMH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

187 

OP15GR 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

78 

LT1022CH 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

1884 

OP15GZ 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

79 

LT1022CN8 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

189 

OP15N 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

80 

LT1022MH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

190 

OP16AH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

81 

LT1055ACH 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

191 4 

OP16AJ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

82 

LT1055CH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

1924 

OP16AZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

83 

LT1055CN8 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

193 

OP16BH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

84 

LT1056ACH 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CAN 

1944 

OP16BJ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

85 

LT1056AMH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

1954 

OP16BZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

86 

LT1056CH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

196 

OP16CH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

87 

LT1056CN8 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

1974 

OP16CJ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

88 

LT1056MH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

198d 

OP16CP 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

89 

LTA741 

7LMH41 

Single Op Amp 

SIP 

1994 

OP16CZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

90 

LTA741C 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

SIP 

200 

OP16EH 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

91 

M5F741P 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

201 4 

OP16EJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

92 

M51802P 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

202 

OP16EN8 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

93d 

MA00087CP 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CHIP 

203 4 

OP16EZ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

94d 

MA00088CP 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

204 

OP16FH 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

95d 

MA00318CP 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

2054 

OP16FJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

96d 

MA318 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

206 

OP16FN8 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

97d 

MA344CP(A) 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

207 4 

OP16FZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

98d 

MA403IP(A) 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

208 

OP16G 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

99d 

MA741CP 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

209 

OP16GH 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

100 

MC1456CU 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

2104 

OP16GJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

101 

MC1456N 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

211 

OP16GN8 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

102 

MC1456T 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

212 

OP16GR 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CHIP 

103 

MC1456U 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

2134 

OP16GZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

104 

MCI 456V 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

214 

OP16N 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 

105 

MC1556G 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

2154 

OP17AJ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

106 

MC1556N 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

2164 

OP17AZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

107 

MC1556T 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

2174 

OP17BJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

108 

MC1556U 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

2184 

OP17BZ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

109d 

MC1741NCF 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-91 

2194 

OP17CJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

1 lOd 

MCI 741NF 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-91 

2206 

OP17CP 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

OTHER 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

I] 

TYPE 

NUMBER 

n 

FEMI 

NUMBER 

2] 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

E 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

14 

OP17CZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

"DU 5 


TTTa 

'RC741T 

7LMH41 "I 

Single Op Amp 

TO-99 

24 

OP17EJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


112d 

RC4131NB 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP ! 

34 

OP17EZ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


113d 

RC4131T 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 ! 

44 

OP17FJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


114d 

RC4741D 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

54 

OP17FZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


115d 

RM4131T 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

6 

OP17G 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CHIP 


116 

SA741CN 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

74 

OP17GJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


117 

SE530FE 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

8 

OP17GR 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 


118 

SE530H 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

94 

OP17GZ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


119 

SE530N 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

10 

OP17N 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 


120d 

SE530T 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

lid 

OP19EJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


121 

SE535N 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

12d 

OP19EZ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

OTHER 


122 

SE535T 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

13d 

OP19FJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


123d 

SE535V 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

14d 

OP19FZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 


124 

SE538FE 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

154 

OP20BJ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


125 

SE538H 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CAN 

16 

OP20BZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


126 

SE538N 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

174 

OP20CJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


1274 

SE538T 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

18 

OP20CZ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


1284 

SFC2741UC 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

OTHER 

194 

OP20FJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


129 

SG741CM 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

20 

OP20FP 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


1304 

SG741CT 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

21 

OP20FZ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


131 4 

SG741T 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

22 

OP20G 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 


132d 

SG1217T 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

23 4 

OP20GJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


1334 

SG1436CT 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

24 

OP20GP 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


134 

SG1436CY 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

25 

OP20GR 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 


135d 

SG1436M 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

26 

OP20GZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


1364 

SG1436T 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

274 

OP20HJ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


137 

SG1436Y 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

28 

OP20HP 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


138d 

SG1456CY 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

29 

OP20HZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


139d 

SGI 456Y 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

30 

OP20N 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CHIP 


1404 

SG1536T 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

314 

OP21AJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


141 

SG1536Y 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

32 

OP21AZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


142d 

SG1556Y 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

334 

OP21BJ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


143d 

SG3217T 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

34 

OP21BZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


144 

SL562CDP(A) 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

354 

OP21EJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


145 

SL562CMP(A) 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

36 

OP21EP 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 


146d 

SSS741BJ 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

37 

OP21EZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


147d 

SSS741BY 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

384 

OP21FJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


148d 

SSS741CJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

39 

OP21FP 

7LMH41 

Sinale Od Aitid 

DIP 


149d 

SSS741CY 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

40 

OP21FZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 


150d 

SSS741GJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

41 

OP21G 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 


151 d 

SSS741GY 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

424 

OP21GJ 

7LMH41 

Single Od Amp 

TO-99 


152d 

SSS741J 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 1 

43 

OP21GP 

7LMH41 

Sinqle Op Amp 

DIP 


153d 

SSS741Y 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

44 

OP21GR 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 


154d 

T1741WF 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-86 

45 

OP21GZ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


155d 

T1741WJ 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-116 

46 

OP21N 

7LMH41 

Single Op Amp 

CHIP 


156d 

T1741WV 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

47 ▼ 

OP42AJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


157d 

T2741WF 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-86 

48 ▼ 

OP42AZ 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 


158d 

T2741WJ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-116 

49 ▼ 

OP42EJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


159d 

T2741WV 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

50 ▼ 

OP42EZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


1604 

TBA221D 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

51 ▼ 

OP42FJ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


161 4 

TBA221G 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

OTHER 

52 ▼ 

OP42FZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


162d 

TBA221K 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

534 

OP43AJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


163d 

TBA221N 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

544 

OP43BJ 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 


164d 

TBA221W 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

554 

OP43EJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


165 

TBA222 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN j 

564 

OP43FJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


1664 

TBA222B 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

57d 

OPA21AJ 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 


167t 

TBA222BS1 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

58d 

OPA21AZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


1684 

TBA222G 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

59d 

OPA21EJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


169d 

TBA222GG 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

60d 

OPA21EZ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


1704 

TBA222S1 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 

61 d 

OPA21FJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


171d 

TBA222W 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

62d 

OPA21FZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


1724 

TBB741G 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

63d 

OPA21GJ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


173t 

TBB742G 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

OTHER 

64d 

OPA21GZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


1744 

TCA680 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

654 

OPA102BM 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 


175 

TCA680B 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

664 

OPA103AM 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


1764 

TCA680D 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

OTHER 

674 

OPA103BM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


1774 

TDA0741D 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

684 

OPA103CM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


1784 

TDB0155ACM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

694 

OPA103DM 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 


179 

TDB0155ADP 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

70 4 

OPA104AM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


1804 

TDB0155CM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

71 T 

OPA104BM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


181 

TDB0155DP 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

72t 

OPA104CM 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

j 

1824 

TDB0156ACM 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

734 

PM155AJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


183 

TDB0156ADP 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

74 

PM155AZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


1844 

TDB0156CM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

754 

PM155J 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


185 

TDB0156DP 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

76 

PM155Z 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


1864 

TDB0157ACM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

774 

PM156AJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


187 

TDB0157ADP 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

78 

PM156AZ 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 


1884 

TDB0157CM 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

794 

PM156J 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


189 

TDB0157DP 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

80 

PM156Z 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


1904 

TDB0351ACM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

814 

PM157AJ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


191 

TDB0351ADP 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

82 

PM157AZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


1924 

TDB0351BCM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

834 

PM157J 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


193 

TDB0351BDP 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

84 

PM157Z 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


1944 

TDB0351CM 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

85d 

PM255J 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


195 

TDB0351DP 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

86d 

PM255Z 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


1964 

TDC0155ACM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

87d 

PM256J 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


1974 

TDC0155CM 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

88d 

PM256Z 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


1984 

TDC0156ACM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

89d | 

PM257J 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


1994 

TDC0156CM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

90d 

PM257Z 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


2004 

TDC0157ACM 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

914 

PM355AJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


2014 

TDC0157CM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

92 

PM355AZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


2024 

TDE0155CM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

93d 

PM355Jm 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 


2034 

TDE0156CM 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

94d 

PM355Z 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


204 4 

TDE0157CM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

954 

PM356AJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


205d 

TL061ACJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

96 

PM356AZ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 


206 

TL061ACP 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

97d 

PM356J(1) 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


207d 

TL061AMJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

98d 

PM356Z 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


208d 

TL061BCJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

994 

PM357AJ 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


209 

TL061BCP 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

100 

PM357AZ 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


210d 

TL061CJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

101d 

PM357J 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


211 

TL061CP 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

102d 

PM357Z 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 


212d 

TL061ID 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

1034 

PM741CJ 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


213d 

TL061IJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

104d 

PM741CY 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


214 

TL061IP 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

105d 

PM741CZ 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

OTHER 


215 

TL061MJG 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

1064 

PM741J 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 


216 

TL071ACJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

107d 

PM741Y 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


217d 

TL071ACL 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

108d 

PM741Z 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

OTHER 


218 

TL071ACP 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

109d 

PTC1741 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 


219d 

TL071AMJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

110d 

RC741CT 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 


220d 

TL071AML 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

CAN 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3D 

TYPE 

NUMBER 

1J 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

s 

TYPE 

NUMBER 

U 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

TL071BCJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

11 Id 

UAF771LHC 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO99 

2d 

TL071BCL 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

112d 

UAF771LRC 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

3 

TL071BCP 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

113d 

UAF771LTC 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

4 

TL071CJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

114d 

UAF771RC 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

5d 

TL071CL 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

115d 

UAF771TC 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

6 

TL071CP 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

116d 

UC4741CE 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

7d 

TL071IJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

117d 

ULN2151D 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

8d 

TL071IL 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

118d 

ULN2156D 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

9 

TL071IP 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

119d 

ULN2159D 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

10 

TL071MJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

120d 

ULN2171D 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

lid 

TL071ML 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

121 d 

ULN2173D 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

12* 

TL081ACD 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

OTHER 

122d 

ULN2741D 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CAN 

13 

TL081ACJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

123d 

ULS2151D 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

14d 

TL081ACL 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

124d 

ULS2156D 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

15d 

TL081AMJG 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

125d 

ULS2159D 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

16t 

TL081 BCD 

7LMH41 

Single Op Amp 

OTHER 

126d 

ULS2171D 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

17 

TL081BCJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

127d 

ULS2173D 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

18t 

TL081CD 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

OTHER 

128d 

ULS2741C 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

OTHER 

19 

TL081CJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

129d 

ULS2741D 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-78 

20d 

TL081CL 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

130d 

UPC151G 

7LMH41 

Single Op Amp 

FLAT P 

21d 

TL081IJG 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

131 ♦ 

UPC356C 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

22d 

TL087CJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

1324 

UPC357C 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

23d 

TL087CL 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

1334 

UPC741G2 

7LMH41 

Single Op Amp 

FLAT P 

24 

TL087CP 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

134d 

UPC801C 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

AOU 

1 LUOI 1 U 

7Lm! {41 


rvin 

H OC/J 

i iprofH n_ 

71 MI-MI_ 

Cin/ilo Cln A mn 

niP 

26d 

TL087IJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

5ip 

1364 

UPC811C 

7LMH41 

Single Op Amp 

Dip 

27 

TL087IP 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

1374 

UPC811G2 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

28d 

TL087MJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

138t 

UPC813C 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

29d 

TL087ML 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

139t 

UPC813G2 

7LMH41 

Single Op Amp 

FLAT P 

30d 

TL088CD 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

140d 

UPC821C 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

31d 

TL088CJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

141 d 

UPC821G 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

32d 

TL088CL 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

1424 

UPC4061C 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

33 

TL088CP 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

143t 

UPC4061G2 

7LMH41 

Sinale Od Amp 

FLAT P 

34d 

TL088ID 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

144* 

UPC4071C 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

35 

TL088IP 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

145* 

UPC4071G2 

7LMH41 

Single Op Amp 

FLAT P 

36d 

TL088MJG 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

146 

UPC4071G 

7LMH41 

Sinale Od Arne 

DIP 

37d 

TL088ML 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

147# 

UPC4081C 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP ! 

38d 

TL088MU 

7LMH41 

Single Op Amp 

FLAT P 

148* 

UPC4081G2 

7LMH41 

Single Op Amp 

FLAT P 

39d 

TL091CJG 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 1 

149d 

VA5B143631 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

40d 

TL091CP 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

150d 

VA5B143639 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

41d 

TL091IJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

151 d 

VA5B153631 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

42d 

TL091 IP 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

152d 

VA5B153639 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

43d 

TL091MJG 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

153d 

VA5B74131 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

44d 

TL291CJG(A) 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

154d 

VA5B74139 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

45d 

TL291 CP(A) 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

155d 

AM741DC 

7LMJ41 

Sinale Od Arne 

DIP 

46d 

TL291 MJG(A) 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

156d 

AM741DM 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

47d 

TL1741 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

157d 

AM741HC 

7LMJ41 

Single Op Amp 

TO-99 

48d 

TL1741C 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TQ-99 

158d 

AM741HM 

7LMJ41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

49d 

TL2741 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-116 

159d 

AMSSS741CJ 

7LMJ41 

Single Op Amp 

TO-99 

50d 

TL2741C 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-116 

160d 

AMSSS741J 

7LMJ41 

Single Op Amp 

TO-99 

51d 

TL3741 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

161 d 

GEL741F1 

7LMJ41 

Sinale Od Amp 

TO-116 

52d 

TL3741C 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

162d 

GEL1741 AD 

7LMJ41 

Single Op Amp 

OTHER 

53d 

TRI741I 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-86 

163 

HA17741G 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

54d 

U5B7741312 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

164d 

L141B1 

7LMJ41 

Sinale Od Amo 

DIP 

55d 

U5B7741393 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

165d 

L141D1 

7LMJ41 

Single Op Amp 

OTHER 

56d 

UA740 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

166d 

L141D2 

7LMJ41 

Single Op Amp 

OTHER 

57 

UA740CT 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

CAN 

167d 

LM741AD 

7LMJ41 

Sinale Od AmD 

DIP 

58 

UA740T 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

168d 

LM741AF 

7LMJ41 

Single Op Amp 

FLAT P 

59d 

UA741ADM 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

169 

LM741CD 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

60 

UA741CD 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

170d 

LM741D 

7LMJ41 

Sinale Od Amp 

DIP 

61 

UA741CFE 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

171 d 

LM741ED 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

62 

UA741CN 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

172d 

LM741EJ14 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

63d 

UA741EDC 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

173d 

LM741EJ 

7LMJ41 

Sinale Od Amp 

DIP 

64d 

UA741FC 

7LMH41 

Single Op Amp 

FLAT P 

174d 

LM741F 

7LMJ41 

Single Op Amp 

FLAT P 

65 

UA741FE 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

175d 

LM741J 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

66 

UA741N 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

176d 

MA741CL 

7LMJ41 

Sinale Op Amp 

TO-99 

67 

UA759HC 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

177d 

MC1456CL 

7LMJ41 

Single Op Amp 

TO-116 

68 

UA759HM 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

178 

MC1456F 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

69 

UA771ARC 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

179d 

MC1456FE 

7LMJ41 

Sinale Op Amp 

OTHER 

70 

UA771ARM 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

180d 

MC1456L 

7LMJ41 

Single Op Amp 

TO-116 

71 

UA771ATC 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

181 

MC1556F 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

72 

UA771BRC 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

182d 

MC1556FE 

7LMJ41 

Sinale Op Amp 

OTHER 

73 

UA771BRM 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

183d 

MC1556L 

7LMJ41 

Single Op Amp 

TO-116 

74 

UA771BTC 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

184d 

MP5502AY 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

75d 

UA771LRC 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

185d 

MP5502BY 

7LMJ41 

Sinale Op Amp 

DIP 

76 

UA771LTC 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

186d 

MP5502CY 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

77 

UA771RC 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

187d 

MP5502DY 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

78 

UA771TC 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

188d 

MP5502EY 

7LMJ41 

Sinale Op Amp 

DIP 

79d 

UA799HC 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

189d 

NE530A 

7LMJ41 

Single Op Amp 

TO-116 

80d 

UA799HM 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

190d 

OA201 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

81d 

UA799RC 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

191 d 

OA202I21 

7LMJ41 

Sinale Op Amo 

DIP 

82d 

UA799RM 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

192d 

OA301A 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

83d 

UA799TC 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

193d 

OA302 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

84d 

UAF155AHM 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

194d 

OA304 

7LMJ41 

Sinale Op Amo 

DIP 

85d 

UAF155HM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

195d 

OA305 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

86d 

UAF156AHC 

7LMH41 

Single Op Amp 

CAN 

196 

OP01CY 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

87d 

UAF156AHM 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

TO-99 

197 

OP01EP 

7LMJ41 

Sinale Op AmD 

DIP 

88d 

UAF156HM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

198 

OP01EY 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

89d 

UAF157AHM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

199 

OP01FY 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

90d 

UAF157HM 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

200 

OP01GY 

7LMJ41 

Sinale Od AmD 

DIP 

91d 

UAF355AHC 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

201 

OP01HY 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

92d 

UAF355HC 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

202 

OP01Y 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

93d 

UAF355TC 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

203 

OP02AY 

7LMJ41 

Sinale Od Amo 

DIP 

94d 

UAF356AHC 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

204 

OP02BY 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

95d 

UAF356HC 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

205 

OP02CY 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

96d 

UAF356TC 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

206 

OP02DY 

7LMJ41 

Sinale Od AmD 

DIP 

97d 

UAF357AHC 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

207 

OP02EY 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

98d 

UAF357HC 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

208 

OP02Y 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

99d 

UAF357TC 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

209d 

OP15FP 

7LMJ41 

Sinale Od AmD 

DIP 

lOOd 

UAF771AHC 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

21 Od 

OP15GP 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

101d 

UAF771AHM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

21 Id 

OP16FP 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

102d 

UAF771ARC 

7LMH41 

Sinale Od AmD 

DIP 

212d 

OP16GP 

7LMJ41 

Sinale Od Amp 

DIP 

103d 

UAF771ARM 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

213d 

OP17FP 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

104d 

UAF771ATC 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

214d 

OP17GP 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

105d 

UAF771BHC 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

215d 

PM355AP 

7LMJ41 

Sinale Od AmD 

DIP 

106* 

UAF771BHM 

7LMH41 

Single Op Amp 

TO-99 

216d 

PM356AP 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

107d 

UAF771BRC 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

217d 

PM357AP 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

108d 

UAF771BRM 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

DIP 

218d 

RC741CD 

7LMJ41 

Sinale Od Amp 

DIP 

109d 

UAF771BTC 

7LMH41 

Single Op Amp 

DIP 

219d 

RC741DB 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 

110d 

UAF771HC 

7LMH41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

220d 

RC4741C 

7LMJ41 

Sinale Od AmD 

DIP 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

E 

i TYPE 

NUMBER 

E 

r FEMI 
NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

E 

TYPE 

NUMBER 

[T] 

^ FEMI 
NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

id 

SE530A 

7LMJ41 

Single Op Amp I 

TO-116 


ill 

OP27&RC 

7LMX41 

Single Op Amp 

LLC 

2 

SG107Y 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 


112 

PM108ARC 

7LMX41 

Single Op Amp 

LLC 

3 

SG207Y 

7LMJ41 

Sinale Od AmD 

DIP 


113d 

SG748CJ 

7LMX48 

Sinale Od AmD 

TO-116 

4 

SG307Y 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 


114d 

SG748J 

7LMX48 

Single Op Amp 

TO-116 

54 

SG741CJ 

7LMJ41 

Single Op Amp 

TO-116 


115d 

SN52748JA 

7LMX48 

Single Op Amp 

OTHER 

6 

SG741CN 

7LMJ41 

Sinale Od Amo 

DIP 


116d 

SN52748N 

7LMX48 

Sinale Od AmD 

iDIP 

7 

SG741CY 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 


117d 

T2748F 

7LMX48 

Single Op Amp 

TO-91 

8* 

SG741J 

7LMJ41 

Single Op Amp 

TO-116 


118d 

T3748F 

7LMX48 

Single Op Amp 

TO-91 

9d 

SG741N 

7LMJ41 

Sinale Od AmD 

TO-116 


119d 

T3748J 

7LMX48 

Sinale Od AmD 

TO-116 

10 

SG741Y 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 


120d 

T3748V 

7LMX48 

Single Op Amp 

TO-99 

lid 

SG1217Y 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 


121 d 

T7748F 

7LMX48 

Single Op Amp 

TO-99 

12d 

SG3217N 

7LMJ41 

Sinale Od AmD 

DIP 


122d 

T7748J 

7LMX48 

Sinale Od AmD 

TO-99 

13d 

SG3217Y 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 


123d 

T7748V 

7LMX48 

Single Op Amp 

TO-99 

14d 

SN52741FA 

7LMJ41 

Single Op Amp 

FLAT P 


124d 

T8748F 

7LMX48 

Single Op Amp 

TO-91 

15d 

SN52741JA 

7LMJ41 

Sinale Od AmD 

OTHER 


125d 

T8748J 

7LMX48 

Sinale Od AmD 

TO-116 

16d 

SN52741N 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 


126d 

T8748V 

7LMX48 

Single Op Amp 

TO-99 

17d 

SN52741P 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 


127d 

TOA8748E 

7LMX48 

Single Op Amp 

TO-99 

18d 

SN72741DN 

7LMJ41 

Sinale Od Amo 

TO-116 


128d 

UA748PC 

7LMX48 

Sinale Od Amo 

DIP 

19d 

SN72741FA 

7LMJ41 

Single Op Amp 

FLAT P 


1294 

SFC2761PM 

7LMX61 

Single Op Amp 

TO-91 

20d 

TL088IJG 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 


1304 

SFC2861PM 

7LMX61 

Single Op Amp 

TO-91 

21 d 

U9T7741393 

7LMJ41 

Sinale Od AmD 

OTHER 


131 d 

SN52770JA 

7LMX70 

Sinale Od Amo 

OTHER 

22d 

UC4741CD 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 


132d 

SN52770N 

7LMX70 

Single Op Amp 

DIP 

23d 

ULN2159H 

7LMJ41 

Single Op Amp 

DIP 


133d 

SN72770JA 

7LMX70 

Single Op Amp 

OTHER 

24d 

ULS2159H 

7LMJ41 

Sinale Od AmD 

DIP 


134d 

SN72770N 

7LMX70 

Sinale Od AmD 

DIP 

25d 

ZLD741CE 

7LMJ41 

Single Op Amp 

TO-116 


135d 

SN52771JA 

7LMX71 

Single Op Amp 

OTHER 

26d 

709AL 

7LMN09 

Single Op Amp 

TO-116 


136d 

SN52771JP 

7LMX71 

Single Op Amp 

DIP 

27d 

709AN 

7LMN09 

Sinale Od AmD 

OTHER 


137d 

SN52771N 

7LMX71 

Sinale Od Amo 

DIP 

28d 

709BL 

7LMN09 

Single Op Amp 

TO-116 


138d 

SN72771JA 

7LMX71 

Single Op Amp 

OTHER 

29d 

IC709D 

7LMN09 

Single Op Amp 

OTHER 


139d 

SN72771N 

7LMX71 

Single Op Amp 

DIP 

30d 

LM709AJ 

7LMN09 

Sinale Od AmD 

DIP 


140d 

MA777CJ 

7LMX77 

Single Od AmD 

DIP 1 

31d 

LM709CJ 

7LMN09 

Single Op Amp 

DIP 


141 d 

MA777CJG 

7LMX77 

Single Op Amp 

DIP 

32d 

LM709J 

7LMN09 

Single Op Amp 

DIP 


142d 

MA777CL 

7LMX77 

Single Op Amp 

TO-99 

33d 

MCI 709AL 

7LMN09 

Sinale Od Ama 

TO-116 


143d 

MA777CN 

7LMX77 

Sinale Od Amo 

DIP 

34d 

MCI 709CP 

7LMN09 

Single Op Amp 

OTHER 


144d 

MA777MJ 

7LMX77 

Single Op Amp 

DIP 

35d 

MT709CN 

7LMN09 

Single Op Amp 

OTHER 


145d 

MA777MJG 

7LMX77 

Single Op Amp 

DIP 

36d 

RC709CD 

7LMN09 

Sinale Od AmD 

DIP 


146d 

SN52777JA 

7LMX77 

Sinale Od Amo 

OTHER 

37d 

RC709CT 

7LMN09 

Single Op Amp 

DIP 


147d 

SN72777JA 

7LMX77 

Single Op Amp 

OTHER 

38d 

RC709DN 

7LMN09 

Single Op Amp 

DIP 


148d 

UA777DM 

7LMX77 

Single Op Amp 

TO-116 

39d 

RC709DP 

7LMN09 

Sinale Od AmD 

DIP 


149d 

UA777PC 

7LMX77 

Sinale Od Amo 

DIP 

40d 

RM709ADC 

7LMN09 

Single Op Amp 

DIP 

' 

150d 

702-1-3H 

7LMY02 

Single Op Amp 

FLAT P 

41d 

RM4709A 

7LMN09 

Single Op Amp 

DIP 


151 d 

702-1-5B 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-99 

42d 

RM4709C 

7LMN09 

Sinale Od AmD 

DIP 


152d 

702-1-36 

7LMY02 

Sinale Od AmD 

TO-91 

43d 

SN52709AJA 

7LMN09 

Single Op Amp 

OTHER 


153d 

702-9-3 H 

7LMY02 

Single Op Amp 

FLAT P 

44d 

SN52709JA 

7LMN09 

Single Op Amp 

OTHER 


154d 

702-9-5B 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-99 

45d 

SN72709DN 

7LMN09 

Sinale Od AmD 

TO-116 


155d 

702-9-6E 

7LMY02 

Sinale Od Arid 

TO-116 

46d 

T1709J 

7LMN09 

Single Op Amp 

TO-116 


156d 

702-9-36 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-91 

47d 

T1809J 

7LMN09 

Single Op Amp 

TO-116 


157d 

712-9-5B 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-99 

48d 

T2709J 

7LMN09 

Sinale Od AmD 

TO-116 


158d 

CA3031-702A 

7LMY02 

Sinale Od Amo 

TO-99 

49d 

T2809J 

7LMN09 

Single Op Amp 

TO-116 


159d 

CA3032-702C 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-99 

50d 

T3709J 

7LMN09 

Single Op Amp 

TO-116 


160d 

MIC712-1B 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-91 

51d 

T4709J 

7LMN09 

Sinale Od AmD 

TO-116 


161 d 

MIC712-1C 

7LMY02 

Sinale Od Amo 

CAN 

52d 

TOA6809P 

7LMN09 

Single Op Amp 

TO-116 


162d 

MIC712-1D 

7LMY02 

Single Op Amp 

OTHER 

53d 

UA709ADM 

7LMN09 

Single Op Amp 

DIP 


163d 

MIC712-5B 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-91 

54d 

UA709AMW 

7LMN09 

Sinale Od AmD 

DIP 

_ 

164d 

MIC712-5C 

7LMY02 

Sinale Od Amo 

CAN 

55d 

UA709DC 

7LMN09 

Single Op Amp 

DIP 


165d 

MIC712-5D 

7LMY02 

Single Op Amp 

OTHER 

56d 

UA709DM 

7LMN09 

Single Op Amp 

DIP 


166d 

RC702AQ 

7LMY02 

Single Op Amp 

FLAT P 

57d 

UA709PC 

7LMN09 

Sinale Od AmD 

DIP 


167d 

RC702CQ 

7LMY02 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

58d 

SN523A 

7LMW23 

Differential Amp 

TO-84 


168d 

RC702CT 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-99 

59 

NE592D8 

7LMW33 

Video Amplifier 

FLAT P 


169d 

RC702DC 

7LMY02 

Single Op Amp 

DIP 

60 

NE592F8 

7LMW33 

Video AmDlifier 

DIP 


170d 

RC702DN 

7LMY02 

Sinale Od AmD 

DIP 

61 

NE592HD8 

7LMW33 

Video Amplifier 

FLAT P 


171 d 

RC702DP 

7LMY02 

Single Op Amp 

DIP 

62 

NE592HN8 

7LMW33 

Video Amplifier 

DIP 


172d 

RC702Q 

7LMY02 

Single Op Amp 

FLAT P 

63 

NE592N8 

7LMW33 

Video AmDlifier 

DIP 


173d 

RC702T 

7LMY02 

Sinale Od Amo 

TO-99 

64 

SE592F8 

7LMW33 

Video Amplifier 

DIP 


174d 

RM702AD 

7LMY02 

Single Op Amp 

DIP 

65 

TL592AD 

7LMW33 

Video Amplifier 

DIP 


175d 

RM702AQ 

7LMY02 

Single Op Amp 

FLAT P 

66 

TL592AP 

7LMW33 

Video AmDlifier 

DIP 


176d 

RM702AT 

7LMY02 

Sinale Od AmD 

TO-99 

67 

TL592D 

7LMW33 

Video Amplifier 

DIP 


177d 

RM702DC 

7LMY02 

Single Op Amp 

DIP 

68 t 

UPC1663C 

7LMW33 

Video Amplifier 

DIP 


178d 

RM702F 

7LMY02 

Single Op Amp 

FLAT P 

69 

TL592P 

7LMW33 

Wideband Amo 

DIP 


179d 

RM702Q 

7LMY02 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

70d 

TBA231 

7LMW39 

Dual Op Amp 

TO-116 


180d 

RM702T 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-99 

71 

UA739DC 

7LMW39 

Dual Op Amp 

DIP 


181 d 

SN52702AFA 

7LMY02 

Single Op Amp 

FLAT P 

72 

UA739PC 

7LMW39 

Dual Od AmD 

DIP 


182d 

SN52702AJ 

7LMY02 

Sinale Od Amo 

TO-116 

73 

UA749DC 

7LMW39 

Dual Op Amp 

DIP 


183d 

SN52702AL 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-99 

74d 

UA749DM 

7LMW39 

Dual Op Amp 

DIP 


184d 

SN52702AN 

7LMY02 

Single Op Amp 

DIP 

75 

UA749PC 

7LMW39 

Dual Od AmD 

DIP 


185d 

SN52702BL 

7LMY02 

Sinale Od Amo 

CAN 

76 

SFC2315DC 

7LMW61 

Single Op Amp 

DIP 


186d 

SN52702BN 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-116 

77 

SFC2761 DC 

7LMW61 

Single Op Amp 

DIP 


187d 

SN52702BS 

7LMY02 

Single Op Amp 

FLAT P 

78 

SFC2861 DC 

7LMW61 

Sinale Od AmD 

DIP 


188d 

SN52702FA 

7LMY02 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

79 

SFC2861DT 

7LMW61 

Single Op Amp 

DIP 


189d 

SN52702J 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-116 

80 

TAA761A 

7LMW61 

Single Op Amp 

DIP 


190d 

SN52702L 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-99 

81d 

TAA761K 

7LMW61 

Sinale Od Amo 

OTHER 


191 d 

SN52702N 

7LMY02 

Sinale Od AmD 

DIP 

824 

TAA762A 

7LMW61 

Single Op Amp 

DIP 


192d 

SN72702FA 

7LMY02 

Single Op Amp 

FLAT P 

834 

TAA765A 

7LMW61 

Single Op Amp 

DIP 


193d 

TL702CL 

7LMY02 

Single Op Amp 

CAN 

84 

TAA861A 

7LMW61 

Sinale Od AmD 

DIP 


194d 

TL702ML 

7LMY02 

Sinale Od AmD 

CAN 

85d 

TAA865A 

7LMW61 

Single Op Amp 

DIP 


195d 

TL1702A 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-99 

86d 

TAB1453A 

7LMW61 

Single Op Amp 

DIP 


196d 

TL1702C 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-99 

874 

TAE1453A 

7LMW61 

Sinale Od AmD 

DIP 


197d 

TL2702A 

7LMY02 

Sinale Od AmD 

TO-116 

884 

TAF1453A 

7LMW61 

Single Op Amp 

DIP 


198d 

TL2702C 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-116 

89 

TCA331A 

7LMW61 

Single Op Amp 

DIP 


199d 

UA702B3F 

7LMY02 

Single Op Amp 

TO-91 

90 

TCA331K 

7LMW61 

Sinale Od AmD 

OTHER 


200d 

UA702DC 

7LMY02 

Sinale Od AmD 

DIP 

914 

TCA332A 

7LMW61 

Single Op Amp 

DIP 


201 d 

UA702DM 

7LMY02 

Single Op Amp 

DIP 

924 

TCA335A 

7LMW61 

Single Op Amp 

DIP 


202d 

UA702FM 

7LMY02 

Single Op Amp 

FLAT P 

93d 

TL702CJ 

7LMX02 

Sinale Od AmD 

DIP 


203d 

UA702HC 

7LMY02 

Sinale Od Amo 

CAN 

94d 

TL702CN 

7LMX02 

Single Op Amp 

DIP 


204d 

UA702HM 

7LMY02 

Single Op Amp 

CAN 

95d 

TL702MJ 

7LMX02 

Single Op Amp 

DIP 


205d 

UA702ML 

7LMY02 

Single Op Amp 

CAN 

96d 

UA702MJ 

7LMX02 

Sinale Od AmD 

DIP 


206d 

UPC51A 

7LMY02 

Sinale Od AmD 

CAN 

97d 

UA702PC 

7LMX02 

Video Amplifier 

DIP 


207d 

SL704A/T 

7LMY04 

Single Op Amp 

OTHER 

98d 

MC1712CL 

7LMX12 

Differential Amp 

DIP 


208d 

SL704B/T 

7LMY04 

Single Op Amp 

OTHER 

99d 

MC1712CP 

7LMX12 

Differential Amo 

OTHER 


209d 

MC1712CG 

7LMY12 

Differential AmD 

TO-99 

lOOd 

MC1712L 

7LMX12 

Differential Amp 

DIP 


210d 

MC1712G 

7LMY12 

Differential Amp 

TO-99 

101 

NE592D14 

7LMX33 

Video Amplifier 

FLAT P 


21 Id 

PA7712-31 

7LMY12 

Differential Amp 

CAN 

102 

NE592F14 

7LMX33 

Video AmDlifier 

DIP 


212d 

AM715DC 

7LMY15 

Sinale Od AmD 

DIP 

103 

NE592HD14 

7LMX33 

Video Amplifier 

FLAT P 


213d 

AM715DM 

7LMY15 

Single Op Amp 

DIP 

104 

NE592HN14 

7LMX33 

Video Amplifier 

DIP 


214 

HA17715G 

7LMY15 

Single Op Amp 

DIP 

105 

NE592N14 

7LMX33 

Video AmDlifier 

DIP 


215 

UA715DC 

7LMY15 

Sinale Od Amo 

DIP 

106 

SE592F14 

7LMX33 

Video Amplifier 

DSP 


216d 

UA715DM 

7LMY15 

Single Op Amp 

DIP 

107 

UA733CF 

7LMX33 

Video Amplifier 

DIP 


217d 

AM725DC 

7LMY25 

Single Op Amp 

DIP 

108 

UA733CN 

7LMX33 

Video AmDlifier 

DIP 


218d 

AM725DM 

7LMY25 

Sinale Od Amo 

DIP 

109 

UA733F 

7LMX33 

Video Amplifier 

DIP 


219d 

AMLM112D 

7LMY25 

Single Op Amp 

DIP 

110 

UA733N 

7LMX33 

Video AmDlifier 

DIP 


220d 

AMLM216AD 

7LMY25 

Sinale Od AmD 

DIP 
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44. AMPLIFIERS 


LINE 

No. 


TO¬ 


UT 


m 


TYPE 

NUMBER 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


TEJ 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number _ 


nr 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


Id 

AMLM216D 

7LMY25 

Single Op Amp 

DIP 

111d 

LM747-1EH 

7LMY47 

Dual Op Amp 

"CAN 

2d 

AMLM312D 

7LMY25 

Single Op Amp 

DIP 

112d 

LM747-1EJ 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

3d 

AMLM316AD 

7LMY25 1 

Sinale Od AmD 

DIP 

113d 

LM747-1EN 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

4d 

AMLM316D 

7LMY25 

Single Op Amp 

DIP 

114d 

LM747-1H 

7LMY47 

Dual Op Amp 

CAN 

5d 

OP06AY 

7LMY25 

Single Op Amp 

OTHER 

115d 

LM747-1J 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

6d 

OP06BY 

7LMY25 

Sinale Od AmD 

OTHER 

116 

LM747AJ 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

7d 

OP06CY 

7LMY25 

Single Op Amp 

OTHER 

117 

LM747CJ 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

8d 

OP06EY 

7LMY25 

Single Op Amp 

OTHER 

118 

LM747CN 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

9d 

OP06FY 

7LMY25 

Sinale Od AmD 

OTHER 

119 

LM747EJ 

7LMY47 

Dual Od Amo 

DIP 

lOd 

OP06GY 

7LMY25 

Single Op Amp 

OTHER 

120 

LM747EN 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

lid 

PM725CY 

7LMY25 

Single Op Amp 

DIP 

121 

LM747J 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

12d 

PM725Y 

7LMY25 

Sinale Od AmD 

DIP 

122 

LTA747 

7LMY47 

Dual Od AmD 

CHIP 

13d 

SSS725AY 

7LMY25 

Single Op Amp 

DIP 

123 

LTA747C 

7LMY47 

Dual Op Amp 

CHIP 

14d 

SSS725BY 

7LMY25 

Single Op Amp 

DIP 

124d 

MA747-1CJ 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

15d 

SSS725CY 

7LMY25 

Sinale Od Amo 

DIP 

125d 

MA747-1CN 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

16d 

SSS725EY 

7LMY25 

Single Op Amp 

DIP 

126d 

MA747-1MJ 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

17d 

SSS725Y 

7LMY25 

Single Op Amp 

DIP 

127d 

MA747CJ 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

18d 

MA733CJ 

7LMY33 

Differential AmD 

DIP 

128d 

MA747CL 

7LMY47 

Dual Od Amo 

TO-100 

19d 

MA733CL 

7LMY33 

Differential Amp 

TO-100 

129d 

MA747CN 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

20d 

MA733CN 

7LMY33 

Differential Amp 

DIP 

130d 

MA747MJ 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

21d 

MA733ML 

7LMY33 

Differential AmD 

TO-100 

131 d 

MA747ML 

7LMY47 

Dual Od Amo 

TO-100 

226 

MA733MN 

7LMY33 

Differential Amp 

DIP 

132d 

MA747MN 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

23d 

SN52733FA 

7LMY33 

Differential Amp 

FLAT P 

1334 

MC1747CL 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-116 

24d 

SN52733N 

7LMY33 

Differential Amo 

DIP 

134t 

MC1747CLD 

7LMY47 

Dual Od Amo 

TO-116 

25d 

26d 

oNr2/33rA 

AM733DC 

7LMY33 

7LMY33 

Dmeieniiai Amp 

Video Amplifier 

DIP ' 

136t 

IVIVJ 1 / “T r WUL/V 

MC1747CLS 

-71 IIVX7 

7LMY47 

n. 1^1 r\rs. Arv>r> 

M>. r 

Dual Op Amp 

TH -HC 

TO-116 

27d 

AM733DM 

7LMY33 

Video Amolifier 

DIP 

137 

MC1747CP2 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

28 

HA17733 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

138t 

MC1747CP2D 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

29 

HA17733P 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

139t 

MC1747CP2DS 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

30 

LM592AM 

7LMY33 

Video AmDlifier 

DIP 

140y 

MC1747CP2S 

7LMY47 

Dual Od Amo 

DIP 

31 

LM592AN 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

1414 

MC1747L 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-116 

32 

LM592M 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

142y 

MC1747LD 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-116 

33 

LM592N 

7LMY33 

Video Amolifier 

DIP 

143t 

MC1747LDS 

7LMY47 

Dual Od Amp 

TO-116 

34d 

LM733CD 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

144y 

MC1747LS 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-116 

35d 

LM733CJ 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

1454 

MPOP03AY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

36 

LM733CN(2) 

7LMY33 

Video Amolifier 

DIP 

1464 

MPOP03BY 

7LMY47 

Dual Od Amp 

DIP 

37d 

LM733D 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

147 4 

MPOP03CY | 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

38d 

LM733J 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

1484 

MPOP03DY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

39 

NE592(2) 

7LMY33 

Video AmDlifier 

DIP 

1494 

MPOP03EY 

7LMY47 

Dual Od Amp 

DIP 

40 

NE592A 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

1504 

MPOP03Y 

7LMY47 

Dual Op Amp t 

DIP 

41 

NE592AD 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

1514 

MPOP04AY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

42 ♦ 

NE592AN 

7LMY33 

Video Amolifier 

TO-116 

1524 

MPOP04BY 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

43 

NE592F(2) 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

1534 

MPOP04CY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

44d 

NE592FH 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

1544 

MPOP04DY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

45 ♦ 

NE592N(2) 

7LMY33 

Video AmDlifier 

TO-116 

1554 

MPOP04EY 

7LMY47 

Dual Od Amo 

DIP 

46d 

RC733DB 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

1564 

MPOP04Y 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

47d 

RC733DC 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

157 

NE5530F 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

48d 

RC733DP 

7LMY33 

Video Amolifier 

DIP 

158 

NE5530N14 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

49d 

RM733DC 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

159 

NE5535F 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

50 

SE592F(2) 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

160 

NE5535N14 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

51d 

SE592FH 

7LMY33 

Video Amolifier 

DIP 

161 

NE5538F 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

52d 

SG733CJ 

7LMY33 

Video Amplifier 

TO-116 

162 

NE5538N14 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

53d 

SG733CN 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

163d 

OP03AY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

54d 

SG733J 

7LMY33 

Video AmDlifier 

TO-116 

164d 

OP03BY 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

55d 

SG733N 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

165d 

OP03CY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

56d 

UA733CJ(2) 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

166d 

OP03DY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

57 t 

UPC1664C 

7LMY33 

Video Amplifier 

DIP 

167d 

OP03EY 

7LMY47 

Dual Od Amo 

DIP 

58 

OP420CRC 

7LMY41 

Quad Op Amp 

LLC 

168d 

OP03Y 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

594 

JM38510-13501BGA 

7LMY41 

Single Op Amp 

TO-99 

169 

OP04AY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

60 ♦ 

JM38510-13501BGC 

7LMY41 

Sinale Od Amo 

TO-99 

170 

OP04BY 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

61 

JM38510-13501BPB 

7LMY41 

Single Op Amp 

DIP 

171 

OP04CY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

624 

JM38510-13502BGC 

7LMY41 

Single Op Amp 

TO-99 

172 

OP04DY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

63 

JM38510-13502BPB 

7LMY41 

Sinale Od AmD 

DIP 

173 

OP04EY 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

644 

OP07AJ1-38510 

7LMY41 

Single Op Amp 

TO-99 

174 

OP04G 

7LMY47 

Dual Op Amp 

CHIP 

654 

OP07AJ3-38510 

7LMY41 

Single Op Amp 

TO-99 

175 

OP04N 

7LMY47 

Dual Op Amp 

CHIP 

66 

OP07AZ2-38510 

7LMY41 

Sinale Od AmD 

DIP 

176 

OP04Y 

7LMY47 

Dual Od Amo 

DIP 

67 

OP07Z2-38510 

7LMY41 

Single Op Amp 

DIP 

177 

OP215AY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

68 

OP37BRC 

7LMY41 

Single Op Amp 

LLC 

178 

OP215BY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

69d 

747BL 

7LMY47 

Dual Od Amo 

TO-116 

179d 

OP215BY/883 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

70d 

747CJ 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

180 

0P215CY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

71d 

747CN 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-116 

181 

OP215CY/883 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

72d 

AM747DC 

7LMY47 

Dual Od Amo 

DIP 

182 

OP215FY 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

73d 

AM747DM 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

183 

OP215GY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

74d 

AM747FM 

7LMY47 

Dual Op Amp 

FLAT P 

184d 

OP220AY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

OTHER 

75d 

AM747HC 

7LMY47 

Dual Od AmD 

TO-100 

185d 

OP220GY 

7LMY47 

Dual Od AmD 

OTHER 

76d 

AM747HM 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-100 

186 

PM747CY 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

776 

AMSSS747CP 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

187 

PM747Y 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

78d 

AMSSS747K 

7LMY47 

Dual Od AmD 

TO-100 ! 

188 

RC747DB 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

79d 

AMSSS747M 

7LMY47 

Dual Op Amp 

FLAT P 

189d 

RC747DC 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

80d 

AMSSS747P 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

190 

RM747DC 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

81 

CA747CE 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP I 

191 d 

RV747DB 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

82 

CA747CH 

7LMY47 

Dual Op Amp 

CHIP 

192 

SA747CF 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

83 

CA747E 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

193 

SA747CN 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

84 

HA17083G 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

194 

SE5530F 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

85 

HA17083GA 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

195 

SE5530N14 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

86 

HA17083P 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

196 

SE5535F 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

87 

HA17083PA 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

197 

SE5535N14 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

88 

HA17747 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

198 

SE5538F 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

89 

HA17747G 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

199 

SE5538N14 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

90 

HA17747P 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

2004 

SFC2747EC 

7LMY47 

Dual Od AmD 

TO-116 

91 

ICL7622ACPD 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

201 4 

SFC2747JM 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-116 

92 

ICL7622AMJD 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

2024 

SFC2747M 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-116 

93 

ICL7622BCJD 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

203d 

SG747CJ 

7LMY47 

Dual Od AmD 

TO-116 

94 

ICL7622BCPD 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

204d 

SG747CN 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

95 

ICL7622BMJD 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

205d 

SG747J 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-116 

96 

ICL7622DCJD 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

206d 

SG747N 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

97 

ICL7622DCPD 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

207d 

SN52747FA 

7LMY47 

Dual Op Amp 

FLAT P 

98 

LA6083D 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

208d 

SN52747JA 

7LMY47 

Dual Op Amp 

OTHER 

99d 

LF354AN 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

209d 

SN52747N 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

lOOd 

LF354BN 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

21 Od 

SN72747FA 

7LMY47 

Dual Op Amp 

FLAT P 

101d 

LF354N 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

21 Id 

T1747AV 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-100 

102d 

LM747-1AD 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

212d 

T1747J 

7LMY47 

Dual Od Amo 

TO-116 

103d 

LM747-1AH 

7LMY47 

Dual Op Amp 

CAN 

213d 

T1747V 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-99 

104d 

LM747-1AJ 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

214d 

T2747AV 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-100 

105d 

LM747-1CD 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

215d 

T2747J 

7LMY47 

Dual Od AmD 

TO-116 

106d 

LM747-1CH 

7LMY47 

Dual Op Amp 

CAN 

216d 

T2747V 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-99 

107d 

LM747-1CJ 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

217d 

T7747AV 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-100 

108d 

LM747-1CN 

7LMY47 

Dual Od Amo 

DIP 

218d 

T7747J 

7LMY47 

Dual Od Amo 

TO-116 

109d 

LM747-1D 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

219d 

T7747V 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-99 

110d 

LM747-1ED 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

220d 

T8747AV 

7LMY47 

Dual Od Amo 

TO-100 
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In Order of (1) FEMI Number (2) Description 





44. AMruritn 

d 


(3) Type Nui 

Tiber 


LINE 

3J 

TYPE 

D 

FEMI 

a 

PACKAGE 

LINE 

3J 

TYPE 

u 

FEMI 

2J 

PACKAGE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 

Id 

T8747J 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-116 

ill 

SFC2861T 

7LMY61 " 

Single Op Amp 

Can 

2d 

T8747V 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-99 

112 

TAA761 

7LMY61 

Single Op Amp 

CAN 

3d 

TBB0747A 

7LMY47 

Dual Od Amo 

DIP 

113d 

TAA761AS 

7LMY61 

Sinale Od AmD 

DIP 

4d 

TL083ACJ 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

114d 

TAA761S 

7LMY61 

Single Op Amp 

TO-78 

5f 

TL083ACN 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-116 

115 

TAA861 

7LMY61 

Single Op Amp 

CAN 

6d 

TL083CJ 

7LMY47 

Dual Od Amo 

DIP 

116d 

TAA862 

7LMY61 

Sinale Od Amo 

CAN 

7^ 

TL083CN 

7LMY47 

Dual Op Amp 

TO-116 

117 

TAA865 

7LMY61 

Single Op Amp 

CAN 

8d 

TL083IJ 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

118 

TCA335 

7LMY61 

Single Op Amp 

CAN 


TL083IN 

7LMY47 

Dual Od Aitid 

TO-116 

119d 

SN52770JP 

7LMY70 

Sinale Od Amo 

DIP 

lOd 

TL083MJ 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

120d 

SN52770L 

7LMY70 

Single Op Amp 

TO-99 

lid 

UA747-7A393 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

121 d 

SN52770P 

7LMY70 

Single Op Amp 

DIP 

12 

UA747ADM 

7LMY47 

Dual Od Aitid 

DIP 

122d 

SN72770L 

7LMY70 

Sinale Od AmD 

TO-99 

13 

UA747C 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

123d 

SN72770P 

7LMY70 

Single Op Amp 

DIP 

14 

UA747CD 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

124d 

SN52771L 

7LMY71 

Single Op Amp 

TO-99 

15 

UA747CF 

7LMY47 

Dual Od Aitid 

DIP 

125d 

SN52771P 

7LMY71 

Sinale Od AmD 

DIP 

16d 

UA747CJ 

7LMY4" 7 

Dual Op Amp 

DIP 

126d 

SN72771L 

7LMY71 

Single Op Amp 

TO-99 

17 

UA747CN 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

127d 

SN72771P 

7LMY71 

Single Op Amp 

DIP 

18d 

UA747CW 

7LMY47 

Dual Od Aitid 

OTHER 

128d 

MA777CP 

7LMY77 

Sinale Od Amo 

DIP 

19 

UA747DC 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

129d 

MA777ML 

7LMY77 

Single Op Amp 

TO-99 

20 

UA747DM 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

130d 

MA777MP 

7LMY77 

Single Op Amp 

DIP 

21 

UA747EDC 

7LMY47 

Dual Od Aitid 

DIP 

131 d 

SL748A 

7LMY77 

Sinale Od Amo 

CAN 

22 

UA747F 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

132d 

SL748C 

7LMY77 

Single Op Amp 

CAN 

23d 

UA747IDC 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

133d 

UA777HM 

7LMY77 

Single Op Amp 

TO-99 

24d 

UA747IDM 

7LMY47 

Dual Od Aitid 

DIP 

134d 

TL702CU 

7LMZ02 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

25d 

UA747MD 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

135d 

TL702MU 

7LMZ02 

Single Op Amp 

FLAT P 

26 ♦ 

UA747MJ 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

136d 

SL704A/F 

7LMZ04 

Single Op Amp 

FLAT P 

27d 

UA747MN 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

137d 

SL704B/F 

7LMZ04 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

28d 

UA747MW 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

138d 

MC1712CF 

7LMZ12 

Differential Amp 

TO-91 

29 

UA747N 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

139d 

MC1712F 

7LMZ12 

Differential Amp 

TO-91 

30 

UA747PC 

7LMY47 

Dual Od Amo 

DIP 

140d 

PL7712-31 

7LMZ12 

Differential AmD 

FLAT P 

31d 

UAF772ADC 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

141 d 

PL7712-39 

7LMZ12 

Differential Amp 

FLAT P 

32d 

UAF772ADM 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

142d 

1324(2) 

7LMZ15 

Single Op Amp 

TO-99 

33d 

UAF772APC 

7LMY47 

Dual Od AmD 

DIP 

143d 

1324-01 

7LMZ15 

Sinale Od Amo 

TO-99 

34d 

UAF772BDC 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

144d 

AM715HC 

7LMZ15 

Single Op Amp 

TO-100 

35d 

UAF772BDM 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

145d 

AM715HM 

7LMZ15 

Single Op Amp 

TO-100 

36d 

UAF772BPC 

7LMY47 

Dual Od Amo 

DIP 

146d 

L115T1 

7LMZ15 

Sinale Od Amo 

TO-100 

37d 

UAF772DC 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

147* 

UA715HC 

7LMZ15 

Single Op Amp 

TO-100 

38d 

UAF772LDC 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

1484 

UA715HM 

7LMZ15 

Single Op Amp 

TO-100 

39d 

UAF772LPC 

7LMY47 

Dual Od Amo 

DIP 

149d 

AMLM112F 

7LMZ25 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

40d 

UAF772PC 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

150d 

LM112F 

7LMZ25 

Single Op Amp 

FLAT P 

41d 

UC4747 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

151 d 

LM212F 

7LMZ25 

Single Op Amp 

FLAT P 

42d 

UC4747C 

7LMY47 

Dual Od Amo 

DIP 

152d 

LM312F 

7LMZ25 

Sinqle Od AmD 

FLAT P 

43d 

ULN2747A 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

153d 

AM733HC 

7LMZ33 

Video Amplifier 

TO-100 

44d 

VA6A74731 

7LMY47 

Dual Op Amp 

OTHER 

154d 

AM733HM 

7LMZ33 

Video Amplifier 

TO-100 

45d 

VA6A74739 

7LMY47 

Dual Od Amo 

OTHER 

155 

HA17733G 

7LMZ33 

Video AmDlifier 

DIP 

46d 

VA6T74139 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

156d 

HA17733M 

7LMZ33 

Video Amplifier 

TO-100 

47 

XR083CN 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

157 

LM733CH(2) 

7LMZ33 

Video Amplifier 

CAN 

48 

XR083CP 

7LMY47 

Dual Od Amo 

DIP 

158 

LM733H(2) 

7LMZ33 

Video Amolifier 

CAN 

49 

XR083DN 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

159 ▼ 

MC1733CD 

7LMZ33 

Video Amplifier 

TO-100 

50 

XR083DP 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

1604 

MC1733CG 

7LMZ33 

Video Amplifier 

TO-100 

51 

XR083M 

7LMY47 

Dual Od Amo 

DIP 

161 

MC1733CL 

7LMZ33 

Video Amolifier 

DIP 

52 

XR083N 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

162 

MC1733CP 

7LMZ33 

Video Amplifier 

DIP 

53 

XR083P 

7LMY47 

Dual Op Amp 

DIP 

163 ♦ 

MC1733G 

7LMZ33 

Video Amplifier 

TO-100 

54 

CA3240AE1 

7LMY47 

Sinqle Od Amo 

DIP 

164 

MC1733L 

7LMZ33 

Video AmDlifier 

DIP 

55 

CA3240E1 

7LMY47 

Single Op Amp 

DIP 

165t 

MC1733LS 

7LMZ33 

Video Amplifier 

DIP 

56d 

TOA2747E 

7LMY47 

Single Op Amp 

TO-116 

1664 

N5733G 

7LMZ33 

Video Amplifier 

TO-116 

57d 

AM748HC 

7LMY48 

Sinale Od Amo 

TO-99 

167 

NE592H 

7LMZ33 

Video Amolifier 

CAN 

58d 

LA748H 

7LMY48 

Single Op Amp 

CAN 

168 

NE592K 

7LMZ33 

Video Amplifier 

CAN 

59 ♦ 

MAA748 

7LMY48 

Single Op Amp 

TO-99 

169d 

RC733T 

7LMZ33 

Video Amplifier 

TO-100 

60 ♦ 

MAA748C 

7LMY48 

Sinale Od AmD 

TO-99 

170d 

RC733TF 

7LMZ33 

Video AmDlifier 

CAN 

61 

MC1748CP1 

7LMY48 

Single Op Amp 

DIP 

171 d 

RM733T 

7LMZ33 

Video Amplifier 

TO-100 

62 t 

MC1748CP1D 

7LMY48 

Single Op Amp 

DIP 

172d 

RM733TF 

7LMZ33 

Video Amplifier 

CAN 

63 ▼ 

MC1748CP1DS 

7LMY48 

Sinale Od Amo 

DIP 

173 

SE592H 

7LMZ33 

Video Amolifier 

CAN 

64 ▼ 

MC1748CP1S 

7LMY48 

Single Op Amp 

DIP 

174 

SE592K 

7LMZ33 

Video Amplifier 

CAN 

65d 

MCC1748 

7LMY48 

Single Op Amp 

CHIP 

175d 

SG733CT 

7LMZ33 

Video Amplifier 

TO-100 

66d 

MCC1748C 

7LMY48 

Sinale Od Amo 

CHIP 

176d 

SG733T 

7LMZ33 

Video AmDlifier 

TO-100 

67d 

RC748D 

7LMY48 

Single Op Amp 

DIP 

177 

UA733A 

7LMZ33 

Video Amplifier 

DIP 

68d 

RC748DE 

7LMY48 

Single Op Amp 

DIP 

178 

UA733CA 

7LMZ33 

Video Amplifier 

DIP 

69d 

RC748DP 

7LMY48 

Sinale Od Amo 

DIP 

179 

UA733CK 

7LMZ33 

Video AmDlifier 

CAN 

70d 

RC748NB 

7LMY48 

Single Op Amp 

DIP 

180d 

UA733CL 

7LMZ33 

Video Amplifier 

CAN 

71d 

RC748Q 

7LMY48 

Single Op Amp 

FLAT P 

181 

UA733DC(2) 

7LMZ33 

Video Amplifier 

DIP 

72d 

RC748T 

7LMY48 

Sinale Od Amo 

TO-99 

182 

UA733DM(2) 

7LMZ33 

Video AmDlifier 

DIP 

73d 

RM748D 

7LMY48 

Single Op Amp 

DIP 

183 ♦ 

UA733HC(2) 

7LMZ33 

Video Amplifier 

TO-100 

74d 

RM748DE 

7LMY48 

Single Op Amp 

DIP 

184# 

UA733HM(2) 

7LMZ33 

Video Amplifier 

TO-100 

75d 

RM748Q 

7LMY48 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

185 

UA733K 

7LMZ33 

Video AmDlifier 

CAN 

76d 

RM748T 

7LMY48 

Single Op Amp 

TO-99 

186 

UA733PC 

7LMZ33 

Video Amplifier 

DIP 

776 

SFC2748PC 

7LMY48 

Single Op Amp 

TO-91 

187 

OP11 ARC 

7LMZ41 

Quad Op Amp 

LLC 

786 

SG748CM 

7LMY48 

Sinale Od Amo 

DIP 

188d 

747BE 

7LMZ47 

Dual Od Amo 

TO-96 

796 

SG748CN 

7LMY48 

Single Op Amp 

DIP 

189d 

747BN 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

OTHER 

80d 

SG748CT 

7LMY48 

Single Op Amp 

TO-99 

190d 

747CE 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-96 

81d 

SG748CY 

7LMY48 

Sinale Od AmD 

DIP 

191 d 

AMSSS747CK 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

TO-100 

82d 

SG748T 

7LMY48 

Single Op Amp 

TO-99 

192d 

CA747CF 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

DIP 

83d 

SG748Y 

7LMY48 

Single Op Amp 

DIP 

193d 

CA747CG 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

DIP 

84d 

SN52748P 

7LMY48 

Sinale Od AmD 

DIP 

194d 

CA747CHG 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

CHIP 

85d 

T1748F 

7LMY48 

Single Op Amp 

TO-91 

195 

CA747CT 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

CAN 

86d 

T1748J 

7LMY48 

Single Op Amp 

TO-116 

196d 

CA747F 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

DIP 

87d 

T1748V 

7LMY48 

Sinale Od Amo 

TO-99 

197d 

CA747G 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

DIP 

88d 

T2748J 

7LMY48 

Single Op Amp 

TO-116 

198d 

CA747HG 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

CHIP 

89d 

T2748V 

7LMY48 

Single Op Amp 

TO-99 

199 

CA747T 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

CAN 

90d 

TBC0748 

7LMY48 

Sinale Od AmD 

TO-99 

200d 

HA17747M 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

TO-100 

91d 

TQA2748E 

7LMY48 

Single Op Amp 

TO-116 

201 

LM747AH 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

CAN 

92d 

UA748RC 

7LMY48 

Single Op Amp 

DIP 

202d 

LM747CD 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

DIP 

93d 

UC4748 

7LMY48 

Sinale Od AmD 

TO-99 

203d 

LM747CF 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

FLAT P 

94d 

UC4748C 

7LMY48 

Single Op Amp 

TO-99 

204 

OI747CH 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

CAN 

95d 

VA5B74831 

7LMY48 

Single Op Amp 

TO-99 

205d 

LM747D 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

DIP 

96d 

VA5B74839 

7LMY48 

Sinale Od AmD 

TO-99 

206 

LM747EH 

7LMZ47 

Dual Od Amo 

CAN 

97d 

UA751-5B 

7LMY51 

Video Amplifier 

TO-99 

207d 

LM747F 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

FLAT P 

98 ♦ 

UA751-5H 

7LMY51 

Video Amplifier 

TO-99 

2084 

LM747H883 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-99 

99 

SFC2315C 

7LMY61 

Sinale Od AmD 

CAN 

209 

LM747H 

7LMZ47 

Dual Od Amo 

CAN 

100 

SFC2761C 

7LMY61 

Single Op Amp 

CAN 

210* 

MC1747CD 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

OTHER 

101 

SFC2761M 

7LMY61 

Single Op Amp 

CAN 

211d 

MC1747CF 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-86 

102 

SFC2761T 

7LMY61 

Sinale Od Amo 

CAN 

212# 

MC1747CG 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

TO-100 

103 

SFC2861 AC 

7LMY61 

Single Op Amp 

CAN 

213d 

MC1747F 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-86 

104 

SFC2861ADC 

7LMY61 

Single Op Amp 

CAN 

2144 

MC1747G 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TQ-100 

105 

SFC2861 AM 

7LMY61 

Sinale Od AmD 

CAN 

215* 

MPOP04AK 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

TO-100 

106 

SFC2861BC 

7LMY61 

Single Op Amp 

DIP 

2164 

MPOP04BK 

[7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-100 

107 

SFC2861BDC 

7LMY61 

Single Op Amp 

DIP 

2174 

MPOP04CK 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-100 

108 

SFC2861BM 

7LMY61 

Sinale Od AmD 

CAN 

218* 

MPOP04DK 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

TO-100 

109 

SFC2861C 

7LMY61 

Single Op Amp 

CAN 

219# 

MPOP04EK 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-100 

110 

SFC2861M 

7LMY61 

Sinale Od AmD 

CAN 

220# 

MPOP04K 

7LMZ47 

Dual Od Amo 

TO-100 
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IF 

LINE TYPE 

No. NUMBER 


in 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 


TST 


TYPE 

NUMBER 


W 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number _ 


HT 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


Id 

MS747C- 

7LMZ47- 

Dual Op Amp 

TO-85- 

111d 

mm- 

7LM03 

RFJiF - Amplifier- 

CAN- 

2 

NE5530H 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

OTHER 

112d 

LM703C 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

34 

NE5530K 

7LMZ47 

Dual Od Amo 

TO-IOO 

113d 

LM703E 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

44 

NE5535K 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

114d 

LM703LH 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

54 

NE5538K 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

115d 

LM703LN 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

DIP 

6d 

OP03AK 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

TO-IOO 

116d 

LS703L 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

7d 

OP03BK 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

117d 

MT703(2) 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

8d 

OP03CK 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

118d 

MT703C 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

9d 

OP03DK 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

TO-IOO 

119d 

MT703E 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

lOd 

OP03EK 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

120d 

PA7703-39 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

lid 

OP03K 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

121 d 

PA7703-49 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

124 

OP04AK 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

TO-IOO 

122d 

RM703 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

13# 

OP04BK 

7LMZ47 1 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

123d 

UA703 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

144 

OP04CK 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

124d 

UA703-5D 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

15d 

OP04DK 

7LMZ47 

Dual Od Amo 

TO-IOO 

125d 

UA703C5D 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

16d 

OP04EK 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

126d 

UA703HC 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

TO-78 

17# 

OP04K 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

127d 

UA703HM 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

18d 

0P14AK 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

TO-IOO 

128d 

UA703L 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

19d 

PM747CK ^ 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

129d 

SL703A 

7LM03 

Single Op Amp 

CAN 

20d 

PM747K 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

130d 

SL703B 

7LM03 

Single Op Amp 

CAN 

21d 

RC747T 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

TO-IOO 

131 d 

709-11-3A 

7LM09F 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

224 

RM747T 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

132d 

709AH 

7LM09F 

Single Op Amp 

TO-91 

23 

SE5530H 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

CAN 

133d 

709BH 

7LM09F 

Single Op Amp 

TO-91 

244 

SE5530K 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

TO-IOO 

134d 

709CH 

7LM09F 

Sinale Op AmD 

FLAT P 

P54 

SF5535K 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

TO-IOO 

135d 

709CJ 

7LM09F 

Sinale Od AmD 

DIP 

264 

SE5538K 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

136d 

809BH 

7LM09F 

Single Op Amp 

FLAT P 

274 

SFC2747C 

7LMZ47 

Dual Od Amo 

TO-IOO 

137d 

809CH 

7LM09F 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

284 

SFC2747KM 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

138d 

IC709Q 

7LM09F 

Single Op Amp 

TO-91 

29d 

SG747CT 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

139d 

LA709AF 

7LM09F 

Single Op Amp 

TO-91 

30d 

SG747T 

7LMZ47 

Dual Od Amo 

TO-IOO 

140d 

LA709F 

7LM09F 

Sinale Od AmD 

TO-91 

31d 

SSS747BK 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

141 d 

MC1709CF 

7LM09F 

Single Op Amp 

TO-91 

32d 

SSS747BM 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

FLAT P 

142d 

MC1709F 

7LM09F 

Single Op Amp 

TO-91 

33d 

SSS747BY 

7LMZ47 

Dual Od Amp 

DIP 

143d 

WC1709U 

7LM09F 

Sinale Od AmD 

OTHER 

34d 

SSS747CK 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

144d 

M5709G 

7LM09F 

Single Op Amp 

TO-91 

35d 

SSS747CM 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-86 

145d 

3 L7709-31 

7LM09F 

Single Op Amp 

FLAT P 

36d 

SSS747CY 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

DIP 

146d 

PL7709-39 

7LM09F 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

37d 

SSS747GK 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

147d 

RC709Q 

7LM09F 

Single Op Amp 

FLAT P 

38d 

SSS747GM 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

FLAT P 

148d 

S5709G 

7LM09F 

Single Op Amp 

TO-91 

39d 

SSS747GY 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

DIP 

1494 

SFC2709AP 

7LM09F 

Sinale Od AmD 

TO-91 

40d 

SSS747K 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

1504 

SFC2709APM 

7LM09F 

Single Op Amp 

TO-91 

41d 

SSS747M 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

FLAT P 

151 4 

SFC2709PM 

7LM09F 

Single Op Amp 

TO-91 

42d 

SSS747Y 

7LMZ47 

Dual Od Amo 

DIP 

152d 

SN52709 

7LM09F 

Sinale Od AmD 

TO-89 

43d 

TBB0747 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

CAN 

153d 

SN72709 

7LM09F 

Single Op Amp 

TO-89 

44d 

TBC0747 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

154d 

TOA7709F 

7LM09F 

Single Op Amp 

TO-91 

45d 

TOA1747F 

7LMZ47 

Dual Od Amo 

OTHER 

155d 

TOA7809F 

7LM09F 

Sinale Od AmD 

TO-91 

46d 

UA747 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

CAN 

156d 

TOA8709F 

7LM09F 

Single Op Amp 

TO-91 

47 

UA747AFM 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

OTHER 

157d 

TOA8809F 

7LM09F 

Single Op Amp 

TO-91 

484 

UA747AHM 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

TO-IOO 

158 

UA709AFM 

7LM09F 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

494 

UA747CH 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-5 

159d 

UA709AMU 

7LM09F 

Single Op Amp 

FLAT P 

504 

UA747CK 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

160d 

UA709CU 

7LM09F 

Single Op Amp 

FLAT P 

51d 

UA747CL 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

CAN 

161 

UA709FM 

7LM09F 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

524 

UA747EHC 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

162d 

UA709MU 

7LM09F 

Single Op Amp 

FLAT P 

53 

UA747FC 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

OTHER 

163d 

ZLD709CF 

7LM09F 

Single Op Amp 

FLAT P 

54 

UA747FM 

7LMZ47 

Dual Od AmD 

OTHER 

164d 

ZLD709CG 

7LM09F 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

554 

UA747H 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-5 

165d 

ZLD709F 

7LM09F 

Single Op Amp 

FLAT P 

564 

UA747HC 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

166d 

709AE 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 

574 

UA747HM 

7LMZ47 

Dual Od Amo 

TO-IOO 

167d 

709BE 

7LM09H 

Sinale Od Amo 

TO-99 

58d 

UA747IHC 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

168d 

709CE 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 

59d 

UA747IHM 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

TO-IOO 

169d 

809BE 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 

604 

UA747K 

7LMZ47 

Dual Od Amo 

TO-IOO 

170d 

809CE 

7LM09H 

Sinale Od AmD 

TO-99 

61 d 

UA747ML 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

CAN 

171 d 

2709BG 

7LM09H 

Single Op Amp 

CAN 

62d 

UPC251A 

7LMZ47 

Dual Op Amp 

CAN 

172d 

IC709T 

7LM09H 

Single Op Amp 

CAN 

63d 

MCB1748F 

7LMZ48 

Sinale Od AmD 

TO-91 

173d 

LA709AH 

7LM09H 

Sinale Od Amo 

CAN 

64d 

SG748CF 

7LMZ48 

Single Op Amp 

FLAT P 

174d 

LA709CH 

7LM09H 

Single Op Amp 

CAN 

65d 

SG748F 

7LMZ48 

Single Op Amp 

FLAT P 

175d 

LA709H 

7LM09H 

Single Op Amp 

CAN 

66d 

SN52748FA 

7LMZ48 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

176 

LM709AH 

7LM09H 

Sinale Od AmD 

CAN 

67d 

SN72748FA 

7LMZ48 

Single Op Amp 

FLAT P 

177 

LM709CH 

7LM09H 

Single Op Amp 

CAN 

68 

UA748ADM 

7LMZ48 

Single Op Amp 

OTHER 

178d 

LM709CN8 

7LM09H 

Single Op Amp 

DIP 

69d 

UA748AFM 

7LMZ48 

Sinale Od Amb 

OTHER 

179 

LM709H 

7LM09H 

Sinale Od AmD 

CAN 

70d 

UA748B3F 

7LMZ48 

Single Op Amp 

TO-91 

1804 

LS709AT 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 

71d 

UA748FM 

7LMZ48 

Single Op Amp 

FLAT P 

181 4 

LS709ATB 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 

72d 

UA751-3H 

7LMZ51 

Video Amplifier 

FLAT P 

1824 

LS709CT 

7LM09H 

Sinale Od AmD 

TO-99 

73d 

TAA761G 

7LMZ61 

Single Op Amp 

OTHER 

1834 

LS709CTB 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 

74d 

TAA761W 

7LMZ61 

Single Op Amp 

FLAT P 

1844 

LS709T 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 

754 

TAA762G 

7LMZ61 

Sinale Od Amo 

OTHER 

1854 

LS709TB 

7LM09H 

Sinale Od AmD 

TO-99 

764 

TAA765G 

7LMZ61 

Single Op Amp 

OTHER 

1864 

M51709T 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-78 

77d 

TAA861G 

7LMZ61 

Single Op Amp 

OTHER 

187d 

MA709AMJG 

7LM09H 

Single Op Amp 

DIP 

78d 

TAA861W 

7LMZ61 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

188d 

MA709CJG 

7LM09H 

Sinale Od AmD 

DIP 

79d 

TAA865G 

7LMZ61 

Single Op Amp 

OTHER 

189d 

MA709CP 

7LM09H 

Single Op Amp 

DIP 

80d 

TAA865W 

7LMZ61 

Single Op Amp 

FLAT P 

190d 

MA709MP 

7LM09H 

Single Op Amp 

DIP 

81d 

TAB1453G 

7LMZ61 

Sinale Od Amo 

OTHER 

191 

MC1709CG 

7LM09H 

Sinale Od Amo 

CAN 

824 

TAE1453G 

7LMZ61 

Single Op Amp 

OTHER 

192 

MC1709G 

7LM09H 

Single Op Amp 

CAN 

834 

TAF1453G 

7LMZ61 

Single Op Amp 

OTHER 

193r 

MC1709GD 

7LM09H 

Single Op Amp 

CAN 

84 

TCA331 

7LMZ61 

Sinale Od AmD 

CAN 

194 ▼ 

MC1709GS 

7LM09H 

Sinale Od AmD 

CAN 

85d 

TCA331G 

7LMZ61 

Single Op Amp 

OTHER 

195d 

MIC709-1 

7LM09H 

Single Op Amp 

CAN 

86 

TCA331W 

7LMZ61 

Single Op Amp 

FLAT P 

196d 

MIC709-5 

7LM09H 

Single Op Amp 

CAN 

874 

TCA332G 

7LMZ61 

Sinale Od AmD 

OTHER 

197d 

MIC709AC 

7LM09H 

Sinale Od AmD 

CAN 

88d 

TCA335G 

7LMZ61 

Single Op Amp 

OTHER 

198d 

PA7709-31 

7LM09H 

Single Op Amp 

CAN 

89 

TCA335W 

7LMZ61 

Single Op Amp 

FLAT P 

199d 

PA7709-39 

7LM09H 

Single Op Amp 

CAN 

90d 

SN52770FA 

7LMZ70 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

200d 

RC709NB 

7LM09H 

Sinale Od Amo 

DIP 

91d 

SN72770FA 

7LMZ70 

Single Op Amp 

FLAT P 

201 d 

RC709T 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 

92c 

SN52771FA 

7LMZ71 

Single Op Amp 

FLAT P 

202d 

RC4709T 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 

93d 

SN72771FA 

7LMZ71 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

203d 

RM709ABL 

7LM09H 

Sinale Od Amo 

CHIP 

94d 

SN52777FA 

7LMZ77 

Single Op Amp 

FLAT P 

204d 

RM709T 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 

95d 

SN72777FA 

7LMZ77 

Single Op Amp 

FLAT P 

205d 

RM4709AT 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 

96d 

UA777FM 

7LMZ77 

Sinale Od AmD 

TO-91 

206d 

RM4709T 

7LM09H 

Sinale Od AmD 

TO-99 

97d 

LC700(A) 

7LM00 

Single Op Amp 

OTHER 

207 

SA709CN 

7LM09H 

Single Op Amp 

DIP 

98 

MA700(2) 

7LMOO 

Single Op Amp 

OTHER 

2084 

SFC2709A 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 

99d 

SL701B 

7LM01 

Sinale Op AmD 

CAN 

2094 

SFC2709C 

7LM09H 

Sinale Od AmD 

TO-99 

lOOd 

SL701C 

7LM01 

Single Op Amp 

CAN 

210 

SFC2709DC 

7LM09H 

Single Op Amp 

DIP 

101d 

SL702B 

7LM01 

Single Op Amp 

CAN 

2114 

SFC2709M 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 

102d 

SL702C 

7LM01 

Sinale Od AmD 

CAN 

2124 

SFC2709T 

7LM09H 

Sinale Od Amo 

TO-99 

103d 

703BE 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

TO-99 

213d 

SN52709AJP 

7LM09H 

Single Op Amp 

DIP 

104d 

703CE 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

TO-99 

214d 

SN52709BL 

7LM09H 

Single Op Amp 

CAN 

105d 

L103T1 

7LM03 

RF/IF Amolifier 

TO-99 

215d 

UA709 

7LM09H 

Sinale Od AmD 

CAN 

106d 

L103T2 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

TO-99 

2164 

UA709AHM 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 

107d 

LA703 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

TO-99 

217d 

UA709AMJG 

7LM09H 

Single Op Amp 

DIP 

108d 

LA703C 

7LM03 

RF/IF Amolifier 

TO-99 

218d 

UA709AML 

7LM09H 

Sinale Od AmD 

CAN 

109d 

LA703CH 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

219 

UA709AN 

7LM09H 

Single Op Amp 

DIP 

110 

LA703H 

7LM03 

RF/IF Amplifier 

CAN 

2204 

UA709AT 

7LM09H 

Sinale Od Amo 

TO-99 
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44. AMPLIFIERS 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

U 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

3j 

TYPE 

NUMBER 

D 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

Id 

UA709C 

7LM09H H 

Single Op Amp 

CAN 


Ill 

LM11CN “ 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

2d 

UA709CJG 

7LM09H 

Single Op Amp 

DIP 


11 2 ▼ 

LM11CND 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

3d 

UA709CL 

7LM09H 

Sinale Od Amo 

CAN 


1 13t 

LM11CNDS 

7LM25 

Sinale Od AmD 

DIP 

4 

UA709CP 

7LM09H 

Single Op Amp 

DIP 


1 14t 

LM11CNS 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

5# 

UA709CT 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 


115 

LM11H 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 

6 

UA709CV 

7LM09H 

Sinale Od AmD 

DIP 


116t 

LM11HD 

7LM25 

Sinale Od AmD 

CAN 

74 

UA709HC 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 


117t 

LM11HDS 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 

8# 

UA709HM 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 


1 1 8 ▼ 

LM11HS 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 

9 

UA709MJG 

7LM09H 

Sinale Od AmD 

DIP 


119 

LM11J8 

7LM25 

Sinale Od AmD 

DIP 

lOd 

UA709ML 

7LM09H 

Single Op Amp 

CAN 


120d 

LM112D 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

11 

UA709N 

7LM09H 

Single Op Amp 

DIP 


121 d 

LM112H03 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

12* 

UA709SC 

7LM09H 

Sinale Od AmD 

OTHER 


122 

LM112H 

7LM25 

Sinale Od AmD 

CAN 

13# 

UA709T 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-99 


123d 

LM116AD 

7LM25 

Single Op Amp 

OTHER 

144 

UA709TC 

7LM09H 

Single Op Amp 

DIP 


124d 

LM116AF 

7LM25 

Single Op Amp 

FLAT P 

15d 

UC709(2) 

7LM09H 

Sinale Od Amo 

TO-99 


125d 

LM116AH 

7LM25 

Sinale Od AmD 

TO-99 

16d 

UPC55A 

7LM09H 

Single Op Amp 

CAN 


126d 

LM116D 

7LM25 

Single Op Amp 

OTHER 

17d 

WC1709 

7LM09H 

Single Op Amp 

CAN 


127d 

LM116F 

7LM25 

Single Op Amp 

FLAT P 

18d 

WM1709 

7LM09H 

Sinale Od Amo 

CAN 


128d 

LM116H 

7LM25 

Sinale Od Amo 

TO-99 

194 

ZLD709 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-78 


129d 

LM212D 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

204 

ZLD709C 

7LM09H 

Single Op Amp 

TO-78 


130 

LM212H 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 

21d 

709BN 

7LM09N 

Sinale Od Amo 

TO-116 


131 d 

LM216AD 

7LM25 

Sinale Od Amo 

DIP 

22d 

709CN 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


132d 

LM216AF 

7LM25 

Single Op Amp 

FLAT P 

23d 

LA709CN 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


133 

LM216AH 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 

24 

LM709CN 

7LM09N 

Sinale Od AmD 

DIP 


134d 

LM216D 

7LM25 

Sinale Od Amo 

DIP 

25 

LS709CB 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


135d 

LM216F 

7LM25 

Single Op Amp 

FLAT P 

26d 

MA709AMJ 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


136 

LM216H 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 

27d 

MA709CJ 

7LM09N 

Sinale Od AmD 

TO-116 


137d 

LM312D 

7LM25 

Sinale Od AmD 

DIP 

28d 

MA709CN 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


138 

LM312H 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 

29d 

MA709MJ 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


139d 

LM312N 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

30 

MB3602C 

7LM09N 

Sinale Od Amo 

DIP 


140d 

LM316AD 

7LM25 

Sinale Od Amo 

DIP 

31 

MB3602M 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


Hid 

LM316AF 

7LM25 

Single Op Amp 

FLAT P 

32d 

MC1709CL 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


142 

LM316AH 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 

33d 

MC1709CP2 

7LM09N 

Sinale Op Amp 

DIP 


143d 

LM316D 

7LM25 

Sinale Od Amo 

DIP 

34d 

MC1709L 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


144d 

LM316F 

7LM25 

Single Op Amp 

FLAT P 

35d 

MIC709AD 

7LM09N 

Single Op Amp 

OTHER 


145 

LM316H 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 

36d 

RC709DC 

7LM09N 

Sinale Op Amp 

DIP 


146 

LM725AH 

7LM25 

Sinale Od Amo 

CAN 

37d 

RC4709C 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


147d 

LM725AJ 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

38d 

RC4709D 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


148 

LM725CH 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 

39d 

RC4709J 

7LM09N 

Sinale Od Amo 

FLAT P 


149d 

LM725CJ 

7LM25 

Sinale Od Amo 

DIP 

40d 

RM709DC 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


150 

LM725CN 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

41d 

RM4709 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


151 d 

LM725D 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

42d 

RM4709AD 

7LM09N 

Sinale Od AmD 

DIP 


152 

LM725H 

7LM25 

Sinale Od Amo 

CAN 

43d 

RM4709AJ 

7LM09N 

Single Op Amp 

FLAT P 


153d 

LM725J 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

44d 

RM4709D 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


154 

LT1012CJ8 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

45d 

RM4709J 

7LM09N 

Sinale Od AmD 

FLAT P 


155 

LT1012CN8 

7LM25 

Sinale Od Amo 

DIP 

46 

SA709CF 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


156 

LT1012MJ8 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

47 

SA709CN14 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


1574 

MAA725 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

484 

SFC2709AE 

7LM09N 

Sinale Od Amp 

TO-116 


1584 

MAA725B 

7LM25 

Sinale Od Amo 

TO-99 

494 

SFC2709EC 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


1594 

MAA725C 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

504 

SFC2709EM 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


1604 

MAA725H 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

514 

SFC2709ET 

7LM09N 

Sinale Od Amp 

TO-116 


161 4 

MAA725J 

7LM25 

Sinale Od AmD 

TO-99 

524 

SFC2709JM 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


1624 

MAA725K 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

534 

SFC2709KM 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


163d 

MONOOP08AJ 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

54d 

SN52709AN 

7LM09N 

Sinale Od AmD 

DIP 


164d 

MONOOP08BJ 

7LM25 

Sinale Od AmD 

TO-99 

55d 

SN52709BN 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


165d 

MONOOP08CJ 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

56d 

SN52709N 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


166d 

MONOOP08EJ 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

57d 

TOA2809E 

7LM09N 

Sinale Od AmD 

TO-116 


167d 

MONOOP08J 

7LM25 

Sinale Od AmD 

TO-99 

58d 

TOA3709E 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


1684 

OP06AJ 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

59d 

TOA7709J 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


169 

OP06AZ 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

60d 

TOA7809J 

7LM09N 

Sinale Od AmD 

TO-116 


1704 

OP06BJ 

7LM25 

Sinale Od AmD 

TO-99 

61d 

TOA8709E 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


171 

OP06BZ 

7LM25 

Single Op Amp 

OTHER 

62d 

TOA8709J 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


1724 

OP06CJ 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

63d 

TOA8809E 

7LM09N 

Sinale Od Amo 

TO-116 


173 

OP06CZ 

7LM25 

Sinale Od AmD 

DIP 

64d 

TOA8809J 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


1744 

OP06EJ 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

654 

UA709A 

7LM09N 

Single Op Amp 

TO-116 


175 

OP06EZ 

7LM25 

Single Op Amp 

OTHER 

66 

UA709AF 

7LM09N 

Sinale Od Amo 

DIP 


1764 

OP06FJ 

7LM25 

Sinale Od Amo 

TO-99 

67d 

UA709AMJ 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


177 

OP06FZ 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

68 

UA709AN14 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


178 

OP06G 

7LM25 

Single Op Amp 

CHIP 

69d 

UA709CJ 

7LM09N 

Sinale Od Amo 

DIP 


1794 

OP06GJ 

7LM25 

Sinale Od Amo 

TO-99 

70 

UA709CN14 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


180 

OP06GR 

7LM25 

Single Op Amp 

CHIP 

71 

UA709CN 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


181 

OP06GZ 

7LM25 

Single Op Amp 

OTHER 

72 

UA709F 

7LM09N 

Sinale Od Amo 

DIP 


182 

OP06N 

7LM25 

Sinale Od AmD 

CHIP 

73 

UA709MJ 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


1834 

PM725CJ 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

74 

UA709N14 

7LM09N 

Single Op Amp 

DIP 


184 

PM725CP 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

75d 

ZLD709CE 

7LM09N 

Sinale Od Amo 

TO-116 


185 

PM725CZ 

7LM25 

Sinale Od AmD 

DIP 

76d 

UA714AHM 

7LM14 

Single Op Amp 

CAN 


1864 

PM725J 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

77d 

UA716HM 

7LM16 

Video Amplifier 

CAN 


187 

PM725Z 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

78d 

717-9-8A(2) 

7LM17 

RF/IF AmDlifier 

CAN 


188d 

RC725DE 

7LM25 

Sinale Od AmD 

DIP 

79d 

UA719-5F 

7LM19 

RF/IF Amplifier 

TO-100 


189d 

RC725NB 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

80d 

UA719C5F 

7LM19 

RF/IF Amplifier 

TO-100 


190d 

RC725T 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

81d 

HT72 

7LM2 

Sinale Od Amo 

OTHER 


191 d 

RM116T 

7LM25 

Sinale Od Amp 

TO-99 

82d 

SN723 

7LM23W 

Differential Amp 

TO-84 


192d 

RM725DE 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

834 

3510AM 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 


193d 

RM725T 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

844 

351OBM 

7LM25 

Sinale Od AmD 

CAN 


194d 

SSS725AJ 

7LM25 

Sinale Od AmD 

TO-99 

854 

351OCM 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 


195d 

SSS725AL 

7LM25 

Single Op Amp 

FLAT P 

864 

351OSM 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 


196d 

SSS725BJ 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

874 

351OVM 

7LM25 

Sinale Od Amo 

TO-99 


197d 

SSS725BL 

7LM25 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

88 

AD504JH 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 


198d 

SSS725CJ 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

89 

AD504KH 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 


199d 

SSS725EJ 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

90 

AD504LH 

7LM25 

Sinale Od AmD 

CAN 


200d 

SSS725J 

7LM25 

Sinale Od Amo 

TO-99 

91 

AD504MH 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 


201d 

SSS725L 

7LM25 

Single Op Amp 

FLAT P 

92 

AD504SH 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 


202d 

TCA520 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

93d 

AMLM112 

7LM25 

Sinale Od Amo 

TO-99 


203d 

TCA520A 

7LM25 

Sinale Od AmD 

DIP 

94d 

AMLM212 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 


204 

TCA520B 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

95d 

AMLM212D 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 


2054 

TCA520D 

7LM25 

Single Op Amp 

OTHER 

96d 

AMLM216 

7LM25 

Sinale Od AmD 

TO-99 


2064 

TDA1034 

7LM25 

Sinale Od AmD 

TO-99 

97d 

AMLM216A 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 


207 

TDA1034B 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

98d 

AMLM312 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 


208 

TDA1034BN 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

99d 

AMLM316 

7LM25 

Sinale Od AmD 

TO-99 


209 4 

TDA1034D 

7LM25 

Sinale Od AmD 

OTHER 

lOOd 

AMLM316A 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 


2104 

TDA1034DN 

7LM25 

Single Op Amp 

OTHER 

101d 

AMSSS725AJ 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 


211 4 

TDA1034N 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 

102d 

AMSSS725BJ 

7LM25 

Sinale Od Amo 

TO-99 


212 

TDA1034NB 

7LM25 

Sinale Od AmD 

DIP 

103d 

AMSSS725EJ 

7LM25 

Single Op Amp 

TO-99 


2134 

TDA1034ND 

7LM25 

Single Op Amp 

OTHER 

104 

CA3420AE 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 


214d 

UA725AFM 

7LM25 

Single Op Amp 

FLAT P 

105d 

CA3420BE 

7LM25 

Sinale Od AmD 

DIP 


215 

UA725AHM 

7LM25 

Sinale Od AmD 

CAN 

106 

LM11CH 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 


216d 

UA725ARM 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

107 

LM11CJ8 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 


217d 

UA725BHC 

7LM25 

Single Op Amp 

CAN 

108 

LM11CLH 

7LM25 

Sinale Op Amo 

CAN 


218 

UA725EHC 

7LM25 

Sinale Od Amo 

CAN 

109 

LM11CLJ8 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP ! 


219d 

UA725ERC 

7LM25 

Single Op Amp 

DIP 

110 

LM11CLN 

7LM25 

Single Od AmD 

DIP 


220 

UA725HC 

7LM25 

Sinale Od AmD 

CAN 
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44. AMPLIFIER 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number 



67 

CA741E 

AA 

CA741S 

69 

CA741T 

70 

ICL741CHSPA 

71d 

LA741CH 

72d 

LA741H 

73 ▼ 

LF351D 

741 

LF351N 

75d 

LM141F 

76d 

LM141H 

77d 

LM141J 

78d 

LM241F 

79d 

LM241H 

80d 

LM241J 

81d 

LM341F 

82d 

LM341H 

83d 

LM341J 

84 

LM741AH 

85 ♦ 

LM741CH 

86# 

LM741CJ 

87 

LM741CN 

^88 

LM741EH 

89 

LM741EN 

90# 

LM741H883 

91 

LM741H 

92# 

LS141ATB 

934 

LS141CTB 

94# 

LS141TB 

95d 

MA741MJG 

96d 

MA741MP 

97 ♦ 

MC1436CG 

98 

MC1436CU 

99 ♦ 

MC1436G 

100 

MC1436U 

101 

MC1456CG 

102 

MC1456G 

1034 

MC1536G 

104 

MC1536U 

105* 

MCI 741 CD 

106 

MCI 741CG 

107y 

MC1741CGDS 

108 

MCI 741 CPI 

109y 

MCI 741 CPI D 

1 10y 

MCI 741 CPI DS 


Am 
Am 
Am 
^m 
An 
An 
An 
An 

t 

An 
An 
An r 
Amp 
Amp 
) up Amp 
i Op Amp 
? Op Amp 
} Op Amp 
) Op Amp 
i Op Amp 
i Op Amp 
5 Op Amp 
> Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
3 Op Amp 
b Op Amp 


D.A.T.A. 


OPOIHP 7LM41H 

OPQ1HZ _ 7LM41H 

OPOIJ 7LM41H 

OPOIZ 7LM41H 

QP02AJ _ 7LM41H 

OP02AZ 7LM41H 

OP02BJ 7LM41H 

QP02BZ _ 7LM41H 

OP02CJ 7LM41H 

OP02CP 7LM41H 

QP02CZ _ 7LM41H 

OP02DJ 7LM41H 

OP02DP 7LM41H 

QP02DZ _ 7LM41H 

OP02EJ 7LM41H 

OP02EP 7LM41H 

QP02EZ _ 7LM41H 

OP02J 7LM41H 

OP02Z 7LM41H 

PA01 _ 7LM41H 

PA7741-31 7LM41H 

PA7741-39 7LM41H 

PA7741C39 _ 7LM41H 

PL7741-39 7LM41H 

RC741DE 7LM41H 

RC741NB _ 7LM41H 

RM741DE 7LM41H 

RM741T 7LM41H 

RV741NB _ 7LM41H 

SA741CT 7LM41H 

SFC2741C 7LM41H 

SFC2741DC _ 7LM41H 

SFC2741DT 7LM41H 

SFC2741GC 7LM41H 

SFC2741GM _ 7LM41H 

SFC2741M 7LM41H 

SFC2741T 7LM41H 

SG741SCM _ 7LM41H 

SG741SCT 7LM41H 

SG741ST 7LM41H 

T1741F _ 7LM41H 

T1741J 7LM41H 

T1741V _ I7LM41H 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


Op / 
single Op t 
Single Op / 
Single Op / 
Single Op / 
Single Op / 
Single Op / 
Single Op / 
Single Op / 
Single Op > 
Single Op / 
Single Op > 
Single Op / 
Single Op / 
Single Op / 
Single Op / 
Single Op / 
Single Op / 
Single Op ^ 
Single Op - 
Single Op i 
Single Op i 
Single Op - 
Single Op - 
Single Op , 
Single Op - 
Single Op - 
Single Op , 
Single Op , 
Single Op , 
Single Op , 
Single Op 
Single Op , 
Single Op 
S ingle Op , 
Single Op 
Single Op 
S ingle Op 
Single Op 
Single Op 
S ingle Op 
Single Op 





























































































































44. AMPLIFIERS 


LINE 

No. 


m 


TYPE 

NUMBER 


nr 


m 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 


T3J 


TYPE 

NUMBER 


m 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number _ 

m : 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


Id 

2d 

3d 

T2741F ' “1 

T2741J 

T2741V 

7LM41H 

7LM41H 

7LM41H 

Single Op Amp 

Single Op Amp 

Sinale Od AmD 

- 

TO-116 

TO-99 


111 

112d 
113d 

UA741PC 

UA744-5B 

749BH 

7LM41J 

7LM44 

7LM49 

Single Op Amp 

Single Op Amp 

Dual Od AmD 

W* - 

TO-99 

FLAT P 

4d 

T7741F 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-91 


114d 

749BN 

7LM49 

Dual Op Amp 

TO-99 

5d 

T7741J 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-116 


115d 

749CN 

7LM49 

Dual Op Amp 

TO-116 

6d 

T7741V 

7LM41H 

Sinale Od AmD 

TO-99 


116d 

UA757DC 

7LM57 

RF/IF AmDlifier 

DIP 

7d 

T8741F 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-91 


117d 

UA757DM 

7LM57 

RF/IF Amplifier 

DIP 

8d 

T8741J 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-116 


118d 

UA757PC 

7LM57 

RF/IF Amplifier 

DIP 

9d 

T8741V 

7LM41H 

Sinale Od AmD 

TO-99 


119 

RS759 

7LM59 

Sinale Od Amo 

OTHER 

10 

TBA221 

7LM41H 

Single Op Amp 

CAN 


120 

UA759U1C 

7LM59 

Single Op Amp 

OTHER 

Ilf 

TBA221B 

7LM41H 

Single Op Amp 

DIP 


121 

UA77000U1C 

7LM59 

Single Op Amp 

OTHER 

12d 

TOA1741 

7LM41H 

Sinale Od AmD 

TO-79 


122d 

741-93-6E 

7LM71J 

Sinale Od AmD 

DIP 

13d 

TOA1741W 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-99 


123d 

UC4741D 

7LM71J 

Single Op Amp 

DIP 

14d 

TOA1741WF 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-91 


124d 

UA791KC 

7LM91 

Single Op Amp 

CAN 

15d 

TOA1741WP 

7LM41H 

Sinale Od AmD 

TO-116 


125d 

UA791KM 

7LM91 

Sinale Od AmD 

CAN 

16d 

TOA2741 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-79 


126d 

UA791P5C 

7LM91 

Single Op Amp 

OTHER 

17d 

TOA2741E 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-116 


127d 

MSF741A 

7MS41 

Single Op Amp 

TO-91 

18d 

TOA2741W 

7LM41H 

Sinale Od AmD 

TO-99 


128d 

MSF741B 

7MS41 

Sinale Od Amo 

TO-91 

19d 

TOA2741WE 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-116 


129d 

MSF741LNA 

7MS41 

Single Op Amp 

TO-91 

20d 

TOA2741WF 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-91 


130d 

MSF741LNB 

7MS41 

Single Op Amp 

TO-91 

21 d 

TOA2741WP 

7LM41H 

Sinale Od AmD 

TO-116 


131 4 

OP77AJ 

70P7 

Sinale Od AmD 

TO-99 

22d 

TOA7741 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-99 


1324 

OP77AZ 

70P7 

Single Op Amp 

DIP 

23d 

TOA7741W 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-99 


1334 

OP77BJ 

70P7 

Single Op Amp 

TO-99 

24d 

TOA7741WF 

7LM41H 

Sinale Od Amo 

TO-91 


1344 

OP77BZ 

70P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

25d 

TOA8741 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-99 


1354 

OP77EJ 

70P7 

Single Op Amp 

TO-99 

26d 

TOA8741E 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-116 


1364 

OP77EP 

70P7 

Single Op Amp 

DIP 

27d 

TOA8741 WE 

7LM41H 

Sinale Od AmD 

TO-116 


1374 

OP77EZ 

70P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

28d 

UA741 

7LM41H 

Single Op Amp 

CAN 


1384 

OP77FJ 

70P7 

Single Op Amp 

TO-99 

29 

UA741AHM 

7LM41H 

Single Op Amp 

CAN 


1394 

OP77FP 

70P7 

Single Op Amp 

DIP 

30 

UA741ARM 

7LM41H 

Sinale Od AmD 

DIP 


1404 

OP77FZ 

70P7 

Sinale Od Amo 

DIP 

31 

UA741CH 

7LM41H 

Single Op Amp 

CAN 


141 4 

OP77GP 

70P7 

Single Op Amp 

DIP 

32d 

UA741CJG 

7LM41H 

Single Op Amp 

DIP 


1424 

OP77GZ 

70P7 

Single Op Amp 

DIP 

33d 

UA741CL 

7LM41H 

Sinale Od AmD 

CAN 


143d 

SL751B 

7SLY51 

Sinale Od AmD 

FLAT P 

34 

UA741CP 

7LM41H 

Single Op Amp 

DIP 


144d 

SL751B/E 

7SLY51 

Single Op Amp 

OTHER 

35 ♦ 

UA741CT 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-99 


145d 

SL751BE 

7SLY51 

Single Op Amp 

DIP 

36 

UA741CV 

7LM41H 

Sinale Od Amo 

DIP 


146d 

SL751C 

7SLY51 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

37 

UA741EHC 

7LM41H 

Single Op Amp 

CAN 


147d 

SL751C/E 

7SLY51 

Single Op Amp 

OTHER 

38 

UA741ERC 

7LM41H 

Single Op Amp 

DIP 


148d 

SL751CE 

7SLY51 

Single Op Amp 

DIP 

39 

UA741ETC 

7LM41H 

Sinale Od AmD 

DIP 


149d 

SL751B/F 

7SLZ51 

Sinale Od Amo 

FLAT P 

40 

UA741H 

7LM41H 

Single Op Amp 

OTHER 


150d 

SL751BF 

7SLZ51 

Single Op Amp 

FLAT P 

41 

UA741HC 

7LM41H 

Single Op Amp 

CAN 


151 d 

SL751C/F 

7SLZ51 

Single Op Amp 

FLAT P 

42 

UA741HM 

7LM41H 

Sinale Od Amp 

CAN 


152d 

SL751CF 

7SLZ51 

Sinqle Op Amp 

FLAT P 

43 

UA741MJG 

7LM41H 

Single Op Amp 

DIP 


153d 

TAA710A 

7TA10 

RF/IF Amplifier 

TO-116 

44d 

UA741ML 

7LM41H 

Single Op Amp 

CAN 


154d 

TAA710B 

7TA10 

RF/IF Amplifier 

QUIP i 

45 

UA741RC 

7LM41H 

Sinale Od AmD 

DIP 


155d 

TRI741 III 

7TRZ41 

Triple Od Amo 

FLAT P 

46 

UA741RM 

7LM41H 

Single Op Amp 

DIP 


156d 

TRI741II 

7TR41 

Triple Op Amp 

TO-86 

474 

UA741T 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-99 


157t 

UPC754D 

7UP54 

Inst. Amp 

DIP 

48 

UA741TC 

7LM41H 

Sinale Od AmD 

DIP 


158d 

MCE7042 

70LM42 

Sinale Od Amp 

FLAT P 

49 

UA741V 

7LM41H 

Single Op Amp 

DIP 


159d 

MCE7042A 

70LM42 

Single Op Amp 

FLAT P 

50d 

UC4741 

7LM41H 

Single Op Amp 

TO-99 


160d 

XR7000CN 

70XR00 

Video Amplifier 

DIP 

51d 

UC4741C 

7LM41H 

Sinale Od AmD 

TO-99 


161d 

XR7000CP(2) 

70XR00 

Video Amplifier 

DIP 

52d 

UPC151A 

7LM41H 

Single Op Amp 

CAN 


162d 

XR7000M(2) 

70XR00 

Video Amplifier 

DIP 

53d 

UPC151C 

7LM41H 

Single Op Amp 

DIP 


163d 

71B4 

71LM4 

Differential Amp 

TO-100 

54d 

UPC151D 

7LM41H 

Sinale Od AmD 

DIP 

_ 

164d 

71B4P 

71LM4 

Differential Amp 

TO-91 

554 

UPC741C 

7LM41H 

Single Op Amp 

DIP 


165d 

UA7351DC 

73LM51PX 

Triple Op Amp 

DIP 

56d 

WM741T 

7LM41H 

Single Op Amp 

CAN 


166d 

UA7351PC 

73LM51PX 

Triple Op Amp 

DIP 

57d 

ZLD741 

7LM41H 

Sinale Od AmD 

CAN 


167d 

74B4 

74LM4 

Differential Amo 

TO-101 

58d 

ZLD741C 

7LM41H 

Single Op Amp 

CAN 


168d 

74B4P1 

74LM4 

Differential Amp 

TO-86 

59d 

OPA21BJ 

7LM41HX 

Single Op Amp 

TO-99 


169d 

NS7560 

75LMY60 

Single Op Amp 

CAN 

60d 

OPA21BZ 

7LM41HX 

Sinale Od AmD 

DIP 


170d 

NS7560A 

75LMY60 

Sinqle Od Amo 

CAN 

61 d 

741 BN 

7LM41J 

Single Op Amp 

TO-116 


171 

ICL7605CJN 

76IC05 

Differential Amp 

DIP j 

62d 

741CJ 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


172 

ICL7605IJN 

76IC05 

Differential Amp 

DIP 

63d 

741CN 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

TO-116 


173 

ICL7605MJN 

76IC05 

Differential Amp 

DIP 

64 

ICL741ALNJD 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


174 

TSC915CPD(A) 

76LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

65 

ICL741LNJD 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


175 

TSC915IJD(A) 

76LMY50 

Single Op Amp 

DIP 

66 

ICL741MHSJD 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

DIP 

' 

1764 

AM7650-1C 

76LMY50 

Special Od AmD 

DIP 

67 

LM741AJ14 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


1774 

AM7650-2C 

76LMY50 

Special Op Amp 

TO-99 

68 

LM741CJ14 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


178 

ICL7650BCPD 

76LMY50 

Special Op Amp 

DIP 

69 

LM741CN14 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

DIP 


179 

ICL7650BIJD 

76LMY50 

Special Od Amo 

DIP 

70 

LM741J14 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


180 

ICL7650BMJD 

76LMY50 

Special Op Amp 

DIP 

71 d 

MA741CJ 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


181 

ICL7650CPA1 

76LMY50 

Special Op Amp 

DIP 

72d 

MA741CJG 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

DIP 


182 

ICL7650CPA 

76LMY50 

Special Od AmD 

DIP 

73d 

MA741CN 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


183 

ICL7650CPD 

76LMY50 

Special Op Amp 

DIP 

74d 

MA741MJ 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


1844 

ICL7650CTV1 

76LMY50 

Special Op Amp 

TO-99 

75d 

MCI 741 CL 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

TO-116 


1854 

ICL7650CTV 

76LMY50 

Special Od Amo 

TO-99 

76d 

MC1741CP2 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


1864 

ICL7650CTY 

76LMY50 

Special Op Amp 

TO-99 

774 

MCI 741L 

7LM41J 

Single Op Amp 

TO-116 


187 

ICL7650IJA 

76LMY50 

Special Op Amp 

DIP 

78d 

MC1741NCL 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

TO-116 


188 

ICL7650IJD1 

76LMY50 

Special Od AmD 

DIP 

79d 

MC1741NCP2 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


189 

ICL7650IJD 

76LMY50 

Special Op Amp 

DIP 

80d 

MCI 741NL 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


1904 

ICL7650ITV1 

76LMY50 

Special Op Amp 

TO-99 

81 d 

MCI 741P 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

OTHER 


191 4 

ICL7650ITV 

76LMY50 

Special Od AmD 

TO-99 

82d 

MP5501AY 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


1924 

ICL7650ITY 

76LMY50 

Special Op Amp 

TO-99 

83d 

MP5501CY 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


193 

ICL7650MJD 

76LMY50 

Special Op Amp 

DIP 

84d 

MP5501EY 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

DIP 


1944 

ICL7650MTV1 

76LMY50 

Special Od AmD 

TO-99 

85d 

MP5501FY 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


1954 

ICL7650MTV 

76LMY50 

Special Op Amp 

TO-99 

86d 

MP5501GY 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


196 

LTC1052CJ 

76LMY50 

Special Op Amp 

DIP 

87d 

MP5501HY 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

DIP 


197 

LTC1052CN 

76LMY50 

Special Od AmD 

DIP 

88d 

MP5502Y 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


198 

LTC1052MJ 

76LMY50 

Special Op Amp 

DIP 

89d 

PD7741C39 

7LM41J 

Single Op Amp 

TO-116 


199 

MAX421CPD 

76LMY50 

Special Op Amp 

DIP 

90d 

RC741DC 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

DIP 


200 

MAX421EPD 

76LMY50 

Special Od AmD 

DIP 

91d 

RC4741J 

7LM41J 

Single Op Amp 

FLAT P 


201 

MAX421MJD 

76LMY50 

Special Op Amp 

DIP 

92 

RM741DC 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


202 

TSC915CPA(A) 

76LMZ50 

Single Op Amp 

DIP 

93d 

RM4741D 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

DIP 


203 

TSC915IJAIA) 

76LMZ50 

Sinale Od AmD 

DIP 

94d 

RM4741J 

7LM41J 

Single Op Amp 

FLAT P 


204 

ICL7650BCPA1 

76LMZ50 

Special Op Amp 

DIP 

95 

SA741CF 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


205 

ICL7650BIJA1 

76LMZ50 

Special Op Amp 

DIP 

96 

SA741CN14 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

DIP 


206 

ICL7650IJA1 

76LMZ50 

Special Od AmD 

DIP 

974 

SFC2741EC 

7LM41J 

Single Op Amp 

TO-116 


207 

ICL7652CPA 

76LMZ50 

Special Op Amp 

DIP 

984 

SFC2741EM 

7LM41J 

Single Op Amp 

TO-116 


208 

ICL7652IJA 

76LMZ50 

Special Op Amp 

DIP 

994 

SFC2741 KM 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

TO-116 


209 

MAX420CPA 

76LMZ50 

Special Od AmD 

DIP 

lOOd 

TBA221A 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


210 

MAX420EPA 

76LMZ50 

Special Op Amp 

DIP 

1014 

UA741A 

7LM41J 

Single Op Amp 

TO-116 


211 

ICL7600CPD 

76LM00 

Special Op Amp 

OTHER 

102 

UA741CA 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

DIP 


212 

ICL7600IJD 

76LM00 

Special Od AmD 

OTHER 

103d 

UA741CJ 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


213 

ICL7600MJD 

76LM00 

Special Op Amp 

DIP 

104 

UA741CN14 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


214 

ICL7601CPD 

76LM00 

Special Op Amp 

DIP 

105d 

UA741CU 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

FLAT P 


215 

ICL7601IJD 

76LM00 

Special Od AmD 

DIP 

106 

UA741DC 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


216 

ICL7601MJD 

76LM00 

Special Op Amp 

DIP 

107 

UA741DM 

7LM41J 

Single Op Amp 

DIP 


217 

RS7600 

76LM00 

Special Op Amp 

DIP 

108 

UA741MJ 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

DIP 


218 

ICL7652CPDIA) 

76LM50 

Special Od AmD 

DIP 

109d 

UA741MU 

7LM41J 

Single Op Amp 

FLAT P 


2194 

ICL7652CTV(A) 

76LM50 

Special Op Amp 

TO-99 

110 

UA741N14 

7LM41J 

Sinale Od AmD 

DIP 


220 

ICL7652IJDIA) 

76LM50 

Special Od AmD 

DIP 
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NUMBER 


44. AMPLIFIERS 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


TYPE 

NUMBER 


In Order o! (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number 

mi KT “ r 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


TSC900AIJD 

TSC900BCPA 

TSC900BCPD 


TSC7650IJD 

ICL7650BCTV1 

ICL7650BITV1 


Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Oo Amp 


Single Op Amp 
Single Op Amp 
RF/IF Amplifier 


ICL8022MJD 

ICL8022MPD 

ICL7631BCPE 


ICL7632ECJE 

ICL7632ECPE 

ICL8023CDE 


SG2253J 

SG2253M 

SG2253T 

SG2253Y 

SG3253J 

SG3253M 


UC4253C 

MFC8030 

ICL8043CDE 


ICL8043CJE 

ICL8043CPE 

ICL8043MDE 

ICL8043MJE 

ICH8510IKA 

ICH8510MKA 


OPA8780UM 

OPA8780VM 

HA2-909 


RA2909A 
RA2911 
HA9-909 
HA9-909A 
HA9-911 


LA910M(A) 

911BE 


SL952DP(2) 

TSC918CPD(A) 

TSC918IJD1A) 


9LM10MX 

9LM11 

9LM11 

9LM15 

9OP0 

9OP0 


Dual Op Amp 
Dual Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Ob Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Tri ple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Triple Op Amp 
Differential Amp 

Dual Op Amp _ 

Dual Op Amp 
Dual Op Amp 

Dual Op Amp _ 

Dual Op Amp 
Single Op Amp 
Sjngle Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Ob Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 

Single Op Amp _ 

Single Op Amp 
Single Op Amp 

_ Single Op Amp _ 

Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Dual Op Amp 
Dual Op Amp 
Dual Op Amp 
Video Amplifier 
Video Amplifier 
Video Amplifier 
Video Amplifier 
Video Amplifier 
Video Amplifier 
Wideband Amp 
Wideband Amp 
RF/IF Amplifier 
RF/IF Amplifier 
Differential Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Wideband Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Special Op Amp 
Special Op Amp 
Special Ob Amp 
Special Op Amp 
Single Op Amp 
Single Qp Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Single Ob Amp 
Single Op Amp 
Single Op Amp 
Buffer/V. Follower 
Buffer/V. Follower 
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45. POWER MANAGEMENT 


DEVICES 


LINE 

No. 

3] 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

ZT 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

NO. 

3j 

TYPE 

NUMBER 

n 

FEMI 

NUMBER 

2] 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

CJCA001 

oSJoi 

Adj Pos V Reg 

CAN 

111d 

LA105C 

1LMY05 “ 1 

Adj Pos V Reg 

CAN 

2 

CJCA002 

OCJ02 

Adj Neg V Reg 

CAN 

112d 

LA105H 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

CAN 

3 

CJCA007 

0CJ07 

Adi Pos V Rea 

CAN 

113d 

LA205G 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

CAN 

4 

CJCA008 

0CJ08 

Adj Neg V Reg 

CAN 

114d 

LA205H 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

CAN 

54 

CJSE062 

0SO61 

Neg. V Reg. 

TO-3 

115d 

LA305G 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

CAN 

64 

CJSE064 

0SO61 

Nea. V Rea. 

TO-3 

116d 

LA305H 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

CAN 

74 

CJSE066 

0SO61 

Neg. V Reg. 

TO-3 

117d 

LM105AJG 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

DIP 

8# 

CJSE068 

0SO61 

Neg. V Reg. 

TO-3 

118d 

LM105AL 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

TO-99 

9* 

CJSE070 

0SO61 

Nea. V Rea. 

TO-3 

119d 

LM105AP 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

DIP 

104 

CJSE072(1) 

0SO61 

Neg. V Reg. 

TO-3 

120d 

LM105D 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

OTHER 

lie 

CJSE061 

0SO61 

Pos. V Reg 

TO-3 

121 

LM105H883 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

CAN 

124 

CJSE063 

0SO61 

Pos. V Rea 

TO-3 

122 

LM105H 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

CAN 

134 

CJSE065 

0SO61 

Pos. V Reg 

TO-3 

123d 

LM105JG 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

DIP 1 

144 

CJSE067 

0SO61 

Pos. V Reg 

TO-3 

124d 

LM105L 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

CAN 

154 

CJSE069 

0SO61 

Pos. V Rea 

TO-3 

125d 

LM105P 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

DIP 

164 

CJSE071 

0SO61 

Pos. V Reg 

TO-3 

1264 

LM105T 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

TO-5 

17 

MC0034(A) 

00MC34 

Switch Supply Ckt 

DIP 

127 

LM205H 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

CAN 

18 

MC0034C(A) 

00MC34 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

128d 

LM205JG 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

DIP 

19 

CS188 

1CS88 

Supply Supervisor 

DIP 

129d 

LM205L 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

CAN 

20d 

RC104BL 

1LMX04 

Adj Neg V Reg 

CHIP 

130d 

LM205P 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

DIP 

21 d 

RM104BL 

1LMX04 

Adi Nea V Rea 

CHIP 

131 d 

LM305AD 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

OTHER 

22d 

LM104J 

1LMX04 

Neg. V Reg. 

DIP 

132 

LM305AH 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

CAN 

23d 

LM104N 

1LMX04 

Neg. V Reg. 

DIP 

133d 

LM305AJG 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

DIP 

24d 

LM204J 

1LMX04 

Nea. V Rea. 

DIP 

134d 

LM305AL 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

CAN 

25d 

LM204N 

1LMX04 

Neg. V Reg. 

DIP 

135d 

LM305AP 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

DIP 

26d 

LM304J 

1LMX04 

Neg. V Reg. 

DIP 

136d 

LM305D 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

OTHER 

27d 

LM304N 

1LMX04 

Nea. V Rea. 

DIP 

137 

LM305H 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

CAN 

28d 

SN52104JA 

1LMX04 

Neg. V Reg. 

OTHER 

138d 

LM305JG 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

DIP 

29d 

RC105BL 

1LMX05 

Ad 

Neg V Reg 

CHIP 

139d 

LM305L 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

CAN 

30d 

RM105BL 

1LMX05 

Ad 

Nea V Rea 

CHIP 

140d 

LM305P 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

DIP 

31 

SG105N 

1LMX05 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

1414 

LM305T 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

TO-5 

32 

SG205N 

1LMX05 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

142d 

LM376JG 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

DIP 

33 

SG305AJ 

1LMX05 

Adj 

Pos V Rea 

DIP 

143d 

LM376L 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

CAN 

34 

SG305N 

1LMX05 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

1444 

LM376N 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

DIP 

35 ♦ 

MCE-LM337ST 

1LMX17 

Ad 

Neg V Reg 

TO-202 

145d 

LM376P 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

DIP 

364 

MCE-LM337SU 

1LMX17 

Adj 

Nea V Rea 

TO-220 

146d 

MT105M 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

CAN 

37 ♦ 

MCE-LM337T 

1LMX17 

Ad 

Neg V Reg 

TO-202 

147d 

MT205M 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

CAN 

38 ♦ 

MCE-LM337U 

1LMX17 

Ad 

Neg V Reg 

TO-220 

148d 

MT305 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

CAN 

394 

IP317AHVT 

1LMX17 

Adj 

Pos V Rea 

TO-220 

1494 

SFC2105M 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

TO-99 

404 

IP317AT 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-220 

1504 

SFC2205 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

TO-99 

41 4 

IP317HVT 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-220 

151 4 

SFC2305 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

TO-99 

42# 

IP317T 

1LMX17 

Adj 

Pos V Rea 

TO-220 

1524 

SG105T 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

TO-99 

43# 

IP338AV 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-218 

1534 

SG205T(1) 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

TO-99 

44 ♦ 

IP338V 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-218 

154d 

SG305AM 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

DIP 

454 

IP350AT 

1LMX17 

Adj 

Pos V Rea 

TO-220 

155 

SG305AN 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

DIP 

46 ♦ 

IP350AV 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-218 

1564 

SG305T 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

TO-99 

47 ♦ 

IP350T 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-220 

1574 

UA105HM 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

TO-99 

484 

IP350V 

1LMX17 

Adj 

Pos V Rea 

TO-218 

1584 

UA305AHC 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

TO-99 

49# 

LM317T 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-220A 

1594 

UA305HC 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

TO-99 

50 ▼ 

LM317TDS 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-220A 

160 

UA376TC 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

DIP 

51 ▼ 

LM317TS 

1LMX17 

Ad 

Pos V Rea 

TO-220A 

161d 

UPC141A 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

CAN 

52d 

LM350KC 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-220A 

162d 

UPC141C 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

DIP 

53# 

MCE-LM317ST 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-202 

163d 

UPC141D 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

DIP 

54 ♦ 

MCE-LM317SU 

1LMX17 

Ad 

Pos V Rea 

TO-220 

164d 

UPC141G 

1LMY05 

Adi Pos V Rea 

OTHER 

554 

MCE-LM317T 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-202 

1654 

UPC305C 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

DIP 

564 

SG350AP 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-220 

1664 

UPC305G 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

OTHER 

574 

SG350P 

1LMX17 

Ad 

Pos V Rea 

TO-220 

167d 

LA109K 

1LMY09 

Pos. V Rea 

TO-3 

58d 

UA217UV 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-220 

168d 

LA209K 

1LMY09 

Pos. V Reg 

TO-3 

594 

UA317UC 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-220 

169d 

LA309K 

1LMY09 

Pos. V Reg 

TO-3 

604 

UC117T 

1LMX17 

Ad 

Pos V Rea 

TO-220 

1704 

LM109DA 

1LMY09 

Pos. V Rea 

TO-3 

614 

UC217T 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-220 

17ld 

LM109K03 

1LMY09 

Pos. V Reg 

CAN 

624 

UC317T 

1LMX17 

Ad 

Pos V Reg 

TO-220 

172 

LM109K 

1LMY09 

Pos. V Reg 

CAN 

634 

IP337AHVT 

1LMX37 

Ad 

Nea V Rea 

TO-220 

173y 

LM109KD 

1LMY09 

Pos. V Rea 

CAN 

644 

IP337AT 

1LMX37 

Ad 

Neg V Reg 

TO-220 

174t 

LM109KDS 

1LMY09 

Pos. V Reg 

CAN 

654 

IP337HVT 

1LMX37 

Ad 

Neg V Reg 

TO-220 

175 ▼ 

LM109KS 

1LMY09 

Pos. V Reg 

CAN 

664 

IP337T 

1LMX37 

Adi 

Nea V Rea 

TO-220 

1764 

LM209DA 

1LMY09 

Pos. V Rea 

TO-3 

67d 

LM237KC 

1LMX37 

Ad 

Neg V Reg 

TO-220A 

177 

LM209K 

1LMY09 

Pos. V Reg 

CAN 

684 

LM333AT 

1LMX37 

Ad 

Neg V Reg 

TO-220 

178* 

LM209KDS 

1LMY09 

Pos. V Reg 

CAN 

694 

LM333T 

1LMX37 

Ad 

Nea V Rea 

TO-220 

179y 

LM209KS 

1LMY09 

Pos. V Rea 

CAN 

704 

LM337KC 

1LMX37 

Ad 

Neg V Reg 

TO-220A 

1804 

LM309DA 

1LMY09 

Pos. V Reg 

TO-3 

714 

LM337MP 

1LMX37 

Ad 

Neg V Reg 

TO-202 

181 

LM309K 

1LMY09 

Pos. V Reg 

CAN 

724 

LT337AT 

1LMX37 

Ad 

Nea V Rea 

TO-220 

182y 

LM309KD 

1LMY09 

Pos. V Rea 

CAN 

734 

LT1033CT 

1LMX37 

Ad 

Neg V Reg 

TO-220 

183y 

LM309KDS 

1LMY09 

Pos. V Reg 

CAN 

74d 

SG137P 

1LMX37 

Ad 

Neg V Reg 

TO-220 

184y 

LM309KS 

1LMY09 

Pos. V Reg 

CAN 

754 

SG337AP 

1LMX37 

Ad 

Nea V Rea 

TO-220 

185d 

MLM209K 

1LMY09 

Pos. V Rea 

TO-3 

764 

TDB0137SP 

1LMX37 

Ad 

Neg V Reg 

TO-220 

186d 

MLM309K 

1LMY09 

Pos. V Reg 

TO-3 

774 

UC137T 

1LMX37 

Ad 

Neg V Reg 

TO-220 

1874 

SFC2109RM 

1LMY09 

Pos. V Reg 

TO-3 

784 

UC237T 

1LMX37 

Ad 

Nea V Rea 

TO-220 

1884 

SFC2209R 

1LMY09 

Pos. V Rea 

TO-3 

794 

UC337T 

1LMX37 

Ad 

Neg V Reg 

TO-220 

1894 

SFC2309R 

1LMY09 

Pos. V Reg 

TO-3 

804 

SG104T 

1LMY04 

Ad 

Neg V Reg 

TO-100 

190d 

T109K 

1LMY09 

Pos. V Reg 

TO-3 

814 

SG204T 

1LMY04 

Ad 

Nea V Rea 

TO-100 

191 d 

T209K 

1LMY09 

Pos. V Rea 

TO-3 

824 

SG304T 

1LMY04 

Ad 

Neg V Reg 

TO-IOO 

192d 

T309K 

1LMY09 

Pos. V Reg 

TO-3 

83d 

LA104H 

1LMY04 

Neg. V Reg. 

TO-IOO 

193d 

UA109BN 

1LMY09 

Pos. V Reg 

TO-3 

84d 

LA204H 

1LMY04 

Nea. V Rea. 

TO-100 

1944 

UA109KM 

1LMY09 

Pos. V Rea 

TO-3 

85d 

LA304H 

1LMY04 

Neg. V Reg. 

TO-IOO 

195d 

UA209BN 

1LMY09 

Pos. V Reg 

TO-3 

86d 

LM104F 

1LMY04 

Neg. V Reg. 

FLAT P 

196d 

UA209KM 

1LMY09 

Pos. V Reg 

TO-3 

87 

LM104H 

1LMY04 

Nea. V Rea. 

CAN 

197d 

UA309BN 

1LMY09 

Pos. V Rea 

TO-3 

88d 

LM104L 

1LMY04 

Neg. V Reg. 

CAN 

1984 

UA309KC 

1LMY09 

Pos. V Reg 

TO-3 

89d 

LM204F 

1LMY04 

Neg. V Reg. 

FLAT P 

1994 

MCE-LM137HVK 

1LMY17 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

90 

LM204H 

1LMY04 

Nea. V Rea. 

CAN 

2004 

MCE-LM137K 

1LMY17 

Adi Nea V Rea 

TO-3 

91d 

LM204L 

1LMY04 

Neg. V Reg. 

CAN 

2014 

MCE-LM237HVK 

1LMY17 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

92d 

LM304F 

1LMY04 

Neg. V Reg. 

FLAT P 

2024 

MCE-LM237K 

1LMY17 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

93 

LM304H 

1LMY04 

Nea. V Rea. 

CAN 

2034 

MCE-LM337HVK 

1LMY17 

Adi Nea V Rea 

TO-3 

94d 

LM304L 

1LMY04 

Neg. V Reg. 

CAN 

2044 

MCE-LM337K 

1LMY17 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

95d 

MT104(1) 

1LMY04 

Neg. V Reg. 

CAN 

2054 

MLM 138(A) 

1LMY17 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

96d 

MT204(2) 

1LMY04 

Nea. V Rea. 

CAN 

2064 

MLM138N(A) 

1LMY17 

Adi Nea V Rea 

TO-3 

97d 

MT304 

1LMY04 

Neg. V Reg. 

CAN 

207 4 

MLM338N(A) 

1LMY17 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

984 

SFC2104M 

1LMY04 

Neg. V Reg. 

TO-IOO 

2084 

UC150K 

1LMY17 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

994 

SFC2204 

1LMY04 

Nea. V Rea. 

TO-IOO 

2094 

UC250K 

1LMY17 

Adi Nea V Rea 

TO-3 

1004 

SFC2304 

1LMY04 

Neg. V Reg. 

TO-IOO 

2104 

UC350K 

1LMY17 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

101d 

UA104HM 

1LMY04 

Neg. V Reg. 

TO-IOO 

2114 

IP117AHVK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

102d 

UA304HC 

1LMY04 

Nea. V Rea. 

TO-IOO 

2124 

IP117AK 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

103d 

UPC142A 

1LMY04 

Neg. V Reg. 

CAN 

2134 

IP117HVK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

104d 

LM104F883 

1LMY04 

Pos. V Reg 

FLAT P 

2144 

IP117K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

105d 

LM104H03 

1LMY04 

Pos. V Rea 

TO-IOO 

2154 

IP138AK 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

106 

LM104H883 

1LMY04 

Pos. V Reg 

CAN 

2164 

IP138K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

107d 

LM204 

1LMY04 

Pos. V Reg 

CAN 

2174 

IP150AK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

108d 

AMLM105 

1LMY05 

Adj 

Pos V Rea 

TO-99 

2184 

IP150K 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

109d 

AMLM205 

1LMY05 

Adj Pos V Reg 

TO-99 

2194 

IP217AHVK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

110d 

AMLM305 

1LMY05 

Adj 

Pos V Rea 

TO-99 

2204 

IP217AK 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 
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DESCRIPTION 

TYPE 

1 ♦ 

IP217HVK " 

1LMY17 

Adj Pos V Reg ' 

TO3 

1114 

TDB0137KM" 

1LMY37 "I 

Ad 

Neg V Reg 

TO-3 

24 

IP217K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1124 

TDC0137KM 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

34 

IP238AK 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

1134 

TDE0137KM 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

44 

IP238K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1144 

UC137K 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

54 

IP250AK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1154 

UC237K 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

6* 

IP250K 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

1164 

UC337K 

1LMY37 

Adi Nea V Rea 

TO-3 

74 

IP317AHVK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1174 

SG138AK 

1LMY37 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

84 

IP317AK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1184 

SG138K 

1LMY37 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

9 ♦ 

IP317HVK 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

1194 

SG238AK 

1LMY37 

Adj 

Pos V Rea 

TO-3 

104 

IP317K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1204 

SG238K 

1LMY37 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

lie 

IP338AK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1214 

SG338AK 

1LMY37 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

124 

IP338K 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

1224 

SG338K 

1LMY37 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

13# 

IP350AK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

123d 

M5199Y 

1LMY99 

Adj Pos V Reg 

CAN 

144 

IP350K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

124 

SG104F 

1LMZ04 

Po 

s. V Reg 

OTHER 

154 

LM117HVK 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

125d 

AMLM105F 

1LMZ05 

Ad 

Pos V Rea 

FLAT P 

164 

LM117K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

126d 

AMLM205F 

1LMZ05 

Ad 

Pos V Reg 

FLAT P 

17v 

LM117KDS 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

127d 

LA105F 

1LMZ05 

Ad 

Pos V Reg 

TO-91 

184 

LM138K 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

128d 

LA205F 

1LMZ05 

Ad 

Pos V Rea 

TO-91 

194 

LM196K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-220 

129d 

LA305F 

1LMZ05 

Ad 

Pos V Reg 

TO-91 

20 

LM217HVK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

CAN 

130d 

LM105F883 

1LMZ05 

Ad 

Pos V Reg 

FLAT P 

21 ♦ 

LM217K 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

131 

LM105F 

1LMZ05 

Ad 

Pos V Rea 

FLAT P 

22 ▼ 

LM217KD 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

132d 

LM205F 

1LMZ05 

Ad 

Pos V Reg 

FLAT P 

23 ▼ 

LM217KDS 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

133d 

LM305AF 

1LMZ05 

Ad 

Pos V Reg 

FLAT P 

24 ▼ 

LM217KS 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

134d 

LM305F 

1LMZ05 

Ad 

Pos V Rea 

FLAT P 

OC A 

1 MOOQL' 

hi MV17 

aw: \j 

TAjl 

^ Sfir! 

UT4 rvcr 

1 utIZvS 

Arl 


r: at p 

261 

LM317HVK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

136d 

MT205F 

1LMZ05 

Ad 

Pos V Reg 

FLAT P 

27 ♦ 

LM317K 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

137d 

LA109H 

1LMZ09 

Pos. V Rea 

CAN 

28 ▼ 

LM317KD 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

138d 

LA209H 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

CAN 

29 t 

LM317KDS 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

139d 

LA309H 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

CAN 

30 ▼ 

LM317KS 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

140 

LM109DB 

1LMZ09 

Pos. V Rea 

CAN i 

31 ♦ 

LM338K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

141 d 

LM109H03 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

CAN 

324 

LM396K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-220 

142 

LM109H 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

CAN 

33 ♦ 

LT117AHVK 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

143t 

LM109HD 

1LMZ09 

Pos. V Rea 

CAN 

34 ♦ 

LT117AK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

144d 

LM109LA 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

CAN 

35 ♦ 

LT138AK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

145 

LM209DB 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

CAN 

36 ♦ 

LT150AK 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

146 

LM209H 

1LMZ09 

Pos. V Rea 

CAN 

37 ♦ 

LT317AHVK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

147v 

LM209HD 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

CAN 

384 

LT317AK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

148t 

LM209HDS 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

CAN 

39 ♦ 

LT338AK 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

149t 

LM209HS 

1LMZ09 

Pos. V Rea 

CAN 

40 ♦ 

LT350AK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

150d 

LM209LA 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

CAN 

41 ♦ 

LT1038CK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

151 

LM309DB 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

CAN 

42 ♦ 

LT1038MK 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

152 

LM309H 

1LMZ09 

Pos. V Rea 

CAN 

43 ♦ 

MCE-LM117HVK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

153t 

LM309HD 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

CAN 

44 ♦ 

MCE-LM117K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

154v 

LM309HDS 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

CAN 

45 ♦ 

MCE-LM217HVK 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

155v 

LM309HS 

1LMZ09 

Pos. V Rea 

CAN 

46 ♦ 

MCE-LM217K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

156d 

LM309LA 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

CAN 

47# 

MCE-LM317HVK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

157d 

MLM109G 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

TO-39 

48 ♦ 

MCE-LM317K 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

158d 

MLM209G 

1LMZ09 

Pos. V Rea 

TO-39 

49# 

MLM338(A) 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

159d 

MLM309G 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

TO-39 

50 ♦ 

SG117AR 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-66 

160d 

MT109 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

CAN 

51 ♦ 

SG117HVK 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

161d 

MT209(2) 

1LMZ09 

Pos. V Rea 

CAN 

52 ♦ 

SG117K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1624 

SFC2109M 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

TO-5 

534 

SG150AK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1634 

SFC2209 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

TO-5 

54 ♦ 

SG150K 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

1644 

SFC2309 

1LMZ09 

Pos. V Rea 

TO-5 

55 ♦ 

SG217AK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1654 

SG109K 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

TO-3 

56 ♦ 

SG217AR 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-66 

1664 

SG109T 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

TO-39 

57 ♦ 

SG217HVK 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

1674 

SG209K 

1LMZ09 

Pos. V Rea 

TO-3 

58 ♦ 

SG217K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1684 

SG209T 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

TO-39 

59 ♦ 

SG217R 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-66 

1694 

SG309K 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

TO-3 

60 ♦ 

SG250AK 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

1704 

SG309T 

1LMZ09 

Pos. V Rea 

TO-39 

61 ♦ 

SG250K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

171d 

T109H 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

TO-5 

62 ♦ 

SG317AK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

172d 

T209H 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

TO-5 

63 ♦ 

SG317HVK 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

173d 

T309H 

1LMZ09 

Pos. V Rea 

TO-5 

644 

SG317K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

174 

UA109HM 

1LMZ09 

Pos. V Reg 

CAN 

654 

SG350AK 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1754 

MCE-LM137H 

1LMZ17 

Adj Neg V Reg 

TO-39 

66 ♦ 

SG350K 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

1764 

MCE-LM137HVH 

1LMZ17 

Adi Nea V Rea 

TO-39 

67d 

TDC0117 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1774 

MCE-LM237H 

1LMZ17 

Adj Neg V Reg 

TO-39 

684 

UA117KM 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1784 

MCE-LM237HVH 

1LMZ17 

Adj Neg V Reg 

TO-39 

69 ♦ 

UA317KC 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

1794 

MCE-LM337H 

1LMZ17 

Adi Nea V Rea 

TO-39 

70 ♦ 

UC117K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 j 

1804 

MCE-LM337HVH 

1LMZ17 

Adj Neg V Reg 

TO-39 

71 ♦ 

UC217K 

1LMY17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1814 

LM117H 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

724 

UC317K 

1LMY17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

182t 

LM117HD 

1LMZ17 

Adi Pos V Rea 

TO-39 

734 

IP137AHVK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

183* 

LM117HDS 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

74 ♦ 

IP137AK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

184v 

LM117HS 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

75 ♦ 

IP137HVK 

1LMY37 

Adi Nea V Rea 

TO-3 

1854 

LM117HVH 

1LMZ17 

Adi Pos V Rea 

TO-39 

76# 

IP137K 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

186d 

LM117KA 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

77 ♦ 

IP237AHVK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

1874 

LM117LH 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

78 ♦ 

IP237AK 

1LMY37 

Adi Nea V Rea 

TO-3 

188d 

LM117MR 

1LMZ17 

Adi Pos V Rea 

TO-66 

79 ♦ 

IP237HVK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

1894 

LM217H 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

804 

IP237K 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

190t 

LM217HD 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

814 

IP337AHVK 

1LMY37 

Adi Nea V Rea 

TO-3 

191 t 

LM217HDS 

1LMZ17 

Adi Pos V Rea 

TO-39 

824 

IP337AK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

192t 

LM217HS 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

834 

IP337HVK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

1934 

LM217HVH 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

844 

IP337K 

1LMY37 

Adi Nea V Rea 

TO-3 

194d 

LM217KA 

1LMZ17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

854 

LM133K 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

195d 

LM217KC 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-220A 

864 

LM137HVK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

1964 

LM217LH 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

87 

LM237HVK 

1LMY37 

Adi Nea V Rea 

CAN 

197d 

LM217MR 

1LMZ17 

Adi Pos V Rea 

TO-66 

88 

LM237K 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

CAN 

1984 

LM317H 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

894 

LM333AK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

199* 

LM317HD 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

904 

LM333K 

1LMY37 

Adi Nea V Rea 

TO-3 

200 ▼ 

LM317HDS 

1LMZ17 

Adi Pos V Rea 

TO-39 

914 

LM337HVK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

201 ▼ 

LM317HS 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

924 

LT137AHVK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

2024 

LM317HVH 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

934 

LT137AK 

1LMY37 

Adi Nea V Rea 

TO-3 

203d 

LM317KA 

1LMZ17 

Adi Pos V Rea 

TO-3 

944 

LT337AHVK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

" 2044 

LM317KC 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-220A 

954 

LT337AK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

2054 

LM317LH 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

964 

LT1033CK 

1LMY37 

Adi Nea V Rea 

TO-3 

206d 

LM317MR 

1LMZ17 

Adi Pos V Rea 

TO-66 

974 

LT1033MK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

2074 

LM317MT 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-220 

984 

SG137AK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

2084 

LT117AH 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

994 

SG137HVK 

1LMY37 

Adi Nea V Rea 

TO-3 

2094 

LT117AHVH 

1LMZ17 

Adi Pos V Rea 

TO-39 

1004 

SG137K 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

2104 

LT317AH 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

1014 

SG137R 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-66 

2114 

LT317AHVH 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

1024 

SG237AK 

1LMY37 

Adi Nea V Rea 

TO-3 

2124 

MCE-LM117H 

1LMZ17 

Adi Pos V Rea 

TO-39 

1034 

SG237AR 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-66 

2134 

MCE-LM117HVH 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

1044 

SG237HVK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

2144 

MCE-LM217H 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

1054 

SG237K 

1LMY37 

Adi Nea V Rea 

TO-3 

2154 

MCE-LM217HVH 

1LMZ17 

Adi Pos V Rea 

TO-39 

1064 

SG237R 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-66 

2164 

MCE-LM317H 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

1074 

SG337AK 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

2174 

MCE-LM317HVH 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-39 

1084 

SG337AR 

1LMY37 

Adi Nea V Rea 

TO-66 

2184 

MCE-LM317U 

1LMZ17 

Adi Pos V Rea 

TO-220 

1094 

SG337K 

1LMY37 

Adj Neg V Reg 

TO-3 

2194 

SG117AT 

1LMZ17 

Adj Pos V Reg 

TO-3 

1104 

SG337R 

1LMY37 

Adi Nea V Rea 

TO-66 

2204 

SG117HVT 

1LMZ17 

Adi Pos V Rea 

TO-39 
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45. POWER MANAGEMENT 


DEVICES 


LINE 

No. 

m 1 

TYPE 

NUMBER 

3J l 

FEMI 

NUMBER 

n 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

jj|E 

: 


DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

■Oi 


i 

riT» 1J 

TO-66 

Ill 

TK 118662 ~ “ | 

11TK800 

1 *I»7i 

OTHER 

Kl 


t tfFtmi! 


TO-3 

1 12t 

DS1231-20 

12DS31 


DIP 

Btfl 

till HBHHRHHm 



TO-39 

ilKn 

DS1231-35 

12DS31_ 


DIP 

jmam 


e nyynjmm ■ 

FJ! IH d&vm z 

kiTCHM 

iuna 

DS1231-50 


Supply Supervisor 

DIP 

■tfl 



fji ifl ’ : ? iV " % - * v 

liSscE^Kl 

1115 ▼ 

DS1232(A) 

12DS32 

Supply Supervisor 

DIP 

m 


E ISmH 


iFFTHH 


1 1 III 

EB1EB3BHHI 


DjP 



1LMZ17 

Ad Pos V Reg 


117 

D51260-25 

12DS60 

Supply Supervisor 

OTHER 


feTeksHnBv-i- 

1LMZ17 

Ad Pos V Reg 


118 


12DS60 

rmri ■ Mil 

OTHER 

Bfl 


1LMZ17 

Ad Pos V Rea 


119_ 

DS1260-100 

12DS60 

m 


OTHER 

1 10# 


1LMZ17 

Ad Pos V Reg 

hfilcM 

iiK*m 

AN143 IT 

14ANY31 

M 

Pos V Reg 

TO-92 

m 


1LMZ17 

Ad Pos V Reg 



AN1431 

14ANZ31 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

■MB 


1LMZ17 

Ad Pos V Rea 

EimB 

\VmM 

MC1468R 

14LMX68 

Ad 

Pos V Rea 

CAN 


TDC0117CM 

1LM217 

Ad Pos V Reg 


123d 

MC1568R 

14LMX68 

Ad 

Pos V Reg 

CAN 


TDC0117KM 

TDE0117CM 

1LMZ17 

1LMZ17 

Ad Pos V Reg 

Ad Pos V Rea 


1244 

1254 

SG1468R 

SGI 568R_ 

14LMX68 
14LMX68_ 

Du 

Du 

al Tracking Reg 

al Tracking Rea 

TO-66 

TO-66 


TDE0117KM 

nMzr 

Ad Pos V Reg 

TO-3 

II mm 

1^ m 

EiiiisSl 

EE! 

Pos V Reg 

TCT116 


TL783CKC 

1LMZ17 

Ad Pos V Reg 

TO-220A 


MC1468LD 


re 

Pos V Reg 

TO-116 


LM223K 

1LMZ23_ 

Pos. V Rea 

CAN_ 

\n&M 

HI 

EE * ii u * -Mm 

m 

wxmm&mmmm 

I2‘ 116 

■K-riMH 

TDB0123KM 


Pos. V Reg 

iMKmmm 

129t 

MC1468LS 

14LMY68 

EE! 

Pos V Reg 

TO-116 

Rlfl 

TDC0123KM 


Pos. V Reg 


1304 

MC1568L 

14LMY68 


Pos V Reg 

TO-116 

HtTH 

TDE0123KM 


Pos. V Reg _ 

hp!«H 

1314 

TDB1468DP 

14LMY68 

EH 

Pos V Rea 

TO- 1 16 


LM125H 


Dual Tracking Reg 

mamm 

1324 

h i »T*jET-T-] »]Ji 

IE:! V 7. kY-TWHI 

EE 

Pos V Reg 

TO-116 


LM126H 



CAN i 

133d 



Ad 

Pos V Reg 

DIP 


LM225H 

m H 


CAN _1 

134 

M m iH-I-WkHBHBHBBHI 


Adi 

Trackina Rea 

DIP 

waxm 

III —MM—Mil 




135 

ffj=R*!v]-HHHHHHH 


Ad 

Tracking Reg 

DIP 

mfim 



1 •iff -1 ■ B: M J11 (• ■ 


136 



Ad 

Tracking Reg 

DIP 

wftm 

TfFmFwmmmmm 


Dual Tracking Reg 


137 



Dual Tracking Rea 

DIP 


e k ft w-i s 

IPMI 

Dual Tracking Reg 

CAN 

iFimi 

SGI 568J 

14LMY68 

Dual Tracking Reg 

DIP 

29 


ml'lWmz 

1 »jTTi ■ iATh r': / \ 

DIP 

krci*^BP 

MC1468G 

14LMZ68 

Ad 

Pos V Reg 

CAN 

30d 


Tfittmm 

Dual Tracking Rea 

OTHER 

iLlSfl 

MC1468GD 

14LMZ68 

Adj 

Pos V Reg 

CAN 

mam 



[mmmmJMiTmmmmm 


mwm 


14LMZ68 

Aa 

Pos V Reg 

CAN 

■&EH 

V\ 1 \ PWHHHHBHi 



H 

1424 

TDB1468CM 

14LMZ68 

Ad 

Pos V Reg 

TO-100 

ill 

KHHH 




IKEFIS 


14LMZ68 

Adi 

Pos V Rea 

TO-100 

34d 

tHMzwmmMmmmm 

I^MII 



ini 

^ c \m:)2mmmmtmm 



DIP 

35d 

iMm- *- . 

WMxm&p. 

Neg. V Reg. 

CAN 

KEEn! 




TO-100 

m&m 

vHcftxmmmmm 


Nea. V Rea. 

CAN 

Ec'iH 

ttKmx^^mmmm 


ran 

" ■ i77»] "liT. ■ ■ 

TO-100 

Bfffl 



Neg. V Reg. 

DIP 

KEW!H 

isid [-ymmimmmm 

14LM60 

Ad 

Pos V Reg 

Can 

38d 



Neg. V Reg. 

OTHER 



14LM60 

Ad 

Pos V Reg 

CAN 

39 ♦ 


rn33^HH 

Adi Neg V Reg 

TO-39 

iflTl 

lTi[^^Lf:^'IcH■T7•. 

14LM60 

Ad 

Pos V Rea 

CAN 

404 

M Umvummmmmi 

SXMc tmm 

HTflKETflKB 


150d 

MC1460R 

EQ5HHHH 

rri 

Pos \/ Reg 

CAN 

41 ♦ 

LM137K 

ffy&rM.m-. 

Kj; || J * /. 

jftj5jH|||y 

151 d 

MCI 461G 

14LM60 

rrfi 

Pos V Reg 

CAN 

42 ♦ 

LM137MR 

MSB 


iEI£HHI 

152d 

MCI 461R 

14LM60 

iWi 

Pos V Reg .. 

CAN 

43 

LM237H 


Ad Neg V Reg 

CAN 

irre^M 

MC1560G 

14LM60 

Ad 

Pos V Reg 

wm 

44 

LM237HVH 

1LMZ37 

Ad Neg V Reg 

CAN 

154d 

MC1560R 

14LM60 

Ad 

Pos V Reg 


454 

LM237MR 

1LMZ37 

Ad Nea V Rea 

I2- 66 

155d 

MC1561G 

14LM60 

Adj 

l Pos V Rea. 

E&fnHB 

464 

LM337H 

1LMZ37 

Ad Neg V Reg 

TO-39 

156d 

MCI 561R 

14LM60 

Ad 

Pos V Reg 

CAN 

47 ♦ 

LM337HVH 

1LMZ37 

Ad Neg V Reg 

TO-39 

157d 

MCC1469 

14LM60 

Ad 

Pos V Reg 

CHIP 

484 

LM337K 

1LMZ37 

Ad Nea V Rea 

TQ-3 

158d 

MCC1569 

14LM60 

r^i 

Pos V Reg 

CHIP 

49 ♦ 

HIT, fctcTi 7 11’MWWBBliilflgMeg 

1LMZ37 

Ad Neg V Reg 

TO-66 

159d 

HEPC6054G 

14LM63 

EE! 

Neg V Reg 

CAN 

504 

r T irrMWBBWBBi 

1LMZ37 

Ad Neg V Reg 

TO-220A 

160d 

HEPC6054R 

14LM63 


Neg V Reg 

CAN 

51 4 

LM337T 

1LMZ37 

Ad Nea V Rea 

TO-220A 

161 d 

MC1463G 

14LM63 

Ad 

iNea V Rea 

CAN 

524 

LT137AH 

1LMZ37 

Ad Neg V Reg 

TO-39 

162d 

MC1463R 

14LM63 

Ad 

Neg V Reg 

wwm m 

534 

LT137AHVH 

1LMZ37 

Ad Neg V Reg 

TO-39 

163 

MC1563G 

14LM63 

Ad 

Neg V Reg 


54 ♦ 

LT337AH 

1LMZ37 

Ad Nea V Rea 

TO-39 

164 

MC1563R 

14LM63 

Ad 

Nea v Rea 

H| 

55# 

LT337AHVH 

1LMZ37 

Ad Neg V Reg 

TO-39 

165d 

MCC1463 

14LM63 

Ad 

Neg V Reg 

W!n-jn 

564 

SG137AT 

1LMZ37 

Ad Neg V Reg 

TO-39 

166d 

MCC1563 

14LM63 

Ad 

Neg V Reg 


57 ♦ 

SG137HVT 

1LMZ37 

Ad Nea V Reg 

TO-39. 

1674 

MC1466L 

14LM66 

Ad 

Pos V Reg._ 

TO-116 

584 

SG137T 

1LMZ37 

Ad Neg V Reg 

TO-39 

1684 

MC1566L 

14LM66 

Ad 

Pos V Reg 

TO-116 

594 

SG237AT 

1LMZ37 

Ad Neg V Reg 

TO-39 

169d 

MC1467G 

14LM67 

Ad 

Pos V Reg 

CAN 

604 

SG237HVT 

1LMZ37 

Ad Nea V Rea 

TO-39 

170d 

MC1467R 

14LM67 

Ad 

Pos V Rea 

CAN 

61# 

SG237T 

1LMZ37 

Ad Neg V Reg 

TO-39 

171 d 

MCT567G 

14LM67 

Ad 

Pos V Reg 

CAN 

62 4 

SG337AT 

1LMZ37 

Ad Neg V Reg 

TO-39 

172d 

MC1567R 

14LM67 

Ad 

Pos V Reg 

CAN 

634 

SG337HVT 

1LMZ37 

Ad Nea V Reg_ 

10=39_ 

173 

MC1469G 

14LM69 

Ad 

Pos V Rea 

CAN 

64 ♦ 

SG337T “ 

1LM237 “ 

Ad Neg V Reg 

TO-39 

174d 

MC1469R 

14LM69 

Ad 

Pos V Reg 

CAN 

654 

TDB0137CM 

1LMZ37 

Ad Neg V Reg 

TO-39 

175 

MC1569G 

14LM69 

Ad 

Pos V Reg 

CAN 

66 ♦ 

TDC0137CM 

1LMZ37 

Ad| Neg V Reg_ 

TO-39 

176d 

MC1569R 

14LM69 

Ad 

Pos V Rea 

CAN 

67 ♦ 

TDE0137CM 

1LMZ37 

Ad Neg V Reg 

TO-39 

177d 

TL1451CJ 

14TL51 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

684 

LM150K 

1LMZ50 

Ad Pos V Reg 

TO-3 

178d 

TL1451CN 

14TL51 

Switch Supply Ckt 

DIP 

69 ♦ 

LM250K 

1LMZ50 

Ad Pos V Rea 

TO-3 

179 

CA1523(A) 

15CA23 

Ad 

Pos V Rea 

DIP 

704 

LM350K 

1LMZ50 

Ad Pos V Reg 

TO-3 

180d 

SG1501T 

15LMY01 

Ad 

Tracking Reg 

TO-100 

71 ♦ 

LM350T 

1LMZ50 

Ad Pos V Reg 

TO-220A 

181 d 

SG2501T 

15LMY01 

Ad 

Tracking Reg 

TO-100 

72d 

M5199AY 

1LMZ99 

Ad Pos V Rea 

CAN 

182d 

SG3501T 

15LMY01 

Ad 

Trackina Rea 

TO-100 

73 

FZY101 

1LM01 

Ad Pos V Reg 

DIP 

1834 

SGI 501 AT 

15LMY01 

Dual Tracking Reg 

TO-100 

74 

FZY105 

1LM01 

Ad Pos V Reg 

DIP 

1844 

SG2501AT 

15LMY01 

Dual Tracking Reg 

TO-100 

75 ♦ 

SG117AK 

1LM17KX 

Ad Pos V Rea 

TO-3 

1854 

SG3501 AT 

15LMY01 

Dual Trackina Rea 

TQ-100 

76d 

LM145K 

1LM45 

Neg. V Reg. 

CAN “I 

1864 

SG4501T 

15LMY01 

Dual Tracking Reg 

TO-100 

77d 

LM245K 

1LM45 

Neg. V Reg. 

CAN 

187d 

SG1511T 

15LMY11 

Adj Neg V Reg 

TO-100 

78d 

LM345K 

1LM45 

Nea. V Rea. 

CAN 

188d 

SG3511T 

15LMY11 

Adi Nea V Rea 

TO-100 

794 

SG137AR 

1LN37 

Adj Neg V Reg 

TO-66 

189 

LAS 1000 

15LMY32 

Ad 

Pos V Reg 

CAN 

80 

305-800 

1LZ16 

Zero-Cross Trig 

DIP 

190 

LAS1100 

15LMY32 

Ad 

Pos V Reg 

CAN 

81 

L120AB 

1L20 

Zero-Cross Tria 

DIP 

1914 

SG1532T 

15LMY32 

Adi Pos V Rea 

TO-96 

82d 

L120B1 

1L20 

Zero-Cross Trig 

DIP 

1924 

SG2532T 

15LMY32 

Adj Pos V Reg 

TO-96 

83 

L121AB 

1L20 

Zero-Cross Trig 

DIP 

1934 

SG3532T 

15LMY32 

Adj Pos V Reg 

TO-96 

84d 

L121B1 

1L21 

Zero-Cross Tria 

DIP 

194 

SGI 501AJ 

15LMZ01 

Dual Trackina Rea 

DIP 

85 

UAA145 

1UA45 

Zero-Cross Trig 

OTHER 

195 

SG2501AJ 

15LMZ01 

Dual Tracking Reg 

DIP 

86 

U106B 

1U06 

Zero-Cross Trig 

DIP 

196 

SG2501 AN 

15LMZ01 

Dual Tracking Reg 

DIP 

87d 

UAA1016A 

10LM16 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

197 

SG3501AJ 

15LMZ01 

Dual Trackina Rea 

DIP 

88 

UAA1016B 

10LM16 

Supply Supervisor 

DIP 

198 

SG3501 AN 

15LMZ01 

Dual Tracking Reg 

DIP 

89 

ZN1066E 

10LM66 

Switch Supply Ckt 

DIP 

199 

SG4501J 

15LMZ01 

Dual Tracking Reg 

DIP 

90 

ZN1066J 

10LM66 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

200 

SG4501N 

15LMZ01 

Dual Trackina Rea 

DIP 

91 ♦ 

LT1070CHVK 

10LT70 

Switch Supply Ckt 

TO-3 

201d 

SG1511J 

15LMZ11 

Adj Neg V Reg 

TO-116 

924 

LT1070CHVT 

10LT70 

Switch Supply Ckt 

TO-220 

202d 

SG1511N 

15LMZ11 

Adj Neg V Reg 

DIP 

934 

LT1070CK 

10LT70 

Switch SuddIv Ckt 

TO-3 

203d 

SG3511J 

15LMZ11 

Ad 

Nea V Rea 

TO-116 

944 

LT1070CT 

10LT70 

Switch Supply Ckt 

TO-220 

204d 

SG3511N 

15LMZ11 

Ad 

Neg V Reg 

DIP 

954 

LT1070MHVK 

10LT70 

Switch Supply Ckt 

TO-3 

205 

SG1532J 

15LMZ32 

Adj Pos V Reg 

DIP 

964 

LT1070MK 

10LT70 

Switch SuddIv Ckt 

TO-3 

206 

SG2532J 

15LMZ32 

Adi Pos V Rea 

DIP 

97 

TDA1023(2) 

10TD23 

Zero-Cross Trig 

DIP 

207 

SG3532J 

15LMZ32 

Adj Pos V Reg 

DIP 

98 

TDA1024(2) 

10TD24 

Zero-Cross Trig 

DIP 

208 

SGI 502J 

15LM02 

Adj Pos V Reg 

DIP 

99 

TDA1024N 

10TD24 

Zero-Cross Tria 

DIP 

209 

SG2502J 

15LM02 

Ad 

Pos V Rea 

DIP 

100 

TEA 1024 

10TD24 

Zero-Cross Trig 

DIP 

210 

SG2502N 

15LM02 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

101 

TDA1060 

10TD60 

Switch Supply Ckt 

DIP 

211 

SG3502J 

15LM02 

Adj Tracking Reg 

DIP 

1024 

TDA1060A 

10TD60 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 

212 

SG3502N 

15LM02 

Adi Trackina Rea 

DIP 

103 

TDA1060B 

10TD60 

Switch Supply Ckt 

DIP 

213 

CA1524E 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

104 

TDA1060N 

10TD60 

Switch Supply Ckt 

DIP 

214d 

CA1524G 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

105 

TEA1001SP 

10TE01 

Switch SuddIv Ckt 

SIP 

215 

CA2524E 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

106 

UAA4001 DP 

10TE01 

Switch Supply Ckt 

DIP 

216d 

CA2524G 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

107 

TEA1039(A) 

10TE39 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

217 

CA3524E 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1084 

UAA1004CM 

10UA04 

Zero-Cross Tria 

TO-99 

218d 

CA3524G 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

109 

UAA1004DP 

10UA04 

Zero-Cross Trig 

DIP 

219 

CA3524H 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

CHIP 

110 ▼ 

UPC1042C 

10UP42 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

2204 

CS1524AJ 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 
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45. P(V 

WER MANAGER 

RENT 

m 

< 

SES 

In Ordsr of 
(3) Type Nu 

(1) FEMI Number (2) Description 
Tiber 


LINE 

3] 

TYPE 

n 

FEMI 

2j 

PACKAGE 

LINE 

ID 

TYPE 

Jj 

FEMI 

2J 

PACKAGE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 

14 

CS1524J 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP | 

Ill 

SG2527AN ‘ “ “* 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP -- 

24 

CS2524AJ 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1124 

SG3525A 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

34 

CS2524AN 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

113 

SG3525AJ 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

44 

CS2524J 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

114 

SG3525AN 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

54 

CS2524N 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1154 

SG3527A 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

64 

CS3524AJ 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

1164 

SG3527AJ 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

7 4 

CS3524AN 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1174 

SG3527AN 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

84 

CS3524J 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

118d 

SI1525BK 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

94 

CS3524N 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

119d 

SI1527BK 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

10 

IP1524BJ 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

120d 

SI2525BK 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

11 

IP1524J 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

121 d 

SI2527BK 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

12 

IP2524BD 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

122 

SI3525BK 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

13 

IP2524BJ 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

123 

SI3527BK 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

14 

IP2524BN 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

124d 

TL1525AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

15 

IP2524J 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

125d 

TL1527AJ 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

16 

IP3524BD 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

126d 

TL2525AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

17 

IP3524BJ 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

127d 

TL2525AN 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

18 

IP3524BN 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

128d 

TL2527AJ 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

19 

IP3524J 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

129d 

TL2527AN 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

20 

IP3524N 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

130d 

TL3525AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

21 

LT1524J 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

131 d 

TL3525AN 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

22 

LT3524J 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

132d 

TL3527AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

23 

LT3524N 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

133d 

TL3527AN 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

24 

NJM3524D 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

134 

UC1525AJ 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

25d 

S3524J 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

135d 

UC1525AN 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

26 

SG1524BJ 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

136 

UC1527AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

27d 

SG1524F 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

137d 

UC1527AN 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

28 

SGI 524J 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

138 

UC2525AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

29d 

SG1524N 

15LM24 | 

Switch Supply Ckt 

DIP 

139 

UC2525AN 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

30 

SG1526J 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

140 

UC2527AJ 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

31 

SG2524BJ 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

141 

UC2527AN 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

32d 

SG2524F 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

142 

UC3525AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

33 

SG2524J 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

143 

UC3525AN 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

34 

SG2524N 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

144 

UC3527AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

35 

SG2526J 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

145 

UC3527AN 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

36 

SG3524BJ 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

146 

XR1525AN(A) 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

37 

SG3524BN 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

147 

XR1527AN(A) 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

38 

SG3524D 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

148 

XR2525AC(A) 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

39 

SG3524F 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

149 

XR2525AN(A) 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

40 

SG3524J 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

150 

XR2527AC(A) 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

41 

SG3524N 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

151 

XR2527AN(A) 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

42 

SG3526J 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

152 

XR3525AC(A) 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

43 

SG3526N 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

153 

XR3525AN(A) 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

44 

UC1524AJ 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

154 

XR3527AC(A) 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

45d 

UC1524AN 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

155 

XR3527AN(A) 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

46 

UC1524J 

15LM24 | 

Switch Supply Ckt 

DIP 

156y 

IP1526AJ(A) 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

47d 

UC1524N 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1574 

IP1526J(A) 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

48 

UC2524AJ 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

158y 

IP2526AJ(A) 

15LM26 

Switch SuddIv Ckt 

TO-116 

49 

UC2524AN 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1594 

IP2526J(A) 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

50 

UC2524J 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

160y 

IP3526AJ(A) 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

51 

UC2524N 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

161 ▼ 

IP3526AN(A) 

15LM26 

Switch SuddIv Ckt 

TO-116 

52 

UC3524AJ 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1624 

IP3526J(A) 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

53 

UC3524AN 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1634 

IP3526N(A) 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

54 

UC3524J 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

164 

SG1526AF 

15LM26 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

55 

UC3524N 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

165d 

SG1526AJ(A) 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

56 

XR1524M 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

166 

SG1526AN 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

57 

XR2524N 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

167 

SG2526AF 

15LM26 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

58 

XR2524P 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

168d 

SG2526AJ(A) 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

59 

XR3524CN 

15LM24 

Switch Supply Ckt 

DIP 

169 

SG2526AN 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

60 

XR3524CP 

15LM24 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

170 

SG2526N 

15LM26 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

61 

LM1524J 

15LM24JX 

Supply Supervisor 

[DIP 

171 

SG3526AF 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

62 

LM1524N 

15LM24JX 

Supply Supervisor 

DIP 

172d 

SG3526AJ(A) 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

63 

LM2524J 

15LM24JX 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

1734 

SG3526AN(A) 

15LM26 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 

64 

LM2524N 

15LM24JX 

Supply Supervisor 

DIP 

174 

UC1526AJ 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

65 

LM3524J 

15LM24JX 

Supply Supervisor 

DIP 

175 

UC1526AN 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

66 

LM3524N 

15LM24JX 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

176 

UC1526J 

15LM26 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

67 ♦ 

CS1525AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

177d 

UC1526N 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

68 ♦ 

CS1527AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

178 

UC2526AJ 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

69 ♦ 

CS2525AJ 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

179 

UC2526AN 

15LM26 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

70 ♦ 

CS2525AN 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

180 

UC2526J 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

71 ♦ 

CS2527AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

181 

UC2526N 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

72 ♦ 

CS2527AN 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

182 

UC3526AJ 

15LM26 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

73 ♦ 

CS3525AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

183 

UC3526AN 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

74 ♦ 

CS3525AN 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

184 

UC3526J 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

75 ♦ 

CS3527AJ 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

185 

UC3526N 

15LM26 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

764 

CS3527AN 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

186d 

ULN8126A 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

77 ♦ 

IP1525AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

187d 

ULN8126R 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

78 ♦ 

IP1527AJ 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

TO-116 

188d 

ULQ8126A 

15LM26 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

79 ♦ 

IP2525AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

189d 

ULQ8126R 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

80 ♦ 

IP2527AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

190d 

ULS8126R 

15LM26 

Switch Supply Ckt 

DIP 

81 ♦ 

IP3525AJ 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

TO-116 

191 

SGI 542J 

15LM42 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

82 ♦ 

IP3525AN 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

192 

SG1542N 

15LM42 

Supply Supervisor 

DIP 

83 ♦ 

IP3527AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

193 

SG2542J 

15LM42 

Supply Supervisor 

DIP 

84 ♦ 

IP3527AN 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

TO-116 

194 

SG2542N 

15LM42 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

85 

LT1525AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

195 

SG3542J 

15LM42 

Supply Supervisor 

DIP 

86 

LT1527AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

196 

SG3542N 

15LM42 

Supply Supervisor 

DIP 

87 

LT3525AJ 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

1974 

IP1543J 

15LM43 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

88 

LT3525AN 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1984 

IP2543J 

15LM43 

Supply Supervisor 

DIP 

89 

LT3527AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1994 

IP3543J 

15LM43 

Supply Supervisor 

DIP 

90 

LT3527AN 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

2004 

IP3543N 

15LM43 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

91 

PWM25AK 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

201 

RS3543 

15LM43 

Supply Supervisor 

DIP 

92 

PWM25BK 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

2024 

SGI 543J 

15LM43 

Supply Supervisor 

TO-116 

93 

PWM25CJ 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

203 4 

SG2543J 

15LM43 

SuddIv SuDervisor 

TO-116 

94d 

PWM25CK 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

204 

SG3543J 

15LM43 

Supply Supervisor 

DIP 

95 

PWM27AK 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

205 

UC1543J 

15LM43 

Supply Supervisor 

DIP 

96 

PWM27BK 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

Idip 

206 

UC2543J 

15LM43 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

97 

PWM27CJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

207 

UC2543N 

15LM43 

Supply Supervisor 

DIP 

98d 

PWM27CK 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

208 

UC3543J 

15LM43 

Supply Supervisor 

DIP 

99 

PWM125AK 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

IDIP 

209 

UC3543N 

15LM43 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

100 

PWM125BK 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

210 

XR1543M 

15LM43 

Supply Supervisor 

DIP 

101 

PWM125CK 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

211 

XR2543N 

15LM43 

Supply Supervisor 

DIP 

1024 

SG1525A 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

I TO-116 

212 

XR3543P 

15LM43 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

103 

SG1525AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

213d 

UC1543N 

15LM43 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1044 

SG1527A 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

214 

SP1544J 

15LM44 

Supply Supervisor 

DIP 

105 

SGI 527AJ 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

215 

iP2544J 

15LM44 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

1064 

SG2525A 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

216 

IP3544J 

15LM44 

Supply Supervisor 

DIP 

107 

SG2525AJ 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

217 

IP3545N 

15LM44 

Supply Supervisor 

DIP 

108 

SG2525AN 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

2184 

SGI 544J 

15LM44 

SuddIv SuDervisor 

TO-116 

1094 

SG2527A 

15LM25 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

2194 

SG2544J 

15LM44 

Supply Supervisor 

TO-116 

110 

SG2527AJ 

15LM25 

Switch SuddIv Ckt 

IDIP 

220 4 

SG3544J 

15LM44 

SuddIv SuDervisor 

TO-116 
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45. POWER MANAGEMENT 


DEVICES 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

D 

FEMI 

NUMBER 

ZJ 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

D 

FEMI 

NUMBER 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

UC1544J 

15LM44 ^ 

Supply Supervisor 

DIP 

Ill 

UC2825J 

18UC25 4 

Switch Supply Ckt 

DIF 

2d 

UC1544N 

15LM44 

Supply Supervisor 

DIP 

112 

UC2825N 

18UC25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

3 

UC2544J 

15LM44 

SuddIv Supervisor 

DIP 

113 

UC3825J 

18UC25 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

4 

UC2544N 

15LM44 

Supply Supervisor 

DIP 

114 

UC3825N 

18UC25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

5 

UC3544J 

15LM44 

Supply Supervisor 

DIP 

115# 

UC1842J(A) 

18UC42 

Switch Supply Ckt 

DIP 

6 

UC3544N 

15LM44 

SuddIv Supervisor 

DIP 

116 

UC1843J 

18UC43 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

7d 

SG1547J 

15LM47 

Supply Supervisor 

DIP 

117 

UC1843N 

18UC43 

Switch Supply Ckt 

DIP 

8d 

SG2547J 

15LM47 

Supply Supervisor 

DIP 

118 

UC2843J 

18UC43 

Switch Supply Ckt 

DIP 

9 

SG3547J 

15LM47 

SuppIv Supervisor 

DIP 

119 

UC2843N 

18UC43 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

10 

LM1578H(A) 

15LM78 

Switch Supply Ckt 

CAN 

120 

UC3843J 

18UC43 

Switch Supply Ckt 

DIP 

11 

LM2578H(A) 

15LM78 

Switch Supply Ckt 

CAN 

121 

UC3843N 

18UC43 

Switch Supply Ckt 

DIP 

12 

LM2578N(A) 

15LM78 

Switch SuppIv Ckt 

DIP 

122 

UC1850J 

18UC50 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

13 

LM3578H(A) 

15LM78 

Switch Supply Ckt 

CAN 

123 

UC1850N 

18UC50 

Switch Supply Ckt 

DIP 

14 

LM3578N(A) 

15LM78 

Switch Supply Ckt 

DIP 

124 

UC3850J 

18UC50 

Switch Supply Ckt 

DIP 

15d 

SG1540Y(A) 

15SG40 

SuppIv Supervisor 

DIP 

125 

UC3850N 

18UC50 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

16d 

SG2540Y(A) 

15SG40 

Supply Supervisor 

DIP 

126 

UC1903J 

19UC03 

Supply Supervisor 

DIP 

17d 

SG3540M(A) 

15SG40 

Supply Supervisor 

DIP 

127 

UC1903N 

19UC03 

Supply Supervisor 

DIP 

18d 

SG3540Y(A) 

15SG40 

SuppIv Supervisor 

DIP 

128 

UC2903J 

19UC03 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

19f 

SGI 548J 

15SG48 

Supply Supervisor 

TO-116 

129 

UC2903N 

19UC03 

Supply Supervisor 

DIP 

204 

SG2548J 

15SG48 

Supply Supervisor 

TO-116 

130 

UC3903J 

19UC03 

Supply Supervisor 

DIP 

21 ♦ 

SG3548J 

15SG48 

SuppIv Supervisor 

TO-116 

131 

UC3903N 

19UC03 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

22 

SG3548N 

15SG48 

Supply Supervisor 

DIP 

132 

L296(A) 

2L96 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

23 

SG1549M 

15SG49 

Supply Supervisor 

DIP 

133d 

TCA280 

2TA80 

Zero-Cross Trig 

DIP 

24 

SG2549M 

15SG49 

SuppIv Supervisor 

DIP 

134 

TCA280A(2) 

2TC80 

Zero-Cross Tria 

OTHER 

25 

SG2549Y 

15SG49 

Supply Supervisor 

DIP 

135 

U208B 

2U08 

Zero-Cross Trig 

DIP 

26 

SG3549M 

15SG49 

Supply Supervisor 

DIP 

136 

U209B 

2U09 

Zero-Cross Trig 

OTHER 

27 

SG3549Y 

15SG49 

SuppIv Supervisor 

DIP 

137 

U210B 

2U09 

Zero-Cross Tria 

DIP 

28 

TEA1510DP(A) 

15TE10 

Zero-Cross Trig 

DIP 

138 

U211B 

2U11 

Zero-Cross Trig 

DIP 

29 

HA16636P 

16H636 

Supply Supervisor 

SIP 

139 

U212B 

2U12 

Zero-Cross Trig 

DIP 

30d 

UC1637N 

16LM37 

Switch SuppIv Ckt 

DIP 

140f 

U263BKA) 

2U63 

Zero-Cross Tria 

DIP 

31 ♦ 

NJM78M05A 

165a 

Pos. V Reg 

TO-220 

141 ▼ 

U263B2(A) 

2U63 

Zero-Cross Trig 

DIP 

32% 

NJM78M06A 

165a 

Pos. V Reg 

TO-220 

142% 

MPC2004 

20MP05 

Supply Supervisor 

TO-220A 

33 ♦ 

NJM78M08A 

165a 

Pos. V Rea 

TO-220 

143% 

MPC2005 

20MP05 

SuddIv SuDervisor 

TO-220A 

34 ♦ 

NJM78M09A 

165a 

Pos. V Reg 

TO-220 

144% 

MPC2006 

20MP05 

Supply Supervisor 

TO-204A 

35# 

NJM78M12A 

165a 

Pos. V Reg 

TO-220 

145* 

MPC2011 

20MP05 

Supply Supervisor 

TO-220A 

36 ♦ 

NJM78M15A 

165a 

Pos. V Rea 

TO-220 

146% 

MPC2012 

20MP05 

SuddIv SuDervisor 

TO-220A 

31% 

NJM78M18A 

165a 

Pos. V Reg 

TO-220 

147t 

MPC2014 

20MP05 

Supply Supervisor 

TO-220A 

38 ♦ 

NJM78M20A 

165a 

Pos. V Reg 

TO-220 

148% 

MPC2015 

20MP05 

Supply Supervisor 

TO-220A 

39 ♦ 

NJM78M24A 

165a 

Pos. V Rea 

TO-220 

149 

NJM2048D 

20NJ48 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

40 ♦ 

NJM7805A 

165a 

Pos. V Reg 

TO-220 

150 

NJM2048M 

20NJ48 

Switch Supply Ckt 

DIP 

41 ♦ 

NJM7806A 

165a 

Pos. V Reg 

TO-220 

151 

NJM2049D 

20NJ49 

Switch Supply Ckt 

DIP 

42 ♦ 

NJM7808A 

165a 

Pos. V Rea 

TO-220 

152 

NJM2049M 

20NJ49 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

43 ♦ 

NJM7809A 

165a 

Pos. V Reg 

TO-220 

153 

RS2085A 

20RS85 

Zero-Cross Trig 

DIP 

44 ♦ 

NJM7812A 

165a 

Pos. V Reg 

TO-220 

154 

TDA2085 

20RS85 

Zero-Cross Trig 

DIP 

45 ♦ 

NJM7815A 

165a 

Pos. V Rea 

TO-220 

155 

TDA2090 

20TD90 

Zero-Cross Tria 

DIP 

46 ♦ 

NJM7818A 

165a 

Pos. V Reg 

TO-220 

156 

U2000B(2) 

20U00 

Zero-Cross Trig 

DIP 

47 ♦ 

NJM7820A 

165a 

Pos. V Reg 

TO-220 

157 

U2128B 

21U28 

Supply Supervisor 

DIP 

48# 

NJM7824A 

165a 

Pos. V Rea 

TQ-220 

158 

XR2230CP 

22LMZ3Q 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

49 

HA17524G 

17H524 

Switch Supply Ckt 

DIP 

159 

NJM2351AD(A) 

23NJ51 

Dual Tracking Reg 

DIP 

50 

HA17524P 

17H524 

Switch Supply Ckt 

DIP 

160 

NJM2351B5D(A) 

23NJ51 

Dual Tracking Reg 

DIP 

51 d 

SGI 731 (2A) 

17LM31 

Switch SuppIv Ckt 

TO-116 

161 

NJM2351 B10D(A) 

23NJ51 

Dual Trackina Rea 

DIP 

52d 

SG2731 (A) 

17LM31 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

162 

NJM2352D(A) 

23NJ52 

Switch Supply Ckt 

DIP 

53d 

SG3731(A) 

17LM31 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

163 

NJM2352M(A) 

23NJ52 

Switch Supply Ckt 

DIP 

54% 

SG LI 731(A) 

17LM31 

Switch SuppIv Ckt 

TO-116 

164 

NJM2353IA) 

23NJ53 

Adi Trackina Rea 

DIP 

55% 

SGL2731(A) 

17LM31 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

165t 

CS2842AJ 

28CS42 

Switch Supply Ckt 

DIP 

56 ♦ 

SGL3731(A) 

17LM31 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

166* 

CS2842AN 

28CS42 

Switch Supply Ckt 

DIP 

57 

HA1835P 

18HA35 

Adj 

Pos V Rea 

DIP 

167 4 

CS2842ASO 

28CS42 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 

58 

UC1834J 

18LM34 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

168d 

CS2844AJ 

28CS42 

Switch Supply Ckt 

DIP 

59d 

UC1834N(A) 

18LM34 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

169d 

CS2844AN 

28CS42 

Switch Supply Ckt 

DIP 

60 

UC2834J 

18LM34 

Adj 

Pos V Rea 

DIP 

170d 

CS2844ASO 

28CS42 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 

61 

UC2834N 

18LM34 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

171 ♦ 

CS3842AJ 

28CS42 

Switch Supply Ckt 

DIP 

62 

UC3834J 

18LM34 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

172% 

CS3842AN 

28CS42 

Switch Supply Ckt 

DIP 

63 

UC3834N 

18LM34 

Adj 

Pos V Rea 

DIP 

173% 

CS3842ASO 

28CS42 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 

64 

SGI 840 

18LM40 

Switch Supply Ckt 

DIP 

174d 

CS3844AJ 

28CS42 

Switch Supply Ckt 

DIP 

65 

SG2840 

18LM40 

Switch Supply Ckt 

DIP 

175d 

CS3844AN 

28CS42 

Switch Supply Ckt 

DIP 

66 

SG3840 

18LM40 

Switch SuppIv Ckt 

DIP 

176d 

CS3844ASO 

28CS42 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 

67d 

UC1840 

18LM40 

Switch Supply Ckt 

DIP 

177% 

CS2843AJ 

28SC42 

Switch Supply Ckt 

DIP 

68 

UC1840J 

18LM40 

Switch Supply Ckt 

DIP 

178% 

CS2843AN 

28SC42 

Switch Supply Ckt 

DIP 

69d 

UC1840N 

18LM40 

Switch SuppIv Ckt 

DIP 

179% 

CS3843AJ 

28SC42 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

70d 

UC2840 

18LM40 

Switch Supply Ckt 

DIP 

180f 

CS3843AN 

28SC42 

Switch Supply Ckt 

DIP 

71 

UC2840J 

18LM40 

Switch Supply Ckt 

DIP 

181 

LM2925T(A) 

29LM25 

Pos. V Reg 

OTHER 

72 

UC2840N 

18LM40 

Switch SuppIv Ckt 

DIP 

182v 

LM2931 AD5.0 

29LM31 

Pos. V Rea 

TO-220 

73d 

UC3840 

18LM40 

Switch Supply Ckt 

DIP 

183# 

LM2931 AT5.0 

29LM31 

Pos. V Reg 

TO-220 

74 

UC3840J 

18LM40 

Switch Supply Ckt 

DIP 

184v 

LM2931D5.0 

29LM31 

Pos. V Reg 

TO-220 

75 

UC3840N 

18LM40 

Switch SuppIv Ckt 

DIP 

185# 

LM2931T5.0 

29LM31 

Pos. V Rea 

TO-220 

76 ♦ 

IP1842J 

18LM42 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

186 

UC2906J 

29UC06 

Supply Supervisor 

DIP 

77% 

IP2842J 

18LM42 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

187 

UC2906N 

29UC06 

Supply Supervisor 

DIP 

78 ▼ 

IP2842N 

18LM42 

Switch SuppIv Ckt 

TO-116 

188 

UC3906J 

29UC06 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

79 ♦ 

IP3842J 

18LM42 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

189 

UC3906N 

29UC06 

Supply Supervisor 

DIP 

80 ♦ 

IP3842N 

18LM42 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

190 

SG105J 

3LMY00 

Adj Pos V Reg 

DIP 

81 ♦ 

IP1843J 

18LM43 

Switch SuppIv Ckt 

TO-116 

191 

SG205J 

3LMY00 

Adi Pos V Rea 

DIP 

82 ♦ 

IP2843J 

18LM43 

Switch Suppiy Ckt 

TO-116 

192 

SG305J 

3LMY00 

Adj Pos V Reg 

DIP 

83% 

IP3843J 

18LM43 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

193d 

SG100J 

3LMY00 

Pos. V Reg 

DIP 

84% 

IP3843N 

18LM43 

Switch SuppIv Ckt 

TO-116 

194d 

SG100N 

3LMY00 

Pos. V Rea 

DIP 

85 

TSC170CPE(A) 

18LM46 

Switch Supply Ckt 

DIP 

195d 

SG200J 

3LMY00 

Pos. V Reg 

DIP 

86 

TSC170IJE(A) 

18LM46 

Switch Supply Ckt 

DIP 

196d 

SG200N 

3LMY00 

Pos. V Reg 

DIP 

87 

TSC170MJE(A) 

18LM46 

Switch SuppIv Ckt 

DIP 

197d 

SG300J 

3LMY00 

Pos. V Rea 

DIP 

88 

TSC171CPE(A) 

18LM46 

Switch Supply Ckt 

DIP 

198d 

SG300N 

3LMY00 

Pos. V Reg 

DIP 

89 

TSC171IJE(A) 

18LM46 

Switch Supply Ckt 

DIP 

199^ 

SG305AT 

3LMZ00 

Adj Pos V Reg 

TO-99 

90 

TSC171MJE(A) 

18LM46 

Switch SuppIv Ckt 

DIP 

200d 

LA100G 

3LMZ00 

Pos. V Rea 

CAN 

91 

UC1846J 

18LM46 

Switch Supply Ckt 

DIP 

201d 

LA100H 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

CAN 

92d 

UC1846N 

18LM46 

Switch Supply Ckt 

DIP 

2026 

LA200G 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

CAN 

93 

UC1847J 

18LM46 

Switch SuppIv Ckt 

DIP 

203d 

LA200H 

3LMZ00 

Pos. V Rea 

CAN 

94 

UC1847N 

18LM46 

Switch Supply Ckt 

DIP 

204d 

LA300G 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

CAN 

95 

UC2846J 

18LM46 

Switch Supply Ckt 

DIP 

205d 

LA300H 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

CAN 

96 

UC2846N 

18LM46 

Switch SuppIv Ckt 

DIP 

206d 

LM100T 

3LMZ00 

Pos. V Rea 

TO-5 

97 

UC2847J 

18LM46 

Switch Supply Ckt 

DIP 

207d 

LM200H 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

CAN 

98 

UC2847N 

18LM46 

Switch Supply Ckt 

DIP 

208d 

LM300 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

CAN 

99 

UC3846J 

18LM46 

Switch SuppIv Ckt 

DIP 

209d 

LM300T 

3LMZ00 

Pos. V Rea 

TO-5 

100 

UC3846N 

18LM46 

Switch Supply Ckt 

DIP 

210d 

MT100M 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

CAN 

101 

UC3847J 

18LM46 

Switch Supply Ckt 

DIP 

21 Id 

MT200M 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

CAN 

102 

UC3847N 

18LM46 

Switch SuppIv Ckt 

DIP 

212% 

SFC2100M 

3LMZ00 

Pos. V Rea 

TO-99 

103 

LM1851N 

18LM51 

Supply Supervisor 

DIP 

213% 

SFC2200 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

TO-99 

104 

UC1842N(A) 

18MC42 

Switch Supply Ckt 

DIP 

214% 

SFC2300 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

TO-99 

105 

UC2842J(A) 

18MC42 

Switch SuppIv Ckt 

DIP 

215d 

SG100T 

3LMZ00 

Pos. V Rea 

TO-99 

106 

UC2842N(A) 

18MC42 

Switch Supply Ckt 

DIP 

216d 

SG100Y 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

DIP 

107 

UC3842J(A) 

18MC42 

Switch Supply Ckt 

DIP 

217 

SG105Y 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

DIP 

108 

UC3842NCA) 

18MC42 

Switch SuppIv Ckt 

DIP 

218d 

SG200M 

3LMZ00 

Pos. V Rea 

DIP 

109 

UC1825J 

18UC25 

Switch Supply Ckt 

DIP 

219d 

SG200T 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

TO-99 

110 

UC1825N 

18UC25 

Switch SuppIv Ckt 

DIP 

220d 

SG200Y 

3LMZ00 

Pos. V Rea 

DIP 
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LINE 

No. 

I] ~ 

TYPE 

NUMBER 

7VJ—i-M 

D 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

r hiv 

3J 

TYPE 

NUMBER 

11 

FEMI 

NUMBER 

U 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

SG205M ~ 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

DIP 

Ill 4 

MC34061P " 4 

34M061 1 

Supply Supervisor 

T032 

2 

SG205Y 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

DIP 

112 

MC34061U 

34M061 

Supply Supervisor 

DIP 

3d 

SG300M 

3LMZ00 

Pos. V Rea 

DIP 

113 

MC35061AU 

34M061 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

4d 

SG300T 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

TO-99 

114 

MC35061U 

34M061 

Supply Supervisor 

DIP 

5d 

SG300Y 

3LMZ00 

Pos. V Reg 

DIP 

115 

MC34062P1 (A) 

34M062 

Supply Supervisor 

DIP 

6 

SG305Y 

3LMZ00 

Pos. V Rea 

DIP 

116 

MC34062U(A) 

34M062 

SuddIv Supervisor 

DIP 

7d 

LAIOOF 

3LM00 

Pos. V Reg 

TO-91 

117 

MC35062U(A) 

34M062 

Supply Supervisor 

DIP 

8d 

LA200F 

3LM00 

Pos. V Reg 

TO-91 

118 

AN79N15 

35LM50 

Neg. V Reg. 

SIP 

9d 

LA300F 

3LM00 

Pos. V Rea 

TO-91 

119 

AN79N18 

35LM50 

Nea. V Rea. 

SIP 

lOd 

LM100F 

3LM00 

Pos. V Reg 

FLAT P 

120 

AN79N20 

35LM50 

Neg. V Reg. 

SIP 

lid 

LM200F 

3LM00 

Pos. V Reg 

FLAT P 

121 

AN79N24 

35LM50 

Neg. V Reg. 

SIP 

12d 

LM300F 

3LM00 

Pos. V Rea 

FLAT P 

1224 

AN7905 

35LM50 

Nea. V Rea. 

10-220 

13d 

MT10OF 

3LM00 

Pos. V Reg 

FLAT P 

123* 

AN7906 

35LM50 

Neg. V Reg. 

TO-220 

14d 

MT200F 

3LM00 

Pos. V Reg 

FLAT P 

1244 

AN7907 

35LM50 

Neg. V Reg. 

TO-220 

15# 

317M 

3RS17 

Adi Pos V Rea 

TO-202 

1254 

AN7908 

35LM50 

Nea. V Rea. 

TO-220 

16d 

TL317MJG 

3TLZ7 

Adj Pos V Reg 

DIP j 

1264 

AN7909 

35LM50 

Neg. V Reg. 

TO-220 

17d 

TL317CD 

3TL17 

Adj Pos V Reg 

DIP ! 

1274 

AN7910 

35LM50 

Neg. V Reg. 

TO-220 

18d 

TL317CLP 

3TL17 

Adi Pos V Rea 

TO-226A 

1284 

AN7912 

35LM50 

Nea. V Rea. 

TO-220 

194 

TL317LP 

3TL17 

Adj Pos V Reg 

TO-226A 

1294 

AN7915 

35LM50 

Neg. V Reg. 

TO-220 

204 

UC350T 

3UC50 

Switch Supply Ckt 

TO-220 

1304 

AN7920 

35LM50 

Neg. V Reg. 

10-220 

21d 

CA3055 

30CA55 

Adi Pos V Rea 

CAN 

131 4 

AN7924 

35LM50 

Nea. V Rea. 

10-220 

22d 

TBA352 

30CA55 

Adj Pos V Reg 

CAN 

132 

SG3551 

35LM51 

Supply Supervisor 

DIP 

23d 

CA3058 

30CA58 

Zero-Cross Trig 

DIP | 

133 

MB3761M 

37LM61 

Supply Supervisor 

DIP 

24 

CA3059 

30CA58 

Zero-Cross Tria 

DIP 

134d 

LAS3820 

38LM20 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

25 

CA3059H 

30CA58 

Zero-Cross Tria 

CHIP 

135d 

1 AS3ft?nP 

Sfti Mon 

Qwitrh Qi ir>nlw Olrt 

hid_ 

26d 

SG3058J 

30CA58 

Zero-Cross Trig 

TO-116 

136d 

LAS3840 

38LM20 

Switch Supply Ckt 

Dip 

27d 

SG3059N 

30CA58 

Zero-Cross Tria 

DIP 

137d 

LAS3840P 

38LM20 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

28 

CA3079 

30CA79 

Zero-Cross Trig 

DIP 

138d 

TL431CLA 

4LMZ31 

Ad 

Pos V Reg 

TO-39 

29d 

SG3079J 

30CA79 

Zero-Cross Trig 

TO-116 

139d 

TL431ILA 

4LMZ31 

Ad 

Pos V Reg 

TO-39 

30d 

SG3079N 

30CA79 

Zero-Cross Tria 

DIP 

140d 

TL431MLA 

4LMZ31 

Ad 

Pos V Rea 

TO-39 

31 

CA3085 

30CA85 

Adj Pos V Reg 

CAN 

141 d 

UA431HC 

4LMZ31 

Ad 

Pos V Reg 

TO-39 

32 

CA3085A 

30CA85 

Adj Pos V Reg 

CAN 

142d 

UA431HM 

4LMZ31 

Ad 

Pos V Reg 

TO-39 

33 

CA3085AE 

30CA85 

Adj Pos V Rea 

DIP 

143d 

UA431WC 

4LMZ31 

Ad 

Pos V Rea 

TO-92 

34 

CA3085AS 

30CA85 

Adj Pos V Reg 

OTHER 

144d 

UA431WV 

4LMZ31 

Ad 

Pos V Req 

TO-92 

35 

CA3085B 

30CA85 

Adj Pos V Reg 

CAN 

145 

L387(A) 

4LM87 

Pos. V Reg 

OTHER 

36 

CA3085BS 

30CA85 

Adi Pos V Rea 

OTHER 

146 

L487(A) 

4LM87 

Pos. V Rea 

OTHER 

37 

CA3085E 

30CA85 

Adj Pos V Reg 

DIP 

147 

MAA436 

4MA36 

Zero-Cross Trig 

DIP 

38 

CA3085H 

30CA85 

Adj Pos V Reg 

CHIP 

148 

SL440DG 

4SL40 

Zero-Cross Trig 

DIP 

39d 

CA3085L 

30CA85 

Adi Pos V Rea 

OTHER 

149 

SL440DP 

4SL40 

Zero-Cross Tria 

DIP 

40 

CA3085S 

30CA85 

Adj Pos V Reg 

OTHER 

150 

SL441A 

4SL41 

Zero-Cross Trig 

DIP 

41 

3050 

30ML50 

Supply Supervisor 

DIP 

151 

SL441C 

4SL41 

Zero-Cross Trig 

DIP 

42 

305-636 

305RS636 

Dual Trackina Rea 

DIP 

152 

443A 

4SL43 

Zero-Cross Tria 

DIP 

43 

306-011 

306RS011 

Adj Tracking Reg 

DIP 

153 

SL443A 

4SL43 

Zero-Cross Trig 

DIP 

44d 

TLB3101 

31TL01 

Zero-Cross Trig 

DIP 

154 

SL445A 

4SL45 

Zero-Cross Trig 

DIP 

454 

TLE3101 

31TL01 

Zero-Cross Tria 

DIP 

155 

SL446A 

4SL46 

Zero-Cross Tria 

DIP 

46d 

TLB3102 

31TL02 

Zero-Cross Trig 

TO-116 

156d 

SL447 

4SL47 

Zero-Cross Trig 

DIP 

47 ♦ 

TLE3102 

31TL02 

Zero-Cross Trig 

DIP 

157d 

SL448 

4SL47 

Zero-Cross Trig 

DIP 

48d 

TLB3103 

31TL03 

Zero-Cross Tria 

TO-116 

158d 

SL449 

4SL47 

Zero-Cross Tria 

DIP 

49 ♦ 

TLE3103 

31TL03 

Zero-Cross Trig 

DIP 

1594 

TL430CLP 

4TL30 

Adj Pos V Reg 

TO-226A 

50d 

TLB3104 

31TL04 

Zero-Cross Trig 

DIP 

160d 

TL430ILP 

4TL30 

Adj Pos V Reg 

TO-226A 

51 ♦ 

TLE3104 

31TL04 

Zero-Cross Tria 

DIP 

161 d 

TL440CJ 

4TL40 

Zero-Cross Tria 

DIP 

52 

MC3370P 

33LM70 

Zero-Cross Trig 

DIP 

162d 

TL440CN 

4TL40 

Zero-Cross Trig 

DIP 

53 ▼ 

MC33031T 

33MC031 

Supply Supervisor 

TO-220A 

163 

MB3759C 

4TL93 

Supply Supervisor 

DIP 

54 ♦ 

IP33063J 

33M063 

DC/DC Converter 

DIP 

164 

MB3759M 

4TL93 

SuddIv Supervisor 

DIP 

554 

IP33063N 

33M063 

DC/DC Converter 

DIP 

165 

MST494FP 

4TL93 

Switch Supply Ckt 

DIP 

564 

IP34063J 

33M063 

DC/DC Converter 

DIP 

166 

MST494P 

4TL93 

Switch Supply Ckt 

DIP 

57 ♦ 

IP34063N 

33M063 

DC/DC Converter 

DIP 

167 

UC493ACJ 

4TL93 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

584 

IP35063J 

33M063 

DC/DC Converter 

DIP 

168 

UC493ACN 

4TL93 

Switch Supply Ckt 

DIP 

59 

MC33063P1 (A) 

33M063 

Switch Supply Ckt 

DIP ! 

169 

UC493AJ 

4TL93 

Switch Supply Ckt 

DIP 

60 

MC33063U(A) 

33M063 

Switch SuddIv Ckt 

DIP [ 

170 

UC493AN 

4TL93 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

61 

MC34063P1 (A) 

33M063 

Switch Supply Ckt 

DIP 

171 

UC495BJ 

4TL93 

Switch Supply Ckt 

DIP 

62 

MC34063U(A) 

33M063 

Switch Supply Ckt 

DIP 

172 

UC495BN 

4TL93 

Switch Supply Ckt 

DIP 

63 

MC35063LHA) 

33M063 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

1734 

TL494IJ 

4TL94 

SuddIv Supervisor 

DIP 

64 

MC3420L 

34LMY20 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1744 

TL494IN 

4TL94 

Supply Supervisor 

DIP 

65 

MC3420P 

34LMY20 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1754 

IP494ACJ 

4TL94 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

66 

MC3520L 

34LMY20 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

1764 

IP494ACN 

4TL94 

Switch SuddIv Ckt 

TO-116 

67d 

MC3422R 

34LM2 2 

Zero-Cross Trig 

TO-66 

1774 

IP494AJ 

4TL94 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

68d 

MC3422T 

34LM22 

Zero-Cross Trig 

TO-220A 

178t 

M5T494FP 

4TL94 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

69 

MC3423D 

34LM23 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

179v 

M5T494P 

4TL94 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

70d 

MC3423JG 

34LM23 

Supply Supervisor 

DIP 

180d 

TL493CD 

4TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

71 

MC3423P1 

34LM23 

Supply Supervisor 

DIP 

181 4 

TL493CN 

4TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

72 

MC3423P 

34LM23 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

182d 

TL494CD 

4TL94 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

73 

MC3423U 

34LM23 

Supply Supervisor 

DIP 

183 

TL494CJ 

4TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

74d 

MC3523JG 

34LM23 

Supply Supervisor 

DIP 

184 

TL494CN 

4TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

75 

MC3523U 

34LM23 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

185d 

TL494ID 

4TL94 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

76 

RS3423 

34LM23 

Supply Supervisor 

DIP 

186 

TL494MJ 

4TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

77 

SG3423AM 

34LM23 

Supply Supervisor 

OTHER 

187 

UC494ACJ 

4TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

78 

SG3423AY 

34LM23 

SuddIv SuDervisor 

OTHER 

188 

UC494ACN 

4TL94 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

79 

SG3423M 

34LM23 

Supply Supervisor 

DIP 

189 

UC494AJ 

4TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

80 

SG3423Y 

34LM23 

Supply Supervisor 

DIP 

190 

UC494AN 

4TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

81 

SG3523AM 

34LM23 

SuddIv SuDervisor 

OTHER 

191 4 

UPC494C 

4TL94 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

82 

SG3523AY 

34LM23 

Supply Supervisor 

OTHER 

192t 

UPC494G2 

4TL94 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

83 

SG3523M 

34LM23 

Supply Supervisor 

DIP 

193v 

UPD494C 

4TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

84 

SG3523Y 

34LM23 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

194t 

UPD494G2 

4TL94 

Switch SuddIv Ckt 

FLAT P 

85 ▼ 

UPC3423C 

34LM23 

Supply Supervisor 

DIP 

195 

XR494CN 

4TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

86 

MC3523P 

34LM23 

Zero-Cross Trig 

DIP 

196 

XR494CP 

4TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

87 

MC3425AP1 

34LM25 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

197 

XR494M 

4TL94 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

88 

MC3425AU 

34LM25 

Supply Supervisor 

DIP 

198 

MB3760C 

4TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

89 

MC3425P1 

34LM25 

Supply Supervisor 

DIP 

199 

MB3760M 

4TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

90 

MC3425U 

34LM25 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

200 

TL495CJ 

4TL95 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

91 

MC3525AU 

34LM25 

Supply Supervisor 

DIP 

201 4 

TL495CN 

4TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

92d 

MC3525U 

34LM25 

Supply Supervisor 

DIP 

202 

TL495IJ 

4TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

93 

MC34060AL 

34MO60 

Dual Trackina Rea 

DIP 

203 

TL495IN 

4TL95 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

94 

MC34060AP 

34MO60 

Dual Tracking Reg 

DIP 

204d 

UC495A-J 

4TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

95 t 

IP34060AJ 

34M060 

Switch Supply Ckt 

DIP 

205d 

UC495A-N 

4TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

96 ▼ 

IP34060AN 

34M060 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

206d 

UC495AC-J 

4TL95 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

97 ▼ 

IP35060AJ 

34M060 

Switch Supply Ckt 

DIP 

207d 

UC495AC-N 

4TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

98v 

MC33060P 

34M060 

Switch Supply Ckt 

DIP 

208 

UC495ACJ 

4TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

99 ▼ 

MC34060AD 

34M060 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 

209 

UC495ACN 

4TL95 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

lOOd 

MC34060J 

34M060 

Switch Supply Ckt 

DIP 

210 

UC495AJ 

4TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

101 

MC34060L 

34M060 

Switch Supply Ckt 

DIP 

211 

UC495AN 

4TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1024 

MC34060N 

34M060 

Switch SuddIv Ckt 

TO-116 

212 

UC495BCJ 

4TL95 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

103 

MC34060P 

34M060 

Switch Supply Ckt 

DIP 

213 

UC495BCN 

4TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

104d 

MC35060J 

34M060 

Switch Supply Ckt 

DIP 

214 

XR495CN 

4TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

105 

MC35060L 

34M060 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

215 

XR495CP 

4TL95 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

106d 

MC35060N 

34M060 

Switch Supply Ckt 

TO-116 

216 

XR495M 

4TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

107d 

MC34061AP1 

34M061 

Supply Supervisor 

DIP 

217d 

TL497ACD 

4TL97 

Switch Supply Ckt 

DIP 

108# 

MC34061AP 

34M061 

SuddIv SuDervisor 

TO-92 

218d 

TL497ACJ 

4TL97 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

109 

MC34061AU 

34M061 

Supply Supervisor 

DIP 

219 

TL497ACN 

4TL97 

Switch Supply Ckt 

DIP 

110d 

MC34061 PI 

34M061 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

220d 

TL497AMJ 

4TL97 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 
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45. PO' 

IV ER MANAGEH 

KENT C 

>EVI! 

CES 

In Order of 
(3) Type Nu 

(1) FEMI Number (2) Description 
nber 


LINE 

No. 

3] 

TYPE 

NUMBER 

^ FEMI 
NUMBER 

ZJ 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

U " 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

U 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

TSC429 

4TS29 

DC/DC Converter 

DIP ”1 


1114 

TDA4714A 

47LM14 

Switch Supply Ckt 

T5tF 

2 

LAS4082P 

40LA82 

Switch Supply Ckt 

DIP 


112 ▼ 

TDA4714AP 

47LM14 

Switch Supply Ckt 

DIP 

3 

UAA4002DP(A) 

40LMY02 

SuddIv Supervisor 

DIP 


1134 

TDA4714B 

47LM14 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

4 

UAA4003DP(A) 

40LM03 

Switch Supply Ckt 

DIP 


1144 

TDA4716A 

47LM16 

Switch Supply Ckt 

DIP 

5 

UAA4006DP(A) 

40LM06 

Switch Supply Ckt 

DIP 


1154 

TDA4716B 

47LM16 

Switch Supply Ckt 

DIP 

6 

UAA4006SP(A) 

40LM06 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 


1164 

TDA4718 

47LM18 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

7 

MCE4194WH11C 

41LMX94 

Ad 

Tracking Reg 

SIP 


1174 

TDA4718A 

47LM18 

Switch Supply Ckt 

DIP 

8 

MCE4194WH11C/HV 

41LMX94 

Ad 

Tracking Reg 

SIP 


1184 

TDA4814(A) 

48TD14 

Switch Supply Ckt 

DIP 

9 

MCE4194WV11C/HV 

41LMX94 

Adj 

Trackina Rea 

SIP 


1194 

AD580JH 

5AD80 

Pcs. V Rea 

TO-52 

10 

MCE4194WV1IX 

41LMX94 

Ad 

Tracking Reg 

SIP 


120t 

AD580KH 

5AD80 

Pos. V Reg 

TO-52 

m 

MCE4194J9C 

41LMY94 

Ad 

Tracking Reg 

TO-66 


121 4 

AD580LH 

5AD80 

Pos. V Reg 

TO-52 

124 

MCE4194J9C/HV 

41LMY94 

Ad 

Trackina Rea 

TO-66 


1224 

AD580MH 

5AD80 

Pos. V Rea 

TO-52 

134 

MCE4194J9M 

41LMY94 

Ad 

Tracking Req 

TO-66 


1234 

CS593CJ 

5CS93 

Switch Supply Ckt 

DIP 

144 

MCE4194J9M/HV 

41LMY94 

Ad 

Tracking Reg 

TO-66 


1244 

CS593CN 

5CS93 

Switch Supply Ckt 

DIP 

15 

RC4194TK 

41LMY94 

Ad 

Trackina Rea 

CAN 


125d 

TL593MJ(A) 

5CS93 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

16 

RM4194TK 

41LMY94 

Ad 

Tracking Reg 

CAN 


1264 

CS594CJ 

5CS94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

17d 

SG4194CR 

41LMY94 

Ad 

Tracking Reg 

CAN 


1274 

CS594CN 

5CS94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

18d 

SG4194MR 

41LMY94 

Ad 

Trackina Rea 

CAN 


1284 

CS594IJ 

5CS94 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

19d 

SG4194R 

41LMY94 

Ad 

Tracking Reg 

TO-66 


1294 

CS594IN 

5CS94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

20d 

XR4194CK 

41LMY94 

Ad 

Tracking Reg 

CAN 


1304 

CS594MJ 

5CS94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

21d 

XR4194MK 

41LMY94 

Ad 

Trackina Rea 

CAN 


131 4 

CS595CJ 

5CS95 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

22d 

XR4195CT 

41LMY95 

Ad 

Tracking Reg 

TO-99 


1324 

CS595CN 

5CS95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

23d 

XR4195MT 

41LMY95 

Ad 

Tracking Reg 

TO-99 


1334 

CS595IJ 

5CS95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

24 

RC4195NB 

41LMY95 

Dual Trackina Rea 

DIP 


1344 

CS595IN 

5CS95 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

25d 

RC4195T 

41LMY95 

Dual Tracking Reg 

TO-99 


135t 

M54101P 

5M4101 

Supply Supervisor 

DIP 

26d 

RM4195DN 

41LMY95 

Dual Tracking Reg 

DIP 


136t 

M54120P 

5M4120 

Supply Supervisor 

DIP 

27# 

RM4195T 

41LMY95 

Dual Trackina Rea 

TO-99 


137t 

M54121L 

5M4121 

SuddIv SuDervisor 

SIP 

28 

XR4194CN 

41LMZ94 

Adj Pos V Reg 

Adj Tracking Reg 

DIP 


138t 

M54122L 

5M4122 

Supply Supervisor 

SIP 

29 

MCE4194D14C 

41LMZ94 

DIP 


139 ▼ 

M54123L 

5M4122 

Supply Supervisor 

SIP 

30 

MCE4194D14C/HV 

41LMZ94 

Adi Trackina Rea 

DIP 


140 

HA17723G 

5NEY50 

Adi Pos V Rea 

DIP 

31 

MCE4194D14M 

41LMZ94 

Adj Tracking Reg 

DIP 


141 4 

NE550F 

5NEY50 

Adj Pos V Reg 

DIP 

32 

MCE4194D14M/HV 

41LMZ94 

Adj Tracking Reg 

DIP 


1424 

NE550N 

5NEY50 

Adj Pos V Reg 

DIP 

33 

MCE4194P14C 

41LMZ94 

Adi Trackina Rea 

DIP 


1434 

SE550F 

5NEY50 

Adi Pos V Rea 

DIP 

34 

MCE4194P14C/HV 

41LMZ94 

Adj Tracking Reg 

DIP 


1444 

SE550N 

5NEY50 

Adj Pos V Reg 

DIP 

35 

MCE4194Y14C 

41LMZ94 

Adj Tracking Reg 

DIP 


145 

NE550A 

5NEZ50 

Adj Pos V Reg 

DIP 

36 

MCE4194Y14C/HV 

41LMZ94 

Adi Trackina Rea 

DIP 


146 

NE550L 

5NEZ50 

Adi Pos V Rea 

CAN 

37 

RC4194DB 

41LMZ94 

Adj Tracking Reg 

DIP 


1474 

SE550K 

5NEZ50 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 

38 

RC4194DC 

41LMZ94 

Adj Tracking Reg 

DIP 


1484 

SE550L 

5NEZ50 

Adj Pos V Reg 

CAN 

39 

RM4194DC 

41LMZ94 

Adi Trackina Rea 

DIP 


149t 

PST518A 

5PS18 

SuddIv SuDervisor 

TO-92 

40d 

SG4194CJ 

41LMZ94 

Adj Tracking Reg 

TO-116 


150t 

PST518B 

5PS18 

Supply Supervisor 

TO-92 

41d 

SG4194J 

41LMZ94 

Adj Tracking Reg 

DIP 


151 ▼ 

PST519A 

5PS19 

Supply Supervisor 

DIP 

42d 

SG4194MJ 

41LMZ94 

Adi Trackina Rea 

TO-116 


152t 

PST520C 

5PS20 

SuddIv SuDervisor 

TO-92 

43 

XR4194M 

41LMZ94 

Adj Tracking Reg 

DIP 


153t 

PST520D 

5PS20 

Supply Supervisor 

TO-92 

44 

XR4195CK 

41LMZ95 

Adj Tracking Reg 

CAN 


1 54t 

PST520E 

5PS20 

Supply Supervisor 

TO-92 | 

45d 

XR4195MK 

41LMZ95 

Adi Trackina Rea 

CAN 


155 ▼ 

PST520F 

5PS20 

SuddIv SuDervisor 

TO-92 

46 

RC4195TK 

41LMZ95 

Dual Tracking Reg 

CAN 


1 56t 

PST520G 

5PS20 

Supply Supervisor 

TO-92 

47 

RM4195TK 

41LMZ95 

Dual Tracking Reg 

CAN 


157t 

PST520H 

5PS20 

Supply Supervisor 

TO-92 

48d 

RC4193JG(A) 

41RC93 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 


158t 

PST523C 

5PS20 

SuddIv SuDervisor 

TO-92 

49d 

RC4193P(A) 

41RC93 

Switch Supply Ckt 

DIP 


159t 

PST523D 

5PS20 

Supply Supervisor 

TO-92 

50d 

RM4193JG(A) 

41RC93 

Switch Supply Ckt 

DIP 


160t 

PST523E 

5PS20 

Supply Supervisor 

TO-92 

51 

RV4143NB 

41RV43 

Supply Supervisor 

DIP 


161 T 

PST523F 

5PS20 

SuddIv SuDervisor 

TO-92 

52 

RV4144NB 

41RV43 

Supply Supervisor 

DIP 


162t 

PST523G 

5PS20 

Supply Supervisor 

TO-92 

53 ▼ 

MAX630CJA 

41RV91 

DC/DC Converter 

DIP 


163v 

PST523H 

5PS20 

Supply Supervisor 

TO-92 

54 ▼ 

MAX630CPA 

41RV91 

DC/DC Converter 

DIP 


164v 

PST524C 

5PS24 

SuddIv SuDervisor 

TO-92 

55 ▼ 

MAX630CSA 

41RV91 

DC/DC Converter 

OTHER 


165t 

PST524D 

5PS24 

Supply Supervisor 

TO-92 

56 t 

MAX630EJA 

41RV91 

DC/DC Converter 

DIP 


166v 

PST524E 

5PS24 

Supply Supervisor 

TO-92 

57 ▼ 

MAX630EPA 

41RV91 

DC/DC Converter 

DIP 


167t 

PST524F 

5PS24 

SuddIv SuDervisor 

TO-92 

58 t 

MAX630ESA 

41RV91 

DC/DC Converter 

OTHER 


168t 

PST524G 

5PS24 

Supply Supervisor 

TO-92 

59 ▼ 

MAX630MJA 

41RV91 

DC/DC Converter 

DIP 


169v 

PST524H 

5PS24 

Supply Supervisor 

TO-92 

60 ▼ 

MAX4193CJA 

41RV91 

DC/DC Converter 

DIP 


170r 

2VA5-5 

5RL9 

DC/DC Converter 

DIP 

61 ▼ 

MAX4193CPA 

41RV91 

DC/DC Converter 

DIP 


171d 

2VP5R12-12 

5RL9 

DC/DC Converter 

DIP 

62 ▼ 

MAX4193CSA 

41RV91 

DC/DC Converter 

OTHER 


172t 

VA5-5 

5RL9 

DC/DC Converter 

DIP 

63 ▼ 

MAX4193EJA 

41RV91 

DC/DC Converter 

DIP 


173 

576B 

5RS76 

Zero-Cross Tria 

DIP 

64 t 

MAX4193EPA 

41RV91 

DC/DC Converter 

DIP 


1744 

S576A 

5SI76 

Zero-Cross Trig 

DIP 

65 t 

MAX4193ESA 

41RV91 

DC/DC Converter 

OTHER 


1754 

S576B 

5SI76 

Zero-Cross Trig 

DIP 

66 t 

MAX4193MJA 

41RV91 

DC/DC Converter 

DIP 


1764 

S576C 

5SI76 

Zero-Cross Tria 

DIP 

67 ♦ 

RC4191DE 

41RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


1774 

S576D 

5SI76 

Zero-Cross Trig 

DIP 

684 

RC4191NB 

41RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


178d 

TL580CJG 

5TL80 

Switch Supply Ckt 

DIP 

694 

RC4192DE 

41RV91 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 


179d 

TL580CP(A) 

5TL80 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

70 ♦ 

RC4192NB 

41RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


180d 

TL593CJ 

5TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

71 ♦ 

RC4193DE 

41RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


181 d 

TL593CN 

5TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

72# 

RC4193NB 

41RV91 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 


182d 

TL594CJ(A) 

5TL94 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

73 ♦ 

RM4191DE 

41RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


183 

TL594CN(A) 

5TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

74# 

RM4192DE 

41RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


184d 

TL594IJ(A) 

5TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

754 

RM4193DE 

41RV91 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 


185 

TL594IN(A) 

5TL94 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

764 

RV4191DE 

41RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


186 

TL594MJ(A) 

5TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

774 

RV4191NB 

41RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


187 

UA494DC 

5TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

784 

RV4192DE 

41RV91 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 


188d 

UA494DM 

5TL94 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

794 

RV4192NB 

41RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


189 

UA494PC 

5TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

804 

RV4193DE 

41RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


190d 

ULN8194A 

5TL94 

Switch Supply Ckt 

DIP 

81 4 

RV4193NB 

41RV91 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 


191 d 

TL595CJ(A) 

5TL95 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

82d 

TCM4208J 

42TC08 

DC/DC Converter 

DIP 


192 

TL595CN(A) 

5TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

83 t 

MAX634CPA 

43RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


193d 

TL595IJ(A) 

5TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

84 ▼ 

MAX634CSA 

43RV91 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 


194d 

TL595IN(A) 

5TL95 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

85 ▼ 

MAX634EJA 

43RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


195d 

ULN8195A 

5TL95 

Switch Supply Ckt 

DIP 

86 ▼ 

MAX634EPA 

43RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


196d 

LA5112(2) 

51 LAI 2 

Supply Supervisor 

SIP 

87 ▼ 

MAX634ESA 

43RV91 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 


197d 

M5172P 

51LM72 

Zero-Cross Tria 

DIP 

88 ▼ 

MAX634MJA 

43RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


198 

M5172L 

51M72 

Zero-Cross Trig 

SIP 

89 t 

MAX4391CPA 

43RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


1994 

M5231L 

52M31 

Adj Pos V Reg 

SIP 

90 ▼ 

MAX4391CSA 

43RV91 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 


2004 

CS5560NJ 

55LM60 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

91 ▼ 

MAX4391EJA 

43RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


2014 

CS5560NN 

55LM60 

Switch Supply Ckt 

DIP 

92 ▼ 

MAX4391EPA 

43RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


2024 

CS5560SJ 

55LM60 

Switch Supply Ckt 

DIP 

93* 

MAX4391 ESA 

43RV91 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 

. 

203 4 

CS5560SN 

55LM60 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

94t 

MAX4391MJA 

43RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


2044 

IP5560CJ 

55LM60 

Switch Supply Ckt 

DIP 

954 

RC4391DE 

43RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


2054 

IP5560CN 

55LM60 

Switch Supply Ckt 

DIP 

964 

RC4391NB 

43RV91 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 


2064 

IP5560J 

55LM60 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

974 

RM4391DE 

43RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


207 

NE5560D 

55LM60 

Switch Supply Ckt 

DIP 

984 

RV4391DE 

43RV91 

Switch Supply Ckt 

DIP 


2084 

NE5560F 

55LM60 

Switch Supply Ckt 

DIP 

994 

RV4391NB 

43RV91 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 


2094 

NE5560N 

55LM60 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

100 

TDA4600 

46TD00 

Switch Supply Ckt 

OTHER 


210 

SE5560F 

55LM60 

Switch Supply Ckt 

DIP 

101 

TDA4600-2 

46TD00 

Switch Supply Ckt 

OTHER 


211 

SE5560N 

55LM60 | 

Switch Supply Ckt 

DIP 

102 

TDA4600-2D 

46TD00 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 


212d 

ULN8160A 

55LM60 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

1034 

TDA4601 

46TD00 

Switch Supply Ckt 

OTHER 


213d 

ULN8160R 

55LM60 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1044 

TDA4601D 

46TD00 

Switch Supply Ckt 

DIP 


214d 

ULS8160R 

55LM60 

Switch Supply Ckt 

DIP 

105* 

TDA4601DP 

46TD00 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 


2154 

CS5561NJ 

55LM61 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

106t 

TDA46012DP 

46TD00 

Switch Supply Ckt 

OTHER 


2164 

CS5561NN 

55LM61 

Switch Supply Ckt 

DIP 

107t 

TDA4700 

47LM00 

Switch Supply Ckt 

DIP 


2174 

CS5561SJ 

55LM61 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1084 

TDA4700A 

47LM00 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 


2184 

CS5561SN 

55LM61 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

109t 

TDA4700AP 

47LM00 

Switch Supply Ckt 

DIP 


2194 

IP5561CJ 

55LM61 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1 10t 

TDA4700C 

47LM00 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 


2204 

IP5561CN 

55LM61 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 
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45. POWER MANAGEMENT 


In Order of (f) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

n 

FEMI 

NUMBER 

a 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

n 

FEMI 

NUMBER 

2 j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

14 

IP5561J 

55LM61 

Switch Supply Ckt 

DTP “ 

Ill ▼ 

MAX637AMJA" * ”1 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

DIP 

2 

NE5561D 

55LM61 

Switch Supply Ckt 

DIP 

112v 

MAX637BCJA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

DIP 

3 

NE5561FE 

55LM61 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

113v 

MAX637BCPA 

6MA35 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

44 

NE5561N 

55LM61 

Switch Supply Ckt 

DIP 

114v 

MAX637BCSA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

5 

SE5561FE 

55LM61 

Switch Supply Ckt 

DIP 

115v 

MAX637BEJA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

DIP 

6 

SE5561N 

55LM61 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

116v 

MAX637BEPA 

6MA35 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

7d 

ULN8161M 

55LM61 

Switch Supply Ckt 

dip r 

117v 

MAX637BESA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

8d 

ULN8168M 

55LM61 

Switch Supply Ckt 

DIP 

118v 

MAX637BMJA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

DIP 

9d 

ULX8161M(A> 

55LM61 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

119v 

MAX638CPA 

6MA38 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

10 

NE5562D 

55LM62 

Switch Supply Ckt 

DIP 

120v 

MAX638CSA 

6MA38 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

11 

NE5562F 

55LM62 

Switch Supply Ckt 

DIP 

121 ▼ 

MAX638EJA 

6MA38 

Switch Supply Ckt 

DIP 

12 

NE5562N 

55LM62 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

122v 

MAX638EPA 

6MA38 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

13 

SE5562F 

55LM62 

Switch Supply Ckt 

DIP 

123v 

MAX638ESA 

6MA38 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

14 

SE5562N 

55LM62 

Switch Supply Ckt 

DIP 

124t 

MAX638MJA 

6MA38 

Switch Supply Ckt 

DIP 

15 

NE5568D 

55LM68 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

125v 

MAX641ACPA 

6MA41 

DC/DC Converter 

DIP 

16 

NE5568FE 

55LM68 

Switch Supply Ckt 

DIP 

126v 

MAX641ACSA 

6MA41 

DC/DC Converter 

OTHER 

17 ♦ 

NE5568N 

55LM68 

Switch Supply Ckt 

DIP 

127v 

MAX641AEJA 

6MA41 

DC/DC Converter 

DIP 

18 

LA5658 

56LA56 

Adi Pos V Rea 

SIP 

128d 

MAX641AEPA 

6MA41 

DC/DC Converter 

DIP 

194 

TCA5600 

56TC00 

Supply Supervisor 

DIP 

129t 

MAX641AESA 

6MA41 

DC/DC Converter 

OTHER 

20 

TCF5600 

56TC00 

Supply Supervisor 

DIP 

130t 

MAX641AMJA 

6MA41 

DC/DC Converter 

DIP 

21 ♦ 

PIC600 

6LM00 

Switch SuddIv Ckt 

TO-66 

131 ▼ 

MAX641BCPA 

6MA41 

DC/DC Converter 

DIP 

224 

PIC601 

6LM00 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

132t 

MAX641BCSA 

6MA41 

DC/DC Converter 

OTHER 

23 ♦ 

PIC602 

6LM00 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

133v 

MAX641BEJA 

6MA41 

DC/DC Converter 

DIP 

24 ♦ 

PIC625 

6LM00 

Switch SuddIv Ckt 

TO-66 

134v 

MAX641BEPA 

6MA41 

DC/DC Converter 

DIP 

25* 

PIC626 

6LM00 

Switch SuddIv Ckt 

TO-66 

136* 

MAYRJLIRPCA 


DC/DC Ccnvsrier 

\j i ncn 

26 ♦ 

PIC627 

6LM00 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

136v 

MAX641BMJA 

6MA41 

DC/DC Converter 

DIP 

274 

PIC645 

6LM00 

Switch SuddIv Ckt 

TO-3 

137v 

MAX642ACPA 

6MA41 

DC/DC Converter 

DIP 

28* 

PIC646 

6LM00 

Switch Supply Ckt 

TO-3 1 

138v 

MAX642ACSA 

6MA41 

DC/DC Converter 

OTHER 

29* 

PIC647 

6LM00 

Switch Supply Ckt 

TO-3 

139v 

MAX642AEJA 

6MA41 

DC/DC Converter 

DIP 

30* 

PIC655 

6LM00 

Switch SuddIv Ckt 

TO-3 

140v 

MAX642AEPA 

6MA41 

DC/DC Converter 

DIP 

31 ♦ 

PIC656 

6LM00 

Switch Supply Ckt 

TO-3 

141 ▼ 

MAX642AESA 

6MA41 

DC/DC Converter 

OTHER 

32 ♦ 

PIC657 

6LM00 

Switch Supply Ckt 

TO-3 

142v 

MAX642AMJA 

6MA41 

DC/DC Converter 

DIP 

334 

PIC610 

6LM35 

Switch SuddIv Ckt 

TO-66 

143* 

MAX642BCPA 

6MA41 

X)/DC Converter 

DIP 

344 

PIC611 

6LM35 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

144t 

MAX642BCSA 

6MA41 

3C/DC Converter 

OTHER 

354 

PIC612 

6LM35 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

145* 

MAX642BEJA 

6MA41 

DC/DC Converter 

DIP 

364 

PIC635 

6LM35 

Switch SuddIv Ckt 

TO-66 

146v 

MAX642BEPA 

6MA41 

DC/DC Converter 

DIP 

37 ♦ 

PIC636 

6LM35 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

147 ▼ 

MAX642BESA 

6MA41 

DC/DC Converter 

OTHER 

38* 

P1C637 

6LM35 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

148v 

MAX642BMJA 

6MA41 

DC/ DC Converter 

DIP 

39 ▼ 

MAX601LPA2 

6MA11 

Adi Pos V Rea 

DIP 

149* 

MAX643ACPA 

6MA41 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

40# 

MAX611CP 

6MA11 

Pos. V Reg 

DIP 

150v 

MAX643ACSA 

6MA41 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

41 ▼ 

MAX600LPA2 

6MA12 

Adj Pos V Reg 

DIP 

151 ▼ 

MAX643AEJA 

6MA41 

Switch Supply Ckt 

DIP 

42 ▼ 

MAX602LPA2 

6MA12 

Adi Pos V Rea 

DIP 

152t 

MAX643AEPA 

6MA41 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

434 

MAX610CP 

6MA12 

Adj Pos V Reg 

DIP 

153t 

MAX643AESA 1 

6MA41 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

44# 

MAX612CP 

6MA12 

Adj Pos V Reg 

DIP 

154t 

MAX643AMJA 

6MA41 

Switch Supply Ckt 

DIP 

45 ▼ 

MAX631ACPA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DIP 

155t 

MAX643BCPA 

6MA41 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

46 ▼ 

MAX631ACSA 

6MA31 

DC/DC Converter 

OTHER 

156v 

MAX643BCSA 

6MA41 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

47 ▼ 

MAX631AEJA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DIP 

157t 

MAX643BEJA 

6MA41 

Switch Supply Ckt 

DIP 

48 ▼ 

MAX631AEPA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DIP 

158* 

MAX643BEPA 

6MA41 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

49 ▼ 

MAX631AESA 

6MA31 

DC/DC Converter 

OTHER 

159t 

MAX643BESA 

6MA41 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

50 ▼ 

MAX631AMJA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DIP 

160v 

MAX643BMJA 

6MA41 

Switch Supply Ckt 

DIP 

51 ▼ 

MAX631BCPA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DIP 

161 ♦ 


6MA66 

Adi Pos V Rea 

DIP 

52 ▼ 

MAX631BCSA 

6MA31 

DC/DC Converter 

OTHER 

162t 

MAX666CSA 

6MA66 

Adj Pos V Reg 

OTHER 

53 ▼ 

MAX631BEJA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DIP 

163v 

MAX666EJA 

6MA66 

Adj Pos V Reg 

DIP 

54 ▼ 

MAX631BEPA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DIP 

164v 

MAX666EPA 

6MA66 

Adi Pos V Rea 

DIP 

55 t 

MAX631BESA 

6MA31 

DC/DC Converter 

OTHER 

165v 

MAX666ESA 

6MA66 

Adj Pos V Reg 

OTHER 

56 ▼ 

MAX631BMJA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DIP 

166t 


6MA66 

Adj Pos V Reg 

DIP 

57 t 

MAX632ACPA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DIP 

167* 

MAX680CPA(A) 

6MA80 

DC/DC Converter 

DIP 

58 r 

MAX632ACSA 

6MA31 

DC/DC Converter 

OTHER 

168* 

MAX680CSA(A) 

6MA80 

DC/DC Converter 

OTHER 

59 ▼ 

MAX632AEJA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DIP 

169v 

MAX680EJA(A) 

6MA80 

DC/DC Converter 

DIP 

60 ▼ 

MAX632AEPA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DIP 

170v 

MAX680EPA 

6MA80 

DC/DC Converter 

DIP 

61 ▼ 

MAX632AESA 

6MA31 

DC/DC Converter 

OTHER 

171 ▼ 


6MA80 

DC/ DC Converter 

OTHER 

62 ▼ 

MAX632AMJA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DiP 

172v 


6MA80 

DC/DC Converter 

DIP 

63 ▼ 

MAX632BCPA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DIP . 

173v 


6MA90 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

64 ▼ 

MAX632BCSA 

6MA31 

DC/ DC Converter 

OTHER 

174v 

MAX690CSA(A) 

6MA90 

Supply Supervisor 

OTHER 

65 ▼ 

MAX632BEJA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DIP 

175t 

MAX690EJA(A) 

6MA90 

Supply Supervisor 

DIP 

66 ▼ 

MAX632BEPA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DIP 

176v 

MAX690EPA(A1 

6MA90 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

67 v 

MAX632BESA 

6MA31 

DC/DC Converter 

OTHER 

177 ▼ 

MAX690ESA(A) 

6MA90 

Supply Supervisor 

OTHER 

68 v 

MAX632BMJA 

6MA31 

DC/DC Converter 

DIP 

178v 

MAX690MJA(A) 

6MA90 

Supply Supervisor 

DIP 

69 ▼ 

MAX633ACPA 

6MA31 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

179v 

MAX691CPA(A) 

6MA91 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

70 ▼ 

MAX633ACSA 

6MA31 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

180t 

MAX691 CSA(A) 

6MA91 

Supply Supervisor 

FLAT P 

71 T 

MAX633AEJA 

6MA31 

Switch Supply Ckt 

DIP 

181 ▼ 

MAX691 EJA(A) 

6MA91 

Supply Supervisor 

DIP 

72 t 

MAX633AEPA 

6MA31 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

182t 

MAX691 EPA(A) 

6MA91 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

73 ▼ 

MAX633AESA 

6MA31 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

183t 

MAX691 ESA(A) 

6MA91 

Supply Supervisor 

FLAT P 

74r 

MAX633AMJA 

6MA31 

Switch Supply Ckt 

DIP 

184v 

MAX691 MJA(A) 

6MA91 

Supply Supervisor 

DIP 

75 r 

MAX633BCPA 

6MA31 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

1854 

PIC660 

6PI60 

Switch SuddIv Ckt 

TO-66 

76 ▼ 

MAX633BCSA 

6MA31 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

1864 

PIC661 

6PI60 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

77r 

MAX633BEJA 

6MA31 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1874 

PIC662 

6PI60 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

78 ▼ 

MAX633BEPA 

6MA31 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

1884 

PIC670 

6PI70 

Switch SuddIv Ckt 

TO-66 

79 ▼ 

MAX633BESA 

6MA31 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

1894 

PIC671 

6PI70 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

80 t 

MAX633BMJA 

6MA31 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1904 

PIC672 

6PI70 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

81 ♦ 

MAX635ACPA 

6MA35 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

1914 

SM600m 

6SM00 

Switch SuddIv Ckt 

TO-66 

82 t 

MAX635ACSA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

1924 

SM601 

6SM00 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

83 v 

MAX635AEJA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1934 

SM602 

6SM00 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

84 ▼ 

MAX635AEPA 

6MA35 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

1944 

SM625 

6SM00 

Switch SuddIv Ckt 

TO-66 

85 t 

MAX635AESA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

1954 

SM626 

6SM00 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

86 t 

MAX635AMJA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1964 

SM627 

6SM00 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

87 ▼ 

MAX635BCPA 

6MA35 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

1974 

SM645 

6SM00 

Switch SuddIv Ckt 

TO-3 

88 ▼ 

MAX635BCSA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

1984 

SM646 

6SM00 

Switch Supply Ckt 

TO-3 

89 t 

MAX635BEJA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

DIP 

1994 

SM647 

6SM00 

Switch Supply Ckt 

TO-3 

90 t 

MAX635BEPA 

6MA35 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

2004 

SM610 

6SM10 

Switch SuddIv Ckt 

TO-66 

91 ▼ 

MAX635BESA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

2014 

SM611 

6SM10 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

92 ▼ 


6MA35 

Switch Supply Ckt 

DIP 

2024 

SM612 

6SM10 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

93 ▼ 


6MA35 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

2034 

SM635 

6SM10 

Switch SuddIv Ckt 

TO-66 

94* j 

MAX636ACSA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

204 4 

SM636 

6SM10 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

95 v 

MAX636AEJA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

DIP 

205 4 

SM637 

6SM10 

Switch Supply Ckt 

TO-66 

96 ▼ 

MAX636AEPA 

6MA35 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

2064 

SM655 

6SM10 

Switch SuddIv Ckt 

TO-3 

97r 

MAX636AESA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

207 4 

SM656 

6SM10 

Switch Supply Ckt 

TO-3 

98r 


6MA35 

Switch Supply Ckt 

DIP 

2084 

SM657 

6SM10 

Switch Supply Ckt 

TO-3 

99w 


6MA35 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

209 

TCF6000D(A) 

60TC00 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

IOOt 


6MA35 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

210 

TCF6000P1{A) 

60TC00 

Supply Supervisor 

DIP 

101 ▼ 


6MA35 

Switch Supply Ckt 

DIP 

211 

BA6122A 

61BA22 

Pos. V Reg 

DIP 

102v 


6MA35 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

212 

BA6122AF 

61BA22 

Pos. V Rea 

DIP 

103r 


6MA35 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

213 

BA6132F 

61BA32 

Pos. V Reg 

DIP 

104 ▼ 


6MA35 

Switch Supply Ckt 

DIP 

214 

BA6149LS 

61BA49 

Pos. V Reg 

DIP 

105t 

7 TOsWW HHHi 

6MA35 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

215 

BA6121 

61LM21 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

106t 


6MA35 

Switch Supply Ckt 

DIP 

216d 

AM6301DM 

63AM01 

Switch Supply Ckt 

DIP 

107t 

MAX637ACSA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

217 

LAS6321P 

63LA21 

Switch Supply Ckt 

DIP 

108v 

MAX637AEJA 

6MA35 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 

218 

LAS6351P1 

63LA30 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 

109t 

MAX637AEPA 

6MA35 

Switch Supply Ckt 

DIP 

219 

LAS6331P1 

63LA31 

Switch Supply Ckt 

OTHER 

1 10 t 

MAX637AESA 

6MA35 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 

220 

LAS6350P1 

63LA50 

Switch SuddIv Ckt 

OTHER 
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45. PO' 

l/VER MANAGER! 

ENT 


)EVI< 

CES 

In Order of 
(3) Type Nu 

(1) FEMI Number (2) Description 
Tiber 


LINE 

No. 

3J 

^ TYPE 

NUMBER 

n 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

TJ 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

LAS6330P1 

63LA51 

Switch Supply Ckt ’ 

OTHER 


Ill 

UA723HC 

7LM23H 

Ad 

Pos V Reg 

um 

2 

LAS6381P 

63LA80 

Switch Supply Ckt 

OTHER 


112 

UA723HM 

7LM23H 

Ad 

Pos V Reg 

CAN 

3d 

LAS6301 

63LMY01 

Switch SuddIv Ckt 

TO-3 


113 

UA723L 

7LM23H 

Adj 

Pos V Rea 

CAN 

44 

LAS6331A 

63LMY01 

Switch Supply Ckt 

TO-3 


114d 

UA723ML 

7LM23H 

Ad 

Pos V Reg 

CAN 

54 

LAS6351 

63LMY01 

Switch Supply Ckt 

TO-3 


115d 

UC4723 

7LM23H 

Ad 

Pos V Reg 

TO-IOO 

64 

LAS638KA) 

63LMY01 

Switch SuddIv Ckt 

TO-3 


116d 

MIC723-1 

7LM23H 

Ad 

Trackina Rea 

CAN 

7d 

AM6301 DC 

63LMZ01 

Switch Supply Ckt 

DIP 


117d 

MIC723-5 

7LM23H 

Ad 

Tracking Reg 

CAN 

8d 

AM6301DL 

63LMZ01 

Switch Supply Ckt 

DIP 


118d 

UC4723C 

7LM23H 

Pos. V Reg 

TO-IOO 

9d 

AM6301PC 

63LMZ01 

Switch SuddIv Ckt 

DIP 


119 

CA723CE 

7LM23N 

Adj 

Pos V Rea 

DIP 

lOd 

LAS6300 

63LM00 

Switch Supply Ckt 

TO-3 


120 

CA723E 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

11 ♦ 

LAS6330A 

63LM00 

Switch Supply Ckt 

TO-3 


121 

L123CB 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

124 

LAS6350 

63LM00 

Switch SuddIv Ckt 

TO-3 


122 

LM723CD 

7LM23N 

,Ad 

Pos V Rea 

DIP 

134 

LAS6380 

63LM00 

Switch Supply Ckt 

TO-3 


1234 

LM723CJ 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

14d 

LAS6302 

63LM02 

Switch Supply Ckt 

TO-3 


124 

LM723CN 

7L.M23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

154 

LAS6332 

63LM02 

Switch SuddIv Ckt 

TO-3 


125d 

LM723D 

7LM23N 

Ad 

Pos V Rea 

DIP 

16 

LAS6320P 

63LM20 

Switch Supply Ckt 

DIP 


126 

LM723J 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

17d 

AM6301LC 

63M01 

Switch Supply Ckt 

LLC 


127d 

LM723N 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

18 

AN6530 

65AN30 

Adi Pos V Rea 

OTHER 


1284 

MC1723CL 

7LM23N 

Ad 

Pos V Rea 

TO-116 

19 

AN6531 

65AN31 

Adj Pos V Reg 

SIP 


129y 

MC1723CLD 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

TO-116 

20 

AN6535 

65AN35 

Adj Pos V Reg 

SIP 


130 y 

MC1723CLDS 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

TO-116 

21 

AN6536 

65AN36 

Adi Pos V Rea 

OTHER 


131 y 

MC1723CLS 

7LM23N 

Ad 

Pos V Rea 

TO-116 

22 

AN6540 

65AN40 

Pos. V Reg 

SIP 


132 

MC1723CP 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

23 ♦ 

AN6541 

65AN41 

Pos. V Reg 

TO-220A 


133 y 

MC1723CPD 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

24 ♦ 

78HG 

7HG8 

Adi Pos V Rea 

TO-3 


134y 

MC1723CPDS 

7LM23N 

Ad 

Pos V Rea 

DIP 

254 

79HG 

7HG9 

Adj Neg V Reg 

TO-3 


135v 

MC1723CPS 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

26 ♦ 

783KC 

7KC83 

Adj Pos V Reg 

TO-220 


1364 

MC1723L 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

TO-116 

27d 

723BE 

7LMH23 

Adi Pos V Rea 

TO-96 


137y 

MC1723LD 

7LM23N 

Ad 

Pos V Rea 

TO-116 

28d 

723CE 

7LMH23 

Adj Pos V Reg 

TO-96 


138y 

MC1723LDS 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

TO-116 

29d 

823AE 

7LMH23 

Adj Pos V Reg 

TO-96 


139d 

RC723DB 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

30d 

823BE 

7LMH23 

Adi Pos V Rea 

TO-96 


140d 

RC723DC 

7LM23N 

Ad 

Pos V Rea 

DIP 

31d 

2104(1) 

7LMH23 

Adj Pos V Reg 

TO-12 


141 d 

RM723DC 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

32d 

AM723HC 

7LMH23 

Adj Pos V Reg 

CAN 


142 

SA723CF 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

33d 

AM723HM 

7LMH23 

Adi Pos V Rea 

CAN 


143 

SA723CN 

7LM23N 

Ad 

Pos V Rea 

DIP 

34d 

HA17723M 

7LMH23 

Adj Pos V Reg 

TO-100 


1444 

SFC2723EC 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

TO-116 

354 

LI 23 

7LMH23 

Adj Pos V Reg 

TO-100 


1454 

SFC2723EM 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

TO-116 

36d 

LA723CH 

7LMH23 

Adi Pos V Rea 

CAN 


1464 

SFC2723JM 

7LM23N 

Ad 

Pos V Rea 

TO-116 

374 

MAA723 

7LMH23 

Adj Pos V Reg 

TO-74 


1474 

SFC2723KM 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

TO-116 

38 ♦ 

MAA723H 

7LMH23 

Adj Pos V Reg 

TO-74 


1484 

SFC2723UC 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

OTHER 

39d 

MCC1723 

7LMH23 

Adi Pos V Rea 

CHIP 


149 

SG723CJ 

7LM23N 

Ad 

Pos V Rea 

DIP 

40d 

MCC1723C 

7LMH23 

Adj Pos V Reg 

CHIP 


150 

SG723CN 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

41 d 

MT723 

7LMH23 

Adj Pos V Reg 

TO-100 


151 

SG723J 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

42d 

MT723C 

7LMH23 

Adi Pos V Rea 

TO-100 


152 

UA723A 

7LM23N 

Ad 

Pos V Rea 

DIP 

43d 

TDB0723 

7LMH23 

Adj Pos V Reg 

CAN 


153 

UA723CA 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

44 4 

TDB1146CM 

7LMH23 

Adj Pos V Reg 

TO-116 


154 

UA723CF 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

45d 

TDC0723 

7LMH23 

Adi Pos V Rea 

CAN 


155 

UA723CH 

7LM23N 

Ad 

Pos V Rea 

CAN 

46d 

TL1723 

7LMH23 

Adj Pos V Reg 

TO-100 


156 

UA723CJ 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

47d 

TL1723C 

7LMH23 

Adj Pos V Reg 

TO-100 


1574 

UA723CN 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

48d 

ULN2723K 

7LMH23 

Adi Pos V Rea 

TO-IOO 


1584 

UA723CP 

7LM23N 

Ad 

Pos V Rea 

OTHER 

49d 

ULS2723K 

7LMH23 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 


1594 

UA723CT 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

OTHER 

50d 

723BL 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

DIP 


160 

UA723DC 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

51d 

723BN 

7LMN23 

Adi Pos V Rea 

TO-116 


161 

UA723DM 

7LM23N 

Ad 

Pos V Rea 

DIP 

52d 

723CJ 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

TO-116 


162 

UA723F 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

53d 

723CL 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

DIP 


163 

UA723H 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

CAN 

54d 

723CN 

7LMN23 

Adi Pos V Rea 

TO-116 


1644 

UA723J 

7LM23N 

Ad 

Pos V Rea 

OTHER 

55d 

823AL 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

DIP 


1654 

UA723MJ 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

56d 

823AN 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

TO-116 


166 

UA723N 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

57d 

823BL 

7LMN23 

Adi Pos V Rea 

DIP 


1674 

UA723P 

7LM23N 

Ad 

Pos V Rea 

OTHER 

58d 

823BN 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

TO-116 


168 

UA723PC 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

DIP 

59d 

AM723DC 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

DIP 


1694 

UA723T 

7LM23N 

Ad 

Pos V Reg 

OTHER 

60d 

AM723DM 

7LMN23 

Adi Pos V Rea 

DIP 


170d 

UA723CU 

7LM23U 

Ad 

Pos V Rea 

FLAT P 

61 d 

L123D1 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

OTHER 


171 d 

UA723MU 

7LM23U 

Ad 

Pos V Reg 

FLAT P 

62d 

L123D2 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

OTHER 


172d 

UA742DC 

7LM42 

Zero-Cross Trig 

DIP 

63 

LM723CMCA) 

7LMN23 

Adi Pos V Rea 

DIP 


173d 

UA742PC 

7LM42 

Zero-Cross Tria 

DIP 

64 

NJM723D 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

DIP 


174d 

XR742CN 

7LM42 

Zero-Cross Trig 

DIP 

65 

NJM723M 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

DIP 


175d 

XR742CP 

7LM42 

Zero-Cross Trig 

DIP 

664 

NJM723T 

7LMN23 

Adi Pos V Rea 

TO-5 


176 

L723 

7LM723 

Adi Pos V Rea 

DIP 

67d 

SG723N 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

DIP 


177d 

TAA780A 

7TA80 

Pos. V Reg 

CAN 

68 

TBA281 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

CAN 


178d 

TAA780B 

7TA80 

Pos. V Reg 

FLAT P 

69d 

TDB0723A 

7LMN23 

Adi Pos V Rea 

DIP 


179y 

TCA700Y 

7TC00 

Pos. V Rea 

OTHER 

704 

TDB1146DP 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 


180d 

TCA780 

7TC80 

Zero-Cross Trig 

DIP 

71 4 

TDC1146CM 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 


181 

TCA780D 

7TC80 

Zero-Cross Trig 

DIP 

72d 

TL3723C 

7LMN23 

Adi Pos V Rea 

DIP 


1824 

TCA785 

7TC80 

Zero-Cross Tria 

DIP 

734 

UA723CD 

7LMN23 

Adj Pos V Reg 

FLAT P 


183d 

ULN2723A 

7UL23 

Adj Pos V Reg 

DIP 

74d 

MC1723CF 

7LMU23 

Adj Pos V Reg 

TO-91 


184d 

ULS2723A 

7UL23 

Adj Pos V Reg 

DIP 

75d 

MC1723F 

7LMU23 

Adi Pos V Rea 

TO-91 


185 

HS7067CK 

70HS67 

Switch SuddIv Ckt 

CAN 

76d 

MS723 

7LMU23 

Adj Pos V Reg 

FLAT P 


186 

HS7067K(A) 

70HS67 

Switch Supply Ckt 

CAN 

776 

MS723C 

7LMU23 

Adj Pos V Reg 

TO-90 


187 

HS7107CK 

70HS67 

Switch Supply Ckt 

CAN 

78d 

SN52723FA 

7LMU23 

Adi Pos V Rea 

FLAT P 


188 

HS7107K(A) 

70HS67 

Switch SuddIv Ckt 

CAN 

79d 

SN72723FA 

7LMU23 

Adj Pos V Reg 

FLAT P 


189d 

SN72400N 

72MY400 

Adj Pos V Reg 

DIP 

80 

CA723CT 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

CAN 


190d 

SN72400L 

72MZ400 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 

81 

CA723T 

7LM23H 

Adi Pos V Rea 

CAN 


191 

LS7237(2) 

72SI37 

Zero-Cross Tria 

DIP 

824 

L123CT 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 


192 

AD7560 

75LMZ60 

DC/DC Converter 

DIP 

834 

L123CTB 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 


193y 

AD7560JN(A) 

75LMZ60 

DC/DC Converter 

DIP 

844 

L123T 

7LM23H 

Adi Pos V Rea 

TO-IOO 


194 

ICL7665ACSO 

76ICY65 

SuddIv SuDervisor 

DIP 

854 

LI 23TB 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 


1954 

ICL7665ACTV 

76ICY65 

Supply Supervisor 

TO-99 

86d 

LA723H 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

CAN 


196y 

ICL7665BCTV 

76ICY65 

Supply Supervisor 

TO-99 

87 

LAS723 

7LM23H 

Adi Pos V Rea 

CAN 


1974 

ICL7665CTV 

76ICY65 

Supply Supervisor 

TO-99 

88 

LAS723B 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

CAN 


1984 

ICL7665TV(A) 

76ICY65 

Supply Supervisor 

TO-99 

89 

LM723CH 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

CAN 


1994 

ICL7660AMTV 

76IC60 

DC/DC Converter 

TO-99 

90d 

LM723CT 

7LM23H 

Adi Pos V Rea 

TO-5 


2004 

ICL7660CBA 

76IC60 

DC/DC Converter 

DIP 

91 

LM723H 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

CAN 


201 y 

ICL7660CPA 

76IC60 

DC/DC Converter 

DIP 

92d 

LM723T 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

TO-5 


202 y 

ICL7660CSA 

76IC60 

DC/DC Converter 

OTHER 

93 ▼ 

MC1723CD 

7LM23H 

Adi Pos V Rea 

OTHER 


2034 

ICL7660CSO 

76IC60 

DC/DC Converter 

DIP 

944 

MC1723CG 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 


2044 

ICL7660CTV 

76IC60 

DC/DC Converter 

DIP 

95 v 

MC1723CGD 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 


205 y 

ICL7660EJA 

76IC60 

DC/DC Converter 

DIP 

96 v 

MC1723CGDS 

7LM23H 

Adi Pos V Rea 

TO-IOO 


2064 

ICL7660IJA 

76IC60 

DC/DC Converter 

DIP 

97 v 

MC1723CGS 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 


2074 

ICL7660ITV 

76IC60 

DC/DC Converter 

TO-99 

984 

MC1723G 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 


208 4 

ICL7660MTV 

76IC60 

DC/DC Converter 

TO-99 

99 v 

MC1723GD 

7LM23H 

Adi Pos V Rea 

TO-IOO 


2094 

RS7660 

76IC60 

DC/ DC Converter 

DIP 

100 y 

MC1723GDS 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 


2104 

SI7660BA 

76IC60 

DC/DC Converter 

TO-99 

101 t 

MC1723GS 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 


211 4 

SI7660CA 

76IC60 

DC/DC Converter 

TO-99 

102d 

MIC723-1C 

7LM23H 

Adi Pos V Rea 

CAN 


2124 

SI7660CJ 

76IC60 

DC/DC Converter 

DIP 

103d 

MIC723-5C 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

CAN 


2134 

TSC7660COA 

76IC60 

DC/DC Converter 

DIP 

104d 

RC723T 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 


2144 

TSC7660CPA 

76IC60 

DC/DC Converter 

DIP 

105d 

RM723T 

7LM23H 

Adi Pos V Rea 

TO-IOO 


2154 

TSC7660IJA 

76IC60 

DC/DC Converter 

DIP 

1064 

SFC2723C 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 


2164 

TSC7660MJA 

76IC60 

DC/DC Converter 

DIP 

1074 

SFC2723M 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

TO-IOO 


2174 

TSC7660MJA/883 

76IC60 

DC/DC Converter 

DIP 

1084 

SG723CT 

7LM23H 

Adi Pos V Rea 

TO-96 


218 

ICL7662CPA(A) 

76IC62 

DC/DC Converter 

DIP 

1094 

SG723T 

7LM23H 

Adj Pos V Reg 

TO-96 


219 

ICL7662CTV(A) 

76IC62 

DC/DC Converter 

DIP 

110 

UA723CL 

7LM23H 

Adi Pos V Rea 

CAN 


2204 

ICL7662MTV(A) 

76IC62 

DC/DC Converter 

TO-99 
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45. POWER MANAGEMENT DEVICE 


U 2J 

FEMI PACKAGE 

NUMBER DESCRIPTION TYPE 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
131 Type Number 


















































































































46. TIME 

RS & PHASE LOCKED 

LOOP 



ICES 

In Order of 
(3) Tvoe Nui 

(1) FEMI Number (2) Description 
nber 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

I] 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

Id 

T5M01 

oDMoi “ l 

Timer Ckt 

OTHER 


Ill 

LM1821S 

18LM21 

Phase locked Loop 

DTP 

2d 

A08A 

0LM08 

Timer Ckt 

CAN 


112d 

LM1913J 

19LM13 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

3d 

A08F 

0LM08 

Timer Ckt 

TO-48 


113d 

LM2913J 

19LM13 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

4d 

A48A 

0LM08 

Timer Ckt 

CAN 


114d 

LM3913J 

19LM13 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

5d 

A48F 

0LM08 

Timer Ckt 

CAN 


115d 

LM3913N 

19LM13 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


VFQ1C 

0VF1 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


116 

BA225A 

2BA2 

Timer Ckt 

DIP 

7♦ 

VFQ1R 

0VF1 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


117 

BA225F 

2BA2 

Timer Ckt 

DIP 

84 

VFQ2C 

0VF1 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


118 

BA226A 

2BA2 

Timer Ckt 

DIP 

94 

VFQ3C 

0VF1 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


119 

BA226AF 

2BA2 

Timer Ckt 

DIP 

lOd 

0S11-1 

00LMY11 

Timer Ckt 

OTHER 


120 

BA222(2) 

2BA22 

Timer Ckti 

OTHER 

lid 

0S11-2 

00LMY11 

Timer Ckt 

OTHER 


121 

BA223(2) 

2BA23 

Timer Ckt 

OTHER 

12d 

OS21-1 

00LMZ11 

Timer Ckt 

OTHER 


122 

BA235A 

2BA3 

Timer Ckt 

OTHER 

13 

TU30 

00LMZ30 

Timer Ckt 

OTHER 


123 

BA236A 

2BA35 

Timer Ckt 

OTHER 

14d 

US0108A 

01LM08UX 

Timer Ckt 

OTHER 


124r 

74HC297D 

2HC97 

Phase locked Loop 

FLAT P 

15d 

USR0108A 

01LM08UX 

Timer Ckt 

OTHER 


125t 

74HC297N 

2HC97 

Phase locked Lood 

DIP 

16d 

USR0108B 

01LM08UX 

Timer Ckt 

OTHER 


126v 

74HCT297D 

2HC97 

Phase locked Loop 

FLAT P 

17d 

T0200 

02LM00 

Timer Ckt 

OTHER 


127w 

74HCT297N 

2HC97 

Phase locked Loop 

DIP 

18d 

IOS0223 

02LM23 

Timer Ckt 

OTHER 


128 ▼ 

CD54HC297F 

2HC97 

Phase locked Lood 

DIP 

19d 

IOS0224 

02LM24IX 

Timer Ckt 

OTHER 


129t 

CD54HCT297F 

2HC97 

Phase locked Loop 

DIP 

20 

LM122F 

1LMZ22 

Timer Ckt 

FLAT P 


130t 

CD74HC297E 

2HC97 

Phase locked Loop 

DIP 

21 

LM122H 

1LMZ22 

Timer Ckt 

CAN 


131 ▼ 

CD74HC297M 

2HC97 

Phase locked Lood 

DIP 

22 

LM222H 

1LMZ22 

Timer Ckt 

CAN 


132t 

CD74HCT297E 

2HC97 

Phase locked Loop 

DIP 

23 

LM322H 

1LMZ22 

Timer Ckt 

CAN 


133 ▼ 

CD74HCT297M 

2HC97 

Phase locked Loop 

DIP 

24 

LM322N 

1LMZ22 

Timer Ckt 

DIP 


134 

PC54HC297D(A) 

2HC97 

Phase locked Lood 

DIP 

25d 

NCI 6(2) 

1LM6 

Timer Ckt 

CAN 


135 

PC54HCT297D(A) 

2HC97 

Phase locked Loop 

DIP 

26d 

PCI 6 

1LM6 

Timer Ckt 

FLAT P 


136 

PC74HC297D(A) 

2HC97 

Phase locked Loop 

DIP 

27d 

PCI 8 

1LM8 

Timer Ckt 

FLAT P 


137t 

PC74HC297P(A) 

2HC97 

Phase locked Lood 

DIP 

28 ▼ 

MX105 

1MX05 

Phase locked Loop 

DIP 


138t 

PC74HC297T(A) 

2HC97 

Phase locked Loop 

DIP 

29d 

NE160G 

1NE60 

Timer Ckt 

OTHER 


139 

PC74HCT297D(A) 

2HC97 

Phase locked Loop 

DIP 

30d 

NE160K 

1NE60 

Timer Ckt 

OTHER 


140v 

PC74HCT297P(A) 

2HC97 

Phase locked Lood 

DIP 

31d 

SE160G 

1NE60 

Timer Ckt 

OTHER 


141 ▼ 

PC7 4H CT297T (A) 

2HC97 

Phase locked Loop 

DIP 

32d 

SE160K 

1NE60 

Timer Ckt 

OTHER 


142 

M206B1 

2M06 

Phase locked Loop 

DIP 

33d 

NE161A 

1NE61 

Timer Ckt 

OTHER 


143d 

DF216CJ 

2M16 

Timer Ckt 

OTHER 

34d 

NE161J 

1NE61 

Timer Ckt 

OTHER 


144 

XR-S200(2) 

2XR00 

Phase locked Loop 

DIP 

35d 

NE161K 

1NE61 

Timer Ckt 

OTHER 


145 

XR215 

2XR15 

Phase locked Loop 

DIP 

36d 

SE161K 

1NE61 

Timer Ckt 

OTHER 


146» 

SSM2038 

20SM38 

V. Controlled Osc 

DIP 

37d 

NE162A 

1NE62 

Timer Ckt 

OTHER 


147v 

SSM2033 

20SS33 

V. Controlled Osc 

DIP 

38d 

NE162J 

1NE62 

Timer Ckt 

OTHER 


148d 

DF215CJ 

21LM5 

Timer Ckt 

OTHER 

39d 

NE8162A 

1NE62 

Timer Ckti 

OTHER 


149 

ICM7240IJE 

22LMZ40 

Timer Ckt 

DIP 

40d 

NE8162J 

1NE62 

Timer Ckt 

OTHER 


150 

ICM7240IPE 

22LMZ40 

Timer Ckti 

DIP 

41d 

SE8162A 

1NE62 

Timer Ckt 

OTHER 


151 

ICM7250IJE 

22LMZ40 

Timer Ckti 

DIP 

42d 

SE8162J 

1NE62 

Timer Ckt 

OTHER 


152 

ICM7250IPE 

22LMZ40 

Timer Ckti 

DIP 

43d 

0S2 

1SX01 

Timer Ckt 

OTHER 


153 

ICM7260IJE 

22LMZ40 

Timer Ckt 

DIP 

44d 

0S21 

1SX01 

Timer Ckt 

OTHER 


154 

ICM7260IPE 

22LMZ40 

Timer Ckti 

DIP 

45d 

S0S1 

1SX01 

Timer Ckti 

OTHER 


155d 

UA2240CJ 

22LMZ40 

Timer Ckti 

DIP 

46d 

S0S21 

1SX01 

timer Ckt 

OTHER 


156 

UA2240CN 

22LMZ40 

Timer Ckt 

DIP 

47 

VFC100AG 

1VF00 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


157 

UA2240DC 

22LMZ40 

Timer Ckt 

DIP 

48 

VFC100BG 

1VF00 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


158 

UA2240DM 

22LMZ40 

Timer Ckt 

DIP 

49 

VFC100SG 

1VF00 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


159d 

UA2240MJ 

22LMZ40 

Timer Ckt 

DIP 

50 

CMS 1020 

10CM20 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


160 

UA2240PC 

22LMZ40 

Timer Ckt 

DIP 

51 

CMS1020I 

10CM20 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


161 

XR2240CN(2) 

22LMZ40 

Timer Ckt 

DIP 

52d 

FCK101 

10LM1 

Timer Ckt 

OTHER 


162 

XR2240CP(2) 

22LMZ40 

Timer Ckt 

DIP 

53d 

RC288D 

10LM1 

Timer Ckt 

OTHER 


163 

XR2240M(2) 

22LMZ40 

Timer Ckt 

DIP 

54d 

RC288J 

10LM1 

Timer Ckt 

OTHER 


164 

XR2240N 12) 

22LMZ40 

Timer Ckt 

DIP 

55d 

RC288P 

10LM1 

Timer Ckt 

OTHER 


165 

XR2240P(2) 

22LMZ40 

Timer Ckt 

DIP 

56d 

RC288Q 

10LM1 

Timer Ckt 

OTHER 


166 

XR2207CN 

22LM07 

V. Controlled Osc 

DIP 

57d 

RC288T 

10LM1 

Timer Ckt 

OTHER 


167 

XR2207CP 

22LM07 

V. Controlled Osc 

DIP 

58d 

RM288D 

10LM1 

Timer Ckt 

OTHER 


168 

XR2207M 

22LM07 

V. Controlled Osc 

DIP 

59d 

RM288J 

10LM1 

Timer Ckt 

OTHER 


169 

XR2207N 

22LM07 

V. Controlled Osc 

DIP 

60d 

RM288P 

10LM1 

Timer Ckt 

OTHER 


170 

XR2207P 

22LM07 

V. Controlled Osc 

DIP 

61d 

RM288Q 

10LM1 

Timer Ckt 

OTHER 


171 T 

ICM7242CBA 

22LM42 

Timer Ckt 

FLAT P 

62d 

RM288T 

10LM1 

Timer Ckt 

OTHER 


172t 

ICM7242IJA 

22LM42 

Timer Ckt 

DIP 

63d 

FCK102Q 

10LM2 

Timer Ckt 

OTHER 


173t 

ICM7242IPA 

22LM42 

Timer Ckt 

DIP 

64d 

G506(2) 

10LM2 

Timer Ckt 

OTHER 


174 

XR2243CN(A) 

22LM43 

Timer Ckti 

DIP 

65d 

RC988T 

10LM2 

Timer Ckt 

OTHER 


175 

XR2243CP(A) 

22LM43 

Timer Ckt 

DIP 

66d 

RM988T 

10LM2 

Timer Ckt 

OTHER 


176 

XR2212CN 

22XR12 

Phase locked Lood 

DIP 

67 

ZN1034 

10LM34 

Timer Ckt 

DIP 


177 

XR2212CP 

22XR12 

Phase locked Loop 

DIP 

68d 

ZN1034P(2) 

10ZN34 

Timer Ckt 

DIP 


178d 

XR2212DP 

22XR12 

Phase locked Loop 

DIP 

69d 

ZN1034TI2) 

10ZN34 

Timer Ckt 

TO-100 


179 

XR2212M 

22XR12 

Phase locked Lood 

DIP 

70d 

011001 

11LM00 

Timer Ckt 

OTHER 


180 

XR2212N 

22XR12 

Phase locked Loop 

DIP 

71d 

011004 

11LM00 

Timer Ckt 

OTHER 


181 

XR2212P 

22XR12 

Phase locked Loop 

DIP 

72d 

011008 

11LM00 

Timer Ckt 

OTHER 


182 

XR2213CN 

22XR13 

Phase locked Lood 

DIP 

73d 

DBOS1193 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


183 

XR2213CP 

22XR13 

Phase locked Loop 

DIP 

74d 

DBOS1193XA 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


184 

XR2213M 

22XR13 

Phase locked Loop 

DIP 

75d 

DB0S1193XAN 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


185 

XR2213P 

22XR13 

Phase locked Lood 

DIP 

76d 

DB0S1193XB 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


186 

CX23055(2) 

23CX055 

Phase locked Loop 

DIP 

77d 

DB0S1193XBN 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


187 

CX23055-1(2) 

23CX055 

Phase locked Loop 

DIP 

78d 

DBOS1193XC 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


188 

ULN2430M 

24LM30 

Timer Ckt 

DIP 

79d 

DBOS1193XCN 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


189 

XR2556CN(2) 

25LM56 

Timer Ckt 

DIP 

80d 

DBOS1193XD 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


190 

XR2556CP(2) 

25LM56 

Timer Ckt 

DIP 

81d 

DBOS1193XDN 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


191 ♦ 

XR2556MI2) 

25LM56 

Timer Ckt 

TO-116 

82d 

DBOS1193YA 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


192 

FGK111 

28LM20 

Timer Ckt 

DIP 

83d 

DBOS1193YAN 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


193 

CS2917-1D14 

29LMY07 

V-F/F-V Cnvtr 

OTHER 

84d 

DBOS1193YB 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


194i 

LM2907J 

29LMY07 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

85d 

DBOS1193YBN 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


1954 

LM2907N 

29LMY07 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

86d 

DBOS1193YC 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


196# 

LM2917J 

29LMY07 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

87d 

DBOS1193YCN 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


197t 

LM2917N 

29LMY07 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

88d 

DBOS1193YD 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


198f 

CS2907D8 

29LMZ07 

V-F/F-V Cnvtr 

OTHER 

89d 

DBOS1193YDN 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


199 ♦ 

CS2917D8 

29LMZ07 

V-F/F-V Cnvtr 

OTHER 

90d 

DBOS1193ZA 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


2004 

LM2907N8 

29LMZ07 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

91d 

DBOS1193ZAN 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


201 ♦ 

LM2917N8 

29LMZ07 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

92d 

DB0S1193ZB 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


202 

LM2905N 

29LM05 

Timer Ckt 

OTHER 

93d 

DBOS1193ZBN 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


203 

LM3905N 

29LM05 

Timer Ckt 

DIP 

94d 

DB0S1193ZC 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


204d 

3K25 

3K25 

Timer Ckt 

OTHER 

95d 

DBOS1193ZCN 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


205d 

LCE306 

3LMZ06 

Timer Ckt 

OTHER 

96d 

DBOS1193ZD 

11LM93 

Timer Ckt 

OTHER 


206 

ALD555CA 

3LMZ55 

Timer Ckt 

DIP 

97d 

DBOS1193ZDN 

11LM93 

timer Ckt 

OTHER 


207 

ALD555PA 

3LMZ55 

Timer Ckt 

DIP 

98d 

012001 

12LM10 

Timer Ckt 

OTHER 


208 

CA555C 

3LMZ55 

Timer Ckti 

DIP 

99d 

042001 

12LM10 

Timer Ckt 

OTHER 


209 

CA555E 

3LMZ55 

Timer Ckti 

DIP 

lOOd 

SG556CJ 

12M00 

Timer Ckt 

OTHER 


210 

ICM7555IJA 

3LMZ55 

Timer Ckt 

DIP 

101d 

SG556CN 

12M00 

Timer Ckt 

OTHER 


211 

ICM7555ISO 

3LMZ55 

Timer Ckt 

DIP 

102d 

SG556J 

12M00 

Timer Ckt 

OTHER 


212 

ICM7555MJA 

3LMZ55 

Timer Ckt 

DIP 

103d 

SG556N 

12M00 

Timer Ckt 

OTHER 


213d 

SD342BG 

3P42 

Timer Ckt 

CAN 

104 

CA1310E 

13L10 

Phase locked Loop 

DIP 


214d 

SD342BJ 

3P42 

Timer Ckt 

DIP 

105d 

MCI 4541AL 

14M541 

Timer Ckt 

OTHER 


215d 

SD342CG 

3P42 

Timer Ckt 

DIP 

106d 

MCI 4541 CL 

14M541 

Timer Ckt 

OTHER 


216d 

SD342CJ ! 

3P42 

Timer Ckt 

CAN 

107d 

MCI 4541 CP 

14M541 

Timer Ckt 

OTHER 


217d 

TSC355AJ 

3TS55 

Timer Ckt 

DIP 

108 

HA16629P 

16H629 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


218d 

TSC355AL 

3TS55 

Timer Ckt 

DIP 

109d 

SE1606K 

16LM06 

Timer Ckt 

OTHER 


219d 

TSC355CJ 

3TS55 

Timer Ckt 

DIP 

110 

SP1648DG 

16SP48 

V. Controlled Osc 

DIP 


220d 

TSC355CL 

3TS55 

Timer Ckt 

DIP 
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In Order of (1) FEMI Number (2) Description 



40. 1IMC 

id & rnAdt luom:u 


Utvil/Cd 

, (3) Type Nur 

rtber 


LINE 

3J 

TYPE 

D 

FEMI 

2J 

PACKAGE 

LINE 

3J 

TYPE 

ij 

FEMI 

2J 

PACKAGE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 

If 

ADVFC32BH 1 

3VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-100 r 

Ill 

TD6013lDP 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP ~ 

24 

ADVFC32SH 

3VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-100 

112d 

UA4151HM 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

CAN 

34 

SSM2031 

3VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

113d 

UA4151HV 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

CAN 

44 

VFC32BM 

3VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-IOO 

114d 

UA4151RM 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

54 

VFC32SM 

3VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-IOO 

115d 

UA4151RV 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

64 

VFC32UM 

3VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-IOO 

116d 

UA4151TV 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

74 

VFC32VM 

3VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-IOO 

117d 

UA7151DV 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

84 

VFC32WM 

3VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-IOO 

118d 

UA7151PV 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

94 

VFC320BM 

3VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-IOO 

1194 

XR4151CP 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

104 

VFC320CM 

3VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-IOO 

120d 

XR4151CT 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 1 

TO-99 

114 

VFC320SM 

3VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-IOO 

121d 

XR4151MT 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-99 

12 

VFC32KP 

3VFZ2 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

1224 

XR4151P 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

134 

MPVFC32BM 

3VF2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-IOO 

123d 

XR4151T 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-99 

144 

MPVFC32SM 

3VF2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-IOO 

1244 

RA4153DC 

41LM53 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

15 

ADVFC32KN 

3VF20 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

1254 

RC4153ADC 

41LM53 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

164 

MPVFC32KP 

3VF20 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

126d 

RC4153DB 

41LM53 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

17 

VFC320BG 

3VF20 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

1274 

RC4153DC 

41LM53 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

18 

VFC320CG 

3VF20 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

128 ! 

RM4153DC 

41LM53 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

19 

CEM3340(2) 

33CE40 

V. Controlled Osc 

DIP 

129d 

RV4153DB 

41LM53 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

20 

CEM3345(2) 

33CE45 

V. Controlled Osc 

DIP 

130d 

RV4153DC 

41LM53 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

21d 

DM337 

33LM7 

Timer Ckt 

OTHER 

131 ▼ 

VFC52BM 

42VFa 

V-F/F-V Cnvtr 

OTHER 

22d 

ITT342-1D 

34LM21 

Timer Ckt 

OTHER 

132 ▼ 

VFC52BP 

42VFa 

V-F/F-V Cnvtr 

OTHER 

23d 

ITT342-5D 

34LM21 

Timer Ckt 

OTHER 

133 ▼ 

VFC52SM 

42VFa 

V-F/F-V Cnvtr 

OTHER 

24 

3420(1) 

34MS20 

3 hase locked Loop 

SIP 

134v 

VFC42BM 

42VF0 

V-F/F-V Cnvtr 

OTHER 

25d 

3421(1) 

34MS21 

3 hase locked Lood 

SIP 

135* 

VFH4PRP 

apvpa 

v/x/ca/ 

rvTLiirrs 

260 

DM351 OB 

35LM10 

Timer Ckt 

OTHER 

136t 

VFC42SM 

42VF0 

V-F/F-V Cnvtr 

OTHER 

27d 

DM3520B 

35LM10 

Timer Ckt 

OTHER 

1374 

4423 

44DP23 

V. Controlled Osc 

OTHER 

28d 

DM371 OB 

35LM10 

Timer Ckt 

OTHER 

138 

MC14415EFL 

44MC15 

Timer Ckt 

DIP 

29d 

DM3720B 

35LM10 

Timer Ckt 

OTHER 

139 

MC14415EVL 

44MC15 

Timer Ckt 

DIP 

30d 

DM441 OB 

35LM10 

Timer Ckt 

OTHER 

140 

MC14415FL 

44MC15 

Timer Ckt 

DIP 

31d 

DM4420B 

35LM10 

Timer Ckt 

OTHER 

141 

MC14415FP 

44MC15 

Timer Ckt 

DIP 

32 

S3526BC 

35LM26 

Tone Decoder 

DIP 

142 

MC14415VL 

44MC15 

Timer Ckt 

DIP 

33 

S3526BD 

35LM26 

Tone Decoder 

DIP 

143 

MC14415VP 

44MC15 

Timer Ckt 

DIP 

34 

S3526BP 

35LM26 

Tone Decoder 

DIP 

144v 

MC14415VPD 

44MC15 

Timer Ckt 

DIP 

35d 

HEPC3803P 

38LM03 

Timer Ckt 

OTHER 

145 

MC145106P(2) 

45-106 

Phase locked Loop 

DIP 

36d 

MC8601F 

38LM03 

Timer Ckt 

OTHER 

146 

MC145145L1 

45-145 

Phase locked Loop 

DIP 

37d 

MC8601L 

38LM03 

Timer Ckt 

OTHER 

147 

MC145145P1 

45-145 

Phase locked Loop 

DIP 

38d 

MC8601P 

38LM03 

Timer Ckt 

OTHER 

148 

MC145146L1 

45-146 

Phase locked Loop 

DIP 

39d 

MC9601F 

38LM03 

Timer Ckt 

OTHER 

149 

MC145146P1 

45-146 

Phase locked Loop 

DIP 

40d 

MC9601L 

38LM03 

Timer Ckt 

OTHER 

150 

MC145151L1 

45-151 

Phase locked Loop 

DIP 

41 

ULN3809A(2) 

38UN09 

Phase locked Loop 

DIP 

151 

MC145151P1 

45-151 

Phase locked Loop 

DIP 

42d 

ULN3810A1 

38UN09 

Phase locked Loop 

DIP 

152 

MC145152L1 

45-152 

Phase locked Loop 

DIP 

43d 

ULN3810A 

38UN09 

Phase locked Loop 

DIP 

153 

MC145152P1 

45-152 

Phase locked Loop 

DIP 

44 

3902(1) 

39DM02 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

154 

MC145155L1 

45-155 

Phase locked Loop 

DIP 

45 

3905(1) 

39DM02 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

155 

MC145155P1 

45-155 

Phase locked Loop 

DIP 

46 

RS3909 

39LM09 

Timer Ckt 

DIP 

156 

MC145156L1 

45-156 

Phase locked Loop 

DIP 

47d 

3930 

39LM30 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

157 

MC145156P1 

45-156 

Phase locked Loop 

DIP 

48 

CD4046BD 

4CD046 

Phase locked Loop 

DIP 

1584 

CD4536BD 

45-36B 

Timer Ckt 

DIP 

49 

CD4046BE(2) 

4CD046 

Phase locked Loop 

DIP 

1594 

CD4536BE 

45-36B 

Timer Ckti 

DIP 

50 

CD4046BF 

4CD046 

Phase locked Loop 

DIP 

1604 

CD4536BF 

45-36B 

Timer Ckti 

DIP 

51 

CD4046BH 

4CD046 

Phase locked Loop 

CHIP 

161 

HEF4528 

45LM28 

Timer Ckti 

OTHER 

52d 

LCE406 

4LMZ06 

Timer Ckt 

OTHER 

162d 

HEF4528BDF 

45LM28 

Timer Ckt 

DIP 

53d 

4JD12X248 

4LM12 

Timer Ckt 

CAN 

163d 

HEF4528BPN 

45LM28 

Timer Ckt 

DIP 

54d 

416A 

4M16 

Timer Ckt 

OTHER 

164d 

HEF4528BTD 

45LM28 

Timer Ckt 

DIP 

55 ▼ 

CD54HC4046AF 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

165d 

MC14528AL 

45LM28 

Timer Ckt 

OTHER 

56 v 

CD54HCT4046AF 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

166d 

MCI 4528CP 

45LM28 

Timer Ckt 

DIP 

57 ▼ 

CD74HC4046AE 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

167d 

SCL4528AH 

45LM28 

Timer Ckt 

OTHER 

58 ▼ 

CD74HC4046AM 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

168d 

SCL4528B(2) 

45LM28 

Timer Ckt 

OTHER 

59 ▼ 

CD74HCT4046AE 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

169d 

SCL4528BH 

45LM28 

Timer Ckt 

FLAT P 

60 ▼ 

CD74HCT4046AM 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

170 

TC4538BP 

45LM28 

Timer Ckt 

DIP 

61 

CD4046BCJ 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

171 

HD14536B 

45L36B 

Timer Ckt 

OTHER 

62 

CD4046BCN 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

172d 

MC14536AL 

45L36B 

Timer Ckt 

OTHER 

63 

CD4046BMJ 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

173 

MC14536BAL 

45L36B 

Timer Ckt 

DIP 

64 

CD4046BMN 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

174t 

MC14536BALD 

45L36B 

Timer Ckt 

DIP 

65 

MC14046BAL 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

175t 

MC14536BALDS 

45L36B 

Timer Ckt 

DIP 

66* 

MCI 4046BALD 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

176t 

MCI 4536BALS 

45L36B 

Timer Ckt 

DIP 

67 ▼ 

MCI 4046BALDS 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

177 

MC14536BCL 

45L36B 

Timer Ckt 

DIP 

68 ▼ 

MCI 4046BALS 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

178* 

MC14536BCLD 

45L36B 

Timer Ckt 

DIP 

69 

MC14046BAP 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

179t 

MC14536BCLDS 

45L36B 

Timer Ckt 

DIP 

70 

MCI 4046BCL 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

180t 

MC14536BCLS 

45L36B 

Timer Ckt 

DIP 

71 ▼ 

MC14046BCLD 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

181 

MC14536BCP 

45L36B 

Timer Ckt 

DIP 

72 ▼ 

MCI 4046BCLDS 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

182 ▼ 

MC14536BCPD 

45L36B 

Timer Ckt 

DIP 

73 ▼ 

MC14046BCLS 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

183v 

MC14536BCPDS 

45L36B 

Timer Ckt 

DIP 

74 

MCI 4046BCP 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

184v 

MC14536BCPS 

45L36B 

Timer Ckt 

DIP 

75 t 

MC14046BCPD 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

185t 

MC14536BDW 

45L36B 

Timer Ckt 

DIP 

76 ▼ 

MC14046BCPDS 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

186d 

MC14536CL 

45L36B 

Timer Ckt 

OTHER 

77 ▼ 

MC14046BCPS 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

187d 

MC14536CP 

45L36B 

Timer Ckt 

OTHER 

78 t 

MC14046BDW 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

188 

CD4541BD 

45L41B 

Timer Ckt 

OTHER 

79 

MM54HC4046J 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

189 

CD4541BE 

45L41B 

Timer Ckt 

OTHER 

80 

MM74HC4046J 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

190 

CD4541BF 

45L41B 

Timer Ckt 

OTHER 

81 

MM74HC4046N 

40C46 

Phase locked Loop 

DIP 

191 

CD4541BH 

45L41B 

Timer Ckt 

OTHER 

82 

HBF4045AE(2) 

40HB45 

Timer Ckt 

DIP 

192d 

HEF4541BDF 

45L41B 

Timer Ckt 

OTHER 

83 

HBF4045AF(2) 

40HB45 

Timer Ckt 

DIP 

193d 

HEF4541BPN 

45L41B 

Timer Ckt 

OTHER 

84 ▼ 

74HC4046AD 

40HC46 

Phase locked Loop 

FLAT P 

194d 

HEF4541BTD 

45L41B 

Timer Ckt 

OTHER 

85* 

74HC4046AN 

40HC46 

Phase locked Loop 

DIP 

195 

MCI 4541BAL 

45L41B 

Timer Ckt 

DIP 

86 ▼ 

74HCT4046AD 

40HC46 

Phase locked Loop 

FLAT P 

196v 

MCI 4541 BALD 

45L41B 

Timer Ckt 

DIP 

87 ▼ 

74HCT4046AN 

40HC46 

Phase locked Loop 

DIP 

197t 

MCI 4541 BALDS 

45L41B 

Timer Ckt 

DIP 

88d 

TMC400-02 

40LMZ02 

Timer Ckt 

OTHER 

198t 

MCI 4541BALS 

45L41B 

Timer Ckt 

DIP 

89 

PC54HC4046-1 D(A) 

40PC46 

Phase locked Loop 

DIP 

199 

MCI 4541BCL 

45L41B 

Timer Ckt 

DIP 

90 

PC54HCT4046-1 D(A) 

40PC46 

Phase locked Loop 

DIP 

200 ▼ 

MCI 4541BCLD 

45L41B 

Timer Ckt 

DIP 

91 

PC74HC4046-1 D(A) 

40PC46 

Phase locked Loop 

DIP 

201 ▼ 

MCI 4541BCLDS 

45L41B 

Timer Ckt 

DIP 

92 

PC74HC4046-1 P(A) 

40PC46 

Phase locked Loop 

DIP 

202 t 

MCI 4541BCLS 

45L41B 

Timer Ckt 

DIP 

93 

PC74HC4046-1KA) 

40PC46 

Phase locked Loop 

DIP 

203 

MCI 4541BCP 

45L41B 

Timer Ckt 

DIP 

94 

PC74HCT4046-1 D(A) 

40PC46 

Phase locked Loop 

DIP 

204 v 

MC14541BCPD 

45L41B 

Timer Ckt 

DIP 

95 

PC74HCT4046-1 P(A) 

40PC46 

Phase locked Loop 

DIP 

205 ▼ 

MCI 4541BCPDS 

45L41B 

Timer Ckt 

DIP 

96 

PC74HCT4046-1T (A) 

40PC46 

Phase locked Loop 

DIP 

206 ▼ 

MCI 4541BCPS 

45L41B 

Timer Ckt 

DIP 

97d 

UA4151HC 

41LM51 

V. Controlled Osc 

CAN 

207 ▼ 

MC14541BD 

45L41B 

Timer Ckt 

DIP 

98d 

UA4151RC 

41LM51 

V. Controlled Osc 

DIP 

208 

MC145157L1 

45MC157 

Phase locked Loop 

DIP 

99d 

UA4151TC 

41LM51 

V. Controlled Osc 

DIP 

209 ▼ 

MC145157L 

45MC157 

Phase locked Loop 

DIP 

100 

NJM4151D 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

210 

MC145157P1 

45MC157 

Phase locked Loop 

DIP 

101 

NJM4151M 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

211 v 

MC145157P 

45MC157 

Phase locked Loop 

DIP 

102d 

RC4151DE 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

212 

MC145158L1 

45MC158 

Phase locked Loop 

DIP 

103 

RC4151NB 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

213v 

MC145158L 

45MC158 

Phase locked Loop 

DIP 

104d 

RC4151T 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-99 

214 

MC145158P1 

45MC158 

Phase locked Loop 

DIP 

105d 

RM4151DE 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

215r 

MC145158P 

45MC158 

Phase locked Loop 

DIP 

106d 

RM4151T 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-99 

216 

MC145159P1 

45MC159 

Phase locked Loop 

DIP 

107d 

RV4151DE 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

217r 

MC145159P 

45MC159 

Phase locked Loop 

DIP 

108d 

RV4151NB 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

2184 

AD537JH 

5ADY37 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-100 

109d 

RV4151T 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-99 

2194 

AD537KH 

5ADY37 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-100 

1104 

TDB0131CM 

41LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-99 

2204 

AD537SH 

5ADY37 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-100 
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46. TIME 

RS & PHASE LOCKED 

LOOP 


ICES 

In Order of 
(3) Type Nu 

(1) FEMI Number (2) Description 
nber 

LINE 

No. 

n 

TYPE 

NUMBER 

r FEMI 
NUMBER 

a 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

NO. 

3] 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

a 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

id 

Ab537j 

5AD237 

V-F/F-V Cnvtr 

"DTP 1 


111d 

X&L555M 

5LMY55 

Other 

TO-99 

2 

AD537JD 

5ADZ37 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


1124 

NE567D 

5LMY67 

Phase locked Loop 

FLAT P 

3d 

AD537K 

5ADZ37 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


1134 

NE567FE 

5LMY67 

Phase locked Lood 

DIP 

4 

AD537KD 

5ADZ37 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


114 

LM567CH 

5LMY67 

Tone Decoder 

CAN 

5d 

AD537S 

5ADZ37 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


115 

LM567CN 

5LMY67 

Tone Decoder 

DIP 

6 

AD537SD 

5ADZ37 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 


116 

LM567H 

5LMY67 

Tone Decoder 

CAN 

7d 

5K25 

5K25 

Timer Ckt 

OTHER 


117 

LMC567M 

5LMY67 

Tone Decoder 

DIP 

8 

NJM555S 

5LMW55 

Timer Ckt 

OTHER 


118 

LMC567N 

5LMY67 

Tone Decoder 

DIP 

9 

555BIP 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


119 

NE567H 

5LMY67 

Tone Decoder 

CAN 

10 

555CMS 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


1204 

NE567N(A) 

5LMY67 

Tone Decoder 

DIP 

lid 

CS555A 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


121 

NE567T 

5LMY67 

Tone Decoder 

CAN 

12d 

CS555B 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


122 

NJM567D 

5LMY67 

Tone Decoder 

DIP 

13 

HA17555 

5LMY55 

Timer Ckti 

DIP 


1234 

NJM567T 

5LMY67 

Tone Decoder 

TO-5 

14 

HA17555GS 

5LMY55 

Timer Ckti 

DIP 


124 

SE567H 

5LMY67 

Tone Decoder 

CAN 

15 

HA17555PS 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


1254 

SE567N 

5LMY67 

Tone Decoder 

DIP 

16 

ICM7555CBA 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


126 

SE567T 

5LMY67 

Tone Decoder 

CAN 

17 

ICM7555IPA 

5LMY55 

Timer Ckt 

CAN 


127 

XR567ACN 

5LMY67 

Tone Decoder 

DIP 

184 

ICM7555ITV 

5LMY55 

Timer Ckt 

TO-99 


128 

XR567ACP 

5LMY67 

Tone Decoder 

DIP 

194 

ICM7555MTV 

5LMY55 

Timer Ckt 

TO-99 


129 

XR567AM 

5LMY67 

Tone Decoder 

DIP 

20 

LM555CH 

5LMY55 

Timer Ckt 

CAN 


130 

XR567CN 

5LMY67 

Tone Decoder 

DIP 

21 

LM555CJ 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


131 

XR567CP 

5LMY67 

Tone Decoder 

DIP 

22 

LM555CN 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


132 

XR567M 

5LMY67 

Tone Decoder 

DIP 

23 

LM555H 

5LMY55 

Timer Ckt 

CAN 


133d 

XR567N 

5LMY67 

Tone Decoder 

DIP 

24 

LM555J 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


134 

ALD555PB 

5LMZ55 

Other 

DIP 

254 

LMC555CH(A) 

5LMY55 

Timer Ckt 

TO-5 


135 

CA555CE 

5LMZ55 

Timer Ckt 

DIP 

26 

LMC555CM 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


136 

CA555CG 

5LMZ55 

Timer Ckt 

DIP 

27 

LMC555CN 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


137 

CA555CS 

5LMZ55 

Timer Ckt 

CAN 

284 

M5E555P 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


1384 

CA555CT 

5LMZ55 

Timer Ckt 

TO-99 

29d 

MC1422G 

5LMY55 

Timer Ckt 

TO-99 


139 

CA555G 

5LMZ55 

Timer Ckt 

DIP 

30t 

MC1455BP1 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


140 

CA555S 

5LMZ55 

Timer Ckt 

CAN 

31 ▼ 

MC1455D 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


1414 

CA555T 

5LMZ55 

Timer Ckt 

TO-99 

32 

MC1455G 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


142 

LB8555D 

5LMZ55 

Timer Ckt 

DIP 

33 

MC1455P1 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


143 

LB8555M(2) 

5LMZ55 

Timer Ckt 

DIP 

34 ▼ 

MC1455P1D 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


144 

LB8555S 

5LMZ55 

Timer Ckt 

DIP 

35 t 

MC1455P1DS 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


145 

M52051P 

5LMZ55 

Timer Ckt 

DIP 

36 t 

MC1455P1S 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


146 

NE555F 

5LMZ55 

Timer Ckt 

OTHER 

37 

MC1455U 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


147 

SE555F 

5LMZ55 

Timer Ckt 

OTHER 

38 ▼ 

MC1455UD 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


148d 

U815 

5LM05 

Timer Ckt 

OTHER 

39 ▼ 

MC1455UDS 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


149d 

SN518A 

5LM18 

Timer Ckt 

OTHER 

40 ▼ 

MC1455US 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


150d 

SN518B 

5LM18 

Timer Ckt 

OTHER 

41 

MC1555G 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


151 d 

SNR518 

5LM18 

Timer Ckt 

OTHER 

42 

MC1555U 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


152d 

540(2) 

5LM40 

Timer Ckt 

OTHER 

43 ▼ 

MC1555UD 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


153 

NE553BA 

5LM53 

Timer Ckt 1 

DIP 

44 ▼ 

MC1555UDS 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


154 

NE553F 

5LM53 

Timer Ckt 

DIP 

45 ▼ 

MC1555US 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


155 

NE554BA 

5LM53 

Timer Ckt 

DIP 

46 

MII555 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


156 

NE554F 

5LM53 

Timer Ckt 

DIP 

47 

NE555B 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


157 

SE553BA 

5LM53 

Timer Ckt 

DIP 

48 

NE555D 

5LMY55 

Timer Ckt 

FLAT P 


158 

SE553F 

5LM53 

Timer Ckt 

DIP i 

49 

NE555FE 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


159 

SE554BA 

5LM53 

Timer Ckt 

DIP 

50 

NE555H 

5LMY55 

Timer Ckt 

CAN 


160 

SE554F 

5LM53 

Timer Ckt 

DIP 

51 

NE555J 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


161 

556BIP 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

52d 

NE555JG 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


162 

556CMS 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

53d 

NE555L 

5LMY55 

Timer Ckt 

CAN 


163d 

556J 

5LM56 

Timer Ckt 

OTHER 

54 

NE555N 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


164d 

556L 

5LM56 

Timer Ckt 

OTHER 

55 

NE555P 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


165 

ICM7556IPD 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

56 

NE555T 

5LMY55 

Timer Ckt 

CAN 


166 

ICM7556ISO 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

57 

NE555V 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


167 

ICM7556MDD 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

58 

NJM555D 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


168 

ICM7556MJD 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

59 

NJM555M 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


169 

LM556CJ 

5LM56 

Timer Ckt 

OTHER 

60 

RC555DE 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


170 

LM556CN 

5LM56 

Timer Ckt 

OTHER 

61 

RC555NB 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


171 

LM556J 

5LM56 

Timer Ckt 

OTHER 

624 

RC555T 

5LMY55 

Timer Ckt 

TO-99 


172 

M5E556A 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

63 

SA555D 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


1734 

M5E556AP 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

64d 

SA556P 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


1744 

M51847P 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

65 

SE555CFE 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


175v 

MC3456D 

5LM56 

Timer Ckt 

OTHER 

66 

SE555CH 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


176v 

MC3456L 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

67 

SE555CN 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


177t 

MC3456P 

5LM56 

Timer Ckt 

TO-116 

68 

SE555FE 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


178v 

MC3556L 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

69 

SE555H 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


179 

NE556-1F 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

70 

SE555J 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


180 

NE556-1N 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

71d 

SE555JG 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


181 

NE556A 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

72d 

SE555L 

5LMY55 

Timer Ckt 

CAN 


182 

NE556D 

5LM56 

Timer Ckt 

FLAT P 

73 

SE555N 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


183 

NE556F 

5LM56 

Timer Ckt 

OTHER 

74d 

SE555P 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


184d 

NE556J 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

75 

SE555T 

5LMY55 

Timer Ckt 

CAN 


185 

NE556N 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

76 

SE555V 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


186 

NJM556D 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

77d 

SG555CM 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


187 

NJM556M 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

78d 

SG555CT 

5LMY55 

Timer Ckt. 

TO-99 


188 

RC556DB 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

79d 

SG555M 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


189 

RC556DC 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

80d 

SG555T 

5LMY55 

Timer Ckt 

TO-99 


190 

SA556-1F 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

81 

TDA0555D 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


191 

SA556-1N 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

82 

TDB0555 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


192d 

SA556D 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

83 

TDB0555B 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


193 

SA556N 

5LM56 

Timer Ckt 

OTHER 

844 

TDB0555CM 

5LMY55 

Timer Ckt 

TO-99 


194 

SE556-1CF 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

85 

TDB0555DP8 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


195 

SE556-1CN 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

86 

TDC0555 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


196 

SE556-1F 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

87 

TDC0555CM 

5LMY55 

Timer Ckt 

OTHER 


197 

SE556-1N 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

88 

TLC551CD 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


198 

SE556A 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

89 

TLC551CP 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


199 

SE556CA 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

90 

TLC555CD(A) 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


200d 

SE556CD 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

91d 

TLC555CJG(A) 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


201 d 

SE556CJ 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

92 

TLC555CP(A) 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


202 

SE556CN 

5LM56 

Timer Ckt 

OTHER 

93d 

TLC555MJG(A) 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


203 

SE556F 

5LM56 

Timer Ckt 

OTHER 

944 

UA555HC 

5LMY55 

Timer Ckt 

TO-IOO 


204 

SE556J 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

954 

UA555HM 

5LMY55 

Timer Ckt 

TO-IOO 


205 

SE556N 

5LM56 

Timer Ckt 

OTHER 

96 

UA555TC 

5LMY55 

Timer Ckt 

CAN 


206d 

SG555CJ 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

97d 

UPC617C 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


207d 

SG555CN 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

98 

UPC617G 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


208d 

SG555J 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

994 

UPC1555C 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


209d 

SG555N 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

100 

UPC1555G 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


210 

TDB0556A 

5LM56 

Timer Ckt 

OTHER 

101 ▼ 

UPD5555C 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


211 

TDB0556DP 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

102t 

UPD5555G2 

5LMY55 

Timer Ckt 

FLAT P 


212 

TDC0556DG 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

103d 

XR555CM 

5LMY55 

timer Ckt 

TO-116 


213 

TDC0556DP 

5LM56 

Timer Ckt i 

OTHER 

104 

XR555CN 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


214 

TLC552CD 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

105 

XR555CP 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


2154 

TLC552CN 

5LM56 

Timer Ckt 

TO-116 

106d 

XR555CT(2) 

5LMY55 

Timer Ckt 

TO-99 


216d 

TLG552CP(A) 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

107d 

XR555M 

5LMY55 

Timer Ckt 

DIP 


217 

TLC556CD 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

108d 

XR555MT(2) 

5LMY55 

Timer Ckt 

TO-99 


2184 

TLC556CN 

5LM56 

Timer Ckt 

TO-116 

109 

XRL555CN 

5LMY55 

Timer Ckti 

OTHER 


219d 

TLC556ID(A) 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

110 

XRL555CP 

5LMY55 

Timer Ckti 

OTHER 


220d 

TLC556IN(A) 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 
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46. TIMERS & PHASE LOCKED LOOP DEVICES 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

D 

FEM! 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

a- 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

TLC556MJ 

5LM56 

Timer ~Ckt 

DIP 

111d 

SW728-1P 

7M28 

Timer Ckt 

STRER 

2# 

UA556DC 

5LM56 

Timer Ckt 

TO-116 

112d 

SW728-1S 

7M28 

Timer Ckt 

OTHER 

34 

UA556DM 

5LM56 

Timer Ckt 

TO-116 

113d 

SW728-1T 

7M28 

Timer Ckt 

OTHER 

4 

UA556PC 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

114d 

SW728-2D 

7M28 

Timer Ckt 

OTHER 

5t 

UPD5556C 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

115d 

SW728-2F 

7M28 

Timer Ckt 

OTHER 

6v 

UPD5556G2 

5LM56 

Timer Ckt 

FLAT P 

116d 

SW728-2M 

7M28 

Timer Ckt 

OTHER 

7 

XR556CN 

5LM56 

Timer Ckti 

DIP 

117d 

SW728-2P 

7M28 

Timer Ckt 

OTHER 

8 

XR556CP 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

118d 

SW728-2S 

7M28 

Timer Ckt 

OTHER 

9 

XR556M 

5LM56 

Timer Ckt 

DIP 

119d 

SW728-2T 

7M28 

Timer Ckt 

OTHER 

10 

NE558D 

5LM58 

Timer Ckt 

DIP 

120d 

UA7151DC 

71LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-116 

11 

NE558F 

5LM58 

Timer Ckt 

DIP 

121d 

UA7151PC 

71LM51 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-116 

12 

NE558N 

5LM58 

Timer Ckt 

DIP 

122 

ICM7209IJA 

72IC09 

Timer Ckt 

DIP 

13 

SA558F 

5LM58 

Timer Ckt 

DIP 

123 

ICM7209IPA(2) 

72IC09 

Timer Ckt 

DIP 

14 

SA558N 

5LM58 

Timer Ckt 

DIP 

124 

ICM7213IJD 

72IC13 

Timer Ckt 

DIP 

15 

SE558F 

5LM58 

Timer Ckt 

DIP 

125 

ICM7213IPD(2) 

72IC13 

Timer Ckt 

DIP 

16 

SE558N 

5LM58 

Timer Ckt 

DIP 

126 

LS7210(2) 

72LM10 

Timer Ckt 

OTHER 

17 

XR558CN 

5LM58 

Timer Ckt 

DIP 

127v 

74HC7046AD 

74-7046N 

Phase locked Loop 

FLAT P 

18 

XR558CP 

5LM58 

Timer Ckt 

DIP 

128v 

74HC7046AN 

74-7046N 

Phase locked Lood 

DIP 

19 

XR558M 

5LM58 

Timer Ckt 

DIP 

129v 

74HCT7046AD 

74-7046N 

Phase locked Loop 

FLAT P 

20 

XR559CN 

5LM58 

Timer Ckt 

DIP 

130v 

74HCT7046AN 

74-7046N 

Phase locked Loop 

DIP 

21 

XR559CP 

5LM58 

Timer Ckt 

DIP 

131 v 

CD54HC7046F 

74-7046N 

Phase locked Loop 

DIP 

22 

XR559M 

5LM58 

Timer Ckt 

DIP 

132v 

CD54HCT7046F ”1 

74-7046N 

Phase locked Loop 

DIP 

23 

LM565CH 

5LM65 

Phase locked Loop 

CAN 

133v 

CD74HC7046E 

74-7046N 

Phase locked Loop 

DIP 

24 ♦ 

LM565CN 

5LM65 

Phase locked Lood 

DIP 

134r 

CD74HC7046M 

74-7046N 

3 hase locked Lood 

DIP 

25 

LM565H 

5LM65 

Phase locked Loop 

CAN 

135v 

CD74HCT7046E 

74-7046N 

3 hase locked 1 onn 

DIP 

20 

NEUU3 

OL.MDO 

rhase locked Loop 

DIP 

136v 

CD74HCT7046M 

74-7046N 

3 hase locked Loop 

DIP 

27 ▼ 

NE565A 

5LM65 

Phase locked Lood 

DIP 

137 

MM54C932N 

74C932 

3 hase locked Lood 

DIP 

28t 

NE565D 

5LM65 

Phase locked Loop 

DIP 

138 

MM74C932N 

74C932 

3 hase locked Loop 

DIP 

29 ▼ 

NE565F 

5LM65 

Phase locked Loop 

DIP 

139d 

TRW74121 

74L121 

Timer Ckt 

OTHER 

30 ▼ 

NE565N 

5LM65 

Phase locked Loop 

DIP 

140d 

SN74LS724J 

74S724 

V. Controlled Osc 

DIP 

31 

SE565D(2) 

5LM65 

Phase locked Loop 

DIP 

141 d 

SN74LS724N 

74S724 

V. Controlled Osc 

DIP 

32 

SE565F(2) 

5LM65 

Phase locked Loop 

DIP 

142t 

A8400 

8A400 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

33 

SE565N(2) 

5LM65 

Phase locked Lood 

DIP 

143t 

A8404 

8A400 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

34 ♦ 

TDB0565DP 

5LM65 

Phase locked Loop 

TO-116 

144t 

A8402 

8A402 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

35d 

LM566CH 

5LM66 

V. Controlled Osc 

CAN 

145d 

N8T20B 

8LMZ20 

Timer Ckt 

DIP 

36d 

LM566H 

5LM66 

V. Controlled Osc 

CAN 

146 

N8T20F 

8LMZ20 

Timer Ckt 

DIP 

37 

NE567 

5LM67 

Tone Decoder 

DIP 

147 

N8T20N(2) 

8LMZ20 

Timer Ckt 

DIP 

38 

MM5439N 

5MM439 

Phase locked Loop 

DIP 

148d 

S8T20B 

8LMZ20 

Timer Ckt 

DIP 

39 

NE564D 

5NE64 

Phase locked Loop 

DIP 

149 

S8T20F 

8LMZ20 

Timer Ckt 

DIP 

40 

NE564F 

5NE64 

Phase locked Loop 

DIP 

150 

S8T20N 

8LMZ20 

Timer Ckt 

DIP 

41 

NE564I 

5NE64 

Phase locked Loop 

DIP 

151 

OM802(2) 

8LM02 

Timer Ckt 

DIP 

42 

NE564N 

5NE64 

Phase locked Lood 

DIP 

152 

ICL8038ACJD 

80IC38 

V. Controlled Osc 

DIP 

43 

SE564D 

5NE64 

Phase locked Loop 

DIP 

153 

ICL8038AMJD 

80IC38 

V. Controlled Osc 

DIP 

44 

SE564F 

5NE64 

Phase locked Loop 

DIP 

154 

ICL8038BCJD 

80IC38 

V. Controlled Osc 

DIP 

45 

SE564I 

5NE64 

Phase locked Loop 

DIP 

155 

CL8038BMJD 

80IC38 

V. Controlled Osc 

DIP 

46 

SE564N 

5NE64 

Phase locked Loop 

DIP 

156 

CL8038CCJD 

80IC38 

V. Controlled Osc 

DIP 

47# 

NE567F(A) 

5NE67 

Tone Decoder 

DIP 

157f 

M8162A 

81LM62 

Timer Ckt 

TO-116 

484 

SE567F 

5NE67 

Tone Decoder 

DIP 

158 

SI8162F 

81LM62 

Timer Ckt 

DIP 

49# 

M5E555AP 

5SEZ55 

Timer Ckt 

DIP 

159* 

SI8162J 

81LM62 

Timer Ckt 

TO-88 

50# 

M51841P 

5SEZ55 

Timer Ckt 

DIP 

160 

S8162A 

81LM62 

Timer Ckt 

OTHER 

51 ♦ 

M51848P 

5SEZ55 

Timer Ckt 

DIP 

161 

S8162F 

81LM62 

Timer Ckt 

OTHER 

52d 

SA555JG 

5SEZ55 

Timer Ckt 

DIP 

162 

S8162J 

81LM62 

Timer Ckt 

OTHER 

53 

SA555P 

5SEZ55 

Timer Ckt 

DIP 

163d 

SE161J 

81LM62 

Timer Ckt 

OTHER 

54d 

SE555CJG 

5SEZ55 

Timer Ckt 

DIP 

164d 

8203(1) 

82LM03 

Timer Ckt 

OTHER 

55d 

TLC551CJG 

5SEZ55 

Timer Ckt 

DIP 

165d 

ICL8240CPE 

82LM40 

Timer Ckt 

OTHER 

56d 

SE555CFH 

5SE55 

Timer Ckt 

LLC 

166d 

ICL8240MDE 

82LM40 

Timer Ckt 

OTHER 

57d 

SE555CFK 

5SE55 

Timer Ckt 

LLC 

167d 

ICL8250CPE 

82LM50 

Timer Ckt 

OTHER 

58d 

SE555FH 

5SE55 

Timer Ckt 

LLC 

168d 

ICL8250MDE 

82LM50 

Timer Ckt 

OTHER 

59d 

SE555FK 

5SE55 

Timer Ckt 

LLC 

169d 

ICL8260CPE 

82LM60 

Timer Ckt 

OTHER 

60d 

SE556FH 

5SE56 

Timer Ckt 

LLC 

170d 

ICL8260MDE 

82LM60 

Timer Ckt 

OTHER 

61d 

SE556FK 

5SE56 

Timer Ckt 

LLC 

171 d 

LM8369 

83LM69 

Timer Ckt 

OTHER 

62 

WD55A(2) 

5W5 

Timer Ckt 

OTHER 

172d 

WS840Q 

84LM0 

Timer Ckt 

OTHER 

63 

WD55B(2) 

5W5 

Timer Ckt 

OTHER 

173d 

WS841Q 

84LM0 

Timer Ckt 

FLAT P 

64 

M5E565P(2) 

51M361 

Phase locked Loop 

DIP 

174d 

MD68SC40AC(2) 

85LM55 

Timer Ckt 

OTHER 

65 

M51361P(2) 

51M361 

Phase locked Loop 

DIP 

175d 

MD68SC40AE(2) 

85LM55 

Timer Ckt 

OTHER 

66 

M51723FP 

51M723 

V-F/F-V Cnvtr 

FLAT P 

176d 

MW107 

85LM55 

Timer Ckt 

OTHER 

67 

M51723P 

51M723 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

Ml 6 

MW197 

85LM55 

Timer Ckt 

OTHER 

68 ♦ 

M51843P 

51M843 

Timer Ckt 

DIP 

178d 

B895001 

89MY500 

Timer Ckt 

OTHER 

69 ▼ 

M51845L 

51M845 

Timer Ckt 

SIP 

179d 

B895004 

89MZ500 

Timer Ckt 

OTHER 

704 

M5E555AL 

51M848 

Timer Ckt 

SIP 

180d 

B895003 

89M503 

Timer Ckt 

OTHER 

71 ♦ 

M51848L 

51M848 

Timer Ckt 

SIP 

181 d 

SW951-1F 

9LMY51 

Timer Ckt 

OTHER 

72 ▼ 

M51849L 

51M849 

Timer Ckt 

SIP 

182d 

SW951-1P 

9LMY51 

Timer Ckt 

OTHER 

73 

M51961L 

51M961 

Timer Ckt 

SIP 

183d 

SW951-1S 

9LMY51 

Timer Ckt 

OTHER 

74d 

SN5380 

53LM80 

Timer Ckt 

OTHER 

184d 

SW951-1T 

9LMY51 

Timer Ckt 

OTHER 

75d 

SN7380 

53LM80 

Timer Ckt 

OTHER 

185d 

SW951-2F 

9LMY51 

Timer Ckt 

OTHER 

76 

MSM5810RS(2) 

58MS10 

Phase locked Loop 

DIP 

186d 

SW951-2M 

9LMY51 

Timer Ckt 

OTHER 

77 

MSM5811RS(2) 

58MS11 

Phase locked Loop 

DIP 

187d 

SW951-2P 

9LMY51 

Timer Ckt 

OTHER 

78 

MSM5814RS(2) 

58MS14 

Phase locked Lood 

DIP 

188d 

SW951-2S 

9LMY51 

Timer Ckt 

OTHER 

79 

MSM5815RS(2) 

58MS15 

Phase locked Loop 

DIP 

189d 

MC851G 

9LMZ51 

Timer Ckt 

OTHER 

80 

MSM5818RS(2) 

58MS18 

Phase locked Loop 

DIP 

190d 

MC951G 

9LMZ51 

Timer Ckt 

OTHER 

81 

MSM5819RS(2) 

58MS19 

Phase locked Lood 

DIP 

191 d 

D951-1R 

9LM51 

Timer Ckt 

TO-116 

82# 

M58479P 

58M479 

Timer Ckt 

DIP 

192d 

D951-1U 

9LM51 

Timer Ckt 

FLAT P 

83 ♦ 

M58482P 

58M479 

Timer Ckt 

DIP 

193d 

D951-9R 

9LM51 

Timer Ckt 

TO-116 

84 

AD650AD 

6AD50 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

194d 

D951-9U 

9LM51 

Timer Ckt 

FLAT P 

85 

AD650BD 

6AD50 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

195d 

DTL395151 

9LM51 

Timer Ckt 

FLAT P 

86 

AD650JN 

6AD50 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

196d 

DTL395159 

9LM51 

Timer Ckt 

FLAT P 

87 ♦ 

AD650JQ 

6AD50 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

197d 

DTL695151 

9LM51 

Timer Ckt 

OTHER 

88 

AD650KN 

6AD50 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

198d 

DTL695159 

9LM51 

Timer Ckt 

OTHER 

89» 

AD650KQ 

6AD50 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

199d 

DTUL951 

9LM51 

Timer Ckt 

OTHER 

90 

AD650SD 

6AD50 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

200d 

FUL95129 

9LM51 

Timer Ckt 

OTHER 

91 ♦ 

AD650SQ 

6AD50 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

201 d 

MC851F 

9LM51 

Timer Ckt 

TO-86 

92 ♦ 

AD651AQ(A) 

6AD51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

202d 

MC851L 

9LM51 

Timer Ckt 

OTHER 

93 ▼ 

AD651BCHA) 

6AD51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

203d 

MC851P 

9LM51 

Timer Ckt 

OTHER 

94 t 

AD651SQ(A) 

6AD51 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

204d 

MC951F 

9LM51 

Timer Ckt 

TO-86 

95* 

AD654JN 

6AD54 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

205d 

MIC951 

9LM51 

Timer Ckt 

TO-116 

96d 

AN603 

6AN03 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-116 

206d 

PD9951-51 

9LM51 

Timer Ckt 

TO-116 

97d 

AN603N 

6AN03 

V-F/F-V Cnvtr 

OTHER 

207d 

PD9951-59 

9LM51 

Timer Ckt 

TO-116 

98 d 

OS942A 

60S42 

Timer Ckt 

OTHER 

208d 

PL9951-51 

9LM51 

Timer Ckt 

TO-86 

994 

MCEVFC32B 

6VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-IOO 

209d 

PL9951-59 

9LM51 

Timer Ckt 

TO-86 

1004 

MCEVFC32S 

6VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-100 

21 Od 

PM9951-59 

9LM51 

Timer Ckt 

TO-116 

101 ♦ 

VFC62BM 

6VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-100 

21 Id 

SW951-2T 

9LM51 

Timer Ckt 

OTHER 

102f 

VFC62CM 

6VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-100 

212d 

SW951-1D 

9SW51 

Timer Ckt 

OTHER 

103# 

VFC62SM 

6VFY2 

V-F/F-V Cnvtr 

TO-100 

213d 

SW951-2D 

9SW51 

Timer Ckt 

OTHER 

104 

MCEVFC32K 

6VFZ2 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

214 

307-070 

94LM00 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

105 

VFC62BG 

6VFZ2 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

215 

4782 

94LM00 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

106 

VFC62CG 

6VFZ2 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

216d 

9400CJ 

94LM00 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

107 

ESM707 

7ES07 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

217d 

9400CN 

94LM00 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

108 

791 

7MS91 

Phase locked Lood 

CAN 

218d 

9401CJ 

94LM00 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

109d 

SW728-1D 

7M28 

Timer Ckt 

OTHER 

219d 

9401CN 

94LM00 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 

110d 

SW728-1F 

7M28 

Timer Ckt 

OTHER 

220d 

9402CJ 

94LM00 

V-F/F-V Cnvtr 

DIP 
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46. TIMERS & PHASE LOCKED LOOP DEVICES 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number 




















47. 1 

rELECOMMUNII 

NATION 

& ANALOG Sl( 

3NAL 

PROCESSING 

In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

rr 

FEMI 

NUMBER 

2T 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

U 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

PPF030(1) “ 

0pp30 

Attenuator Ckt 

FLAT P~ " 

1114 

TEA1059 

10LM59 4 

Subs Loop l/F 

DIP 

2 

PPD2001(1) 

0pp30 

Peak Detector 

FLAT P 

1124 

TEA1060 

10LM60 

Compander Circuit 

DIP 

34 

BM025 

0LMZ25 

Modulator Ckt 

TO-5 

1134 

TEA1061 

10LM60 

Compander Circuit 

DIP 

4 

LS025M 

0LMZ25 

Modulator Ckt 

FLAT P 

1144 

TEA1068(A) 

10LM60 

Phone Ckt 

DIP 

54 

LS025T 

0LMZ25 

Modulator Ckt 

TO-100 

115 

TEA1062 

10LM62 

Compander Circuit 

DIP 

6 

LS8025M 

0LMZ25 

Modulator Ckt 

FLAT P 

116 

TEA1063 

10LM62 

Compander Circuit 

DIP 

7 

MF6N(A) 

0LM6 

Active Filter 

DIP 

1174 

SAA1094 

10LM94 

Phone Ringer Ckt 

TO-116 

8 

MF8CCJ 

0MF8 

Active Filter 

DIP 

1 18y 

SAA1094-2 

10LM94 

Phone Ringer Ckt 

DIP 

9 

MF8CCN 

0MF8 

Active Filter 

DIP 

119 

LTC1059ACJ 

10LT59 

Active Filter 

DIP 

10t 

MX003QA 

0MXA03 

DTMF Ckt 

DIP 

120 

LTC1059ACN 

10LT59 

Active Filter 

DIP 

1 1 T 

MX003QC 

0MXC03 

DTMF Ckt 

DIP 

121 

LTC1059AMJ 

10LT59 

Active Filter 

DIP 

12 ▼ 

MX003QE 

0MXE03 

DTMF Ckt 

DIP 

122 

LTC1059CJ 

10LT59 

Active Filter 

DIP 

13y 

MX003QZ 

0MXZ03 

DTMF Ckt 

DIP 

123 

LTC1059CN 

10LT59 

Active Filter 

DIP 

14d 

ZNPCM1CE(2) 

0PC1 

CODEC Ckt 

DIP 

124 

LTC1059MJ 

10LT59 

Active Filter 

DIP 

154 

PKD01AY 

0PK1 

Peak Detector 

DIP 

125 

LTC1061ACJ 

10LT61 

Active Filter 

DIP 

164 

PKD01BY 

0PK1 

Peak Detector 

DIP 

126 

LTC1061ACN 

10LT61 

Active Filter 

DIP 

174 

PKD01EP 

0PK1 

Peak Detector 

DIP 

127 

LTC1061AMJ 

10LT61 

Active Filter 

DIP 

184 

PKD01EY 

0PK1 

Peak Detector 

DIP 

128 

LTC1061CJ 

10LT61 

Active Filter 

DIP 

194 

PKD01FP 

0PK1 

Peak Detector 

DIP 

129 

LTC1061CN 

10LT61 

Active Filter 

DIP 

204 

PKD01FY 

0PK1 

Peak Detector 

DIP 

130 

LTC1061MJ 

10LT61 

Active Filter 

DIP 

214 

VCR2N 

0VC2 

Attenuator Ckt 

TO-18 

131 

LTC1062CJ8 

10LT62 

Active Filter 

DIP 

224 

VCR3P 

0VC2 

Attenuator Ckt 

TO-72 

132 

LTC1062CN8 

10LT62 

Active Filter 

DIP 

234 

VCR4N 

0VC2 

Attenuator Ckt 

TO-18 

133 

LTC1062MJ8 

10LT62 

Active Filter 

DIP 

244 

VCR7N 

0VC2 

Attenuator Ckt 

TO-72 

134 

MSI 002-1 

10MS02 

Analoa Shift Rea 

DIP 

25d 

WJM2H 

0WJY2 

Modulator Ckt 

CAN 

is*; 

MQinno.Q 

10MS02 

A cuu* r» — 

oi v/iiiii i luy 

u/ir 

26d 

WJM2B 

0WJZ2 

Modulator Ckt 

CAN 

136 

MSi003-1 

10MS03 

Analog Shift Reg 

DIP 

27d 

ZNPCM3(A) 

0ZN3 

CODEC Ckt 

LCC 

137 

MSI 003-3 

10MS03 

Analoa Shift Rea 

DIP 

28 

MF4CN(A) 

00LM4 

Active Filter 

DIP 

138 

SAB1018A(2) 

10SA18 

Analog Multiplier 

DIP 

29d 

ZNPCM1E 

01LMZ0 

CODEC Ckt 

DIP 

139 

SL1001A 

10SL01 

Modem Ckt 

CAN 

30 

ZNPCM1J 

01LMZ0 

CODEC Ckt 

DIP 

140d 

SI 0111 ( 2 ) 

10S111 

Analoa Shift Rea 

DIP 

31d 

ZNPCM2E 

02LMZ0 

Modulator Ckt 

DIP 

141 d 

SI 0377(2) 

10S377 

Analog Shift Reg 

DIP 

32 

ZNPCM2J 

02LMZ0 

Modulator Ckt 

DIP 

142 

TDA1074A(2) 

10TD74 

Attenuator Ckt 

DIP 

33d 

ZNPCM3E(A) 

03LM0 

CODEC Ckt 

DIP 

1434 

TEA1066T(A) 

10TE66 

Phone Ckt 

DIP 

34 

ZNPCM3J(A) 

03LM0 

CODEC Ckt 

DIP 

1444 

TEA1080(A) 

10TE80 

Phone Ckt 

DIP 

35d 

NC320 

03LM20 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

145d 

TLC10FN 

10TL00 

Active Filter 

LLC 

36 

AF101CJ 

1AF01 

Active Filter 

DIP 

146d 

TLC20FN 

10TL00 

Active Filter 

LLC 

37 

AF110CJ 

1AF10 

Active Filter 

DIP 

147y 

SCI 1002CN 

TTSC002 

Modem Ckt 

DIP 

38 

AF111CJ 

1AF11 

Active Filter 

DIP 

148y 

SC11002CV 

11SC002 

Modem Ckt 

DIP 

39 

AF112CJ 

1AF11 

Active Filter 

DIP 

149t 

SCI 1002EN 

11SC002 

Modem Ckt 

DIP 

40 

AF113CJ 

1AF11 

Active Filter 

DIP 

150y 

SCI1002EV 

11SC002 

Modem Ckt 

DIP 

41 

AF114CJ 

1AF11 

Active Filter 

DIP 

151 ▼ 

SC11003CN 

11SC003 

Modem Ckt 

DIP 

42 

AF134-1CJ 

1AF34 

Active Filter 

DIP 

152y 

SCI1003CV 

11SC003 

Modem Ckt 

DIP 

43 

AF134-2CJ 

1AF34 

Active Filter 

DIP 

153y 

SCI1003EN 

11SC003 

Modem Ckt 

DIP 

44 

AF160-1CJ(A) 

1AF60 

Active Filter 

DIP 

154y 

SCI 1003EV 

11SC003 

Modem Ckt 

DIP 

45 

AF16Q-2CJ(1) 

1AF60 

Active Filter 

DIP 

155y 

SCI1004CN 

11SC004 

Modem Ckt 

DIP 

46 

AF161-1CJ(1) 

1AF61 

Active Filter 

DIP 

1 56y 

SC11014 

11SC004 

Modem Ckt 

DIP 

47 

AF161-2CJ 

1AF61 

Active Filter 

DIP 

157y 

SCI 1014CN 

11SC004 

Modem Ckt 

DIP 

48 

HF1-10-2(A) 

1HF10 

Active Filter 

DIP 

158y 

SCI 1014CV 

11SC004 

Modem Ckt 

DIP 

49 

HF1-10-5 

1HF10 

Active Filter 

DIP 

1594 

UAF11 

11UA0 

Active Filter 

DIP 

50 

HF1-10-7 

1HF10 

Active Filter 

DIP 

160t 

UAF21 

11UA0 

Active Filter 

DIP 

51 

HF1-1Q-8 

1HF10 

Active Filter 

DIP 

161 

CHI 230 

12CH30 

Active Filter 

DIP 

52 

HF3-10-2 

1HF10 

Active Filter 

DIP 

162d 

CHI 252 1 

12CH52 

Active Filter 

DIP 

53 

LTC1060ACJ 

1HF10 

Active Filter 

DIP 

163d 

CHI 253 

12CH52 

Active Filter 

DIP 

54 

LTC1060ACN 

1HF10 

Active Filter 

DIP 

164d 

CHI 257 

12CH57 

Active Filter 

DIP 

55 

LTC1060AMJ 

1HF10 

Active Filter 

DIP 

165 

CHI 267A 

12CH67 

Active Filter 

DIP 

56 

LTC1060CJ 

1HF10 

Active Filter 

DIP 

166 

CHI 290 

12CH90 

Active Filter 

DIP 

57 

LTC1060CN 

1HF10 

Active Filter 

DIP 

167 

CH1295 

12CH95 

Active Filter 

DIP 

58 

LTC1060MJ 

1HF10 

Active Filter 

DIP 

168 

CHI 296 

12CH95 

Active Filter 

DIP 

59d 

TLC10N 

1HF10 

Active Filter 

DIP 

169d 

CH1213 

12LM13 

Modem Ckt 

DIP 

60d 

TLC20N 

1HF10 

Active Filter 

DIP 

170d 

CH1214 

12LM14 

Modulator Ckt 

DIP 

61 

MM109CP 

1LMX09 

Analog Multiplier 

FLAT P 

171d 

CH1216 

12LM14 

Modulator Ckt 

DIP 

62 

SS1180 

1LMZ80 

Modem Ckt 

DIP 

172d 

CH1215 

12LM15 

Modem Ckt 

DIP 

63 

SSI223 

1LMZ80 

Modem Ckt 

DIP 

173d 

UPC1207H(2) 

12PC07 

Analoa Multiolier 

SIP 

64d 

SMI 53 

1LM53 

Active Filter 

DIP 

174 

UPC1253H2 

12PC53 

Analog Multiplier 

SIP 

65 

LSI 56B(A) 

1LM56 

Subs Loop l/F 

DIP 

175 

LF13006D(A) 

13F006 

Attenuator Ckt 

DIP 

66d 

LM175Df2) 

1LM75 

Funct. Generator 

DIP 

176 

LF13006N(A) 

13F006 

Attenuator Ckt 

DIP 

67d 

LM275D(2) 

1LM75 

Funct. Generator 

DIP 

177 

LF13007D(A) 

13F006 

Attenuator Ckt 

DIP 

68d 

LM375D(2) 

1LM75 

Funct. Generator 

DIP 

178 

LF13007N(A) 

13F006 

Attenuator Ckt 

DIP 

69d 

LM375N(2) 

1LM75 

Funct. Generator 

DIP 

179 

LAI 362(2) 

13LA62 

Attenuator Ckt 

SIP 

70 

MF10BD 

1MF0 

Active Filter 

DIP 

180 

MC145426L 

14LMX54 

Subs Loop l/F 

DIP 

71 

MF10BN 

1MF0 

Active Filter 

DIP 

181 ▼ 

MC145426P 

14LMX54 

Subs Loop l/F 

DIP 

72 

MF10CD 

1MF0 

Active Filter 

DIP 

182d 

XR14412FN 

14LMV41 

Modem Ckt 

DIP 

73 

MF10CN 

1MF0 

Active Filter 

DIP 

183d 

XR14412FP 

14LMY41 

Modem Ckt 

DIP 

74 

RSMF10 

1MF0 

Active Filter 

DIP 

184 

XR14412VN 

14LMY41 

Modem Ckt 

DIP 

75y 

A702 

1MP00 

Analoa Multiolier 

FLAT P 

185 

XR14412VP 

14LMY41 

Modem Ckt 

DIP 

764 

MPY100AG 

1MP00 

Analog Multiplier 

DIP 

186 

MC145423L 

14LMY54 

Subs Loop l/F 

DIP 

774 

MPY100AM 

1MP00 

Analog Multiplier 

TO-100 

187d 

GEL1496 

14LMY96 

Modem Ckt 

TO-IOO 

784 

MPY100BG 

1MP00 

Analoa Multiolier 

DIP 

188d 

GEL1596 

14LMY96 

Modem Ckt 

TO-IOO 

794 

MPY100BM 

1MP00 

Analog Multiplier 

TO-100 

189d 

SG1496G 

14LMY96 

Modem Ckt 

CAN 

804 

MPY100CG 

1MP00 

Analog Multiplier 

DIP 

190d 

SG1596G 

14LMY96 

Modem Ckt 

CAN 

814 

MPY100CM 

1MP00 

Analoa Multiplier 

TO-IOO 

191 d 

VA5R159631 

14LMY96 

Modem Ckt 

CAN 

824 

MPY100SG 

1MP00 

Analog Multiplier 

DIP 

192d 

VA5R159639 

14LMY96 

Modem Ckt 

CAN 

834 

MPY100SM 

1MP00 

Analog Multiplier 

TO-IOO 

193 

MC145422L 

14LMZ54 

Subs Loop l/F 

DIP 

84 

MSA105AS 

1MS05 

Loa/Antila AmD 

DIP 

194v 

MC145422P 

14LMZ54 

Subs Loop l/F 

DIP 

85 ▼ 

PGA 100 AG 

1PG00 

Analog Multiplier 

DIP 

195d 

SGI 496L 

14LMZ96 

Modem Ckt 

DIP 

86 ▼ 

PGA100BG 

1PG00 

Analog Multiplier 

DIP 

196d 

SG1596L 

14LMZ96 

Modem Ckt 

DIP 

87 

SIOIIOP(A) 

1SP0110 

Analoa Shift Rea 

DIP 

197 

MC14413L1 

14LM413 

Active Filter 

DIP 

88 

TDA1022(2) 

1TD022 

Analog Shift Reg 

DIP 

198 

MC14413L2 

14LM413 

Active Filter 

DIP 

89 1 

TDA1096(2) 

1TD096 

Analog Shift Reg 

DIP 

199d 

MCI 4413L 

14LM413 

Active Filter 

DIP 

904 

TEA1075PCA) 

1TD096 

DTMF Ckt 

DIP 

200 

MC14413P1 

14LM413 

Active Filter 

DIP 

91 

TDA1097(2) 

1TD097 

Analog Shift Reg 

DIP 

201 

MC14413P2 

14LM413 

Active Filter 

DIP 

92d 

U145M 

1U45 

Crosspoint Switch 

OTHER 

202d 

MC14413P 

14LM413 

Active Filter 

DIP 

93 ▼ 

CSH1020 

10CH20 

Funct. Generator 

DIP 

203 

MC14413Z1 

14LM413 

Active Filter 

LLC 

94 ▼ 

DIV100HP 

10DI0 

Analog Multiplier 

DIP 

204 

MC14413Z2 

14LM413 

Active Filter 

LLC 

95 ▼ 

DIV100JP 

10DI0 

Analog Multiplier 

DIP 

205 

MC14414L1 

14LM413 

Active Filter 

DIP 

96 ▼ 

DIV100KP 

10DI0 

Analoa Multiplier 

DIP 

206 

MC14414L2 

14LM413 

Active Filter 

DIP 

974 

LOGIOOJP 

10LG0 

Log/Antilg Amp 

OTHER 

207d 

MCI 4414L 

14LM413 

Active Filter 

DIP 

984 

TEA1042 

10LMZ42 

Phone Ckt 

DIP 

208 

MC14414P1 

14LM413 

Active Filter 

DIP 

99 

TEA 1043 

10LMZ43 

DTMF Ckt 

DIP 

209 

MC14414P2 

14LM413 

Active Filter 

DIP 

1"0 

TCA1000 

10LM00 

Phone Ckt 

DIP 

21 Od 

MC14414P 

14LM413 

Active Filter 

DIP 

101 

UAA1018 

10LM18 

Modem Ckt 

DIP 

211 

MC14414Z1 

14LM413 

Active Filter 

LLC 

102 

TEA1021 

10LM21 

DTMF Ckt 

DIP 

212 

MC14414Z2 

14LM413 

Active Filter 

LLC 

1034 

UAB1022 

10LM22 

CODEC Ckt 

DIP 

213 

SP1450BDG 

14LM50 

Modulator Ckt 

DIP 

1044 

UAB1023 

10LM22 

CODEC Ckt 

DIP 

214 

SP1455BDG 

14LM50 

Modulator Ckt 

DIP 

105 

TEA1044 

10LM44 

DTMF Ckt 

DIP 

215d 

1451CD1 

14LM51 

Loa/Antila Amo 

DIP 

106 

TEA10460(A) 

10LM46 

DTMF Ckt 

DIP 

216d 

1451CD2 

14LM51 

Log/Antilg Amp 

DIP 

1074 

TEA1046P 

10LM46 

DTMF Ckt 

DIP 

217d 

1452CD1 

14LM52 

Log/Antilg Amp 

DIP 

108 

TEA1053 

10LM53 

Phone Ckt 

DIP 

218d 

1452CD2 

14LM52 

Loa/Antila Amo 

DIP 

109 

TEA1054 

10LM53 

Phone Ckt 

DIP 

219d 

1453CP1 

14LM53 

Funct. Generator 

DIP 

110 

TEA1055 

10LM55 

Phone Ckt 

DIP 

220d 

1453CP2 

14LM53 

Funct. Generator 

DIP 
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47. 


ELECOMMUNICATION & ANALOG SIGNAL 


w 


PROCESSING 


nr 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(31 Type Number _ 


IN¬ 


LINE 

No. 


nr 


~w 

2d 

3d 


TYPE 

NUMBER 


1453CP3 
1453MD1 
1453MD2 




FEMI 

NUMBER 


'14LM53 

14LM53 

14LM53 


Funct. Generator 
Funct. Generator 
Funct. Generator 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


T5IP“ 

DIP 

DIP 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 




"SSI203P 

XR205 

XR210CN 


■2EM703 

2LMZ05 

2LMZ10 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


DWCKt- 

Funct. Generator 
Modem Ckt_ 


PACKAGE 

TYPE 


T5IP~ 

DIP 

DIP 


111 
112 ♦ 
113 


Modem Ckt 
Modulator Ckt 
Modulator Ckt 


4 

5 

_6v_ 


MC1494L 
MC1594L 
MCI 594LD 


MCI 594LDS 
MCI 594LS 
GEL1495 


14LM94 

14LM94 

14LM94 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


DIP 

DIP 

DIP 


114 

115 

116 


XR210M 

TCA240 

TCA240D 


2LMZ10 

2LMZ40 

2LMZ40 


2LMZ85 

2LMZ85 

2LMZ88 


DIP 

DIP 

DIP 


7t 
8 ▼ 
9d 


GEL1595 
LSI495 
LSI595 


14LM94 

14LM94 

14LM95 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


DIP 
DIP 
TO-116 


117 

118 
119 


LS285AB 

LS285B 

LS288B 


Phone Ckt 
Phone Ckt 
Phone Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


lOd 

lid 

12d 


13d 

14t 

15t 


14LM95 

14LM95 

14LM95 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


TO-116 

TO-116 

TO-116 


120t 

121 

122 


SCI 1202CN 
SC11203 
SSI202P 


2LM02 

2LM02 

2LM02 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


MCI 495 

MC1495L 

MC1495LD 


MC1495LDS 

MC1495LS 

MC1496A 


14LM95 

14LM95 

14LM95 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


TO-116 

TO-116 

TO-116 


123 

124i 

125v 


TDD0246 
MX204LH(A) 
MX205P 


2L042 

2MXZ04 

2MXZ05 


Phone Ckt 
Phone Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

LLC 

DIP 


16v 

17v 

18 


MCI 595 
MC1595L 
MCI 595LDS 


14LM95 

14LM95 

14LM95 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


TO-116 
TO-116 
DIP 


TO-116 

TO-116 

TO-116 


126y 
127t 
128 y 


MX204J(A) 
MX204P(A) 
MX205 


SAJ205 
SCI 1204CN 
SSI204P 


2MX04 

2MX04 

2MX05 


2SA05 

2SI04 

2SI04 


Phone Ckt 
Phone Ckt 
DTMF Ckt 


Funct. Generator 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

CAN 


19d 
20 ♦ 
21 ▼ 


MC1595LS 

MCC1495 

MCC1595 


14LM95 

14LM95 

14LM95 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


TO-116 

CHIP 

[CHIP 


129d 

130t 

131 


25512 

25513 
2SS91 


DIP 

DIP 

DIP 


22 ▼ 
23d 
24d 


14LM95 

14LM95 

14LM95 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


132 

133 

134 


SSI K212(A) 
SSI291 (A) 
SSI213(A) 


Modem Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


25 

26d 

27 


RSI 495 
SG1495D 
SGI 495J 


14LM95 

14LM95 

14LM95 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


DIP 
TO-116 
DIP 


135d 

136 

137 


TCA250 
UA212ADC 
AMS2002 


AMS2006 

AMS2039(1) 

AMS2040(1) 


2TA50 

2UA12 

20AP02 


Active Filter 
Modem Ckt 
Subs Loop l/F 


TO-116 

DIP 

SIP 


28 

29 

30d 


SG1495N 
SGI 595J 
SL1495(1) 


14LM95 

14LM95 

14LM95 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


DIP 

DIP 

DIP 


138 

139 

140 


20AP02 

20AP40 

20AP40 


Subs Loop l/F 
Subs Loop l/F 
Subs Loop l/F 


SIP 

SIP 

SIP 


31d 

32d 

33d 


SL1595 
VA6A159531 
VA6A159539 


14LM95 

14LM95 

14LM95 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


DIP 

TO-116 

TO-116 


141 

142 
143d 


AMS2041(1) 
AMS2042(1) 
SFC2001 


20AP40 

20AP40 

20LM01 


Subs Loop l/F 
Subs Loop l/F 
Modulator Ckt 


SIP 

SIP 

TQ-100 


34 

35 

36 ▼ 


MCI 441OL 
MCI 441 OP 
MC14410PD 


14MC410 

14MC410 

14MC410 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


Modem Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


144d 

145d 

146d 


TAA101 
TAB 101 
NC2030 


20LM01 

20LM01 

20LM30 


Modulator Ckt 
Modulator Ckt 
DTMF Ckt 


TO-74 

TO-74 

DIP 


37 

38 ▼ 

39 


MC14412FL 

MC14412FLD 

MC14412FP 


MC14412FPD 

MC14412VL 

MC14412VP 


14MC412 

14MC412 

14MC412 


14MC412 

14MC412 

14MC412 


Modem Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


DIP 

DIP 

DIP 


147 

148v 

149t 


PEB2040(A) 

PEB2040C(A) 

PEB2060P 


NJM2072D 

NJM2072M 

PCB2050P(A) 


20LM40 

20LM40 

20LM60 


20NJ72 

20NJ72 

20PC50 


Phone Switch Ckt 
Phone Switch Ckt 
Active Filter _ 


Phone Ckt 
Phone Ckt 
Subs Loop l/F 


DIP 

DIP 

DIP 


40 v 

41 

42 


14MC412 

14MJ44 

14MJ45 


Modem Ckt 
CODEC Ckt 
ICODEC Ckt 


150 

151 
152t 


Phone Switch Ckt 
Phone Switch Ckt 
DTMF Ckt _ 


DIP 

DIP 

DIP 


43 y 

44 

45 


MC14412VPD 
MJ1444(A) 
MJ1445(A) 


Phone Switch Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt_ 


DIP 

DIP 

DIP 


153 

154t 

155 


PEB2030 
PEB2030C 
SSI20C89(A) 


20PE30 

20PE30 

20SI89 


20SI89 

20SM01 

20SM44 


DTMF Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Active Filter_ 


DIP 

DIP 

DIP 


47 

48 


MJ1474 
SL1496CDG 
SL1496CDP 


14MJ74 

14SGW96 

14SGW96 


DIP 

DIP 

DIP 


156 

157d 

158±_ 


SSI20C90(A) 

TZ2001(1) 

SSM2044 


DIP 

DIP 

DIP 


49 

50 

51 


SL1596CDG 
SL1496CCM 
SL1596CCM 
I02T 


14SGW96 

14SGX96 

14SGX96 


Modem Ckt 
Modem Ckt 
Modem C kt 


DIP 

CAN 

CAN 


159* 
160t 
161 ♦ 


162i 

163i 

164t 


SSM2046(A) 

SSM2010 

SSM2013 


SSM2020 

SSM2022 

SSM2040 


20SM44 

20SS1Q 

20SS13 


20SS20 

20SS22 

20SS40 


Active Filter 
Analog Multiplier 
Log/Antilg Amp 


DIP 

DIP 

DIP 


52d 

53d 

54d 


SG1402T 

SG2402T 

SG3402T 


14SGY02 

14SGY02 

14SGY02 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


TO-IOO 

TO-IOO 

TQ-100 


Log/Antilg Amp 
Log/Antilg Amp 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


55# 
56 ♦ 
57d 


SG1496T 

SG1596T 

SG1402J 


14SGY96 

14SGY96 

14SGZ02 


14SGZ02 

14SGZ02 

14SGZ02 


Modulator Ckt 
Modulator Ckt 
Analog Multiplier 


TO-IOO 

TO-IOO 

TO-116 


165v 

166 

167 


DS2168(A) 

CD22103D(A) 

CD22103H(A) 


21DS68 

21LMY03 

21LMY03 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


58d 

59d 

60d 


SG1402N 

SG2402J 

SG2402N 


14SGZ02 

14SGZ02 

14SGZ96 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Modulator Ckt 


DIP 
TO-116 
DIP 


TO-116 

DIP 

DIP 


168 

169 

170» 


MJ1440 

MJ1471 

SSM2100 


XR2103CN 

XR2103CP 

XR2120CN 


21LMY03 

21LMY03 

21LM00 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
Log/Antilg Amp 


DIP 

DIP 

DIP 


61d 

62d 

63 


SG3402J 

SG3402N 

SG1496J 


SG1496N 
SGI 596J 
ITCM1501AP 


171 

172 

173 


21LM03 

21LM03 

21LM20 


Active Filter 
Active Filter 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


64 

65 

66 t 


14SGZ96 

14SGZ96 

15TC01 


Modulator Ckt 
Modulator Ckt 
Phone Ringer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


174 

175 

176 


XR2120CP 

XR2121CP 

XR2121CN 


21LM20 

21LM21 

|21LM22 


Active Filter 
Modulator Ckt 
Modulator Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


67 ▼ 

68 ▼ 
69 t 


TCM1506AP 

TCM1512AP 

TCM1520AP 


15TC01 

15TC01 

15TC20 


Phone Ringer Ckt 
Phone Ringer Ckt 
Phone Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


177 

178 

179 


XR2122CN 

XR2122CP 

XR2123CN 


21LM22NX 

21LM22NX 

21LM23 


Modulator Ckt 
Modulator Ckt 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


70d 

71d 

72d 


TCM1531AP 

TCM1531P 

TCM1532AP 


15TC31 

15TC31 

15TC31 


Phone Ringer Ckt 
Phone Ringer Ckt 
Phone Rjnger Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


180 

181 

182 


XR2123CP 

XR2125CN 

XR2125CP 


21LM23 

21LM25 

21LM25 


Modem Ckt 
Phone Ckt 
Phone Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


73d 

74d 

75d 


TCM1532P 

TCM1536AP 

TCM1536P 


15TC31 

15TC31 

15TC31 


Phone Ringer Ckt 
Phone Ringer Ckt 
Phone Ringer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


183 ♦ 
184# 
185 


CD54HC22106F 
CD54HCT22106F 
CD74HC22106E(A) 


22CD106 

22CD106 

22CD106 


Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 


DIP 

DIP 

DIP 


76d 

776 

78 


TCM1539AP 
ITCM1539P 
TDA1524(2) 


15TC31 

15TC31 

15TD24 


Phone Ringer Ckt 
Phone Ringer Ckt 
Attenuator Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


186 

187 

188 


,CD74HCT22106E(A) 
CD22223E(A) 

4741BDC 


22CD106 

22CD223 

22D100 


Crosspoint Switch 
Modem Ckt 
Crosspojnt Switch 


DIP 

DIP 

DIP 


79d 

80d 

81d 


CHI 621 (2) 
CHI 622(2) 
CHI 623(2) 


16LM21 

16LM22 

16LM23 


! Active Filter 
(Active Filter 
Modulator Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


189 

190 

191 


4741BDM 
4741BFC 
4741BFM 


22D100 

22D100 

22D100 


Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 
Crosspojnt Switch 


DIP 

FLAT P 
FLAT P 


82d 

83d 

84d 


CHI 624(2) 
! CHI 666 
CHI 667 


16LM24 

16LM66 

16LM67 


Modulator Ckt 
[Active Filter 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


192 

193 

194 


,4741BPC 

CD22100D 

CD22100E 


22D100 

22D100 

22D100 


Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 


DIP 

DIP 

DIP 


85d 

86d 

87d 


CHI 668 
CH1671 
CHI 672 


16LM68 

16LM71 

16LM72 


[Active Filter 
Phone Switch Ckt 
Phone Switch Ckt 


Phone Switch Ckt 
Modem Ckt 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


195 

196 

197 


CD22100F 

CD22100H 

CD22101D 


22D100 

22D100 

22D100 


Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 
Crosspojnt Switch 


DIP 

CHIP 

OTHER 


CHI 673 
CHI680 
CHI 710-01 (A) 


16LM73 

16LM80 

17CH10 


DIP 

DIP 

DIP 


198* 
199# 
200 ♦ 


CD22101E 

CD22101F 

CD22101H 


22D100 

22D100 

22D100 


Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 
Crosspojnt Switch 


DIP 

CHIP 

DIP 


91 

92 

93 


CHI 730-01 (A) 
CHI 720-01 (A) 
CHI 740-01(A) 


CA1890E(2A) 
CHI 820(1) 
UC1901J 


17CH10 

17CH20 

17CH20 


18CA90 

18LM20 

19LM01 


Active Filter 
Active Filter 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


201 ♦ 
202 # 
203 


CD22102D 

CD22102E 

CD22102F 


22D100 

22D100 

22D100 


Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 


DIP 

CHIP 

DIP 


94 

95d 

96 


Modulator Ckt 
Phone Ckt 
Modulator Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


204 

205 

206 


CD22102H 

M22100B1 

M22100D1 


22D100 

22D100 

22D100 


Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 
Crosspojnt Switch 


DIP 

DIP 

DIP 


97 

98 

99 


UC1901N 

UC2901J 

UC2901N 


19LM01 

19LM01 

19LM01 


Modulator Ckt 
Modulator Ckt 
Modulator Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


207 

208 
209 


M402100BP 

MC142100AL(2) 

MC142100CL(2) 


22D100 

22D100 

22D100 


Crosspoint Switch 
| Crosspoint Switch 
Crosspojnt Switch 


DIP 

DIP 

DIP 


100 

101 

102 


UC3901J 

UC3901N 

U246B(A) 


19LM01 

19LM01 

2AL46 


Modulator Ckt 
Modulator Ckt 
Phone Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


|210 
2111 
212 


MCI 42100CP(2) 

MC142100CPD(2) 

MC145100AL(2) 


22D100 

22D100 

22D100 


Crosspoint Switch 
| Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 


DIP 

DIP 

DIP 


103 

104 

105 


U446B(A) 

U646B(A) 

U647B(A) 


2AL46 

2AL46 

2AL46 


2CS62 

2CS72 

2LA600 


Phone Ckt 
Phone Ckt 
Phone Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


1213 

214 

215 


MC145100CL(2) 
MC145100CP(2) 
SSI22100(A) 


22D100 

22D100 

22D100 


Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 
Crosspojnt Switch 


DIP 

DIP 

DIP 


106# 

107 

108 


CS262 
CS272 
LA2600(2) 


Phone Ckt 
Phone Ckt 
Attenuator Ckt 


DIP 

DIP 

OTHER 


216y 

217 

218 


UM92100 

CD22302E 

CD22302F 


22D100 

22LMY30 

22LMY30 


Crosspoint Switch 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


109 

110 


AMS3201 

AMS3201P 


2LMZ01 

2LMZ01 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 


219 

220 


CD22404D(A) 

CD22404E(A) 


22LMY40 

22LMY40 


DIP 

DIP 
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47. 


ELEC0MMUNICAT10N & ANALOG SIGNAL PROCESSING 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

I] - 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

n 

FEMI 

NUMBER 

I] 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

CD22404F(A) 

22LMY4Q 

CODEC Ckt 

DIP 

Ill 

S2550AD | 

25LM50 

Phone Ckt 

DU 5 

2 

MC14404L 

22LMY40 

CODEC Ckt 

DIP 

112 

S2550AP 

25LM50 

Phone Ckt 

DIP 

3 

MCI 4404P 

22LMY40 

CODEC Ckt 

DIP 

113 

S2560AC 

25LM60 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

4 

MC14404Z 

22LMY40 

CODEC Ckt 

LLC 

114 

S2560AD 

25LM60 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

5d 

MC14406Z 

22LMY40 

CODEC Ckt 

LLC 

115 

S2560AP 

25LM60 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

6 

SSI201P 

22LM01 

DTMF Ckt 

DIP 

116 

S2560G1C 

25LM60 

Phone Dialer Ckt 

DIP 


XR2206CN 

22LM06 

Funct. Generator 

DIP 

117 

S2560G1D 

25LM60 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

8» 

XR2206CP 

22LM06 

Funct. Generator 

DIP 

118 

S2560G1P 

25LM60 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

9f 

XR2206M 

22LM06 

Funct. Generator 

DIP 

119 

S2560GC(A) 

25LM60 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

1<H 

XR2206N 

22LM06 

Funct. Generator 

DIP 

120 

S2560GD(A) 

25LM60 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

lie 

XR2206P 

22LM06 

Funct. Generator 

DIP 

121 

S2560GP(A) 

25LM60 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

12 

XR2208CN(2) 

22LM08 

Analoa Multiplier 

DIP 

122 

S2562C 

25LM62 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

13 

XR2208CP(2) 

22LM08 

Analog Multiplier 

DIP 

123 

S2562D 

25LM62 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

14 

XR2208M(2) 

22LM08 

Analog Multiplier 

DIP 

124 

S2562P 

25LM62 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

15 

XR2208N(2) 

22LM08 

Analoa Multiplier 

DIP 

125 

S2563AC(A) 

25LM63 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

16 

XR2208P(2) 

22LM08 

Analog Multiplier 

DIP 

126 

S2563AD(A) 

25LM63 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

17# 

XR2209CN 

22LM09 

Funct. Generator 

DIP 

127 

S2563AP(A) 

25LM63 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

184 

XR2209CP 

22LM09 

Funct. Generator 

DIP 

128 

S2563C 

25LM63 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

19# 

XR2209M 

22LM09 

Funct. Generator 

DIP 

129 

S2563D 

25LM63 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

20 

XR2211CN 

22LM11 

Modem Ckt 

DIP ! 

130 

S2563P(A) 

25LM63 

Phone Dialer Ckt 

OTHER 

21 

XR2211CP 

22LM11 

Modem Ckt 

DIP 

131 d 

S2859E 

25LM89 

DTMF Ckt 

DIP 

22 

XR2211M 

22LM11 

Modem Ckt 

DIP 

132d 

S25089 

25LM89 

DTMF Ckt 

OTHER 

23 

XR2211N 

22LM11 

Modem Ckt 

DIP 

133 

AY5-2559B 

25LM89 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

24 

XR2211P 

22LM11 

Modem Ckt 

DIP 

134 

AY5-9559B 

25LM89 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

25 

XR2216CN 

22LM16 

Compander Circuit 

DIP 

135 

SI 5>R91 FYPr 

PKQI o _ 

1 rxr*/Ar%*ll~ 

LLC 

26 

XR2216CP 

22LM16 

Compander Circuit 

DIP 

136 

S25610EC 

25SY610 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

27 

XR2228CN(2) 

22LM28 

Analoa Multiplier 

OTHER 

137 

S25610ED 

25SY610 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

28 

XR2228CP(2) 

22LM28 

Analog Multiplier I 

OTHER 

138 

S25610EP 

25SY610 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

29d 

XR2228M(2) 

22LM28 

Analog Multiplier 

OTHER 

139v 

UM91610 

25SY610 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

30d 

XR2228N(2) ! 

22LM28 

Analoa Multiplier 

OTHER 

140v 

UM91610A 

25SY610 

3 hone Dialer Ckt 

DIP 

31d 

XR2228P(2) 

22LM28 

Analog Multiplier 

OTHER 

141 ▼ 

UM91610C 

25SY610 

3 hone Dialer Ckt 

DIP 

32 

CD22301 E(A) 

22LM30 

Modulator Ckt 

DIP 

142t 

UM91611 

25SY610 

3 hone Dialer Ckt 

DIP 

33 

SSI2230KA) 

22LM38 

Modem Ckt 

DIP 

143 

S25610C 

25SZ610 

3 hone Dialer Ckt 

DIP 

34 

CD22414D(A) 

22LM41 

Active Filter 

DIP 

144 

S25610D 

25SZ610 

3 hone Dialer Ckt 

DIP 

35 

CD22414E(A) 

22LM41 

Active Filter 

DIP 

145 

S25610P 

25SZ610 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

36 

CD22414F(A) 

22LM41 

Active Filter 

DIP 

146 

S2579C 

25S79 

DTMF Ckt 

DIP 

37 

MCI 45414L 

22LM41 

Active Filter 

DIP 

147 

S2579D 

25S79 

DTMF Ckt 

DIP 

38 

MCI 45414P 

22LM41 

Active Filter 

DIP 

148 

S2579P 

25S79 

DTMF Ckt 

DIP 

39 

CD22859D 

22LM859 

DTMF Ckt 

DIP 

149 

S25910C 

25S910 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

40 

CD22859E 

22LM859 

DTMF Ckt 

DIP 

150 

S25910D 

25S910 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

41 

CD22859H 

22LM859 

DTMF Ckt 

CHIP 

151 

S25910P 

25S910 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

42 

AY5-2559A 

22LM859 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

152t 

UM91230 

25S910 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

43 

AY5-9559A 

22LM859 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

153y 

UM91230A 

25S910 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

44 

MK5087J 

22LM859 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

154t 

UM91230B 

25S910 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

45 

SSI2210KA) 

22S101 

Crossooint Switch 

DIP 

155t 

UM91230C 

25S910 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

46 

SSI22102(A) 

22S102 

Crosspoint Switch 

DIP 

156t 

UM91230D 

25S910 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

47 

HXA230-101(2) 

23LM10 

Crosspoint Switch 

r LAT P 

157 

S25912C 

25S912 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

48 

CD22417D 

24LM17 

Phone Switch Ckt 

DIP 

158 

S25912D 

25S912 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

49 

CD22417E 

24LM17 

Phone Switch Ckt 

DIP 

159 

S25912P 

25S912 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

50 

MCI 4416L 

24LM17 

Phone Switch Ckt 

DIP 

160 

S2688P 

26S88 

Funct. Generator 

DIP 

51 

MCI 4416P 

24LM17 

Phone Switch Ckt 

DIP 

161 d 

S2816 

28LM16 

Phone Ckt 

DIP 

52 

MCI 4417L 

24LM17 

Phone Switch Ckt 

DIP 

162 

S2859C 

28LM59 

DTMF Ckt 

DIP 

53 

MCI 4417P 

24LM17 

Phone Switch Ckt 

DIP i 

163 

S2859D 

28LM59 

DTMF Ckt 

DIP 

54 

MCI 4418L 

24LM17 

Phone Switch Ckt 

DIP 

164 

S2859P 

28LM59 

DTMF Ckt 

DIP 

55 

MCI 4418P 

24LM17 

Phone Switch Ckt 

DIP 

165 

S2860C 

28LM60 

DTMF Ckt 

DIP 

56 

S2559HC 

25LMS59 

DTMF Ckt 

DIP 

166 

S2860D 

28LM60 

DTMF Ckt 

DIP 

57 

S2559HD 

25LMS59 

DTMF Ckt 

DIP 

167 


28LM60 

DTMF Ckt 

DIP 

58 

S2559HP 

25LMS59 

DTMF Ckt 

DIP 

168 

S28215AC(1 A) 

28SY215 

Active Filter 

DIP 

59 

S2559GC 

25LMT59 

DTMF Ckt 

DIP 

169 

S28215AD(1A) 

28SY215 

Active Filter 

DIP 

60 

S2559GD 

25LMT59 

DTMF Ckt 

DIP 

170 

S28215AP(1 A) 

28SY215 

Active Filter 

DIP 

61 

S2559GP 

25LMT59 

DTMF Ckt 

DIP 

171 

S28215BC(1 A) 

28SZ215 

Active Filter 

DIP 

62 ▼ 

ITT2559 

25LMU59 

DTMF Ckt 

DIP 

172 

S28215BD(1A) 

28SZ215 

Active Filter 

DIP 

63 

S2559FC 

25LMU59 

DTMF Ckt 

DIP 

173 

S28215BP(1 A) 

28SZ215 

Active Filter 

DIP 

64 

S2559FD 

25LMU59 

DTMF Ckt 

DIP 

174d 

2911 

29LMV11 

CODEC Ckt 

DIP 

65 

S2559FP 

25LMU59 

DTMF Ckt 

DIP 

175 

D2910A4 

29LMW10 

CODEC Ckt 

DIP 

66 

S2559EC 

25LMV59 

DTMF Ckt 

DIP 

176 

D2911A4 

29LMW11 

CODEC Ckt 

DIP 

67 

S2559ED 

25LMV59 

DTMF Ckt 

dip ; 

177 

D2910A2 

29LMX10 

CODEC Ckt 

DIP 

68 

S2559EP 

25LMV59 

DTMF Ckt 

DIP 

178 

D2911A2 

29LMX11 

CODEC Ckt 

DIP 

69 

S2559DC 

25LMW59 

DTMF Ckt 

DIP 

179d 

TCM29C14FN 

29LMX14 

CODEC Ckt 

LLC 

70 

S2559DD 

25LMW59 

DTMF Ckt 

DIP 

180d 

TCM2914FN 

29LMX14 

CODEC Ckt 

LLC 

71 

S2559DE 

25LMW59 

DTMF Ckt 

DIP 

181 

D2910A1 

29LMY10 

CODEC Ckt 

DIP 

72 

S2559DP 

25LMW59 

DTMF Ckt 

DIP 

182 

D2911A1 

29LMY11 

CODEC Ckt 

DIP 

73 

S2559CC 

25LMX59 

DTMF Ckt 

DIP 

183 

PR29C14(A) 

29LMY14 

CODEC Ckt 

LLC 

74 

S2559CD 

25LMX59 

DTMF Ckt 

DIP 

184 

PR2914A(A) 

29LMY14 

CODEC Ckt 

LLC 

75 

S2559CE 

25LMX59 

DTMF Ckt 

DIP 

185 

IATCD2952 

29LMY52 

Phone Ckt 

DIP 

76 

S2559CP 

25LMX59 

DTMF Ckt 

DIP 

186 

D2910A 

29LMZ10 

CODEC Ckt 

DIP 

77 

S2569C 

25LMX69 

DTMF Ckt 

DIP 

187 

D2911A 

29LMZ11 

CODEC Ckt 

DIP 

78 

S2569D 

25LMX69 

DTMF Ckt 

DIP 

188 

2914(A) 

29LMZ14 

CODEC Ckt 

DIP 

79 

S2569P 

25LMX69 

DTMF Ckt 

DIP 

189 

D29C14 

29LMZ14 

CODEC Ckt 

DIP 

80 

S2559BC 

25LMY59 

DTMF Ckt 

DIP 

190 

D2914A(A) 

29LMZ14 

CODEC Ckt 

DIP 

81 

S2559BD 

25LMY59 

DTMF Ckt 

DIP 

191 

D2912A 

29LM12 

Active Filter 

DIP 

82 

S2559BE 

25LMY59 

DTMF Ckt 

DIP i 

192d 

G8912DI(A) 

29LM12 

Active Filter 

DIP 

83 

S2559BP 

25LMY59 

DTMF Ckt 

DIP 

193d 

MK5912J3 

29LM12 

Active Filter 

DIP 

84 

S2561AC 

25LMY61 

Phone Rinaer Ckt 

DIP 

194d 

TCM2912BJ 

29LM12 

Active Filter 

DIP 

85 

S2561AD 

25LMY61 

Phone Ringer Ckt 

DIP 

195y 

TCM2912CJ 

29LM12 

Active Filter 

DIP 

86 

S2561CD 

25LMY61 

Phone Ringer Ckt 

DIP 

196 

HC1-5512-5 

29LM12 

CODEC Ckt 

DIP 

87d 

S2561CE 

25LMY61 

Phone Rinaer Ckt 

DIP 

197 

HC1-5512-7 

29LM12 

CODEC Ckt 

DIP 

88d 

S2561E 

25LMY61 

Phone Ringer Ckt 

DIP 

198 

HC1-5512A5 

29LM12 

CODEC Ckt 

DIP 

89 t 

T2561A 

25LMY61 

Phone Ringer Ckt 

DIP 

199 

HC1-5512A7 

29LM12 

CODEC Ckt 

DIP 

90* 

T2561B 

25LMY61 

Phone Rinaer Ckt 

DIP 

200 

HC1-5512C5 

29LM12 

CODEC Ckt 

DIP 

91 ▼ 

T2561D 

25LMY61 

Phone Ringer Ckt 

DIP 

201 

HC1-5512C7 

29LM12 

CODEC Ckt 

DIP 

92 

S2569BC(A) 

25LMY69 

DTMF Ckt 

DIP 

202 

HC1-5512D2 

29LM12 

CODEC Ckt 

DIP 

93 

S2569BDCA) 

25LMY69 

DTMF Ckt 

DIP 

203 

HC1-5512D8 

29LM12 

CODEC Ckt 

DIP 

94 

S2569BP(A) 

25LMY69 

DTMF Ckt 

DIP 

204 

HC4-5512D2 

29LM12 

CODEC Ckt 

DIP 

95 

S2559AC 

25LMZ59 

DTMF Ckt 

DIP 

205 

HC4-5512D8 

29LM12 

CODEC Ckt 

LLC 

96 

S2559AD 

25LMZ59 

DTMF Ckt 

DIP 

206 

G8912BDI 

29LM12 

Modulator Ckt 

DIP 

97 

S2559AE 

25LMZ59 

DTMF Ckt 

DIP 

207d 

MK5912J1(A) 

29LM12 

Modulator Ckt 

DIP 

98 

S2559AP 

25LMZ59 

DTMF Ckt 

DIP 

208d 

PEB2912(A) 

29LM12 

Modulator Ckt 

DIP 

99 

S2561AP 

25LMZ61 

Phone Rinaer Ckt 

DIP 

209 

2913(A) 

29LM13 

CODEC Ckt 

DIP 

100 

S2561C 

25LMZ61 

Phone Ringer Ckt 

DIP 

210 

D29C13 

29LM13 

CODEC Ckt 

DIP 

101 

S2561CC 

25LMZ61 

Phone Ringer Ckt 

DIP 

211 

D2913A(A) 

29LM13 

CODEC Ckt 

DIP 

102 

S2561CP(A) 

25LMZ61 

Phone Rinaer Ckt 

DIP 

212d 

TCM29C13J 

29LM13 

CODEC Ckt 

DIP 

103 

S2561D 

25LMZ61 

Phone Ringer Ckt 

DIP 

213t 

TCM2913J 

29LM13 

CODEC Ckt 

DIP 

104 

S2561P 

25LMZ61 

Phone Ringer Ckt 

DIP 

214d 

TCM29C14J 

29LM14 

CODEC Ckt 

DIP 

105* 

T2561 

25LMZ61 

Phone Rinaer Ckt 

DIP 

215t 

TCM2914J 

29LM14 

CODEC Ckt 

DIP 

106 

S2569AC 

25LMZ69 

DTMF Ckt 

DIP 

216 

D29C16 

29LM16 

CODEC Ckt 

DIP 

107 

S2569AD 

25LMZ69 

DTMF Ckt 

DIP 

217 

D2916 

29LM16 

CODEC Ckt 

DIP 

108 

S2569AP 

25LMZ69 

DTMF Ckt 

DIP 

218d 

TCM29C16J 

29LM16 

CODEC Ckt 

DIP 

109* 

UM9169 

25LMZ69 

DTMF Ckt 

DIP 

219d 

TCM29C17J 

29LM16 

CODEC Ckt 

DIP 

110 

S2550AC 

25LM50 

Phone Ckt 

DIP 

220 ▼ 

TCM2916J 

29LM16 

CODEC Ckt 

DIP 
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47. 


IT 


ELECOMMUNICATION & ANALOG SIGNAL 


in 


nr 


PROCESSING 


m 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number __ 


nr 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


TCM2917J- 

IATCD29C50 

IATCD29C51 


FEMI 

NUMBER 


29LM16 

29LM50 

29LM51 


CODETC 'Ckt" 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


T5IF" 

DIP 

DIP 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


7F3052T5T 

TP3053J 

TP3053J1 


FEMI 

NUMBER 


DESCRIPTION 


30LM52 

30LM53 

30LM53 


CODEC Ckt" 
Active Filter 
CODEC Ckt 


PACKAGE 

TYPE 


DIP - 

DIP 

DIP 


111 

112 

113 


4 

5 

6d 


2910 
2920(2) 
TCM2909J 


29OE10 

29OE20 

29TC09 


Log/Antilg Amp 
Log/Antilg Amp 
CODEC Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


114 

115 

116 


TP3053J-X 

TP3064J(A) 

TP3067J(A) 


30LM53 

30LM64 

30LM64 


30TP52 

30TP52 

30TP57 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


7d 

8t 

9d 


TCM2909N 

TCM2910AJ 

TCM2910AN 


29TC09 

29TC10A 

29TC10A 


DIP 

DIP 

DIP 


117 

118 
119 


TP3052V1 

TP3052V 

TP3057V1 


LLC 

LLC 

LLC 


10 

11 

12 


396F 
396D 

DF320ADJ 


3AT296 

3AT96 

3LMZ20 


3LMZ20 

3LMZ20 

3LMZ20 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
Phone Dialer Ckt 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


120 

121 

122 


TP3057V 

S3525AC 

S3525AD 


S3525AP 

TP3155J 

TP3155N 


30TP57 

31LM25 

31LM25 


CODEC Ckt 
Active Filter 
Active Filter 


Active Filter 
Phone Switch Ckt 
Phone Switch Ckt 


LLC 

DIP 

DIP 


DF320ADK 

DF320ADP 

DF320DJ 


DIP 

DIP 

DIP 


123 

124 

125 


31LM25 

31LM55 

31LM55 


DIP 

DIP 

DIP 


16 

174 

18d 


DF320DK 

DF320DP 

DF325DJ 


3LMZ20 

3LMZ20 

3LMZ20 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


126 

127v 

128 


TP3155V 
TCM3101J 
TCM3105JE(A) 


31LM55 

31TC01 

31TC05 


Phone Switch Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


LLC 

DIP 

DIP 


19d 

20d 

21d 


G4320DI 

G4320DM 

G4320P 


3LMZ20 

3LMZ20 

3LMZ20 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


129 

130 

131 


TCM3105JL(A) 
AMS3210 
MH320 


31TC05 

32AP10 

32LMY03 


Modem Ckt 
DTMF Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

SIP 

DIP 


22d 

23 ♦ 

24 ♦ 


G4320PI 

MT4320AC 

MT4320AE 


3LMZ20 

3LMZ20 

3LMZ20 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


DIP 

DIP 

DIP 


132d 

133d 

134d 


G8862P 

G8862PI 

G8863DI 


G8863PI 

MH323 

MH321F 


32LMZ03 

32LMZ03 

32LMZ03 


32LMZ03 

32LMZ03 

32LM01 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


25d 

26d 

27d 


NC322 

NC2320R 

NC2320V 


3LMZ20 

3LMZ20 

3LMZ20 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


135d 

136 

137 


DTMF Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


28d 

29 

30d 


DF321DJ 

DF321DP 

DF321DR 


3LMZ21 

3LMZ21 

3LMZ21 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


138 

139d 

140 


MH321N 

DF328DJ 

TP3200V 


32LM01 

32LM08 

32TPZ00 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Subs Loop l/F 


DIP 

DIP 

LLC 


31d 

32d 

33d 


G4325CM 

G4325DI 

G4325P 


G4325PI 

G4326CM 

G4326DI 


3LMZ21 

3LMZ21 

3LMZ21 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


141 

142 

143 


TP3200N 

TP3202N 

TP3202V 


32TP00 

32TP02 

32TP02 


Subs Loop l/F 
Subs Loop l/F 
Subs Loop l/F 


DIP 

DIP 

LLC 


34d 

35d 

36d 


3LMZ21 

3LMZ21 

3LMZ21 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


144 

145 

146 


TP3204N 

TP3204V 

TP331QJ(A) 


32TP04 

32TP04 

33LM10 


Subs Loop l/F 
Subs Loop l/F 
Modem Ckt 


DIP 

LLC 

DIP 


37d 

38d 

39d 


G4326P 

G4326PI 

NC321 


3LMZ21 

3LMZ21 

3LMZ21 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


147 

148 

149 


TP3310N(A) 
TP3311J(A) 
TP3311N(A1 


33LM10 

33LM10 

33LM1Q 


Modem Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


40d 

41 

42 


NC2321V 

DF322DJ 

DF322DK 


3LMZ21 

3LMZ22 

3LMZ22 


DIP 

DIP 

DIP 


1504 
151 ♦ 
1524 


PCD3311P 
PCD331 IT 
PCD3312P 


33LM11 

33LM11 

33LM12 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DTMF Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


DIP 

OTHER 
DIP 


434 

44d 

45d 


DF322DP 

MT4322AC 

MT4322AE 


3LMZ22 

3LMZ22 

3LMZ22 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


153# 

154 

155 


PCD3312T 
TP3320J(A) 
TP3321 J(A) 


33LM12 

33LM20 

33LM20 


OTHER 

DIP 

DIP 


46d 

47d 

48 


NC2322R 

NC2322V 

DF323DJ 


3LMZ22 

3LMZ22 

3LMZ23 


DIP 

DIP 

DIP 


1564 
157* 
158 ♦ 


PCD3320D 

PCD3320P 

PCD3321D 


33LM20 

33LM20 

33LM21 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


49 

50* 

51d 


DF323DP 

MT4325AC 

MT4325AD 


3LMZ23 

3LMZ25 

3LMZ25 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


1594 
1604 
161 4 


PCD3321P 

PCD3324D 

PCD3324P 


33LM21 

33LM21 

33LM21 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


524 

53d 

54d 


MT4325AE 

MT4326AC 

MT4326AD 


3LMZ25 

3LMZ26 

3LMZ26 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


1624 

163 

1644 


PCD3325A(A) 

PCD3325P 

PCD3327P 


33LM21 

33LM21 

33LM21 


DIP 

DIP 

DIP 


55d 

56 

57 


MT4326AE 

LS342D 

LS356B 


3LMZ26 

3LMZ42 

3LMZ56 


Phone Dialer Ckt 
Subs Loop l/F 
Subs Loop l/F 


DIP 

DIP 

DIP 


1654 

1664 

1674 


PCD3322D 

PCD3322P 

PCD3323D 


PCD3323P 

PCD3323T 

306-803 


33LM22 

33LM22 

33LM23 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


58 

59d 

60d 


61 d 
62d 
63d 


LS656B 
MT4323AC 
MT4323AE 


DF331/332 
DF334CJ 
NC2331 


3LMZ56 

3LM23 

3LM23 


Subs Loop l/F 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


1684 

1694 

170 


MC3340P 

MC3344L 

MC3344P 


33LM23 

33LM23 

33MC40 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Attenuator Ckt 


DIP 

OTHER 

DIP 


3LM34 

3LM34 

3LM34 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


171 

172v 

173t 


33MC40 

33MC44 

33MC44 


33PCY10 

33PCZ10 

33PC15 


Attenuator Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


64d 
65d 
66 ▼ 


NC2332 

DF341/342 

MX345LV1 


3LM34 

3LM41 

3MXZ45 


DIP 

DIP 

FLAT P 


1744 

1754 

176 


PCD3310T(A) 
PCD3310P(A) 
PCD3315P(A) 


FLAT P 
DIP 
DIP 


67 t 

68 ▼ 
69 ▼ 


MX315 

MX345J 

MX345P 


3MX15 

3MX45 

3MX45 


CODEC CkT 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


177 

1784 

1794 


PCD3315T(A) 

PCD3326P 

PCD3360P(A) 


33PC15 

33PC26 

33PC60 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Rjnoer Ckt 


FLAT P 
DIP 
DIP 


70 

71d 

72 


RT0032A 

TCA370 

AMS3020 


3TA2 

3TC70 

30AP20 


Analog Shift Reg 
Analog Shift Reg 
Subs Loop l/F 


DIP 

DIP 

SIP 


1804 

181 

182 


PCD3361 P(A) 
PCD3361T(A) 


33PC60 

33PC61 

33PC61 


Phone Ringer Ckt 
Phone Ringer Ckt 
Phone Rjnoer Ckt 


FLAT P 
DIP 

FLAT P 


73 

74 

75 


AMS3023 

AMS3024 

CA3091D 


30AP23 

30AP24 

30CA91 


Subs Loop l/F 
Subs Loop l/F 
Analog Multiplier 


SIP 

SIP 

DIP 


183 

184 

185 


CS34017-1 

CS34017-2 

CS34017-3 


34C017 

34C017 

34C017 


Phone Ringer Ckt 
Phone Ringer Ckt 
Phone Rjnqer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


76 

77 

78 


CA3091H 
HC1-5510-4 
HC5510-5(A) 


30CA91 

30LMY20 

30LMY20 


Analog Multiplier 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
Active Filter 


CHIP 

DIP 

DIP 


186 

187 

188 


CS34017-4 

MC34F19AL(A) 

MC34F19L(A) 


34C017 

34F19 

34F19 


Phone Ringer Ckt 
Active Filter 
Active Filter _ 


DIP 

DIP 

DIP 


79 

80 
81 


HC5510-7(A) 

TP3020 

HC1-5512-4 


30LMY20 

30LMY20 

30LMY40 


DIP 

DIP 

DIP 


189 

190 

191 


MC3417L 

MC3418L 

MC3517L 


34LMY17 

34LMY17 

34LMY17 


Modem Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


82 

83 

84 


HC1-5512A4 

HC1-5512C4 

TP3054J1 


30LMY40 

30LMY40 

30LMY54 


Active Filter 
Active Filter 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


192 

193 

194 


MC3518L 
MC34017-1P1 
MC34017-2P1 


34LMY17 

34LMZ17 

34LMZ17 


Modem Ckt 
Phone Ringer Ckt 
Phone Ringer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


85 

86 
87 


TP3054J 

TP3054J-X 

TP3057J1 


30LMY54 

30LMY54 

30LMY54 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


CODEC Ckt 
[CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


195 

196 

197 


MC34017-3P1 

MC34010AFN 

MC34010AP 


34LMZ17 

34LM10 

34LM10 


Phone Ringer Ckt 
Phone Ckt 
Phone Ckt _ 


DIP 

LLC 

DIP 


88 

89 

90 


TP3057J(A) 

TP3057J-X 

TP3001 


30LMY54 

30LMY54 

30LMZ01 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


198 

199 

200 


MC34010P(A) 
MC34011AFN 
MC34011AP 


34LM10 

34LM10 

34LM10 


Phone Ckt 
Phone Ckt 
Phone Ckt 


DIP 

LLC 

DIP 


91 d 

92 

93 


SM61C 

TP3020J1 

TP3020J 


30LMZ20 

30LMZ20 

30LMZ20 


DIP 

DIP 

DIP 


201 

202 

203 


MC34011P(A) 

MC34012-1 

MC34012-2 


34LM10 

34LM12 

34LM12 


Phone Ckt 
Phone Ringer Ckt 
Phone Ringer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


94 

95 


TP3040AJ1 

TP3040AJ 

TP3040J1 


30LMZ40 

30LMZ40 

30LMZ40 


Active Filter 
Active Filter 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


204 

205 

206 


MC34012-3 

MC34013P(A) 

MC34013AFN 


34LM12 

34LM13 

34LM13 


Phone Ringer Ckt 
Phone Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

LLC 


97 


99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 


TP3040J 

[TP3002 

SM301A4 


30LMZ40 

30LM02 

30LM14 


Active Filter 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


207 

208 ▼ 
209d 


MC34013AP 

MC34115P 

XR3417CN(A) 


34LM13 

34LM17 

34LM17 


Phone Dialer Ckt 
Modulator Ckt 
Modulator Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


HC1-5511-4 
HC5511-5(A) 
HC5511-7(A) 


30LM21 

30LM21 

30LM21 


CODEC Ckt 
Subs Loop l/F 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


21 Od 
21 Id 
212d 


XR3417CP(A) 

XR3418CN(A) 

XR3418CP(A) 


34LM17 

34LM17 

34LM17 


Modulator Ckt 
Modulator Ckt 
Modulator Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


TP3021 
PEB3030(A) 
TP3040 


30LM21 

30LM30 

30LM407 


DIP 

DIP 

DIP 


213d 
214d 
215d 


XR3517CN(A) 

XR3517M(A) 

XR3518CN(A) 


34LM17 

34LM17 

34LM17 


Modulator Ckt 
Modulator Ckt 
Modulator Ckt 


Modulator Ckt 
Phone Switch Ckt 
Subs Loop l/F 


DIP 

DIP 

DIP 


TP3040A 

TP3051J 

TP3056J 


30LM407 

30LM51 

30LM51 


Active Filter 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


216d 

217 

2184 


XR3518M(A) 

MC3419AL 

MC3419-1L 


34LM17 

34LM19 

34LM19 


DIP 

DIP 

DIP 

DIP" 


TP3052J 

TP3052J1 


30LM52 

30LM52 


Active Filter 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 


2194 

2204 


MC3419A1L 

MC3419C1L 


34LM19 

34LM19 


Subs Loop l/F 
Subs Loop l/F 


378 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


378 



47. 


nr 


ELECOMMUNICATION & ANALOG SIGNAL 


in 


W 


PROCESSING 

m 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number ___ 


LINE 

No. 


Ta~ 

2d 

3d 


TYPE 

NUMBER 


TKCsmnr 

MC3419L 

MC3419P 


FEMI 

NUMBER 


34LM19 

34LM19 

34LM19 


"§ubs“T6opT/F~ 
Subs Loop l/F 
Subs Loop l/F 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


TjlF - 

DIP 

DIP 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


w 


TTTcT 

112 

113 


IKI470I- 

ZN475E(2) 

ZN476E(2) 


FEMI 

NUMBER 


HJ 


DESCRIPTION 


4LM270 

4LMZ75 

4LMZ76 


Phone Ckt 
Phone Ckt 
Phone Ckt 


PACKAGE 

TYPE 


DIP" 

DIP 

DIP 


4 

5 

6t 


MC34014P 

MC34018P 

MC33129D 


34MC014 

I34MC018 

34MC129 


Phone Ckt 
Phone Ckt 
Phone Ckt 


DIP 

DIP 

FLAT P 


114 

115 

116 


ZN477E(2) 
ZN478E 
U454B 


4LMZ77 

4LMZ78 

4LM54 


Phone Ckt 
Phone Ckt 
Phone Ckt 


DIP 
DIP 
OTHER 


7v 

8t 

9t 


MC33129P 

MC34129D 

MC34129P 


MC3416L 

MC3416P 

RC4444PU 


34MC129 

34MC129 

134MC129 


34MC16 

34MC16 

I 34MC16 


Phone Ckt 
Phone Ckt 
Phone Ckt 


Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 


DIP 
FLAT P 
DIP 


DIP 

DIP 

DIP 


117d 
118d 
119 t 


ZN456J 

MF409IP 

MX406LH 


4LM56 

4MF09 

4MXY06 


.og/Antilg Amp 
Active Filter 
Active Filter 


OTHER 
FLAT P 
LLC 


10 

11 

12 


120v 
121 ▼ 
122v 


MX406LG 

MX409L 

MX403Q 


MX406J(A) 

MX406LV1(A) 

MX406P(A) 


4MXZ06 

4MXZ09 

4MX03 


Active Filter 
Modem Ckt 
CODEC Ckt 


FLAT P 
FLAT P 
DIP 


13 

14 

15 


RC4444R 

U3408 

S3501AC 


34MC16 

34U08 

35LMY01 


Crosspoint Switch 
(Active Filter 
CODEC Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 
DIP 
OTHER 


123 

124 

125 


4MX06 

4MX06 

4MX06 


Active Filter 
Active Filter 
Active Filter 


Modem Ckt 
Log/Antilg Amp 
Loq/Antilg Amp 


DIP 

FLAT P 
DIP 


16 

17 

18 


S3501AD 

S3501AP 

S3501C 


35LMY01 

35LMY01 

35LMY01 


OTHER 

OTHER 

DIP 


126v 

127d 

128t 


MX409 
TL441AMFK 
TL441AMJ 


4MX09 

4TLX41 

4TL41 


DIP 

LLC 

DIP 


19 

20d 

21 


S3501D 

S3501E 

S3501P 


35LMY01 

35LMY01 

35LMY01 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


129d 
1304 
131 d 


TL441CJ 

TL441CN 

TL441MJ 


4TL41 

4TL41 

4TL41 


Log/Antilg Amp 
Log/Antilg Amp 
Log/Antilg Amp 


DIP 

DIP 

OTHER 


22d 

23d 

24d 


S3505C 

S3505D 

S3505P 


35LMY05 

35LMY05 

35LMY05 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
-QQDEC_Ckt_ 


DIP 

DIP 

DIP 


132d 

133 ♦ 

134 


TL441MN 

UAF41 

ATN4001 


4TL41 

4UA1 

40AT01 


Log/Antilg Amp 
Active Filter 
Attenuator Ckt 


DIP 

DIP 

ICAN 


S3530C 

S3530P 


35LMY30 

OCI IIVOA 

35LMY30 


Modem Ckt 

ivi0u6m VrfKi 

Modem Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

Dir 

DIP 


135 

tact 

137v 


LGH1 

4085BM 

4085KG 


40AT01 

40BM85 

40BM85 


Attenuator Ckt 
Peak Detector 
Peak Detector 


QAM 

OTHER 
DIP 


28d 

29d 

30d 


S3505A 

S3505AC 

S3505AD 


35LMZ05 

35LMZ05 

I35LMZ05 


CODEC Ckt 
Phone Ckt 
OPEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


138t 

139v 

140v 


4085SM 

4127JG 

4127KG 


40BM85 

41JG27 

41JG27 


Peak Detector 
Log/Antilg Amp 
' * lilq Amb 


Log/Antilg , 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


OTHER 
DIP 
DIP 


31d 

32 

33 


S3505AP 

PSB3530(A) 

S3502AC 


35LMZ05 

[35LMZ30 

35LM02 


COD 

COD 


DIP 

DIP 

DIP 


141 4 
142v 
143v 


4214AP 
(4214BP 
4214RM 


42AP14 

42AP14 

42AP14 


OTHER 

DIP 

OTHER 


S3502AD 

S3502AP 

S3502C 


S3502D 

S3502E 

S3502P 


35LM02 

(35LM02 

35LM02 


(DEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

OTHER 

PIP 


144v 

145# 

146t 


4214SM 
4204J 
4204K 


4204S 

4206J 

4206K 


42AP14 

42J04 

42J04 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


37 

38d 

39 


S3503C 

S3503D 

S3503P 


35LM02 

35LM02 

35LM02 


DIP 

DIP 

DIP 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


147v 

148t 

149v 


42J04 

42J04 

42J04 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


TO-100 

TO-100 

XQrlQQ 


35LM03 

35LM03 

35LM03 


Active Filter^ 
Active Filter 
Active Filter 


OTHER 

OTHER 

OTHER 


1504 

1514 

1524 


4205J 

4205K 

4205S 


42LM05 

(42LM05 

42LM05 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


S3504C 

S3504D 

S3504P 


35LM04 

35LM04 

35LM04 


Active Filter 
(Active Filter 
Active Filter 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


153 

154 

155 


NJM4200AD 

NJM4200AM 

NJM4200D 


42RM00 

42RM00 

42RM00 


DIP 

DIP 

DIP 


S3506C 

S3506D 

S3506P 


35LM06 

35LM06 

35LM06 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


156 

157 

158 


NJM4200M 

RC4200ADE 

RC4200ANB 


42RM00 

42RM00 

42RM00 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


DIP 

DIP 

DIP 


49 

50 

51 


S3507 
CD22407D(A) 
CD22407E(A) 


CD22407F(A) 

MC14407L 

MC14407P 


35LM06 

35LM07 

35LM07 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


159 

160 
161 


RC4200DE 

RC4200NB 

RM4200ADE 


42RM00 

42RM00 

42RM00 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


DIP 

DIP 

DIP 


52 

53 

54 


35LM07 

35LM07 

35LM07 


CODEC Ckt 
Subs Loop l/F 
Subs Loop l/F 


DIP 

DIP 

DIP 


162 

163 

164 


RM4200DE 

RV4200ADE 

RV4200ANB 


42RM00 

42RM00 

42RM00 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


DIP 

DIP 

DIP 


55 

56d 

57d 


MC144Q7Z 

MC3519L 

MC3519P 


S3522C 

S3522D 

S3522P 


35LM07 

35LM19 

35LM19 


LLC 

DIP 

DIP 


165 

166 
167d 


RV4200DE 

RV4200NB 

TCM4204AJ 


42RM00 

42RM00 

42TC04 


Analog Multiplier 
(Analog Multiplier 
Subs Loop l/F 


DIP 

DIP 

DIP 


DIP 
DIP 
OTHER 


58 

59 

60 


35LM22 

35LM22 

35LM22 


Active Filter 
Active Filter 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


168d 

169d 

1704 


TCM4207AJ 
TCM4205AJ 
4302(3) 


42TC04 

42TC05 

43DP02 


Subs Loop l/F 
Subs Loop l/F 
[Analog Multiplier 
IS/DC Convr 


OTHER 
LLC 
LLC 


61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 


S3525BC 

S3525BD 

S3525BP 


35LM25 

35LM25 

35LM25 


Active Filter 
Active Filter 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


171 ▼ 
172d 
173 ♦ 


4341 
MT8862AY 
MT8862XY 


43DP41 

43LM27 

43LM27 


RMS/DC Convrtr 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


S3526AC 

S3526AP 

S3526C 


35LM26 

35LM26 

35LM26 


Active Filter 
Active Filter 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


174d 

175* 

176d 


MT8863AY 

MT8863XY 

MT4327AC 


43LM27 

43LM27 

43LM27 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
Phone Dialer Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


LLC 

LLC 

DIP 


S3526D 

S3526P 

S3528AC 


35LM26 

35LM26 

35LM28 


Active Filter 
Active Filter 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


177 

178 

179 


HD44231B 

HD44235 

HD44232B 


(44H231 

(44H231 

44H232 


DIP 

DIP 

DIP 


S3528AD 

S3528AP 

S3528C 


35LM28 

35LM28 

35LM28 


Active Filter 
Active Filter 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


180 

181 

182 


HD44236 

HD44233B 

HD44237 


44H232 

44H233 

44H233 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


S3528D 

S3528P 

TP3064V 


35LM28 

35LM28 

35LM64 


Active Filter 
Active Filter 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

LLC 


183 

184 

185 


HD44234B 

HD44238 

HD44247C 


44H234 

44H234 

44H247 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


76 

77 ♦ 
784 


TP3067V 

MT35212AD 

MT35213AD 


35LM64 

35MT212 

35MT213 


[CODEC Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


LLC 

DIP 

DIP 


186 

187 

188 


HD44248C 
MCI 4401L 
MCI 4402L 


44H248 

44LM01 

44LM02 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


MT3530AD(A) 

MT3530AE(A) 

MT3530BC 


35MT30 

35MT30 

35MT30 


Modem Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


189d 
1904 
191 4 


MC14402Z 

MC14403L1 

MC14403L2 


44LM02 

44LM03 

44LM03 


LLC 

DIP 

DIP 


82 ▼ 

83 

844 


MT3530BE 

SSI3522 

MT35212AC 


35MT30 

35SI22 

35SZ212 


Modem Ckt 
Active Filter 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


192 

193 

194 


MC14403L 
MC14405L 
MCI 4400L 


44LMQ3 

44LM05 

44MC00 


44MC06 

44MC06 

44MC06 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


854 
86 ▼ 
87 ▼ 


MT35212AE 
SC11000CN 
SC11001CN 


35SZ212 

35SZ212 

35SZ212 


Modem Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


195 

196 

197 


CD22406D(A) 

CD22406E(A) 

CD22406RA) 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


90 


SC11001CV 

SC11005CN 

S35212C 


35SZ212 

35SZ212 

35S212 


35S212 

35S212 

35S212 


Modem Ckt 
Modem Ckt 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


198 

199 

200 


MC14406L 

MC14406P 

MC14408L 


44MC06 

44MC06 

44MC08 


DIP 

DIP 

DIP 


91 

92 

93 


S35212D 

S35212P 

S35212AC 


S35212AD 

S35212AP 

MT35213AC 


Active Filter 
Active Filter 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


201 
202 ▼ 
203 


MC14408P 

MC14408PD 

MC14409L 


44MC08 

44MC08 

44MC09 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


94 

95 
964 


35S212 

35S212 

35S213 


35S213 

35S213 

35S213 


Modem Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


204 

205 

206 


MC14409P 

HD44231C 

HD44235C 


44MC09 

44S231 

44S231 


Phone Dialer Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


974 


MT35213AE 

S35213C 

S35213D 


35S213 

35S24 

35S24 


Modem Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


Modem Ckt 
Phone Ringer Ckt 
Phone Rjnger Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


207 

208 
209 


S44231C(A) 

S44231D(A) 

S44231P 


44S231 

44S231 

44S231 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


100 

101 

102 


S35213P 

S3524AC 

S3524AD 


S3524AP 

S3529C 

S3529D 


DIP 

DIP 

DIP 


210 

211 

212 


S44235C 

S44235D 

S44235P 


44S231 

44S231 

44S231 


DIP 

DIP 

DIP 


103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 


35S24 

35S29 

35S29 


Phone Ringer Ckt 
Active Filter 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


213 

214 

215 


S44236C 

S44236D 

S44236P 


44S231 

44S231 

44S231 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


S3529P 
TDA3596 
MSM3953AS 


[35S29 

35TD96 

39LM53 


Active Filter 
Active Filter 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


216 

217 

218 


HD44232C 

HD44236C 

S44232C 


44S232 

44S232 

44S232 


DIP 

DIP 

DIP 


ATN4002 

ZN470AE 


4AT02 

4LMZ70 


Attenuator Ckt 
Phone Ckt 


CAN 

DIP 


219 

220 


S44232D 

S44232P 


44S232 

44S232 


DIP 

DIP 
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w 


ELEC0MMUN1CATI0N & ANALOG SIGNAL PROCESSING 


nr 


nr 


nr 


nr 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number _ 


nr 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


HD44233C 

HD44237C 

S44233C 


FEMI 

NUMBER 


445233" 

44S233 

44S233 


CODEC acT 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


OIF" 

DIP 

DIP 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


AD539KD 

AD539KN 

|AD539SD 


FEMI 

NUMBER 


5AD39 

5AD39 

5AD39 


DESCRIPTION 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


PACKAGE 

TYPE 


wr 

DIP 

DIP 


111 

112* 

113 


S44233D 

S44233P 

S44237C 


44S233 

44S233 

44S233 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


114 

115 

116 


AH503DK 

AH503DS 

AH504DK 


5AH03 

5AH03 

5AH03 


Peak Detector 
Peak Detector 
Peak Detector 


DIP 

DIP 

DIP 


S44237D 

S44237P 

S44238C 


44S233 

44S233 

44S233 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
1 CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


117 

118 
119 


LF580L(A) 

LF580M(A) 

LF580P(A) 


5LF80 

5LF80 

5LF80 


Active Filter 
Active Filter 
Active Filter 


LLC 

FLAT P 
FLAT P 


10 

11 

12 


S44238D 

S44238P 

HD44234C 


44S233 

44S233 

44S234 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


1204 
121 4 
122 » 


NE570D 

NE570F 

NE570N 


5LM70 

5LM70 

5LM70 


Compander Circuit 
Compander Circuit 
Compander Cjrcuit 


DIP 

DIP 

DIP 


13 

14 

15 


HD44238C 

S44234C 

S44234D 


44S234 

44S234 

44S234 


DIP 

DIP 

DIP 


123 4 
124* 
125 


NE571D 

NE571N 

RS571 


SA571D 

SA571F 

SA571N 


5LM70 

5LM70 

5LM70 


Compander Circuit 
Compander Circuit 
Compander Circuit 


DIP 

DIP 

DIP 


16 

17 

184 


S44234P 
MCI 45415L(A) 
MCI 45415P 


44S234 

45C415 

45C415 


CODEC Ckt 
Active Filter 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


126 ♦ 
1274 
1284 


5LM70 

5LM70 

5LM70 


Compander Circuit 
Compander Circuit 
Compander Circuit 


DIP 

DIP 

DIP 


19d 

20d 

21 


MCI 45431L 
MCI 45431P 
MCI 45433L 


45C431 

45C431 

45C433 


Active Filter 
Active Filter 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


129* 
1304 
131 ♦ 


UPC1571 

NE572D 

NE572N 


5LM70 

5LM72 

5LM72 


Compander Circuit 
Compander Circuit 
Compander Circuit 


DIP 

DIP 

DIP 


22d 

23d 

24d 


MC145433P 

MC145434L 

MC145434P 


45C433 

45C433 

45C433 


Active Filter 
Active Filter 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


1324 

1334 

134_» 


SA572D 

SA572F 

SA572N 


5LM72 

5LM72 

5LM72 


Compander Circuit 
Compander Circuit 
Compander Circuit 


DIP 

DIP 

DIP 


25 

26 
27 


PSB4510 
MCI 45445L 
MC145445P 


45LM10 

45LM145 

45LM145 


Phone Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


135 
136* 
137 ▼ 


MA525 

MX503C 

M X503E 


5MA25 

5MX03 

5MX03 


Phone Dialer Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


28 

29 

30 


MC145440L 
MC145440P 
MCI 45441L 


45LM44 

45LM44 

45LM44 


Active Filter 
Active Filter 
Active Filter 


DIP 

DIP 

DIP 


138 ▼ 
139* 
140d 


MX503QA 
MX503Z 
M530J 


5MX03 

5MX03 

5M30 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
Analog Multiplier 


DIP 
DIP 
TQ-100 


31 

32 

33 


MCI 45441P 
MC145450L 
MC145450P 


45LM44 

45LM450 

45LM450 


Active Filter 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


141 d 
142d 
143d 


M530K 

M530L 

M530S 


5M30 

5M30 

5M30 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


TO-100 
TO-IOO 
TO-100 


34 

35 

36 


MC145402L 

MC145409L 

MC145409P 


45MC402 

45MC409 

45MC409 


CODEC Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


144d 

145d 

146 


M540J 

M540K 

NE566D 


5M40 

5M40 

5NE66 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Funct. Generator 


TO-IOO 
TO-100 
DIP 


37 

38 

39 


MCI 45418L 
MCI 45418P 
MCI 45419L 


45MC418 

[45MC418 

45MC419 


Modem Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


147 

148 

149 


NE566F 

NE566H 

NE566N 


5NE66 

5NE66 

5NE66 


Funct. Generator 
Funct. Generator 
Funct. Generator 


DIP 

CAN 

DIP 


40 

41 

42 


MCI 45419P 
MC145429L 
MC145429P 


45MC419 

45MC429 

45MC429 


Modem Ckt 
Phone Ckt 
Phone Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


150 

151 
152_ 


NE566T 

NE566V 

SE566D 


5NE66 

5NE66 

5NE66 


Funct. Generator 
Funct. Generator 
Funct. Generator 


CAN 

DIP 

DIP 


43 

44 

45 


MC145432L 
MCI 45432P 
IAP532SE 


45MC432 

45MC432 

5ADY32 


Active Filter 
Active Filter 
Analog Multiplier 


DIP 

DIP 

LLC 


153 

154 

155 


SE566F 

SE566H 

SE566N 


5NE66 

5NE66 

5NE66 


Funct. Generator 
Funct. Generator 
Funct. Generator 


DIP 

CAN 

DIP 


46 

47 

48 ♦ 


AD534SE 

AD534TE 

AD535JH 


5ADY34 

5ADY34 

5ADY35 


5ADY35 

5ADY36 

5ADY36 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


LLC 
LLC 
TQ-100 


TO-IOO 

TO-IOO 

TQ-100 


1564 

157d 

158d 


SE566T 

SAD512 

SAD512D 


5NE66 

5SA12 

5SA12 


5SL23 

5SL23 

5SL23 


Funct. Generator 
Analog Shift Reg 
Analog Shift Reg 


TO-99 

DIP 

DIP 


TO-5 

TO-5 

TO-5 


494 

504 

514 


AD535KH 

AD536AJH 

AD536AKH 


5ADY36 

5ADY36 

5ADZ32 


Analog Multiplier 
RMS/DC Convrtr 
RMS/DC Convrtr 


1594 

1604 

1614 


SL523B 

SL523C 

SL523H 


Log/Antilg Amp 
Log/Antiig Amp 
Log/Antilg Amp 


524 

53 

544 


AD536ASH 

RSAD636JH 

IAD532JH 


RMS/DC Convrtr 
RMS/DC Convrtr 
Analog Multiplier 


TO-IOO 

CAN 

TQ-100 


TO-IOO 

TO-IOO 

TQ-100 


162 

163 

164d 


SL523HB 

SL525C 

SL530C 


TCA580 

XR-C587 

XR-C588 


5SL23 

5SL25 

5SL30 


5TC80 

5XR87 

5XR88 


Log/Antilg Amp 
Log/Antilg Amp 
Log/Antilg Amp 


CAN 

CAN 

CAN 


554 
564 
57 4 


AD532KH 

[AD532SH 

AD534JH 


5ADZ32 

5ADZ32 

5ADZ34 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


165 

166 
167 


Phone Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

PIP 


584 

594 

604 


AD534KH 

AD534LH 

AD534SH 


5ADZ34 

5ADZ34 

5ADZ34 


5ADZ34 

5ADZ34 

5ADZ34 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


TO-IOO 

TO-IOO 

TQ-100 


TO-IOO 

TO-IOO 

TQ-100 


168d 

169d 

170d 


G5087DI(A) 

G5087P(A) 

G5087PKA) 


G5089DI(A) 

G5089P(A) 

G5089PKA) 


50-87 

50-87 

50-87 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


61 4 
624 
634 


AD534TH 

MPY534JH 

MPY534KH 


171d 

172d 

173d 


50-89 

50-89 

50-89 


DIP 

DIP 

DIP 


644 

654 

664 


MPY534LH 

MPY534SH 

MPY534TH 


5ADZ34 

5ADZ34 

5ADZ34 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


TO-IOO 

TO-IOO 

TQ-100 


174 

175 

176 


TP5087(1) 

TP5087A 

TP5087N(A) 


50LMY87 

50LMY87 

50LMY87 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


674 

684 

694 


MPY634AM 

MPY634BM 

MPY634SM 


5ADZ34 

5ADZ34 

5ADZ34 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


TO-IOO 

TO-IOO 

TQ-100 


177 

178 

179 


TP5092 
TP5092A 
TP5092N(A) 


50LMY87 

50LMY87 

50LMY87 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


704 

71 

72 


RSAD534 

AD535JD 

AD535KD 


5ADZ34 

5ADZ35 

5ADZ35 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
RMS/DC Convrtr 
RMS/DC Convrtr 
RMS/DC Convrtr 


TO-IOO 
DIP 
DIP 


180 

181 

182 


TP5094 
TP5094A 
TP5094N(A) 


50LMY87 

50LMY87 

50LMY87 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


73* 

74 

754 


590(2) 
AD536AJD 
AD536AKD 


5ADZ36 

5ADZ36 

5ADZ36 


FLAT P 
DIP 

TO-116 


183 

184d 

185 


TP5380N(A) 

MK5091N 

SBA5099 


50LMY87 

50LMY91 

50LMY99 


DTMF Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


764 

77d 

78d 


AD536ASD 
AD536J 
AD536 K 


5ADZ36 

5ADZ36 

5ADZ36 


RMS/DC Convrtr 
RMS/DC Convrtr 
RMS/DC Convrtr 


TO-116 
DIP 
DIP 


186 

187t 

188 


MK5087N 

TCM5087N 

MK5087P 


50LMZ87 

50LMZ87 

50LMZ87 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


79 

804 

814 


RSAD536A 

AD531JD 

AD531KD 


5ADZ36 

5AD31 

5AD31 


RMS/DC Convrtr 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


DIP 

TO-116 

TO-116 


189d 

190d 

191 


MT5091AC(A) 

MK5099N 

MK50992N05 


50LMZ91 

50LMZ99 

50LMZ99 


DTMF Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


824 

834 

844 


AD531LD 

AD531SD 

AD532JD 


5AD31 

5AD31 

5AD32 


Analog Multiplier 
Analog Multiplier 
Analog Multiplier 


TO-116 

TO-116 

TO-116 


192 

193 

194 


MK50992N 

SAA5025A(A) 

SAA5025B(A) 


50LMZ99 

50LM20 

50LM20 


Phone Dialer Ckt 
TELEX Circuit 
TELEX Circuit 


DIP 

DIP 

DIP 


854 

864 

87 


AD532KD 

AD532SD 

AD533JD 


5AD32 

5AD32 

5AD33 


Analog 

Analog 

Analog 


Multiplier 

Multiplier 

Multiplier 


TO-116 
TO-116 
DIP 


195 

196 

197 


NE5080D(A) 

NE5080F(A) 

NE5080N(A) 


50LM80 

50LM80 

50LM80 


Modem Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


884 

89 

904 


AD533JH 

AD533KD 

AD533KH 


5AD33 

5AD33 

5AD33 


Analog 

Analog 

Analog 


Multiplier 

Multiplier 

Multiplier 


TO-IOO 

DIP 

TQ-100 


198 

199 

200 


NE5081D(A) 

NE5081F(A) 

NE5081NCA) 


50LM81 

50LM81 

50LM81 


Modem Ckt 
Modem Ckt 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


91 

924 

93 


AD533LD 

AD533LH 

AD533SD 


AD533SH 

AD534JD 

AD534KD 


5AD33 

5AD33 

5AD33 


Analog 

Analog 

Analog 


Multiplier 

Multiplier 

Multiplier 


DIP 

| TO-IOO 
DIP 


201 

202 

203 


TP5088N 

S25089C 

S25089D 


S25089P 

T25089 

1TCM5089N 


50LM88 

50LM89 

50LM89 


DTMF 

DTMF 

DTMF 


Ckt 

Ckt 

Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


944 

954 

964 


5AD33 

5AD34 

5AD34 


Analog 

Analog 

Analog 


Multiplier 

Multiplier 

Multiplier 


TO-IOO 

TO-116 

TO-116 


204 

205 ▼ 
206* 


50LM89 

50LM89 

50LM89 


DTMF 

DTMF 

DTMF 


Ckt 

Ckt 

Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


974 

984 

994 


AD534LD 

AD534SD 

iAP534TD 


5AD34 

5AD34 

5AD34 


Analog 

Analog 

Analog 


Multiplier 

Multiplier 

Multiplier 


TO-116 

TO-116 

TO-116 


207* 

208* 

209d 


UM95087 

UM95089 

MK5089N1 


50LM89 

50LM89 

50LM89 


DTMF 

DTMF 

Phone 


Ckt 

Ckt 

Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


100 

101 

102 


MPY534JD 

MPY534KD 

MPY534LD 


5AD34 

5AD34 

5AD34 


Analog 

Analog 

Analog 


Multiplier 

Multiplier 

Multiplier 


DIP 

DIP 

DIP 


2104 
211 v 
212r 


SBA5089 

T2559E 

T2559F 


50LM89 

50LM89 

50LM89 


Phone 

Phone 

Phone 


Dialer Ckt 
Dialer Ckt 
Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


103 

104 
1054 


MPY534SD 

MPY534TD 

MPY634KP 


5AD34 

5AD34 

5AD34 


Analog 

Analog 

Analog 


Multiplier 

Multiplier 

Multiplier 


DIP 

DIP 

DIP 


213 

214 
215d 


MK50991N 

MK5089N 

MK5094N 


50LM91 

50LM92 

50LM92 


Phone 

DTMF 

DTMF 


Dialer Ckt 
Ckt 
Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


DIP 

DIP 

DIP_ 


1064 

1074 

1084 


AD538AD 

AD538BD 

AD538SD 


5AD38 

5AD38 

5AD38 


Analog 

Analog 

Analog 


Multiplier 

Multiplier 

Multiplier 


DIP 

DIP 

DIP 


216 
217 
218d 


MK5089J 

MK5089P 

MK5092N 


50LM92 

50LM92 

50L M92 


Phone 

Phone 

Phone 


Dialer Ckt 
Dialer Ckt 
Dialer Ckt 


109 

110 * 


AD539JD 

AD539JN 


5AD39 

5AD39 


Analog 

Analog 


Multiplier 

Multiplier 


DIP 

DIP 


219 

220 


TP50985N 

MK50981N05 


50LM98 

50LM98 


Phone 

Phone 


Ckt 
Dialer Ckt 


DIP 

DIP 


380 
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47. 1 

2 

s 

o 

o 

111 

_J 

111 


& ANALOG Sl( 

3NAL 


MESSING 

In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number 


LINE 

TYPE 

U 

FEMI 

2J 

PACKAGE 

LINE 

3J 

TYPE 

n 

^ FEMI 

2J 

PACKAGE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 

1 

AD632SD ' J 

6ADZ32 “ 

Analog Multiplier 

DIP ~ 

Tna 

AM7910DC ' 

79LM10 

Modem Ckt ~ H 

OFF 5 

2 

AD632TD 

6ADZ32 

Analog Multiplier 

DIP 

112d 

AM7910LC 

79LM10 

Modem Ckt 

DIP 

3 

AD636JD 

6ADZ36 

Analoa Multiplier 

DIP 

113d 

AM7910PC 

79LM10 

Modem Ckt 

DIP 

4 

AD636KD 

6ADZ36 

Analog Multiplier 

DIP 

114d 

AN829 

8ANY29 

Attenuator Ckt 

DIP 

5 

AD630AD 

6AD30 

Modem Ckt 

DIP 

115d 

AN829S 

8ANZ29 

Attenuator Ckt 

DIP 

6 

AD630BD 

6AD30 

Modem Ckt 

DIP 

1164 

CTS861GB 

8CT61 

Loa/Antila AmD 

CAN 

7 

AD630JN 

6AD30 

Modem Ckt 

DIP 

1174 

DF822DK 

8LMY20 

Phone Ckt 

DIP 

8 

AD630KN 

6AD30 

Modem Ckt 

DIP 

118 ♦ 

DF821DJ 

8LMY20 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

9 

AD630SD 

6AD30 

Modem Ckt 

DIP 

1194 

DF821DK 

8LMY20 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

10 

AD637JD 

6AD37 

RMS/DC Convrtr 

DIP 

1204 

DF822DJ 

8LMY20 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

11 

AD637KD 

6AD37 

RMS/DC Convrtr 

DIP 

121 4 

DF823DJ 

8LMY20 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

12v 

AD637KQ 

6AD37 

RMS/DC Convrtr 

DIP 

1224 

DF823DK 

8LMY20 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

13 

AD637SD 

6AD37 

RMS/DC Convrtr 

DIP 

1234 

DF824DJ 

8LMY20 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

14y 

AD637SQ 

6AD37 

RMS/DC Convrtr 

DIP 

1244 

DF824DK 

8LMY20 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

154 

AD639AD 

6AD39 

Funct. Generator 

DIP 

1254 

DF820DJ 

8LM20DX 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

164 

AD639BD 

6AD39 

Funct. Generator 

DIP 

1264 

DF820DK 

8LM20DX 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

174 

AD639SD 

6AD39 

Funct. Generator 

DIP 

127 

MUX88EQ 

8MU8 

CODEC Ckt 

DIP 

18v 

AD693(A) 

6AD93 

Subs Lood l/F 

DIP 

128 

MUX88FQ 

8MU8 

CODEC Ckt 

DIP 

19t 

AD693AD(A) 

6AD93 

Subs Loop l/F 

DIP 

129 

RPT82FQ 

8RP2 

CODEC Ckt 

DIP 

20 ♦ 

TBA673 

6LM73 

Phone Ringer Ckt 

TO-74 

130 

RPT83FQ 

8RP2 

CODEC Ckt 

DIP 

21 d 

SL640G 

6SL40 

Modulator Ckt 

OTHER 

1314 

4203J 

80LM13 

Analoa Multiplier 

TO-IOO 

22d 

SL641G 

6SL41 

Modulator Ckt 

OTHER 

1324 

4203K 

80LM13 

Analog Multiplier 

TO-IOO 

23 

MB6001 

60LMZ01 

CODEC Ckt 

DIP 

1334 

4203S 

80LM13 

Analog Multiplier 

TO-IOO 

24 

MB6002 

60LM02 

CODEC Ckt 

DIP 

134d 

AMC8013AC 

80LM13 

Analoa Multiplier 

TO-IOO 

25d 

HEPC6009 

60LM09 

Attenuator Ckt 

OTHER 

135d 

AMC8013AM 

80LM13 

Analog Multiplier 

TO-IOO 

26d 

S3505(2) 

60LM15 

CODEC Ckt 

DIP 

136d 

AMC8013BC 

80LM13 

Analog Multiplier 

TO-IOO 

27 ♦ 

600133-1 

60M133 

Active Filter 

DIP 

137d 

AMC8013BM 

80LM13 

Analoa Multiplier 

TO-IOO 

28 ♦ 

600133-2 

60M133 

Active Filter 

DIP 

138d 

AMC8013CC 

80LM13 

Analog Multiplier 

TO-IOO 

29d 

CTS600133 

60M133 

Active Filter 

DIP 

139d 

AMC8013CM 

80LM13 

Analog Multiplier 

TO-IOO 

30 

CTS600133-1 

60M133 

Active Filter 

DIP 

1404 

ICL8013ACTZ 

80LM13 

Analoa Multiplier 

TO-IOO 

31 ♦ 

CTS600133-2 

60M133 

Active Filter 

DIP 

141 4 

ICL8013AMTZ 

80LM13 

Analog Multiplier 

TO-IOO 

32d 

TDC1028(A) 

60M133 

Active Filter 

DIP 

1424 

ICL8013BCTZ 

80LM13 

Analog Multiplier 

TO-IOO 

33 ♦ 

600134-1 

60M134 

Active Filter 

DIP 

1434 

ICL8013BMTZ 

80LM13 

Analoa Multiplier 

TO-IOO 

34 ♦ 

600134-2 

60M134 

Active Filter 

DIP 

1444 

ICL8013CCTZ 

80LM13 

Analog Multiplier 

TO-IOO 

35d 

CTS600134 

60M134 

Active Filter 

DIP 

1454 

ICL8013CMTZ 

80LM13 

Analog Multiplier 

TO-IOO 

36 

CTS600134-1 

60M134 

Active Filter 

DIP 

146 

RS8038 

80LM38 

Funct. Generator 

DIP 

37 

CTS600134-2 

60M134 

Active Filter 

DIP 

147d 

WG8038BC 

80LM38 

Funct. Generator 

DIP 

38 

MC6172L 

61LM72 

Modulator Ckt 

DIP 

148d 

WG8038BM 

80LM38 

Funct. Generator 

DIP 

39 

MC6172P 

61LM72 

Modulator Ckt 

DIP 

149d 

WG8038CC 

80LM38 

Funct. Generator 

DIP 

40d 

MC6862CL 

61LM72 

Modulator Ckt 

DIP 

1504 

XR8038ACN(A) 

80LM38 

Funct. Generator 

DIP 

41d 

MC6862CP 

61LM72 

Modulator Ckt 

DIP 

1514 

XR8038ACP(A) 

80LM38 

Funct. Generator 

DIP 

42d 

MC6862CS 

61LM72 

Modulator Ckt 

DIP 

1524 

XR8038AM(A) 

80LM38 

Funct. Generator 

DIP 

43 t 

MC6862S 

61LM72 

Modulator Ckt 

DIP 

1534 

XR8038AN(A) 

80LM38 

Funct. Generator 

DIP 

44d 

MC6862SL 

61LM72 

Modulator Ckt 

DIP 

1544 

XR8038AP(A) 

80LM38 

Funct. Generator 

DIP 

45d 

MC6862SP 

61LM72 

Modulator Ckt 

DIP 

1554 

XR8038CN 

80LM38 

Funct. Generator 

DIP 

46 v 

MC6862SS 

61LM72 

Modulator Ckt 

DIP 

1564 

XR8038CP 

80LM38 

Funct. Generator 

DIP 

47 

MC6173L 

61LM73 

Modem Ckt 

DIP 

1574 

XR8038M 

80LM38 

Funct. Generator 

DIP 

48 

MC6173P 

61LM73 

Modem Ckt 

DIP 

1584 

XR8038N 

80LM38 

Funct. Generator 

DIP 

49 

MSM6224RS(A) 

62LM24 

Phone Dialer Ckt 

OTHER 

1594 

XR8038P 

80LM38 

Funct. Generator 

DIP 

50 

MSM6234RS(A) 

62LM34 

Phone Dialer Ckt 

OTHER 

160 

ICL8048BCDE 

80LM48 

Log/Antilg Amp 

DIP 

51 

PSB6520(A) 

65LM20 

Phone Rinaer Ckt 

DIP 

161 

ICL8048BCJE 

80LM48 

Loa/Antila Amp 

DIP 

52 ▼ 

PSB6521P 

65LM20 

Phone Ringer Ckt 

DIP 

162 

ICL8048BCPE 

80LM48 

Log/Antilg Amp 

DIP 

53 v 

PSB6620P 

66PS20 

Phone Ckt 

DIP 

163 , 

ICL8048CCDE 

80LM48 

Log/Antilg Amp 

DIP 

54 

MC6860L 

68MC60 

Modem Ckt 

DIP 

164 

ICL8048CCJE 

80LM48 

Loa/Antila Amo 

DIP 

55 

MC6860P 

68MC60 

Modem Ckt 

DIP 

165 

ICL8048CCPE 

80LM48 

Log/Antilg Amp 

DIP 

56 ▼ 

MC6860S 

68MC60 

Modem Ckt 

DIP 

166d 

LA8048BC 

80LM48 

Log/Antilg Amp 

DIP 

57 v 

MSM6926GS-K 

69LMZ26 

Modem Ckt 

FLAT P 

167d 

LA8048CC 

80LM48 

Loa/Antila Amp 

DIP 

58 y 

MSM6946GS-K 

69LMZ26 

Modem Ckt 

FLAT P 

168 

ICL8049BCDE 

80LM49 

Log/Antilg Amp 

DIP 

59 y 

MSM6927GS-K 

69LMZ27 

Modem Ckt 

FLAT P 

169 

ICL8049BCJE 

80LM49 

Log/Antilg Amp 

DIP 

60 

MSM6910AS 

69LM10 

CODEC Ckt 

DIP 

170 

ICL8049BCPE 

80LM49 

Loa/Antila Amp 

DIP i 

61 

MSM6912AS 

69LM12 

Modulator Ckt 

DIP 

171 

ICL8049CCDE 

80LM49 

Log/Antilg Amp 

DIP 

62 

MSM6917AS 

69LM17 

CODEC Ckt 

DIP 

172 

ICL8049CCJE 

80LM49 

Log/Antilg Amp 

DIP 

63 

MSM6926RS 

69LM26 

Modem Ckt 

DIP 

173 

ICL8049CCPE 

80LM49 

Loa/Antila Amp 

DIP 

64 

MSM6946RS 

69LM26 

Modem Ckt 

DIP 

174d 

LA8049BC 

80LM49 

Log/Antilg Amp 

DIP 

654 

MSM6947RS 

69LM26 

Modem Ckt 

DIP 

175d 

LA8049CC 

80LM49 

Log/Antilg Amp 

DIP 

66y 

MSM6947GS-K 

69LM27 

Modem Ckt 

FLAT P 

1764 

CS8204 

82CS04 

Phone Rinaer Ckt 

DIP 

67 y 

550(3) 

7A01 

Analog Multiplier 

FLAT P 

1774 

CS8205 

82CS05 

Phone Ringer Ckt 

DIP 

68 y 

A701 

7A01 

Analog Multiplier 

FLAT P 

1784 

MT8862XC 

82LMY04 

DTMF Ckt 

DIP 

69 

TBA720 

7TAY20 

Funct. Generator 

DIP 

1794 

MT8862XE 

82LMY04 

DTMF Ckt 

DIP 

70 

TBA720Q 

7TAY20 

Funct. Generator 

QUIP 

1804 

MT8863XC 

82LMY04 

DTMF Ckt 

DIP 

71 

TBA720AQ(2) 

7TAZ20 

Funct. Generator 

QUIP 

1814 

MT8863XE 

82LMY04 

DTMF Ckt 

DIP 

72 

TCA730(2) 

7TC30 

Attenuator Ckt 

DIP 

182d 

ML8204AE 

82LMY04 

Phone Rinaer Ckt 

DIP 

73 

TCA730A(2) 

7TC30 

Attenuator Ckt 

DIP 

183d 

ML8205 

82LMZ04 

Phone Ringer Ckt 

DIP 

74d 

ACF7032C 

70LM32 

Active Filter 

CAN 

184d 

ML8205AE 

82LMZ04 

Phone Ringer Ckt 

DIP 

75d 

ACF7096C 

70LM96 

Active Filter 

OTHER 

185 

XRT8205CP 

82LM04 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

76 

AD7115BQ 

71LM15 

Attenuator Ckt 

DIP 

186 

XRT8205P 

82LM04 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

77 

AD7115KN 

71LM15 

Attenuator Ckt 

DIP 

187d 

MT8251AC(A) 

82LM51 

Phone Ringer Ckt 

DIP 

78 

AD7115TD 

71LM15 

Attenuator Ckt 

DIP 

188 

BU8302A 

83BU02 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

79 

ICM7206/D 

72LM06 

DTMF Ckt 

CHIP 

189d 

PSB8530(A) 

85LM30 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

80 

ICM7206A/D 

72LM06 

DTMF Ckt 

CHIP 

1904 

MT8860XC 

85LM60 

DTMF Ckt 

DIP 

81 

ICM7206AJPE 

72LM06 

DTMF Ckt 

DIP 

191 4 

MT8860XE 

85LM60 

DTMF Ckt 

DIP 

82 

ICM7206B/D 

72LM06 

DTMF Ckt 

CHIP 

192d 

MT8860AC 

85LM60 

Phone Ckt 

DIP 

83 

ICM7206BJPE 

72LM06 

DTMF Ckt 

DIP 

193d 

MT8860AD 

85LM60 

Phone Ckt 

OTHER 

84 

ICM7206C/D 

72LM06 

DTMF Ckt 

CHIP 

194d 

MT8860AE 

85LM60 

Phone Ckt 

OTHER 

85 

ICM7206CJPE 

72LM06 

DTMF Ckt 

DIP 

195d 

MT8860AY 

85LM60 

Phone Ckt 

OTHER 

86 

ICM7206D/D 

72LM06 

DTMF Ckt 

CHIP 

196v 

PSB8590P(A) 

85LM90 

DTMF Ckt 

DIP 

87 

ICM7206DJPE 

72LM06 

DTMF Ckt 

DIP 

197y 

PSB8591P 

85LM91 

DTMF Ckt 

DIP 

88 

ICM7206JPE(2) 

72LM06 

DTMF Ckt 

DIP 

198y 

PSB8592P 

85LM92 

DTMF Ckt 

DIP 

89 

ICM7206AIPE 

72LM06 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

199 

PSB8593 

85LM92 

DTMF Ckt 

DIP 

90 

ICM7206BIPE 

72LM06 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

200 

AMS88205-5NC 

88AP205 

DTMF Ckt 

SIP 

91 

ICM7206CIPE 

72LM06 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

201 d 

G8860XDI 

88LMY60 

DTMF Ckt 

DIP 

92 

ICM7206DIPE 

72LM06 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

202d 

G8860XPI 

88LMY60 

DTMF Ckt 

DIP 

93 

ICM7206IPE 

72LM06 

Phone Dialer Ckt 

DIP 

203d 

G8860DI 

88LMZ60 

DTMF Ckt 

DIP 

94 

MP7246BN 

72MPX46 

Modem Ckt 

DIP 

204d 

G8860P(A) 

88LMZ60 

Phone Ckt 

DIP 

95 

MP7247BN 

72MPX47 

Modem Ckt 

DIP 

205d 

G8860PI(A) 

88LMZ60 

Phone Ckt 

DIP 

96 

MP7224 

72MP24 

Modem Ckt 

DIP 

206d 

MT8820AC 

88LM20 

DTMF Ckt 

DIP 

97 

MP7246AN 

72MP46 

Modem Ckt 

DIP ! 

207d 

MT8820AD 

88LM20 

DTMF Ckt 

DIP 

98 

MP7247AN 

72MP47 

Modem Ckt 

DIP 

208d 

MT8820AE 

88LM20 

DTMF Ckt 

DIP 

99 

EF7331C(2) 

73EF31 

Phone Switch Ckt 

DIP 

209d 

MT8820AJ 

88LM20 

DTMF Ckt 

DIP 

100 

EF7331P(2) 

73EF31 

Phone Switch Ckt 

DIP 

21 Od 

MT8820AN 

88LM20 

DTMF Ckt 

DIP 

101 

MM74HC942J(A) 

74LM94 

Modem Ckt 

DIP 

21 Id 

MT8862AC 

88LM62 

DTMF Ckt 

DIP 

102 

MM74HC942N(A) 

74LM94 

Modem Ckt 

DIP 

212d 

MT8862AE 

88LM62 

DTMF Ckt 

DIP 

103 

MM74HC943J(A) 

74LM94 

Modem Ckt 

DIP 

213d 

MT8863AC 

88LM62 

DTMF Ckt 

DIP 

104 

MM74HC943N(A) 

74LM94 

Modem Ckt 

DIP 

214d 

MT8863AE 

88LM62 

DTMF Ckt 

DIP 

105 

LC7500(2) 

75LC00 

Attenuator Ckt 

DIP 

215d 

G8865XDI 

88LM65 

Active Filter 

DIP 

106 

LC7530(2) 

75LC30 

Attenuator Ckt 

DIP 

216d 

G8865XPI 

88LM65 

Active Filter 

DIP 

107 

EFB7510C 

75LM10 

Modem Ckt 

DIP 

217d 

MT8865AC 

88LM65 

DTMF Ckt 

DIP 

108 

EFB7510J 

75LM10 

Modem Ckt 

DIP 

218d 

MT8865AE 

88LM65 

DTMF Ckt 

DIP 

109 

RS7525 

75LM25 

Attenuator Ckt 

DIP 

2194 

MT8865XC 

88LM65 

[DTMF Ckt ' 

DIP 

110d 

AM7901DC(A) 

79LM01 

Subs Lood l/F 

DIP 

2204 

MT8865XE 

88LM65 

DTMF Ckt 

DIP 
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47. 


ELECOMMUNICATION & ANALOG SIGNAL 


sr 


PROCESSING 


m 


in 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number _ 


LINE 

No. 


wr 


TYPE 

NUMBER 


MT8865XY 

C8870ACI(A) 

C8870ADKA) 


FEMI 

NUMBER 


88LM65 

88LM70 

88LM70 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


DTMF'Ckt" 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


mr 

DIP 

DIP 


LINE 

No. 


11 id 
112d 
1 13v 


[AY5T9W 

AY5-9151 

UM9151 


TYPE 

NUMBER 


91LM00 

91LM51 

91LM51 


FEMI 

NUMBER 


nr 


DESCRIPTION 


PACKAGE 

TYPE 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


W 

DIP 

DIP 


14 

2d 

3d 


4d 

5d 

6d 


C8870AEI(A) 

C8870API(A) 

C8870CKA) 


88LM70 

88LM70 

88LM70 


88LM70 

88LM70 

88LM70 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


CHIP 

DIP 

DIP 


114 

115 

116 


[TP9152 

TP9158 

AY9171A 


91LM52 

91LM58 

91M71 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


7d 

8d 

9d 


C8870DI(A) 

C8870EI(A) 

C8870PK/ 


_ 

G8870ACi(Ar 

G8870ADI(A) 

G8870AEKA) 


DIP 

CHIP 

DIP 


117 

118v 

119 


AY9171B 
T40992 
TC9153P(2) 


TC9154P(2) 
TC9155P(2) 
TC9156P(2) 


91M71 

91M71 

91TC53 


91TC54 

91TC55 

91TC56 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Attenuator Ckt 


Attenuator Ckt 
Attenuator Ckt 
Attenuator Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


lOd 

lid 

12d 


88LM70 

88LM70 

88LM70 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

CHIP 


120 

121 

122 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


13d 

144 

154 


G8870API(A) 
G8870CI 
G8870DI 


88LM70 

88LM70 

88LM70 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


123y 

124y 

125v 


UM91210 

UM91210A 

UM91210B 


91UM210 

91UM210 

91UM210 


DIP 

DIP 

DIP 


16d 

17# 

18 


G8870EI(A) 

G8870PI 

MT8870AC(A) 


88LM70 

88LM70 

88LM70 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


CHIP 

DIP 

DIP 


126y 

127y 

128y 


UM91210C 

UM91210D 

UM91250 


91UM210 

91UM210 

91UM250 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


194 

20 v 

21 ♦ 


MT8870BC 

MT8870BC-1 

MT8870BE 


88LM70 

88LM70 

88LM70 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


129y 
130y 
1311 


UM91531 

UM9160 

UM91603C 


91UM531 

91UM60 

91UM603 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


Phone Ckt 
Crosspoint Switch 
DTMF Ckt _ 


DIP 

DIP 

DIP 


22 v 

23 v 

24 v 


MT8870BE-1 

MT8872BC 

MT8872BP 


88LM70 

88LM72 

88LM72 


DIP 

DIP 

LLC 


132r 
133 ♦ 
134d 


UM9161 
UPD22100C 
AY3-9400 


91UM61 

92UM100 

94LM00 


DTMF rut 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


25 v 
264 
27 ♦ 


MH88305 

MH665GG 

MT8804AC 


88MH305 

68iviHt>uu 

88MT04 


DTMF Ckt 
Subs Loop l/F 
Crossooint Switch 


DIP 
OTHER 
DIP 


135d 

136d 

137d 


AY3-9401 

AY3-9410 

AY5-9559 


941 MOl 
94LM01 
95LM55 


DIP 

DIP 


28 

29* 

30d 


MT8804AD 

MT8804AE 

MT8804BC 


88MT04 

88MT04 

88MT04 


Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 
Crosspojnt Switch 


Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 


DIP 

DIP 

DIP 


138 

139 

140 


M958-01 

M980C 

M980P 


95LM81 

98LM80 

98LM80 


DTMF Ckt 
Phone Ckt 
Phone Ckt 


CODEC Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Modem Ckt _ 


DIP 

DIP 

DIP 


31d 

32d 

33d 


MT8804BE 

MT8804BF 

MT8804BH 


88MT04 

88MT04 

88MT04 


DIP 

DIP 

DIP 


141d 

142d 

143d 


AY3-9900 

TMS99531N 

TMS99532A 


99LM00 

99TM531 

99TM532 


DIP 

DIP 

DIP 


34 v 
35 y 
36 ♦ 


MT8812AC(A) 

MT8812AE(A) 

MT8840AC 


88MT12 

88MT12 

88MT40 


Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 
Modem Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


37 ♦ 

38 ♦ 

39 4 


MT8840AE 

MT8880AC(A) 

MT8880AE(A) 


88MT40 

88MT80 

88MT80 


Modem Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


LLC" 

LLC 

LLC 


40 ♦ 

41 4 

42 v 


MT8962AY 

MT8963AY 

MT8966AY 


89LMY62 

89LMY62 

89LMY62 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


LLC 

DIP 

DIP 


43 y 

44 ♦ 

45 ♦ 


MT8967AY 

MT8962AC 

MT8963AC 


89LMY62 

89LMZ62 

89LMZ62 


464 

47d 

484 


MT8970AC(A) 

MT8912AC 

MT8960AC 


89LMZ70 

89LM12 

89LM60 


Subs Loop l/F 
Active Filter 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


494 

504 

514 


MT8961AC 

MT8964AC 

MT8965AC 


89LM60 

89LM60 

89LM60 


CODEC Ckt 
CODEC Ckt 
CODEC Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


52d 

53 y 

54 y 


MT8980AC 

MT8980DC(A) 

MT8980DE(A) 


MH89755(A) 
MH89761 (A) 
MH89785(A) 


89LM80 

89LM80 

89LM80 


Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 


DIP 

DIP 

DIP 


55d 
56 y 
57d 


89MH755 

89MH761 

89MH785 


Subs Loop l/F 
Subs Loop l/F 
Subs Loop l/F 


OOP 1/ 

: Ckt 


DIP 

OTHER 
DIP 


584 

59d 

60d 


MT8950AY 

MT8950AC 

MT8972AC 


89MTY50 

89MTZ50 

89MT72 


CODEC i 
CODEC Ckt 
Subs Loop l/F 


LLC 

DIP 

DiP 


61 ^ 

62 y 

63 y 


MT8981 DC(A) 
MT8981 DE(A) 
MT8994AC 


89MT81 

89MT81 

89MT94 


Crosspoint Switch 
Crosspoint Switch 
Phone Ckt _ 


DIP 

DIP 

DIP 


64 y 

65 y 

66 y 


MT8994AE 

MT8995AC 

MT8995AE 


89MT94 

89MT94 

89MT94 


Phone Ckt 
Phone Ckt 
Phone Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


M991 

M927 

M947 


9LMY91 

9LM27 

9LM47 


Phone Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


70 

71 

72 


M948 

M956 

M956C 


9LM48 

9LM56 

9LM56 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


M956P 
M957 
M957-01C 


9LM56 

9LM57 

9LM57 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


Phone Ckt 
Phone Ckt 
Phone Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


76 

77d 

78 


M957-01P 
M957C 
M959 


9LM57 

9LM57 

9LM59 


DIP 

DIP 

DIP 


79 

80d 

81d 


M967(A) 

AY9-9086 

AY5-9200 


9LM67 

9L086 

9L200 


Phone Ckt 
DTMF Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


82d 

83d 

84d 


AY9-9600 

AY5-9801 

AY5-9804 


9L600 

9L801 

9L801 


Phone Dialer Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DiP 

DIP 


85d 

86d 

87 


AY5-9821 

AY5-9824 

M958-02 


9L801 

9L801 

9M58 


DTMF Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


88 

89 

90 


M969C 

M969P 

M981C 


9M69 

9M69 

9M81 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Ckt _ 


DIP 

DIP 

DIP 


M981P 

M982C 

M982P 


9M81 

9M84 

9M84 


Phone Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


M984 

M993C 

M993P 


9M84 

9M93 

9M93 


Phone Ckt 
DTMF Ckt 
DTMF Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


97 y 

98 y 

99 


1TAA960 

UM9151-3 

X9MMED(A) 


9TA60 

9UM151 

9XM 


Active Filter 
Phone Dialer Ckt 
Attenuator Ckt 


TO-100 

DIP 

DIP 


100 

101 

102 


X9MMEP(A) 
COM9046 
TP9151 


9XM 

90SM46 

91LMW51 


Attenuator Ckt 
Phone Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


103 

104d 

105 


TP9156 

AY5-9152 

AY5-9152B 


91LMW51 

91LMX51 

191LMX51 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DiP 


106 

107 

108d 


AY5-9151B 

AY5-9151A 

AY5-9100 


AY5-9106 

AY5-9110 


91LMY51 

91LMZ51 

91LM00 


Modulator Ckt 
Modulator Ckt 
Phone Dialer Ckt 


DIP 

DIP 

DIP 


DIP 

DIP 


109d 
11Qd 


91LM00 

91LM00 


Phone Dialer Ckt 
Phone Dialer Ckt 
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48. MISCELLANEOUS LINEAR DEVICES 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

I] 

FEMI 

NUMBER 

E 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

5J 

FEMI 

NUMBER 

E 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

Id 

CMP05AJ 


'Special V. Comp 

TD^9 


Ill 

FPM05PG 

TFP20 

Pressure Sensor 

SIP 

2d 

CMP05AZ 

0CP5 

Special V. Comp 

DIP 


112 

FPM07PG 

1FP20 

Pressure Sensor 

SIP 

34 

CMP05BJ 

0CP5 

Special V. ComD 

TO-99 


113 

FPM10PG 

1FP20 

Pressure Sensor 

SIP 

4 

CMP05BZ 

0CP5 

Special V. Comp 

DIP 


114 

FPM15PG 

1FP20 

Pressure Sensor 

SIP 

5d 

CMP05EJ 

0CP5 

Special V. Comp 

TO-99 


115 

FPM20PG 

1FP20 

Pressure Sensor 

SIP 

6d 

CMP05EP 

0CP5 

Special V. Comp 

DIP 


116 j 

FPM30PG 

1FP20 

Pressure Sensor 

SIP 

7d 

CMP05EZ 

0CP5 

Special V. Comp 

DIP 


117 

FPM50PG 

1FP20 

Pressure Sensor 

SIP 

8* 

CMP05FJ 

0CP5 

Special V. Comp 

TO-99 


118 

FPM70PG 

1FP20 

Pressure Sensor 

SIP 

9d 

CMP05FP 

0CP5 

Special V. Comp 

DIP 


119 

FPM100PG 

1FP20 

Pressure Sensor 

SIP 

10 

CMP05FZ 

0CP5 

Special V. Comp 

DIP 


120 

FPM120PG 

1FP20 

Pressure Sensor 

SIP 

11# 

CMP05CJ 

0CP5 

V Comparator 

TO-99 


121 4 

HKZ101 

1HK01 

Hall Effect Device 

SIP 

12 

CMP05CZ 

0CP5 

V Comparator 

DIP 


1224 

HKZ101S 

1HK01 

Hall Effect Device 

SIP 

134 

CMP05GJ 

0CP5 

V Comparator 

TO-99 


123 

HV3-1000-5 

1HV000 

Servo Circuit 

DIP 

14 

CMP05GP 

0CP5 

V Comparator 

DIP 


124 

HV3-1000A5 

1HV000 

Servo Circuit 

DIP 

15 

CMP05GZ 

0CP5 

V Comparator 

DIP 


125t 

IRFE110 

1IR13 

FET Arrav 

DIP 

164 

TDB0119CM 

0LMZ19 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 


126t 

IRFE113 

1IR13 

FET Array 

DIP 

17# 

TDC0119CM 

0LMZ19 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 


127 

KMZIOA(A) 

1KMO 

Hall Effect Device 

SIP 

184 

TDE0119CM 

0LMZ19 

V Como(Dual) 

TO-100 


128 

KMZIOB(A) 

1KMO 

Hall Effect Device 

SIP 

19 

MAT04AY 

0MA4 

TR Array (Ind.) 

DIP 


129 

KMZIOC(A) 

1KMO 

Hall Effect Device 

SIP 

204 

MAT04BY 

0MA4 

TR Array (Ind.) 

DIP 


130 

KPY10 

1KP05 

Pressure Sensor 

CAN 

21 T 

MAT04EP 

0MA4 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


131 

KPY12 

1KP05 

Pressure Sensor 

CAN 

22 

MAT04EY 

0MA4 

TR Array (Ind.) 

DIP 


132 

KPY14 

1KP05 

Pressure Sensor 

CAN 

234 

MAT04FP 

0MA4 

TR Array (Ind.) 

DIP 


133 

KPY16 

1KP05 

Pressure Sensor 

CAN 

244 

MAT04FY 

0MA4 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


134 

KP100A(A) 

1KP00 

Pressure Sensor 

SIP 

25 ▼ 

SCX01DN 

0SC100 

Pressure Sensor 

SIP 


135 

KP101 A(A) 

1KP00 

Pressure Sensor 

SIP 

26t 

SCX01DNC 

0SC100 

Pressure Sensor 

SIP 


136 

KSY13 

1KS3 

Hall Effect Device 

OTHER 

27 * 

SCX05DN 

0SC100 

Pressure Sensor 

SIP 


137d 

CMP02BY 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

28 ▼ 

SCX05DNC 

OSCIOO 

Pressure Sensor 

SIP 


138d 

CMP02CY 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

29 * 

SCX15AN 

0SC100 

Pressure Sensor 

SIP 


139d 

CMP02EY 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

30 * 

SCX15ANC 

OSCIOO 

Pressure Sensor 

SIP 


140d 

CMP02Y 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

31 * 

SCX15DN 

OSCIOO 

Pressure Sensor 

SIP 


141 d 

CMP03AJ 

1LMV11 

V Comparator 

TO-99 

32 * 

SGX15DNC 

OSCIOO 

Pressure Sensor 

SIP 


142d 

CMP03AY 

1LMV11 

V Comparator 

Other 

33 * 

SCX30AN 

OSCIOO 

Pressure Sensor 

SIP 


143d 

CMP03EJ 

1LMV11 

V Comparator 

TO-99 

34 * 

SCX30ANC 

OSCIOO 

Pressure Sensor 

SIP 


144d 

CMP03EY 

1LMV11 

V Comparator 

Other | 

35 * 

SCX30DN 

OSCIOO 

Pressure Sensor 

SIP 


145d 

CMP81CY 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

36 * 

SCX30DNC 

OSCIOO 

Pressure Sensor 

SIP 


146d 

CMP81EY 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

37 * 

SCX100AN 

OSCIOO 

Pressure Sensor 

SIP 


147d 

CMP82CY 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

38* 

SCX100ANC 

OSCIOO 

Pressure Sensor 

SIP 


148d 

CMP82EY 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

39* 

SCX100DN 

OSCIOO 

Pressure Sensor 

SIP 


149 

LM111D 

1LMV11 

V Comparator 

DIP ! 

40* 

SCX100DNC 

OSCIOO 

Pressure Sensor 

SIP 


150 

LM211D 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

41 

CHHY001 

OSOOI 

Motor Controller 

FLAT P 


1514 

LM211J 

1LMV11 

V Comparator 

TO-116 

42 

CHHY002 

OSOOI 

Motor Controller 

FLAT P 


152 

LM211N14 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

43 

CHHY003 

OSOOI 

Motor Controller 

FLAT P 


153 

LM311D 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

44 

CHHY004 

OSOOI 

Motor Controller 

FLAT P 


1544 

LM311J 

1LMV11 

V Comparator 

TO-116 

45 

CHHY005 

OSOOI 

Motor Controller 

FLAT P 


155 

LM311N8 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

46 

CHHY006 

OSOOI 

Motor Controller 

FLAT P 


156 

LM311N14 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

47 

CHHY007 

OSOOI 

Motor Controller 

FLAT P 


157d 

MLM111L 

1LMV11 

V Comparator 

TO-116 

48 

CHHY008 

OSOOI 


FLAT P 


158d 

MLM211L 

1LMV11 

V Comparator 

TO-116 

49 ▼ 

SPX50A 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


159d 

MLM311L 

1LMV11 

V Comparator 

TO-116 

50 ▼ 

SPX50D 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


1604 

PM111Y 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

51 ▼ 

SPX50DN 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


1614 

PM211Y 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

52 t 

SPX100A 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


162d 

PM311 J(A) 

1LMV11 

V Comparator 

TO-99 

53 ▼ 

SPX100AN 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


163d 

PM311 Y(A) 

1LMV11 

V Comparator 

TO-99 

54 ▼ 

SPX100D 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


164 

SG111J 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

55 * 

SPX100DN 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


165 

SG311J 

1LMV11 

V Comparator 

DIP 

56 * 

SPX200A 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


166d 

LM139FH 

1LMV39 

V Comparator 

LLC 

57 * 

SPX200AN 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


167d 

LM139FK 

1LMV39 

V Comparator 

LLC 

58 ▼ 

SPX200D 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


168d 

LM193FH 

1LMV93 

V Comp(Dual) 

LLC 

59 ▼ 

SPX200DN 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


169d 

LM193FK 

1LMV93 

V Comp(Dual) 

LLC 

60 ▼ 

SX01D 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


170d 

SN52506N 

1LMW06 

V Comp(Dual) 

DIP 

61 ▼ 

SX01DN 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


171d 

TL506CJ 

1LMW06 

V Comp(Dual) 

DIP 

62 ▼ 

SX05D 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


172d 

TL506CN 

1LMW06 

V Comp(Dual) 

DIP 

63 ▼ 

SX05DN 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


173d 

TL506CW 

1LMW06 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

64 * 

SX15A 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


174d 

TL506MJ 

1LMW06 

V Comp(Dual) 

DIP 

65 * 

SX15AN 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


175d 

TL506MW 

1LMW06 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

66 * 

SX15D 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


176d 

711-1-36 

1LMW11 

V Comparator 

TO-91 

67 * 

SX15DN 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


177d 

711-9-36 

1LMW11 

V Comparator 

TO-91 

68 * 

SX30A 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


1784 

LT1011ACH 

1LMW11 

V Comparator 

TO-5 

69 * 

SX30AN 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


1794 

LT1011AMH 

1LMW11 

V Comparator 

TO-5 

70 * 

SX30D 

0SX5 

1 1 ;J Z3.-W II ! 

SIP 


1804 

LT1011CH 

1LMW11 

V Comparator 

TO-5 

71 * 

SX30DN 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


1814 

LT1011MH 

1LMW11 

V Comparator 

TO-5 

72 * 

SX100A 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


182d 

RM711BL 

1LMW11 

V Comparator 

CHIP 

73 * 

SX100AN 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


183d 

SG711CJ 

1LMW11 

V Comparator 

TO-116 

74 * 

SX100D 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


184d 

SG711J 

1LMW11 

V Comparator 

TO-116 

75 * 

SX100DN 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


185d 

UA711 

1LMW11 

V Comparator 

Other 

76 * 

SX150A 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


186d 

UA711C 

1LMW11 

V Comparator 

Other 

77 * 

SX150AN 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


187 

IRFG1Z0 

1LMX0 

Dari Array 

DIP 

78 * 

SX150D 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


188 

IRFG1Z3 

1LMX0 

Dari Arrav 

DIP 

79 * 

SX150DN 

0SX5 

Pressure Sensor 

SIP 


189 

IRFG110 

1LMX0 

Dari Array 

DIP 

80 

TL010CP 

0TL10 

Current Source 

DIP 


190 

IRFG113 

1LMX0 

Dari Array 

DIP 

81d 

TL011C 

0TL11 

Current Source 

CAN 


191 d 

LM106J 

1LMX06 

V Comparator 

DIP 

82d 

TL011I 

0TL11 

Current Source 

CAN 


192d 

LM106W 

1LMX06 

V Comparator 

DIP 

83d 

TL011M 

0TL11 

Current Source 

CAN 


193d 

LM206D 

1LMX06 

V Comparator 

DIP 

84d 

TL012C 

0TL12 

Current Source 

CAN 


194d 

LM206J 

1LMX06 

V Comparator 

DIP 

85d 

TL012I 

0TL12 

Current Source 

CAN 


195d 

LM206N 

1LMX06 

V Comparator 

DIP 

86d 

TL012M 

0TL12 

Current Source 

CAN 


196d 

LM306D 

1LMX06 

V Comparator 

DIP 

87d 

TL014C 

0TL14 

Current Source 

CAN 


197d 

LM306J 

1LMX06 

V Comparator 

DIP 

88d 

TL014I 

0TL14 

Current Source 

CAN 


198d 

LM306N 

1LMX06 

V Comparator 

DIP 

89d 

TL014M 

0TL14 

Current Source 

CAN 


199d 

LM111FH 

1LMX11 

V Comparator 

LLC 

90d 

TL021C 

0TL21 

Current Source 

CAN 


200d 

LM111FK 

1LMX11 

V Comparator 

LLC 

91d 

TL021I 

0TL21 

Current Source 

CAN 


201 d 

LM211L 

1LMX11 

V Comparator 

LLC 

92d 

TL021M 

0TL21 

Current Source 

CAN 


202 ▼ 

PM111RC 

1LMX11 

V Comparator 

LLC 

93 

U243B 

01TA59 

Alrm/Securitv Ckt 

DIP 


203d 

LD119L 

1LMX19 

V Como(Dual) 

Other 

94 

TDA0159 

01TA59 

Special Sensor 

DIP 


204 

LM219L 

1LMX19 

V Comp(Dual) 

LLC 

95d 

AN 155 

1AN55 

Fixed V Reference 

CAN 


205d 

LM319L 

1LMX19 

V Comp(Dual) 

LLC 

964 

CS140 

1CS40 

Motor Controller 

DIP 


206d 

3302J 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

97 * 

CS166 

1CS66 

Fluid Sensor Ckt 

DIP 


207d 

AMLM139AD 

1LMX39 

Quad V. Comp 

Other 

984 

CS175 

1CS75 

Motor Controller 

DIP 


208d 

AMLM139AF 

1LMX39 

Quad V. Comp 

Other 

99d 

CS179(2) 

1CS79 

Alrm/Securitv Ckt 

DIP 


209d 

AMLM139D 

1LMX39 

Quad V. Comp 

Other 

100 

CS 180(2) 

1CS80 

V Comp(Dual) 

DIP 


21 Od 

AMLM139F 

1LMX39 

Quad V. Comp 

Other 

1014 

CS191 

1CS91 

Special Sensor 

DIP 


21 Id 

AMLM239AD 

1LMX39 

Quad V. Comp 

Other 

102 

TDA1006A(2) 

1CT006 

Motor Controller 

DIP 


212d 

AMLM239D 

1LMX39 

Quad V. Comp 

Other 

103 

DTA114E 

1DT43 

TR Array (Ind.) 

Other 


213d 

AMLM339AD 

1LMX39 

Quad V. Comp 

Other 

104 

DTA114Y 

1DT43 

TR Array (Ind.) 

Other 


214d 

AMLM339AN 

1LMX39 

Quad V. Comp 

Other 

105 

DTA124E 

1DT43 

TR Arrav (Ind.) 

Other 


215d 

AMLM339D 

1LMX39 

Quad V. Como 

Other 

106 

DTA124X 

1DT43 

TR Array (Ind.) 

Other 


216d 

AMLM339N 

1LMX39 

Quad V. Comp 

Other 

107 

DTA143E 

1DT43 

TR Array (Ind.) 

Other 


217 

AN1339 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

108 

DTA143X 

1DT43 

TR Arrav (Ind.) 

Other 


2184 

AN1339S 

1LMX39 

Quad V. Como 

Other 

109 

DTA144E 

1DT43 

TR Array (Ind.) 

Other 


2194 

AN6912S 

1LMX39 

Quad V. Comp 

Other 

110 

DTA144W 

1DT43 

TR Arrav (Ind.) 

Other 


220 

AN6918 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
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48. MISCELLANEOUS LINEAR DEVICES 


LINE 

No. 

U 

TYPE 

NUMBER 

n 

FEMI 

NUMBER 

E 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

U 

FEMI 

NUMBER 

E 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

BA10339(A) 

1LMX39 ~ 

Quad V. Comp 

DIP 

Ill 

NJM2901N' 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

2 

BA10339F(A) 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

112 

NJM2903D 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

3 

CA139AE 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

113 

PM139AY 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

4d 

CA139AG 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

114 

PM139Y 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

5 

CA139E 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

115d 

PM239AY 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

6d 

CA139G 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

116d 

PM239Y 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

7 

CA239AE 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

117 

PM339AY 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

8d 

CA239AG 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

118d 

PM339Y 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

9 

CA239E 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

119d 

RC3302DB 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

lOd 

CA239G 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

120 

SA539A 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

11 

CA339AE 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

121 d 

SG139AJ 

1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 

12d 

CA339AG 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

122d 

SG139AN 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

13 

CA339E 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

123d 

SG139BJ 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

14d 

CA339G 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

124d 

SG139J 

1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 

15 

CA339H 

1LMX39 

Quad V. Como 

CHIP 

125d 

SG139N 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

16 

CMP04BY 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

126d 


1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 

17 

CMP04FP 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

127d 

SG239AN 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

18 

CMP04FY 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

128d 

1 1 11 1 l | 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

19 

HA17901G 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

129d 

SG239BN 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

20 

HA17901P 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

130d 


1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 

21 

LA6339 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

131 d 


1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

22 

LM139A 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

132d 


1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 

23 

LM139AA 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

133d 

SG339AN 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

24 

LM139AD 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

134d 

MINI I— —■ 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

25 

LM139AF(A) 

1LMX39 

Quad V. Comp 

FLAT P 

135d 

SG339BN 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

Oft 

i_m 139 A J 

1 L.IV1/W& 

Quad V. Comp 

uir 

1300 

SG339J 

1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 

27 

LM139AN 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

137d 

SG339N 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

28 

LM139D 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

138 

TA75339P 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

29 

LM139F(A) 

1LMX39 

Quad V. Comp 

FLAT P 

139* 

TDB0139ADG 

1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 

30d 

-M139H 

1LMX39 

Quad V. ComD 

FLAT P 

1404 

TDB0139ADP 

1LMX39 

Quad V. Como 

TO-116 

31d 

_M139J0 

1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 

141 ♦ 

TDB0139DG 

1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 

32 

_M139J 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

142# 

TDB0139DP 

1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 

33 ▼ 

LM139JD 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

1434 

TDB0139FP 

1LMX39 

Quad V. Como 

Other 

34 ▼ 

LM139JDS 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

1444 

TDC0139ADG 

1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 [ 

35 ▼ 

LM139JS 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

1454 

TDC0139DG 

1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 

36 

LM139N 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

1464 

TDF2901 DP 

1LMX39 

Quad V. Como 

TO-116 

37 

LM239A 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

1474 

TDF3302DP 

1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 

38 

LM239AA 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

148 

UA139ADM 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

39 

LM239AD 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

149 

UA139DM 

1LMX39 

Quad V, ComD 

DIP 

40 

LM239AF 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

150 

UA239ADC 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

41 

LM239AJ 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

151 

UA239APC 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

42 ▼ 

LM239AJD 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

152 

UA239DC 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

43 ▼ 

LM239AJDS 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

153 

UA239PC 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

44 ▼ 

LM239AJS 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

154 

UA339ADC 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

45 

LM239AN 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

155 

UA339APC 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

46 ▼ 

LM239AND 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

156 

UA339DC 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

47 ▼ 

LM239ANDS 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

157 

UA339PC 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

48 ▼ 

LM239ANS 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

158 

UA2901 DC 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

494 

LM239D 

1LMX39 

Quad V. Comp 

Other 

159 

UA2901 PC 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

50 

LM239F 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

160 

UA3302DC 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

51 

LM239J 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

161 

UA3302PC 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

52 ▼ 

LM239JD 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

162d 

UPC177C 1 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

53 ▼ 

LM239JDS 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

163d 

UPC177D 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

54 ▼ 

LM239JS 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

164d 

UPC177ED 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

55 

LM239N 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

165d 

UPC177G 

1LMX39 

Quad V. Comp 

FLAT P 

56r 

LM239ND 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

1664 

UPC339C 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

57* 

LM239NDS 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

1674 

UPC339G2 

1LMX39 

Quad V. Como 

FLAT P 

58 

LM339A 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

168 

CA3290AE1 

1LMX93 

V Comp(Dual) 

DIP 

59 

LM339AA 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

169 

CA3290AT 

1LMX93 

V Comp(Dual) 

CAN 

60 

LM339AD 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

170d 

CA3290BT 

1LMX93 

V ComD(Dual) 

CAN 

61 

LM339AF 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

171 

CA3290E1 

1LMX93 

V Comp(Dual) 

DIP 

62 

LM339AJ 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

172 

CA3290T 

1LMX93 

V Comp(Dual) 

CAN 

63* 

LM339AJD 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

173d 

AMLM106 

1LMY06 

V Comparator 

TO-99 

64 ▼ 

LM339AJDS 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

174d 

AMLM206 

1LMY06 

V Comparator 

TO-99 

65 ▼ 

LM339AJS 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

175d 

AMLM306 

1LMY06 

V Comparator 

TO-99 

66# 

LM339AM 

1LMX39 

Quad V. ComD 

Other 

176d 

LA106H 

1LMY06 

V Comparator 

CAN 

67# 

LM339AN 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

177d 

LA206H 

1LMY06 

V Comparator 

CAN 

68 t 

LM339AND 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

178d 

LA306H 

1LMY06 

V Comparator 

CAN 

69 ▼ 

LM339ANDS 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

179 

LM106H 

1LMY06 

V Comparator 

CAN 

70 ▼ 

LM339ANS 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

180d 

LM106JG 

1LMY06 

V Comparator 

DIP 

71 ♦ 

LM339CM(A) 

1LMX39 

Quad V. Comp 

FLAT P 

181 d 

LM106L 

1LMY06 

V Comparator 

CAN 

72 ♦ 

LM339D 

1LMX39 

Quad V. ComD 

Other 

182d 

LM106P 

1LMY06 

V Comparator 

DIP 

73 

LM339F 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

183d 

LM206 

1LMY06 

V Comparator 

CAN 

74 ♦ 

LM339J 

1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 

184 

LM206H 

1LMY06 

V Comparator 

CAN 

75 ▼ 

LM339JD 

1LMX39 

Quad V. ComD 

TO-116 

185d 

LM206JG 

1LMY06 

V Comparator 

DIP 

76 ▼ 

LM339JDS 

1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 

186d 

LM206L 

1LMY06 

V Comparator 

CAN 

77 ▼ 

LM339JS 

1LMX39 

Quad V. Comp 

TO-116 

187d 

LM206P 

1LMY06 

V Comparator 

DIP 

784 

LM339M 

1LMX39 

Quad V. ComD 

Other 

188d 

LM306 

1LMY06 

V Comparator 

CAN 

79 

LM339N(A) 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

189 

LM306H 

1LMY06 

V Comparator 

CAN 

80 ▼ 

LM339ND(A) 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

190d 

LM306JG 

1LMY06 

V Comparator 

DIP 

81 T 

LM339NDS(A) 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

191 d 

LM306L 

1LMY06 

V Comparator 

CAN 

82 t 

LM339NS(A) 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

192 

LM306P 

1LMY06 

V Comparator 

DIP 

834 

LM2901CM(A) 

1LMX39 

Quad V. Comp 

FLAT P 

193d 

MT106(1) 

1LMY06 

V Comparator 

CAN 

84# 

LM2901D 

1LMX39 

Quad V. ComD 

Other 

194d 

MT206I21 

1LMY06 

V Comparator 

CAN 

85 

LM2901F 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

195d 

MT306 

1LMY06 

V Comparator 

CAN 

86 

LM2901J 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

196d 

RC106BL 

1LMY06 

V Comparator 

CHIP 

87d 

LM2901L 

1LMX39 

Quad V. ComD 

TO-116 

197d 

RM106BL 

1LMY06 

V Comparator 

CHIP 

88 

LM2901N 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

198d 

SFC2106M 

1LMY06 

V Comparator 

TO-99 

89 ▼ 

LM2901ND 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

199d 

SFC2206 

1LMY06 

V Comparator 

TO-99 

90 t 

LM2901NDS 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

200d 

SFC2306 

1LMY06 

V Comparator 

TO-99 

91 ▼ 

LM2901NS 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

201 d 

AD111H 

1LMY11 

V Comparator 

TO-99 

92d 

LM3302D 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

202d 

AD211H 

1LMY11 

V Comparator 

TO-99 

93 

LM3302J 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

203d 

AD311D 

1LMY11 

V Comparator 

DIP 

94 

LM3302N 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

204d 

AD311H 

1LMY11 

V Comparator 

TO-99 

95 

LP339M 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

205 

AN1311 

1LMY11 

V Comparator 

DIP i 

96 

LP339N 

1LMX39 

Quad V. Como 

Other 

206 

AN1311S 

1LMY11 

V Comparator 

DIP 

97 ♦ 

M5N339P 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

207d 

CA111G 

1LMY11 

V Comparator 

DIP 

98 ♦ 

M5234FP 

1LMX39 

Quad V. Comp 

Other 

208d 

CA111S 

1LMY11 

V Comparator 

CAN 

99 ♦ 

M5234P 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

209d 

CA111T 

1LMY11 

V Comparator 

CAN 

1004 

M51209P 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

21 Od 

CA211G 

1LMY11 

V Comparator 

DIP 

101 ♦ 

M51924FP 

1LMX39 

Quad V. Comp 

Other 

21 Id 

CA211S 

1LMY11 

V Comparator 

CAN 

102 

M51924P 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

212d 

CA211T 

1LMY11 

V Comparator 

CAN 

103 

MC3302F 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

213 

CA311E 

1LMY11 

V Comparator 

DIP 

104 

MC3302N 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

214d 

CA311G 

1LMY11 

V Comparator 

DIP 

105d 

MLM139L 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

215 

CA311S 

1LMY11 

V Comparator 

CAN 

106d 

MLM239L 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

216 

CA311T 

1LMY11 

V Comparator 

CAN 

107d 

MLM239P 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

217d 

CMP01BZ 

1LMY11 

V Comparator 

DIP 

108d 

MLM339L 

1LMX39 

Quad V. ComD 

DIP 

2184 

CMP01CJ 

1LMY11 

V Comparator 

TO-99 

109d 

MLM339P 

1LMX39 

Quad V. Comp 

DIP 

219 

CMP01CP 

1LMY11 

V Comparator 

DIP 

110 

NJM2901M 

1LMX39 

Quad V. Como 

DIP 

220 

CMP01CZ 

1LMY11 

V Comparator 

DIP 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
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48. MISCELLANEOUS LINEAR DEVICE 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number 


PACKAGE 

TYPE 



103* 

MAC111 

1LMY11 

104d 

MLM311P1 

1LMY11 

105d 

MT111 

1LMY11 




LM293AJG ” 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

LM293AN 

1LMY93 

V ComD(Dual) 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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(3) Type Number 


LINE 

3J 

TYPE 

iJ 

FEMI 

I] 

PACKAGE 

LINE 

n 

TYPE 

U 

FEMI 

2J 

PACKAGE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 

Id 

LM293AP 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP T 

1114 

IM334H 

1LMZ34 

Current Source 

TO-46 

2 

LM293AT 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

CAN 

1124 

LM134H3 

1LMZ34 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

3# 

LM293D 

1LMY93 

V Como(Dual) 

Other 

1134 

LM134H6 

1LMZ34 

Term Sensor Ckt 

TO-46 

4 

LM293FE 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

1144 

LM234H3 

1LMZ34 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

5 

LM293H 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

CAN 

1154 

LM234H6 

1LMZ34 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

6 

LM293J 

1LMY93 

V ComD(Dual) 

FLAT P 

1164 

LM234Z3 

1LMZ34 

Term. Sensor Ckt 

TO-92 

7d 

LM293JG 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

1174 

LM234Z6 

1LMZ34 

Temp. Sensor Ckt 

TO-92 

8d 

LM293L 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

CAN 

1184 

LM135AH 

1LMZ35 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

9 

LM293N 

1LMY93 

V ComD(Dual) 

DIP 

1194 

LM135H 

1LMZ35 

Term Sensor Ckt 

TO-46 

lOd 

LM293P 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

1204 

LM235AH 

1LMZ35 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

11 

LM293T 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

CAN 

1214 

LM235H 

1LMZ35 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

12 

LM393AFE 

1LMY93 

V ComD(Dual) 

DIP 

1224 

LM335AH 

1LMZ35 

Term Sensor Ckt 

TO-46 

13 

LM393AH 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

CAN 

1234 

LM335AZ 

1LMZ35 

Temp. Sensor Ckt 

TO-92 

144 

LM393AJ 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

1244 

LM335H 

1LMZ35 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

15d 

LM393AJG 

1LMY93 

V Como(Dual) 

DIP I 

1254 

LM335Z 

1LMZ35 

Term. Sensor Ckt 

TO-92 

16d 

LM393AP 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

126 

HA17339 

1LMZ39 

Quad V. Comp 

DIP 

17 

LM393AT 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

CAN 

127d 

LM160F 

1LMZ60 

V Comparator 

FLAT P 

184 

LM393CM 

1LMY93 

V ComD(Dual) 

FLAT P 

128 

LM160H 

1LMZ60 

V Comparator 

CAN 

19# 

LM393D 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

Other 

129 

LM260H 

1LMZ60 

V Comparator 

CAN 

20 

LM393FE 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

130 

LM360H 

1LMZ60 

V Comparator 

CAN 

21 

LM393H 

1LMY93 

V ComD(Dual) 

CAN 

131 d 

LM360N8 

1LMZ60 

V Comparator 

DIP 

224 

LM393J 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

132d 

LM161D 

1LMZ61 

V Comp(Dual) 

DIP 

23d 

LM393JG 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

133d 

LM161F 

1LMZ61 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

24d 

LM393L 

1LMY93 

V ComDfDual) 

CAN 

134 

LM161H 

1LMZ61 

V ComofDual) 

CAN 

25 

LM393P 

11 MYQ3 

\/ fV>mn/ni iol\_ 

nip_ 

135 

1 11464 1 

1 1-IVIl.U 1 

V Cump(Duai) 

uir 

26 

LM393T 

1LMY93 

V Comp(Duai) 

CAN 

136d 

LM261D 

1LMZ61 

V Comp(Dual) 

DIP 

27# 

LM2903CM 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

137 

LM261H 

1LMZ61 

V ComofDual) 

CAN 

284 

LM2903D 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

Other 

138 

LM261J 

1LMZ61 

V Comp(Dual) 

DIP 

29 

LM2903FE 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

139d 

LM361D 

1LMZ61 

V Comp(Dual) 

DIP 

30 

LM2903H 

1LMY93 

V ComofDual) 

CAN 

140 

LM361H 

1LMZ61 

V ComofDual) 

CAN 

314 

LM2903J 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

141 

LM361J 

1LMZ61 

V Comp(Dual) 

DIP 

32d 

LM2903JG 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

142 

LM361N 

1LMZ61 

V Comp(Dual) 

DIP 

33d 

LM2903L 

1LMY93 

V ComD(Dual) 

CAN 

1434 

BSW17 

1LMZ7 

TR Arravfcom emit) 

TQ-116 

34 

LM2903P 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

144 

LM192H 

1LMZ92 

Special Use 

CAN 

35 

LM2903T 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

CAN 

145 

LM393AN 

1LMZ93 

V Comp(Dual) 

DIP 

36 

TA75393P 

1LMY93 

V ComD(Dual) 

DIP 

146 

LM393N 

1LMZ93 

V ComofDual) 

DIP 

374 

TDB0193ACM 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

TO-99 

147t 

LM393ND 

1LMZ93 

V Comp(Dual) 

DIP 

38 

TDB0193ADP 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

148v 

LM393NDS 

1LMZ93 

V Comp(Duai) 

DIP 

394 

TDB0193CM 

1LMY93 

V Como(Dual) 

TO-99 

149v 

LM393NS 

1LMZ93 

V ComofDual) 

DIP 

40 

TDB0193DP 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

150 

LM2903N 

1LMZ93 

V Comp(Dual) 

DIP 

41 

TDB0193FP 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

151 ▼ 

LM2903ND 

1LMZ93 

V Comp(Dual) 

DIP 

424 

TDC0193ACM 

1LMY93 

V ComD(Dual) 

TO-99 

152t 

LM2903NDS 

1LMZ93 

V ComofDual) 

DIP 

434 

TDC0193CM 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

TO-99 

153v 

LM2903NS 

1LMZ93 

V Comp(Dual) 

DIP 

444 

TDE0193ACM 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

TO-99 

154d 

M5126T 

1LM26 

V Comparator 

TO-100 

454 

TDE0193CM 

1LMY93 

V ComD(Dual) 

TO-99 

155 

LP165D 

1LP65 

Quad V. Comp 

DIP 

46 

TDF2903DP 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

156 

LP165N 

1LP65 

Quad V. Comp 

DIP 

47d 

TLC372MP 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

157 

LP365AD 

1LP65 

Quad V. Comp 

DIP 

48d 

UA193ARM 

1LMY93 

V ComofDual) 

DIP 

158 

LP365AN 

1LP65 

Quad V. Comp 

DIP 

49d 

UA193RM 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

159 

LP365D 

1LP65 

Quad V. Comp 

DIP 

50d 

UA293ARC 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

160 

LP365N 

1LP65 

Quad V. Comp 

DIP 

51d 

UA293ATC 

1LMY93 

V ComofDual) 

DIP 

161 

LT1019ACH2.5 

1LT019 

Fixed V Reference 

CAN 

52d 

UA293RC 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

162 

LT1019ACH5 

1LT019 

Fixed V Reference 

CAN 

53d 

UA293TC 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

163 

LT1019ACH10 

1LT019 

Fixed V Reference 

CAN 

54d 

UA393ARC 

1LMY93 

V ComD(Dual) 

DIP 

164 

LT1019ACN8-10 

1LT019 

Fixed V Reference 

DIP 

55d 

UA393ATC 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

165 

LT1019ACN8-2.5 

1LT019 

Fixed V Reference 

DIP 

56d 

UA393RC 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

166 

LT1019ACN8-5 

1LT019 

Fixed V Reference 

DIP 

57d 

UA393TC 

1LMY93 

V ComD(Dual) 

DIP 

167 

LT1019AMH2.5 

1LT019 

Fixed V Reference 

CAN 

58d 

UA2903RC 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

168 

LT1019AMH5 

1LT019 

Fixed V Reference 

CAN 

59d 

UA2903TC 

1LMY93 

V Comp(Dual) 

DIP 

169 

LT1019AMH10 

1LT019 

Fixed V Reference 

CAN 

60 

MPX50A 

1LMZ00 

Pressure Sensor 

CAN 

170 

LT1019CH2.5 

1LT019 

Fixed V Reference 

CAN 

61 

MPX50AP 

1LMZ00 

Pressure Sensor 

CAN 

171 

LT1019CH5 

1LT019 

Fixed V Reference 

CAN 

62 

MPX50D(1) 

1LMZ00 

Pressure Sensor 

CAN 

172 

LT1019CH10 

1LT019 

Fixed V Reference 

CAN 

63 

MPX50DP 

1LMZ00 

Pressure Sensor 

CAN 

173 

LT1019CN8-10 

1LT019 

Fixed V Reference 

DIP 

64 

MPX50GP 

1LMZ00 

Pressure Sensor 

CAN 

174 

LT1019CN8-2.5 

1LT019 

Fixed V Reference 

DIP 

65 

MPX50GVP 

1LMZ00 

Pressure Sensor 

CAN 

175 

LT1019CN8-5 

1LT019 

Fixed V Reference 

DIP 

66 

MPX100AP 

1LMZ00 

Pressure Sensor 

CAN 

176 

LT1019MH2.5 

1LT019 

Fixed V Reference 

CAN 

67 

MPX100DP 

1LMZ00 

Pressure Sensor 

CAN 

177 

LT1019MH5 

1LT019 

Fixed V Reference 

CAN 

68 

MPX100GP 

1LMZ00 

Pressure Sensor 

CAN 

178 

LT1019MH10 

1LT019 

Fixed V Reference 

CAN 

69 

MPXIOOGVP 

1LMZ00 

Pressure Sensor 

CAN 

1794 

LT311AH 

1LT11 

V Comparator 

TO-5 

70 

MPX200A(1) 

1LMZ00 

Pressure Sensor 

CAN 

180 

LT311AJ8 

1LT11 

V Comparator 

DIP 

71 

MPX200D(1) 

1LMZ00 

Pressure Sensor 

CAN 

181 

LT311AN8 

1LT11 

V Comparator 

DIP 

72 

MPX200DP 

1LMZ00 

Pressure Sensor 

CAN 

182 

NJM311D 

1LT11 

V Comparator 

DIP 

73 

MPX200GP 

1LMZ00 

Pressure Sensor 

CAN 

183 

NJM311M 

1LT11 

V Comparator 

DIP 

74 

MPX200GVP 

1LMZ00 

Pressure Sensor 

CAN 

1844 

NJM311T 

1LT11 

V Comparator 

TO-5 

75d 

AMLM106F 

1LMZ06 

V Comparator 

FLAT P 

185 

TDA1003(2A) 

1L003d 

Motor Controller 

DIP 

76d 

LM106F 

1LMZ06 

V Comparator 

FLAT P 

186 

TDA1003A(2A) 

1L003d 

Motor Controller 

DIP 

77d 

LM106N 

1LMZ06 

V Comparator 

DIP 

187 

L161AL 

1L61 

Quad V. Comp 

FLAT P 

78d 

LM106U 

1LMZ06 

V Comparator 

FLAT P 

188 

L161AP 

1L61 

Quad V. Comp 

Other 

79 

LM206F 

1LMZ06 

V Comparator 

FLAT P 

189d 

L161BL 

1L61 

Quad V. Comp 

FLAT P 

80d 

LM206U 

1LMZ06 

V Comparator 

FLAT P 

190 

L161BP 

1L61 

Quad V. Comp 

Other 

81d 

LM306U 

1LMZ06 

V Comparator 

FLAT P 

191 

L161CJ 

1L61 

Quad V. Como 

DIP 

82d 

SN72306FA 

1LMZ06 

V Comparator 

FLAT P 

192d 

MK104CP 

1MK04 

V Comparator 

Other 

83d 

SN72506FA 

1LMZ06 

V Comparator 

FLAT P 

193 

MS120IP 

1MS20 

Temp. Sensor Ckt 

DIP 

84d 

TL506MN 

1LMZ06 

V Comparator 

DIP 

194 

AP0120NA 

1M20 

FET Arrav 

DIP 

85d 

CMP01L 

1LMZ11 

V Comparator 

FLAT P 

195 

AP0120NB 

1M20 

FET Array 

DIP 

86d 

CMP02L 

1LMZ11 

V Comparator 

FLAT P 

196 

AP0130NA 

1M20 

FET Array 

DIP 

87d 

MLM111F 

1LMZ11 

V Comparator 

TO-91 

197 

AP0130NB 

1M20 

FET Arrav 

DIP 

88d 

MLM211F 

1LMZ11 

V Comparator 

TO-91 

198 

AP0140NA 

1M20 

FET Array 

DIP 

89d 

MLM311F 

1LMZ11 

V Comparator 

TO-91 

199 

AP0140NB 

1M20 

FET Array 

DIP 

90d 

AMLM319D 

1LMZ19 

V ComofDual) 

Other 

200 

SN0120NB 

1M20 

FET Arrav 

DIP 

91 d 

AMLM319H 

1LMZ19 

V Comp(Dual) 

Other 

201 

SN0130NB 

1M20 

FET Array 

DIP 

92d 

AMLM319N 

1LMZ19 

V Comp(Dual) 

Other 

202 

SN0140NB 

1M20 

FET Array 

DIP 

93 

LM119F 

1LMZ19 

V ComofDual) 

DIP 

203 

RSSAA1027 

10SAZ27 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

94 

LM119J 

1LMZ19 

V Comp(Dual) 

DIP 

204d 

SAL111 

1SA11 

Special V. Comp 

TO-100 

95 

LM219F 

1LMZ19 

V Comp(Dual) 

DIP 

205 

SAK150BT(2) 

1SA50 

Servo Circuit 

DIP 

96 

LM319D 

1LMZ19 

V ComofDual) 

DIP 

206 

SFN15Q(1) 

1SF50 

Motor Controller 

FLAT P 

97 

LM319J 

1LMZ19 

V Comp(Dual) 

DIP 

207 

SFN250(1) 

1SF50 

Motor Controller 

FLAT P 

98 

LM319N 

1LMZ19 

V Comp(Dual) 

DIP 

208 

SFN350(1) 

1SF50 

Motor Controller 

FLAT P 

99 

LT119AJ 

1LMZ19 

V ComofDual) 

DIP 

209 

SFN450(1) 

1SF50 

Motor Controller 

FLAT P 

100 

LT319AJ 

1LMZ19 

V Comp(Dual) 

DIP 

21 Od 

SM110CJ 

1SM10 

Alrm/Security Ckt 

DIP 

101 

LT319AN 

1LMZ19 

V Comp(Dual) 

DIP 

21 id 

S175A 

1TD022 

Special Use 

DIP 

102 

NJM319M 

1LMZ19 

V ComofDual) 

DIP 

2124 

TDA1059B(2) 

1TD059 

Motor Controller 

TO-126 

103 

PM119Y(A) 

1LMZ19 

V Comp(Dual) 

DSP 

2134 

TDA1059C(2) 

1TD059 

Motor Controller 

TO-126 

104 

PM219Y(A) 

1LMZ19 

V Comp(Dual) 

DIP 

214 

TEA1012P(A) 

1TD059 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

105 

PM319PfA) 

1LMZ19 

V Comp(Dual) 

DIP 

215d 

TMF150 

1TE50 

FET Arrav 

DIP 

106 

PM319Y(A) 

1LMZ19 

V Comp(Dual) 

DSP 

216d 

TMF151 

1TE50 

FET Array 

DIP 

107 

TDA0319D 

1LMZ19 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

217d 

TMF152 

1TE50 

FET Array 

DIP 

108 

NJM319D 

1LMZ19 

V Comparator 

DIP 

218d 

TMF153 

1TE50 

FET Arrav 

DIP 

1094 

LM134H 

1LMZ34 

Current Source 

TO-46 

219d 

TMF154 

1TE50 

FET Array 

DIP 

1104 

LM234H 

1LMZ34 

Current Source 

TO-46 

220d 

TMF155 

1TE50 

FET Arrav 

DIP 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
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TYPE 

NUMBER 


48. MISCELLANEOUS LINEAR DEVICES 

p p n iet 

FEMI PACKAGE LINE | 

NUMBER DESCRIPTION TYPE No. 


TYPE 

NUMBER 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 

(3) Type Number ___ 

[Sr - 

FEMI PACKAGE 

NUMBER DESCRIPTION TYPE 


1 

RH2 

1TH02 

2 

THS102A 

1TH02 

3 

THS103A 

1TH02 

4 

UGN3604M 

1TH02 

5 

UGN3605M 

1TH02 

64 

VRE100C 

1TH05 

74 

VRE100CA 

1TH05 

84 

VRE100M 

1TH05 

94 

VRE100MA 

1TH05 

104 

VRE101C 

1TH05 

114 

VRE101CA 

1TH05 

124 

VRE101M 

1TH05 

13v 

VRE101MA 

1TH05 

144 

VRE105C 

1TH05 

154 

VRE105CA 

1TH05 

164 

VRE105M 

1TH05 

174 

VRE105MA 

1TH05 

184 

VRE120C 

1TH05 

194 

VRE120CA 

1TH05 

204 

VRE120M 

1TH05 

214 

VRE120MA 

1TH05 

224 

VRE121C 

1TH05 

234 

VRE121CA 

1TH05 

244 

VRE121M 

1TH05 

254 

VRE121MA 

1TH05 

26 t 

VRE125C 

1TH05 

27 ▼ 

VRE125CA 

1TH05 

28 t 

VRE127C 

1TH05 

29 ▼ 

VRE127CA 

1TH05 

30 ▼ 

VRE130MD 

1TH05 

31 ▼ 

VRE130MF 

1TH05 

32 ▼ 

VRE135MD 

1TH05 

33 ▼ 

VRE135MF 

1TH05 

344 

VRE102C 

1TH07 

354 

VRE102CA 

1TH07 

364 

VRE102M 

1TH07 

374 

VRE102MA 

1TH07 

384 

VRE107C 

1TH07 

394 

VRE107CA 

1TH07 

404 

VRE107M 

1TH07 

414 

VRE107MA 

1TH07 

424 

VRE122C 

1TH07 

434 

VRE122CA 

1TH07 

444 

VRE122M 

1TH07 

454 

VRE122MA 

1TH07 

46d 

TL170CLU 

1TLZ70 

47d 

TL172CLU 

1TLZ70 

48 

TL3101CLIHA) 

1TLZ70 



61 ▼ 

UPA103B 1 

62 ▼ 

UPA103G 

63 ▼ 

UPA104B 



109 MG100H2CL1 
1110 ISAA1027(21 


Hall Effect Device 
Hall Effect Device 
Hall Effect Device 
Hall Effect Device 
Hall Effect Device 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Fixed V Reference 
Hall Effect Device 
Hall Effect Device 
Hall Effect Device 
Hall Effect Device 
Hall Effect Device 
Hall Effect Device 
Hall Effect Device 
Hall Effect Device 
Hall Effect Device 
Hall Effect Device 
Hall Effect Device 
TR Arravfcom col) 
TR Array(com col) 
Differential Pr 

Differential Pr _ 

TR Array(com emit) 
TR Array(com emit) 
TR Arravfcom emit) 
TR Array(com emit) 
Motor Controller 

Special Use _ 

Special Use 
Current Source 
Current Source 
Motor Controller 

V Comp(Dual) 

V Comp(Dual) _ 

TR Array(com emit) 
TR Array(com emit) 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Fluid Sensor Ckt 
FET Array 

FET Array _ 

FET Array 
FET Array 

FET Array _ 

FET Array 
FET Array 

FET Array _ 

FET Array 
FET Array 

FET Array _ 

FET Array 
FET Array 

FET Array _ 

" FET Array 
FET Array 

V Comp(Dual) _ 

V Comp(Dual) 

V Comp(Dual) 

V Comp(Dual) _ 

V Comp(Dual) 

Special Use 

Special Use _ 

Dari Array 

Dari Array 

Dari Array _ 

Dari Array 
Dari Array 

Dari Array _ 

Dari Array 
Stepper Motor Ckt 


Other 
Other 
'DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
"DIP 
DIP 
DIP 
" DIP 
DIP 
DIP 
" DIP 
DIP 
DIP 
"DIP 
DIP 
DIP 
' DIP 
DIP 
DIP 
"DIP 
DIP 
DIP 
"DIP 
DIP 
DIP 

" FLAT P 
DIP 

FLAT P 
" DIP 
DIP 
DIP 
"DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
CAN 
CAN 
CAN 
CAN 
CAN 
CAN 
CAN 
CAN 
TO-226A 
TO-226A 
TO-226A 
FLAT P 
'FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 

FLAT P 
LLC 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
DIP 
"DIP 
DIP 
DIP 
' DIP 
DIP 
DIP 
“DIP 
DIP 
DIP 

“ OTHER 
OTHER 
OTHER 
" OTHER 
OTHER 
OTHER 
' OTHER 
DIP 


SAA1042 
SAA1042A 
TDA1085A 
TDA1085B 
TDA1085CD 
"TDA1085CP 
TEA1016(A) 
TEB1028DP 
~VQ1000N6 
VQ1000N7 
HA11749(2) 
"HA11713(2) 
HA11714(2) 
HA11715(2) 
"TDA1185A 
GL1200 
LB1287 
" LB1288 
M51201TL 
M51202L 
"M51202TL 
M51203TL 
M51204L 
"M51206L 
M51200P 
M5123L 
~ M5123TL 
M5239L 
M51201L 
" M51203L 
M51205L 
M5233FP 
~ M51922L 
M51923FP 
M51923P 
HA12032(2) 
PCF1251P(A) 
PCF1251T(A) 
TDA1285A 
HA13421 AMP 
HA13432 
HA13432MP 
HA13405 
HA13406 
HA13406W 
HA13412 
HA13425 
HA13425MP 
HA13426 

- HA 13 4,31_ 

10A2G 

10B2G 

10C2G _ 

12A2G 

12B2G 

12C2G _ 

13A2G 

13B2G 

13C2G _ 

20NA2G 

20NB2G 

20NC2G 

22NA2G 

22NB2G 

22NC2G 

23NA2G 

23NB2G 

23NC2G 

30NA2D 

30NB2D 

30NC2D 

32NA2D 

32NB2D 

32NC2D 

33NA2D 

33NB2D 

33NC2D 

40A2G 

40B2G 

40C2G _ 

~ 42A2G 
42B2G 

42C2G _ 

~ 43A2G 
43B2G 

43C2G _ 

IC10(2) 

IC12(2) 

SL360C 
SL360CM 
SL360DP 
SL360GCM 
SL362C 
SL362CM 
SL362DP 
SL1360CM 
SL1360DP 
SL1362CM 
SL1362DP 
HA13409(2) 
HA1341K2) 
"MCI 4461 P(2) 
MCI 4462P(2) 
MCI 4464P(2) 

“ MCI 4465P(2) 
UPC393G2 
AN1393S 
AN6916 
AN6916S 


10SA27 
10SA42 
10SA42 
" 10TD85 
10TD85 
10TD85 
' 10TD85 
10TE16 
10TE28 
' 10VQ00 
10VQ00 
11HA749 
' 11L713 
11L714 
11L715 
" 11TD85 
12GL00 
12LB87 
" 12LB87 
12LMZ01 
12LMZ01 
' 12LMZ01 
12LMZ01 
12LMZ01 
‘ 12LMZ01 
12LM00 
12LM01 
" 12LM01 
12LM01 
12LM01 
‘ 12LM01 
12LM01 
12LM07 
' 12LM07 
12LM07 
12LM07 
' 12L032 
12PC51 
12PC51 
' 12TD85 
13HAZ421 
13HY432 
" 13HZ432 
13H405 
13H406 
' 13H406 
13H412 
13H425 
' 13H425 
13H426 
13H431 
13IC00 
13IC00 
13IC00 
' 13IC00 
13IC00 
13IC00 
" 13IC00 
13IC00 
13IC00 
13IC00 
13IC00 
131C00 
" 13IC00 
13IC00 
13IC00 
" 13IC00 
13IC00 
13IC00 
" 13IC00 
13IC00 
13IC00 
‘ 13IC00 
13IC00 
13IC00 
' 13IC00 
13IC00 
13IC00 
' 13IC00 
13IC00 
13IC00 
' 13IC00 
13IC00 
13IC00 
' 13IC00 
13IC00 
13IC00 
13IC00 
13IC00 
13LM60 
13LM60 
13LM60 
13LM60 
" 13LM60 
13LM60 
13LM60 
' 13LM60 
13LM60 
13LM60 
" 13LM60 
13L409 
13L411 
' 14-461B 
14-462A 
14-464 
" 14-465 
14LMX58 
14LMY58 
‘ 14LMY58 
14LMY58 


Stepper Motor Ckt 
Stepper Motor Ckt 
Stepper Motor Ckt 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Special V. Comp 

V Comp(Dual) 

FET Array 
FET Array 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 

Dari Array _ 

Dari Array 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator 

V Comp(Dual) 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator 

V Comp(Dual) 

V Comp(Dual) 

V Comp(Dual) 

V Comp(Dual) 

Motor Controller 
Special V. Comp 
Special V. Comp 
Motor Controller 
Stepper Motor Ckt 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
Pressure Sensor 
TR Array find.) 

“TR Array (Ind.) 

TR Array (Ind.) 

TR Array (Ind.) 

"TR Array (Ind.) 

TR Array (Ind.) 

TR Array (Ind.) 

"TR Array (Ind.) 

TR Array (Ind.) 

TR Array (Ind.) 

"TR Array (Ind.) 
Motor Controller 
Motor Controller 
Alrm/Security Ckt 
Alrm/Security Ckt 
_ Alrm/Securitv Ckt 
Alrm/Security Ckt 

V Comp(Dual) 

V Comp(Duat) 

"V Comp(Dual) 

V Comp(Dual) 
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48. MISCELLANEOUS LINEAR DEVIC 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

D 

FEMI 

NUMBER 

a 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

IJ 

FEMI 

NUMBER 

jo 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

1 

BA6993 

14LMY58 

V Comp(Dual) “ 

DIP 

Ill 

UC3637N 

16LM37 

Motor Controller 

DTP ' 

2 

BA6993F 

14LMY58 

V Comp(Dual) 

DIP 

1124 

ESM1600 

16SM00 

Quad V. Comp 

TO-116 

3d 

UPC277C 

14LMY58 

V Como(Dual) 

DIP 

1134 

ESM1600B 

16SM00 

Quad V. Como 

TO-116 

4d 

UPC277D 

14LMY58 

V Comp(Dual) 

DIP 

1144 

ESM1602 

16SM00 

Quad V. Comp 

TO-116 

5d 

UPC277G 

14LMY58 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

115 

SG1731J 

17SG31 

Motor Controller 

DIP 

6# 

UPC393C 

14LMY58 

V ComD(Dual) 

DIP 

116 

SG2731J 

17SG31 

Motor Controller 

DIP 

7 

AN 1393 

14LMY58 

V Comparator 

DIP 

117 

SG3731J ' 

17SG31 

Motor Controller 

DIP 

8d 

MC1407L 

14LM07 

Special Use 

DIP 

118 

UC1717J 

17UC17 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

9 

M54523P 

14LM11 

Dari Arrav 

DIP 

119 ! 

UC1717NE 

17UC17 

SteoDer Motor Ckt 

DIP 

10 

M54524P 

14LM11 

Dari Array 

DIP 

120 

UC3717J 

17UC17 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

11 

M54525P 

14LM11 

Dari Array 

DIP 

121 

UC3717NB 

17UC17 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

12 

M54526P 

14LM11 

Dari Arrav 

DIP 

122 

UC3717NC 

17UC17 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

13 

M54528P 

14LM11 

Dari Array 

DIP 

123 

UC3717NE 

17UC17 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

14 

M54530P 

14LM11 

Dari Array 

DIP 

124 

UC1730(A) 

17UC30 

Temp. Sensor Ckt 

Other 

15 

M54531P 

14LM11 

Dari Arrav 

DIP 

125 

UC2730(A) 

17UC30 

Temp. Sensor Ckt 

Other 

16d 

MC1413TP 

14LM11 

Dari Array 

DIP 

126 

UC3730(A) 

17UC30 

Temp. Sensor Ckt 

Other 

17v 

SN75465D 

14LM11 

Dari Array 

FLAT P 

127v 

LM1801N 

18LM01 

Alrm/Security Ckt 

DIP 

18* 

SN75466D 

14LM11 

Dari Arrav 

FLAT P 

128 

HA1807 

18LM07 

V Como(Dual) 

DIP 

19d 

SN75466N 

14LM11 

Dari Array 

DIP 

129 

HA1812GS 

18LM12 

V Comparator 

DIP 

20 ▼ 

SN75467D 

14LM11 

Dari Array 

FLAT P 

130 

HA1812PS 

18LM12 

V Comparator 

DIP 

21d 

SN75467N 

14LM11 

Dari Arrav 

DIP 

131 

HA1813PS 

18LM13 

V Comparator 

DIP 

22 ▼ 

SN75468D 

14LM11 

Dari Array 

FLAT P 

132 

LM1815N(2) 

18LM15 

Motor Controller 

DIP 

23d 

SN75468N 

14LM11 

Dari Array 

DIP 

133 

LM18293N 

18LM293 

Motor Controller 

DIP 

24 t 

SN75469D 

14LM11 

Dari Arrav 

FLAT P 

134d 

LM1830H 

18LM30 

Fluid Sensor Ckt 

CAN 

25d 

SN75469N 

141 Mil 

Harl Arrav/ 

run_ 

A OC 

1 l!4 OOrtM 

1 OUIVIOU 

Fluid Sensor Cki 

UIK 

26d 

MC1411L 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

6ip 

136v 

PSS1800-01A-L1M 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

27 

MCI 41 IP 

14LM11 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

137v 

PSS1800-01G-L0L 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

28 v 

MCI 411 PD 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

138v 

PSS1800-02A-L1M 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

29 ▼ 

MC1411PDS 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

139t 

PSS1800-02G-L0L 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

30 ▼ 

MCI 41 IPS 

14LM11 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

140t 

PSS1800-03A-L1M 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

31d 

MC1411PW 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

Other 

141 ▼ 

PSS1800-03G-L0L 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

32d 

MC1412L 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

142v 

PSS1800-05A-L1M 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

33 

MC1412P 

14LM11 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

143y 

PSS1800-05G-L0L 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

34 ▼ 

MC1412PS 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

144y 

PSS1800-07A-L1M 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

35d 

MC1412PW 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

Other 

145t 

PSS1800-07D-L2L 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

36d 

MC1413L 

14LM11 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

146t 

PSS1800-07G-L0L 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

37 

MC1413P 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

147t 

PSS1800-08A-LI L-A 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

38 t 

MC1413PD 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

148y 

PSS1800-08D-L2L 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

39 ▼ 

MC1413PDS 

14LM11 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

149y 

PSS1800-08G-L0L 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

40 t 

MC1413PS 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

150y 

PSS1800-09A-L1 L-A 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

41d 

MC1413PW 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

Other 

151 ▼ 

PSS1800-09D-L2L 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

42d 

MC1416L 

14LM11 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

152v 

PSS1800-09G-L0L 

18PS00 

Pressure Sensor 

CAN 

43 

MC1416P 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

1534 

CS209 

2CS09 

Special Sensor 

DIP 

44 v 

MC1416PD 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

154d 

CS216(2) 

2CS16 

Alrm/Security Ckt 

DIP 

45 ▼ 

MC1416PDS 

14LM11 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

155y 

CS235 

2CS35 

Alrm/Securitv Ckt 

DIP 

46d 

MC1416PW 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

Other 

156 

CS258A(1) 

2CS58 

Alrm/Security Ckt 

DIP 

47d 

SN75465J 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

157 

KPZ20G(A) 

2KP0 

Pressure Sensor 

SIP 

48d 

SN75465N 

14LM11 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

158 

KPZ21G(A) 

2KP0 

Pressure Sensor 

SIP 

49d 

SN75466J 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

1594 

TDB0119DG 

2LMZ72 

V Comp(Dual) 

TO-116 

50d 

SN75467J 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

1604 

TDB0119DP 

2LMZ72 

V Comp(Dual) 

ro-ii6 

51d 

SN75468J 

14LM11 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

161 4 

TDB0119FP 

2LMZ72 

V Como(Dual) 

Other 

52d 

SN75469J 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

1624 

TDC0119DG 

2LMZ72 

V Comp(Dual) 

TO-116 

53d 

TD62001P 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

1634 

TDC0119DP 

2LMZ72 

V Comp(Dual) 

TO-116 

54d 

TD62002P 

14LM11 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

1644 

TDE0119DP 

2LMZ72 

V Comp(Dual) 

TO-116 

55d 

TD62003P 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

165d 

UPC272G 

2LMZ72 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

56d 

TD62004P 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

166t 

UPC319C 

2LMZ72 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

57 

TDB3001DP 

14LM11 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

1674 

UPC319G2 

2LMZ72 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

58 

TDB3002DP 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

168 

L297(A) 

2LY97 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

59 

TDB3003DP 

14LM11 

TR Array (Ind.) 

DIP 

169 

L297A(A) 

2LZ97 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

60d 

MC1414F 

14LM14 

V ComD(Dual) 

FLAT P 

170 

L290B 

2L90 

Servo Circuit 

DIP 

61d 

MC1414L 

14LM14 

V Comp(Dual) 

TO-116 

171 

L291B 

2L91 

Servo Circuit 

DIP 

62d 

MC1414LD 

14LM14 

V Comp(Dual) 

TO-116 

172 

L292 

2L92 

Servo Circuit 

OTHER 

63d 

MC1414LDS 

14LM14 

V Como(Dual) 

TO-116 

173 

L292V 

2L92 

Servo Circuit 

OTHER 

64d 

MC1414LS 

14LM14 

V Comp(Dual) 

TO-116 

174 

SD2P(2) 

2P0 

Alrm/Security Ckt 

DIP 

65d 

MC1414P 

14LM14 

V Comp(Dual) 

DIP 

1754 

SAS231W 

2SAY31 

Hall Effect Device 

FLAT P 

66d 

MC1414PD 

14LM14 

V ComD(Dual) 

DIP 

176 

SAS231L 

2SAZ31 

Hall Effect Device 

FLAT P 

67d 

MC1414PDS 

14LM14 

V Comp(Dual) 

DIP 

177 

MAF100 

2SA41 

Hall Effect Device 

SIP 

68d 

MC1414PS 

14LM14 

V Comp(Dual) 

DIP 

178 

MH1SD1 

2SA41 

Hall Effect Device 

SIP 

69d 

MC1514F 

14LM14 

V ComD(Dual) 

FLAT P 

179 

MH1SS1 

2SA41 

Hall Effect Device 

SIP 

70d 

MC1514L 

14LM14 

V Comp(Dual) 

TO-116 

180 

MH3SD2 

2SA41 

Hall Effect Device 

SIP 

71d 

MC1514LD 

14LM14 

V Comp(Dual) 

TO-116 

181 

MH3SS2 

2SA41 

Hall Effect Device 

SIP 

72d 

MC1514LDS 

14LM14 

V ComD(Dual) 

TO-116 

182 

SAS241 

2SA41 

Hall Effect Device 

FLAT P 

73d 

MC1514LS 

14LM14 

V Comp(Dual) 

TO-116 

183 

SAS241S4 

2SA41 

Hall Effect Device 

FLAT P 

74 

MC1514P 

14LM14 

V Comp(Dual) 

DIP 

184 

SAS250 

2SA41 

Hall Effect Device 

FLAT P 

75d 

RC1414D 

14LM14 

V ComD(Dual) 

DIP 

1854 

SAS251 

2SA41 

Hall Effect Device 

FLAT P 

76d 

RC1414DP 

14LM14 

V Comp(Dual) 

TO-116 

1864 

SAS251S4 

2SA41 

Hall Effect Device 

FLAT P 

77d 

RC1514D 

14LM14 

V Comp(Dual) 

DIP 

187 4 

SAS251S5 

2SA41 

Hall Effect Device 

FLAT P 

78d 

RC1514DP 

14LM14 

V ComD(Dual) 

DIP 

188d 

TLE4901 

2SA41 

Hall Effect Device 

FLAT P 

79d 

RM1414D 

14LM14 

V Comp(Dual) 

DIP 

189d 

SG292S 

2SG92 

Servo Circuit 

SIP 

80d 

RM1514DC 

14LM14 

V Comp(Dual) 

Other 

1904 

TCA205A 

2TA05 

Alrm/Security Ckt 

DIP 

81d 

RM1514DP 

14LM14 

V ComD(Dual) 

TO-116 

191 4 

TCA205K 

2TA05 

Alrm/Securitv Ckt 

FLAT P 

82 

LM1414J 

14LM14 

V Comparator 

DIP 

192 

U225B 

2U25 

Fixed V Reference 

DIP 

83 

LM1414N 

14LM14 

V Comparator 

DIP 

1934 

EL2007-2CD 

20EL07 

Servo Circuit 

DIP 

84 

LM1514J 

14LM14 

V Comparator 

DIP 

194 

EL2007-2CD/E 

20EL07 

Servo Circuit 

DIP 

85 

MC14466P(2) 

14MC466 

Alrm/Security Ckt 

DIP 

195v 

EL2017CJ 

20EL17 

Servo Circuit 

DIP 

86 

UPC1470H(2) 

14UP70 

Motor Controller 

SIP 

1964 

EL2017CN 

20EL17 

Servo Circuit 

DIP 

87d 

AM1500FC 

15LM00 

V ComD(Dual) 

Other 

197t 

EL2017J 

20EL17 

Servo Circuit 

DIP 

88d 

AM1500FL 

15LM00 

V Comp(Dual) 

Other 

198v 

EL2018CH(A) 

20EL18 

Special V. Comp 

TO-99 

89 ▼ 

TCA1560 

15TC60 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

199y 

EL2018CJ(A) 

20EL18 

Special V. Comp 

DIP 

90 ▼ 

TCA156KA) 

15TC60 

Stepper Motor Ckt 

OTHER 

200 ▼ 

EL2018CN(A) 

20EL18 

Special V. Como 

DIP 

91 

TDA1533(2) 

15TD33 

Motor Controller 

DIP 

201 ▼ 

EL2018H 

20EL18 

Special V. Comp 

TO-99 

92 ♦ 

TDA1559(2) 

15TD59 

Motor Controller 

TO-126 

202 v 

EL2018J 

20EL18 

Special V. Comp 

DIP 

93 

TEA1511DP(A) 

15TE11 

Servo Circuit 

DIP 

203 ▼ 

EL2019CH 

20EL19 

Special V. Comp 

TO-99 

94 

16G020(A) 

16GL020 

FET Array 

LLC 

204 v 

EL2019CJ(A) 

20EL19 

Special V. Comp 

DIP 

95 

16G021(A) 

16GL021 

FET Array 

FLAT P 

205 ▼ 

EL2019CN(A) 

20EL19 

Special V. Comp 

DIP 

96d 

HA2-1608-2 

16HA08 

Adi V. Ref. 

TO-99 

206 ▼ 

EL2019H(A) 

20EL19 

Special V. Comp 

TO-99 

97d 

HA2-1608-5 

16HA08 

Adj V. Ref. 

TO-99 

207 y 

EL2019J(A) 

20EL19 

Special V. Comp 

DIP 

98 4 

HA1608-2 

16HA08 

Adj V. Ref. 

TO-99 

208 

GL2000 

20GL00 

Motor Controller 

DIP 

99 ♦ 

HA1608-5 

16HA08 

Adi V. Ref. 

TO-99 

209 

NJD6513 

20LMY03 

Dari Arrav 

DIP 

100 

LB1630 

16LB30 

Motor Controller 

DIP 

210 

TS2000 

20LM00 

Special V. Comp 

DIP 

101 

LB1640N 

16LB40 

Motor Controller 

OTHER 

211 

TS2000/883B 

20LM00 

Special V. Comp 

DIP 

102 

LB1642 

16LB42 

Motor Controller 

Other 

212 

L201B4 

20LM01 

Dari Arrav 

DIP 

103 

LB1645N 

16LB45 

Motor Controller 

OTHER 

213 

L202B4 

20LM01 

Dari Array 

DIP 

104 

LB1601 

16LM01 

Servo Circuit 

OTHER 

214 

L203B4 

20LM01 

Dari Array 

DIP 

105 

LB1620 

16LM20 

Motor Controller 

DIP 

215 

L204B4 

20LM01 

Dari Arrav 

DIP 

106 

LB1623 

16LM20 

Motor Controller 

DIP 

216 

NJD6511 

20LM01 

Dari Array 

DIP 

107 

UC1637J 

16LM37 

Motor Controller 

DIP 

217 

NJD6512 

20LM02 

Dari Array 

DIP 

108 

UC2637J 

16LM37 

Motor Controller 

DIP 

218 

NJD6514 

20LM04 

Dari Arrav 

DIP 

109 

UC2637N 

16LM37 

Motor Controller 

DIP 

219 

ULN2031A 

20LM31 

Dari Array 

DIP 

110 

UC3637J 

16LM37 

Motor Controller 

DIP 

220 

ULN2032A 

20LM32 

Dari Arrav 

DIP 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
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48. MISCELLANEOUS LINEAR DEVICES 


LINE 

No. 

m 

TYPE 

NUMBER 

u 

1 FEMI 
NUMBER 

1] 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

a- 

TYPE 

NUMBER 

U 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

Id 

ULN2032R 

20LM32 

Dari Array 

DIP 


Ill 

MMPQ3467(A) 

29MP07 

TR Array (Ind.) 

UIF 

2 

ULN2033A 

20LM32 

Dari Array 

DIP 


112 

MMPQ3762(A) 

29MP07 

TR Array (Ind.) 

DIP 

3d 

ULN2033R 

20LM32 

Dari Arrav 

DIP 


113 

NJM2403S 

29NJZ03 

V ComD(Dual) 

Other 

4 

ULN2054A 

20LM54 

Differential Pr 

DIP 


114 

NJM2903S 

29NJZ03 

V Comp(Dual) 

Other 

5 

ULN2083A 

20LM83 

Differential Pr 

DIP 


115 

NJM2403D 

29NJ03 

V Comp(Dual) 

DIP 

6 

ULS2083H 

20LM83 

Differential Pr 

DIP 


116 

NJM2403M 

29NJ03 

V ComD(Dual) 

DIP 

7d 

AM1500DC 

21LH11 

V Comp(Dual) 

DIP 


117 

NJM2903M 

29NJ03 

V Comp(Dual) 

DIP 

8d 

AM1500DL 

21LH11 

V Comp(Dual) 

DIP 


118 ▼ 

UDN2936W(A) 

29SP38 

Motor Controller 

OTHER 

9d 

AM1500DM 

21LH11 

V Comp(Dual) 

DIP 


119v 

UDN2937W(A) 

29SP38 

Motor Controller 

OTHER 

lOd 

AM1500FM 

21LH11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 


1204 

UDN2938W(A) 

29SP38 

Motor Controller 

OTHER 

lid 

AMLM111 

21LH11 

V Comp(Dual) 

TO-99 


121 ♦ 

UDN2939B(A) 

29SP39 

Motor Controller 

DIP 

12d 

AMLM111D 

21LH11 

V ComD(Dual) 

DIP 


122 

UDN2941B 

29SP41 

TR Arrav(com col) 

DIP 

13d 

AMLM111F 

21LH11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 


123 ♦ 

UDN2953B 

29SP53 

Motor Controller 

DIP 

14d 

AMLM211 

21LH11 

V Comp(Dual) 

TO-99 


124* 

UDN2954W 

29SP53 

Motor Controller 

OTHER 

15d 

AMLM211D 

21LH11 

V ComD(Dual) 

DIP 


125 

UDN2998W 

29SP98 

Motor Controller 

OTHER ! 

16d 

AMLM311 

21LH11 

V Comp(Dual) 

TO-99 


126d 

UDN2933B2 

29UD33 

Motor Controller 

DIP 

17d 

AMLM311D 

21LH11 

V Comp(Dual) 

DIP 


127 

UDN2933B 

29UD33 

Motor Controller 

DIP 

18d 

CTS2111EB(A) 

21LH11 

V ComD(Dual) 

DIP 


128d 

UDN2934B2 

29UD33 

Motor Controller 

DIP 

19d 

LF211J 

21LH11 

V Comp(Dual) 

DIP 


129 

UDN2934B 

29UD33 

Motor Controller 

DIP 

20 

LF2211J 

21LH11 

V Comp(Dual) 

DIP 


130 

UDN2935Z 

29UD35 

Motor Controller 

OTHER 

21 

LH2111 F(1 > 

21LH11 

V ComD(Dual) 

DIP 


131 ▼ 

UDN2962B 

29UD65 

Motor Controller 

OTHER 

22 

LH2211F 

21LH11 

V Comp(Dual) 

DIP 


132t 

UDN2962W 

29UD65 

Motor Controller 

OTHER 

23 

LH2311F(1) 

Kill! 

V Comp(Dual) 

DIP 


1334 

UDN2965W 

29UD65 

Motor Controller 

OTHER 

24d 

XR2261CP 

22Lm61 PX 

Servo Circuit 

DIP 


134i 

UDN2993B 

29UD93 

Motor Controller 

OTHER 

25 

MMPQ2222(A) 

22MP22 

TR Array (Ind.) 

DIP 


135^ 

304P 

3LFY04 

Special Use 

TO-72 

26 

MMPQ2222A(A) 

22MP22 

TR Array (Ind.) 

DIP 


136i 

304N 

3LFZ04 

Special Use 

TO-72 

27d 

KD221K0510 


Dari Arrav 

OTHER 


137 

320 

3LF20 

Special Use 

CAN 

28 

KD22450510(1) 

22M450 

Dari Array 

OTHER 


138 

321(2) 

3LF20 

Special Use 

CAN 

29 t 

XR2200 


Dari Array 

DIP 


139d 

BD328 

3LMZ28 

TR Array(com emit) 

DIP 

30 

XR2264CP 

22XR64 

Servo Circuit 

DIP 


1404 

AD592AN 

3LMZ4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-92 

31 

XR2265CP 

22XR64 

Servo Circuit 

DIP 


141 T 

AD592BN 

3LMZ4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-92 

32 

XR2266(2) 

22XR66 

Servo Circuit 

DIP 


142t 

AD592CN 

3LMZ4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-92 

33d 

HA1-23551-2(A) 

23H551 

Special V. Comp 

DIP 


1434 

LM34CAZ 

3LMZ4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-92 

34d 

HA1-23551-4(A) 

23H551 

Special V. Comp 

DIP 


1444 

LM34CZ 

3LMZ4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-92 

35d 

HA1-23551-5(A) 

23H551 

Special V. Comp 

DIP 


145i 

LM34DZ(A) 

3LMZ4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-92 

36d 

ULN2300M 

msmtm;*- 

Special Use 

DIP 


1464 

LM35CAZ 

3LMZ4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-92 

37d 

ULN2301M 

23LM01 

Special Use 

DIP 


147t 

LM35CZ 

3LMZ4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-92 

38 

SL2363CCM 

23LM63 

TR Array (Ind.) 

CAN 


148» 

LM35DZ(A) 

3LMZ4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-92 

39 

SL2364CDC 

23LM64 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


149t 

LM34AH(A) 

3LM4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

40 

SL2364CDG 

23LM64 

TR Array (Ind.) 

DIP 


15CU 

LM34CAH(A) 

3LM4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

41 

LA2400 


V Comparator 

SIP 


151 ♦ 

LM34CH(A) 

3LM4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

42 

ULN2429A1 

24LM29 

Fluid Sensor Ckt 

DIP 


152t 

LM34DH(A) 

3LM4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

43 

ULN2429A 

24LM29 

Fluid Sensor Ckt 

DIP 


153# 

LM34H(A) 

3LM4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

444 

LM393M 

24RC03 

V Comp(Dual) 

Other 


1544 

LM35AH(A) 

3LM4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

45 

LM393NB 

24RC03 

V Comp(Dual) 

DIP 


155# 

LM35CAH(A) 

3LM4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

46 ▼ 

M5N393P 


V Comp(Dual) 

DIP 


1564 

LM35CH(A) 

3LM4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

474 

M5233P 

24RC03 

V Comp(Dual) 

DIP 


1574 

LM35DH(A) 

3LM4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

48 

RC2403M 

24RC03 

V Comp(Dual) 

FLAT P 


158i 

LM35H(A) 

3LM4 

Temp. Sensor Ckt 

TO-46 

49 

RC2403NB 

24RC03 

V Comp(Dual) 

DIP 


159d 

AD351J 

3LM51 

V Comparator 

TO-100 

50 

MG25M2CK1 

25LM2 

Dari Array 

OTHER 


160d 

AD351K 

3LM51 

V Comparator 

TO-100 

51 

MG50M2CK1 

25LM2 

Dari Arrav 

OTHER 


161d 

AD351S 

3LM51 

V Comparator 

TO-100 

52 

TDA2502(2) 


Motor Controller 

DIP 


162d 

ICB8000C 

3LM51 

V Comparator 

TO-100 

53d 

ULX2601A(2) 

26-01A 

Alrm/Security Ckt 

DIP 


163d 

ICB8001C 

3LM51 

V Comparator 

TO-100 

54 t 

AC2626J4 

26AC26 

Temp. Sensor Ckt 

OTHER 


164 

LM368H2.5(A) 

3LM68 

Adi V. Ref. 

CAN 

55 ▼ 

AC2626J6 

26AC26 

Temp. Sensor Ckt 

OTHER 


165 

LM368YH2.5(A) 

3LM68 

Adj V. Ref. 

CAN 

56 ▼ 

AC2626K4 

26AC26 

Temp. Sensor Ckt 

OTHER 


166d 

UPC379A 

3LM79 

V Comp(Dual) 

CAN 

57 ▼ 

AC2626K6 

26AC26 

Temp. Sensor Ckt 

OTHER 


167 

SL303L 

3MA03 

TR Arrav (Ind.) 

Other 

58 t 

AC2626L4 


Temp. Sensor Ckt 

OTHER 


168 

SL303LCM 

3MA03 

TR Array (Ind.) 

CAN 

59 ▼ 

AC2626L6 

26AC26 

Temp. Sensor Ckt 

OTHER 


169d 

SD3M(2) 

3P0 

Alrm/Security Ckt 

TO-100 

60 ▼ 

AC2626M4 

26AC26 

Temp. Sensor Ckt 

OTHER 


170d 

SD3P(2) 

3P0 

Alrm/Securitv Ckt 

DIP 

61 T 

AC2626M6 

26AC26 

Temp. Sensor Ckt 

OTHER 


171 

RF3P01 

3RF01 

Servo Circuit 

FLAT P ! 

62 

NJM2606D 

26NJ06 

Motor Controller 

DIP 


172d 

SD3AM(2) 

3SD0 

Alrm/Security Ckt 

TO-100 

63 

NJM2606M/G 

26NJ06 

Motor Controller 

DIP 


173 

SD3AP(2) 

3SD0 

Alrm/Securitv Ckt 

DIP 

64d 

2700/001 (A) 

27AD00 

Fixed V Reference 

DIP 


174v 

LTA320 

3TA20 

Special Use 

TO-122 

65d 

2700/002(A) 

27AD00 

Fixed V Reference 

DIP 


175f 

TCA312G 

3TCZ12 

V Comparator 

Other 

66d 

2700/003(A) 

27AD00 

Fixed V Reference 

DIP 


176» 

TCA322G 

3TCZ12 

V Comparator 

Other 

67 

AD2700JD 

27AD00 

Fixed V Reference 

DIP 


177* 

TCA305A 

3TC05 

Alrm/Security Ckt 

DIP 

68 

AD2700LD 

27AD00 

Fixed V Reference 

DIP 


178f 

TCA305G 

3TC05 

Alrm/Security Ckt 

Other 

69 

AD2700SD 

27AD00 

Fixed V Reference 

SIP 


179# 

TCA312A 

3TC12 

V Comparator 

DIP 1 

70 

AD2700UD 

27AD00 

Fixed V Reference 

SIP 


180* 

TCA315A 

3TC12 

V Comparator 

DIP 

71 

AD2710KD 

27AD00 

Fixed V Reference 

DIP 


181 ♦ 

TCA322A 

3TC12 

V Comparator 

DIP 

72 

AD2710LD 

27AD00 

Fixed V Reference 

DIP 


182* 

TCA325A 

3TC12 

V Comparator 

DIP 

73 

AD2701JD 

27AD01 

Fixed V Reference 

DIP 


183 ♦ 

TCA355B 

3TC55 

Alrm/Security Ckt 

DIP 

74 

AD2701LD 

27AD01 

Fixed V Reference 

DIP 


184# 

TCA355G 

3TC55 

Alrm/Security Ckt 

Other 

75 

AD2701SD 

27AD01 

Fixed V Reference 

SIP 


185d 

TLC374MFK(A) 

3TLX74 

Quad V. Comp 

LLC 

76 

AD2701UD 

27AD01 

Fixed V Reference 

SIP 


186d 

TL331CD 

3TL31 

V Comparator 

DIP 

77d 

2702/001 (A) 

27AD02 

Fixed V Reference 

DIP 


187d 

TL331CJG 

3TL31 

V Comparator 

DIP 

78d 

2702/002(A) 

27AD02 

Fixed V Reference 

DIP 


188d 

TL331CL 

3TL31 

V Comparator 

CAN 

79d 

2702/003(A) 

27AD02 

Fixed V Reference 

DIP 


189 

TL331CP 

3TL31 

V Comparator 

DIP 

80 

AD2702JD 

27AD02 

Fixed V Reference 

DIP 


190d 

TL331ID 

3TL31 

V Comparator 

DIP 

81 

AD2702LD 

27AD02 

Fixed V Reference 

DIP 


191 d 

TL331IJG 

3TL31 

V Comparator 

DIP 

82 

AD2702SD 

27AD02 

Fixed V Reference 

SIP 


192d 

TL331IL 

3TL31 

V Comparator 

CAN 

83 

AD2702UD 

27AD02 

Fixed V Reference 

SIP 


193 

TL331IP 

3TL31 

V Comparator 

DIP 

84d 

2710A(A) 

27AD10 

Fixed V Reference 

DIP 


194d 

TL331MJG 

3TL31 

V Comparator 

DIP 

85d 

2710B(A) 

27AD10 

Fixed V Reference 

DIP 


195d 

TL331ML 

3TL31 

V Comparator 

CAN 

86 

AD2710KN 

27AD10 

Fixed V Reference 

DIP 


196d 

TLC354CD(A) 

3TL54 

Quad V. Comp 

DIP 

87 

AD2710LN 

27AD10 

Fixed V Reference 

DIP 


197 

TLC354CN(A) 

3TL54 

Quad V. Comp 

DIP 

88d 

2712A(A) 

27AD12 

Fixed V Reference 

DIP 


198d 

TLC352CD(A) 

3TL72 

V Comp(Dual) 

DIP 

89d 

2712B(A) 

27AD12 

Fixed V Reference 

DIP 


199d 

TLC352CN(A) 

3TL72 

V Comp(Dual) 

DIP 

90 

AD2712KN 

27AD12 

Fixed V Reference 

DIP 


200 

TLC372CD(A) 

3TL72 

V Comp(Dual) 

DIP 

91 

AD2712LN 

27AD12 

Fixed V Reference 

DIP 


201 d 

TLC372CJG 

3TL72 

V Comp(Dual) 

DIP 

92 ▼ 

UDN2952W2 

29LMX52 

Motor Controller 

OTHER 


202 

TLC372CP 

3TL72 

V Comp(Dual) 

DIP 

93 

UDN2952W 

29LMX52 

Motor Controller 

OTHER 


203 

TLC372ID(A) 

3TL72 

V Comp(Dual) 

DIP 

94 ▼ 

UDN2952B2 

29LMZ52 

Motor Controller 

DIP 


204d 

TLC372IJG(A) 

3TL72 

V Comp(Dual) 

DIP 

95 

UDN2952B 

29LMZ52 

Motor Controller 

DIP 


205 

TLC372IP(A) 

3TL72 

V Comp(Dual) 

DIP 

96d 

MLM2901P 

29LM01 

Quad V. Comp 

DIP 


206d 

TLC372MFK(A) 

3TL72 

V Comp(Dual) 

LLC 

97 

MHQ2906 

29LM06 

TR Array (Ind.) 

DIP 


207 

TLC372MJG 

3TL721 

V Comp(Dual) 

DIP 

98 

MHQ2907 

29LM06 

TR Array (Ind.) 

DIP 


208 ♦ 

TLC374CD(A) 

3TL74 

Quad V. Comp 

DIP 

99 

MPQ2221 

29LM06 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


209d 

TLC374CJ(A) 

3TL74 

Quad V. Como 

DIP 

100 

MPQ2221A 

29LM06 

TR Array (Ind.) 

DIP 


210v 

TLC374CN(A) 

3TL74 

Quad V. Comp 

DIP 

101 

MPQ2222 

29LM06 

TR Array (Ind.) 

DIP 


21 It 

TLC374ID(A) 

3TL74 

Quad V. Comp 

DIP 

102 

MPQ2222A 

29LM06 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


212d 

TLC374IJ(A) 

3TL74 

Quad V. Comp 

DIP 

103 

MPQ6002 

29LM06 

TR Array (Ind.) 

DIP 


213t 

TLC374IN(A) 

3TL74 

Quad V. Comp 

DIP 

104 

MPQ6501 

29LM06 

TR Array (Ind.) 

DIP 


214d 

TLC374MJ(A) 

3TL74 

Quad V. Comp 

DIP 

105 

MPQ6502 

29LM06 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


215 

CA3098E 

30CA98 

Special V. Comp 

DIP 

106 

UDN2943Z 

29LM49 

Motor Controller 

OTHER 


216 

CA3098S 

30CA98 

Special V. Comp 

CAN 

107d 

UDN2949Z 

29LM49 

Motor Controller 

OTHER 


217 

CA3098T 

30CA98 

Special V. Comp 

CAN 

108 

UDN2950Z 

29LM49 

Motor Controller 

OTHER 


218 

CA3099E 

30CA99 

Special V. Comp 

DIP 

109 

MMPQ2907(A) 

29MP07 

TR Array (Ind.) 

DIP 


219 

LS159M 

30LMY46 

Differentia! Pr 

DIP 

110 

MMPQ2907A(A) 

29MP07 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


220 

LS8159M 

30LMY46 

Differential Pr 

DIP 


In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
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48. 

MISCEL 

LANEOUS LINE 

AR DEVICI 

ES 

In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
f3) Tvoe Number 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

u 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

u~~ 

TYPE 

NUMBER 

U 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

id 

ULN3000M 


30LM200 “( 

Hall Effect Device 

DIP 

■Ill* 

UGN3119U " 

30UG19 

Hall Effect Device ” 

STF “ 

2d 

ULN3004M 


30LMZ00 

Hall Effect Device 

DIP 

112v 

UGN3120T 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

3d 

SL305B 


30LMZ05 

TR Arrav find.) 

Other 

113v 

UGN3120U 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

4v 

MC3346D 


30LMZ46 

Differential Pr 

Other 

114v 

UGN3140T 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

5 

MC3346P 


30LMZ46 

Differential Pr 

DIP 

115v 

UGN3140U 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

6t 

MC3386D 


30LMZ46 

Differential Pr 

Other 

116 

UGS3019T 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

7 

MC3386P 


30LMZ46 

Differential Pr 

DIP 

117 

UGS3019U 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

8 

SL3045C 


30LMZ46 

Differential Pr 

Other 

118 

UGS3020T 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

9 

SL3046C 


30LMZ46 

Differential Pr 

Other 

119 

UGS3020U 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

lOd 

SL3146ADG 


30LMZ46 

Differential Pr 

DIP 

1204 

UGS3030T 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

lid 

SL3146ADP 


30LMZ46 

Differential Pr 

DIP 

121 

UGS3030U 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

12d 

SL3146CDG 


30LMZ46 

Differential Pr 

DIP 

122 

UGS3040T 

30UG19 

Hall Effect Device 

OTHER 

13 

ULN2046A 


30LMZ46 

Differential Pr 

DIP 

123 

UGS3040U 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

14 

ULN2086A 


30LMZ46 

Differential Pr 

DIP 

124 

UGS3075T 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

15 

SL3145CDC 


30LMZ46 

TR Arrav find.) 

DIP 

125 

UGS3075U 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

16 

SL3145EDP 


30LMZ46 

TR Array (Ind.) 

DIP 

126 

UGS3076T 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

17d 

SL3146CDP 


30LMZ46 

TR Array (Ind.) 

DIP 

127 

UGS3076U 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

18v 

TCA671G 


30LMZ46 

TR Arrav find.) 

Other 

128v 

UGS3077T 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

19v 

TCA871G 


30LMZ46 

TR Array (Ind.) 

Other 

129v 

UGS3077U 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

20 ♦ 

TCA971 


30LMZ46 

TR Array (Ind.) 

DIP 

130v 

UGS3119T 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

21 ♦ 

TCA991 


30LMZ46 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

131 ▼ 

UGS3119U 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

22 

TDA3320 


30LMZ46 

TR Array (Ind.) 

DIP 

132t 

UGS3120T 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

23 

ULS2045H 


30LMZ46 

TR Array (Ind.) 

DIP 

133v 

UGS3120U 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

24 

CA3045 


30LM45 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

134v 

UGS3140T 

30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

25 

CA3G45F 


OLM-IVIHO 

m mi r ay viriu.; 

Dir 

135t 

GG33 i 40u 

3GUG i 9 

Haii Effect Device 

air 

26 

CA3046 


30LM45 

TR Array (Ind.) 

DIP 

136 

307-446 

30UY501 

Hall Effect Device 

Other 

27 ♦ 

TCA671 


30LM47 

TR Arrav find.) 

DIP 

137d 

UGN3501C 

30UY501 

Hall Effect Device 

CHIP 

284 

TCA871 


30LM47 

TR Array (Ind.) 

DIP 

138d 

UGN3501H 

30UY501 

Hall Effect Device 

DIP 

29 

CA3081F 


30LM81 

TR Array(com emit) 

DIP 

139 

UGN3501T 

30UY501 

Hall Effect Device 

SIP 

30 

CA3081N 


30LM81 

TR Arravfcom emit) 

DIP 

140d 

UGN30501T 

30UY501 

Hall Effect Device 

SIP 

31 

SG3081J 


30LM81 

TR Array(com emit) 

DIP | 

141 

UGN3501M 

30UZ501 

Hall Effect Device 

DIP 

32 

SG3081N 


30LM81 

TR Array(com emit) 

DIP 

142d 

UGN30501M 

30UZ501 

Hall Effect Device 

DIP 

33d 

SL3081 


30LM81 

TR Arravfcom emit) 

DIP 1 

143v 

CP1.0-127-05L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

34 

ULN2081A 


30LM81 

TR Array(com emit) 

DIP 

144v 

CP1.0-127-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

35 

CA3082F 


30LM82 

TR Array(com col) 

DIP 

145v 

CP1.0-14-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

36 

CA3082N 


30LM82 

TR Arravfcom col) 

DIP 

146v 

CPI .0-31-06L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

37 

SG3082J 


30LM82 

TR Array(com col) 

DIP 

147v 

CP1.0-63-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

38 

SG3082N 


30LM82 

TR Array(com col) 

DIP 

148v 

CP1.0-7-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

39 

ULN2082A 


30LM82 

TR Arravfcom col) 

DIP 

149v 

CP1.4-11-06L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

40 

CA3083 


30LM83 

TR Array (Ind.) 

DIP 

150t 

CPI.4-11-1OL 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

41 

CA3083F 


30LM83 

TR Array (Ind.) 

DIP 

151 ▼ 

CP1.4-127-045L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

42d 

SL3083 


30LM83 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

152v 

CP1.4-127-06L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

43d 

SL3183ADG 


30LM83 

TR Array (Ind.) 

DIP 

153v 

CPI.4-127-1 OL 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

44d 

SL3183ADP 


30LM83 

TR Array (Ind.) 

DIP 

154v 

CP1.4-17-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

45d 

SL3183CDG 


30LM83 

TR Arrav find.) 

DIP 

155v 

CPI.4-17-1 OL 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

46d 

SL3183CDP 


30LM83 

TR Array (Ind.) 

DIP 

156v 

CP1.4-3-06L 

300RS518 

Stepper Module 

sip i 

47 

SFC2046EC 


30LM86 

Differential Pr 

DIP 

157v 

CPI .4-3-1 OL 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

484 

UA3086DC 


30LM86 

Differential Pr 

TO-116 

158v 

CPI.4-31-06L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

49 ♦ 

UA3086PC 


30LM86 

Differential Pr 

TO-116 

159v 

CPI.4-31-10L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

50 

CA3146AE 


30LM86 

TR Array (Ind.) 

DIP 

160v 

CPI .4-35-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

51 

CA3146E 


30LM86 

TR Arrav find.) 

DIP 

161 ▼ 

CPI.4-35-1 OL 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

52 

HA1127 


30LM86 

TR Array (Ind.) 

DIP 

162v 

CP1.4-7-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

53d 

SL3045 


30LM86 

TR Array (Ind.) 

DIP 

163v 

CPI .4-7-1 OL 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

54 

SL3046 


30LM86 

TR Arrav find.) 

DIP 

164t 

CPI .4-71-06L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

55d 

SL3086CDG 


30LM86 

TR Array (Ind.) 

DIP 

165v 

CPI .4-71-10L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

56d 

SL3086CDP 


30LM86 

TR Array (Ind.) 

DIP 

166t 

CP2-3-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

57d 

SL3145 


30LM86 

TR Arrav find.) 

DIP 

167v 

CP2-3-10L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

584 

TBA331 


30LM86 

TR Array (Ind.) 

TO-116 

168v 

CP2-7-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

59 

MCC3000 


30MC00 

Motor Controller 

DIP 

169t 

CP2-7-10L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

60 

3010 


30ML10 

Alrm/Securitv Ckt 

DIP 

170v 

CP2-15-06L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

61 

3030 


30ML30 

Alrm/Security Ckt 

DIP 

171 ▼ 

CP2-15-10L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

62 

3041 


30ML41 

Alrm/Security Ckt 

DIP 

172v 

CP2-17-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

634 

CA3018 


30M18 

Dari Arrav 

TO-5 

173v 

CP2-17-10L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

644 

CA3018A 


30MT8 

Dari Array 

TO-5 

174t 

CP2-31-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

654 

CA3118AT 


30M18 

TR Array (Ind.) 

TO-5 

175t 

CP2-31-10L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

664 

CA3118T 


30M18 

TR Arrav (Ind.) 

TO-5 

176v 

CP2-71-06L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

67d 

CA3036 


30M36 

Dari Array 

TO-5 

177t 

CP2-71-10L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

684 

LM3046D 


3QM46 

TR Array (Ind.) 

TO-236 

178v 

CP2.8-32-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

69 

LM3046J 


30M46 

TR Arrav find.) 

DIP 

179v 

CP5-31-06L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

70 

SG3822J 


30M54 

Differential Pr 

DIP 

180v 

CP5-31-10L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

71 

SG3822N 


30M54 

Differential Pr 

DIP 

181 ▼ 

FCO.45-12-05L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

72d 

SL3081CDG 


30M81 

TR Arrav find.) 

DIP 

182v 

FCO.45-18-05L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

73d 

SL3081CDP 


30M81 

TR Array (Ind.) 

DIP 

183v 

FC0.45-32-05L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

74 

CA3081 


30M81 

TR Array(com emit) 

DIP 

184t 

FC0.45-4-05L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

75 

CA3082 


30M82 

TR Arravfcom col) 

DIP 

185t 

FC0.45-66-05L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

76 

SG3083J 


30M83 

TR Array (Ind.) 

DIP 

186v 

FC0.45-8-05L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

77 

SG3083N 


30M83 

TR Array (Ind.) 

DIP 

187v 

FC0.6-12-05L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

78 

SG3183AJ 


30M83 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

188v 

FC0.6-12-06L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

79 

SG3183AN 


30M83 

TR Array (Ind.) 

DIP 

189t 

FC0.6-18-05L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

80 

SG3183J 


30M83 

TR Array (Ind.) 

DIP 

190v 

FCO.6-18-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

81 

SG3183N 


30M83 

TR Arrav find.) 

DIP 

191 v 

FC0.6-32-05L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

82 

CA3084 


30M84 

TR Array (Ind.) 

DIP 

192v 

FC0.6-32-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

83d 

CA3093E 


30M93 

TR Array (Ind.) 

DIP 

193v 

FC0.6-4-05L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

84d 

CA3095E 


30M95 

TR Arrav find.) 

DIP 

194t 

FC0.6-4-06L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

85 

CA3096AE 


30M96 

TR Array (Ind.) 

DIP 

195t 

FC0.6-66-05L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

86 

CA3096CE 


30M96 

TR Array (Ind.) 

DIP 

196v 

FC0.6-66-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

87 

CA3096E 


30M96 

TR Arrav find.) 

DIP 

197v 

FC0.6-8-05L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

88 

CA3097E 


30M97 

TR Array (Ind.) 

DIP 

198v 

FC0.6-8-06L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

89d 

TL160LP(A) 


30UG19 

Hall Effect Device 

TO-226A 

199v 

FC0.7-12-05L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

90d 

TL160LU(A) 


30UG19 

Hall Effect Device 

CAN 

200 ▼ 

FC0.7-18-05L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

91 

TL3013CLU(A) 


30UG19 

Hall Effect Device 

CAN 

201 ▼ 

FC0.7-32-05L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

92 

TL3019CLU(A) 


30UG19 

Hall Effect Device 

CAN 

202 ▼ 

FC0.7-4-05L 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

93 

UGN3013T 


30UG19 

Hall Effect Device 

OTHER 

203 ▼ 

FC0.7-8-05L 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

94 

UGN3013U 


30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

204 ▼ 

MI1010T 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

95 

UGN3019T 


30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

205 ▼ 

MI1011T 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

96 

UGN3019U 


30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

206 ▼ 

MI1012T 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

97 

UGN3020T 


30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

207 ▼ 

MI1013T 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

98 

UGN3020U 


30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

208 ▼ 

MI1015T 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

99 

UGN3030T 


30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

209 ▼ 

MI1020T 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

100 

UGN3030U 


30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

210v 

MI1021T 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

101 

UGN3035U 


30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

211 ▼ 

MI1022T 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

102 

UGN3040T 


30UG19 

Hall Effect Device 

OTHER 

212v 

MI1023T 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

103 

UGN3040U 


30UG19 

Hail Effect Device 

SIP 

213v 

MI1025T 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

104 

UGN3075T 


30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

214t 

Mil 060 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

105 

UGN3075U 


30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

215v 

Mil 061 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

1064 

UGN3076T 


30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

216v 

Mil 062 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

1074 

UGN3076U 


30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

217 v 

Mil 063 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 

108v 

UGN3077T 


30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

218v 

MM 064 

300RS518 

SteDDer Module 

SIP 

109* 

UGN3077U 


30UG19 

Hall Effect Device 

SIP 

219 ▼ 

M11069 


Stepper Module 

SIP 

ItOv 

UGN3119T 


30UG19 

Hal! Effect Device 

SIP ! 

220 ▼ 

MM 120 


SteDDer Module 

SIP 
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48. MISCELLANEOUS LINEAR DEVICES 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

H1 

FEMI 

NUMBER 

a 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

s 

TYPE 

NUMBER 

a 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

It 

MI2012T 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 


Ill 

TPQA56 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

DIP 

2t 

MI2020T 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 


1 12t 

EN2016ACJ 

34LM70 

TR Array (Ind.) 

DIP 

3t 

M1202IT 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 


113v 

EN2016ACN 

34LM70 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

4t 

M12060 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 


114v 

EN2016AJ 

34LM70 

TR Array (Ind.) 

DIP 

5t 

M12063 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 


1 15t 

EN2016CJ 

34LM70 

TR Array (Ind.) 

DIP 

6t 

M12064 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 


1 16t 

EN2016CN 

34LM70 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

7t 

MI3021T 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 


117v 

EN2016J 

34LM70 

TR Array (Ind.) 

DIP 

8t 

MI3026T 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 


118d 

SPQ6001 

34LM70 

TR Array (Ind.) 

TO-116 

9t 

M13040 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 


119d 

SPQ6002 

34LM70 

TR Arrav (Ind.) 

TO-116 

10t 

MI4000T 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 


120d 

SPQ6501 

34LM70 

TR Array (Ind.) 

TO-116 

1 1 T 

MI4012T 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 


121 

UPA46D 

34LM70 

TR Array (Ind.) 

DIP 

12t 

M14040 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 


122 

UPA47D 

34LM70 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

13t 

MI6020 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 


123 

UPA48D 

34LM70 

TR Array (Ind.) 

DIP 

14t 

M16030 

300RS518 

Stepper Module 

SIP 


124 

SG3509N 

35LMY09 

Special Sensor 

DIP 

15 

RS300-518 

300RS518 

Temp. Sensor Ckt 

Other 


125* 

SG3509(A) 

35LMZ09 

Alrm/Securitv Ckt 

TO-116 

16 

304-267 

304RS267 

Hall Effect Device 

DIP 


126 

PBD3517 

35PB17 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

17 

309-492 

309RS492 

Hall Effect Device 

Other 


127 4 

UGN3503U 

35UG03 

Hall Effect Device 

SIP 

18 

CA3164AE 

31CA64 

Alrm/Securitv'Ckt 

Other 


128* 

UGS3503U 

35UG03 

Hall Effect Device 

SIP 

19d 

ULN3100M 

31LMY00 

Hall Effect Device 

DIP 


129 

CA3600E 

36LM00 

FET Array 

DIP 

20d 

CA3183F 

31LMY83 

TR Array (Ind.) 

DIP 


130d 

SG3638(2A) 

36LM38 

Motor Controller 

OTHER 

21d 

CA3183N 

31LMY83 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


131 d 

SG3638A(A) 

36LM38 

Motor Controller 

OTHER 

22 

CA3183AE 

31LMZ83 

TR Array (Ind.) 

DIP 


132d 

SG3639(2A) 

36LM38 

Motor Controller 

OTHER 

23 

CA3183E 

31LMZ83 

TR Array (Ind.) 

DIP 


133d 

SG3639A(A) 

36LM38 

Motor Controller 

OTHER 

24d 

LA3110 

31LM10 

V Como(Dual) 

Other 


134 

SG3643(A) 

36LM38 

Motor Controller 

OTHER 

25d 

LA3120 

31LM10 

V Comp(Dual) 

Other 


135 

SG3643A(A) 

36LM38 

Motor Controller 

OTHER 

26 

CA3127E 

31LM27 

TR Array (Ind.) 

DIP 


136 

UC3620(A) 

36UC20 

Motor Controller 

OTHER 

27d 

SL3127CDG 

31LM27 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


137 

UC3620V 

36UC20 

Servo Circuit 

OTHER 

28 

SL3127CDP 

31LM27 

TR Array (Ind.) 

DIP 


138t 

CS3717A 

37LM17 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

29 

CA3164E(2) 

31LM64 

Alrm/Security Ckt 

DIP 


139 

TDA3717(A) 

37LM17 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

30 

CA3165E(2) 

31LM65 

Alrm/Security Ckt 

DIP 


140d 

MJ335 

37LM56 

Current Source 

Other 

31 

CA3227E 

32CA27 

TR Array (Ind.) 

OTHER 


141 

PBL3717B 

37PB17 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

32 

CA3250E(A) 

32CA50 

TR Array(com col) 

DIP 


142 

PBL3717J 

37PB17 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

33 

CA3250F(A) 

32CA50 

TR Arrav(com col) 

DIP 


143 

PBL3770B 

37PB70 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

34 

CA3251 E(A) 

32CA51 

TR Array(com emit) 

DIP 


144 

SG3823J 

38LM23 

Dari Array 

DIP 

35 

CA3251F(A) 

32CA51 

TR Array(com emit) 

DIP 


145 

SG3823N 

38LM23 

Dari Array 

DIP 

36 

CA3246E(A) 

32LM46 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


146d 

LM3911H05 

39LM11 

Temp. Sensor Ckt 

CAN 

37 

KD32451010(1) 

32M451 

Dari Array 

OTHER 


147d 

LM3911H46 

39LM11 

Temp. Sensor Ckt 

CAN 

38d 

UGN3201M 

32UG01 

Hall Effect Device 

DIP 


148 

CMP404AY 

4CM04 

Quad V. Comp 

DIP 

39d 

UGN3203M 

32UG01 

Hall Effect Device 

DIP 


149 

CMP404BY 

4CM04 

Quad V. Comp 

DIP 

40d 

UGN3220S 

32UG01a 

Hall Effect Device 

OTHER 


150 

CMP404EY 

4CM04 

Quad V. Comp 

DIP 

41 

MC3302A 

33LM02 

Quad V. Comp 

DIP 


151 

CMP404FY 

4CM04 

Quad V. Comp 

DIP 

424 

MC3302D 

33LM02 

Quad V. Comp 

Other 


152 

MVL407 

4LC07 

Quad V. Comp 

DIP 

43♦ 

MC3302L 

33LM02 

Quad V. Comp 

Tail 6 


153v 

TL431ACD 

4LMZ31 

Adj V. Ref. 

Other 

44 

MC3302P(A) 

33LM02 

Quad V. Comp 

DIP 


1 54t 

TL431ACLP 

4LMZ31 

Adj V. Ref. 

DIP j 

45 

TDA3310 

33LM10 

Dari Arrav 

DIP 


155t 

TL431ACP 

4LMZ31 

Adi V. Ref. 

DIP \ 

46 

MC3324AL 

33LM24 

Special V. Comp 

DIP 


1 56t 

TL431AILP 

4LMZ31 

Adj V. Ref. 

DIP 

47 

MC3324AP 

33LM24 

Special V. Comp 

DIP 


157v 

TL431AIP 

4LMZ31 

Adj V. Ref. 

DIP 

48 

MC3324L 

33LM24 

Special V. Comp 

DIP 


1 58t 

TL431CD 

4LMZ31 

Adi V. Ref. 

Other 

49 

MC3324P 

33LM24 

Special V. Comp 

DIP 


159 

TL431CJG 

4LMZ31 

Adj V. Ref. 

DIP 

50 

MC3424AL 

33LM24 

Special V. Comp 

DIP 


160 

TL431CLP 

4LMZ31 

Adj V. Ref. 

DIP 

51 

MC3424AP 

33LM24 

Special V. Comp 

DIP 


161 

TL431CP 

4LMZ31 

Adi V. Ref. 

DIP 

52 

MC3424L 

33LM24 

Special V. Comp 

DIP 


162 

TL431IJG 

4LMZ31 

Adj V. Ref. 

DIP 

53 

MC3424P 

33LM24 

Special V. Comp 

DIP 


163 

TL431ILP 

4LMZ31 

Adj V. Ref. 

DIP 

54 

MC3524AL 

33LM24 

Special V. Comp 

DIP 


164 

TL431IP 

4LMZ31 

Adi V. Ref. 

DIP 

55 

MC3524L 

33LM24 

Special V. Comp 

DIP 


165 

TL431MJG 

4LMZ31 

Adj V. Ref. 

DIP 

56 

MC3350P 

33LM50 

Differential Pr 

DIP 


166t 

IT550 

4LMZ43 

FET Array 

TO-71 

57 

2SA1349BL 

33LM81 

TR Arrav (Ind.) 

OTHER 


1674 

U443 

4LMZ43 

FET Arrav 

TO-78 

58 

2SA1349GR 

33LM81 

TR Array (Ind.) 

OTHER 


1684 

U444 

4LMZ43 

FET Array 

TO-78 

59 

2SC3381BL 

33LM81 

TR Array (Ind.) 

OTHER 


169d 

MK404IP(A) 

4LM04 

Special V. Comp 

FLAT P 

60 

2SC3381GR 

33LM81 

TR Arrav (Ind.) 

OTHER 


170 

TCA475I2) 

4TC75 

Special Sensor 

TO-12 

61 ♦ 

MC33030P 

33MC030 

Motor Controller 

DIP 


171 

RSZN409 

4ZN09 

Servo Circuit 

DIP 

62 

MC3430L 

34LM30 

Quad V. Comp 

DIP 


172 

ZN409CE 

4ZN09 

Servo Circuit 

DIP 

63 

MC3430P 

34LM30 

Quad V. Comp 

DIP 


173 

ZN411 

4ZN11 

Motor Controller 

DIP 

64 

MC3431L 

34LM30 

Quad V. Comp 

DIP 


1744 

ZN423 

4ZN23 

Fixed V Reference 

TO-18 

65 

MC3431P 

34LM30 

Quad V. Comp 

DIP 


1 75t 

ZN480E 

4ZN80 

Special Use 

DIP 

66 

MC3432L 

34LM30 

Quad V. Como 

DIP 


176 

UAA4004DP 

40LM04 

Motor Controller 

DIP 

67 

MC3432P 

34LM30 

Quad V. Comp 

DIP 


177 

UAA4007P(A) 

40LM07 

Motor Controller 

DIP 

68 

MC3433L 

34LM30 

Quad V. Comp 

DIP 


178 

UAA4008P(A) 

40LM08 

Motor Controller 

DIP 

69 

MC3433P 

34LM30 

Quad V. Comp 

DIP 


179d 

MB4001K 

40MB01 

V Comparator 

TO-78 

704 

2N5146 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-86 


180d 

MB4002K 

40MB02 

V Comparator 

TO-78 

71 ♦ 

BGY17 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-116 


181 d 

MB4204 

42MB04 

Quad V. Comp 

DIP 

72d 

DH3467CD 

34LM67 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


182 

MB4204C 

42MB04 

Quad V. Como 

DIP 

73 

DH3467CN 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

DIP 


183 

MB4204M 

42MB04 

Quad V. Comp 

DIP 

74 t 

EP2015ACJ 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

DIP 


184 

KD421K1010(1) 

42M110 

Dari Array 

Other 

75 t 

EP2015ACN 

34LM67 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


185 

RC4260DB 

42RC60 

Special Use 

DIP 

76 t 

EP2015AJ 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

DIP 


186 

RC4260DC 

42RC60 

Special Use 

DIP 

77 t 

EP2015AJ-8 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

DIP 


187 

RM4260DC 

42RC60 

Special Use 

DIP 

78 t 

EP2015CJ 

34LM67 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


188d 

UCN4204B2 

42SP04 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

79 t 

EP2015CN 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

DIP 


1894 

UCN4204B 

42SP04 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

80 t 

EP2015J 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

DIP 


190v 

UCN4205B2 

42SP04 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

81 T 

EP2015J-8 

34LM67 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


191 d 

UCN4205B 

42SP04 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

824 

FPQ2907 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-116 


1924 

TLE4201A 

42TL01 

Motor Controller 

DIP 

83 4 

FPQ3467 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-116 


1934 

TLE4201S 

42TL01 

Motor Controller 

OTHER 

84 ♦ 

FPQ3468 

34LM67 

TR Arrav (Ind.) 

TO-116 


194 

UCN4202A 

42UC02 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

85 ♦ 

FQ3467 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-86 


195 

UCN4203A 

42UC02 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

864 

FQ3468 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-86 


196d 

RM4441D 

44LM41 

V Comparator 

DIP 

87 ♦ 

FT5714M 

34LM67 

TR Arrav (Ind.) 

TO-116 


197d 

RM4441J 

44LM41 

V Comparator 

FLAT P 

88 ♦ 

FT5748M 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-116 


198d 

RC4443C 

44LM43 

V Comp(Dual) 

DIP 

89# 

MHQ3546 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-116 


199d 

RC4443CD 

44LM43 

V Comp(Dual) 

DIP 

90# 

MPQ1500 

34LM67 

TR Arrav (Ind.) 

TO-116 


200d 

RC4443CJ 

44LM43 

V Como(Dual) 

FLAT P 

91 d 

MPQ1500N 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-116 


201d 

RC4443D 

44LM43 

V Comp(Duai) 

DIP 

92 

MPQ2906A 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

DIP 


202d 

RC4443J 

44LM43 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

93 

MPQ2907A 

34LM67 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


203d 

RM4443 

44LM43 

V Como(Dual) 

FLAT P 

94 ♦ 

MPQ3467 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-116 


204d 

RM4443D 

44LM43 

V Comp(Dual) 

DIP 

95# 

MPQ3546 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-116 


205d 

RM4443J 

44LM43 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

96 ♦ 

MPQ3762 

34LM67 

TR Arrav (Ind.) 

TO-116 


206 

HI8574 

45LM74 

Quad V. Como 

DIP 

97d 

SPQ918 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-116 


207d 

MCI 4574-1AL 

45LM74 

Quad V. Comp 

DIP 

98d 

SPQ2483 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-116 


208d 

MCI 4574-1 CL 

45LM74 

Quad V. Comp 

DIP 

99d 

SPQ2484 

34LM67 

TR Arrav (Ind.) 

TO-116 


209d 

MCI 4574-1 CP 

45LM74 

Quad V. Comp 

DIP 

lOOd 

SPQ6502 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-116 


210d 

MC14574AL 

45LM74 

Quad V. Comp 

DIP 

101 ♦ 

TPQ2906 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-116 


211 

MC14574CL 

45LM74 

Quad V. Comp 

DIP 

102 

TPQ2907 

34LM67 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


212t 

MC14574CLD 

45LM74 

Quad V. Como 

DIP 

103 

TPQ2907A 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

DIP 


213 

MC14574CP 

45LM74 

Quad V. Comp 

DIP 

104# 

TPQ3798 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-116 


214v 

MC14574CPD 

45LM74 

Quad V. Comp 

DIP 

105# 

TPQ3799 

34LM67 

TR Arrav (Ind.) 

TO-116 


2154 

HEF4752VD 

47LM52 

Motor Controller 

DIP 

1064 

TPQ3906 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

TO-116 


2164 

HEF4752VP 

47LM52 

Motor Controller 

DIP 

107 

TPQ4258 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

DIP 


217v 

HEF4752VT 

47LM52 

Motor Controller 

DIP 

108 

TPQ4354 

34LM67 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


218d 

MEM4962(2) 

49-62 

Alrm/Securitv Ckt 

DIP 

109 

TPQ5400 

34LM67 

TR Array (Ind.) 

DIP 


219d 

MEM4963(2) 

49-63 

Alrm/Security Ckt 

DIP 

110 

TPQ5401 

34LM67 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 


220 ▼ 

HA1 -4900-2 

49LMY05 

Quad V. Como 

DIP 
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In Order of (1) FEMI Number (2) Description 
(3) Type Number_ 


TL510MP 
|TL510CJG 
1TL51QCL 
TL510CP 
TL510MJG 
TL510ML 
' AD590KH 
TL510CU 
TL510MU 
' AD590IF 
AD590IH 
AD590IZR 
" AD590JF 
AD590JH 
AD590JZR 
" AD590KF 
AD590KZR 
AD590LF 
" AD590LH 
AD590MF 
AD590MH 
“ RS590 
UPA53C 
UPA57C 
SN52514N 
TL514CJ 
TL514CN 
" TL514MJ 
TL514MN 
TPQA55 
" UPA56C 
TT590I 
TT590J 
“ TT590K 
TT590L 
TT590M 
' NE527H 
SE527H 
SE527N 
SE529N 
NE529H 
SE529H 
NE527D 
NE527F 
NE527K 
NE527N 
NE529K 
SE527F 
SE527K 
SE529K 


DESCRIPTION 


13v 

TLE4903F(A) 

49TL01 1 

144 

MRE104 

49TL02 

JUL 

,.TLB49Q2F(A)__ 



V Comparator 

V Comparator 

V Comparator_ 


V Comparator 
IV Comparator 

IV Comparator_ 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator _ 

Temp. Sensor Ckt 

V Comparator 

V Comparator _ 

Temp. Sensor Ckt 
Temp. Sensor Ckt 
Temp. Sensor Ckt 
Temp. Sensor Ckt 
Temp. Sensor Ckt 
Temp. Sensor Ckt 
Temp. Sensor Ckt 
Temp. Sensor Ckt 
Temp. Sensor Ckt 
Temp. Sensor Ckt 
Temp. Sensor Ckt 
Temp. Sensor Ckt 
Temp. Sensor Ckt 
TR Array(com emit) 
TR Arravfcom emit) 

V Comp(Dual) 

V Comp(Dual) 

V Comp(Dual) _ 

V Comp(Dual) 

V Comp(Dual) 

TR Array (Ind) 

TR Array(com col) 
Temp. Sensor Ckt 

_ Temp. Sensor Ckt 
Temp. Sensor Ckt 
Temp. Sensor Ckt 
Temp. Sensor Ckt 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator _ 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator _ 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator _ 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator _ 

V Comparator 

V Comparator 


PACKAGE 

TYPE 


■ 


M5232P 
M5233L 
MFQS460P 
M54512L 
M54517P 
M54519P 
M54514AP 
M54514P 
M54515P 
M54516P 
M54521P 
M54522P 
' M54532P 
M54537P 
M54576FP 
' M54576P 
M54577FP 
M54577P 
BA12001 
BA12003 
BA12004 
' M54560P 
M54561P 
BA12002 
" M54562P 
M54563P 
M54564P 
' M54565P 
M54566P 
M54567P 
" M54568P 
M54569P 
LA5524(2) 

' LA5524M(2) 
LA5537(2) 
LA5536(21 
" LA5550(2) 
NE5520D 
NE5520F 
" NE5520N 
5501(1) 
LA5511 12) 

“ LA5512(2) 
LA5521 D(2) 
LA5521 M(21 
" LA5522(2) 
NE5521D(A) 
NE5521F(A) 
" NE5521N(A) 
SA5521 N(A1 


54M562 
54M562 
' 54M565 
54M566 

54M567 _ 

‘ 54M568 
54M569 
55LA24 
" 55LA24 
55LA36 
55LA37 
' 55LA50 
55LMY20 
55LMZ20 
" 55LMZ20 
55LM01 
55LM11 
55LM11 
55LM21 

55LM21 _ 

" 55LM22 
55NEY21 
55NE21 
" 55NE21 
55NE21 


DESCRIPTION 


,, i emit) 
Dari Array 

Dari Array _ 

“TR Array (Ind.) 

TR Array(com emit) 
TR Array (Ind.) 

Dari Array 
Dari Array 

Dari Array _ 

Dari Array 
Dari Array 

Dari Array _ 

Dari Array 
Dari Array 

Dari Array _ 

Dari Array 
Dari Array 
Dari Array 
Dari Array 
Dari Array 
TR Array (Ind.) 

Dari Array 
Dari Array 

Dari Array _ 

TR Array (Ind.) 

Dari Array 

Dari Array _ 

TR Array (Ind.) 

TR Array (Ind.) 

Servo Circuit _ 

Servo Circuit 
Motor Controller 
Motor Controller 
Servo Circuit 
Special Sensor 
Special Sensor 
Special Sensor 
V Comparator 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Motor Controller 
Special Sensor 
Special Sensor 
Special Sensor 
Special Sensor 


PACKAGE 

TYPE 
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48. 


.LANCUUd Line 

.An v 


:d 

(3) Type Nur 

fiber 


LINE 

a 

TYPE 

D 

FEMI 

2] 

PACKAGE 

LINE 

E ” 

TYPE 

ij 

FEMI 

U ' 

PACKAGE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 

1 ♦ 

TPQ6501 “f 

61LM60 

TR Array (Ind.) 

TO-116 

111d 

710CL 4 

7LMN10 ~ 

V Comparator 

TO-116 

24 

TPQ6502 

61LM60 

TR Array (Ind.) 

TO-116 

112 

LM710CN 

7LMN10 

V Comparator 

DIP 

3# 

TPQ6600 

61LM60 

TR Arrav (Ind.) 

TO-116 

113d 

MCC1710 

7LMN10 

V Comparator 

CHIP 

44 

TPQ6600A 

61LM60 

TR Array (Ind.) 

TO-116 

114d 

MCC1710C 

7LMN10 

V Comparator 

CHIP 

54 

TPQ6700 

61LM60 

TR Array (Ind.) 

TO-116 

115d 

RC710DB 

7LMN10 i 

V Comparator 

DIP 

6 

BA6200AL 

62BA00 

Motor Controller 

Other 

116d 

RC710DP 

7LMN10 

V Comparator 

DIP 

7 

BA6219 

62BA29 

Motor Controller 

OTHER 

117d 

RM710ABL 

7LMN10 

V Comparator 

CHIP 

8 

BA6229 

62BA29 

Motor Controller 

OTHER 

118d 

RM710ADC 

7LMN10 

V Comparator 

DIP 

9 

BA6238 

62BA39 

Motor Controller 

OTHER 

119d 

RM710BL 

7LMN10 

V Comparator 

CHIP 

10 

BA6239 

62BA39 

Motor Controller 

OTHER 

120d 

RM710CD 

7LMN10 

V Comparator 

DIP 

11 

BA6208 

62LM08 

Motor Controller 

SIP 

121 d 

SFC2710E 

7LMN10 

V Comparator 

TO-116 

12 

BA6218A 

62LM08 

Motor Controller 

SIP 

122d 

SG710BN 

7LMN10 

V Comparator 

DIP 

13 ! 

BA6209 

62LM09 

Motor Controller 

OTHER 

123d 

SG710CJ 

7LMN10 

V Comparator 

TO-116 

14d 

TD62101P 

62M101 

TR Array (Ind.) 

DIP 

124d 

SG710J 

7LMN10 

V Comparator 

TO-116 

15d 

TD62103P 

62M103 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

125d 

SG710N 

7LMN10 

V Comparator 

DIP 

16d 

TD62104P 

62M104 

TR Array (Ind.) 

DIP 

126d 

T1710J 

7LMN10 

V Comparator 

TO-116 

17d 

TD62105P 

62M105 

TR Array (Ind.) 

DIP 

127d 

T2710J 

7LMN10 

V Comparator 

TO-116 

18d 

TD62107P 

62M107 

TR Arrav(com emit) 

DIP 

128d 

TDC2710E 

7LMN10 

V Comparator 

TO-116 

19d 

TD62301P 

62M301 

TR Array (Ind.) 

DIP 

129d 

TL3710C 

7LMN10 

V Comparator 

DIP 

20d 

TD62302P 

62M301 

TR Array (Ind.) 

DIP 

130d 

UA710CJ 

7LMN10 

V Comparator 

DIP 

21d 

TD62502P 

62M502 

TR Arrav(com emit) 

DIP 

131 d 

711-1-5F 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

22d 

TD62503P 

62M502 

TR Array(com emit) 

DIP 

132d 

711-9-5F 

7LMY11 

V Comp(Dual) 1 

TO-IOO 

23d 

TD62504P 

62 M 502 

TR Array(com emit) 

DIP 

133d 

711BE 

7LMY11 

V Comp(Duai) 

TO-96 

24d 

TD62501P 

62M503 

TR Arrav(com emit) 

DIP 

134d 

711BH 

7LMY11 

V Como(Dual) 

TO-91 

OCJ 

THOOCACn 


TO A-/_-__l\ 

nin 




v vuiup\L/uai; 










1 V- 1 1 U 

26d 

TD62507P 

62M507 

TR Array (Ind.) 

DIP 

136d 

711BN 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-116 

27d 

TD62703P 

62M703 

TR Arrav(com col) 

DIP 

137d 

71 ICE 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-96 

28d 

TD62705P 

62M705 

TR Array(com col) 

DIP 

138d 

711CJ 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 

29d 

TD62706P 

62M705 

TR Array(com col) 

DIP 

139d 

711CL 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-116 

30d 

AM6300 

63AM00 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

140d 

DC711 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

CAN 

31 

TD6303F(2) 

63TD03 

Servo Circuit 

DIP 

141 d 

DM711 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

CAN 

32 

BA6410 

64BA10 

Motor Controller 

Other 

142d 

LA711(1) 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

33 

AN6915 

65LM51 

V Comp(Dual) 

Other 

143d 

LA711CH 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

34 

NJD6506S 

65NJ06 

TR Array(com emit) 

Other 

144d 

LA711F 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

35 

NJD6507S 

65NJ07 

TR Array(com emit) 

Other 

145d 

LA711H 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

364 

UPD6564C 

65PD64 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

146d 

LM711AF 

7LMY11 

V Como(Dual) 

FLAT P 

37d 

AM6685LL(A) 

66LMV85 

V Comparator 

LLC 

147d 

LM711AH 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

CAN 

38d 

AM6685LM(A) 

66LMY85 

V Comparator 

LLC 

148d 

LM711CF 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

39d 

AM6687LKA) 

66LMY85 

V Comparator 

LLC 

149 

LM711CH 

7LMY11 

V Como(Dual) 

CAN 

40d 

AM6687LM(A) 

66LMY85 

V Comparator 

LLC 

150 

LM711CN 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 

41 

AM6685HL(A) 

66LMZ85 

V Comparator 

CAN 

151 

LM711H 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

CAN 

42d 

AM6685HM(A) 

66LMZ85 

V Comparator 

CAN 

152d 

M51711T 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

43 

AM6685DL 

66LM85 

V Comparator 

DIP 

153d 

MA711CJ 1 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 

44d 

AM6685DM(A) 

66LM85 

V Comparator 

DIP 

154d 

MA711CL 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-99 

45 

AM6687DUA) 

66LM85 

V Comparator 

DIP 

155d 

MA711CN 

7LMY11 

V Como(Dual) 

DIP 

46d 

AM6687DM 

66LM85 

V Comparator 

DIP 

156d 

MA711MJ 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 

47d 

T6711J 

67LM11 

V Comp(Dual) 

TO-116 

157d 

MA711MN 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 

48d 

T7711J 

67LM11 

V Comp(Dual) 

TO-116 

158d 

MA711NL 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

49d 

T8711J 

67LM11 

V Comp(Dual) 

TO-116 

159d 

MC1711CF 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-91 -- 

50d 

T9711J 

67LM11 

V Comp(Dual) 

TO-116 

160d 

MC1711CG 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

51d 

TDC6711 

67LM11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

161 d 

MC1711CL 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-116 

52d 

TDC6711F 

67LM11 

V Comp(Dual) 

TO-91 

162d 

MCI 711 CP 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 

53d 

TDG7711 

67LM11 

V Comp(Dual) 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

163d 

MCI 71 IF 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

CAN 

54d 

TDC8711 

67LM11 

TO-IOO 

164d 

MC1711G 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

55d 

TDC871 IF 

67LM11 

V Comp(Dual) 

TO-91 

165d 

MC1711L 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-116 

56d 

TDC9711 

67LM11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

166d 

MCC1711 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

CHIP 

57d 

TDC9711F 

67LM11 

V Comp(Dual) 

TO-91 

167d 

MCC1711C 

7LMY11 

V Como(Dual) 

CHIP 

58 t 

R675C1 

67R5A 

Fixed V Reference 

TO-99 

168d 

MIC711-1B 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

59 t 

R675C3 

67R5B 

Fixed V Reference 

DIP 

169d 

MIC711-1C 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

60 ▼ 

R675C4 

67R5B 

Fixed V Reference 

DIP 

170d 

MIC711-5B 

7LMY11 

V Como(Dual) 

FLAT P 

61 ▼ 

R675C5 

67R5B 

Fixed V Reference 

DIP 

171 d 

MIC711-5C 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

62 t 

STK6982 

69STK82 

Stepper Motor Ckt 

SIP 

172d 

MT711(2) 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

CAN 

63 ▼ 

STK6965 

69ST65 

Motor Controller 

SIP 

173d 

MT711C 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

CAN 

64 ▼ 

STK6966 

69ST65 

Motor Controller 

SIP 

174d 

PA7711-31 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

65d 

DC710F 

7LMF10 

V Comparator 

FLAT P 

175d 

RC711BL 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

CHIP 

66d 

DM71 OF 

7LMF10 

V Comparator 

FLAT P 

176d 

RC711CD 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 

67d 

LA710CF 

7LMF10 

V Comparator 

FLAT P 

177d 

RC711CQ 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

68d 

LM710AF 

7LMF10 

V Comparator 

FLAT P 

178d 

RC711CT 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-99 

69d 

MCB1710F 

7LMF10 

V Comparator 

TO-91 

179d 

RC711DC 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 

70d 

PL7711-31 

7LMF10 

V Comparator 

FLAT P 

180d 

RC711DP 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 

71d 

PL7711-39 

7LMF10 

V Comparator 

FLAT P 

181 d 

RC711Q 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

72d 

RC710BL 

7LMF10 

V Comparator 

CHIP 

182d 

RC711T 

7LMY11 

V Como(Dual) 

TO-IOO 

73d 

RM710CQ 

7LMF10 

V Comparator 

FLAT P 

183d 

RM711 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

CAN 

74d 

SN52710FA 

7LMF10 

V Comparator 

FLAT P 

184d 

RM711AD 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

75d 

SN72710FA 

7LMF10 

V Comparator 

FLAT P 

185d 

RM711AQ 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

76d 

T1710F 

7LMF10 

V Comparator 

TO-91 

186d 

RM711AT 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

776 

T2710F 

7LMF10 

V Comparator 

TO-91 

187d 

RM711BD 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 

78d 

TDC771 IF 

7LMF10 

V Comparator 

TO-91 

188d 

RM711BQ 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

79d 

UA710-3H 

7LMF10 

V Comparator 

FLAT P 

189d 

RM711BT 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

80d 

UA710B3F 

7LMF10 

V Comparator 

TO-91 

190d 

RM711DC 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 

81 d 

710CJ 

7LMH10 

V Comparator 

DIP 

191 d 

RM711Q 

7LMY11 

V Como(Dual) 

FLAT P 

82d 

710CP 

7LMH10 

V Comparator 

DIP 

192d 

RM711T 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

83d 

DC710H 

7LMH10 

V Comparator 

CAN 

1934 

SFC2711C 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

84d 

DM71 OH 

7LMH10 

V Comparator 

CAN 

194d 

SFC2711E 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-116 

85d 

LA710AG 

7LMH10 

V Comparator 

CAN 

1954 

SFC2711EC 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-116 

86d 

LA710CG 

7LMH10 

V Comparator 

CAN 

1964 

SFC2711EM 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-116 

87d 

LM710AH 

7LMH10 

V Comparator 

CAN 

1974 

SFC2711M 

7LMY11 

V Como(Dual) 

TO-IOO 

88d 

MT710(2) 

7LMH10 

V Comparator 

CAN 

198d 

SFC2711PC 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-91 

89d 

MT710A 

7LMH10 

V Comparator 

CAN 

1994 

SFC2711PM 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-91 

90d 

MT710C 

7LMH10 

V Comparator 

CAN 

200d 

SG711AT 

7LMY11 

V Como(Dual) 

TO-IOO 

91d 

PA7710-39 

7LMH10 

V Comparator 

CAN 

201d 

SG711BN 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 

92d 

PA7711-39 

7LMH10 

V Comparator 

TO-IOO 

202d 

SG711BT 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

93d 

RC710DN 

7LMH10 

V Comparator 

DIP 

203d 

SG711CN 

7LMY11 

V Como(Dual) 

DIP 

94d 

RM710CT 

7LMH10 

V Comparator 

TO-99 

204d 

SG711CT 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

95d 

SFC2710PC 

7LMH10 

V Comparator 

TO-91 

205d 

SG711N 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 

96d 

SG710BT 

7LMH10 

V Comparator 

TO-99 

206d 

SG711T 

7LMY11 

V Como(Dual) 

TO-IOO 

97d 

T1710V 

7LMH10 

V Comparator 

TO-99 

207d 

SN52711FA 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

98 d 

T2710V 

7LMH10 

V Comparator 

TO-99 

208d 

SN52711L 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-99 

99d 

TDC1710 

7LMH10 

V Comparator 

TO-79 

209d 

SN52711N 

7LMY11 

V Como(Dual) 

DIP 

lOOd 

TDC2710 

7LMH10 

V Comparator 

TO-79 

21 Od 

SN52811FA 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

101d 

TL710CL 

7LMH10 

V Comparator 

CAN 

21 Id 

SN5281IN 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 

102d 

TL710ML 

7LMH10 

V Comparator 

CAN 

212d 

SN72711FA 

7LMY11 

V Como(Dual) 

FLAT P 

103d 

TL1710 

7LMH10 

V Comparator 

TO-99 

213d 

SN72811FA 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 

104d 

TL1710C 

7LMH10 

V Comparator 

TO-99 

214d 

SN72811N 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 

105d 

UA710CJG 

7LMH10 

V Comparator 

DIP 

215d 

T1711F 

7LMY11 

V Como(Dual) 

TO-91 

106d 

UA710CL 

7LMH10 

V Comparator 

CAN 

216d 

T1711J 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-116 

107d 

UA710CP 

7LMH10 

V Comparator 

DIP 

217d 

T1711V 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-IOO 

108d 

UPC71A 

7LMH10 

V Comparator 

CAN 

218d 

T2711F 

7LMY11 

V Como(Dual) 

TO-91 

109d 

710BH 

7LMN10 

V Comparator 

TO-91 

219d 

T2711J 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-116 

110d 

710BL 

7LMN10 

V Comparator 

TO-116 

220d 

T2711V 

7LMY11 

V Como(Dual) 

TO-IOO 
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48. 

MISCEL 

AN ECUS LINE 

:ar devici 

ES 

In Order of 
(3) Type Nu 

(1) FEMI Number (2) Description 
nber 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

U 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 


LINE 

No. 

3] 

h TYPE 

NUMBER 

1J 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

Id 

T4711P “ ~ 1 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TOST 


11 Id 

MC1710CP 

7LM10N -1 

V Comparator 

"DTP 

2d 

T4711J 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-116 


112d 

MC1710L 

7LM10N 

V Comparator 

TO-116 

3d 

T4711V 

7LMY11 

V ComDfDual) 

TO-100 


113d 

RC710DC 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

4d 

T5711F 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-91 


114d 

RM710BD 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

5d 

T5711J 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-116 


115d 

RM710DC 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

6d 

T5711V 

7LMY11 

V ComD(Dual) 

iTO-100 


1164 

SFC2710EC 

7LM10N 

V Comparator 

TO-116 

7d 

TDC1711 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-100 


1174 

SFC2710EM 

7LM10N 

V Comparator 

TO-116 

8d 

TDC2711 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-100 


1184 

SFC2710KM 

7LM10N 

V Comparator 

TO-116 

9d 

TDC2711E 

7LMY11 

V ComD(Dual) 

TO-116 


119d 

SG710CN 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

lOd 

TDC4711 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-100 


120d 

SG710CT 

7LM10N 

V Comparator 

TO-99 

lid 

TDC5711 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-100 


121 d 

SN52710BN 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

12d 

TDC571 IF 

7LMY11 

V ComD(Dual) 

TO-91 


122d 

SN52710N 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

13d 

TL711CJ 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 


123d 

TL710CJ 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

14d 

TL711CL 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-100 


124d 

TL710CN 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

15d 

TL711CN 

7LMY11 

V ComD(Dual) 

DIP 


125 

TL710MJ 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

16d 

TL811CJ 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 


126d 

TL710MN 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

17d 

TL811CL 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

CAN 


127 

UA710CF 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

18d 

TL811CN 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 


128 

UA710CN14 

7LM10N 

V Comparator 

DIP ! 

19d 

TL811CU 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 


129 

UA710DC 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

20d 

TL811MJ 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 


130 

UA710DM 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

21d 

TL811ML 

7LMY11 

V ComD(Dual) 

CAN 


131 

UA710F 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

22d 

TL811MN 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 


132 

UA710MJ 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

23d 

TL811MU 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 


133 

UA710N14 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

24d 

TL1711C 

7LMY11 

V CompfDual) 

TO-100 


134 

UA710PC 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 

25d 

TL2711C 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-116 


135d 

HT73 

7LM3 

V Comparator 

Other 

26d 

UA711B3F 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-91 


136d 

UA734DC 

7LM34 

V Comparator 

DIP 

27 

UA711CF 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 


137d 

UA734DM 

7LM34 

V Comparator 

DIP 

28d 

UA711CJ 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 


138d 

UA734HC 

7LM34 

V Comparator 

TO-100 

294 

UA711CK 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-100 


139d 

UA734HM 

7LM34 

V Comparator 

TO-100 

30d 

UA711CL 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

CAN 


140d 

UA750DC 

7LM50 

Special V. Comp 

TO-116 

31 

UA711CN 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 


141d 

UA775DC 

7LM75 

Quad V. Comp 

DIP 

32d 

UA711CU 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 


142d 

UA775DM 

7LM75 

Quad V. Comp 

DIP 

33d 

UA711DC 

7LMY11 

V ComD(Dual) 

DIP 


143d 

UA775PC 

7LM75 

Quad V. Comp 

DIP 

34 

UA711DM 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 


144 

L702N 

7LY02 

Dari Array 

OTHER 

35 

UA711F 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 


145 

L702B 

7LZ02 

Dari Array 

DIP 

36 

UA711FM 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

FLAT P 


146 

UPA79C 

7M09 

Dari Arrav 

DIP 

374 

UA711HC 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-100 


147d 

SL717C 

7SLY17 

V Comp(Dual) 

CAN 

384 

UA711HM 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-100 


148d 

SL717A 

7SLZ17 

V Comparator 

CAN 

394 

UA711K 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

TO-100 


149 

TA76 

7TA6 

TR Arravfcom col) 

SIP 

40 

UA711MJ 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 


150 

TA78 

7TA8 

TR Array(com emit) 

SIP 

41d 

UA711ML 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

CAN 


151 

TDA0723D 

7TD23 

Fixed V Reference 

FLAT P 

42d 

UA711MU 

7LMY11 

V ComD(Dual) 

FLAT P 


152d 

TL712JG 

7TL12 

V Comparator 

DIP 

43 

UA711N 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 


153d 

TL712P 

7TL12 

V Comparator 

DIP 

44d 

UA711PC 

7LMY11 

V Comp(Dual) 

DIP 


154d 

TL720CJ 

7TL20 

V Comp(Dual) 

DIP 

45 

UA760DC 

7LMY60 

V Comparator 

DIP 


155d 

TL720CN 

7TL20 

V Como(Dual) 

DIP 

46 

UA760DM 

7LMY60 

V Comparator 

DIP 


156 

ICM7038A 

70IC38 

Motor Controller 

DIP 

47d 

UA760PC 

7LMY60 

V Comparator 

DIP 


157 

ICM7038B 

70IC38 

Motor Controller 

DIP 

48 

UA760HC 

7LMZ60 

V Comparator 

CAN 


158 

ICM1115AIPA(2) 

70IC50 

Motor Controller 

DIP 

49 

UA760HM 

7LMZ60 

V Comparator 

CAN 


159 

ICM1115BIPA(2) 

70IC50 

Motor Controller 

DIP 

50d 

710-1-3H 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


160 

ICM7050IPA(3) 

70IC50 

Motor Controller 

DIP 

51d 

710CH 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


161 

ICM7070PA 

70IC50 

Motor Controller 

DIP 

52d 

LA710AF 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


162 

ICM7051A 

70IC51 

Motor Controller 

DIP 

53d 

LA710F 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


163 

ICM7051B 

70IC51 

Motor Controller 

DIP 

54d 

LM710CF 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


164d 

7100 

71LM00 

V Comparator 

CAN 

55d 

MC1710CF 

7LM10F 

V Comparator 

TO-91 


165 

LS7263-01 

72LM63 

Motor Controller 

DIP 

56d 

MCI 71 OF 

7LM10F 

V Comparator 

TO-91 


166 

LS7263-02 

72LM63 

Motor Controller 

DIP 

57d 

MIC710-1B 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


167 

LS7263-03 

72LM63 

Motor Controller 

DIP 

58d 

MIC710-5B 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


168 

LS7263-07 

72LM63 

Motor Controller 

DIP 

59d 

PA7710-31 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


169 

LS7261 

72SI61 

Motor Controller 

DIP 

60d 

PL7710-39 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


170 

LS7262 

72SI61 

Motor Controller 

DIP 

61d 

RC710Q 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


171 

LS7264 

72SI64 

Motor Controller 

DIP 

62d 

RM710AQ 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


172 

TA7245BP 

72TA45 

Motor Controller 

OTHER 

63d 

RM710BQ 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


173 

TA7259P 

72TA45 

Motor Controller 

OTHER 

64d 

RM710Q 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


174 

TA7247AP 

72TA47 

Motor Controller 

DIP 

65d 

S5710G 

7LM10F 

V Comparator 

TO-91 


175 

TA7248P(2) 

72TA48 

Motor Controller 

DIP 

66 ♦ 

SFC2710PM 

7LM10F 

V Comparator 

TO-91 


176 

TA7256P(A) 

72TA56 

Servo Circuit 

OTHER 

67d 

SN52710 

7LM10F 

V Comparator 

TO-89 


177 

TA7257P(2) 

72TA57 

Motor Controller 

OTHER 

68d 

SN52710BF 

7LM10F 

V Comparator 

TO-89 


178 

TA7267P 

72TA57 

Motor Controller 

OTHER 

69d 

SN72710 

7LM10F 

V Comparator 

TO-89 


179 

TA7260P 

72TA60 

Motor Controller 

OTHER 

70d 

TL710CU 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


180 

TA7261P 

72TA61 

Motor Controller 

OTHER 

71 d 

TL710MU 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


181 

TA7262P(A) 

72TA62 

Motor Controller 

OTHER 

72 

UA710FM 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


182 

TA7354P 

73LM54 

Motor Controller 

OTHER 

73d 

UA710MU 

7LM10F 

V Comparator 

FLAT P 


183d 

UA7391PC 

73LM91 

Special Use 

OTHER 

74d 

710BE 

7LM10H 

V Comparator 

TO-99 


184 

UA7392DC 

73LM92 

Motor Controller 

DIP 

75d 

710CE 

7LM10H 

V Comparator 

TO-99 


185d 

UA7392DM 

73LM92 

Motor Controller 

DIP 

76d 

LA710AH 

7LM10H 

V Comparator 

CAN 


186 

UA7392PC 

73LM92 

Motor Controller 

DIP 

77d 

LA710CH 

7LM10H 

V Comparator 

CAN 


187 

TA75393S 

75LM93 

V Comp(Dual) 

OTHER 

78d 

LA710H 

7LM10H 

V Comparator 

TO-99 


188* 

SN75603KC(A) 

75SN603 

Motor Controller 

Other 

79 

LM710CH 

7LM10H 

V Comparator 

CAN 


189v 

SN75604KC(A) 

75SN603 

Motor Controller 

Other 

80d 

M51710T 

7LM10H 

V Comparator 

TO-78 


190* 

SN75605KC(A) 

75SN603 

Motor Controller 

Other 

81d 

MC1710CG 

7LM10H 

V Comparator 

CAN 


191 

ICL7673CBA 

76IC73 

Alrm/Securitv Ckt 

DIP 

82d 

MC1710G 

7LM10H 

V Comparator 

CAN 


192 

ICL7673CPA(A) 

76IC73 

Alrm/Security Ckt 

DIP 

83d 

MIC710-1C 

7LM10H 

V Comparator 

CAN 


193 

ICL7673IPA(A) 

76IC73 

Alrm/Security Ckt 

DIP 

84d 

MIC710-5C 

7LM10H 

V Comparator 

CAN 


1944 

ICL7673ITA(A) 

76IC73 

Alrm/Securitv Ckt 

TO-99 

85d 

PL7710-31 

7LM10H 

V Comparator 

CAN 


1954 

ICL7673ITV 

76IC73 

Alrm/Security Ckt 

TO-99 

86d 

RC710T 

7LM10H 

V Comparator 

TO-99 


196 

LC7650(2) 

76LC50 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

87d 

RM710AT 

7LM10H 

V Comparator 

TO-99 


197 

LC765K2) 

76LC51 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

88d 

RM710BT 

7LM10H 

V Comparator 

TO-99 


198 

LC7652(2) 

76LC52 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

89d 

RM710T 

7LM10H 

V Comparator 

TO-99 


199 

LC7653(2) 

76LC53 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

904 

SFC2710C 

7LM10H 

V Comparator 

TO-99 


200 

LC7660 

76LC53 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

914 

SFC2710M 

7LM10H 

V Comparator 

TO-99 


201 

LC7662 

76LC53 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

92d 

SG710AT 

7LM10H 

V Comparator 

TO-99 


202 

LC7665 

76LC53 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

93d 

SG710T 

7LM10H 

V Comparator 

TO-99 


203d 

SN76602N(A) 

76S602 

Servo Circuit 

DIP 

94d 

SN52710BL 

7LM10H 

V Comparator 

CAN 


204d 

SN52810N 

8LMX10 

V Comparator 

DIP 

95d 

TL710CJG 

7LM10H 

V Comparator 

DIP 


205d 

TL810CJ 

8LMX10 

V Comparator 

DIP 

96 

TL710CP 

7LM10H 

V Comparator 

DIP 


206d 

TL810CN 

8LMX10 

V Comparator 

DIP 

97 

TL710MJG 

7LM10H 

V Comparator 

DIP 


207d 

TL810MJ 

8LMX10 

V Comparator 

DIP 

98d 

TL710MP 

7LM10H 

V Comparator 

DIP 


208d 

TL810MN 

8LMX10 

V Comparator 

DIP 

99 

UA710CN 

7LM10H 

V Comparator 

DIP 


209d 

SN52820N 

8LMX20 

V Comp(Dual) 

DIP 

1004 

UA710CT 

7LM10H 

V Comparator 

TO-99 


21 Od 

TL820CJ 

8LMX20 

V Comp(Dual) 

DIP 

101 

UA710HC 

7LM10H 

V Comparator 

CAN 


211 

TL820CN 

8LMX20 

V Comp(Dual) 

DIP 

102 

UA710HM 

7LM1QH 

V Comparator 

CAN 


212 

TL820MJ 

8LMX20 

V Comp(Dual) 

DIP 

103 

UA710MJG 

7LM10H 

V Comparator 

DIP 


213d 

TL820MN 

8LMX20 

V Comp(Dual) 

"DIP 

104d 

UA710ML 

7LM10H 

V Comparator 

CAN 


214d 

SN52810P 

8LMY10 

V Comparator 

DIP 

105 

UA710N 

7LM10H 

V Comparator 

DIP 


215d 

TL810CJG 

8LMY10 

V Comparator 

DIP 

1064 

UA710T 

7LM10H 

V Comparator 

TO-99 


216d 

TL810CL 

8LMY10 

V Comparator 

CAN 

107d 

LA710CN 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 


217 

TL810CP 

8LMY10 

V Comparator 

DIP 

108 

LM710H 

7LM10N 

V Comparator 

CAN 


218d 

TL810MJG 

8LMY10 

V Comparator 

DIP 

109 

LM710N 

7LM10N 

V Comparator 

DIP 


219d 

TL810ML 

8LMY10 

V Comparator 

CAN 

110d 

MC1710CL 

7LM10N 

V Comparator 

TO-116 


220d 

TL810MP 

8LMY10 

V Comparator 

DIP 


396 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


396 



48. MISCEL 

.LANEOUS LINE 

:ar devigi 

fa In Order of 

tO (3) Tvoe Nur 

[1) FEMI Number (2) Description 
nber 

LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

U 

FEMI 

NUMBER 

2j 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

r 

FEMI 

NUMBER 

2J 

DESCRIPTION 

PACKAGE 

TYPE 

Id 

2d 

3d 

SN52810FA “1 

SN72810FA 

TL810CU 

8LMZ10 

8LMZ10 

8LMZ10 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator 

FLAT P 
FLAT P 
FLAT P 






4d 

5 

6 

TL810MU 

UPA81C 

M54580P 

8LMZ10 

8LM1 

8LM1 

V Comparator 

Dari Array 

TR Arrav find.) 

FLAT P 

DIP 

DIP 






7d 

84 

94 

TL852N 

ICL8001CTZ 

ICL8001MTZ 

8TL52 

80LMX01 

80LMX01 

Special Use 

V Comparator 

V Comparator 

DIP 

TO-100 

TO-100 






10 

11 

12 

ICL8001CJD 

ICL8001MJD 

ICL8001CBH 

80LMY01 

80LMY01 

80LMZ01 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator 

Other 

Other 

FLAT P 






13 

14 

15 

ICL8001MBH 

LAS8100P 

LAS8100 

80LMZ01 

81LAY01 

81LAZ01 

V Comparator 

Special Use 

Special Use 

FLAT P 
OTHER 

CAN 






16 

17 

18 

LAS8101 

BA8510F 

BA8510S 

81LA01 

85BA10 

85BA10 

Special Use 

Servo Circuit 

Servo Circuit 

CAN 

FLAT P 

DIP 






19t 

20# 

21d 

LAS8500P 

LAS8501P 

AM8510M 

85LA00 

85LA00 

85LM10 

Motor Controller 

Motor Controller 

Motor Controller 

TO-220 

TO-220 

TO-3 






22d 

23d 

24d 

AM8510R 

AM8520M 

AM8520R 

85LM10 

85LM10 

85LM10 

Motor Controller 

Motor Controller 

Motor Controller 

TO-3 

TO-3 

TO-3 






25u 

26d 

27 

ArvioSSGFvi 

AM8530R 

TCA991K 

85Livi1 G 
85LM10 

9LMZ91 

iviuiur Cui ill Oiler 

Motor Controller 

TR Arrav find.) 

TO-3 

TO-3 

Other 






28 ♦ 

29 

30 ♦ 

BFV91 

BFV91N 

BFV95 

9LM01 

9LM01 

9LM01 

TR Array (Ind.) 

TR Array (Ind.) 

TR Arrav find.) 

TO-84 

DIP 

TO-84 






31 

324 

33 

BFV95N 

BFV92 

BFV92N 

9LM01 

9LM02 

9LM02 

TR Array (Ind.) 

TR Array (Ind.) 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

TO-84 

DIP 






344 

35 

364 

BFV94 

BFV94N 

BFV96 

9LM02 

9LM02 

9LM02 

TR Array (Ind.) 

TR Array (Ind.) 

TR Arrav (Ind.) 

TO-84 

DIP 

TO-84 






37 

38 ♦ 

39 

BFV96N 

BFV97 

BFV97N 

9LM02 

9LM02 

9LM02 

TR Array (Ind.) 

TR Array (Ind.) 

TR Arrav (Ind.) 

DIP 

TO-84 

DIP 






40 ♦ 

41 

42 ♦ 

BFV98 

BFV98N 

BFV93 

9LM02 

9LM02 

9LM30 

TR Array (Ind.) 

TR Array (Ind.) 

TR Arrav(com emit) 

TO-84 | 

DIP 

TO-84 






43 

44d 

45 

BFV93N 

L911CJ 

PIC900B(A) 

9LM30 

9L11 

9PI00 

TR Array(com emit) 
Alrm/Security Ckt 

Stepper Motor Ckt 

DIP 

DIP 

DIP 






46 

47 

48 ♦ 

PIC900C(A) 

PIC900D(A) 

TCA900 

9PI00 

9PI00 

9TC00 

Stepper Motor Ckt 

Stepper Motor Ckt 

Motor Controller 

DIP 

DIP 

TO-126 






49 ♦ 
50# 

51 ♦ 

TCA910 

TDA1151(2) 

TCA955 

9TCOO 

9TC00 

9TC55 

Motor Controller 

Motor Controller 

Motor Controller 

TO-126 

TO-126 

DIP 






52 ♦ 
53# 

54 t 

TCA955K 

TCA965 

IRFE9120 

9TC55 

9TC65 

91IR23 

Servo Circuit 

Special V. Comp 

FET Arrav 

FLAT P 

DIP 

DIP 






55t 

56 

57 

IRFE9123 

TC9142P(2) 

MSL9348RS(2) 

91IR23 

91TC42 

93MS48 

FET Array 

Motor Controller 

Motor Controller 

DIP 

DIP 

DIP 






58 

59 

60 

UA9650-1DC 

UA9650-2DC 

UA9650-3DC 

96LM50 

96LM50 

96LM50 

Current Source 

Current Source 

Current Source 

DIP 

DIP 

DIP 






61 ▼ 
62v 

63 

CMP08BZ(A) 

CMP08FZ(A) 

SP9680 

96SP80 

96SP80 

96SP80 

V Comparator 

V Comparator 

V Comparator 

DIP 

DIP 

DIP 






64 

65 

9915 

9915PM 

99LM15 

990E15 

V Comparator 

V Comparator 

DIP 

DIP 






































































































If this is June 1988 or 
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your next issue of the 
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49. Types with U.S. Military Specifications 


For the latest information on military qualified ICs, please refer to 
D.A.T.A.’s Military Electronics Devices Guide. 

This Guide is published quarterly to correspond to the most recent QPL 
revisions. The latest edition contains information on more than 20,000 
military qualified ICs and semiconductors. 

The 3 microcircuit product selection sections, MIL-M-38510, DESC 
drawings and MIL-STD-883 are sorted by device function and cross 
indexed for easy access to the device information and standard outline 
drawings. MIL-S-19500 semiconductors are also sorted, listed, indexed, 
and reference a series of standard case outline drawings. 

All military qualified manufacturers are listed within their respective 
sections, indicating D.A.T.A. mfr. code, government code, FSCM No., 
logo and plant locations. 
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SECTION 50 

MANUFACTURERS 9 DEVICE NUMBERING KEYS 


ADVANCED MICRO DEVICES 

1C DEVICES 

PACKAGE 

D - Top-Brazed 
L - Leadless Chip Carrier 
P - Plastic DIP 
TEMPERATURE 

C - Commercial 10° C to 70° C) 

M - Military (-55° C to 125° C) 


INC. 


SCREENING 

No Designator - Standard Processing 
B - Burn-In 

*L represents low power version 
LS represents lower power schottky 
S represents schottky 


Am 29L*509 P C B 


T 


SCREENING 
TEMPERATURE 
PACKAGE 
DEVICE NUMBER 
AMD PREFIX 


GOULD AMI SEMICONDUCTORS 

MOS DEVICES 


■> GOULD 


Semiconductors 


EXAMPLE 


DEVICE NUMBER 

Four or five (organ circuits) numeric digits 
define the basic device type. 


PACKAGE 
P-Plastic package 
E-Cer-DIP package 
S-SLAM package 
C-Ceramic (three-layer) package 
T-TO type package 


S 6 8 2 1 A - 1 P 

r h r t 

[ PACKAGE 
VERSION 


I DEVICE NUMBER 

AMI PREFIX 


ANALOG DEVICES, INC. 

MONOLITHIC & HYBRID 1C 
PRODUCTS 



ANALOG 

DEVICES 


DEVICE NUMBER 

Three or four-digit numbers 

ADDITIONAL INFORMATION 

1 or 2 letters provide additional general 
information 

A - Second Generation 

Dl - Dielectrically Isolated 

Z - Operation on ± 12V Supplies 

PERFORMANCE TEMPERATURE 


RANGE DESIGNATOR 



1 

J 

Increasing 

Parametric 

OTO +7Q°C 

K 

L 

Performance 


M 

Best Overall 
Performance 


A 

Increasing 

Performance 

-25°C TO +85°C 

B 



C 

Best Overall 
Performance 


Increasing 

-55°C TO S Performance 

+ 125°C T 

U Best Overall 
Performance 

PACKAGE 

D - Hermetically sealed dip ceramic or 
meta! 

E - Leadless chip carrier 
F - Ceramic flatpack 
H - Metal can, hermetically sealed 
M - Metal-can dip, hermetically sealed- 
computer labs 
N - Plastic dip 
0 - Cerdip 

Chips - Monolithic chip 

Monolithic CMOS chips in the 
AD75XX 

Series were formerly designated 
AD75XX/COM/chips and 
AD75XX/MIL/chips 


EXAMPLE 


AD 64 


4 A S H /883B 


SCREENING LEVEL 

I PACKAGE 

PERFORMANCE 
TEMPERATURE 
RANGE DESIGNATOR 

ADDITIONAL INFORMATION 

DEVICE NUMBER 


ANALOG 

DEVICES 

PREFIX 


SCREENING LEVEL 

Standard product screened in accordance 
with MIL-STD 883. See quality assurance 
in volume 1. 

/883B - Screened to MIL-STD 883, class B 
/883 - Screened to MIL-STD 883, per 
method 5008 
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SECTION 50 

MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


ANALOG SYSTEMS 

LINEAR ICS 



EXAMPLE 


FAMILY 

A - Amplifier, Operational Amplifier 
K - Comparator 
S - Sensor Circuit 
V - Voltage Converter 
Z - Current Booster 


TEMPERATURE RANGE 
C - Commercial 0°C to 70°C 
I - Industrial -25°C to 85°C 
M - Military -55°C to 125°C 
PACKAGE 

See “PACKAGE CODE” 


M A - 332 - C P 

T 

PACKAGE 

I TEMPERATURE 
RANGE 

DEVICE NUMBER 
FAMILY 

ANALOG SYSTEMS 
MONOLITHIC PRODUCT 



PACKAGE CODE 


EXAMPLE 


PACKAGE 

C - Leadless Ceramic Chip Carrier (Herme¬ 
tic) 

D - Ceramic Dip (Hermetic) 


H - Metal Can (Hermetic) 

P - Plastic Dip 
S - SOIC Small Plastic Dip 


08 


T 


j" NUMBER OF PINS 
PACKAGE 


EXAR CORP. X*EXAR 


1C DEVICES 


EXAMPLE 


DEVICE NUMBER 
Up to 5 Spaces 


GRADE 


XR- 2216 CN 

T 

PACKAGE 
GRADE 


M - Military Grade Part, Ceramic Pack¬ 
age Only. All Military Grades have 
been processed to MIL-STD-883 
Level C, and are guaranteed to 
operate over military temperature 
range. 

N - Prime Grade Part, Ceramic Package. 

P - Prime Grade Part, Plastic Package. 

CN - Commercial Grade Part, Ceramic 
Package. 

CP - Commercial Grade Part, Plastic 
Package. 

K - Kit 


N, P, CN and CP parts are electrically 
identical and guaranteed to operate over 0°C 
to +75°C range unless otherwise stated. In 
addition, N and P parts generally have 
operating parameters more tightly controlled 
than the CN or CP parts. 


PACKAGE 

N - Ceramic Dual-in-line 
P - Plastic Dual-in-line 

T - Metal can 

D - Chip (Dice) 

0 I }~ Kit variations 

W - Wafer 


I DEVICE NUMBER 
EXAR PREFIX 
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SECTION 50 

MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


FUJITSU MICROELECTRONICS, INC. 


FUJITSU 


FUJITSU 

MICROELECTRONICS INC 


1C DEVICES 


EXAMPLE 


PREFIX 

MB - Device type is Fujitsu internal 
number 

MBM - Device type is industry standard 
memory number 

PERFORMANCE VARIATIONS (Optional) 

E, H - or dash numbers denote access 
time variations 
L - Denotes low power 


PACKAGE 
C - Ceramic 

M - Plastic (For Older Parts 
& the 71XX Series) 

Z - Cerdip 

P - Plastic (For New Products) 


MB 8264-15 Z 

ITT T 

PACKAGE 

PERFORMANCE VARIATIONS 

DEVICE NUMBER 
(WHEN USED) 

PREFIX 


FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP. FAJRChHLg 

A Scnlumberger Company 


1C DEVICES 


EXAMPLE 


DEVICE NUMBER 

This group of alpha numeric characters 
defines the device including functional and 
electrical characteristics, alpha suffixes are 
added to further delineate electrical options. 

PACKAGE 

One alpha suffix represents the basic pack¬ 
age style. 

D - Dual In-line (Hermetic, Ceramic) 

F - Flatpak (Hermetic) 

H - Metal Package 

J - Dual In-Line (Side Brazed) 

K - Metal Power Package (TO-3) 

P - Dual In-Line (Molded) 

R - 8-lead DIP (Hermetic, Ceramic) 

S - Metal Package (Hybrid only) 

T - 8-lead DIP (Molded) 

U - Power Package (Molded, TO-220) 

U1 - Power Package (Molded) 

W - Molded Package (TO-92 Outline) 


TEMPERATURE RANGE 

One alpha suffix represents one of the 
following three basic temperature grades in 
common use. Exact values and conditions 
are specified on the device data sheets. 

C - Commercial 

0°C to +70/75°C 

M - Military 

-55°C to +125°C 
-55°C to +85°C 

V - Industrial 

-20°C to 85°C 
-40°C to +85°C 


Different outlines exist within each package 
style to accommodate various die sizes and 
number of leads. 


uA 741 T C 

T 


I 


TEMPERATURE RANGE 
PACKAGE 
DEVICE NUMBER 
FAIRCHILD PREFIX 


(continued) 
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MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP. (CONT’D) 

1C DEVICES 


FAIRCHILD 

A Schlumberger Company 


EXAMPLE 


FAMILY 

74 - Commercial 
54 - Military 

29 - Commercial or Military 
TECHNOLOGY 

F - AS TTL (FAST) 

AC - Advanced CMOS 
ACT - TTL Compatible Advanced CMOS 
PACKAGE 

P - Plastic DIP 
SP - Slim Plastic DIP 
D - Ceramic DIP 
SD - Slim Ceramic DIP 
F - Flatpak 

LI - Ceramic Leadless Chip Carrier 
Q - Plastic Leaded Chip Carriers 
S - Small Outline 


TEMPERATURE RANGE 
C - Commercial 
M - Military 
VARIATIONS 

QR - Commercial grade device with burn- 
in 

QB - Military grade device with 
environmental and burn-in 
processing 

T - Devices shipped in T reels 
X - Devices shipped in 14” reels 
TR - Commercial grade device with burn- 
in shipped in T reels 

XR - Commercial grade device with burn- 
in shipped in 14 n reels 


74 F 402 P C QR 

T 

VARIATIONS 

I TEMPERATURE 
| RANGE 

PACKAGE 
DEVICE NUMBER 
TECHNOLOGY 
FAMILY 


GTE MICROCIRCUITS DIV. 

IC DEVICES 




DESCRIPTION 
G - Standard 
C - Special 
TEMPERATURE 

54 - -55°C to 125°C 
74 - -40°C to 85°C 


PACKAGE 
P - Plastic 
C - Ceramic 
D - Cerdip 

E - Leaded Chip Carrier 
L - Leadless Chip Carrier 
X - Dice 


SCREENING 

B - MIL-883, Level B 


EXAMPLE 

G 74 SC 137 P B 

TTT T T 

SCREENING 

PACKAGE 
DEVICE NUMBER 
TEMPERATURE 

DESCRIPTION 


HARRIS SEMICONDUCTOR 

80CXX FAMILY DEVICES 



TEMPERATURE RANGE 
C - Commercial 
I - Industrial 
M - Military 
X - 25°C 


PACKAGE 
P - Plastic 
D - Ceramic 
X - Unpackaged Device 
R - Leadless Chip Carrier 
S - Plastic Leaded Chip Carrier 


SCREENING 

B - Dash 8 Program 
+ - Plus Program - 96 Hrs Burn-in 


EXAMPLE 


M D 82C82 / B 

T T TT 


I SCREENING 
DEVICE NUMBER 
PACKAGE TYPE 
TEMPERATURE RANGE 


(continued) 
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SECTION 50 

MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


HARRIS SEMICONDUCTOR (CONT’D) 

1C DEVICES 



EXAMPLE 


PREFIX 
H - Harris 
FAMILY 
A - Analog 
C - Communications 
D - Digital 
F - Filters 
I - Interface 
M - Memory (1) 

PL - Programmable 
Logic 
S - CICD 

V - Analog - High Voltage 
Note: (1) 

EXCEPT - 
HPROM X-0512-X 
PACKAGE 
0 - Chip Form 

1 - Ceramic DIP 
IB- Brazed Seal 

2 - T05, Metal Can Type 

3 - Epoxy CIP 

4 - Leadless Carrier 

5 - Ceramic Substrate 
7 - Mini Dip, Ceramic 
9 - Flatpack 


TEMPERATURE RANGE 

1 - -55°C to +200°C 

2 - -55°C to +125°C 

4 - -25°C to +85°C 

5 - 0°C to 75°C 

6 - 100% 25°C probe 

(Dice Only) 

7 - Dash 7 Program 

High Reliability 
-5 Temperature Range 

O O nrAHMm 

W — UUOII U piV/MIGIII> 

MIL-STD-883-B 
9 - -40°C to +85°C 
9+ - -40°C to +85°C 
With Burn-In 

RH - Radiation Hardened 


H M 1 -6508 - 2 



TEMPERATURE 

RANGE 

DEVICE NUMBER* 
PACKAGE 
FAMILY 
PREFIX 


'Alpha Suffix are defined in individual data sheets. 


HITACHI LTD. (jsj) HITACHI 


1C DEVICES 

PREFIX 

HA - Hitachi Analog 
HD - Hitachi Digital (including 
RAMs) 

HM - Hitachi RAMs 
HN - Hitachi ROMs 


PACKAGE 

No - Ceramic DIP 
Designator 
G - Cerdip 
P - Plastic Dip 
F (FP) - SOP, FPP 
CG - LCC (8-bit microcomputer de¬ 
vice) 

Y - PGA (16-bit microcomputer de¬ 
vice) 

Z - LCC (16-bit microcomputer de¬ 
vice) 

S - Shrink Type Plastic Dip 


EXAMPLE 

HA 17741 P 

T T T 

PACKAGE 

FAMILY/DEVICE NUMBER 

PREFIX 
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SECTION 50 

MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


HITACHI LTD. (CONT’D) HITACHI 


PACKAGE SUFFIX (MULTI-CHIP MICROCOMPUTER DEVICES ONLY): 


EXAMPLE 


OUTLINE 
D - DIP 
C - CC 
F - FLAT 
MATERIALS 
P - Plastic 

G - Glass Sealed ceramic 
C - Ceramic 
ADDITIONAL OUTLINE 
S - Shrink Type 

P - EPROM on the package type 
SP - EPROM on the shrink pack¬ 
age type 


PGA -68 

T 




NUMBER OF PINS 
PACKAGE 


*(Note) PGA packages of 16-bit micro¬ 
computer devices have a different 
indication. 


D P -64 S 


T 

ADDITIONAL OUTLINE 


| NUMBER OF PINS 
MATERIALS 
OUTLINE 


INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY 

CMOS MEMORY DEVICES 



EXAMPLE 


POWER 

S - Standard 

L - Low Power 

SPEED 

55 - Speed in 

70 - Nanoseconds 

85 
100 


PACKAGE 

C - Sidebraze 

D - Cerdip 

L - Leadless Chip Carrier 

X - Special 

PROCESS/TEMPERATURE RANGE 


No Designator - COMMERCIAL 
0°C to 70°C 

B - Military-55°C to +125°C 

Screened to MIL-STD-883,1 
Class B 


IDT 6167 L 100 C B 

PROCESS/TEMPERATURE 

RANGE 

PACKAGE 

SPEED 

POWER 

DEVICE NUMBER 

INTEGRATED DEVICE 
TECHNOLOGY PREFIX 


INDUSTRIA MEXICANA TOSHIBA S.A. 

C 2 MOS DEVICES 

PART NO. 

40H000 series are pin compatible with 
TTL 54/74 series. 

40H000 SERIES 

50H000 series are Toshiba original 
products. 


^ashibu 


EXAMPLE 

TC 40 H 164 P 


PLASTIC PACKAGE 
| PART NO. 

HIGH-SPEED SERIES 
40H000 SERIES 
TOSHIBA C’MOS 




D.A.T.A. 


404 


404 







SECTION 50 

MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


INTERSIL, INC. 



1C DEVICES 


EXAMPLE 


DEVICE FAMILY 
ORIGINAL SOURCE 

D - Driver/Level Translator 
DGM - Monolithic DG Analog Switch 
Replacement 
ICL - Linear 
ICM - Microperipheral 
ICH - Hybrid 
IM - Microcontroller 
MM - High Voltage Analog Switch 
ALTERNATE SOURCE 
AD - Analog Devices 
DG - Siliconix Analog Switch 
LH - National Semiconductor Hybrid 
LM - National Semiconductor 
NE - Signetics 
SE - Signetics 
DEVICE NUMBER 
Three, four, or five digit number 
ELECTRICAL OPTION/VARIATION 
These designators are data sheet depen¬ 
dent, and are not always used 
TEMPERATURE RANGE 

(excluding D, DG, and G series) 

M--55°C to +125°C 

I - -25°C to 85°C or -40°C to 85°C 
(Specified on Data sheet) 

C - 0°C to + 70°C 

(D, DG, and G series only) 

A--55°C to +125°C 
B - -20°C to +85°C 
C - 0°C to +70°C 


PACKAGE 
A - TO-237 

B - Small Outline 1C (SOIC) 

C - TO-220 

D - Ceramic dual-in-line 
E - Small TO-8 
F - Ceramic flat-pack 
H - TO-66 

I - 16 pin (.6 x .7 pin spacing) 

- hermetic hybrid dip 
J - Cerdip dual-in-line 
K - TO-3 

L - Leadless, ceramic 
P - Plastic dual-in-line 
S - TO-52 

T - TO-5 type (also TO-78, TO-99, 

- TO-100) 

U - TO-72 type (also TO-18, TO-71) 
V - TO-39 
Z - TO-92 
/W - Wafer 
/D - Dice 


ICL 8038 C C P D /883B 

TT T T T TT - 

SCREENING LEVEL 

NUMBER OF PINS 

PACKAGE 

TEMPERATURE 

RANGE 

ELECTRICAL 

OPTION/VARIATION 

DEVICE NUMBER 

DEVICE FAMILY 


NUMBER OF PINS: 

A - 8 M - 48 

B - 10 N - 18 

C - 12 P -20 

D - 14 Q - 2 

E - 16 R - 3 

F - 22 S - 4 

G - 24 T - 6 

H - 42 U - 7 

1-28 V - 8 (0.200” pin circle, isolated case) 

J - 32 W - 10 (0.230” pin circle, isolated case) 
K - 35 Y - 8 (0.200” pin circle, case to pin 4) 

L - 40 Z - 10 (0.230” pin circle, case to pin 5) 


SCREENING LEVEL 
1883B - MIL STD 883B 
1HR - High Reliability 
1BR - Cost Effective High Reliability 
Device 

1BI - Burn In Only Process Flow 


405 


D.A.T.A 


405 
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MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


INTEL CORP. 

IC DEVICES 



EXAMPLE 


PREFIX 

M - Indicates Militaiy Grade 

I - Indicates Industrial Grade 

J - Indicates a JAN qualified device, but is 
for internal identification purposes 
only. All JAN devices must be ordered 
by M38510 part number (Example: 
M38510/42001 BQB), and will be 
marked in accordance with MIL-M- 
38510 specifications. 

L - Indicates extended operating tempera¬ 
ture range (-40°C - 85°C) Express 
product with 168 ± 8 hrs. dynamic 
burn-in. 

Q - Indicates commercial temperature 
range (0°C - 70°C) Express product 
with 168 ± 8 hrs. dynamic burn-in. 

T - Indicates extended temperature range 
(-40°C to 85°C) Express product with¬ 
out burn-in. 


PACKAGE M D 2 1 1 4 A L -3 

A - Ceramic, Pin Grid Array 
B - Hermetic Package, Type B 
C - Hermetic Package, Type C 
D - Hermetic Package, Type D 
N - Plastic Leaded Chip Carrier 
X - Unpackaged Device 
R - Hermetic Package, Leadless Chip 
Carrier 

G - Hermetic Package, Pin Grid Array 
L - Laminated Plastic 

P - Plastic Package PREFIX 

DEVICE NUMBER 

Four or five characters per device type 
VERSION 

Up to three character modifier for power, 
speed, processing, etc. 

NOTE 

On military temperature devices, B suffix 
indicates MIL-STD-883 Level B pro¬ 
cessing. Suffix C indicates MIL-STD-883 
Level C processing. “S” number suffixes 
must be specified when entering any order 
for military temperature devices. All orders 
requesting source inspection will be reject¬ 
ed by Intel. 



MITEL SEMICONDUCTOR f-j 

SEMICONDUCTOR DEVICES 

FAMILY 

PACKAGE 

MA - Array 

C - Ceramic dual-in-line 

MD - Digital 

D - Ceramic dual-in-line 

MH- Hybrid 

(Side-Braze) 

ML - Linear 

E - Plastic dual-in-line 

MT - Telecom 

H - Die in tray pack 

CM - Module 

K - Ceramic leaded quad 
pack 

P - Plastic leaded quad 
pack 

W - Die in probed wafer 
form 

Y - Leadless chip carrier 


EXAMPLE 

MT 8804 A E 

T T TT 

PACKAGE 
SPECIFICATION 
DEVICE NUMBER 
FAMILY 


MITSUBISHI ELECTRIC CORP. 



PACKAGE CODE (for ordering only) 

Package style may be specified by using the following simplified alphanumeric code. 


PACKAGE STRUCTURE 
K - Glass-sealed ceramic 
P - Molded plastic 
S - Metal-sealed ceramic 


PACKAGE OUTLINE 

1 - DIL without fin 

2 - Flat without fin 

4 - DIL without fin (improved) 

4B - Shrink DIL without fin 

10 - DIL without fin and with quartz lid 


EXAMPLE 


24 P 1 

T 


PACKAGE OUTLINE 
PACKAGE STRUCTURE 
NUMBER OF PINS 


(continued) 
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MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


MITSUBISHI ELECTRIC CORP. (CONT’D) 

SECOND SOURCE DEVICES 



TEMPERATURE RANGE 

5 - Standard industrial/commercial (0 to 
70/75°C or -20 to 85°C) 

9 - High reliability 

ORIGINAL SOURCE DESIGNATOR 

Series designation of original source using 
1 or 2 alphabetical characters. 

A - Advanced Micro Devices 

V/ IVIVIVI VIU U IVIV OWI IVU 

E - Signetics 
F - Fairchild 

G - General Instrument’s series 
K - Mostek’s MK series 
L - Intel’s series 
N - National Semiconductors 
R - Raytheon 

T - Texas Instruments’ TMS series 
W - Western Digital’s series 


DEVICE NUMBER 

Circuit function identification code of the 
original source type number. 

PACKAGE 

K - Glass-sealed ceramic 
P - Molded plastic 
S - Metal-sealed ceramic 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

Eiectricai characteristic identification code 
using 1 or 2 digits. 


EXAMPLE 


M 5 K 4116 S - 2 


r tt 

ELECTRICAL 

CHARACTERISTICS 

PACKAGE 

DEVICE NUMBER 


I DESIGNATOR 
TEMPERATURE RANGE 
MITSUBISHI PREFIX 


ORIGINAL 1C DEVICES 
TEMPERATURE RANGE 
5 - Industrial/consumer 

(Operating ambient temperature range 
is -20 to 75°C, standard) 

9 - High-reliability type 
PROCESS 
0 - CMOS 
1-2 - Linear circuit 
3-TTL 

10-19 - Linear circuit 
32-33 - TTL (equivalent to the Tl SN74 
Family) 

41-47 - TTL, others 
48-49 - l 2 L 

84 - CMOS 

85 - p-channel silicon gate MOS 

86 - p-channel aluminum gate MOS 

87 - n-channel silicon gate MOS 

88 - p-channel aluminum gate ED-MOS 

89 - CMOS 

S0-S2 - Shottky TTL 

(equivalent to the Tl SN74S family) 
SERIAL NUMBER 

This group consists of a two-digit serial 
number to indicate the type of circuit within 
the series. 


VARIATION 

Consists of a single letter which indicates 
the difference of outer appearance or 
some part of the device specifications as 
listed below. 

(1) For linear circuits, this is one letter of 
the alphabet, chosen in alphabetical 
order but not including I or O, which is 
used to flag devices for which parts of 
the specifications differ. 

(2) For devices with identical specifica¬ 
tions having only pin bending direction 
differences, an R is assigned to this 
group. 

(3) When this group designation is not 
required, the next group is shifted to 
the left to follow the group (4) immedi¬ 
ately. 

PACKAGE 

B - Resin sealed ceramic-type package 
K - Low melting point glass sealed ceram¬ 
ic-type package 

L - Plastic molded SIL (single-in-line) 
package 

P - Plastic molded DIL (dual in-line) 
package 

S - Cermet package 

T - Can sealed glass-metal package 
(similiar to the TO-5 package) 

Y - Can sealed glass-metal package 
(similiar to the TO-3 package) 


EXAMPLE 

M 5 1 99 A Y 

TTTTTT 

PACKAGE 

VARIATION 

SERIAL NUMBER 

PROCESS 

TEMPERATURE 

RANGE 

MITSUBISHI PREFIX 


407 


D.AJ.A 


407 
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MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


MONOLITHIC MEMORIES, INC. 

COMMERCIAL/MILITARY LIMITS 

The letter codes “C” and “M” are used to 
denote commercial and military level device 
limits as follows: 

Commercial - TA - 0°C to -f-75°C 
VCC - 5V to ±5% 

Military - TA - -55°C to 125°C 
VCC - 5V ± 10% 


MEMORY DEVICES 

TEMPERATURE 
6 - Commercial 
5 - Military 
PRODUCT 

3 - Programmable Read Only Memory 

(PROM) 

FAMILY 
S - Schottky 

LS - Low Power Schottky 
RX - Registered 
MEMORY SIZE 

1 - 1024 Bit 

2 - 2048 Bit 

4 - 4096 Bit 
8-8192 Bit 
16 - 16384 Bit 


PROMS-ROMS 

TEMPERATURE 

6 - Commercial 
5 - Military 

PRODUCT 

O - Character Generator O.C. 

1 - Character Generator T.S. 

2 - Read Only Memory (ROM) 

3 - Programmable Read Only Memory 

(PROM) 

7 - LSI Logic Product 



PACKAGE CODE 

All devices ordered must include a package 
code as a suffix to the part number. The 
package code definitions are as shown 
below: 

PACKAGE CODE DESCRIPTION 
J - Ceramic dual-in-line 
JS - Ceramic SKINNYDIP 
N - Plastic dual-in-line 
D - Side brazed ceramic dual-in-line 
F - Flat pack 
W - Cerpak 
L - Leadless 


Screening Options 

PROCESS LEVEL PART MARKING 
MIL-STD-883 883B 

Method 5004 and 5005 (Suffix) 

Level B 

MIL-STD-883 883C 

Method 5004 and 5005 (Suffix) 

Level C 

MIL-STD-883 B 

Method 5004 Modified (Suffix) 



(continued) 
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MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


MONOLITHIC MEMORIES, INC. (CONT’D) 

OCTAL INTERFACE 



TEMPERATURE CODE 
74 - Commercial 
54 - Military 
FAMILY 
S - Schottky 

LS - Low Power Schottky 


HI-REL SCREENING LEVEL 
See “SCREENING OPTIONS" 
PACKAGE TYPE 
See “PACKAGE CODES" 


EXAMPLE 


SN 54 LS 373 J 883B 

T 




HI-REL SCREENING 
PACKAGE TYPE 

UNIQUE 3 DIGIT PART NUMBER 
FAMILY 

TEMPERATURE CODE 
STANDARD PREFIX 


EM 

COMPONENTS 

THOMSON COMPONENTS - MOSTEK CORP. \IL 

MOSTEK 

1C DEVICES EXAMPLE 


MOSTEK PREFIX 
MK - Standard Prefix 
MKB - Military Hi-Rel screening to MIL- 
STD-883 Class B for extended 
temperature range operation. 

MKI - Industrial Hi-Rel screening for -40°C 
to +85°C operation. 

DEVICE NUMBER 

1XXX or 1XXXX - Shift Register, ROM 
2XXX or 2XXXX - ROM, EPROM 
3XXX or 3XXXX - ROM, EPROM 
38XX - Microcomputer 

Components 
4XXX or 4XXXX - RAM 
5XXX or 5XXXX - Counters, 

Telecommunication and 
Industrial 

7XXX or 7XXXX - Microcomputer Systems 


PACKAGE 

P - Gold side-brazed ceramic DIP 
J - CER-DIP 
N - Epoxy DIP (Plastic) 

K - Tin side-brazed Ceramic DIP 
T - Ceramic DIP with transparent lid 
E - Ceramic leadless chip carrier 
D - Dual density RAM-PAC 
F - Flat pack 
DASH NUMBER 

One or two numerical characters defining 
specific device performance characteristic. 


MK 4027 J - 3 


T 

DASH NUMBER 


| PACKAGE 
DEVICE NUMBER 
MOSTEK PREFIX 


409 


D.A.T.A 
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MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


NEC ELECTRONICS USA, INC. 


SEC 


1C DEVICES 

NEC PREFIX 

Symbol indicating a semiconductor inte¬ 
grated circuit 

(Abbreviation for MICRO PACK) 

FAMILY 

Symbol identifying one of the following 
type of circuits 
A-Composite elements 
B- Bipolar type digital circuit 
C - Bipolar tvne ang!on circuit 
D-Unipolar type digital circuit (MOS) 
SERIAL NUMBER 

Serial number assigned to each product 
for in-house registration 
(based on major classifications by applica¬ 
tion) 


PACKAGE 

Symbol identifying one of the following 
types of packages 

A-Metal can similar to TO-5 
B-Flat pack (ceramic) 

C-Dual in-line package (DIP) (plastic mold) 
D-Dual in-line package (DIP) (ceramic) 

G- Flat pack (plastic mold) 

H- Single in-line package (SIP) (plastic 
mold) 

J - Package similar to TO-92 (plastic mold) 
M-MINI MOD Package (film-carrier type 
mold) 

V-Vertical dual in-line package (VDIP) 


EXAMPLE 


uP D 7220 D 

tt t 

1 SEF 


PACKAGE 
SERIAL NUMBER 


J FAMILY 
NEC PREFIX 


NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP. 

IC DEVICES 



EXAMPLE 


FAMILY 

AD - Analog to Digital 
AH - Analog Hybrid 
AM - Analog Monolithic 
CD - CMOS Digital 
DA - Digital to Analog 
DM - Digital Monolithic 
LF - Linear FET 
LH - Linear Hybrid 
LM - Linear Monolithic 
LX - Transducer 
MM - MS Monolithic 
TBA - Linear Monolithic 
DEVICE NUMBER 

3, 4, or 5 Digit Number Suffix Indicators: 
A - Improved Electrical Specification 
C - Commercial Temperature Range 


PACKAGE 

D - Glass/Metal Dual-tn-Line Package 
F - Glass/Metal Flat Pack 
H - TO-5 (TO-99, TO-100, TO-46) 

J - Low Temperature Glass Dual-ln-Line 
Package 
K - TO-3 (Steel) 

KC - TO-3 (Aluminum) 

N - Plastic Dual-in-Line Package 
P - TO-202 (D-40, Durawatt) 

S - “SGS" Type Power Dual-ln-Line 
Package 
T-TO-220 

W - Low Temperature Glass Flat-Pack 
Z - TO-92 


LM 


101A F 



T 

PACKAGE 


DEVICE NUMBER 


FAMILY 


411 


D.A.T.A. 
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MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


PHILIPS ELEC. COMPONENTS & MATERIAL 

IC DEVICES 



EXAMPLE 


A basic number consists of: 

THREE LETTERS FOLLOWED BY A SERIAL 
NUMBER 

FAMILY 

FIRST AND SECOND LETTER 

1. DIGITAL FAMILY CIRCUITS 

The FIRST TWO LETTERS identify the 
FAMILY 

2. SOLITARY CIRCUITS 

The FIRST LETTER divides the solitary 
circuits into: 

S-Solitary digital circuits 

T-Analogue circuits 

U-Mixed analogue/digital circuits 

The SECOND LETTER is a serial letter 

without any further significance except “H” 

which stands for hybrid circuits. 

3. MICROPROCESSORS 

The FIRST TWO LETTERS identify micro¬ 
processors and correlated circuits as 
follows: 

MA _ Microcomputer 

Central processing unit 
MB - Slice processor 
MD— Correlated memories 
ME — Other correlated circuits (interface, 
clock, peripheral controller, etc.) 

TEMPERATURE RANGE 
THIRD LETTER 

It indicates the operating ambient tempera¬ 
ture range. 

The letters A to G give information about the 
temperature: 

A - temperature range not specified 
B - 0 to +70°C 
C - 55 to +125°C 
D - 25 to +70°C 
E - 25 to + 85°C 
F - 40 to + 85°C 
G - 55 to +85°C 


If a circuit is published for another tempera¬ 
ture range, the letter indicating a narrower 
temperature range may be used or the letter 


SERIAL NUMBER 

This may be either a 4-digit number assigned 
by Pro Electron, or the serial number (which 
may be a combination of figures and letters) 
of an existing company type designation of 
the manufacturer. 

To the basic type number may be added: 
VERSION 

Indicates a minor variant of the basic type or 
the package. Except for “Z”, which means 
customized wiring, the letter has no fixed 
meaning. The following letters are recom¬ 
mended for package variants: 

C - for cylindrical 
D - for ceramic DIL 
F - for flat pack 
P - for plastic DIL 
Q - for OIL 
U - for uncased chip 


MA B 8400- A- DP 

T 

PACKAGE 

| VERSION 

SERIAL 

NUMBER 

TEMPERATURE 

RANGE 

FAMILY 



PACKAGE 

Alternatively a TWO LETTER SUFFIX may be 
used instead of a single package version 
letter, if the manufacturer (sponsor) wishes to 
give more information. 

FIRST LETTER: General shape 

C - Cylindrical 
D - Dual-in-line (DIL) 

E - Power DIL (with external heatsink) 

F - Flat (leads on 2 sides) 

G - Flat (leads on 4 sides) 

K - Diamond (TO-3 family) 

M - Multiple-in-line (except Dual-, Triple-, Qua- 
- druple-in-line) 

Q - Quadruple-in-line (OIL) 

R - Power OIL (with external heatsink) 

S - Single-in-line 
T - Triple-in-line 


SECOND LETTER: Material 

C - Metal-ceramic 
G - Glass-ceramic (cerdip) 
M - Metal 
P - Plastic 


A hyphen precedes the suffix to avoid 
confusion with a version letter. 


412 


D.A.T.A 


412 
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413 
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RAYTHEON CO. 


RAYTHEON 


LOW POWER SCHOTTKY DEVICES 


EXAMPLE 


TEMPERATURE RANGE OPTIONAL PROCESSING TO 

25 - Com’l 0 to + 70°C MIL-STD-883A, LEVEL B 

25 - Mil -55 to +125°C Notes: 1. All standard 54/74LS products 

54 - -55 to +125°C will be branded 9/54 LS and 

74 - 0 to 75°C 9/74 LS. 

PACKAGE 2. For MIL-M-38510 device types, 

J - Ceramic DIP • order by the JAN part num- 

W - Ceramic Flatpack bering system. 

CH - Gold-backed chip, visually inspected 
to MIL-STD-883A, method 2012, and 
packaged in waffle pack. 


54 LSI 53 J /883B 

T 

OPTIONAL PROCESSING TO 
MIL-STD-883A, LEVEL B 

| PACKAGE 

FUNCTION 

TEMPERATURE RANGE 



54/7400 SSI AND MSI SERIES 

TEMPERATURE RANGE 
54 - -55 to +125°C 
74 - 0 to +70°C 
PACKAGE 

See Package Descriptions 


930 DTL SERIES 

TEMPERATURE RANGE 
RC - 0 to 70°C 
RM - -55 to -F125°C 
PACKAGE 

See Package Descriptions 


RAY I, II AND III TTL SERIES 

TEMPERATURE RANGE 
Oor 1 --55 to +125°C 
2 or 3 - 0 to +70°C 
PACKAGE 

See Package Descriptions 


8200 MSI SERIES 

TEMPERATURE RANGE 
RC - 0 to +70°C 
RM - -55 to +125°C 
PACKAGE 

See Package Descriptions 


EXAMPLE 
54 123 DC 



TEMPERATURE RANGE 


EXAMPLE 
RM 930 CJ 



TEMPERATURE RANGE 

EXAMPLE 

RF11 2 CJ 

T T 

PACKAGE 

TEMPERATURE RANGE 
FUNCTION 


EXAMPLE 
RM 8200 DP 



TEMPERATURE RANGE 

— (continued)- 



414 
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MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


RAYTHEON CO. (CONT’D) (TaytheoT] 


MICROCOMPUTER COMPONENTS 


EXAMPLE 


PREFIX 

AM 

R 

93 

PACKAGE TYPE 
D - Hermetic DIP 
F - Flatpak 
P - Plastic DIP 
X - Chip 


SUFFIX 

DC 

DCB 

DM 

DMB 

FM 

FMB 

PC 

XC 

XM 


TEMPERATURE RANGE 
C - 0 to +75°C 
M - -55 to +125°C 


AM29Q1DI 


PROCESS TO MIL-M-883B 
-TEMPERATURE RANGE 
- PACKAGE TYPE 


SUFFIX 


DEVICE NUMBER 
PREFIX 


LINEAR CIRCUITS 

ORIGINAL DEVICES RAYTHEON SERIES 

TEMPERATURE RANGE 
RC - 0 to +70°C 
RM - -55 to +125° C 
RV - -40 to +85°C 
SCREENING 

Optional Processing to MIL-STD-883A, 

Level B 
PACKAGE 

See Package Descriptions 


EXAMPLE 

RC 4151 DE /883B 

SCREENING 

PACKAGE 

DEVICE NUMBER 

TEMPERATURE 

RANGE 


SECOND SOURCE DEVICES 

HA SERIES 

PACKAGE 

1 - 14-pin Ceramic DIP 
3 - 14-pin Epoxy-B DIP 
TEMPERATURE RANGE 
2--55 to + 125°C 
5 - 0 to +70°C 
8 - -55 to + 125°C 

(MIL-STD-883A, Level B) 


EXAMPLE 



I PACKAGE 
DEVICE NUMBER 
HARRIS PREFIX 


XR 

PACKAGE/TEMPERATURE RANGE 
M - Ceramic -55 to +125°C 
N - Ceramic -40 to + 85°C 
P-Epoxy -40 to +85°C 
CN - Ceramic 0 to + 75°C 
CP-Epoxy 0 to +75°C 


EXAMPLE 


XR 2207 


CN 

T 

PACKAGE/ 

TEMPERATURE RANGE 


DEVICE NUMBER 


EXAR PREFIX 


LM SERIES 

PACKAGE 

See Package Descriptions 


EXAMPLE 

LM 108 H /883B 

T.TTT 

SCREENING 

PACKAGE 


DEVICE NUMBER 


415 


— (continued) 

D.A.T.A 
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RAYTHEON COMPANY (CONT’D) ^raytheon^ 

PACKAGE DESCRIPTIONS 


BM - 16-Pin Epoxy-B DIP 
CJ - 14-Pin Ceramic Flatpak 
CL - 16-Pin Ceramic Flatpak 
CK - 14-Pin Ceramic Flatpak 
D - 14-Pin Metal DIP 
DB - 14-Pin Epoxy-B DIP 
DC - 14-Pin Ceramic DIP 
DD - 16-Pin Ceramic DIP 
DE - 8-Pin Ceramic DIP 
DM - 16-Pin Ceramic DIP 
DZ - 40-Pin Ceramic DIP 


F - Flatpak 

FV - 28-Pin Ceramic Flatpak 

FZ - 42-Pin Ceramic Flatpak 

H - 3,8 or 10-Pin Metal Can 

J - 14 or 16-Pin Ceramic DIP 

K - TO-3 Power Pack 

MB - 16-Pin Epoxy-B DIP 

ML - 16-Pin Ceramic DIP, Side Brazed 

MS - 20-Pin Ceramic DIP, Side Brazed 

MZ - 40-Pin Ceramic DIP, Side Brazed 

N - 24-Pin Glass/Metal Flatpak 


N - Epoxy-B DIP (LM Series) 
NB - 8-Pin Epoxy-B DIP 
PS - 20-Pin Epoxy-B DIP 
PU - 24-Pin Epoxy-B DIP 
PV - 28-Pin Epoxy-B DIP 
PZ - 40-Pin Epoxy-B DIP 
Q - 10-Pin Flatpak (W x Va) 

R - 24-Pin Ceramic DIP 
T - 3,8,10 or 12-Pin Metal Can 
TK - 9-Pin TO-66 Power Pack 
W - 14-Pin Ceramic Flatpak 


1C PRODUCTS 


EXAMPLE 


PREFIX 

RC - 0 to -l-70 o C, C-level (commercial) 
visual 

RM - -55 to +125°C, B-level (military) 
visual 


rr! Ray I, II, III TTL device, -55 to 
RL J +125°C, B-level visual 

54LS - Low-Power Schottky TTL, -55 to 
+ 125°C, B-level visual 
PACKAGE 

BL - Beam Lead Chip 


RM 1741 BL 

tt t 

j DE' 


PACKAGE 
DEVICE NUMBER 
PREFIX 


SEEQ TECHNOLOGY @6GQ 


MEMORY DEVICES 
PACKAGE 
P - Plastic 
D - CERDIP 
L - Leadless Carrier 
TEMPERATURE RANGE 
Q - 0°C to 70°C 
E - -40°C to 85°C 
M - -55°C to 125°C 


WRITE TIME 

No Designator - Standard 

Specification 

H - Faster Specification (Memories 
Only) 

ACCESS TIME 
Time in nanoseconds 


EXAMPLE 


D Q 5133 X- 250 


T 


T 

ACCESS TIME 


| WRITE TIME 
DEVICE NUMBER 
TEMPERATURE RANGE 
PACKAGE 
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MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


5IUCDN 

SILICON GENERAL, INC. BENERAL 


1C DEVICES EXAMPLE 

SG 1524 J 

”j PACKAGE (See Table A) 

DEVICE NUMBER 
SILICON GENERAL PREFIX 



MIL-STD-883 SCREENED DEVICES EXAMPLE 



1524 


J 883 B 

T 

CLASS B SCREENING LEVEL 
j FULL SCREENING TO MIL-STD-883A 

PACKAGE (See Table A) 



DEVICE NUMBER 


SILICON GENERAL PREFIX 


PACKAGE TYPES 


TABLE A 


Package Description 

Silicon General 
Package 
Designation 

MIL-M-38510 

Package 

Designation 

Package Description 

Silicon General 
Package 
Designation 

MIL-M-38510 

Package 

Designation 

2 Pin Metal Can TO-3 

K 

Y 

16 Pin 1/4" x 7/8" Plastic Dip 

N 

- 

2 Pin Metal Can TO-66 

R 

- 

8 Pin 1 /4" x 3/8” Ceramic Minidip 

Y 

P 

3 Pin Metal Can TO-5 or TO-39 

T 

X 

14 Pin 1/4” x 3/4” Ceramic Dip 

J 

C 

3 Pin 3/8" x 3/8" Plastic TO-220 

P 

- 

16 Pin 1/4” x 7/8” Ceramic Dip 

J 

E 

8 Pin Metal Can TO-99 

T 

G 

14 Pin 1/4” X 3/4” Metal/Glass Dip 

D 

C 

9 Pin Metal Can TO-66 

R 

- 

16 Pin 1/4" x 3/4” Metal/Glass Dip 

D 

E 

10 Pin Metal Can TO-100 & TO-96 

T 

1 

10 Pin 1/4” x 1/4” Metal Flat Pack 

F 

H 

12 Pin Metal Can TO-101 

T 

M 

14 Pin 1/4” x 1/4” Metal Flat Pack 

F 

A 

8 Pin 1/4” x 3/8” Plastic Minidip 

M 

- 

16 Pin 1/4" x 3/8” Metal Flat Pack 

F 

F 

14 Pin 1/4” x 3/4" Plastic Dip 

N 

- 

18 Pin 1/4” x 1.0” Ceramic Dip 

J 

- 


18 Pin 1/4” x 1.0” Plastic Dip 

N 

- 


417 


D.A.T.A 


417 

















































SECTION 50 

MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


SIGNETICS CORP. 


signotics 


TTL DEVICES EXAMPLE- 


TEMPERATURE RANGE 

PACKAGE 


1 74LS161A N 

— FT 

I PACKAGE 

N - Commercial range 

0°C to 70°C 

(0°C to 75°C for 8200 and 9300) 

F - Ceramic DIP 

N - Plastic DIP 

D - SO Plastic 


S - Military range 

1 - Ceramic DIP 


DEVICE NUMBER 

-55°C to 125°C 

Q ~ Ceramic flatpack 

W - Ceramic Flatpack 

G - Ceramic leadless chip carrier 

1 

fEMPERATURE RANGE 


QUALIFIED LOGIC DEVICES 
JAN QUALIFIED PRODUCTS 


EXAMPLE 1 


EXAMPLE 2 


JM38510 / 07801 B 


B 

T 


^ LEAD FINISH 
PACKAGE 
CLASS "B” 


SLASH SHEET NUMBER 
(DEVICE NUMBER) 


JAN QUALIFIED 


J B 54S181 F 


T 

PACKAGE 


| DEVICE 
CLASS "B" 

JAN QUALIFIED 


(NON-JAN) MIL-STD-883 PRODUCTS 


EXAMPLE 1 


S 54S181 F 883 B 

T 

LEVEL “B” 

| MIL-ST-883 

PACKAGE 

DEVICE NUMBER 

MILITARY TEMPERATURE 
RANGE (-55 TO 125°C) 



EXAMPLE 2 
RB 54S181 F 

T 

PACKAGE 
| DEVICE NUMBER 

MIL-STD-883 
LEVEL “B” 


PACKAGE 
F - Ceramic DIP 
I - Ceramic DIP 

G - Ceramic Leadless Chip Carrier 
W - Ceramic Flatpack 


(continued) 
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MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


SIGNETICS CORP. (CONT’D) 

CMOS DEVICES 


SigilDtiBS 


EXAMPLE 


TEMPERATURE RANGE PACKAGE SCREENING 

C - Full P - Plastic B - Burn-In 

F - Limited D - Ceramic (Cerdip) 

T - Plastic SO mini-pack 


HE F 4512 B D B 

SCREENING 

PACKAGE 

JEDEC “B” SERIES CMOS 
SPECIFICATION 


DEVICE NUMBER 


TEMPERATURE RANGE 


FAMILY 


LINEAR DEVICES 

DEVICE FAMILY AND TEMPERATURE 
RANGE PREFIX 


SIGNETICS ORIGINATED 
PRODUCTS 


PREFIX 

DEVICE TEMPERATURE RANGE 

N- 1 

0° to +70°C 

S- 

-55° to +125°C 

NE- 

0° to -T70°C 

SE- 

-55° to +125°C 

SA 

-40° to +85°C 

SU 

-25° to +85°C 


INDUSTRY STANDARD 


PREFIX 

DEVICE FAMILY 

CA 

Linear Industry Standard 

DS 

Linear Industry Standard 

JB 

Mil Rel-Jan Qualified-Old Desig¬ 


nator 

JM 

Mil Rel-Jan Qualified-New Desig¬ 


nator 

LH 

Linear Industry Standard 

LM 

Linear Industry Standard 

M 

Mil Rel-Jan Processed 

MC 

Linear Industry Standard 

SD 

Linear DMOS 

A 

Linear Industry Standard 

ULN 

Linear Industry Standard 


PACKAGE 

SUFFIX PACKAGE 


Old 

New 

DESCRIPTION 

A,AA 

N 

14-lead plastic DIL 

A 

N-14 

14-lead plastic DIL 
(Selected Analog 
products only) 

B,BA 

N 

16-lead plastic DIL 

- 

D 

Microminiature pack¬ 
age (SO) 

F 

F 

14, 16, 18, 22 and 24- 
lead 

ceramic (Cerdip) DIL 

UK 

1 

14, 16, 18, 22, 28 and 
4-lead ceramic DIL 

K 

H 

10-lead TO-100 

L 

H 

10-lead high-profile 
TO-100 can 

NA,N> 

N 

24-lead plastic DIL 

Q,R 

Q 

10,14, 16 and 24-iead 
ceramic flat 

T,TA 

H 

8-lead TO-99 

U 

U 

SIL Plastic power 

V 

N 

8-lead plastic DIL 

W,WJ 

W 

10, 14, 16, and 24- 
iead ceramic (Cerpac) 
flat 

18-lead plastic DIL 

XA 

N 

XC 

N 

20-lead plastic DIL 

XC 

N 

22-lead plastic DIL 

XL,XF 

N 

28-lead plastic DIL 


EXAMPLE 

NE 5534 N 
A 741 C 

ttt 

PACKAGE 
DEVICE NUMBER 

DEVICE FAMILY AND TEMPERATURE 
RANGE PREFIX 


419 


D.A.T.A 


419 





SECTION 50 
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SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT SIEMENS 


1C DEVICES 


EXAMPLE 


FAMILY 

The code consists of three letters followed 
by a serial number 

First two letters 

A. Solitary circuits 

The first letter identifies the circuit as: 
S^Solitary digital circuit 
T-Analog circuit 
U-Mixed analog/digital circuit 
The second letter has no special signifi¬ 
cance, except the letter H which stands 
for hybrid circuits. 

B. Family circuits 

These are digital circuits related in their 
specifications and primarily designed to 
be mutually connected. 

The first two letters identify the family. 

TEMPERATURE RANGE 

The third letter: indicates the operational 
temperature range or exceptionally, another 
significant characteristic. 

A - No temperature range specified 
B- 0 to 70°C 
C- 55 to 125°C 

D- 25 to 70°C 

E - 25 to 85°C 

E - 25 to 85°C 

F - 40 to 85°C 

If a circuit is designed for a wider tempera¬ 
ture range, but does not qualify for a higher 
classification, the code letter for the narrower 
temperature range is used. 


SERIAL NUMBER 

The serial number may either be a 4-digit 
number (assigned by PRO ELECTRON) or 
the serial number (combining figures and 
perhaps numbers) of an existing company 
number. Company numbers consisting of 
less than four digits are extended to a four¬ 
digit number by adding zeroes (0) in front. 

VERSION 

A version letter may be added to indicate a 
variation of the basic type. Thus, slight 
changes of the basic type or the package 
may be designated. Version-letters have no 
fixed significance with the exception of the 
letter Z: Connection as specified by customer 
(“customized wiring”). 

PACKAGE 

FIRST LETTER: General shape 

C-Cylindrical 
D-Dual-in-line (DIL) 

E -Power DIL (with external heatsink) 

F -Flat (leads on 2 sides) 

G -Flat (leads on 4 sides) 

K -Diamond (TO-3 family) 

M-Multiple-in-line (except Dual, Triple, Qua- 
-druple-in-line) 

Q-Quadruple-in-line (OIL) 

R -Power OIL (with external heatsink) 

S -Single-in-line 
T -Triple-in-line 

SECOND LETTER: Material 

C - Metal-ceramic 
G - Glass-ceramic (cerdip) 

M - Metal 
P - Plastic 

A hyphen precedes the suffix to avoid 
confusion with a version letter. 


TB B 1458 - A - GG 

T 


T 


PACKAGE 
VERSION 
SERIAL NUMBER 
TEMPERATURE RANGE 
FAMILY 


FORMER 1C PRODUCT CODE 


EXAMPLE 


FAMILY 

First two letters: same as new code. 

(Refer to SIEG “1C DEVICES”) 

FUNCTION 

The third letter: indicates the function 
H - Combinatorial circuit 
J - Bistable or multistable sequential cir¬ 
cuit (static) 

K - Monostable sequential circuit 
L - Level converter (dynamic) 

N - Bi-metastable or multi-stable sequen¬ 
tial circuit 

Q - Read-write memory 
R - Read-only memory 
S - Sense amplifier with digital output 
Y - Miscellaneous circuits not covered by 
H to S 


SERIAL NUMBER/TEMPERATURE RANGE 

The third digit (of the serial number of three 
digits) indicates the operating temperature 
range 

0 - No temperature range specified 

1 - 0 to 70°C 

2 - -55 to 125°C 

3 - -10 to 85°C 

4 - 15 to 55°C 

5 - -25 to 70°C 

6 - -40 to 85°C 


SA S 56 0 




T 


TEMPERATURE 

RANGE 


SERIAL NUMBER 
FUNCTION 


FAMILY 
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SPRAGUE ELECTRIC CO. (CONT’D) 



THE MARK OE RELIABILITY 


EXAMPLE 

UL N 2046 A 1 

INSTRUCTIONS 

PACKAGE 

DEVICE NUMBER 

TEMPERATURE 

RANGE 

FAMILY 


1C DEVICES 

FAMILY 

UC - CMOS, BIMOS, and PL 
UD - Digital Drivers 
UG - Hall Effect Devices 
UL - Linear Devices 
TEMPERATURE RANGE 

N - Commercial/industrial, see detail spec¬ 
ifications. 

Q - Extended (-40°C to +85°C) 

S - Full military (-55°C to +125°C) 

DEVICE NUMBER 
(Always Four Digits). 

PACKAGE 

A - Plastic, 14- through 28-pin dual in-line 
B - Plastic, 14- or 16-pin webbed dual in¬ 
line 

C - Unpackaged chip 
CW - Probed wafer 
D - Metal Can, 8-Pin 
EK - LCC 
EP - PLCC 

H - Ceramic/metal hermetic, 8- through 
18- pin dual in-line 
L - SOIC 

M - Plastic, 8-pin dual in-line 
Q - Plastic, 16-pin quad in line 


R - Ceramic/glass hermetic, 14- through 
18-pin dual in-line 
S - Plastic, 4-lead single in-line 
T - Plastic, 3-lead single in-line 
U - Plastic, 3-lead thin single in-line 
W - Plastic, 12-lead single in-line power 
tab 

Y - Plastic, 3-lead (TO-92) 

Z - Plastic, 5-lead single in-line power tab 
(TO-220) 

ZH - Z package with formed leads for 
horiz. mount 

ZV - Z package with formed leads for vert, 
mount 


INSTRUCTIONS. 

1 - Selected version, see detail specifica¬ 
tions 

BU - Burned-in parts to double-deuce 
program 

883 - Military grade with screening to MIL- 
STD-883C, Class B (Packages H, J, 
and R only) 


SPRAGUE SOLID STATE 

CMOS DEVICES 


##SPRflGUE 
SOLID STPTE 


EXAMPLE 


SCREENING 
SCL - Standard 
883/ - MIL-STD-883 Level B 
CCL - MIL-STD-883 Level C 
JCL-38510 
DEVICE NUMBER 

Consists of four numerals plus one or two 
letters 


PACKAGE 

C - Cerdip (Frit-Seal Ceramic) 

D - Ceramic (Welded-Seal or Side-Brazed) 
E - Epoxy (Plastic) 

F - Metal Flat Pack 
H - Chip 

K - Flat Pack (Cerpack) 

L - Leadless 


SSS SOLID PLUS PROGRAM 
No Designator - Standard 
+ - Solid + Program 


SCL 4016B C + 


TT 

I PACKAGE 
DEVICE NUMBER 
SCREENING 


T 

SSS SOLID 
PLUS PROGRAM 


(continued) 
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MANUFACTURERS’ DEVICE NUMBERING KEYS 


SPRAGUE SOLID STATE (CONT’D) 


CfSPRQGUE 

SOLID STfiTE 


MEMORY ICS 

SCREENING 
SCM - Standard Memory 
883/ - MIL-STD-883 
DEVICE NUMBER 

Consists of 4 or 5 numerals plus 1 or 2 
letters. 

OPTIONS 
Electrical Grade: 

L - Low Power 
M - Military 
R - Reduced Output 
Drive 

(Refer to individual data sheet.) 


PACKAGE 
C - Cerdip 
D - Ceramic 
E - Epoxy 
H - Dice 

L - Leadless Chip Carrier 
SSS SOLID PLUS PROGRAM 
No Designator or - -Standard 
4- - Solid 4- Program 

speed 

1 -loOns 

2 - 120ns 
...Etc. 

(Refer to data sheet.) 


EXAMPLE 


SCM 

SCM 


21C14 M C + 3 
23C128 R E - 2 

T "speed 

SSS SOLID PLUS 
PROGRAM 
PACKAGE 
OPTIONS 
DEVICE NUMBER 


SCREENING 


PACKAGING INFORMATION 

Devices in the 4000 Series are available in a variety of package types and temperature ranges. 
The single-letter package designator appears as a suffix to the device type. 

DESIGNATOR 


SCL 

883/ 

TYPE 

STYLE 

TEMPERATURE RANGE 

C 

C 

Cerdip 

(Frit-Seal) 

Dual-in-Line 

(DIP) 

— 55°C to +1 25°C 


D 

Ceramic 
(Welded-Seal 
or Side-Brazed) 

Dual-in-Line 

(DIP) 

— 55°C to +125°C 

E 


Epoxy 

(Plastic) 

Dual-in-Line 

(DIP) 

— 40°C to +85°C 


F 

Metal 

Flat Pack 

— 55°C to +125°C 

H 

H 

Chip 

— 

— 55°C to +125°C 


K 

Cerpack 

Flat Pack 

— 55°C to +125°C 


L 

Ceramic 
Chip Carrier 

Leadless 

-55°C to -F 1 25°C 


SUPERTEX, INC. 

ROMS 



ROMs FAMILY 

DENSITY 

23 - ROM 

16K 

TEMPERATURE RANGE 

32 K 

SC - Commercial Temperature Range 

64K 

MC - Military Temperature 

PACKAGE 

P - Molded Plastic DIP 

C - Ceramic Side Brazed 
D- CERDIP 

X - Dice 


EXAMPLE 


23 SC16A 3P 


TT 

F7 


PACKAGE 


PERFORMANCE 

DESIGNATOR 


AUTOMATIC 
POWER DOWN 


DENSITY 


J TEMPERATURE RANGE 
FAMILY 


(continued) 


D.A.T.A. 
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SUPERTEX, INC. (CONT’D) 

CMOS DEVICES 



FAMILY 

HV - High Voltage 1C 
SD - Smoke Detector 


PACKAGE 

C - Ceramic Side Brazed 
D - CERDIP 
X - Dice 

L - Leadless chip carrier 
P - Plastic DIP 


EXAMPLE 


T 


HV 01 

"|” PACKAGE 
DEVICE NUMBER 
FAMILY 


CMOS DEVICES 

Hi-REL (Optional) 

RB - Hi-rel 883B type processing 
FAMILY 

74 - Commercial Temperature Range 
54 - Military Temperature Range 
SPEED 

HCT - High Speed LSTTL Compatible 
SC - Standard Speed LSTTL Compatible 


PACKAGE 

P - Molded Plastic DIP 
D - CERDIP 

C - Ceramic Side Brazed 
X - Dice 

LCC - Ceramic Leadless Chip Carrier 


EXAMPLE 

RB 74 HCT 137 P 



ROMS 


EXAMPLE 


FAMILY 

CM - Commercial Temperature Range 
MM - Military Temperature Range 
DENSITY 
16K 
32K 
65K 
128K 


PACKAGE 

P - Molded Plastic DIP 
C - Ceramic Side Brazed 
X - Dice 


CM 1600 


2 P 




T 


PACKAGE 


PERFORMANCE 

DESIGNATION 


DENSITY 
FAMILY 
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THOMSON CSF/EFCIS 


FORMER 1C PRODUCT CODE 

FAMILY 
2 - Linear I.C. 

9 - Microprocessor family 
DEVICE NUMBER 
Up to four characters designating original 
source device number. 

VERSION 

Version digit: Indicates minor electrical 
change from basic types 



No Designator - Cylindrical 
metal case 
D - plastic mini DIL 
(less than 10 leads) 

E - plastic DIL 

(more than 10 leads) 

G - Cerdipmini DIL 
(less than 10 leads) 

J - Cerdip DIL 

(more than 10 leads) 

K - Ceramic DIL 
P - Flat package metallic 
R - Diamond metal case 
U - plastic micro flat case 
TEMPERATURE RANGE 
C - 0°C + 70°C 
T - -25°C +85°C 
M - -55°C +125°C 


EXAMPLE 

SFC 2 101 A P M 

TEMPERATURE 

RANGE 

PACKAGE 

VERSION 

DEVICE NUMBER 

FAMILY 

THOMSON CSF PREFIX 


1C DEVICES 


EXAMPLE 


FAMILY 
Three letters: 

First: S - Digital 1C 

T - Analogue circuit 
U - Mixed digital/Analogue circuit 
Second: Any except A,B,C or H 
Third: Operating Temperature range 

TEMPERATURE RANGE 


Second letter: material 
B -Beryllia-ceramic 
C -Ceramic 

G -Glass-ceramic (Cerdip) 
M - Metal 
P -Plastic 
X -Others 


A - unspecified 
B - 0°C to 70°C 
C - 55°C to +125°C 
D -25°C to +70°C 
E - 25°C to +85°C 
F -40°C to +85°C 


ADDITIONAL INFORMATION (OPTIONAL) 

If necessary two numbers the first of them 
shows the number of leads. 

The second, separated by a stroke is a serial 
number. 


SERIAL NUMBER 

At least four characters designating original 
source or Pro-Electron allocated number. 


TD B 0155 A - DP XX/XX 




ADDITIONAL 
INFORMATION 

PACKAGE 
VERSION 
SERIAL NUMBER 
TEMPERATURE RANGE 
FAMILY 


VERSION 

Version digit: indicates minor electrical 
changes from basic types 


PACKAGE 

After a dash two letters indicate package 

variant if any 

First letter: general shape 

C~ Cylindrical 

D~ Dual in line 

E~ Power dual in line (with external heatsink) 
F-Flat pack (2 sides) 

G - Flat pack (4 sides) 

K - TO-3 family (diamond) 

M- Multiple in line (more than 4 rows) 

Q-Quadruple in line 

R-Power quadruple in line (with external 
heatsink) 

S -Single in line 
T -Triple in line 
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TEXAS INSTRUMENTS, INC. 

MOS MEMORIES 

PREFIX 

TMS - For MOS Memories, and MOS 

Microprocessors, and Associated 
Circuits 

SMJ - JEDEC Standard MIL-STD-883B 
SPEED 

-3 - 35ns max access time 
-4 - 45ns max access time 
-5 - 55ns max access time 
-7 - 70ns max access time 
-10 - 100ns max access time 
-12 - 120ns max access time 
-15 - 150ns max access time 
-20 - 200ns max access time 
-25 - 250ns max access time 
-30 - 300ns max access time 
-35 - 350ns max access time 
-40 - 400ns max access time 
-45 - 450ns max access time 
-50 - 500ns max access time 


1C PRODUCTS 

PREFIX 

ORIGINAL PRODUCTS 
Must Contain two or three letters 
AC - Advanced Circuits 
JANB - JAN-Qualified Circuits, Level B 
JAN38510 - JAN Products 
SN - Standard Circuits 
SNC - MACH IV, Level 3 Bipolar Circuits 
SNJ - MIL-STD-883 Method 5004 Level B 
SNM - MACH IV, Level 1 
TL - Tl Linear Control Products 

STANDARD SECOND-SOURCE PREFIXES 
AM - Advanced Micro Devices 
DS, LF, LM - National 
MC - Motorola 
N, NE, SE - Signetics 
RM, RC - Raytheon 
SG - Silicon General 
(iA - Fairchild 
ULN, UCN - Sprague 


* 


PACKAGE 

J - Ceramic dual-in-line 
JD - Side-brazed ceramic 
N - Plastic dual-in-line 
FE - Multilayer chip carrier 
FG - Multilayer chip carrier 
FP - Plastic Chip Carrier 
MC - Chip-on-board 
TEMPERATURE RANGE 
L - 0° to 70°C 
C - -25°C to 85°C 
M - -55°C to 125°C 
S - -55° to 100°C 
E - -40°C to 85°C 

*Note: Inclusion of an “L” in product 
identification indicates the device operates at 
low power. 


EXAMPLE 

TMS 4500A -20JDL 


| TEMPERATURE RANGE 
PACKAGE 
SPEED 

UNIQUE PRODUCT 
IDENTIFICATION NUMBER 

PREFIX 


TEMPERATURE RANGE 
(TL PREFIX) 

M - -55°C to 125°C 
I - -25°C to 85°C (some exceptions) 
E - -40°C to 85°C 
C - 0°C to 70°C 

PACKAGE 

JT, JW, J, JG - Ceramic DIP 

JD - Side braze ceramic DIP 

KA, KC, KD, KF - Plastic power tab 

LP - Plastic 3-lead 

NT, NW, N, NE - Plastic DIP 

P - Plastic DIP 

RA - Ceramic Flat Pack 

T - Metal Flat Pack 

W - Ceramic Flat Pack 

NT - Plastic DIP, 24 pin 300 mil 

U - Ceramic Flat Pack 

NF - Plastic DIP, 28 pin 400 mil 

FC - Single Layer Sq. Chip Carrier 

FD - Multi Layer Sq. Chip Carrier 

FE - Multi Layer Rect. Chip Carrier 

WC - Ceramic Flat Pack 


EXAMPLE 

TL 0728 E JG/883B OR - 00 

| "instruction 

MIL-STD-883B 
(DASH NUMBER) 

PACKAGE 

TEMPERATURE RANGE 
(TL PREFIX) 

DEVICE NUMBER 
Possibly with an A or B 
in the Last Position 

PREFIX 


INSTRUCTION 
Must contain two numbers 
-00 No Special Instructions 
-01 Solder-dipped lead (N and NT 
packages only) 

-10 Solder-dipped leads 

(N and NT Packages Only) 
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TOSHIBA CORP. 

C2MOS devices 


^/ashih(i 


PART NO. 

40H000 series are pin compatible with TTL 
54/74 series. 

40H000 SERIES 

50H000 series are Toshiba original 
products. 


EXAMPLE 


TC 40 H 164 P 



| PLASTIC PACKAGE 
PART NO. 

HIGH-SPEED SERIES 
40H000 SERIES 
TOSHIBA C 2 MOS 


TELEDYNE SEMICONDUCTOR CORP. 

BIPOLAR LOGIC - 300 SERIES 



ELECTRICAL GRADE AND 
TEMPERATURE RANGE 

A - Industrial Temperature Range, 15 V, 
(-30 to +70°C) 

B - Military Temperature Range, 12 V, 
(-55 to +125°C) 

C - Industrial Temperature Range, 12 V, 
(-30 to +85°C) 

M - Military Temperature Range, 15 V, 
(-55 to 4* 125°C) 


PACKAGE 

G - Metal Can (TO-8) 

H - Flatpack 
J - Plastic Package 
L - Ceramic Package (CerDIP) 
Y - Dice 


EXAMPLE 


TSC 349 C L 


i 


PACKAGE 


ELECTRICAL GRADE AND 
TEMPERATURE RANGE 


| DEVICE NUMBER 

TELEDYNE SEMICONDUCTOR PREFIX 


D.A.T.A. 
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jarconi 


Efl Alpha 


AEIL - Marconi 
Electronic Devices, Ltd. 


ALD - Advanced 
Linear Devices 


ALGG - Telefunken 
Electronic 


ALP - Alpha 
Industries, Inc. 


a 


■> GOULD 


AMI 


Semiconductors 


PEX 

Ip tech 


ANALOG 

DEVICES 


AMD - Advanced 
Micro Devices 


AMI - Gould AMI 
Semiconductor 


AMT - Apex 
Microtechnology Corp. 


ANA - Analog 
Devices, Inc. 


>* °P ,ek 

aptek api«* 

optelc aptek apt* 

>v ap tokor? 


Amperex 


AT&T 


ANS - Analog Systems 


APM - Aptek Microsystems 


APX - Amperex 
Electronic Corp. 


ATT - AT&T 
Technologies, Inc. 


Qavantek 


BURR BROWN 


OSS 


AVA - Avantek, Inc. 


BEL! - Bharat 
Electronics Ltd. 


BUB - Burr-Brown 
Corp. 


CEL - Curtis Electromusic 
Spec., Inc. 


Cermetek 


CHERRY 




ca ii§fr 


CER - Cermetek, Inc. 


CHE - Cherry Semiconductor 


CHS - Chip Supply 


CM I - CTS Corporation 
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Comlinear Corporation 


'GooiA 


CRIANi 


CMN - Comlinear Corporation COO - Coors Components, Inc. 


CTR - Acrian, Inc. 


CTS - CTS Electronics Corp. 


CMS! 



D D CI^Hdymec 


CUS - Custom Micro Systems, Inc. DAL - Dallas Semiconductor 


DDC - ILC Data 
Device Corp. 


DMC -- Dymec 


elantec WEDl 


The future... today. 


DTL - G.E. Datel 


Ell - Eltec Instruments, Inc. 


ELA - Elantec 


ELD - Electronic Design, Inc. 


STEXAR 


F 


I FERRANTI I 

1 semiconductors I, 


■FUJITSU 

■ MICROELECTRONICS INC. 


EXR - Exar Corp. 


FCAJ - Fujitsu Ltd. 


FERB - Ferranti 
Electronics Ltd. 


FMI - Fujitsu 
Microelectronics Inc. 


FAIRCHILD 

A Schlumberger Company 




a Registered Trademark 


IGBL GigaBit Logii 


INST 




FSC - Fairchild 
Semiconductor Corp. 


FXB - Foxboro ICT 


GBL - Gigabit 
Logic Inc. 


GIC - General 
Instrument Corp. 
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51. MANUFACTURERS’ LOGOS 



-jOyi/l 


GMC - Galil Motion Control, Inc. 


GTE - GTE 
Microcircuits Div. 


HAC - Hughes Aircraft 
Solid State 


HAS - Harris 
Semiconductor 


Hybrid Systems 0 hitachi 

W ^CORPORATION 


HOLT 

INTEGRATED CIRCUITS 


Honeywell 


HBC - Hybrid Systems Corporation HITJ - Hitachi Ltd. 


HLT - Holt, Inc. 


HONS - Honeywell, Inc. 
Signal Processing Tech 


m 




HPA - Hewlett Packard 


ICR - I C Sensors 


IDI - International Devices, Inc. 


IDT - Integrated 
Device Technology 



WWW 


IMTM - Industria 
Mexicana Toshiba S.A. 


INL - Intersil, Inc. 


INR - International 
Rectifier Corp. 


IPS - Integrated Power 
Semiconductors, Ltd. 




intJ 


ITT 

Semiconductors 


A 


ITI - Intech, Inc. 


ITL - Intel Corp. 


ITTG - ITT 

Semiconductors Intermetall 


LAM - Lambda 
Semiconductor 
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51. MANUFACTURERS’ LOGOS 




W 


LCF - Lecroy Research 
Systems Corporation 


LSC - LSI Computer 
Systems, Inc. 


LTC - Linear 
Technology Corp. 


LTIC - Linear 
Technology, Inc. 


A 


IN/IGEfflS’ 

SEMICONDUCTOR INC 


MAR - Marcon America Corp. 


MATJ - Matsushita 
Elect. Corp. 


MCE - MCE Semiconductor MECJ - Mitsumi Electric Co., Ltd. 




A 


m 


MEHK - Micro 
Electronics, Ltd. 


MEL - Melcor 


MITA - Mitsubishi 
Electric Corp. 


MITC - Mitel 
Semiconductor, Inc. 


A 


EH 


COMPONENTS 

=w= 


MITJ - Mitsubishi 
Electric Corporation 


MMI - Monolithic 
Memories Inc. 


MNC - Micro Networks Company 


MOS - Thomson Components- 
Mostek Corp. 


< 8 > 


nui 


MICRO 
b POWER 
SYSTEMS 


MICRA 

CORP. 


MOTA - Motorola 
Semiconductor Products 


MPI - Micropac 
Industries, Inc. 


MPS - Micro 
Power Systems 


MRA - Micra Corp. 
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51. MANUFACTURERS’ LOGOS 


r? 


wfl 


NEC 


3rc 


MULB - Mullard Ltd. 


MWS - Microwave 
Semiconductor Corp. 


NECE - NEC Electronics USA Inc. 
NECJ - Nippon Electric Co., Ltd. 
NECM - NEC Microcomputers Inc. 


NJRC - New Japan 
Radio Co., Ltd. 


ml 


NPPJ - Nippondenso Co., Ltd. 


NSC - National 
Semiconductor 


OEI - Optical Electronics, Inc. 


OKU - OKI Electric 
Industry Co., Ltd. 


microeletrQnica 


PHILIPS 





OPA - Opamp Labs, Inc. 


PHIB - Sid 
Microeletronica Ltd. 


PHIN - Philips Elect. 
Comp. & Materials Div. 


PLSB - Plessey 
Semiconductor, Ltd. 




{PERFORMANCE, 

WSlMtCOWDUCTO* COUPOttATIOtV 



PMI - Precision 
Monolithics, Inc. 


PRX - Powerex, Inc. 


PSC - Performance 
Semiconductor Corp. 


RCA - RCA Corp. 


JLegkG RETICON 

WHERE VISION AND TECHNOLOGY MEET 


power products 


e 


RET - EG&G Reticon 


RHMJ - ROHM Co., Ltd. 


RIFS - Rita Power Products RKW - Rockwell 

International Elec. Devices Div. 
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51. MANUFACTURERS’ LOGOS 


(J) Reliability, Inc 



RAYTHEON 


RLB - Reliability, Inc. RSCB - R.S. Components, Ltd. RTCF - RTC - Compelec 


RTN - Raytheon Co. 




5IUmN 

GENERAL 


SGS 


sjgmffics 


SEP - Semi Processes Inc. 


SGL - Silicon 
General Inc. 


SGSI - SGS - Componenti 
Electronici S.P.A. 


SIC - Signetics Corp. 


SIEMENS 


diwnMfatis 


S 


SIEG - Siemens 
Aktiengesellschaft 


SIL - Silicon Systems, Inc. 


SIX - Siliconix Inc. 


SMC - Standard Microsystems 
Corp. 





SMGK - Samsung Semiconductor SNY - Sensym 


SOD - Solitron 
Devices Inc. 


SOL - Silicon Sensors, Inc. 


SONY. 




SPRAGUE 

THE MARK OF RELIABILITY 



SONY - SONY Corp. 


SPR - Sprague 
Electric Co. 


SSE - Solid State Electronics Corp. 


SSMM - Solid State 
Microtechnology for Music 
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51. MANUFACTURERS’ LOGOS 


CfSPRflGUE 
SOLID STATE 


© 


r& 




SSS - Spragu 
Solid State 


STX - Supertex Inc. 


TAI - Toko America 


TCY - Teledyne 
Crystalonics, Inc. 


3 THIRD. 
DOMAIN 






SEMICONDUCTOR 


THD - Third Domain, Inc. 


THEF - Thomson 
CSF/EFCIS 


TH - Texas Instruments, Inc. 
TUB - Texas Instruments, Inc. 


TOP - Topaz Semiconductor 


WTELEDYNE PHILBRICK 


SAf/YO 




TOSA - Toshiba America, Inc. 
TOSJ - Toshiba Corp. 


TPN - Teledyne Philbrick TSAJ - Sanyo Electric Co., Ltd. 


TSC - Teledyne 
Semiconductor Corp. 


UNITRODE 





UNI - Unitrode Corp. 


UNV - Universal Semiconductor 


VALG - Valvo GmbH 


VTC - VTC Incorporated 


0 


WEITEK 

VLSI SYSTEMS AND TECHNOLOGY 


XiCDP 


VTI - VLSI Technology, Inc. 


WDC - Western 
Digital Corp. 


WET - Weitek Corporation 


XIC - Xicor, Inc. 
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52. MANUFACTURERS’ CODES, NAMES & ADDRESSES 


D.A.T.A. 

MFRS.’ 

CODE 


APX 

AH 

AVA 

BELI 

BUB 

CEL 

CER 

CGC 

CHE 

CHS ★ 

CMI 

CMN 

COO 

CPD 

CTR 

CTS 

CUS 

DAL 

ODC 

DMC 

DTL 

Ell 

ELA 

ELD ★ 

EXR 

FCAJ 

FERB 

FJKJ 

FMI 

FSC 

FXB * 
GBL 


MANUFACTURERS’ CODES, NAMES AND ADDRESSES 

Marconi Electronic Devices, Ltd., 160 Smith Street, Farmingdale, !\IY 11735 

Advanced Linear Devices, 1030 West Maude Ave., Bldg. 501, Sunnyvale, CA 94086-2810 

Telefunken Electronic Semiconductor, Theresienstrasse 2, Heilbronn D-7100, West Germany 

Alpha Industries, Inc., 20 Sylvan Rd., Woburn, MA 01801 

Advanced Micro Devices, Inc., P.O. Box 3453, Sunnyvale, CA 94088 

Gould AMI Semiconductors, 3800 Homestead Rd., Santa Clara, CA 95051 

APEX Microtechnology Corp., 1130 E. Pennsylvania St., Tucson, AZ 85714 

Analog Devices, Inc., P.O. Box 280, Norwood, MA 02062 

Analog Systems, P.O. Box 35879, Tucson, AZ 85740 

Aptek Microsystems, 700 NW 12th Ave., Deerfield Beach, FL 33442 

Amperex Electronic Corp., Slatersville Div., George Washington Hwy., Slatersville, Rl 02876 

AT&T Technologies, Inc., 2400 Yates Ave., Los Angeles, CA 90040 

Avantek, Inc., 3175 Bowers Ave., MS-3K, Santa Clara, CA 95054-3292 

Bharat Electronics Ltd., Semiconductor Div., Bangalore 560 0130, India 

Burr-Brown Corp., P.O. Box 11400, Tucson, AZ 85734 

Curtis Electromusic Spec., Inc., 110 Highland Ave., Los Gatos, CA 95030 

Cermetek, Inc., 1308 Borregas Ave., Sunnyvale, CA 94088-3565 

Calogic Corp., 237 Whitney Place, Fremont, CA 94539 

Cherry Semiconductor Corp., 2000 South County Trail, E. Greenwich, Rl 02818-0031 

Chip Supply, 7725 North Orange. Blossom Trail, Orlando, FL 32810 

CTS Microelectronics, Inc., 1201 Cumberland Ave., West Lafayette, IN 47906 

Comlinear Corp., 4800 Wheaton Dr., P.O. Box 20600, Fort Collins, CO 80525 

Coors Components, Inc., 800 Hoyt Street, Broomfield, CO 80020 

Devar, Inc., 706 Bostwick Ave., Bridgeport, CT 06605 

Acrian, Inc., 490 Race St., San Jose, CA 95126 

CTS Electronics Corp., 1202 McGaw Ave., Irvine, CA 92714 

Custom Micro Systems, Inc., Box 9472, Livonia, Ml 48151 

Dallas Semiconductor, 4350 Beltwood Parkway South, Dallas, TX 75244 

ILC Data Devices Corp., 105 Wilbur Place, Bohemia, NY 11716 

DYMEC, 8 Lowell Ave., Winchester, MA 01890 

G.E. Date!, 11 Cabot Blvd., Mansfield Industrial Park, Mansfield, MA 02048 

Eltec Instruments, Inc., P.O. Box 9610, Central Business Park, Daytona Beach, FL 32020 

Elantec, 1996 Tarob Court, Milpitas, CA 95035 

Electronic Design, Inc., 42 South Street, Hopkinton, MA 01748 

Exar Corp., 750 Palomar Ave., P.O. Box 3575, Sunnyvale, CA 94088 

Fujitsu Limited, Furukawa Sogo Bldg., 6-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100 

Ferranti Electronics Ltd., Fields New Rd., Chadderton, Oldham 0L9 8NP, England 

Fujikura Ltd., 2-11-20 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141, Japan 

Fujitsu Microelectronics, Inc., 3320 Scott Blvd., Santa Clara, CA 95051 

Fairchild Semiconductor Corp., 450 National Ave., Mountain View, CA 94042 

Foxboro ICT, 199 Riveroaks Parkway, San Jose, CA 95134 

GigaBit Logic Inc., 1908 Oak Terrace Lane, Newbury Park, CA 91320 


★ New manufacturer added since last edition 
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52. MANUFACTURERS’ CODES, NAMES & ADDRESSES 

D.A.T.A. 

code’ MANUFACTURERS’ CODES, NAMES AND ADDRESSES 

GIC General Instrument Corp., 600 West John St., Hicksville, NY 11802 

GMC Galil Motion Control, Inc., 1054 Elwell Court, Alto, CA 94303 

GTE GTE Microcircuits Div., 2000 W. 14th St„ Tempe, AZ 85281 

HAC Hughes Aircraft/Solid State, 200 No. Sepulveda, P.0. Box 1042, El Segundo, CA 90245 

HAL ★ CTS Halex, Inc., 1202 McGraw Avenue, Irvine, CA 92714 

HAS Harris Semiconductor, P.0. Box 883, Melbourne, FL 32901 

HBC Hybrid Systems Corp., 22 Linnell Circle, Suburban Ind., Billerica, MA 01821 

HITJ Hitachi Ltd., 2210 O’Toole Ave., San Jose, CA 95131 

HLT Holt, Inc., 9351 Jeronimo Rd., Irvine, CA 92718 

HONS Honeywell, Inc. - Signal Processing Tech, 1150 East Cheyenne Mt. Blvd., 

Colorado Springs, CO 80906 

HPA Hewlett Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto, CA 94304 

HYNK ★ Hyundai Semiconductor, San 136-1, Ami-Ri, Bubal-Myun, Ichom-Kun, Kyungki-Do, Korea 

ICR ★ 1C Sensors, 1701 McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035 

IDI International Devices, Inc., 5417 E. La Palma Ave., Anaheim, CA 92807 

IDT Integrated Device Technology, 3236 Scott Blvd., Santa Clara, CA 95051 

IMTM Industria Mexicana Toshiba S.A., Calzada de Guadalupe, 303 Cuautitlan, Edo de Mexico, Mexico 

INL Intersil, Inc., 10600 Ridgeview Court, Cupertino, CA 95014 

INR International Rectifier, 233 Kansas Street, El Segundo, CA 90245 

IPS Integrated Power Semiconductor, Ltd., 2727 Walsh Ave., Ste. 201, Santa Clara, CA 95051 

ITI Intech, Inc., 282 Brokaw Road, Santa Clara, CA 95050 

ITL Intel Corp., 3965 Bowers Avenue, Santa Clara, CA 95051 

ITTG ITT Semiconductors Intermetall, P.O. Box 840, D-7800 Freiburg 1 Br„ West Germany 

LAM Lambda Semiconductor, 121 International Drive, Corpus Christi, TX 78410 

LCF LeCroy Research Systems Corp., 700 So. Main St., Spring Valley, NY 10977 

LSC LSI Computer Systems, Inc., 1235 Walt Whitman Road, Melville, NY 11747 

LTC Linear Technology Corp., 1630 McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035 

LTIC Linear Technology, Inc., P.O. Box 489 Station “A”, Burlington, Ontario, Canada L7R 3Y3 

MAR ★ Marcon America Corp., 310 Era Drive, Northbrook, IL 60062 

MATJ Matsushita Electronics Corp., 1 Kotari-Yakemachi, Nagaokakyo, Kyoto 617, Japan 

MCE MCE Semiconductor, 1111 Fairfield Dr., West Palm Beach, FL 33407 

MECJ ★ Mitsumi Electric Co., Ltd., 8-8-2, Koyuryo-Cho, Chofu-Shi, Tokyo, Japan 182 

MEHK Micro Electronics, Ltd., 38 Hung To Road, Kwun Tong, Hong Kong 

MEL ★ Melcor, 990 Spruce Street, Trenton, NJ 08648 

MITA Mitsubishi Electronics America, Inc., 1050 East Arques Ave., Sunnyvale, CA 94086 

MITC Mitel Semiconductor, P.O. Box 13320, Kanata, Ontario, Canada K2K 1X5 

MITJ Mitsubishi Elect. Corp., Kita-ltami Works, 4-1 Mizuhara, Itami Shi, Hyogo-ken., Japan 664 

MMD Microwave Modules & Devices, Inc., 550 Ellis Street, Mountain View, CA 94043 

MMI Monolithic Memories, Inc., 2151 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054 

MNC Micro Networks Co., 324 Clark St., Worcester, MA 01606 

MOS Thomson Components-Mostek Corp., 1310 Electronics, Carrollton, TX 75006 

MOTA Motorola Semiconductor Products Inc., 3501 Ed Bluestein Blvd., Austin, TX 78721 

MPI Micropac Industries, Inc., P.O. Box 469017, Garland, TX 75046 

★ New manufacturer added since last edition 
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52. MANUFACTURERS’ CODES, NAMES & ADDRESSES 


D.A.T.A. 


MFR5. 

CODE 


MANUFACTURERS’ CODES, NAMES AND ADDRESSES 

MPS 


Micro Power Systems, 3100 Alfred Street, Santa Clara, CA 95054 

MRA 


Micra Corp., 120 Ricefield Lane, Hauppauge, NY 11780 

MRN 


Micron Technology, Inc., 2805 E. Columbia Rd., Boise, ID 83706 

MULB 


Mullard Limited, New Road, Mitcham, Surrey, England CR4 4XY 

MWS 

★ 

Microwave Semiconductor Corp., 100 Schoolhouse Road, Somerset, NJ 08873 

MXC 


MX-C0M, Inc.,4800 Bethania Station Rd„ Winston-Salem, NC 27105 

MXM 


Maxim Integrated Products, Inc., 510 N. Pastoria Ave., Sunnyvale, CA 94086 

NECE 


NEC Electronic U.S.AJnc., 401 Ellis St., P.0. Box 7241, Mountain View, CA 94039-7241 

NECJ 


Nippon Electric Co., Ltd., 484 Tsukagoshi, 3-chome, Saiwai-ku, Kawasaki City, Managawa, Japan 210 

KJCPM 

■ IhVITI 


NEC Microcomputers, Inc., One Natick Executive Park, P.O. Box 7241, Natick, MA 01760 

NJRC 


New Japan Radio Co., Ltd., 1-22-14 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105, Japan 

NPPJ 

★ 

Nippondenso Co., Ltd., 1,1-Chome, Showa-Cho, Kariya City, Aichi Pref, Japan 

NSC 


National Semiconductor, Corp., P.O. Box 58090, Santa Clara, CA 95052-8090 

OEI 

★ 

Optical Electronics, Inc., P.O. Box 11140, Tucson, AZ 85734 

OKU 


OKI Semiconductor, 650 N. Mary Ave., Sunnyvale, CA 94086 

OKU 


OKI Electric Industry Co. Ltd., 4-10-3 Shibaura, Minato-Ku, Tokyo 108, Japan 

OPA 


Opamp Labs, Inc., 1033 No. Sycamore Ave., Los Angeles, CA 90038 

PCH 


Ricoh Corporation, Electronic Devices Division, 2071 Concourse Drive, San Jose, CA 95131-1887 

PHIB 


Sid Microeletronica Ltda., Av. Brigadeiro Faria Lima, 1476-7 Andar, Cep: 01452- Sao Paulo, Brazil 

PHIN 


Philips Elect. Components & Materials Div., Elcoma Comm. Dept., Eindhoven, Netherlands 

PLSB 


Plessey Semiconductors, Cheney Manor, Swindon, Wiltshire, England, SN2 2QW 

PMI 


Precision Monolithics, Inc., 1500 Space Park Drive, Santa Clara, CA 95052 

PRX 


Powerex, Inc., Hillis St., Youngwood, PA 15697 

PSC 

★ 

Performance Semiconductor Corp., 610 East Weddell Drive, Sunnyvale, CA 94089 

RCA 


RCA Corp.-Solid State Div., Route 202, Somerville, NJ 08876 

RET 


EG&G Reticon, 345 Portero Avenue, Sunnyvale, CA 94086 

RHMJ 


Rohm Co., Ltd., P.O. Box 103, Central Kyoto, Japan 

RICJ 


Ricoh Co., Ltd., 13-1 Himemuro-Cho, Ikeda City, Osaka, Japan 563 

RIFS 


RIFA Power Products, RIFA AB, S-163 81, Stockholm, Sweden 

RKW 


Rockwell Int'l Elec. Devices Div., 4311 Jamboree Rd., Newport Beach, CA 92660 

RLB 


Reliability, Inc., P.O. Box 218370,16400 Park Row, Houston, TX 77218 

RSCB 


R.S. Components Ltd., P.O. Box 99, Corby, Northants, England NN17 9RS 

RTCF 


RTC-Compelec, 130 Avenue Ledru-Rollin, Paris Cedex 11, France 

RTN 


Raytheon Company, 350 Ellis St., Mountain View, CA 94043 

SEP 


Semi Processes, Inc., 1971 No. Capitol Ave., San Jose, CA 95132 

SGL 


Silicon General, Inc., 11861 Western Ave., Garden Grove, CA 92642 

SGSI 


SGS Componenti Electtronici S.p.A., Via C. Olivetti, 2-20041 Agrate Brianza, Milan, Italy 

SIC 


Signetics Corp., 811 E. Arques Ave., Sunnyvale, CA 94088-3409 

SIEG 


Siemens Aktiengesellschaft, Balanstr 73, D-8000, Munchen 80, West Germany 

SIL 


Silicon Systems, Inc., 14351 Myford Road, Tustin, CA 92680 

SIX 


Siliconix, Inc., 2201 Laurelwood Rd., Santa Clara, CA 95054 

SMC 


Standard Microsystems Corp., 35 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788 

SMGK ★ 

Samsung Semiconductor, 150, 2-Ka, Taepyung-Ro, 23rd Floor, Chung-ku, Seoul, Korea 

★ New manufacturer added since last edition 
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D.A.T.A. 

MFRS.’ 

CODE 

MANUFACTURERS’ CODES, NAMES AND ADDRESSES 

SNY 

★ 

Sensym, 1255 Reamwood Avenue, Sunnyvale, CA 94089 

SOD 


Solitron Devices, Inc., 1177 Blue Heron Blvd., Riviera Beach, FL 33404 

SOL 


Silicon Sensors, Inc., Highway 18 East, Dodgeville, Wl 53533 

SONY 


Sony Corp., Semiconductor Business Div., Comp. Mktg., 10-18 Takanawa 4-chome, 

Minato-ku, Tokyo 108, Japan 

SPR 


Sprague Electric Co., 115 Northeast Cutoff, Worcester, MA 01606 

SSC 


Sierra Semiconductor Corp., 2075 North Capitol Ave., San Jose, CA 95132 

SSE 


Solid State Electronics Corp., 18646 Parthenia, Northridge, CA 91324 

SSMM 


Solid State Microtechnology for Music, 2076B Walsh Avenue, Santa Clara, CA 95050 

sss 


Sprague Solid State, 3900 Welsh Rd., Willow Grove, PA 19090 

STS 

★ 

Saratoga Semiconductor, 10500 Ridgeview Court, Cupertino, CA 95014 

STX 


Supertex, Inc., 1350 Bordeaux Dr., Sunnyvale, CA 94088 

TAI 


Toko America, Inc., 1250 Feehanville Dr., Mt. Prospect, IL 60056 

TCY 


Teledyne Crystalonics, Inc., 147 Sherman Street, Cambridge, MA 02140 

TELC 


Telsa Elektronicke Soucastky, 756 61 Roznoz Pod, Radhostem, Czechoslovakia 

THD 


Third Domain, Inc., P.0. Box 35400, Tucson, AZ 85740 

THEF 


Thomson CSF/EFCIS, 45 Avenue de L’Europe, Velizy Villacoublay, France 

THL 


Thaler Corporation, 10940 N. Stallard PI., Tucson, AZ 85074 

Til 


Texas Instruments, Inc., Literature Response Center, P.0. Box 401560, Dallas, TX 75240 

TUB 


Texas Instruments, Ltd., Manton Lane, Bedford MK41 7PA, England 

TLT 


Teltone Corp., 10801 120th Avenue NE, Kirkland, WA 98033 

TOP 

★ 

Topaz Semiconductor, 1971 North Capitol Avenue, San Jose, CA 95132 

TOSA 

★ 

Toshiba America, Inc., 2692 Dow Avenue, Tustin, CA 92680 

TOSJ 


Toshiba Corp., c/o Microelectronics Center, 1 Komukai Toshiba s/o Sai, Kawasaki 210, Japan 

TPN 


Teledyne Philbrick, Allied Drive at Route 128, Dedham, MA 02026 

TSAJ 


Sanyo Electric Co., Ltd., Oizumimachi Oragun, Gumma, Japan 

TSC 


Teledyne Semiconductor Corp., 1300 Terra Bella Ave., Mountain View, CA 94039 

TSN 


Transistor Specialtys, Inc., 3 Electronics Avenue, Danvers, MA 01923 

UNI 


Unitrode Corp., 7 Continental Boulevard, Merrimack, NH 03054 

UNM 

★ 

United Microelectronics, 3350 Scott Blvd., Bldg 57, Santa Clara, CA 95054 

UNY 


Universal Semiconductor, 1925 Zanker Rd., San Jose, CA 95112 

USSR 


V/0 Electronzagranpostavka, 24/2 U1 Ulitsa Usievicha, Moscow 125315, U.S.S.R. 

VALG 


Valvo GmbH, P.0. Box 106323, D2000 Hamburg 1, West Germany 

VIT 


Vitelic Corp., 3910 North First St., San Jose, CA 95134 

VTC 


VTC Incorporated, 2401 E. 86th Street, Minneapolis, MN 55420 

VTI 


VLSI Technology Inc., 1109 McKay Drive, San Jose, CA 95131 

WDC 


Western Digital Corp., 2445 McCabe Way, Irvine, CA 92714 

WET 


Weitek Corp., 1060 E. Arques, Sunnyvale, CA 94086 

XIC 


Xicor, Inc., 851 Buckeye Ct„ Milpitas, CA 95035 

★ New manufacturer added since last edition 
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GUIDE TO I.C. DEVICES 


Product Class Identification 

The following list of product class codes are D.A.T.A.-generated codes that identify the particular Integrated Circuit DATABOOK and the particular 
Technical Data Section where that product appears. While these codes tie directly to specific D.A.T.A.BOOK 1C titles and specific Technical Data Section 
categories, they are also useful as a general means of identifying the class of any individual 1C product type number. 


Product Class Identification In Order of General Class Prefix 


* • ■ It f ■ »■%. ■■■ ■ 0+k. _ 

MUUIU/VIUCU IUS 
(General Class Prefix “AV”) 

CODES TECHNICAL DATA SECTION CATEGORY 

AV-02 Audio Amplifiers 

AV-03 Audio/RF Signal Processing 

AV-04 Video Circuits 

AV-05 Color TV Circuits 

AV-06 Digital Circuits 

AV-07 Special Circuits 


PM/MX * i I /** — J 

L/EUII I ML IU5 LrUIK U 

(General Class Prefix “LC” - Basic Logic & Computational 
Circuits) 

LC-19 Look-Ahead Carry Generators 

LC-25 Parity Generators/Checkers 

LC-26 Latches 

LC-27 Special Devices: 9 Special Categories, including 

Error Detection & Correction and Special Logic 
Circuits 


INTERFACE ICs 

(General Class Prefix “IF”) 

CODES 
IF-02 
IF-03 
IF-04 
IF-05 
IF-06 
IF-07 
IF-08 
IF-09 
IF-10 
IF-11 
IF-12 
IF-13 
IF-14 
IF-15 
IF-16 
IF-17 
IF-18 
IF-19 
IF-20 


TECHNICAL DATA SECTION CATEGORY 

Logic Buffers/Drivers 

Line Drivers/Transmitters 

Memory/& Clock Drivers 

Peripheral/Power Drivers 

Display Drivers 

Switch Drivers 

A/D Converters 

D/A Converters 

Level Translators 

Analog Gate Switches 

Analog Multiplexers 

Digital Multiplexers/Selectors 

Digital Demultiplexers/Decoders 

Line Receivers 

Line Transceivers 

Sense Amplifiers 

Sample/Hold 

Schmitt Triggers 

Special Devices: 17 Special Categories, including 
Priority Encoders and Data Acquisition Systems 


DIGITAL ICs 

(General Class Prefix “LC” - Basic Logic & Computational 
Circuits) 

CODES TECHNICAL DATA SECTION CATEGORY 

LC-04 Flip-Flops 

LC-05 Gates 

LC-06 Decoders 

LC-10 Time Delays 

LC-11 Counters 

LC-12 Clocks/Multivibrators 

LC-13 Frequency Dividers 

LC-15 Adders 

LC-16 Multipliers 

LC-17 Magnitude Comparators 

LC-18 Arithmetic Logic Units 


LINEAR ICs 

(General Class Prefix “LN”) 

CODES 
LN-02 
LN-03 
LN-04 
LN-05 
LN-06 
LN-07 
LN-08 
LN-09 
LN-10 
LN-11 
LN-12 
LN-13 
LN-14 
LN-15 
LN-16 


TECHNICAL DATA SECTION CATEGORY 

Amplifiers 

Signal Conditioners & Generators 
Motor Control Circuits 
Operational Amplifiers 
Phase Locked Loop Devices 
Power Management Devices 
RF/IF Amplifiers 
Sensor Circuits 
Special Functions 
Telecommunication Devices 
Timers 

Transistor Arrays 
Voltage Comparators 
Voltage References 
Wideband Amplifiers 


MICROPROCESSOR ICs 

(General Class Prefix “MP”) 

CODE TECHNICAL DATA SECTION CATEGORY 

MP-02 Microprocessor Architecture 

MP-03 Microprocessor Hardware 

MP-04 RAMS 

MP-05 ROMS 

MP-06 Peripheral Controllers 

MP-07 Communications & Support 

MP-08 Dedicated Support 

MP-09 General Support 

MEMORY ICs 

(General Class Prefix “$M”) 

CODES TECHNICAL DATA SECTION CATEGORY 

SM-02 Read-Write Memories (RAMS) 

SM-03 Read Only Memories (ROMS) 

SM-04 Character Generators 

SM-05 Programmable Arrays 

8M-06 Code Converters 

SM-07 Shift Registers 

SM-20 Special Memory Devices: 6 Special Categories, 
including Content-Addressable Memories, FIFO’s, 
Dynamic Memory Controllers, and more 


439 


D.A.T.A. 


439 



1C FUNCTIONAL EQUIVALENCE GUIDE - INTERPRETER 

COLUMN DEFINITIONS 


FIELD DESCRIPTION 

DEFINITION 

SECTION USE 

- A - 
ARITH. CAP 

-B- 

BITS 

The basic multiplying capability of the device. 

12 

The number of parallel bits the device can simultaneously add. 

11,14,15,16,17 

BITS PER WORD 

The word size, i.e., length, in bits. 

43 

- C - 

CKTS/DEVICE 

The number of unique circuits per package (i.e., a quad 2 input NAND gate would have 
four (4) circuits). 

19,20,21,22,27,28, 

29,30,31,32,33,34 

CKTS/MOD 

The number of basic independent identical circuits contained per package. 

4,5,6,7,8,9 

COMPARES CODE 

The arithmetic code the device is capable of performing comparisons on. BCD = Binary 
Coded Decimal BIN = Binary. 

13 

CONV CODE FROM 

Indicates the code being converted from. 

41 

CONV CODE TO 

Indicates the code being converted to. 

41 

CONVERTS FROM 

The type of logic/level the device accepts as inputs. 

27 

CONVERTS TO 

The type of logic/level the device will drive. 

27 

- D - 

DECODES FROM 

The basic arithmetic codes (from and to) translated by the device. 

6,31 

DECODES TO 

The basic arithmetic codes (from and to) translated by the device. 

6 

- F - 

FUNCTION 

A code indicating the main device function(s). 

23 

FUNCTION CODE 

A 3 letter code indicating the device’s main or basic function. 

43 

- H - 

HYSTERISIS VOLT 

i 

The voltage difference between the positive going input threshold voltage and the 
negative going input threshold voltage. 

36 

-1 - 

IMPEDANCE 

The small signal, low frequency parallel equivalent impedance at the input of the device. 

35 

INP ARITH CODE 

The form of digital coding (such as BCD) that the device will accept as legitimate input. 

26 

INP MODE 

Indicates whether the input is single ended or differential. 

32 

INP OUTP MODE 

Indicates whether the input is single ended or differential. 

33 

INP THRSH V NEG 

The maximum voltage at which a negative going input voltage causes the output voltage 
to change state. 

36 

INP THRSH V POS 

The minimum voltage at which a positive going voltage causes the input voltage to 
change state. 

36 

- L - 

LOG INP FUNC CODE 

The basic logic function of the device (e.g., and, or, etc.) 

19 

- M - 
MAX DIVISOR 

The maximum division that may be achieved with the device. 

10 

MAX FREQ 

The maximum input frequency the device will reliably function at. 

10,18 

MAX FSR ERR 

Also referred to as linearity error or integral non-linearity. The maximum deviation of a 
converter from the ideal straight line with offset and gain error zeroed. 

25,26 

MAX 1 ON 

Absolute maximum allowable output transistor current. 

22 

MAX OPER FREQ 

The maximum input frequency the device will reliably function at. 

4,9 

MAX PWR DISS 

Maximum device power dissipation under all allowable operating conditions. 

20,21 

MAX VCE 

Collector emitter breakdown voltage of the output transistor. 

22 

MIN CURR P-P 

The minimum available drive current (peak to peak) at the device output. 

35 

MIN DELAY 

Minimum available time delay of the device. 

7 

MIN INP V P-P 

The minimum linear full range peak-to-peak operating input voltage. 

35 

MIN OUTP V P-P 

The minimum available voltage swing (peak-to-peak) at the device output. 

35 

MIN SINK CURR 

The current into the output terminal with input conditions applied that, according to 
product specification, will establish a low level at the output. This applies to active 
output elements no inactive pull downs. 

24 

MODE/SECT. 12 

P = Parallel S = Serial S/P = Both 

12 

MODE/SECT. 38 

The operating mode of the device; static, dynamic, or pseudo static. 

38 
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INTERPRETER - 1C FUNCTIONAL EQUIVALENCE GUIDE 

COLUMN DEFINITIONS 


FIELD DESCRIPTION 

DEFINITION 

SECTION USE 

-N- ! 

NO ADDRESS LINES 

The number of input code lines necessary to select an input channel. 

30 

NO BITS/CHARACT 

The total number of bits in the display matrix (obtained by multiplying the number of 
rows times the number of columns). 

40 

NO INP CHAN/CKT 

The number of input lines per individual circuit. 

29,30 

NO OF CHARACTER 

The character capacity of the device. 

40 

NO OUTP CHAN/CKT 

The number of independent signal outputs per circuit. 

31 

NO SW CHANNELS 

The number of outputs available to independently drive analog switches. 

24 

NO WORDS 

The total word capacity of the device. 

41,43 

- 0 - 

OP MODE/PG CODE 

A 2 letter code indicating operating mode (i.e., static/dynamic) and programming 
procedure (i.e., mask/'electrical). 

on 

vJO 

OPER FREQ 

The maximum input frequency the device will reliably function at. 

8 

OPER MODE/SECT. 11 

The maximum time delay between the 50% points on the input and output waveforms 
when the output changes state due to a change of input state. 

11 

OPER MODE/SECT. 14 

The mode of operation at which the propagation delay is specified. 

14 

ORG NO BITS/REG 

Bit size (capacity) of the device. 

42 

ORG NO BITS/WD 

The word size, i.e., length, in bits. 

38,39 

ORG NO OF WORDS 

The total word capacity of the device. 

38,39 

ORG NO OF REG 

Total number of registers the device contains. 

42 

OUTP ARITH CODE 

The form of digital coding (such as two’s complement) available at the device output. 

25 

OUTP CONN CODE 

A 2 letter code indicating the output driver configuration (e.g. open collector, totem pole, 
etc.) 

19 

OUTP CONNECT 

A 2 letter code indicating the output driver configuration (e.g., open collector, totem pole, 
etc.) 

23 

OUTPUT MODE 

Manner of driving the transmission line: D - Differential S - Single ended 

20 

- P - 
PACKAGE TYPE 

The package style of the device, (e.g., Flat, Dip, etc.) 

ALL SECTIONS 

PROP DELAY 

The time delay between the 50% points on the input and output waveforms when the 
output changes state due to a change of input state. 

5,11,14,15,16,17 

READOUT 

A code indicating the type of display the unit is capable of driving. 

23 

RESOLUTION 

The smallest change that can be distinguished by an A/D converter or produced by a 
D/A converter. Resolution may be stated in percent of full scale, but is commonly 


c 

expressed as the number of bits “n” where the converter has 2n possible states. 

26,27 

- o - 

STRUCTURE 

A 3 letter code indicating the type of technology and manufacturing processes used in 
fabricating the device. 

43,38,39,40,41,42 

SWCURRP-P 

The maximum peak-to-peak current the switch can safely pass. 

29 

SW VOLTAGE P-P 

The maximum peak-to-peak voltage the switch can safely pass. 

28,29 

SWITCH FORM 

The type of switches incorporated in the device such as single pole single throw etc. 

28 

SWITCHS/CKT 

The number of switches common to each circuit. A circuit consists of all switches 


_ T - 

associated with a common control. 

28 

" 1 — 

TECH 

The main bipolar or MOS semiconductor technology of the device. 

ALL SECTIONS 

TYPE CODE 

See list of codes in interpreter under section. 

10,11,13,17,18,21,37 

TYPE FLIP FLOP 

A 1 number code representing the basic type of flip-flop (see code listing). 

4 

TYPE OF COUNTER 

Type or mode of counting represented by a 1 digit number. 

8 

TYPE OF DELAY 

A 1 digit code signifying the type of delay line. 

7 

TYPE OF GATE 

The basic gate subclass, i.e., “AND”, “OR” etc. 

5 

TYPE OF M-V 

Operating mode (type) of multi-vibrator. 

9 

TYPE OF MEMORY 

- U - 
USE CODE 

The type of memory that the device interfaces with. 

34 

A 3 letter code indicating operating mode, font and display type. 

40,42 

- V - 

VOUT 

The output voltage at which output sink current is specified. 

24 
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1C FUNCTIONAL EQUIVALENCE GUIDE - INTERPRETER 

SYMBOLS AND CODES EXPLAINED 


SPECIAL NOTES: 

Refer to the Memory, Digital, Linear, and Interface IC's D.A.T.A.BOOKS for 
additional specifications and drawings. 

Line No. Field 


d - Indicates a discontinued device 
▼ - New Type 

♦ - Revised Specification 

Type Number Field 

a Used when more than one manufacturer assign the 
% same type number to different devices, or when 

# two or more like devices are listed with different 
□ test parameters. 

Packages Types 

DIP - Dual Inline Package 

QIP - Quad Inline Package 

SIP - Single Inline Package 

LLC - Leadless Chip Carrier 

LCC - Leaded Chip Carrier 

CHIP - Chip or Die 

FLAT P - Refers to a Special Package; Including Modules, Tab Mount Packages, 
Heat Sink Packages, Etc. 

TO-XXX - Refers to a JEDEC Registered Standard Case Outline 


SECTION 4 FLIP-FLOPS 



BIP 

- Bipolar 

MON - Monolithic Substrate 

CDL 

- Capacitor Diode Logic 

MOS - MOS, Type Not Specified 

CMS 

- CMOS 

MTL - Core Transistor Logic 

CTL 

- Capacitor Transistor Logic 

NCH - N-Channel 

DDL 

- Diode Logic 

PCH - P-Channel 

DTL 

- Transistor Diode Logic 

RCT - Resistor Capacitor 

ECL 

- Emitter-Coupled Logic 

Transistor Logic 

ECT 

- Emitter Coupled Transistor 

RDL - Resistor Diode Logic 


Logic 

RTL - Resistor Transistor Logic 

GA 

- Gallium Arsenide 

TFT - Thin Film Transistor Logic 

HNL 

- Hi Noise Immunity Logic 

TTL - Transistor Coupled Logic 

IIL 

- Integrated Injection Logic 

VTL - Variable Threshold Logic 

ITL 

- Transformer Coupled 



Transistor Logic 


6 


R 

D 

- D-type 

* - Minimum 

JK 

- JK-type 

+ - Typical 

RS 

- RS-type 


RST 

- RST-type 


T 

- T-type 






SECTION 5 GATES 


n - 

FUNCTIONAL 

U~ 

UJ 

i 


CKTS 

PROP. 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

OF 

/ 

DELAY 

NUMBER 



GATE 

MOD. 

(S) 


Bipolar 

Capacitor Diode Logic 
CMOS 

Capacitor Transistor Logic 
Diode Logic 
Transistor Diode Logic 
Emitter-Coupled Logic 
Emitter Coupled Transistor 
Logic 

Gallium Arsenide 
Hi Noise Immunity Logic 
Integrated Injection Logic 
Transformer Coupled 
Transistor Logic 


AND 

ANDOR 

AND-OR-invert 
Exclusive NOR 
Exclusive OR 
Multifunction Gate 


Monolithic Substrate 
MOS, Type Not Specified 
Core Transistor Logic 
N-Channel 
P-Channel 
Resistor Capacitor 
Transistor Logic 
Resistor Diode Logic 
Resistor Transistor Logic 
Thin Film Transistor Logic 
Transistor Coupled Logic 
Variable Threshold Logic 


NAND - NAND 
NOR - NOR 
OR - OR 
ORAND - OR-AND 
ZZ - Non-inverting 


SECTION 6 DECODERS 



Bipolar 

Capacitor Diode Logic 
CMOS 

Capacitor Transistor Logic 
Diode Logic 
Transistor Diode Logic 
Emitter-Coupled Logic 
Emitter Coupled Transistor 
Logic 

Gallium Arsenide 
Hi Noise Immunity Logic 
Integrated Injection Logic 
Transformer Coupled 
Transistor Logic 


Binary 

Binary-Coded Decimal 
Excess 3 
Excess 3 Gray 
Quinary (1-of-6) 

Octal (1 -of-8) 

Decimal (1-of-10) 


Monolithic Substrate 
MOS, Type Not Specified 
Core Transistor Logic 
N-Channel 
P-Channel 
Resistor Capacitor 
Transistor Logic 
Resistor Diode Logic 
Resistor Transistor Logic 
Thin Film Transistor Logic 
Transistor Coupled Logic 
Variable Threshold Logic 


- Biquinary (1-of-12) 

- Hexadecimal (1-of-16) 

- One of “x” number of lines 

- Two of “x” number of lines 

- Three of “x” number of lines 
V - Device as coded above 

has latching capability 
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INTERPRETER - 1C FUNCTIONAL EQUIVALENCE GUIDE 

SYMBOLS AND CODES EXPLAINED 


SECTIONS COUNTERS 


LINE 

No. 

ID 

TYPE 

NUMBER 

“FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

Package 

type 

T 

Y 

P 

Ckts 

/ 

MOD. 

OPER. 

FREQ. 

(Hz) 




4 


6 


8 


Bipolar 

Capacitor Diode Logic 
CMOS 

Capacitor Transistor Logic 
Diode Logic 
Transistor Diode Logic 
Emitter-Coupled Logic 
Emitter Coupled Transistor 
Logic 

Gallium Arsenide 
Hi Noise Immunity Logic 
Integrated Injection Logic 
Transformer Coupled 
Transistor Logic 


Binary, Hexadecimal Output 
Binary, Other Output 
Decade, BCD Output 
Decade, 1-of-10 Output 
Decade, Multi-Digit 
Octal, 1 -of-8 output 
Modulo N 

Special Application Counter 


Monolithic Substrate 
MOS, Type Not Specified 
Core Transistor Logic 
N-Channel 
P-Channel 
Resistor Capacitor 
Transistor Logic 
Resistor Diode Logic 
Resistor Transistor Logic 
Thin Film Transistor Logic 
Transistor Coupled Logic 
Variable Threshold Logic 


8 _ 

+ - Typical 
* - Minimum 


SECTION 9 CLOCKS/ 
MULTIVIBRATORS 


LINE 

No. 

6J 

TYPE 

NUMBER 

“Functional 

EQUIVALENT 

NUMBER 

U“ 

TECH 

PACKAGE 

TYPE 

T 

Y 

P 

E 

Uts 

/ 

MOD. 

"OPER. 

FREQ. 

(Hz) 




4 


6 


8 


Bipolar 

Capacitor Diode Logic 
CMOS 

Capacitor Transistor Logic 
Diode Logic 
Transistor Diode Logic 
Emitter-Coupled Logic 
Emitter Coupled Transistor 
Logic 

Gallium Arsenide 
Hi Noise Immunity Logic 
Integrated Injection Logic 
Transformer Coupled 
Transistor Logic 


Astable Multivibrator 
Monostable Multivibrator 
Voltage-Controlled Oscillator 
Crystal-Controlled Oscillator 


Monolithic Substrate 
MOS, Type Not Specified 
Core Transistor Logic 
N-Channel 
P-Channel 
Resistor Capacitor 
Transistor Logic 
Resistor Diode Logic 
Resistor Transistor Logic 
Thin Film Transistor Logic 
Transistor Coupled Logic 
Variable Threshold Logic 


8 - 

+ - Typical 
* - Minimum 


SECTION 10 FREQUENCY 
DIVIDERS 


U 


D-II" 0-£T” 



LINE 

TYPE 

Functional Package Type 

MAXIMUM 

FREQ. 

No. 

NUMBER 

EQUIVALENT TECH . TYPE CODE 

DIVISOR 




NUMBER 


(Hz) 



4 6 


8 


Bipolar 

Capacitor Diode Logic 
CMOS 

Capacitor Transistor Logic 
Diode Logic 
Transistor Diode Logic 
Emitter-Coupled Logic 
Emitter Coupled Transistor 
Logic 

Gallium Arsenide 
Hi Noise Immunity Logic 
Integrated Injection Logic 
Transformer Coupled 
Transistor Logic 


Fixed 

Programmable 
Rate Multiplier 


Monolithic Substrate 
MOS, Type Not Specified 
Core Transistor Logic 
N-Channel 
P-Channel 
Resistor Capacitor 
Transistor Logic 
Resistor Diode Logic 
Resistor Transistor Logic 
Thin Film Transistor Logic 
Transistor Coupled Logic 
Variable Threshold Logic 


8 _ 

+ - Typical 
* - Minimum 


SECTION 11 ADDERS 


n 2 j 

FUNCTIONAL 

PACKAGE 

“F PROP 

0 M 

EQUIVALENT TECH 

TYPE Y 

1 DELAY 

P 0 

NUMBER 

P 

T 

E D 


E 

LS_(S)_ 

RE 


Bipolar 

Capacitor Diode Logic 
CMOS 

Capacitor Transistor Logic 
Diode Logic 
Transistor Diode Logic 
Emitter-Coupled Logic 
Emitter Coupled Transistor 
Logic 

Gallium Arsenide 
Hi Noise Immunity Logic 
Integrated Injection Logic 
Transformer Coupled 
Transistor Logic 


Adder/Subtracter 
Full Adder 
Half Adder 
Subtracter 


Monolithic Substrate 
MOS, Type Net Specified 
Core Transistor Logic 
N-Channel 
P-Channel 
Resistor Capacitor 
Transistor Logic 
Resistor Diode Logic 
Resistor Transistor Logic 
Thin Film Transistor Logic 
Transistor Coupled Logic 
Variable Threshold Logic 


9 _ 

P - Parallel 
S - Serial 
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1C FUNCTIONAL EQUIVALENCE GUIDE - INTERPRETER 

SYMBOLS AND CODES EXPLAINED 


SECTION 12 MULTIPLIERS 



Bipolar 

Capacitor Diode Logic 
CMOS 

Capacitor Transistor Logic 
Diode Logic 
Transistor Diode Logic 
Emitter-Coupled Logic 
Emitter Coupled Transistor 
Logic 

Gallium Arsenide 
Hi Noise Immunity Logic 
Integrated Injection Logic 


Monolithic Substrate 
MOS, Type Not Specified 
Core Transistor Logic 
N-Chahnel 
P-Channel 
Resistor Capacitor 
Transistor Logic 
Resistor Diode Logic 
Resistor Transistor Logic 
Thin Film Transistor Logic 
Transistor Coupled Logic 
Variable Threshold Logic 


ITL 

6 . 

- Transformer Coupled 
Transistor Logic 

7 


BCD 

- Binary coded decimal 

P 

- Parallel 

BIN 

- Binary 

S 

- Serial 

BO 

- Binary offset 

S/P 

- Serial/parallel 

DP 

- Double precision 




Product Accumulation 
2’s complement 
Unsigned Magnitude 


SECTION 13 MAGNITUDE 
COMPARATORS 



■ai 


■ai 


FUNCTIONAL PACKAGE TYPE 

EQUIVALENT TECH TYPE CODE FEATURES 
NUMBER 



Bipolar 

Capacitor Diode Logic 
CMOS 

Capacitor Transistor Logic 
Diode Logic 
Transistor Diode Logic 
Emitter-Coupled Logic 
Emitter Coupled Transistor 
Logic 

Gallium Arsenide 
Hi Noise Immunity Logic 
Integrated Injection Logic 
Transformer Coupled 
Transistor Logic 


Address Comparator 
Identify Comparator 
Magnitude Comparator 
U - Comparator as coded 
above has Unified Bus 
application 


Monolithic Substrate 
MOS, Type Not Specified 
Core Transistor Logic 
N-Channel 
P-Channel 
Resistor Capacitor 
Transistor Logic 
Resistor Diode Logic 
Resistor Transistor Logic 
Thin Film Transistor Logic 
Transistor Coupled Logic 
Variable Threshold Logic 


SECTION 14 ARITHMETIC 
LOGIC UNITS 



Bipolar 

Capacitor Diode Logic 
CMOS 

Capacitor Transistor Logic 
Diode Logic 
Transistor Diode Logic 
Emitter-Coupled Logic 
Emitter Coupled Transistor 
Logic 

Gallium Arsenide 
Hi Noise Immunity Logic 
Integrated Injection Logic 
Transformer Coupled 
Transistor Logic 
Monolithic Substrate 
MOS, Type Not Specified 


Core Transistor Logic 
N-Channel 
P-Channel 
Resistor Capacitor 
Transistor Logic 
Resistor Diode Logic 
Resistor Transistor Logic 
Thin Film Transistor Logic 
Transistor Coupled Logic 
Variable Threshold Logic 


Difference 

Logic 

Sum 


SECTION 15 LOOK AHEAD 
CARRY GENERATORS 


“Functional 


Package 

u~ 

PROP. 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

TYPE 

BITS 

DELAY 

_J3L_ 


Bipolar 

Capacitor Diode Logic 
CMOS 

Capacitor Transistor Logic 
Diode Logic 
Transistor Diode Logic 
Emitter-Coupled Logic 
Emitter Coupled Transistor 
Logic 

Gallium Arsenide 
Hi Noise Immunity Logic 
Integrated Injection Logic 
Transformer Coupled 
Transistor Logic 


Monolithic Substrate 
MOS, Type Not Specified 
Core Transistor Logic 
N-Channel 
P-Channel 
Resistor Capacitor 
Transistor Logic 
Resistor Diode Logic 
Resistor Transistor Logic 
Thin Film Transistor Logic 
Transistor Coupled Logic 
Variable Threshold Logic 
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INTERPRETER - 1C FUNCTIONAL EQUIVALENCE GUIDE 

SYMBOLS AND CODES EXPLAINED 


SECTION 16 PARITY GENERATORS/ 
CHECKERS 



Bipolar 

Capacitor Diode Logic 
CMOS 

Capacitor Transistor Logic 
Diode Logic 
Transistor Diode Logic 
Emitter-Coupled Logic 
Emitter Coupled Transistor 
Logic 

Gallium Arsenide 
Hi Noise Immunity Logic 
Integrated Injection Logic 
Transformer Coupled 
Transistor Logic 


Monolithic Substrate v 
MOS, Type Not Specified 
Core Transistor Logic 
N-Channel 
P-Channel 
Resistor Capacitor 
Transistor Logic 
Resistor Diode Logic 
Resistor Transistor Logic 
Thin Film Transistor Logic 
Transistor Coupled Logic 
Variable Threshold Logic 


SECTION 17 LATCHES 


LINE 

No. 

n - 

TYPE 

NUMBER 

“FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

D“" 

TECH 

Package 

TYPE 

I 

Type 

CODE BITS 

PROP. 

DELAY 

(S) 




4 


6 



Bipolar 

Capacitor Diode Logic 
CMOS 

Capacitor Transistor Logic 
Diode Logic 
Transistor Diode Logic 
Emitter-Coupled Logic 
Emitter Coupled Transistor 
Logic 

Gallium Arsenide 
Hi Noise Immunity Logic 
Integrated Injection Logic 
Transformer Coupled 
Transistor Logic 
Monolithic Substrate 
MOS, Type Not Specified 


Core Transistor Logic 
N-Channel 
P-Channel 
Resistor Capacitor 
Transistor Logic 
Resistor Diode Logic 
Resistor Transistor Logic 
Thin Film Transistor Logic 
Transistor Coupled Logic 
Variable Threshold Logic 


D Type 

RS Master Slave Type 
Latch as coded above 
has 3-state output 


SECTION 18 SPECIAL DEVICES 
- DIGITAL 



Bipolar 

Capacitor Diode Logic 
CMOS 

Capacitor Transistor Logic 
Diode Logic 
Transistor Diode Logic 
Emitter-Coupled Logic 
Emitter Coupled Transistor 
Logic 

Gallium Arsenide 
Hi Noise Immunity Logic 
Integrated Injection Logic 
Transformer Coupled 
Transistor Logic 


Error Detection & Correction 
Logic Block 

Special Decoder/Encoder 
Additional Digital Devices 


Monolithic Substrate 
MOS, Type Not Specified 
Core Transistor Logic 
N-Channel 
P-Channel 
Resistor Capacitor 
Transistor Logic 
Resistor Diode Logic 
Resistor Transistor Logic 
Thin Film Transistor Logic 
Transistor Coupled Logic 
Variable Threshold Logic 


7 _ 

+ - Typical 
* - Minimum 


SECTION 19 LOGIC BUFFERS/ 
DRIVERS 


Functional 


Fckage k5g. 

¥~ c 

CKT 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE INP. 

u 0 

/ 

NUMBER 


FUNC 

GQDL 

T D 
EJL 

DEV 


Bi-polar/JFET 
Bi-polar/MOS device 
Bi-polar 

Complementary M0S(C- 
MOS) 

Diode-transistor logic 
Emitter coupled logic 
High Threshold 
Integrated injection logic 
Metal oxide semiconductor 
technology 
N-channel MOS 
P-channel MOS 
Resistor-transistor logic 
Thin film technology 
Transistor-transistor logic 
Technology not known 
Integrated Schottky logic 


AND - AND 
INV - Inverting 
NAND - NAND 


- Non-inverting 

- NOR 

- INV/Non-inverting 

- OR 

- OR/NOR 


3-state 

Open collector or drain 
Open collector and emitter 
Complementary drain cou¬ 
pled (CMOS) 

Emitter or source coupled 
Independent transistor 
Resistor pull-up (passive) 
Totem pole (active pull-up) 


TS -3-state 


- Active high 

- Active low 
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1C FUNCTIONAL EQUIVALENCE GUIDE - INTERPRETER 

SYMBOLS AND CODES EXPLAINED 


SECTION 20 LINE DRIVERS/ 
TRANSMITTERS 



Bi-polar/JFET 
Bi-polar/MOS device 
Bi-polar 

Complementary M0S(C- 
MOS) 

Diode-transistor logic 
Emitter coupled logic 
High Threshold 
Integrated injection logic 
Metal oxide semiconductor 
technology 
N-channel MOS 


P-channel MOS 
Resistor-transistor logic 
Thin film technology 
Transistor-transistor logic 
Technology not known 
Integrated Schottky logic 


- Differential 

- Single-ended 


SECTION 21 MEMORY/ 
CLOCK DRIVERS 



Bi-polar/JFET 
Bi-polar/MOS device 
Bi-polar 

Complementary M0S(C- 
MOS) 

Diode-transistor logic 
Emitter coupled logic 
High Threshold 
Integrated injection logic 
Metal oxide semiconductor 
technology 
N-channel MOS 


P-channel MOS 
Resistor-transistor logic 
Thin film technology 
Transistor-transistor logic 
Technology not known 
Integrated Schottky logic 


- Clock driver 

- Memory driver 


SECTION 22 PERIPHERAL/ 
POWER DRIVERS 


Tj E — 

FUNCTIONAL 

PACKAGE 


MAX. 

MAX. 

EQUIVALENT TECH 

TYPE 

K 

1 ON 

Vce 

NUMBER 


T 





uAJ 

-■LAI. 

M 


Bi-polar/JFET 
Bi-polar/MOS device 
Bi-polar 

Complementary M0S(C- 
MOS) 

Diode-transistor logic 
Emitter coupled logic 
High Threshold 
Integrated injection logic 


Metal oxide semiconductor 
technology 
N-channel MOS 
P-channel MOS 
Resistor-transistor logic 
Thin film technology 
Transistor-transistor logic 
Technology not known 
Integrated Schottky logic 


SECTION 23 DISPLAY DRIVERS 



6 7 8 


Bi-polar/JFET 
Bi-polar/MOS device 
Bi-polar 

Complementary M0S(C- 
MOS) 

Diode-transistor logic 


FLUOR- Fluorescent 
GAS - Gas Discharge 

INCAN - Incandescent 

LCD - Liquid Crystal 

LED - LED 

THERM- Thermal Printer 


ECL 

- Emitter coupled logic 

8 . 


HTL 

- High Threshold 

3S 

- 3-state 

ML 

- Integrated injection logic 

AH 

- Active high 

MOS 

- Metal oxide semiconductor 

AL 

- Active low 


technology 

BU 

- BUFFERED 

NMS 

- N-channel MOS 

DC 

- Complementary drain cou¬ 

PMS 

- P-channel MOS 


pled (CMOS) 

RTL 

- Resistor-transistor logic 

EC 

- Emitter or source coupled 

TFT 

- Thin film technology 

ED 

- Emitter and drain coupled 

TTL 

- Transistor-transistor logic 

OC 

- Open collector or drain 

TKN 

- Technology not known 

OE 

- Open collector and emitter 

ISL 

- Integrated Schottky logic 

IT 

- Independent transistor 



PD 

- Active Pull Down 

6 - 


CS 

- Current Source 

A 

- Driver 

RP 

- Resistor pull-up (passive) 

B 

- Decoder 

TP 

- Totem pole (active pull-up) 

C 

- Latch 

TS 

- 3-state 

D 

- Counter 



E 

- Oscillator 



F 

- Multiplexer 



S 

- Shift register 




SECTION 25 A/D CONVERTERS 


FUNCTIONAL 

EE” 

PACKAGE 

IT 

T 

OUTPUT 

MAX 

EQUIVALENT 

TYPE RES 

Y 

ARITH. 

FSR 

NUMBER 


P 

CODE 

ERROR 


C - Counter 
D - Dual ramp (slope) 
F - Flash (parallel) 


A - Standard binary 
B - Complementary binary 
C - Offset binary 
D - Complementary offset binary 
E - Binary coded decimal (BCD) 

F - Complementary BCD 
G - Two’s complement 
H - Sign magnitude binary 
I - Inverted binary 
J - Sign magnitude BCD 
K - Buffer 

L - Inverted complementary binary 
M - Complementary two’s 
complement 
N - One’s complement 
0 - Inverted Offset binary 


Integrating 
- Tracking 


P - Inverted complementary offset 
binary 

R - Inverted BCD 
S - Inverted complementary BCD 
T - Complementary sign 
magnitude binary 
U - Multiplexed Output 

V - Offset two’s complement 
W - Inverted Offset two’s 

complement 

X - Seven-segment LED Drive 

Y - Seven-segment LCD Drive 
$ - Steps/chord 

§ - Includes serial and Parallel 
outputs (see Logic Dwg.) 
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INTERPRETER - 1C FUNCTIONAL EQUIVALENCE GUIDE 

SYMBOLS AND CODES EXPLAINED 


SECTION 27 

LOGIC LEVEL TRANSLATORS 



Bi-polar/JFET 
Bi-polar/MOS device 
Bi-polar 

Complementary M0S(C- 
MOS) 

Diode-transistor logic 
Emitter coupled logic 
High Threshold 
Integrated injection logic 
Metal oxide semiconductor 
technology 
N-channel MOS 
P-channel MOS 
Resistor-transistor logic 


Thin film technology 
Transistor-transistor logic 
Technology not known 
Integrated Schottky logic 


ECL 

HNL 

MOS 

MST 

TTL, DTL 


SECTION 28 ANALOG 
SWITCHES 


TJ— 2J 3J-4J 


FUNCTIONAL PACKAGE S F SW. 

C SWIT. 

EQUIVALENT TECH TYPE W 0 / 

K VOLTS 

NUMBER R CKT 

T P-P 

M 

S (V) 


Bi-polar/JFET 
Bi-polar/MOS device 
Bi-polar 

Complementary M0S(C- 
MOS) 

Diode-transistor logic 
Emitter coupled logic 
High Threshold 
Integrated injection logic 
Metal oxide semiconductor 
technology 


N-channel MOS 
P-channel MOS 
Resistor-transistor logic 
Thin film technology 
Transistor-transistor logic 
Technology not known 
integrated Schottky iogic 


NC - Normally Closed 

NO - Normally Open 


SECTION 29 ANALOG 
MULTIPLEXERS 



4 

A 

BFT 

- Bi-polar/JFET 

MOS 

- Metal oxide semiconductor 

BMS 

- Bi-polar/MOS device 


technology 

BPR 

- Bi-polar 

NMS 

- N-channel MOS 

CMS 

- Complementary M0S(C- 

PMS 

- P-channel MOS 


MOS) 

RTL 

- Resistor-transistor logic 

DTL 

- Diode-transistor logic 

TFT 

- Thin film technology 

ECL 

~ Emitter coupled logic 

TTL 

- Transistor-transistor logic 

HTL 

- High Threshold 

TKN 

- Technology not known 

IIL 

- Integrated injection logic 

ISL 

- Integrated Schottky logic 


SECTION 30 DIGITAL MULTIPLEXERS/ 
SELECTORS 





- Bi-polar/JFET 

- Bi-polar/MOS device 

- Bi-polar 

- Complementary M0S(C- 
MOS) 

- Diode-transistor logic 

_ Emitter rnimlorl I 

- High Threshold 

- Integrated injection logic 


MOS - Metal oxide semiconductor 
technology 

NMS - N-channel MOS 
PMS - P-channel MOS 
RTL - Resistor-transistor logic 
TFT - Thin film technology 
TTL - Transistor transistor iogic 
TKN - Technology not known 
ISL - Integrated Schottky logic 


SECTION 31 


DIGITAL MULTIPLEXERS/ 
DECODERS 



Bi-polar/JFET 
Bi-polar/MOS device 
Bi-polar 

Complementary M0S(C- 
MOS) 

Diode-transistor logic 
Emitter coupled logic 
High Threshold 
Integrated injection logic 


Metal oxide semiconductor 
technology 
N-channel MOS 
P-channel MOS 
Resistor-transistor logic 
Thin film technology 
Transistor-transistor logic 
Technology not known 
Integrated Schottky logic 


SECTION 32 BUS/LINE RECEIVERS 


TJ 

2j 

3J 

u — 


FUNCTIONAL 


PACKAGE 

INPUT 

CKTS 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

TYPE 

MODE 

/ 

DEV. 


Bi-polar/JFET 
Bi-polar/MOS device 
Bi-polar 

Complementary M0S(C- 
MOS) 

Diode-transistor logic 
Emitter coupled logic 
High Threshold 
Integrated injection logic 
Metal oxide semiconductor 
technology 


- N-channel MOS 

- P-channel MOS 

- Resistor-transistor logic 

- Thin film technology 

- Transistor-transistor logic 

- Technology not known 

- Integrated Schottky logic 

- Differential 

- Single-ended 
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1C FUNCTIONAL EQUIVALENCE GUIDE - INTERPRETER 

COLUMN DEFINITIONS 


SECTION 33 BUS/LINE 
TRANSCEIVERS 



Bi-polar/JFET 
Bi-polar/MOS device 
Bi-polar 

Complementary M0S(C- 
MOS) 

Diode-transistor logic 
Emitter coupled logic 
High Threshold 
Integrated injection logic 
Metal oxide semiconductor 
technology 


N-channel MOS 
P-channel MOS 
Resistor-transistor logic 
Thin film technology 
Transistor-transistor logic 
Technology not known 
Integrated Schottky logic 


- Differential 

- Single-ended 


SECTION 34 SENSE AMPLIFIERS 


D- 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

rr" 

TECH 

PACKAGE 

TYPE 

CKTS. TYPE 
/ a OF 
DEV. IMEMOF 


4 


7 


Bi-polar/JFET 
Bi-polar/MOS device 
Bi-polar 

Complementary M0S(C- 
MOS) 

Diode-transistor logic 

Emitter coupled logic 

Integrated injection logic 

High Threshold 

Metal oxide semiconductor 

technology 

N-channel MOS 


P-channel MOS 
Resistor-transistor logic 
Thin film technology 
Transistor-transistor logic 
Technology not known 
Integrated Schottky logic 


CORE 

Magnetic Bubble Memory 
MOS 

Plated Wire 


SECTION 36 SCHMITT TRIGGERS 



Bi-polar/JFET 
Bi-polar/MOS device 
Bi-polar 

Complementary M0S(C- 
MOS) 

Diode-transistor logic 
Emitter coupled logic 
High Threshold 
Integrated injection logic 


Metal oxide semiconductor 
technology 
N-channel MOS 
P-channel MOS 
Resistor-transistor logic 
Thin film technology 
Transistor-transistor logic 
Technology not known 
Integrated Schottky logic 


SECTION 37 SPECIAL DEVICES 
- INTERFACE 





KEMUm 1 

TYPE 

NUMBER 

FUNCTIONAL 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

PACKAGE 

TYPE 


Bi-polar/JFET 
Bi-polar/MOS device 
Bi-polar 

Complementary M0S(C- 
MOS) 

Diode-transistor logic 
Emitter coupled logic 
Integrated injection logic 


DATA CONVERSION 
SUBSYSTEM 

DATA ACQUISITION CIRCUIT 
■ DISK CONTROLLER/ 
INTERFACE 
MEMORY INTERFACE 
MANCHESTER ENCODER/ 
DECODER 

PERIPHERAL CONTROLLER 


Metal oxide semiconductor 
technology 
N-channel MOS 
P-channel MOS 
Resistor-transistor logic 
Thin film technology 
Transistor-transistor logic 
Technology not known 
Integrated Schottky logic 


- PERIPHERAL INTERFACE 

- PRIORITY ENCODER 

- SIGNAL CONDITIONER 
-SUCCESSIVE 

APPROXIMATION REGISTER 

- SYNCHRO CONVERTER 

- ADDITIONAL INTERFACE 
DEVICES 


SECTION 38 RAMS 


ij 

2j 

3j 

ORGANIZATION 


Functional 


PACKAGE 

"NO.OF' 

noot 

M 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE 

WORDS 

BITS 

0 

NUMBER 




PER 

WORE 

D 

E 


8 __ 

LETTER 

D - Dynamic 


Pseudo Static 


SECTION 39 ROMS 


U 

2j 

I3J 

ORGANiZATlON^ 


FUNCTIONAL 

ROM 

PACKAGE 


M 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

WORDS NO.OF 
[BITS/ 

_JM2BQ 

0 

D 

LLJ 


OUTPUT CONNECTION 

OC - Open Collector TP - Totem Pole 


TS - Three-State 


SECTION 41 CODE CONVERTERS 


LINE r TYPE 
No. NUMBER 


6-7 _ 

NUMBER: 

1 - USASCII 

2 - EBCDIC 

3 - Selectric 

4 - BCD 

5 - Binary 

6 - Hollerith 

7 - 96-column 


Functional 

2J 

Package) 


NO.OF 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

type 

jFROMj TO 1 

WORDS 


Key Encoded 

Custom 

Baudot 

EIA RS244A 

Non Return to Zero 

Modified Frequency 

Modulated 
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SYMBOLS AND CODES EXPLAINED 


SECTION 42 SHIFT REGISTERS 


n- 

FUNCTIONAL 

3“ 

n -ORGANIZATION 

PACKAGE 4j NO 

J— 

EQUIVALENT 

TECH 

TYPE NO. OF OF 

MODE 

NUMBER 


BITS / [REGS 




REGIST. 2 _ 



3-LETTER CODE: 


XXX 

_TIT_ 

1 

INPUT 

1 

OUTPUT 

1 

OPERATING MODE 

P: Parallel 

P: Parallel 

D: Dynamic 

S: Series 

S: Series 

S: Static 

B: Has both Parallel and Serial 




SYMBOLS 

* - Device contains additional memory storage (see logic diagram) 


SECTION 43 SPECIAL MEMORY 
DEVICES 


FUNCTIONAL 

n~ 

Package 

FUNC 

NO. OF 

BITS 

EQUIVALENT 

NUMBER 

TECH 

TYPE 

CODE 

WORDS 

/ 

WORC 


CAM - Content-Addressable 
Memory 

DMC - Dynamic Memory Controller 
DUAL - Dual-Port Memory 


- FIFO and LIFO Device 

- Magnetic Bubble Memory 
& Support 

- Additional Memory Devices 


SECTION 44 AMPLIFIERS 


LINE 

E - 

TYPE 

n - 

FEMI 

E - 

PACKAGE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 


INCLUDES: Buffer/Voltage Follower 
Differential Amplifier 
Instrumentation Amplifier 
Single Op Amp 
Dual Op Amp 
Triple Op Amp 
Quad Op Amp 


Chopper-Stabilized Op Amp 
Special Op Amp 
Power Amplifier 
RF/IF Amplifier 
Transconductance Amplifier 
Video Amplifier 
Wideband Amplifier 


SECTION 45 

POWER MANAGEMENT DEVICES 



E - 

D - 

a 


LINE 

TYPE 

FEMI 


PACKAGE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 


INCLUDES: Fixed Voltage Regulator 

Adjustable Voltage Regulator 
Switch-Mode Power Supply Circuit 
Power Supply Control Circuit 


Phase Control Circuit 
Fixed Negative Regulator 
Fixed Positive Regulator 
Tracking Regulator 


SECTION 46 TIMERS & PHASE 
LOCKED LOOP DEVICES 




E - 

n - 

E - 


LINE 

TYPE 

FEMI 


PACKAGE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 




INCLUDES: Phase Locked Loop 
Tone Decoder 

Voltage Controlled Oscillator 
Volt-Freq./Freq-Volt Converter 
Timer Circuit 


SECTION 47 

TELECOMMUNICATION & 
ANALOG 

SIGNAL PROCESSING 



E - 

n- 

2] 


LINE 

^ TYPE 

FEMI 


PACKAGE 

No. 

NUMBER 

NUMBER 

DESCRIPTION 

TYPE 


INCLUDES: Active Filter 

Analog Multiplier/Squarer 
Analog Shift Register/Memory 
Attenuator Circuit 
CODEC Circuit 
Compander Circuit 
Crosspoint Switch 
DTMF Generator/Receiver 
Function Generator 
Log/Antilog Amplifier 


Modem Circuit 
Modulator Circuit 
Peak Detector 
RMS To DC Converter 
Subscriber Loop Interface 
Telephone Switch Circuit 
Telephone Circuit 
Telephone Dialer Circuit 
Telephone Ringer Circuit 
TELEX Circuit 


SECTION 48 MISCELLANEOUS 
LINEAR DEVICES 



INCLUDES: MOTOR CONTROL CIRCUITS 

TRANSISTOR ARRAYS 

Motor Controller 

Common Collector 

Servo Circuit 

Common Emitter 

Stepper Motor Controller 

Darlington Array 

SENSOR CIRCUITS 

Differential Pair 

Alarm/Security Circuit 

Independent Array 

Fluid Detector Circuit 

Matched Pair 

Hall Effect Device 

Field Effect Transistor 

Temperature Sensor Circuit 

VOLTAGE COMPARATORS 

Pressure Sensor Circuit 

Single Voltage Comparator 

Special Sensor Circuit 

Dual Voltage Comparator 

SPECIAL APPLICATIONS 

Quad Voltage Comparator 

Current Source 

Special Voltage Comparator 

Special Function 

VOLTAGE REFERENCES 

Adjustable Reference 

Fixed Reference 
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